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Take  the  .l  umber  o f Days  from  the  JIMOJTTH  in  which  the  Bill  is  dated  to  the  MONTH  in  which  it  falls 
due.  This  will  f, rive  the  Jrumber  of  Bays  to  the  S.I.IU:  B.l  I*  of  the  Month  ; thus,  if  the  Bill  he  dated  the  20 th, 
this  will  give  the  Number  of  Bays  let  the  20 th  Bay  of  the  .TUetnih  in  which  the  Bill  falls  tine.  Then  Jtdd  or  «j 
Beduet  the  Number  of  Bays  between  that  elate  eenel  the  j tclual  Bue  Bate  of  the  Bill , as  the  case  may  require. 

#J  V./. U f* MJ  : Bette  many  Beiys  fretm  Jeinuary  lOf h to  jtpril  151/1  ? From  January  10//i  to  Jtpril  10 th  {per  Tables) 

90  Buys.  From  lOI/t  let  1 5l/i  of  jtpril,  5 Bays , which,  added  to  90,  gives  95  Beuys. 

I’etr  f t:.  1 1*  I 'll.  I It . etelel  One  Beny  when  the  .1 letnlh  of  1'I1BBT.1BY'  is  inclueleel. 
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OPINIONS 


WITH  REGARD 


Ontario  Bank. 

Toronto,  Dec.  10,  1877. 

To  C.  C.  COOK,  Esq.,  Toronto. 

Dear.  Sir, — I have  seen  with  pleasure  your  new 
form  of  “Interest  Tables,”  and  from  my  experience  in 
computing  interest  on  paper  discounted,  consider  your 
system  the  best  and  most  time-saving  of  any  which 
have  hitherto  come  under  my  notice.  1 • 

W.  D.  Powell, 

Chief  Accountant. 


Imperial  Bank  of  Canada. 

Toronto,  Jan.  2,  1878. 

To  C.  C.  COOK,  Esq.,  Imperial  Bank  of  Canada, 
Toronto  : 

Dear  Sir, — Your  Bate-Inlaid  Interest  Tables  are  a 
great  improvement  upon  the  Interest  Tables  at  present 
in  use. 

The  ease  and  accuracy  with  which  calculations  of 


TO  THE  ARRANGEMENT  OF 


interest  can  be  made,  without  running  the  eye  first  up 
and  then  down  a long  line  of  figures,  will  of  itself  com- 
mend the  Tables  to  every  Bank  Officer,  and  I have 
much  pleasure  in  congratulating  you  upon  the  satis- 
factory result  of  your  labour  and  ingenuity. 

Be  good  enough  to  furnish  this  Bank  with  twelve 
(12)  copies  of  the  Tables. 

I am,  dear  sir, 

Yours  faithfully, 

D.  B.  "Wilkie, 

Cashier. 


The  Molsons  Bank. 

Toronto,  Dec.  19,  1877. 
To  C.  C.  COOK,  Esq.,  Imperial  Bank  : — 

Dear  Sir, — I have  examined  proof-sheets  of  your 
new  Interest  Tables,  and  am  happy  to  testify  as  to 
their  superiority  over  anything  of  the  kind  I have  yet 
seen. 

The  novel  system  of  Tinted  Kates,  and  the  improved 
plan  of  ruling,  must  commend  themselves  strongly  to 


THESE  TABLES. 


all  who  use  them,  as  being  just  what  is  required  to 
assist  the  eye  to  determine  the  desired  amount  at  a 
glance. 

Yours  truly, 

L.  H.  ROBEBTSON, 

Manager. 

From  “ Monetary  Times.” 

Toronto,  March  30,  1878. 

“Interest  tables  are  so  necessary  a part  of  desk  fur- 
niture for  business  men,  that  any  improvement  of  them 
must  be  generally  welcomed.  "We  have  seen  the  ad- 
vance sheets  of  interest  tables  to  be  issued  by  Mr. 
C.  C.  Cook,  of.  the  Imperial  Bank,  in  which  a novel 
convenience  is  found,  which  must  save  time  and  eye- 
sight. The  pages  are  tinted  pink,  and  the  rate  of  in- 
terest water-lined,  as  it  were,  in  large  figures  down  the 
page,  which  relieves  one  from  tracing  out  the  corres- 
ponding amounts  with  a straight-edge,  or  with  the 
finger.  The  book  deserves  to  have  a good  sale.  It 
would  have  been  well  had  the  tinting  been  green  or 
blue,  as  being  more  restful  to  the  eyes.” 


SOME  OE  OUR  SUBSCRIBERS. 


Bank  of  Montreal Toronto. 

Bank  of  Montreal Brantford. 

Bank  of  Commerce Sarnia. 

Bank  of  Montreal Peterboro. 

Consolidated  Bank Toronto. 

Federal  Bank Aurora. 

Bank  of  Montreal Cobourg. 

Dominion  Bank Bowman ville. 

Merchants’  Saving,  Loan  & Trust  Co.  Chicago. 

Exchange  Bank Joliette,  P.Q. 

Merchants  Bank Pembroke. 

Merchants  Bank  . . St.  Hyacinthe. 

Merchants  Bank  of  Halifax. Nova  Scotia. 

Bank  of  Montreal St.John,  N.B. 

Merchants  Bank Prescott. 

Union  Bank  of  Prince  Edward  Island.  .Charlottetown. 

Bank  of  Montreal Brockville. 

Toronto  Savings  Bank Toronto. 

Newman  Bros.,  Bankers Elora. 

Bank  of  Montreal Chicago. 

Merchants  Bank Winnipeg. 

Canadian  Bank  of  Commerce St.  Catharines. 

Briton  Life  Association Montreal. 

Bank  of  Toronto  .'. Peterboro. 

Dominion  Telegraph  Co Toronto. 

Federal  Bank St.  Mary’s. 


Halifax  Banking  Co Truro,  N.S. 

M.  Minkler  & Co.,  Bankers Ingersoll. 

N.  Hayes,  “ “ 

B.  Matheson,  Bursar,  Asylum London. 

Superior  Loan  & Saving  Co “ 


London  & Canadian  Loan  Agency  Co.  .Toronto. 

Walker,  Evans  & Co..... “ 

Scarth,  Cochrane  & Co.,  Bankers  ...  “ 

H.  L.  Himes  & Co.  “ ...  “ 

W.  Hope  (Hope  & Temple)  “ ...  “ 

Ontario  Bank “ 

Molsons  Bank “ 

Federal  Bank “ 

H.  A.  Nelson  & Son Montreal. 

Bank  of  Montreal “ 

Merchants  Bank ' “ 

Exchange  Bank “ 

Bank  of  Montreal Ottawa. 

Quebec  Bank “ 

Bank  of  Ottawa “ 

W.  M.  Mathison  (Court  House) “ 

H.  A.  Bradley “ 

Metropolitan  Loan  Society “ 


Bank  of  Commerce Prescott. 

John  Leys,  Barrister Toronto. 

Molsons  Bank  London. 


Huron  Loan  & Saving  Co London. 

Johnston,  Mahon  & Co “ 

Federal  Bank “ 

Canada  Life  Assurance  Co Hamilton. 

John  McDonald  & Co Toronto. 


Canadian  Bank  of  Commerce 

Colonial  Trust  Co 

B.  Parsons,  Accountant,  Canada  Co.. 


H.  D.  Cameron,  Treasurer Hamilton. 

Molsons  Bank Montreal. 


Canadian  Bank  of  Commerce “ 

Mechanics  Bank “ 

Chas.  Potter,  Cashier 

Royal  Canadian  Insurance  Company  . “ 

Crathern  & Caverhill 

The  City  Treasurer 

Peck,  Benny  & Co “ 

Lymans,  Clare  & Co “ 

John  M.  McArthur  & Co “ 

J.  L.  Cassidy  & Co 

Montreal  Loan  & Mortgage  Co 

Bank  of  Toronto “ 

Bank  of  Commerce Buffalo. 

Buffalo  Insurance  Company “ 
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365  Days  per  lypti/ry. 


BY 

CARSON  Co  COOK, 

Formerly  First  Teller  Imperial  Bank  of  Canada , Toronto. 
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WILLIAMSON  & COMP.A2STY. 


Enteked  according  to  the  Act  of  Parliament  of  Canada,  in  the  year  one  thousand  eight  hundred 
and  eighty-eight,  by  Williamson  & Company,  at  the  Department  of  Agriculture, 


PREFACE 


Although  there  are  numerous  Interest  Tables  already  published,  the 
compiler,  believing  that  much  valuable  time  is  wasted  in  multiplying, 
&c.,  to  get  the  various  rates  needed  in  using  the  one-rate  tables,  and  in 
tracing  up  and  down  and  across  columns  of  crowded  and  confusing 
figures  in  those  giving  several  rates,  has  undertaken  to  so  arrange  a set 
of  tables  that  the  items  of  interest  opposite  any  amount  may  be  seen 
readily  at  a glance,  without  the  trouble  of  tracing  them  out — and,  we 
believe,  without  the  possibility  of  making  a mistake. 

As  the  rate  is  inlaid  in  tinted  figures  down  the  entire  length  of  each 
column,  there  is  not  a possibility  of  mistaking  the  rate.  There  being  a 
line  ruled  across  the  page  at  every  third  amount,  the  interest  on  any 
amount,  even  hundreds,  from  $100  to  $10,000,  at  any  rate  from  4%  to 
10%  inclusive,  can  be  seen  at  a glance,  without  the  necessity  of  tracing 
it  out  with  the  finger. 

AVERAGING  ACCOUNTS. 

This  work  is  also  arranged  for  the  averaging  of  accounts,  and  is 
especially  adapted  to  computing  interest  on  Savings  Bank  and  similar 
accounts,  also  for  computing  by  dates,  without  knowing  the  number  of 
days  intervening. 

We  believe  this  is  more  than  has  c v<  r been  comprised  in  ono  book  before. 

Accuracy. — The  system  upon  which  these  tables  are  computed  renders 
it  almost  a mathematical  impossibility  to  make  an  error  in  computing,  as 
every  tenth  amount  proves  itself.  They  were  then  carefully  checked 
before  being  sent  to  the  printer.  The  proofs  were  read  four  times  by 
different  persons.  We  do  not  therefore  hesitate  to  assert  that  these 
figures  are  correct. 

As  the  mechanical  execution  of  these  pages  is  vastly  superior  to  that 
of  the  prospectus  sent  out  some  months  since,  we  trust  this  book  will  be 
as  well  received  by  the  financial  and  business  houses  of  America  as  the 
indications  and  subscriptions  then  received  led  us  to  expect. 

EXPLANATION. 

COMPUTING  INTEREST. 

The  three  columns,  commencing  with  $100  and  ending  with  $10,000, 
represent  the  principal. 

The  amounts  in  the  columns  marked  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  are  the 
amounts  of  interest  at  those  different  rates.  The  tinted  figures,  repeated 
down  each  column,  also  indicate  the  rates  per  cent.,  and  are  put  in  in 
this  way  to  save  the  trouble  of  looking  to  the  top  of  the  page  for  the  rate. 

The  number  of  days  is  marked  at  both  the  top  and  bottom  of  the  page. 

The  cross  lines  at  every  third  amount  will  be  found  very  convenient. 

For  instance — $2,500  @ 8%,  for  368  days,  you  will  find  the  amount 
in  its  regular  order,  and  see  that  it  is  the  upper  amount  of  the  three 
between  the  horizontal  lines,  consequently  the  interest  will  be  in  the 
upper  line  of  figures.  You  at  once  see  the  rate  in  large  tinted  figures,  both 
above  and  below  the  amount  of  interest,  which  is  $201.64  ; $6,900  you 
will  find  is  the  lower  of  the  three  amounts,  so  the  interest  will  be  found 
in  the  lower  of  the  three  lines  of  figures,  and  is,  at  6 %,  $417.40;  for 
$9,200  @9%,  follow  the  middle  line  across  and  you  will  find  that  the 
interest  is  $834.80,5,  -with  the  rate  in  tinted  figures  immediately  under 
the  amount. 

For  8%,  9 % and  10%,  use  columns  of  amounts  at  right  hand.  For 
even  hundreds  take  the  amounts  as  they  stand,  thus : the  interest  on 
$4,900  for  57  days  @7%  is  $53.56,4,  say  $53.56. 

Interest  on  odd  amounts  under  $10,000  can  be  obtained  by  adding  two 
amounts  only — always  taking  the  two  amounts  nearest  each  other  on  the 
page.  For  amounts  under  even  hundreds,  remove  the  decimal  point  to 
the  left,  according  as  you  divide  the  principal  by  10  or  100.  Thus,  for 
$490,  rate  and  time  as  above,  you  remove  the  point  one  place  to  the  left, 
making  the  interest  $5.35,6,  say  $5.36  ; for  $49=54c  ; for  $4.90,  if  need 
be,  .05,36,  say  ,05c.  For  even  amounts  over  $10,000,  remove  the  point 
to  the  right,  thus  $49,000,  $535.64,  &c. 

Note.— When  the  cents  on  an  amount  are  over  50,  call  the  amount  $1.00  more  • 
when  under  50,  drop  them. 


For  different  rates  other  than  those  given  : For  £%,  divide  interest 

at  5%  by  10;  l%=10%-*-10;  2%=Jof4%;  3%=£  of  6%  ; 11% 
=5%+6%  or  10%+TV  of  10%;  12%=6%X2;  13%=6%+7%  ; 
14%=7%x2,  &c.,  &c. 

EXAMPLES. 

Required  the  interest  on  $956  for  89  days  @8%  : — 

9500=185.32  950=  18.53 

600=  11.70  6=  .12 

$956=  $18.65  Int. 

Required  interest  on  $188.30,  34  days,  @ 4%  : — 

1800  = 6.71  180  = .67 

800  = 2.98  8 = .03 


$188  =0.70 

Required  interest  on  $9,566.52  for  368  days  @ 7%  : — 
9500  = 670.46,6  say  670.47 
6700  = 472.85,5  $67  = 4.73 


$9,567  = $675.20 

(Note.) — When  perfect  accuracy  is  desired,  always  carry  out  the  mills  in  the 
calculation. 

BY  DATES. 

What  is  the  interest  on  a bill  of  $700,  dated  April  4,  @ 3 months, 
due  July  7th,  (cy  9%  1 

Turn  to  April  4th,  in  tables,  and  you  find  the  interest  opposite  $700 

@9%  is — 16.23,  and  over  date  of  7th  July 

you  find — 32.45. 


The  difference,  $16.22,  is  the  amount  of  interest  due  July  7th. 


SAVINGS  BANK  INTEREST. 

JOHN  BROWN,  Int.  at  4%. 

PARMER,  &C. 
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It  is  usual  to  include  the  interest  in  the  last  cheque  and  not  make 
a separate  debit  for  it.  Over  date  Jan.  5th,  we  find  interest  @ 
4%  .06;  Jan.  10th,  11c.;  Jan.  15th,  16c.,  all  of  which  we  debit 
to  interest  account.  Jan.  20th,  on  $300,  66c.,  which  we  place  on 
the  credit  side  ; the  difference  between  the  two  sides  will  be  the  correct 
amount  of  interest  to  credit.  Although  debiting  interest  account  for 
deposits  and  crediting  for  cheques  is  apparently  inconsistent,  it  simply 
amounts  to  this  : We  debit  the  interest  account  for  the  time  from  Is# 

of  year  that  the  money  was  not  on  deposit,  and  then  credit  on  with- 
drawal from  1st  of  year  also,  to  date  of  withdrawal.  Although  the 
money  was  not  all  deposited  until  some  time  after  first  of  year. 


HENRY  STEVENS. 

Interest  at  5% . 
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At  the  end  of  the  year,  when  the  account  runs  into  the  next  year, 
credit  interest  account  with  interest  on  balance  of  account  found  over 
date  of  Dec.  31st.  It  can  stand  at  credit  in  interest  account  until  the 
end  of  the  financial  half-year,  and  can  then  be  credited  to  the  depositor’s 
account,  together  with  the  othe”  accrued  interest. 

We  ask  the  special  attention  of  bankers  to  this  .system,  as  it  saves  the 
trouble  of  making  up  the  number  of  days,  and  is  much  more  easily  and 
quickly  done  than  by  any  other  way. 

This  system  can  also  be  used  by  merchants,  by  ruling  an  interest 
column  in  their  ledgers. 

The  entry  for  interest  in  the  interest  column  should  always  be  made 
when  the  deposit  or  cheque  is  entered  in  the  account.  It  is  thus  always 
ready,  and  you  have  only  to  make  one  entry  for  interest — viz.,  on 
balance,  at  date  of  withdrawal,  and  you  have  the  amount  of  interest  due. 

AVERAGING  ACCOUNTS.  ■ 

The  Averaging  of  Accounts  is  the  process  of  finding  the  date  at  which 
the  balance  of  an  account  can  be  paid,  without  loss  of  interest  to  either 
debtor  or  creditor. 

The  Equation  of  Payments  is  a similar  process  by  which  is  found  th  e 
time  at  which  several  payments  due  at  different  times  may  be  paid  in 
one  payment,  without  loss  to  either  party. 

The  Table  of  Quotients,  found  in  the  front  of  the  book,  is  simply  the 
amounts  of  interest  taken  from  the  tables  at  the  dates  which  the  num- 
bers are  opposite. 

In  averaging  accounts  it  is  necessary  to  have  some  fixed  or  chosen  date 
from  which  to  make  the  computations.  In  these  tables  Jan.  1st  is  the 
<!  fixed  date.” 

Rule. — Turn  up  the  due  date  of  each  bill  or  item  and  put  down  the 
interest  on  the  amount  of  the  bill  found  over  that  date  in  the  tables,  then 
multiply  the  total  interest  by  100  and  divide  by  the  total  of  the  bills  in 
even  dollars.  The  result  is  called  the  quotient.  Turn  to  the  Table  of 
Quotients,  and  the  date  found  opposite  that  amount  will  be  the  average 
due  date  of  all  the  bills  or  items  of  the  account. 

example  1. 

I have  the  following  bills  to  pay  : ' 

On  March  4th,  $100 — 1.73  interest  over  date,  March  4th,  10%  column. 


20th, 
April  9th, 
June  1st, 


150—  3.25 
300—  8.14 
200—  8.33 


20th, 
April  9th, 
June  1st, 


750—21.45  * 

When  can  I pay  the  whole  in  one  amount  without  paying  too  much' 
or  too  little  interest?  21.45X100=214500-1-750=280  quotient.  In 
1st  Table  of  Quotients  opposite  280  you  will  find  April  14tli,  which  is 
the  average  date. 

To  make  the  thing  more  simple,  suppose  three  bills  fall  due  as  follows  : 

example  2. 

March  10th,  $100 — Interest  in  tables  over  March  10tli=$1.89 
“ 20th,  100 — “ “ “ 20th=  2.10 

“ 30th,  100—  “ “ “ 30th=  2.44 


$300  . $0.49 

049X100=64900-5-300=210  quotient;  date  opposite  this  in  Table  of 
Quotients  is  March  20th. 

It  is  apparent  at  a glance  that  if  we  pay  $100,  10  days  after  it  is  due, 
arid  $1 00,  1 0 days  before  it  is  due,  that  there  will  be  no  loss  or  gain. 

>Totj;.  The  10%  column  is  always  used,  because  the  Quotient  Table  is  made  up 
on  a basis  of  1 0% 

EXAMPLE  3. 

Bought  goods  as  follows  : 

Due  date.  Interest. 

March  20th,  @ 2 months,  $220.00,  May  20th,  8.44 

May  1st,  “ 3 “ 400.30,  Aug.  1st,  20.84 

Juno  4th,  “ ] “ 129.80,  July  4th,  0.59 

July  2nd,  “ 4 “ 200.00,  Nov.  2nd,  10.77 


24th, 


100.00,  Sept.  21th, 


1110.10  05.90 

0590X100  059000  : 1110— 594  which  quotient  gives  5th  Augustas 

the  average  date. 


example  4. 


1877. 


April  15th,  To  merchandise,  $200.00, 


June  11th, 

Aug.  4tli, 

Oct.  14tli, 

1878.. 

Jan.  8th, 

Peb.  4 th, 

April  1st, 

Interest  on  2nd  year. 
Items,  550.20  for  one  year 


Ci 

(( 

(2nd  year) 
u 

1C 

u 


150.00, 
310.30, 
417.75, 

200.00, 
130.00, 
220.20, 


Interest. 

$5.75 

6.60 

18.35 

32.87 

44 

1.25 

5.48 

55.00 


$1028.25—125.80 

125.80X100  and  -f-1628=772J-C-||,  say  773  opposite  which  in  Table  of 
Quotients  we  find  October  9tli. 

To  2nd  year  items  add  one  year  interest  either  in  hulk  or  individually, 

DEBIT  AND  CREDIT. 

To  tell  when  the  Balance  comes  Due. 

To  average  accounts  having  both  debits  and  credits,  make  up  the 
interest  on  each  side  separately,  as  above  directed  ; then  divide  the 
balance  of  interest  multiplied  by  100  by  the  balance  of  the  account. 
The  result  will  be  the  quotient  : — 

example  5. 

Average  the  following  account  :— 


DATE. 

AMT. 

DUE. 

INT. 

DATE. 

' AMOUNT. 

INT. 

To  Goods 

March  4 

8 63 

Jan. 

30 

By  Cash,  $200 

$ 1 64 

Jail.  4 

@ 2 Montlis. 

500 

May  10 

10  69 

Mar. 

2 

“ 100 

1 67 

Feb.  10 

“ 3 

300 

April  20 

3 01 

April 

4 

“ 150 

3 86 

Mar.  20 

<<  C( 

100 

21 

“ 100 

3 04 

* 

May 

19 

“ 150 

5 71 

Bal.  of  Ac.,  200 

Bal.  of  Interest 

6 41 

$900 

$22  33 

$900 

$2.2  33 

641X100=64100-h200=320|- ; opposite  320  in  Table  of  Quotients 
we  find  April  27tli,  at  which  date  the  balance  of  the  account  falls  due. 

Should  the  quotient  at  any  time  be  greater  than  the  greatest  number 
found  in  tlie  Quotient  Table,  divide  the  quotient  by  amount  of  the 
greatest  number  found  in  Tables,  viz.,  1000,  and  find  date  for  the 
remainder.  The  average  date  will  then  be  one  year  later  for  every  time 
1000  is  contained  in  the  quotient. 

When  the  smallest  side  of  the  account  produces  the  most  interest,  use 
second  Table  of  Quotients  : — ■ 


example  6. 


Dr. 

1877.  Goods  at 
Sept.  7,  1 month,  $400.20, 
“ 30,  2 “ 180.00, 

Oct.  12,  10  days,  500.00, 


Nov.  30,  4 months,  120.00, 
1878. 

Feb.  10,  3 
May  31,  cash, 

Interest  on  total  of 
2nd  year’s  items, 

$290,  one  year.. 

Balance  of  interest. 


69.80, 

100.00, 


Due 
Oct.  7, 
Nov.  30, 
Oct.  22, 
1878. 
Mch.  30, 

May  31, 
“ 31, 


Interest. 

30.09 

16.47 

40.41 

2.93 

2.49 

4.14 


29.00 

18.29 


$1370.00 


$144.42 


Or. 

Interest. 

Oct.  20,  cash.  $100,  8.03 

Dec.  1,  “ 200,  18.36 

1878. 

June  20,  “ 000,  28.11 

“ 30,  “ 200,  9.92 

Interest  on  total  , 

of  2nd  year 
items,  $800, 

one  year 80.00 

Bal.  of  account,  270 


$1370  144.42 


Bal.  of  hit.  1 8. 29 X 100 ~ 182900-t- Bal.  of  Acc.  270=077,  Quotient. 

Turning  to  2nd  Table  of  Quotients  we  find  April  28th  opposito  077, 
which  date  refers  to  the  year  1876,  from  which  date  the  creditor  would 
be  entitled  to  interest  on  the  balance  of  the  account,  notwithstanding 
that  this  date  is  previous  to  the  first  purchase. 


The  different  stylos  of  Tint  can  ho  ordered  by  numbers,  thus: — No. 
I Tinted  Rate  Figures,  Green;  No.  2 Tintod  Rate  Figures,  Drab ; No. 
3 While  Rate  Figures,  Green ; No.  4 White  Rato  Figures,  Drab;  No. 
5,  no  Tint  at  all. 


FIRST  TABLE  OF  QUOTIENTS.  ! 

“'A  ‘ » 

|No.  of  Days  from] 
1st  of  Year. 

DATE. 

• 
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OQ  ao 

t=>  O 
S.— f *KSZ 

DATE. 

H 

A 

s 

H 

O 

P 

O 

g 
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OQ  OD 
«— > OQ 
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DATE. 

H 

A 

g 

H 

O 

P 

or 

g 

vll^  }-Z 

CCJ 
CO  oo 

’ — > CO 

s 

DATE. 

H 

A 

m 

H 

o 

p 

o* 

g 

CO  1=0 

— ^ o 

S — 1 C/Q 
£ 

DATE. 

< 

H 

A 

A 

H 

O 

P 

O’ 

1 

i 

! 

| 

1 

2 

Jan.  1 
“ 2 

U2 

6 

73 

74 

75 

March  14 
“ 15 

“ 16 

200 

203 

206 

200 

t 

146 

147 

148 

May  26 
27 

“ 28 

400 

403 

406 

400 

219 

220 
221 

August  7 
“ 8 
“ 9 

600 

603 

606 

600 

292 

293 

294 

Oct.  19 
“ 20 
“ 21 

800 

803 

806 

800 

3 

4 

“ 3 

“ 4 

To 

11 

10 

76 

77 

“ 17 

“ 18 

\ 208 
( 209 
211 

210 

149 

150 

“ 29 

" 30 

J 408 
j 409 
411 

410 

222 

223 

“ 10 
“ 11 

J 608 
j 609 
611 

610 

295 

296 

“ 22 
“ 23 

t 808 
( 809 
811 

810 

5 

6 

“ 5 

“ 6 

14 

Ilf 

78 

79 

“ 19 

“ 20 

214 
t 216 
( 217 

151 

152 

“ 31 

June  1 

414 
t 416 
\ 417 

224 

225 

“ 12 
“ 13 

614 
t 616 
} 617 

297 

298 

“ 24 

“ 25 

814 
j 816 
( 817 

7 

8 
9 

“ 7 

“ 8 

“ 9 

19 

22 

25 

20 

80 

81 

82 

“ 21 
“ 22 
“ 23 

219 

222 

225 

220 

153 

154 

155 

“ 2 
“ 3 

“ 4 

419 

422 

425 

420 

226 

227 

228 

“ 14 

“ 15 

“ 16 

619 

622 

625 

620 

299 

300 

301 

“ 26 
“ 27 

“ 28 

819 

822 

825 

820 

10 

11 

“ 10 
“ 11 

i 27 
( 28 
30 

30 

83 

84 

“ 24 

“ 25 

j 227 
( 228 
230 

230 

156 

157 

“ 5 

<< 

\ 427 
| 428 
430 

430 

229 

230 

“ 17 

“ 18 

) 627 
( 628 
630 

630 

302 

303 

“ 29 

“ 30 

J 827 
( 828 
830 

830 

12 

13 

14 

“ 12 
“ 13 

“ 14 

33 
36 
$ 38 
( 39 

40 

85 

86 

87 

“ 26 
“ 27 

“ 28 

233 
236 
\ 238 
( 239 

240 

158 

159 

160 

“ 7 

“ 8 

“ 9 

433 
430 
) 438 
( 439 

440 

231 

232 

233 

“ 19 

“ 20 

*•  21 

633 
636 
\ 638 
/ 639 

640 

304 

305 

306 

“ 31 

Nov.  1 

“ 2 

833 
836 
( 838 
1 839 

840 

15 

16 
17 

“ 15 

“ 16 
“ 17 

41 

44 

47 

88 

89 

90 

“ 29 

“ 30 

“ 31 

241 

244 

247 

161 

162 

163 

“ 10 
“ 11 
“ 12 

441 

444 

447 

234 

235 

236 

“ 22 
“ 23 

“ 24 

. 641 

644 
647 

307 

308 

309 

“ 3 

“ 4 

“ 5 

841 

844 

847 

18 

19 

“ 18 
“ 19 

) 49 
| 50 
52 

50 

91 

92 

April  1 
“ 2 

t 249 
J 250 
252 

250 

164 

165 

“ 13 

“ 14 

( 449 
j 450 
452 

450 

237 

238 

25 

“ 26 

J 649 
| 650 
652 

650 

310 

311 

“ 6 
“ 7 

t 849 
| 850 
352 

850 

20 

21 

'22 

“ 20 
“ 21 

“ 22 

55 
58 
$ 60 
(61 

60 

93 

94 

95 

“ 3 

“ 4 

“ 5 

255 
258 
\ 260 
j 261 

260 

166 

167 

168 

“ 15 

“ 16 

“ 17 

455 
458 
t 460 
\ 461 

460 

239 

240 

241 

“ 27 

“ 28 

“ 29 

655 
658 
( 660 
( 661 

660 

312 

313 

314 

“ 8 
“ 9 

“ 10 

855 
858 
t 860 
/ 861 

860 

23 

24 

25 

“ 23 

“ 24 

“ 25 

63 

66 

69 

70 

96 

97 

98 

“ 6 
“ 7 

“ 8 

263 

266 

269 

270 

169 

170 

171 

“ 18 
“ 19 

“ 20 

463 

466 

469 

470 

242 

243 

244 

“ 30 

“ 31 

Sept.  1 

663 

666 

669 

670 

315 

316 

317 

“ 11 
“ 12 
“ 13 

863 

866 

869 

870 

26 

27 

“ 26 
« 27 

J7.1 

( 72 
74 

99 

100 

“ 9 

“ 10 

J 271 
( 272 
274 

172 

173 

“ 21 
“ 22 

l 471 
( 472 
474 

245 

246 

“ 2 
“ 3 

J 671 
( 672 
674 

318 

“ 14 

“ 15 

) 871 
j 872 
874 

28 

29 

30 

“ 28 
“ 29 

“ 30 

77 
80 
l 82 
( 83 

80 

101 

102 

103 

“ 11 
“ 12 

“ 13 

277 
280 
l 282 
( 283 

280 

174 

175 

176 

“ 23 

“ 24 

“ 25 

477 
480 
( 482 
| 483 

480 

247 

248 

249 

“ 4 

“ 5 

“ 6 

677 
680 
t 683 
( 683 

680 

321 

322 

“ 16 
“ 17 

“ 18 

877 
880 
j 882 
( 883 

880 

31 

32 

33 

“ 31 

Feb.  1 

“ 2 

85 
88 
t 90 
j 91 

90 

104 

105 

106 

“ 14 

“ 15 

“ 16 

285 
288 
\ 290 
( 291 

290 

177 

178 

179 

“ 26 
“ 27 

“ 28 

485 
488 
J 490 
) 491 

490 

250 

251 

252 

“ 7 

“ 8 

“ 9 

685 
G8« 
l 690 
} 691 

690 

323 

324 

325 

“ 19 

“ 20 

“ 21 

885 
888 
j 890 
j 891 

890 

34 

35 

36 

“ 3 

“ 4 

“ 5 

93 

96 

99 

100 

107 

108 
109 

“ 17 

“ 18 
“ 19 

293 

296 

299 

300 

180 

181 

182 

“ 29 

“ 30 

July  1 

493 

496 

499 

500 

253 

254 

255 

“ 10 
“ 11 
“ 12 

693 

696 

699 

700 

326 

327 
1 328 

“ 22 
“ 23 

“ 24 

893 

896 

899 

900 

37 

38 

“ 6 

“ 7 

J 101 
j 102 
104 

110 

111 

“ 20 
“ 21 

\ 301 
j 302 
304 

183 

184 

“ 2 
“ 3 

J 501 
j 502 
504 

256 

257 

“ 13 

u 14 

\ 701 
j 701 
704 

329 

330 

“ 25 

“ 26 

t 901 
( 902 
904 

39 

40 

41 

“ 8 

“ 9 

“ 10 

107 
110 
\ 112 
) 113 

110 

112 

113 

114 

“ 22 
“ 23 

“ 24 

307 
310 
t 312 
( 313 

310 

185 

186 

187 

“ 4 

“ 5 

“ 6 

507 
510 
l 512 
j 513 

510 

258 

259 

260 

“ 15 

“ 16 

“ 17 

707 
710 
J 712 
j 713 

710 

331 

332 

333 

“ 27 

“ 28 

“ 29 

907 
910 
\ 912 
( 913 

| 910 

42 

43 

44 

“ 11 
“ 12 
“ 13 

115 

118 

121 

120 

115 

116 
117 

“ 25 

“ 26 
“ 27 

315 

318 

321 

320 

188 

189 

190 

“ 7 

“ 8 
“ 9 

515 

518 

521 

520 

261 

2fi2 

263 

“ 18 
“ 19 

“ 20 

715 

718 

721 

720 

334 

335 

336 

“ 30 

Dec.  1 
“ 2 

915 

918 

921 

| 920 

45 

46 

“ 14 

“ 15 

J 123 
( 124 
126 

118 

119 

(< 

„ 28 
“ 29 

J 323 
( 324 
326 

191 

192 

“ 10 
“ 11 

J 523 
( 524 
526 

264 

265 

“ 21 
“ 22 

\ 723 
( 724 
726 

337 

338 

“ 3 

“ 4 

J 923 
( 924 
926 

47 

48 

49 

“ 16 
“ 17 

“ 18 

129 
132 
j 134 
( 135 

130 

120 

121 

122 

“ 30 

May  1 

“ 2 

329 
332 
| 334 
( 335 

330 

193 

194 

195 

“ 12 
“ 13 

“ 14 

529 
532 
t 534 
/ 535 

530 

266 

267 

268 

“ 23 

“ 24 

“ 25 

729 
732 
J 734 
/ 735 

730 

339 

340 

341 

“ 5 

“ 6 

“ 7 

929 
932 
J 934 
( 935 

930 

50 

51 

52 

“ 19 

“ 20 
“ 21 

137 

140 

143 

140 

123 

124 

125 

“ 3 

“ 4 

“ 5 

337 

340 

343 

340 

196 

197 

198 

“ 15 

“ 16 
“ 17 

537 

540 

543 

540 

269 

270 
.271 

“ 26 
“ 27 

“ 28 

737 

740 

743 

740 

342 

343 

344 

“ 8 
“ 9 

“ 10 

937 

940 

943 

| 940 

53 

54 

“ 22 
“ 23 

J 145 
( 146 
148 

126 

127 

“ 6 
“ 7 

J 345 
( 346 
348 

350 

199 

200 

“ 18 
“ 19 

J 545 
j 546 
548 

550 

272 

273 

“ 29 

“ 30 

$ 745 
j 746 
748 

750 

345 

346 

“ 11 
“ 12 

j 945 
j 946 
948 

| 950 

55 

56 

“ 24 

“ 25 

151 
t 153 
( 154 

150 

128 

129 

“ 8 
“ 9 

351 
( 353 
( 354 

201 

202 

“ 20 
“ 21 

551 
j 553 
( 554 

274 

275 

Oct.  1 
“ 2 

751 
J 753 
) 754 

347 

348 

“ 13 

“ 14 

951 
t 953 
j 954 

57 

58 

59 

“ 26 
“ 27 

“ 28 

156 

159 

162 

160 

130 

131 

132 

“ 10 
“ 11 
“ 12 

356 

359 

362 

360 

203 

204 

205 

“ 22 
“ 23 

“ 24 

556 

559 

562 

560 

276 

277 

278 

“ 3 

“ 4 

“ 5 

756 

759 

762 

760 

349 

350 

351 

“ 15 

“ 16 
“ 17 

956 

959 

962 

960 

60 

61 

March  1 
“ 2 

\ 164 
j 165 
167 

133 

134 

“ 13 

“ 14 

J 364 
( 365 
367 

206 

207 

“ 25 

“ 26 

\ 564 
( 565 
567 

279 

280 

“ 6 
“ 7 

j 764 
( 765 
767 

352 

353 

“ 18 
“ 19 

J 964 
( 965 
967 

62 

63 

64 

“ 3 

“ 4 

“ 5 

170 
173 
J 175 
j 176 

170 

135 

136 

137 

“ 15 

“ 16 

“ 17 

370 
373 
( 375 
/ 376 

370 

208 

209 

210 

“ 27 

“ 28 

“ 29 

570 
573 
J 575 
( 576 

570 

281 

282 

283 

“ 8 
“ 9 

“ 10 

770 
773 
t 775 
j 776 

770 

354 

355 

356 

“ 20 
“ 21 

“ 22 

970 
973 
t 975 
f 976 

j 970 

65 

66 
67 

“ 6 

“ 7 

“ 8 

178 

181 

184 

180 

138 

139 

140 

“ 18 
“ 19 

“ 20 

378 

381 

384 

380 

211 

212 

213 

“ 30 

“ 31 

August  1 

578 

581 

584 

580 

2S4 

285 

286 

“ 11 
“ 12 
. “ 13 

778 

781 

784 

780 

357 

358 

359 

“ 23 

“ 24 

“ 25 

978 

981 

984 

980 

68 

69 

“ 9 

“ 10 

j 186 
( 187 
189 

190 

141 

142 

“ 21 
“ 22 

i 386 
j 387 
389 

390 

214 

215 

“ 2 
“ 3 

J 586 
| 587 
589 

590 

287 

288 

“ 14 

“ 15 

j 786 
j 787 
789 

790 

360 

361 

“ 26 
“ 27 

t 986 
( 987 
989 

| 990 

70 

71 

72 

“ 11 
“ 12 

“ 13 

192 
195 
j 197 
| 198 

143 

144 

145 

“ 23 

“ 24 

“ 25 

392 
395 
t 397 
j 398 

216 

217 

218 

« 4 

“ 5 

“ 6 

592 
595 
J 597 
( 598 

. 

289 

290 

291 

“ 16 
“ 17 

“ 18 

792 
795 
t 797 
79S 

362 

363 

364 

“ 28 
“ 29 

“ 30 

9921 
995 
S 997 
/ 998| 

365|  “ 31  | 1000|1000 

To  find  Number  of  Days  from  one  date  to  another,  take  number  of  days  found  opposite  first 
date  and  deduct  it  from  number  of  days  opposite  the  last  date. 

SECOND  TABLE  OF  QUOTIENTS. 


No,  of  days  from 
1st  of  Year, 

DATE. 

Quotient. 

No.  of  days  from 
1st  of  Year. 

DATE. 

Quotient. 

No.  of  days  from 
1st  of  Year. 

DATE. 

Quotient. 

No.  of  days  from 
1st  of  Year. 

DATE. 

Quotient. 

No.  of  days  from 
1st  of  Year. 

DATE. 

» Quotient. 

365 

364 

Dee. 

Ct 

31 

30 

§ 1 
3 

292 

291 

Oct. 

CC 

19 

18 

200 

203 

200 

219 

218 

AUg. 

it 

7 

6 

400 

403 

400 

146 

145 

May 

tt 

26 

25 

600 

603 

600 

73 

72 

March  1 4 
“ 13 

800 

803 

800 

363 

“ 

29 

6 

290 

it 

17 

206 

217 

tc 

5 

406 

144 

tt 

24 

606 

71 

it 

12 

806 

362 

Cl 

28 

\l 

10 

2S9 

“ 

16 

j 208 
209 

216 

it 

4 

j 408 
409 

143 

It 

23 

i 608 
609 

70 

it 

11 

i 808 
809 

361 

(C 

27 

11 

28S 

it 

15 

211 

210 

215 

Ct 

3 

411 

410 

142 

CC 

22 

611 

610 

69 

tt 

10 

811 

810 

360 

it 

26 

14 

287 

“ 

14 

214 

214 

“ 

2 

, 414 

141 

Ct 

21 

614 

68 

it 

9 

814 

359 

cc 

25 

U6 
I 17 

286 

tt 

13 

j 216 
) 217 

213 

il 

1 

( 416 
\ 417 

140 

“ 

20 

( 616 
j 617 

67 

tt 

8 

J 816 
j 817 

358 

357 

356 

It 

cc 

Cl 

24 

23 

22 

19 

22 

25 

20 

285 

284 

283 

it 

tc 

12 

11 

10 

219 

222 

225 

220 

212 

211 

210 

duly 

it 

it 

31 

30 

29 

419 

422 

425 

420 

139 

138 

137 

it 

a 

it 

19 

18 

17 

619 

622 

625 

620 

66 

65 

64 

tt 

Ct 

tc 

7 

6 

5 

819 

822 

825 

820 

355 

cc 

21 

I27 
{ 28 

2S2 

li 

9 

J 227 
j 228 

209 

It 

28 

) 427 
\ 428 

136 

tt 

16 

\ 627 
\ 628 

63 

it 

4 

i 827 
) 828 

354 

cc 

20 

30 

30 

281 

tt 

8 

230 

230 

208 

li 

27 

430 

430 

135 

tt 

15 

630 

630 

62 

it 

3 

830 

830 

353 

“ 

19 

33 

280 

“ 

7 

233 

207 

tt 

26 

433 

134 

tt 

14 

633 

61 

it 

2 

833 

352 

18 

36 

279 

It 

6 

236 

206 

tt 

25 

436 

133 

tt 

13 

636 

60 

it 

1 

836 

351 

cc 

17 

t 3S 
| 39 

278 

cc 

5 

t 238 
| 239 

205 

li 

24 

t 438 
j 439 

132 

ct 

12 

i 638 
) 639 

59 

Feb. 

28 

i 838 
| 839 

350 

It 

16 

41 

40 

277 

It 

4 

241 

240 

204 

tt 

23 

441 

440 

131 

a 

11 

641 

640 

58 

tt 

27 

841 

840 

349 

it 

15 

44 

276 

a 

3 

244 

203 

CC 

22 

444 

130 

tc 

10 

644 

57 

li 

26 

844 

348 

tt 

14 

47 

275 

2 

247 

202 

tl 

21 

447 

129 

cc 

9 

647 

56 

It 

25 

847 

347 

cc 

13 

J 49 
j 50 

50 

274 

“ 

1 

\ 249 
( 250 

250 

201 

“ 

20 

) 449 
| 450 

450 

128 

ti 

8 

\ 649 
| 650 

650 

55 

it 

24 

J 849 
( 850 

850 

346 

cc 

12 

52 

273 

Sept. 

30 

252 

200 

a 

19 

452 

127 

tc 

7 

652 

54 

tl 

23 

852 

345 

it 

11 

55 

272 

tt 

29 

255 

199 

“ 

18 

455 

126 

it 

6 

655 

53 

“ 

22 

855 

344 

It 

10 

58 

271 

tt 

28 

258 

198 

tt 

17 

458 

125 

cc 

5 

658 

52 

It 

21 

858 

343 

cc 

9 

i 60 

j 61 

60 

270 

tt 

27 

i 260 
| 261 

260 

197 

a 

16 

i 460 
j 461 

460 

124 

ct 

4 

( 660 
) 661 

660 

51 

tl 

20 

i 860 
861 

860 

342 

tt 

8 

63 

269 

tl 

26 

263 

196 

tt 

15 

463 

123 

ti 

3 

663 

50 

tt 

19 

863 

341 

it 

7 

66 

268 

tl 

25 

266 

195 

“ 

14 

466 

122 

tt 

2 

666 

49 

a 

18 

866 

340 

tc 

6 

69 

267 

it 

24 

269 

194 

. a 

13 

469 

121 

tc 

1 

669 

48 

a 

17 

869 

339 

cc 

5 

I71 

\ 72 

70 

266 

cc 

23 

! 271 
\ 272 

270 

193 

tt 

12 

) 471 
| 472 

470 

120 

April 

30 

) 671 
\ 672 

670 

47 

tt 

16 

} 871 
( 872 

870 

338 

cc 

4 

74 

265 

it 

22 

274 

192 

it 

11 

474 

119 

Ct 

29 

674 

46 

ct 

15 

874 

337 

tt 

3 

77 

264 

tt 

21 

277 

191 

“ 

10 

477 

118 

tt 

28 

677 

45 

tt 

14 

877 

336 

tc 

2 

80 

80 

263 

tt 

20 

280 

280 

190 

tt 

9 

480 

480 

117 

it 

27 

680 

680 

44 

it 

13 

880 

880 

335 

cc 

1 

i 82 

1 83 

262 

cc 

19 

t 2S2 
| 283 

189 

a 

8 

( 482 
} 483 

116 

a 

26 

i 682 
\ 683 

43 

tt 

12 

t 882 
) 883 

334 

.Nov. 

30 

85 

261 

tt 

18 

285 

188 

tt 

7 

485 

115 

tt 

25 

685 

42 

tt 

11 

885 

333 

CC 

29 

88 

260 

tt 

17 

288 

187 

it 

6 

488 

114 

tc 

24 

688 

41 

tt 

10 

888 

332 

cc 

28 

( 90 
( 91 

90 

259 

cc 

16 

j 290 
1 291 

290 

186 

Cl 

5 

( 490 
\ 491 

490 

113 

tc 

23 

f 690 
( 691 

690 

40 

tt 

9 

i 890 
\ 891 

890 

331 

tt 

27 

93 

258 

it 

15 

293 

185 

tt 

4 

493 

112 

22 

693 

39 

“ 

8 

893 

330 

it 

26 

96 

257 

li 

14 

296 

184 

tt 

3 

496 

111 

it 

21 

696 

38 

it 

7 

896 

329 

it 

25 

99 

100 

256 

a 

IS 

299 

183 

tt 

2 

499 

500 

110 

ct 

20 

699 

37 

“ 

6 

899 

328 

tc 

24 

j 101 
( 102 

255 

it 

12 

i 301 
| 302 

300 

182 

it 

1 

i 501 
j 502 

109 

it 

19 

j 701 
| 702 

700 

36 

tt 

5 

\ 901 
| 902 

900 

327 

tt 

23 

104 

254 

Cl 

11 

304 

181 

June 

30 

504 

108 

cc 

18 

704 

35 

it 

4 

904 

326 

325 

tt 

cc 

22 

21 

107 

110 

110 

253 

252 

it 

10 

9 

307 

310 

310 

180 

179 

it 

tt 

29 

28 

507 

510 

510 

107 

106 

il 

ti 

17 

16 

707 

710 

710 

34 

33 

<< 

3 

2 

907 

910 

910 

324 

cc 

20 

1 112 
) 113 

251 

ct 

8 

j 312 
j 313 

178 

it 

27 

t 512 
( 513 

105 

It 

15 

i 712 
\ 713 

32 

a 

1 

i 912 
j 913 

323 

“ 

19 

115 

250 

a 

7 

315 

177 

it 

26 

515 

104 

ti 

14 

715 

31 

.Tan. 

31 

915 

322 

321 

ct 

18 

17 

118 

121 

120 

249 

248 

it 

it 

6 

5 

318 

321 

320 

176 

175 

It 

ti 

25 

24 

518 

521 

520 

103 

102 

tt 

cc 

13 

12 

718 

721 

720 

30 

29 

ti 

tc 

30 

29 

918 

921 

920 

320 

“ 

16 

l 123 
( 124 

247 

“ 

4 

t 323 
j 324 

174 

tt 

23 

! 523 
( 524 

101 

il 

11 

) 723 
| 724 

28 

it 

28 

i 923 
f 924 

319 

it 

15 

126 

246 

tc 

3 

326 

173 

it 

22 

526 

100 

Cl 

10 

726 

27 

iC 

27 

926 

31* 

317 

tt 

tt 

14 

13 

129 

132 

130 

245 

244 

a 

2 

1 

' 329 
332 

330 

172 

171 

ti 

21 

20 

529 

532 

530 

99 

98 

it 

It 

9 

8 

729 

732 

730 

26 

25 

tt 

2(5 

25 

929 

932 

930 

316 

cc 

12 

t 134 
1 135 

243 

Aug. 

31 

t 334 
1 335 

170 

il 

19 

f 534 
| 535 

97 

tl 

7 . 

i 734 
) 735 

24 

tt 

24 

j 934 
j 935 

315 

314 

313 

“ li 
“ 10 
“ 9 

137 

140 

143 

140 

242 

241 

240 

ti 

tt 

tt 

30 

29 

28 

337 

340 

343 

340 

169 

168 

167 

“ 18 
“ 17 

“ 16 

537 

540 

543 

540 

96 

95 

94 

tt 

tc 

if 

6 

5 

4 

737 

740 

743 

740 

23 

22 

21 

tt 

* li 

tt 

23 

22 

21 

937 

940 

943 

940 

312 

Cl 

8 

\ 145 
| 146 

239 

il 

27 

! 345 
| 346 

166 

it 

15 

t 545 
( 546 

93 

ti 

3 

i 745 
j 746 

20 

ti 

20 

J 945 
| 946 

311 

tc 

7 

148 

238 

It 

26 

348 

165 

it 

14 

548 

92 

it 

2 

748 

19 

a 

19 

948 

310 

it 

6 

151 

150 

237 

“ 

25 

351 

35o 

164 

it 

13 

551 

550 

91 

tt 

1 

751 

750 

18 

tt 

18 

951 

950 

309 

cc 

5 

| 153 
/ 154 

236 

it 

24 

t 353 
| 354 

163 

Ct 

12 

t 553 
| 554 

90 

March  31 

l 753 
| 754 

17 

tt 

17 

J 953 
j 954 

808 

307 

306 

it 

tc 

tt 

4 

3 

2 

156 

159 

102 

160 

235 

234 

233 

“ 23 

“ 22 
“ 21 

356 

359 

362 

360 

162 

161 

160 

“ 11 
“ 1# 
“ 0 

556 

559 

562 

560 

89 

88 

87 

it 

it 

30 

29 

28 

756 

759 

762 

760 

16 

15 

14 

tt 

tt 

16 

15 

14 

956 

959 

962 

960 

305 

304 

tl 

Get. 

1 

31 

l 164 
| 165 
167 

232 

231 

It 

It 

20 

19 

J 364 
j 305 
367 

159 

158 

tt 

it 

8 

7 

J 564 
j 565 
567 

86 

85 

ti 

li 

27 

26 

i 764 
| 765 
767 

13 

12 

tt 

tt 

13 

12 

J 964 
j 965 
967 

303 

302 

301 

tt 

tl 

it 

30 

29 

28 

170 
173 
t 175 
) 170 

1 17,J 

J 230 
229 

223 

“ 18 
“ 17 

“ 16 

370 
373 
f 375 
j 876 

370 

157 

156 

155 

ti 

ti 

6 

5 

4 

570 
573 
t 575 
) 576 

570 

84 

83 

82 

it 

tt 

25 

24 

23 

770 
773 
$ 775 
j 776 

770 

11 

10 

9 

tt 

tt 

11 

10 

9 

970 
973 
\ 975 
| 976 

970 

800 

290 

298 

“ *27 

“ 26 
“ 25 

178 

181 

181 

Wfo 

227 

226 

225 

“ 15 

“ 14 

“ 13 

87  8 
381 
384 

380 

154 
153 
1 52 

“ 2 
“ 1 

578 

581 

584 

580 

81 

80 

79 

it 

tt 

22 

21 

20 

778 

781 

781 

7S0 

8 

7 

6 

tt 

tt 

8 

7 

6 

978 
. 981 
984 

980 

297 

(( 

24 

) 180 
1 187 

| 221 

it 

12 

l 386 
| 387 

151 

May 

31 

\ 586 
587 

78 

“ 

19 

) 786 
j 787 

5 

tt 

5 

986 
( 987 

200 

It 

23 

189 

^23 

tt 

11 

38!) 

15( 

“ 

30 

580 

77 

“ 

18 

789 

4 

tt 

4 

j 989 

200 

294 

293 

«* 

it 

22 

21 

20 

102 
195 
$ 197 
1 108 

100 

[ 222 
221 

220 

“ 10 
“ 9 

“ 8 

302 
395 
( 307 
) 308 

890 

149 

148 

147 

tt 

tt 

29 

28 

27 

502 
595 
l 507 
| 598 

500 

70 

75 

74 

“ 17 

“ 16 

“ 15 

71V 
795 
i 797 
1 708 

700 

3 

2 

1 

n 

it 

tt 

3 

2 

1 

992 
995 
i 997 
| 998 

990 

- ■— 

I I 1000|1()00 

EXPLANATION.  — When  there  are  two  amounts  opposite  one  date,  those  are  the  ONLY  amounts 
that  bolong  to  th3  date.  In  all  other  cases  there  are  THREE  amounts  to  ONE  DATE,  viz.,  any 
amounts  between  those  givon  always  belong  to  the  nearest  given  amount. 


-fj 

E 

] 

DAY. 

• 

E 

2 

DAYS. 

E 

< 

< 

< 

Rate. 

4 

! 5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

100 

.01,1 

.01,4 

.01,6 

.01,9 

.02,2 

.02,5 

.02,7 

lOO 

.02,2 

.02,7 

.03,3 

.03,8 

.04,4 

.04,9 

.05,5 

lOO 

200 

.02,2 

.02,7 

.03,3 

.03,8 

.04,4 

.04,9 

.05,5 

200 

.04,4 

.05,5 

.06,6 

.07,7 

.08,8 

.09,9 

.11,0 

200 

300 

.03,3 

.04,1 

.04,9 

.05,8 

.06,6 

.07,4 

.08,2 

300 

.06,6 

.08,2 

.09,9 

.11,5 

.13,2 

.14,8 

.16,4 

300 

400 

.04,4 

.05,5 

.06,6 

.07,7 

.08,8 

.09,9 

.11,0 

400 

.08,8 

.11,0 

.13,2 

.15,3 

.17,5 

.19,7 

.21,9 

400 

500 

.05,5 

.06,8 

.08,2 

.09,6 

.11,0 

.12,3 

.13,7 

500 

.11,0 

.13,7 

.16,4 

.19,2 

.21,9 

.24,7 

.27,4 

500 

600 

.06,6 

.08,2 

.09,9 

.11,5 

.13,2 

.14,8 

.16,4 

GOO 

.13,2 

.16,4 

.19,7 

.23,0 

.26,3 

.29,6 

.32,9 

600 

700 

.07,7 

.09,6 

.11,5 

.13,4 

.15,3 

.17,3 

.19,2 

700 

.15.3 

.19,2 

.23,0 

.26,8 

.30,7 

.34,5 

.38,4 

Too 

800 

.08,8 

.11,0 

.13,2 

.15,3 

.17,5 

.19,7 

.21,9 

800 

.17,5 

.21,9 

.26,3 

.30,7 

.35,1 

.39,5 

.43,8 

800 

900 

.09,9 

.12,3 

.14,8 

.17,3 

.19,7 

.22,2 

.24,7 

000 

.19,7 

.24,7 

.29,6 

.34,5 

.39,5 

.44,4 

.49,3 

900 

lOOO 

.11,0 

.13,7 

.16,4 

.19,2 

.21,9 

.24,7 

.27,4 

1000 

.21,9 

.27,4 

.32,9 

.38,4 

.43,8 

.49,3 

.54,8 

lOOO 

1100 

.12,1 

.15,1 

.18,1 

.21,1 

.24,1 

.27,1 

.30,1 

1100 

.24,1 

.30,1 

.36,2 

.42,2 

.48,2 

.54,2 

.60,3 

1100 

1200 

.13,2 

.16,4 

.19,7 

.23,0 

.26,3 

.29,6 

.32,9 

1200 

.26,3 

.32,9 

.39,5 

.46,0 

.52,6 

.59,2 

.65,8 

1200 

1300 

.14,2 

.17,8 

.21,4 

.24,9 

.28,5 

.32,1 

.35,6 

1300 

.28,5 

.35,6 

.42,7 

.49,9 

.57,0 

.64,1 

.71,2 

1300 

1400 

.15,3 

.19,2 

.23,0 

.26,8 

.30,7 

.34,5 

.38,4 

1400 

.30,7 

.38,4 

.46,0 

.53,7 

.61,4 

.69,0 

.76,7 

1400 

i 1500 

.16,4 

.20,5 

.24,7 

.28,8 

.32,9 

.37,0 

.41,1 

1500 

.32,9 

.41,1 

.49,3 

.57,5 

.65,8 

.74,0 

.82,2 

1500 

1600 

.17,5 

.21,9 

.26J3 

.30,7 

.35,1 

.39,5 

.43,8 

1GOO 

.35,1 

.43,8 

.52,6 

.61,4 

.70,1 

.78,9 

.87,7 

1600 

1700 

.18,6 

.23,3 

.27,9 

.32,6 

.37,3 

.41,9 

.46,6 

1700 

.37,3 

.46,6 

.55,9 

.65,2 

.74,5 

.83,8 

.93,2 

1700 

1800 

.19,7 

.24,7 

.29,6 

.34,5 

.39,5 

.44,4 

.49,3 

1800 

.39,5 

.49,3 

.59,2 

.69,0 

.78,9 

.88,8 

.98,6 

1800 

1900 

.20,8 

.26,0 

.31,2 

.36,4 

.41,6 

.46,8 

.52,1 

lOOO 

.41,6 

.52,1 

.62,5 

.72,9 

.83,3 

.93,7 

1.04,1 

1900 

2000 

.21,9 

.27,4 

.32,9 

.38,4 

.43,8 

.49,3 

.54,8 

2000 

.43,8 

.54,8 

.65,8 

.76,7 

.87,7 

.98,6 

1.09,6 

2000 

2100 

.23,0 

.28,8 

.34,5 

.40,3 

.46,0 

.51,8 

.57,5 

2100 

.46,0 

.57,5 

.69,0 

.80,5 

.92,1 

1.03,6 

1.15,1 

2100 

2200 

.24,1 

.30,1 

.36,2 

.42,2 

.48,2 

.54,2 

.60,3 

2200 

.48,2 

.60,3 

.72,3 

.84,4 

.96,4 

1.08,5 

1.20,5 

2200 

2300 

.25,2 

.31,5 

.37,8 

.44,1 

.50,4 

.56,7 

.63,0 

2300 

.50,4 

.63,0 

.75,6 

.88,2 

1.00,8 

1.13,4 

1.26,0 

2300 

2400 

.26,3 

.32,9 

.39,5 

.46,0 

.52,6 

.59,2 

.65,8 

2400 

.52,6 

.65,8 

.78,9 

.92,1 

1.05,2 

1.18,4 

1.31,5 

2400 

2500 

.27,4 

.34,2 

.41,1 

.47,9 

.54,8 

.61,6 

.68,5 

2500 

.54,8 

.68,5 

.82,2 

.95,9 

1.09,6 

1.23,3 

1.37,0 

2500 

2600 

.28,5 

.35,6 

.42,7 

.49,9 

.57,0 

.64,1 

.71,2 

2600 

.57,0 

.71,2 

.85,5 

.99,7 

1.14,0 

1.28,2 

1.42,5 

2600 

2700 

.29,6 

.37,0 

.44,4 

.51,8 

.59,2 

.66,6 

.74,0 

2700 

.59,2 

.74,0 

.88,8 

1.03,6 

1.18,4 

1.33,2 

1.47,9 

2700 

2800 

.30,7 

.38,4 

.46,0 

.53,7 

.61,4 

.69,0 

.76,7 

2800 

.61,4 

.76,7 

.92,1 

1.07,4 

1.22,7 

1.38,1 

1.53,4 

2800 

2900 

.31,8 

.39,7 

.47,7 

.55,6 

.63,6 

.71,5 

.79,5 

2000 

.63,6 

.79,5 

.95,3 

1.11,2 

1.27,1 

1.43,0 

1.58,9 

2900 

3000 

.32,9 

.41,1 

.49,3 

.57,5 

.65,8 

.74,0 

.82,2 

3000 

.65,8 

.82,2 

.98,6 

1.15,1 

1.31,5 

1.47,9 

1.64,4 

3000 

3100 

.34,0 

.42,5 

.51,0 

.59,5 

.67,9 

.76,4 

.84,9 

3100 

.67,9 

.84,9 

1.01,9 

1.18,9 

1.35,9 

1.52,9 

1.69,9 

3100 

3200 

.35,1 

.43,8 

.52,6 

.61,4 

.70,1 

.78,9 

.87,7 

3200 

.70,1 

.87,7 

1.05,2 

1.22,7 

1.40,3 

1.57,8 

1.75,3 

3200 

3300 

,.36,2 

.45,2 

.54,2 

.63,3 

.72,3 

.81,4 

.90,4. 

3300 

.72,3 

.90,4 

1.08,5 

1.26,6 

1.44,7 

1.62,7 

1,80,8 

3300 

3400 

.37,3 

.46,6 

.55,9 

.65,2 

.74,5 

.83,8 

.93,2 

3400 

.74,5 

.93,2 

1.11,8 

1.30,4 

1.49,0 

1.67,7 

1.86,3 

3400 

3500 

.38,4 

.47,9 

.57,5 

.67,1 

.76, r 

.86,3 

.95,9 

3500 

.76,7 

.95,9 

1.15,1 

1.34,2 

1.53,4 

1.72,6 

1.91,8 

3500 

3600 

.39,5 

.49,3 

.59,2 

.69,0 

• .78,9 

.88,8 

.98,6 

3600 

.78,9 

.98,6 

1.18,4 

1.38,1 

1.57,8 

1.77,5 

1.97,3 

3600 

3700 

.40,5 

.50,7 

.60,8 

.71,0 

.81,1 

.91,2 

1.01,4 

3700 

.81,1 

1.01,4 

1.21,6 

1.41,9 

1.62,2 

1.82,5 

2.02,7 

3700 

3800 

.41,6 

.52,1 

.62,5 

.72,9 

.83,3 

.93,7 

1.04,1 

3800 

.83,3 

1.04,1 

1.24,9 

1.45,8 

1.66,6 

1.87,4 

2.08,2 

3800 

1 3900 

.42,7 

.53,4 

.64,1 

.74,8 

.85,5 

.96,2 

1.06,8 

3900 

.85,5 

1.06,8 

1.28,2 

1.49,6 

1.71,0 

1.92,3 

2.13,7 

3900 

4000 

.43,8 

.54,8 

.65,8 

• 76,7 

.87,7 

.98,6 

1.09,6 

4000 

.87,7 

1.09,6 

1.31,5 

1.53,4 

1.75,3 

1.97,3 

2.19,2 

4000 

4100 

.44,9 

.56.2 

.67,4 

.78,6 

.89,9 

1.01,1 

1.12,3 

4100 

.89,9 

1.12,3 

1.34,8 

1.57,3 

1.79,7 

2.02,2 

2.24,7 

4100 

| 4200 

.46,0 

.57,5 

.69,0 

.80,5 

.92,1 

1.03,6 

1.15,1 

4200 

.92,1 

1.15,1 

1.38,1 

1.61,1 

1.84,1 

2.07,1 

2.30,1 

4200 

4300 

.47,1 

.58,9 

.70,7 

.82,5 

.94,2 

1.06,0 

1.17,8 

4300 

.94,2 

1.17,8 

1.41,4 

1.64,9 

1.88,5 

2.12,1 

2.35,6 

4300 

4400 

.48,2 

.60,3 

.72,3 

.84,4 

.96,4 

1.08,5 

1.20,5 

4400 

.96,4 

1.20,5 

1.44,7 

1.68,8 

1.92,9 

2.17,0 

2.41,1 

4400 

4500 

.49,3 

.61,6 

.74,0 

.86,3 

.98.6 

1.11,0 

1.23,3 

4500 

.98,6 

1.23,3 

1.47,9 

1.72,6 

1.97,3 

2.21,9 

2.46,6 

4500 

4600 

.50,4 

.63,0 

.75,6 

.88,2 

1.00,8 

1.13,4 

1.26,0 

4600 

1.00,8 

1.26,0 

1.51,2 

1.76,4 

2.01,6 

2.26,8 

2.52,1 

4600 

■ 4700 

.51,5 

.64,4 

.77,3 

.90,1 

1.03,0 

1.15,9 

1.28,8 

4700 

1.03,0 

1.28,8 

1.54,5 

1.80,3 

2.06,0 

2.31,8 

2.57,5 

4700 

| 480C 

.52,6 

.65,8 

.78,9 

.92,1 

1.05,2 

1.18,4 

1.31,5 

4800 

1.05,2 

1.31,5 

1.57,8 

1.84,1 

2.10,4 

2.36,7 

2.63,0 

4800 

4900 

.53,7 

.67,1 

.80,5 

.94,0 

1.07,4 

1.20,8 

1.34,2 

4000 

1.07,4 

1.34,2 

1.61,1 

1.87,9 

2.14,8 

2.41,6 

2.68,5 

4900 

5000 

.54,8 

.68,5 

.82,2 

.95,9 

1.09,6 

1 23,3 

1.37,0 

5000 

1.09,6 

1.37,0 

1.64,4 

1.91,8 

2.19,2 

2.46,6 

2.74,0 

5000 

1 5100 

.55,9 

.69,9 

.83,8 

.97,8 

1.11,8 

1.25,8 

1.39,7 

5100 

1.11,8 

1.39,7 

1.67,7 

1.95,6 

2.23,6 

2.51,5 

2.79,5 

5100 

5200 

.57,0 

.71,2 

.85,5 

.99,7 

1.14,0 

1.28,2 

1.42,5 

5200 

1.14,0 

1.42,5 

1.71,0 

1.99,5 

2.27,9 

2.56,4 

2,84,9 

5200 

5300 

.58,1 

.72,6 

.87,1 

1.01,6 

1.16,2 

1.30,7 

1.45,2 

5300 

1.16,2 

1.45,2 

1.74,2 

2.03,3 

2.32,3 

2.61,4 

2.90,4 

5300 

5400 

.59,2 

.74,0 

.88,8 

1.03,6 

1.18,4 

1.33,2 

1.47,9 

5400 

1.18,4 

1.47,9 

1.77,5 

2.07,1 

2.36,7 

2.66,3 

2.95,9 

5400 

5500 

.60,3 

.75,3 

.90,4 

1.05,5 

1.20,5 

1.35,6 

1,50,7 

5500 

1.20,5 

1.50,7 

1.80,8 

2.11,0 

2.41,1 

2.71,2 

3.01,4 

5500 

5600 

.61,4 

.76,7 

.92,1 

1.07,4 

1.22,7 

1.38,1 

1.53,4 

5600 

1.22,7 

1.53,4 

1.84,1 

2.14,8 

2.45,5 

2.76,2 

3.06,8 

5600 

5700 

.62,5 

.78,1 

.93,7 

1.09,3 

1.24,9 

1.40,5 

1.56,2 

5700 

1.24,9 

1.56,2 

1.87,4 

2.18,6 

2.49,9 

2.81,1 

3.12,3 

5700 

5800 

.63,6 

.79,5 

.95,3 

1.11,2 

1.27,1 

1.43,0 

1.58,9 

5800 

1.27,1 

1.58,9 

1.90,7 

2.22,5 

2.54,2 

2.86,0 

3.17,8 

5800 

5900 

.64,7 

.80,8 

.97,0 

1.13,2 

1.29,3 

1.45,5 

1.61,6 

5000 

1.29,3 

1.61,6 

1.94,0 

2.26,3 

2.58,6 

2.91,0 

3.23,3 

5900 

1 6000 

.65,8 

.82,2 

.98,6 

1.15,1 

1.31,5 

1.47,9 

1.64,4 

6000 

1.31,5 

1.64,4 

1.97,3 

2.30,1 

2.63,0 

2.95,9 

3.28,8 

6000 

6100 

.66,8 

.83,6 

1.00,3 

1.17,0 

1.33,7 

1.50,4 

1.67,1 

6100 

1.33,7 

1.67,1 

2.00,5 

2.34,0 

2.67,4 

3.00,8 

3.34,2 

6100 

6200 

.67,9 

.84,9 

1.01,9 

1.18,9 

1.35,9 

1.52,9 

1.69,9 

6200 

1.35,9 

1.69,9 

2.03,8 

2.37,8 

2.71,8 

3.05,8 

3.39,7 

6200 

6300 

.69,0 

.86,3 

1.03,6 

1.20,8 

1.38,1 

1 55,3 

1.72,6 

6300 

1.38,1 

1.72,6 

2.07,1 

2.41,6 

2.76,2 

3.10,7 

3.45,2 

6300 

6400 

.70,1 

.87,7 

1.05,2 

1.22,7 

1.40,3 

1.57,8 

1.75,3 

6400 

1.40,3 

1.75,3 

2.10,4 

2.45,5 

2.80,5 

3.15,6 

3.50,7 

6400 

6500 

.71,2 

.89,0 

1.06,8 

1.24,7 

1.42,5 

1.60,3 

1.78,1 

6500 

1.42,5 

1.78,1 

2.13,7 

2.49,3 

2.84,9 

3.20,5 

3.56,2 

6500 

6600 

.72,3 

.90,4 

• 1.08,5 

1.26,6 

1.44,7 

1.62,7 

1.80,8 

6600 

1.44,7 

1.80,8 

2.17,0 

2.53,2 

2.89,3 

3.2jy> 

3.61,6 

6600 

6700 

.73,4 

.91.8 

1.10,1 

1.28,5 

1.46,8 

1,65,2 

1.83,6 

6700 

1.46,8 

1.83,6 

2.20,3 

2.57,0 

2.93,7 

3.67,1 

6700 

6800 

.74,5 

.93,2 

1.11,8 

1.30,4 

1.49,0 

1.67,7 

1,86,3 

6800 

1.49,0 

1.86,3 

2.23,6 

2.60,8 

2.98,1 

3.35?f 

" 3.72,6 

6800 

6900 

.75,6 

.94,5 

1.13,4 

1.32,3 

1.51,2 

1.70,1 

1.89,0 

6000 

1.51,2 

1.89,0 

2.26,8 

2.64,7 

3.02,5 

3.40,3 

3.78,1 

6900 

7000 

.76,7 

.95,9 

1.15,1 

1.34,2 

1.53,4 

1.72,6 

1.91,8 

7000 

1.53,4 

1.91,8 

2.30,1 

2.68,5 

3.06,8 

3.45,2 

3.83,6 

7000 

7100 

.77,8 

.97,3 

1.16,7 

1.36,2 

1.55,6 

1.75,1 

1.94,5 

7100 

1.55,6 

1.94,5 

2.33,4 

2.72,3 

3.11,2 

3.50,1 

3.89,0 

7100 

7200 

.78,9 

.98,6 

1.18,4 

1.38,1 

1.57,8 

1.77,5 

1.97,3 

7200 

1.57,8 

1.97,3 

2.36,7 

2.76,2 

3.15,6 

3.55,1 

3.94,5 

7200 

7300 

.80,0 

1.00,0 

1.20,0 

1.40,0 

1.60,0 

1.80,0 

2.00,0 

7300 

1.60,0 

2.00,0 

2.40,0 

2.80,0 

3.20,0 

3.60,0 

4.00,0 

7300 

7400 

.81,1 

1.01,4 

1.21,6 

1.41,9 

1.62,2 

1.82,5 

2.02,7 

7400 

1.62,2 

2.02,7 

2.43,3 

2.83,8 

3.24,4 

3.64,9 

4.05,5 

7400 

7500 

.82,2 

1.02,7 

1.23,3 

1.43,8 

1.64,4 

1.84,9 

2.05,5 

7500 

1.64,4 

2.05,5 

2.46,6 

2.87,7 

3.28,8 

3.69,9 

4.11,0 

7500 

7600 

.83,3 

1.04,1 

1.24,9 

1.45,8 

1.66,6 

1.87,4 

2.08,2 

7600 

1.66,6 

2.08,2 

2.49,9 

2.91,5 

3.33,2 

3.74,8 

4.16,4 

7600 

7700 

.84,4 

1.05,5 

1.26,6 

1.47,7 

1.68,8 

1.89,9 

2.11,0 

7700 

1.68,8 

2.11,0 

2.53,2 

2.95,3 

3.37,5 

3.79,7 

4.21,9 

7 700 

7800 

.85,5 

1.06,8 

1.28,2 

1.49,6 

1.71,0 

1.92,3 

2.13,7 

7 80C 

1.71,0 

2.13,7 

2.56,4 

2.99,2 

3.41,9 

3.84,7 

4.27,4 

7800 

7900 

.86,6 

1.08,2 

1.29,9 

1.51,5 

1.73,2 

1.94,8 

2.16,4 

7000 

1.73,2 

2.16,4 

2.59,7 

3.03,0 

3.46,3 

3.89,6 

4.32,9 

7900 

8000 

.87,7 

1.09,6 

1.31,5 

1.53,4 

1.75,3 

1.97,3 

2.19,2 

8000 

1 . / 5,tJ 

2.19,2 

2.63,0 

3.06,8 

3.50,7 

3.94,5 

4.38,4 

8000 

8100 

.88,8 

1.11,0 

1.33,2 

1.55,3 

1.77,5 

1.99,7 

2.21,9 

8100 

1.77,5 

2.21,9 

2.66,3 

3.10,7 

3.55,1 

3.99,5 

4.43,8 

8100 

8200 

.89,9 

1.12,3 

1.34,8 

1.57,3 

1.79,7 

2.12,2 

2.24,7 

8200 

1.79,7 

2.24,7 

2.69,6 

3.14,5 

3.59,5 

4.04,4 

4.49,3 

8200 

8300 

.91,0 

1.13,7 

1.36,4 

1.59,2 

1.81,9 

2.04,7 

2.27,4 

8300 

1.81,9 

2.27,4 

2.72,9 

3.18,4 

3.63,8 

4.09,3 

4.54,8 

8300 

8400 

.92,1 

1.15,1 

1.38)1 

1.61,1 

1.84,1 

2.07,1 

2.30,1 

8400 

1.84,1 

2.30,1 

2.76,2 

3.22,2 

3.68,2 

4.14,2 

4.60,3 

8400 

8500 

.93,2 

1.16,4 

1.39,7 

1.63,0 

1.86,3 

2.09,6 

2.32,9 

8500 

1.86,3 

2.32,9 

2.79,5 

3.26,0 

3.72,6 

4.19,2 

4.65,8 

8500 

8600 

.94,2 

1.17,8 

1.41,4 

1.64,9 

1.88,5 

2.12,1 

2.35,6 

8600 

1.88,5 

2.35,6 

2.82,7 

3.29,9 

3.77,0 

4.24,1 

4.71,2 

8600 

8700 

.95,3 

1.19,2 

1.43,0 

1.66,8 

1.90,7 

2.14,5 

2,38,4 

8700 

1.90,7 

2.38,4 

2.86,0 

3.33,7 

3.81,4 

. 4.29,0 

4.76,7 

8700  | 

8800 

.96,4 

1.20,5 

1.44,7 

1.68,8 

1.92,9 

2.17,0 

2.41,1 

8800 

1.92,9 

2.41,1 

2.89,3 

3.37,5 

3.85,8 

4.34,0 

4.82,2 

8800 

8900 

.97,5 

1.21.9 

1.46,3 

’ 1.70,7 

1.95,1 

2.19,5 

2,43,8 

8000 

1.95,1 

".43,8 

2.92,6 

3.41,4 

3.90,1 

4.38,9 

4.87,7 

8900 

9000 

.98,6 

1,23,3 

1.47,9 

1.72,6 

1.97,3 

2.21,9 

2.46,6 

oooc 

1.97,3 

2 46,6 

2.95,9 

3.45,2 

3.94,5 

4.43,8 

4.93,2 

9000 

9100 

.99,7 

1.24,7 

1.49,6 

1.74,5 

1.99,5 

2.24,4 

2.49,3 

9100 

1.99,5 

2.49,3 

2.99,2 

3.49,0 

3.98,9 

4.48,8 

4.98,6 

9100 

9200 

1.00,8 

1.26,0 

1.51,2 

1.76,4 

2.01,6 

2.26,8 

2.52,1 

9200 

2.01,6 

2.:  >2,1 

3.02,5 

3.52,9 

4.03,3 

4.53,7 

5.04,1 

9200 

9300 

1.01,9 

1.27,4 

1.52,9 

1.78,4 

2.03,8 

2.29,3 

2.54,8 

0300 

2.03,8 

2.54,8 

3.05,8 

3.56,7 

4.07,7 

4.58,6 

5.09,6 

9300 

9400 

1,03,0 

1.28,8 

1.54,5 

1.80,3 

2.06,0 

2.31,8 

2.57,5 

0400 

2.06,0 

2.57,5 

3.09,0 

3.60,5 

4.12,1 

4.63,6 

5.15,1 

9400  | 

9500 

1.04,1 

1.30,1 

1.56,2 

1.82,2 

2.08,2 

2.34,2 

2.60,3 

0500 

2.08,2 

2.60,3 

3.12,3 

3.64,4 

4.16,4 

4.68,5 

5.20,5 

9500  | 

9600 

1.05,2 

1.31,5 

1.57,8 

1.84,1 

2.10,4 

2.36,7 

2.63,0 

0600 

2.10,4 

2.63,0 

3.15,6 

3.68,2 

4.20,8 

4.73,4 

5.26,0 

9600  1 

9700 

1.06,3 

1.32,9 

1.59,5 

1.86,0 

• 2.12,6 

2.39,2 

2.65,8 

9700 

2.12,6 

2.65,3 

3.18,9 

3.72,1 

4.25,2 

4.78,4 

5.31,5, 

9700 

9800 

1.07,4 

1.34,2 

1.61,1 

1.87,9 

2.14,8 

2.41,6 

2.68,5 

0800 

2 14,8 

2.68,5 

3.22,2 

3.75,  f 

4.29,6 

4.83,3, 

5.37,0 

9800 

9900 

1.08,5 

1.35,6 

1.62,7 

1.89,9 

2.17,0 

2.44,1 

2.71,2 

0900 

2. 17,0 

2,71,2 

3.25,5 

3.79,  ’ 

4.34,0 

4.88, 2| 

5.42,5 

9900  | 

lOOOO 

1.09,6 

1.37,0 

1.64,4 

1.91,8 

2.19,2 

2.46,6 

2.74,0 

lOOOO 

2.19,2 

2.74,0 

3.28,8 

3.83,6 

4.38,4 

4.93, 2| 

5.47,9  | lOOOO 

January  1st — 1 DAY — O month 

1 Day. 

. 

January  2d 

- 2 DAYS — 

O month  2 Days. 

- ■ — w — ^ 

E 

< 

3 

DAYS. 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

IOO 

.03.3 

.04,1 

.04,9 

.05,8 

.06,6 

.07,4 

.08,2 

200 

.06,6 

.08.2 

.09,9 

.11,5 

.13,2 

.14,8 

.16,4 

300 

.09,9 

.12,3 

.14,8 

.17,3 

.19,7 

.22,2 

.24,7 

400 

.13,2 

.16,4 

.19,7 

.23,0 

.26,3 

.29,6 

.32,9 

500 

.16,4 

.20,5 

.24,7 

.28,8 

.32,9 

.37,0 

.41,1 

600 

.19,7 

.24,7 

.29,6 

.34,5 

.39,5 

.44,4 

.49,3 

700 

.23,0 

.28,8 

.34,5 

.40,3 

.46,0 

.51,8 

.57,5 

800 

.26,3 

.32,9 

.39,5 

.46,0 

.52,6 

.59,2 

.65,8 

900 

.29,6 

.37,0 

.44,4 

.51,8 

.59,2 

.66,6 

.74,0 

1000 

.32,9 

.41,1 

.49,3 

.57,5 

.65,8 

.74,0 

.82,2 

1100 

.36,2 

.45,2 

.54,2 

.63,3 

.72,3 

.81,4 

.90,4 

1200 

.39,5 

.49,3 

.59,2 

.69,0 

.78,9 

.88,8 

.98,6 

1300 

.42,7 

.53,4 

.64,1 

.74,8 

.85,5 

.96,2 

1.06,8 

1400 

.46,0 

.57,5 

.69,0 

.80,5 

.92,1 

1.03,6 

1.15,1 

1500 

.49,3 

.61,6 

.74,0 

.86,3 

.98,6 

1.11,0 

1.23,3 

1600 

.52,6 

.65,8 

.78,9 

.92,1 

1.05,2 

1.18,4 

1.31,5 

1700 

.55,9 

.69,9 

.83,8 

.97,8 

1.11,8 

1.25,8 

1.39,7 

1800 

.59,2 

:74,0 

.88,8 

1.03,6 

1.18,4 

1.33,2 

1.47,9 

1900 

.62,5 

.78,1 

.93,7 

1.09,3 

1.24,9 

1.40,5 

1.56,2 

2000 

.65,8 

.82,2 

.98,6 

1.15,1 

1.31,5 

1.47,9 

1.64,4 

2100 

.69,0 

.86,3 

1.03,6 

1.20,8 

1.38,1 

1.55,3 

1.72,6 

2200 

.72,3 

.90,4 

1.08,5 

1.26,6 

1.44,7 

1.62,7 

1.80,8 

2300 

• .75,6 

, ,94,5 

1.13,4 

1.32,3 

1.51,2 

1.70,1 

1.89,0 

2400 

.78,9 

.98,6 

1.18,4 

1.38,1 

1.57,8 

1.77,5 

1.97,3 

2500 

.82,2 

1.02,7 

1.23,3 

1.43,8 

1.64,4 

1.84,9 

2.05,5 

2600 

,S5,5 

1.06,8 

1.28,2 

1.49,6 

1.71,0 

1.92,3 

2.13,7 

2700 

.88,8 

1.11,0 

1.33,2 

1.55,3 

1.77,5 

1.99,7 

2.21,9 

2800 

.92,1 

1.15,1 

1.38,1 

1.61,1 

1.84,1 

2.07,1 

2.30,1 

2900 

.95,3 

1.19,2 

1.43,0 

1.66,8 

1.90,7 

2.14,5 

2.38,4 

3000 

.98,6 

1.23,3 

1.47,9 

1.72,6 

1.97,3 

2.21,9 

2.46,6 

3100 

1.01,9 

1.27,4 

1.52,9 

1.78,4 

2.03,8 

2.29,3 

2.54,8 

3200 

1.05,2 

1.31,5 

1.57,8 

1.84,1 

2.10,4 

2.36,7 

2.63,0 

3300 

1.08,5 

1.35,6 

1.62,7 

1.89,9 

2.17,0 

2.44,1 

2.71,2 

3400 

1.11,8 

1.39,7 

1.67,7 

1.95,6 

2.23,6 

2.51,5 

2.79,5 

3500 

1.15,1 

1.43,8 

1.72,6 

2.01,4 

2.30,1 

2.58,9 

2.87,7 

3600 

1.18,4 

1.47,9 

1.77,5 

2.07,1 

2.36,7 

2.66,3 

2.95,9 

3700 

1.21,6 

1.52,1 

1.82,5 

2.12,9 

2.43,3 

2.73,7 

3.04,1 

3800 

1.24,9 

1,56,2 

1.87,4 

2.18,6 

2.49,9 

2.81,1 

3.12,3 

3900 

1.28,2 

1.60,3 

1.92,3 

2.24,4 

2.56,4 

2.88,5 

3.20,5 

4000 

1.31,5 

1.64,4 

1.97,3 

2.30,1 

2.63,0 

2.95,9 

3.28,8 

4100 

1.34,8 

1.68,5 

2.02,2 

2.35,9 

2.69,6 

3.03,3 

3.37,0 

4200 

1.38,1 

1.72,6 

2.07,1 

2.41,6 

2.76,2 

3.10,7 

3.45,2 

4300 

1.41,4 

1.76,7 

2.12,1 

2.47,4 

2.82,7 

3.18,1 

3.53,4 

4400 

1.44,7 

1.80,8 

2.17,0 

2.53,2 

2.89,3 

3.25,5 

3.61,6 

4500 

1.47,9 

1.84,9 

2.21,9 

2.58,9 

2.95,9 

3.32,9 

3.69,9 

4600 

1.51,2 

1.89,0 

2.26,8 

2.64,7 

3.02,5 

3.40,3 

3.78,1 

4700 

1.54,5 

1.93,2 

2.31,8 

2.70,4 

3.09,0 

3.47,7 

3.86,3 

4800 

1.57,8 

1.97,3 

.2.36,7 

2.76,2 

3.15,6 

3.55,1 

3.94,5 

4900 

1.61,1 

2.01,4 

2.41,6 

2.81,9 

3.22,2 

3.62,5 

4.02,7 

5000 

1.64,4 

2.05,5 

2.46,6 

2.87,7 

3.28,8 

3.69,9 

4.11,0 

5100 

1.67,7 

2.09,6 

2.51,5 

2.93,4 

3.35,3 

3.77,3 

4.19,2 

5200 

1.71,0 

2.13,7 

2.56,4 

2.99,2 

3.41,9 

3.84,7 

4.27,4 

5300 

1.74,2 

2.17,8 

2.61,4 

3.04,9 

3.48,5 

3.92,1 

4.35,6 

5400 

1.77,5 

2.21,9 

2.66,3 

.3.10,7 

3.55,1 

3.99,5 

4.43,8 

5500 

1.80,8 

2.26,0 

2.71,2 

3.10,4 

3.61,6 

4.06,8 

4.52,1 

5600 

1.84,1 

2.30,1 

2.76,2 

3.22,2 

3.68,2 

4.14,2 

4.60,3 

5700 

1.87,4 

2.34,2 

2.81,1 

3.27,9 

3.74,8 

4.21,6 

4.68,5 

5800 

1.90,7 

2.38,4 

2.86,0 

3.33,7 

3.81,4 

4.29,0 

4.76,7 

5900 

1.94,0 

2.42,5 

2.91,0 

3.39,5 

3.87,9 

4.36,4 

4.84,9 

6000 

1.97,3 

2.46,6 

2.95,9 

3.45,2 

3.94,5 

4.43,8 

: 4.93,2 

6100 

2.00,5 

2.50,7 

3.00,8 

3.51,0 

4.01,1 

4.51,2 

5.01,4 

6200 

2.03,8 

2.54,8 

8.05,S 

3.56,7 

4.07,7 

4.58,6 

5.09,6 

6300 

2.07,1 

2.58,9 

3.10,7 

3.62,5 

4.14,2 

4.66,0 

5.17,8 

6400 

2.10,4 

2.63,0 

3.15,6 

3.68,2 

4.20,8 

4.73,4 

5.26,0 

6500 

2.13,7 

2.67,1 

3.20,5 

3.74,0 

4.27,4 

4.80,8 

5.34,2 

6600 

2.17,0 

2.71,2 

3.25,5 

3.79,7 

4.34,0 

4.88,2 

5.42,5 

6700 

2.20,3 

2.75,3 

3.30,4 

3.85,5 

4.40,5 

4. 95,(3 

5.50,7 

6800 

2.23,6 

2.79,5 

3.35,3 

3.91,2 

4.47,1 

5.03,0 

5.58,9 

6900 

2.26/8 

2.83,6 

3.40,3 

3.97,0 

4.53,7 

5.10,4 

5.67,1 

7000 

2.30,1 

2.87,7 

3.45,2 

4.02,7 

4.60,3 

5.17,8 

5.75,3 

7100 

2.33,4 

2.91,8 

3.50,1 

4.08,5 

4.66,8 

5.25,2 

5.83,6 

7200 

2.36,7 

2.95,9 

3.55,1 

4.14,2 

4.73,4 

5.32,6 

5.91,8 

7300 

2.40,0 

3.00,0 

3.60,0 

4.20,0 

4.80,'0 

5.40,0 

6.00,0 

7400 

2.43,3 

3.04,1 

3.64,9 

4.25,8 

4.86,6 

5.47,4 

6.08,2 

7500 

2.46,6 

3.08,2 

3.69,9 

4.31,5 

4.93,2 

5.54,8 

6.16,4 

7600 

2.49,9 

3.12,3 

3.74,8 

4.37,3 

4.99,7 

5.62,2 

6.24,7 

7700 

2.53,2 

3.16,4 

3.79,7 

4.43,0 

5.06,3 

5.69,6 

6.82,9 

7800 

2.56,4 

3.20,5 

3.84,7 

4.48,8 

5.12,9 

5.77,0 

6.41,1 

7900 

2.59,7 

3.24,7 

3.89,6 

4.54,5 

5.19,5 

5.84,4 

6.49,3 

8000 

2.63,0 

3.28,8 

3.94,5 

4.60,3 

5.26,0 

5.91,8 

6.57,5 

8100 

2.66,3 

3.99,5 

4.66,0 

5.32,6 

5.99,2 

6.65,8 

8200 

2.69,6 

3 .'57,0 

4.04,4 

4.71,8 

5.39,2 

6.06, 6 

6.74,0 

8800 

2.72,9 

3.41,1 

4.09,3 

4.77,5 

5.45,8 

6.14,0 

6.82,2 

8400 

2.76,2 

3.45,2 

4.14,2 

4.83,3 

5.52,3 

6.21,4 

6.90,4 

8500 

2.79,5 

3.49,3 

4.19,2 

4.89,0 

5.58,9 

6.28,8 

6.98,6 

8600 

2.82,7 

' 3.53,4 

4.24,1 

4.94,8 

5.65,5 

6.36,2 

7.06,8 

8700 

2.86,0 

3.57,5 

4.29,0 

5.00,5 

5.72,1 

6.43,6 

7.15,1 

8800 

2.89,3 

3.61,6 

4.34,0 

5.06,3 

5.78,6 

6.51,0 

7.23,3 

8900 

2.92,6 

3.65,8 

4.38,9 

5.12,1 

5.85,2 

6.58,4 

7.31,5 

9000 

2.95,9 

3.69,9 

4.43,8 

5.17,8 

5.91,8 

6.65,8 

7.39,7 

9 J 00 

2.99,2 

3.74,0 

4.48,8 

5.23,6 

5.98,4 

6.73,2 

7.47,9 

9200 

3.02,5 

3.78,1 

4.53,7 

5.29,3 

6.04,9 

6.80,5 

7.56,2 

9800 

3.05,8 

3.82,2 

4.58,6 

5.35,1 

6.11,5 

6.87,9 

7.64,4 

9400 

3.09,0 

3.86,3 

4.63,6 

5.40,8 

6.18,1 

6.95,3 

7.72,6 

9500!  3.12,3 

3.90,4 

4.68,5 

5.46,6 

6.24,7 

7.02,7 

7.80,8 

9600 

8.15,6 

3.94,5 

4.73,4 

5,52,3 

6.31,2 

7.10,1 

7.89,0 

9700 

8.18,9 

3.98,6 

4.78,4 

5.68,1 

6.37,8 

7.17,5 

7.97,3 

9800 

8.22,2 

4.02,7 

4.83,3 

5.63,8 

6.44,4 

7.24,9 

8.05,5 

9900 

__  8.25(5|  4 . 06,8 1 4.88,2 

5.69,6 

6.51,0 

7.32,3 

8.13,7 

T6000 

1 3.28,8 

4.11,0 

4-93,2 

5.75,3 

6.57,5 

7.89,7 

8.21,9 

J anuary  3rd  3 DAYS  O month  3 days. 


E 

< 

4 

DAYS. 

Amt. 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 | 

10 

Rate. 

IOO 

.04,4 

.05,5 

.06,6 

.07,7 

.08,8 

.09,9 

.11,0 

100 

200 

.08,8 

.11,0 

.13,2 

.15,3 

.17,5 

.19,7 

.21,9 

200 

300 

.13,2 

.16,4 

.19,7 

.23,0 

.26,3 

.29,6 

.32,9 

300 

400 

.17,5 

.21,9 

.26,3 

.30,7 

.35,1 

.39,5 

.43,8 

400 

500 

.21,9 

.27,4 

.32,9 

.38,4 

.43,8 

.49,3 

.54,8 

500  j 

600 

.26,3 

.32,9 

.39,5 

.46,0 

.52,6 

.59,2 

.65,8 

600 

700 

.30,7 

.38,4 

.46,0 

.53,7 

.61,4 

.69,0 

.76,7 

700 

800 

.35,1 

.43,8 

.52,6 

.61,4 

.70,1 

.78,9 

.87,7 

800  1 

900 

.39,5 

.49,3 

.59,2 

.69,0 

.78,9 

.88,8 

.98,6 

900 

lOOO 

.43,8 

.54,8 

.65,8 

.76,7 

.87,7 

.98,6 

1.09,3 

lOOO 

1100 

.48,2 

.60,3 

.72,3 

.84,4 

.96,4 

1.08,5 

1.20,5 

1100 

1200 

.52,6 

.65,8 

.78,9 

.92,1 

1.05,2 

1.18,4 

1.31,5 

1200 

1300 

.57,0 

.71,2 

.85,5 

.99,7 

1.14,0 

1.28,2 

1.42,5— 

1800 

1400 

.61,4 

.76,7 

.92,1 

1.07,4 

1.22,7 

1.38,1 

1.53,4 

1400 

1500 

.65,8 

.82,2 

.98,6 

1.15,1 

1.31,5 

1.47,9 

1.64,4 

1500 

1600 

.70,1 

.87,7 

1.05,2 

1.22,7 

1.40,3 

1 .57,8 

1.75,3 

1600 

1700 

.74,5 

.93,2 

1.11,8 

1.30,4 

1.49,0 

1.67,7 

1.86,3 

1700 

1800 

.78,9 

.98,6 

1.18,4 

1.38,1 

1.57,8 

1.77,5 

1.97,3 

1800 

1900 

.83,3 

1.04,1 

1.24,9 

1.45,8 

1.66,6 

1.87,4 

2.08,2 

1900 

2000 

.87,7 

1.09,6 

1.31,5 

1.53,4 

1.75,3 

1.97,3 

2.19,2 

2000 

2100 

.92,1 

1.15,1 

1.38,1 

1.61,1 

1.84,1 

2.07,1 

2.30,1 

2100 

2200 

.96,4 

1.20,5 

1.44,7 

1.68,8 

1.92,9 

2.17,0 

2.41,1 

2200 

2300 

1.00,8 

1.26,0 

1.51,2 

1.76,4 

2.01,6 

2.26,8 

2.52,1 

2300 

2400 

1.05,2 

1.31,5 

1. 57,-8 

1.84,1 

2.10,4 

2.36,7 

2.63,0 

2400 

2500 

1.09,6 

1.37,0 

1.64,4 

1.91,8 

2.19,2 

2.46,6 

2.74,0 

2500 

2600 

1.14,0 

1.42,5 

1.71,0 

1.99.5 

2.27,9 

2.56,4 

2.84,9 

2600 

2700 

1.18,4 

1.47,9 

1.77,5 

2.0 

2.36,7 

2.66,3 

2.95,9 

2700 

2800 

1.22,7 

1.53,4 

1.84,1 

2.14,8 

2.45,5 

2.76,2 

3.06,8 

2800 

2900 

1.27,1 

1.58,9 

1.90,7 

2.22,5 

2.54,2 

2.86,0 

■ 3.17,8 

2900 

3000 

1.31,5 

1.64,4 

1.97,3 

2.30,1 

2.63,0 

2.95,9 

3.28,8 

3000 

3100 

1.35,9 

1.69,9 

2.03,8 

2.37,8 

2.71,8 

3.05,8 

3.39,7 

3100 

3200 

1.40,3 

1.75,3 

2.10,4 

2.45,5 

2.80,5 

3.15,6 

3.50,7 

3200 

3300 

1.44,7 

1.80,8 

2.17,0 

2.53,2 

2.89,3 

3.25,5 

3.61,6 

3300 

3400 

1.49,0 

1.86,3 

2.23,6 

2.60,8 

2.98,1 

3.35,3 

3.72,6 

3400 

3500 

1.53,4 

1.91,8 

2.30,1 

2.68,5 

3.06,8 

3.45,2 

3.83,6 

3500 

3600 

1.57, 8 

1.97,3 

2.36,7 

2.76,2 

3.15,6 

3.53,1 

3.94,5 

3600 

3700 

1.62,2 

2.02,7 

2.43,3 

2.88,8 

3.24,4 

3.64,9 

4.05,5 

3700 

3800 

1.66,6 

2.08,2 

2.49,9 

2.91,5 

3.33,2 

3.74,8 

4.16,4 

3800 

3900 

1.71,0 

2.13,7 

2.56,4 

2.99,2 

3.41,9 

3.84,7 

4.27,4 

3900 

4000 

1.75,3 

2.19,2 

2.63,0 

3.06,8 

3.50,7 

3.94,5 

4.38,4 

4000 

4100 

1.79,7 

2.24,7 

2.69,6 

3.14,5 

3.59,5 

4.04,4 

4.49,3 

4100 

4200 

1.84,1 

2.30,1 

2.76,2 

3.22,2 

3.68,2 

4.14,2 

4.60,3 

4200 

4300 

1.88,5 

2.35,6 

2.82,7 

3.29,9 

3.77,0 

4.24,1 

4.71,2 

4300 

4400 

1.92,9 

2.41,1 

2.89,3 

3.37,5 

3.85,8 

4.34,0 

4.82,2 

4400 

4500 

1.97,3 

2.46,6 

2.95,9 

3.45,2 

3.94,5 

4.43,8 

4.93,2 

4500 

4600 

2.01,6 

2.52,1 

3.02,5 

3.52,9 

4.03,3 

4.53,7 

5.04,1 

4600 

4700 

2.06,0 

2.57,5 

3.09,0 

3.60,5 

4.12,1 

4.63,6 

5.15,1 

4700 

4800 

2.10,4 

2.63,0 

3.15,6 

3.68,2 

4.20,8 

4.73,4 

5.26,0 

4800 

4900 

2.14,8 

2.68,5 

3.22,2 

3.75,9 

4.29,6 

4.83,3 

5.37,0 

4900 

5000 

2.19,2 

2.74,0 

3.28,8 

3.83,6 

4.38,4 

4.93,2 

5.47,9 

5000 

5100 

2.23,6 

2.79,5 

3.35,3 

3.91,2 

4.47,1 

5.03,0 

5.58,9 

5100 

5200 

2.27,9 

2.84,9 

3.41,9 

3.98,9 

4.55,9 

5.12,9 

5.69,9 

5200 

5300 

2.32,3 

2.90,4 

3.48,5 

4.06,6 

4.64,7 

5.22,7 

5.80,8 

5300 

5400 

2.36,7 

2.95,9 

3.55,1 

4.14,2 

4.73,4 

5.32,6 

5.91,8 

5400 

5500 

2.41,1 

3.01,4 

3.61,6 

4.21,9 

4.82,2 

5.42,5 

6.02,7 

5500 

5600 

2.45,5 

3.06.8 

3.68,2 

4.29,6 

4.91,0 

5.52,3 

6.13,7 

5600 

5700 

2.49,9 

3.12,3 

3.74,8 

4.37,3 

4.99,7 

5.62,2 

6.24,7 

5700 

5800 

2.54,2 

3.17,8 

3.81,4 

4.44,9 

5.08,5 

5.72,1 

6.35,6 

5800 

5900 

2.58,6 

3.23,3 

3.87,9 

4.52,6 

5.17,3 

5.81,9 

6.46,6 

5900 

6000 

2.63,0 

3.28,8 

3.94,5 

4.60,3 

5.26,0 

5.91,8 

6.57,5 

6000 

6100 

2.67,4 

3.34,2 

4.01,1 

4.67,9 

5.34,8 

6.01,6 

6.68,5 

6100 

6200 

2.71,8 

3.39,7 

4.07,7 

4.75,6 

5.43,6 

6.11,5 

6.79,5 

6200 

6300 

2.76,2 

3.45,2 

4.14,2 

4.83,3 

5.52,3 

6.21,4 

6.90,4 

6300 

6400 

2.80,5 

3.50,7 

4.20,8 

4.91,0 

5.61,1 

6.31,2 

7.01,4 

6400 

6500 

2.84,9 

3.56,2 

4.27,4 

4.98,6 

5.69,9 

6.41,1 

7.12,3 

6500 

6600 

2.89,3 

3.61,6 

4.34,0 

5.06,3 

5.78,6 

6.51,0 

7.23,3 

6600 

6700 

2.93,7 

3.67,1 

4.40,5 

5.14,0 

5.87,4 

6.60,8 

7.34,2 

6700 

6800 

2.98,1 

3.72,6 

4.47,1 

5.21,6 

5.96,2 

6.70,7 

7.45,2 

6800 

6900 

3.02,5 

3.78,1 

4.53,7 

5.29,3 

6.04,9 

6.80,5 

7.56,2 

6900 

7000 

3.06,8 

3.83,6 

4.60,3 

5.37,0 

6.13,7 

6.90,4 

7.67,1 

7000 

7100 

3.11,2 

3.89,0 

4,66,8 

5.44,7 

6.22,5 

7.00,3 

7.78,1 

7100 

7200 

3.15,6 

3.94,5 

4.73,4 

5.52,3 

6.31,2 

7.10,1 

7.89,0 

7200 

7300 

3.20,0 

4.00,0 

4.80,0 

5.60,0 

6.40,0 

7.20,0 

8.00,0 

7ifOV 

7400 

3.24,4 

4.05,5 

4.86,6 

5.67,7 

6.48,8 

7.29,9 

8.11,0 

7400 

7500 

3.28.8 

4.11,0 

4.93,2 

5.75,3 

6.57,5 

7.39,7 

8.21,9 

7500 

7600 

3.33,2 

4.16,4 

4.99,7 

5.83,0 

6.66,3 

7.49,6 

8.32,9 

7600 

7700 

3.37,5 

4.21,9 

5.06,3 

5.90,7 

6.75,1 

7.59,5 

8.43,8 

7700 

7800 

3.41,9 

4.27,4 

5.12,9 

5.98,4 

6.83,8 

7.69,3 

8.54,8 

7800 

7900 

3.46,3 

4.32,9 

5.19,5 

6.06,0 

6.92,6 

7.79,2 

8.65,8 

7900 

8000 

3.50,7 

4.38,4 

5.26,0 

6.13,7 

7.01,4 

7.89,0 

8.76,7 

8000 

8100 

3.55,1 

4.43,8 

5.32,6 

6.21,4 

7.10,1 

7.98,9 

8. 8/, 7 

8100 

8200 

3.59,5 

4.49,3 

5.39,2 

6.29,0 

7.18,9 

8.08,8 

8.98,6 

8200 

8300 

3.63,8 

4.54,8 

5.45,8 

6.36,7 

7.27,7 

8.18,6 

9.09,6 

8300 

8400 

3.68,2 

4.60,3 

5.52,3 

6.44,4 

7.36,4 

8.28,5 

9.20,5 

8400 

8500 

3.72,0 

4.65,8 

5.58,9 

6.52,1 

7.45,2 

8.38,4 

9.31,5 

8500 

8600 

3.77,0 

4.71,2 

5.65/5 

6.59,7 

7.54,0 

8.48,2 

9.42,5 

8600 

8700 

3.81,4 

4.76,7 

5.72,1 

6.67,4 

7.62,7 

8.58,1 

9.53,4 

8700 

8800 

3.85.8 

4.82,2 

5.78,6 

6.75,1 

7.71,5 

8.67,9 

9.64,4 

8800 

8900 

3.9J,  1 

4.87,7 

5.85,2 

6.82,7 

* 7.80,3 

8.77,8 

9.75,3 

8900 

9000 

3.94,  / 

4.93,2 

5.91,8 

6.90,4 

7.89,0 

8.87,7 

9.56,3 

9000 

9100 

3.98,9 

4.98,6 

5.9£,4 

6.98,1 

7.97,8 

8.97,5 

9.97,3 

9100 

9200 

4.03,3 

5.04,1 

6.04,9 

7.05,8 

8.06,6 

9.07,4 

10.08,2 

9200 

9300 

4.07,7 

5.09,6 

6.11,5 

7.13,4 

8.15,3 

9.17,3 

10.19,2 

9300 

9400 

4.12,1 

5.15,1 

6.18,1 

7.21,1 

8.24,1 

9.27,1 

10.30,1 

9400 

9500 

4.16,4 

5.20,5 

6.24,7 

7.28,8 

8.32,9 

9.37,0 

10.41,1 

9500 

9600 

4.20,8 

5.26,0 

6.31,2 

7.36,4 

8.41,6 

9.46,8 

10.52,1 

9600 

9700 

4.25,2 

5.31,5 

6.37,8 

7.44,1 

8.50,4 

9.56,7 

10.63,0 

9700 

9800 

4.29,6 

5.37,0 

6.44,4 

7.51,8 

8.59,2 

9.66,6 

10.74,0 

9800 

9900 

4.34,0 

5.42,5 

6.51,0 

7.59,5 

8.67,9 

9.76,4 

10.84,9 

9900 

lOOOO 

4.38,4 

5.47,9 

6.57,5 

7.67,1 

8.76,7 

9.86,3 

10.95,9 

lOOOO 

January  4th — 4 DAYS- 

-O  month  4 days. 

Amt. 

5 

DAYS. 

d 

< 

6 

DAYS. 

E 

< 

Rate. 

4 

5 I 

6 

7 1 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 | 

10 

Rate. 

100 

.05,5 

.06,8 

.08,2 

.09,6 

.11,0 

.12,3 

.13,7 

100 

.06,6 

.08,2 

.09,9 

.11,5 

.13,2 

.14,8 

.16,4 

loo 

200 

.11,0 

.13,7 

.16,4 

.19,2 

.21,9 

.24,7 

.27,4 

200 

.13,2 

.16,4 

.19,7 

.23,0 

.26,3 

.29,6 

.32,9 

200 

300 

.16,4 

.20,5 

.24,7 

.28,8 

.32,9 

.37,0 

.41,1 

300 

.19,7 

.24,7 

.29,6 

.34,5 

.39,5 

.44,4 

.49,3 

300 

400 

.21,9 

.27,4 

.32,9 

.38,4 

.43,8 

.49,3 

.54,8 

400 

.26,3 

.32,9 

.39,5 

.46,0 

.52,6 

.59,2 

.65,8 

400 

500 

.27,4 

.34,2 

.41,1 

.47,9 

.54,8 

.61,6 

.68,5 

500 

.32,9 

.41,1 

.49,3 

.57,5 

.65,8 

.74,0 

.82,2 

500 

600 

.32,9 

.41,1 

.49,3 

.57,5 

.65,8 

.74,0 

.82,2 

OOO 

.39,5 

.49,3 

.59,2 

.69,0 

.78,9 

.88,8 

.98,6 

OOO 

700 

.38,4 

.47,9 

.57,5 

.67,1 

.76,7 

.86,3 

.95,9 

700 

.46,0 

.57,5 

.69,0 

.80,5 

.92,1 

1.03,6 

1.15,1 

700 

800 

.43,8 

.54,8 

.65,8 

.76,7 

.87,7 

.98,6 

1.09,6 

800 

.52,6 

.65,8 

.78,9 

.92,1 

1.05,2 

1.18,4 

1.31,5 

800 

900 

.49,3 

.61,6 

.74,0 

.86,3 

.98,6 

1.11,0 

1.23,3 

OOO 

.59,2 

.74,0 

.88,8 

1.03,6 

1.18,4 

1.33,2 

1.47,9 

900 

1000 

.54,8 

.68,5 

.82,2 

.95,9 

1.09,6 

1.23,3 

1.37,0 

lOOO 

.65,8 

.82,2 

.98,6 

1.15,1 

1.31,5 

1.47,9 

1.64,4 

lOOO 

1100 

.60,3 

.75,3 

.90,4 

1.05, '5 

1.20,5 

1.35,6 

1.50,7 

1100 

.72,3 

.90,4 

1.08,5 

1.26,6 

l.f4,7 

1.62,7 

1.80,8 

1100 

1200 

.65,8 

.82,2 

.98,6 

1.15,1 

1.31,5 

1.47,9 

1.64,4 

1200 

.78,9 

.98,6 

1.18,4 

1.38,1 

1.57,8 

1.77,5 

1.97,3 

1200 

1300 

.71,2 

.89,0 

1.06,8 

1.24,7 

*1.42,5 

1.60,3 

1.78,1 

1300 

.85,5 

1.06,8 

1.28,21 

1.49,6 

1.71,0 

1.92,3 

2.13,7 

1300 

1400 

.76,7 

.95,9 

1.15,1 

1.34,2 

1.53,4 

1.72,6 

1.91,8 

1400 

.92,1 

1.15,1 

1.38,1 

1.61,1 

1.84,1 

2.07,1 

2.30,1 

1400 

1500 

.82,2 

1.02,7 

1.23,3 

1.43,8 

1.64,4 

1.84,9 

2.05,5 

1500 

.98,6 

1.23,3 

1.47,91 

1.72,6 

1.97,3 

2.21,9 

2.46,6 

1500 

lOOO 

.87,7 

1.09,6 

1.31,5 

1.53,4 

1.75,3 

1.97,3 

2.19,2 

lOOO 

1.05,2 

1.31,5 

1.57,8 

1.84,1 

2.10,4 

2.36,7 

2.63,0 

lOOO 

1700 

.93,2 

1.16,4 

1.39,7 

1.63,0 

1.86,3 

2.09,6 

2.32,9 

1700 

1.11,8 

1.39,7 

1.67,7 

1.95", 6 

2.23,6 

2.51,5 

2.79,5 

1700 

i 1S00 

.98,6 

1.23,3 

1.47,9 

1.72,6 

1.97,3 

2.21,9 

2.46,6 

1800 

1.18,4 

1.47,9 

1.77,5 

2.07,1 

2.36,7 

2.66,3 

2.95,9 

7 800 

1900 

1.04,1 

1.30,1 

1.56,2 

1.82,2 

2.08,2 

2.34,2 

2.60,3 

lOOO 

1.24,9 

1.56,2 

1.87,4 

2.18,6 

2.49,9 

2.81,1 

3.12,3 

1900 

2000 

1.09,6 

1.37,0 

1.64,4 

1.91,8 

2.19,2 

2.46,6 

2.74,0 

2000 

1.31,5 

1.64,4 

1.97,3 

2.30,1 

2.63,0 

2.95,9 

3.28,8 

2000 

2100 

1.15,1 

1.43,8 

1.72,6 

2.01,4 

2.30,1 

2.58,9 

2.87,7 

2100 

1.38,1 

1.72,6 

2.07,1 

2.41,6 

2.76,2 

3.10,7 

3.45,2 

2100  1 

2200 

1.20,5 

1.50,7 

1.80,8 

2.11,0 

2.41,1 

2.71,2 

3.01,4 

2200 

1.44,7 

1.80,8 

2.17,0 

2.53,2 

2.89,3 

3.25,5 

3.61,6 

2200 

2300 

1.26,0 

1.57,5 

1.89,0 

2.20,5 

2.52,1 

2.83,6 

3.15,1 

2300 

1.51,2 

1.89,0 

2.26,8 

2.64,7 

3.02,5 

3.40,3 

3.78,1 

2300 

2400 

1.31,5 

1.64,4 

1.97,3 

2.30,1 

2.63,0 

2.95,9 

3.28,8 

2400 

1.57,8 

1.97,3 

2.36,7 

2.76,2 

3.15,6 

3.55,1 

3.94,5 

2400 

2500 

1.37,0 

1.71,2 

2.05,5 

2.39,7 

2.74,0 

3.08,2 

3.42,5 

2500 

1.64,4 

2.05,5 

2.46,6 

2.87,7 

3.28,8 

3.69,9 

4.11,0 

2500 

2G00 

1.42,5 

1.78,1 

2.13,7 

2.49,3 

2.84,9 

3.20,5 

3.56,2 

2000 

1.71,0 

2.13,7 

2.56,4 

2.99,2 

3.41,9 

3.84,7 

4.27,4 

2000 

2700 

1.47,9 

1.84,9 

2.21,9 

5.58,9 

2.95,9 

3.32,9 

3.69,9 

2700 

1.77,5 

2.21,9 

2.66,3 

3.10,7 

3.55,1 

3.99,5 

4.43,8 

2700 

2800 

1.53,4 

1.91,8 

2.30,1 

2.68,5 

3.06,8 

3.45,2 

3.83,6 

2800 

1.84,1 

2.30,1 

2.76,2 

3.22,2 

3.68,2 

4.14,2 

4.60,3 

2800  ! 

2900 

1.58,9 

1.98,6 

2.38,4 

2.78,1 

3.17,8 

3.57,5 

3.97,3 

2000 

1.90,7 

2.38,4 

2.86,0 

3.33,7 

3.81,4 

4.29,0 

4.76,7 

2900 

3000 

1.64,4 

2.05,5 

2.46,6 

2.87,7 

3.28,8 

3.69,9 

4.11,0 

3000 

1.97,3 

2.46,6 

2.95,9 

3.45,2 

3.94,5 

4.43,8 

4.93,2 

3000 

3100 

1.69,9 

2.12,3 

2.54.8 

2.97,3 

3.39,7 

3.82,2 

4.24,7 

3100 

2.03,8 

2.54,8 

3.05,8 

3.56,7 

4.07,7 

4.58,6 

5.09,6 

3100 

3200 

1.75,3 

2.19,2 

2.63,0 

3.06,8 

3.50,7 

3.94,5 

4.38,4 

3200 

2.10,4 

2.63,0 

3.15,6 

3.68,2 

4.20,8 

4.73,4 

5.26,0 

3200 

3300 

1.80,8 

2.26,0 

2.71,2 

3.16,4 

3.61,6 

4.06,8 

4.52,1 

3300 

2.17,0 

2.71,2 

3.25,5 

3.79,7 

4.34,0 

4.88,2 

5.42,5 

3300  | 

3400 

1.86,3 

2.32,9 

2.79,5 

3.26,0 

3.72,6 

4.19,2 

4.65,8 

3400 

2.23,6 

2.79,5 

3.35,3 

3.91,2 

4.47,1 

5.03,0 

5.58,9 

3400 

3500 

1.91,8 

2.39,7 

2.87,7 

3.35,6 

3.83,6 

4.31,5 

4.79,5 

3500 

2.30,1 

2.87,7 

3.45,2 

4.02,7 

4.60,3 

5.17,8 

5.75,3 

3500 

3000 

1.97,3 

2.46,6 

2.95,9 

3.45,2 

3.94,5 

4.43,8 

4.93,2 

3000 

2.36,7 

2.95,9 

3.55,1 

4.14,2 

4.73,4 

5.32,6 

5.91,8 

3000 

3700 

2.02,7 

2.53,4 

3.04,1 

3.54,8 

4.05,5 

4.56,2 

5.06,8 

3700 

2.43,3 

3.04,1 

3.64,9 

4.25,8 

4.86,6 

5.47,4 

6.08,2 

3700 

3800 

2.08,2 

2.60,3 

3.12,3 

3.64,4 

4.16,4 

4.68,5 

5.20,5 

3800 

2.49,9 

3.12,3 

3.74,8 

4.37,3 

4.99,7 

5.62,2 

6.24,7 

3800 

3900 

2.13,7 

2.67,1 

3.20,5 

3.74,0 

4.27,4 

4.80,8 

5.34,2 

3000 

2.56,4 

3.20,5 

3.84,7 

4.48,8 

5.12,9 

5.77,0 

6.41,1 

3900 

! 4000 

2.19,2 

2.74,0 

3.28,8 

3.83,6 

4.38,4 

4.93,2 

5.47,9 

4000 

2.63,0 

3.28,8 

3.94,5 

4.60,3 

5.26,0 

5.91,8 

6.57,5 

4000 

4100 

2.24,7 

2.80,8 

3.37,0 

3.93,2 

4.49,3 

5.05,5 

5.61,6 

4100 

2.69,6 

3.37,0 

4.04,4 

4.71,8 

5.39,2 

6.06,6 

6.74,0 

4100 

1 4200 

2.30,1 

2.87,7 

3.45,2 

4.02,7 

4.60,3 

5.17,8 

5.75,3 

4200 

2.76,2 

3.45,2 

4.14,2 

4.83,3 

5.52,3 

6.21,4 

6.90,4 

4200 

4300 

2.35,6 

2.94,5 

3.53,4 

4.12,3 

4.71,2 

5.30,1 

5.89,0 

4300 

2.82,7 

3.53,4 

4.24,1 

4.94,8 

5.65,5 

6.36,2 

7.06,8 

4300 

4400 

2.41,1 

3.01,4 

3.61,6 

4.21,9 

4.82,2 

5.42,5 

6.02,7 

4400 

2.89,3 

3.61,6 

4.34,0 

5.06,3 

5.78,6 

6.51,0 

7.23,3 

4400 

4500 

2.46,6 

3.08,2 

3.69,9 

4.31,5 

4.93,2 

5.54,8 

6.16,4 

4500 

2.95,9 

3.69,9 

4.43,8 

5.17,8 

5.91,8 

6.65,8 

7.39,7 

4500 

4000 

2.52,1 

3.15,1 

3.78,1 

4.41,1 

5.04,1 

5.67,1 

6.30,1 

4000 

3.02,5 

3.78,1 

4.53,7 

5.29,3 

6.04,9 

6.80,5 

7.56,2 

4000 

4700 

2.57,5 

3.21,9 

3.86,3 

4.50,7 

5.15,1 

5.79,5 

6.43,8 

4700 

3.09,0 

3.86,3 

4.63,6 

5.40,8 

6.18,1 

6.95,3 

7.72,6 

4700 

4800 

2.63,0 

3.28,8 

3.94,5 

4.60,3 

5.26,0 

5.91,8 

6.57,5 

4800 

3.15,6 

3.94,5 

4.73,4 

5.52,3 

6.31,2 

7.10,1 

7.89,0 

4800 

4900 

2.68,5 

3.3Dj  tj 

4.02,7 

4.69,9 

5.37,0 

6.04,1 

6.71,2 

4000 

3.22,2 

4.02,7 

4.83,3 

5.63,8 

t.44,4 

7.24,9 

8.05,5 

4900 

5000 

2.74,0 

3.42,5 

4.11,0 

4.79,5 

5.47,9 

6.16,4 

6.84,9 

5000 

3.28,8 

4.11,0 

4.9.3,2 

5.75,3 

6.57,5 

7.39,7 

8.21,9 

5000 

5100 

2.79,5 

3.49,3 

4.19,2 

4.89,0 

5.58,9 

6.28,8 

6.98,6 

5100 

3.35,3 

4.19,2 

5.03,0 

5.86,8 

6-70,7 

7.54,5 

8.38,4 

5100 

5200 

2.84,9 

3.56,2 

4.27,4 

4.98,6 

5.69,9 

6.41,1 

7.12,3 

5200 

3.41,9 

4.27,4 

5.12,9 

5.98,4 

6.83,8 

7.69,3 

8.54,8 

5200 

5300 

2.90,4 

3.63,0 

4.35,6 

5.08,2 

5.80,8 

6.53,4 

7.26,0 

5300 

3.48,5 

4.35,6 

5.22,7 

6.09,9 

6.97,0 

7.84,1 

8.71,2 

5300 

1 5400 

2.95,9 

3.69,9 

4.43,8 

5.17,8 

5.91,8 

6.65,8 

7.39,7 

1 5400 

3.55,1 

4.43,8 

5.32,6 

6.21,4 

7.10,1 

7.98,9 

8.87,7 

5400 

5500 

3.01,4 

3.76,7 

4.52,1 

5.27,4 

6.02,7 

6.78,1 

7.53,4 

5500 

3.61,6 

4.52,1 

5.42,5 

6.32,9 

7.23,3 

8.13,7 

9.04,1 

5500 

5000 

3.06,8 

3.83,6 

4.60,3 

5.37,0 

6.13,7 

6.90,4 

7.67,1 

j 5000 

3.68,2 

4.60,3 

5.52,3 

6.44,4 

7.36,4 

8.28,5 

9.20,5 

5000 

5700 

3.12,3 

3.90,4 

4.68,5 

5.46,6 

6.24,7 

7.02,7 

7.80,8 

i 5700 

3.74,8 

4.68,5 

5.62,2 

6.55,9 

7.49,6 

8.43,3 

9.37,0 

! 5700 

5800 

3.17,8 

3.97,3 

4.76,7 

5.56,2 

6.35,6 

7.15,1 

7.94,5 

5800 

3.81,4 

4.76,7 

5.72,1 

6.67,4 

7.62,7 

8.58,1 

9.53,4 

1 5800 

| 5900 

3.23,3 

4.04,1 

4.84,9 

5.65,8 

6.46,6 

7.27,4 

8.08,2 

5000 

3.87,9 

4.84,9 

5.81,9 

6.78,9 

7.75,9 

8.72,9 

9.69,9 

5900 

oooo 

3.28,8 

4.11,0 

4.93,2 

5.75,3 

6.57,5 

7.39,7 

8.21,9 

OOOO 

3.94,5 

4.93,2 

5.91,8 

6.90,4 

7.89,0 

8.87,7 

9.86,3 

1 OOOO 

9100 

3.34,2 

4.17,8 

5.01,4 

5.84,9 

6.68,5 

7.52,1 

8.35,6 

OlOO 

4.01,1 

5.01,4 

6.01,6 

7.01,9 

8.02,2 

9.02,5 

10.02,7 

1 OlOO 

0200 

3.39,7 

4.24,7 

5.09,.6 

5.94,5 

6.79,5 

7.64,4 

8.49,3 

0200 

4.07,7 

5.09,6 

6.11,5 

7.13,4 

8.15,3 

9.17,3 

10.19,2 

i 0200 

0300 

3.45,2 

4.31,5 

5.17,8 

6.04,1 

6.90,4 

7.76,7 

8.63,0 

0300 

4.14,2 

5.17,8 

6.21,4 

7.24,9 

8.28,5 

9.32,1 

10.35,6 

i 0300 

0400 

3.50,7 

4.38,4 

5.26,0 

6.13,7 

7.01,4 

7.89,0 

8.76,7 

0400 

4.20,8 

5.26,0 

6.31,2 

7.36,4 

8.41,6 

9.46,8 

10.52,1 

! 0400 

0500 

3.56,2 

4.45,2 

5.34,2 

6.23,3 

7.12,3 

8.01,4 

8.90,4 

0500 

4.27,4 

5.34,2 

6.41,1 

7.47,9 

8.54,8 

9.61,6 

10.68,5 

! 0500 

0000 

3.61,6 

4.52,1 

5.42,5 

6.32,9 

7.23,3 

8.13,7 

9.04,1 

OOOO 

4.34,0 

5.42,5 

6.51,0 

7.59,5 

8.67,9 

9.76,4 

10.84,9 

/ OOOO 

0700 

3.67,1 

4.58,9 

5.50,7 

6.42,5 

7.34,2 

8.26,0 

9.17,8 

, 0700 

4.40,5 

5.50,7 

6.60,8 

7.71,0 

8.81,1 

9.91,2 

11.01,4 

0700 

0800 

3.72,6 

4.65,8 

5.58,9 

6.52,1 

7.45,2 

* 8.38,4 

9.31,5 

1 0800 

4.47,1 

5.58,9 

6.70,7 

7.82,5 

8.94,2 

10.06,0 

11.17,8 

0800 

0900 

3.78,1 

4.72,6 

5.67,1 

6.61,6 

7.56,2 

8.50,7 

9.45,2 

I OOOO 

4.53,7 

5.67,1 

6.80,5 

7.94,0 

9.07,4 

10.20,8 

11.34,2 

0900 

7000 

3.83,6 

4.79,5 

5.75,3 

6.71,2 

7.67,1 

8.63,0 

9.58,9 

1 7000 

4.60,3 

5.75,3 

6.90,i 

8.05,5 

9.20,5 

10.35,6 

11.50,7 

7000 

7100 

3.89,0 

4.86,3 

5.83,6 

6.80,8 

7.78,1 

8.75,3 

9.72,6 

7100 

4.66,8 

5.83,6 

7.00# 

7$17,0 

9.33,7 

10.50,4 

11.67,1 

7100 

| 7200 

3.94,5 

4.93,2 

5.91,8 

6.90,4 

7.89,0 

8.87,7 

9.86,3 

7200 

4.73,4 

5.91,8 

7.10,1 

'$.'28,5 

9.46,8 

10.65,2 

11.83,6 

7200 

7300 

4.00,0 

5.00,0 

6.00,0 

7.00,0 

8.00,0 

9.00,0 

10.00,0 

7iJOU 

4.80,0 

6.00,0 

7.20,0 

8 £0,0 

9.60,0 

10.80,0 

12.00,0 

7300 

7400 

4.05,5 

5.06,8 

6.08,2 

7.09,6 

8.11,0 

9.12,3 

10.13,7 

. 7400 

4.86,6 

6.08,2 

7.29,9 

8.51  5 

9.73,2 

10.94,8 

12.16,4 

7400  1 

7500 

4.11,0 

5.13,7 

6.16,4 

7.19,2 

8.21,9 

9.24,7 

10.27,4 

l 7500 

4.93,2 

6.16,4 

7.39,7 

8.6# 

9.86,3 

11.09,6 

12.32,9 

7500  | 

7000 

4.16,4 

5i20,5 

6.24,7 

7.28,8 

8.32,9 

9.37,0 

10.41,1 

7000 

4.99,7 

6.24,7 

7.49,6 

8.74,5 

9.99,5 

11.24,4 

12.49,3 

7000 

7 700 

4.21,9 

5.27,4 

6.32,9 

7.38,4 

8.43,8 

9.49,3 

10.54,8 

7700 

5.06,3 

6.32,9 

. 7.59,5 

8.86,0 

10.12,6 

11.39,2 

12.65,8 

7 700  1 

7800 

4.27,4 

5.34,2 

6.41,1 

7.47,9 

8.54,8 

9.61,6 

10.68,5 

7800 

5.12,9 

6.41,1 

7.69,3 

8.97,5 

10.25,8 

11.54,0 

12.82,2 

7800  | 

7900 

4.32,9 

5.41,1 

6.49,3 

7.57,5 

8.65,8 

9.74,0 

10.82,2 

7000 

5.19,5 

6.49,3 

7.79,2 

9.09,0 

10.38,9 

1 11.68,8 

12.98,6 

7900 

8000 

4.38,4 

5.47,9 

6.57,5 

7.67,1 

8.76,7 

9.86,3 

10.95,9 

8000 

5.26,0 

6.57,5 

7.89,0 

9.20,5 

10.52,1 

11.83,6 

13.15,1 

8000 

1 8100 

4.43,8 

5.54,8 

6.65,8 

7.76,7 

8.87,7 

9.98,6 

11.09,6 

8 1 00 

5.32,6 

' 6.65,8 

7.98,9 

9.32,1 

10.65,2 

| 11.03,4 

13.31,5 

8100  | 

8200 

4.49,3 

5.61,6 

6.74,0 

7.86,3 

8.98,6 

10.11,0 

11.23,3 

8200 

5.39,2 

6.74,0 

8.08,8 

9.43,6 

10.78,4 

12.13,2 

! 13.47,9 

8200 

8300 

4.54,8 

5,68,5 

6.82,2 

7.95,9 

9.09,6 

10.23,3 

11.37,0 

8300 

1 5.45,8 

6.82,2 

8.18,( 

9.55,1 

10.91,5 

12.27,9 

13.64,4 

8300 

8400 

4.60,3 

5.75,3 

6.90,4 

8.05,5 

9.20,5 

10.35,6 

11.50,7 

8400 

5.52,3 

6.90,4 

8.28,5 

9.66,6 

11.04,7 

12.42,7 

| 13.80,8 

8400 

8500 

4.65,8 

5.82,2 

6.98,6 

8.15,1 

9.31,5 

10.47,9 

11.64,4 

8500 

5.58,9 

6.98,6 

8.38,4 

9.78,1 

11.17,8 

12.57,5 

! 13.97,3 

8500 

8000 

4.71,2 

5.89,0 

7.06,8 

8.24,7 

9.42,5 

10.60,3 

11.78,1 

8000 

5.65,5 

7.06,8 

8.48,2 

9.89,6 

11.31,0 

12.72,3 

| 14.13,7 

8000 

8700 

4.76,7 

5.95,9 

7.15,1 

8.34,2 

9.53,4 

10.72,6 

11.91,8 

8700 

| 5.72,1 

7.15,1 

8.58,1 1 10.01,1 

Jl.44,1 

12.87,1 

1 14.30,1 

| 8700 

8800 

4.82,2 

6.02,7 

7.23,ii 

8.43,8 

9.64,4 

10.84,9 

12.05,5 

8800 

5.78,6 

7.23,3 

8.67,! 

10.12,6 

11.57,3 

13.01,! 

14.46,6 

8800 

8900 

4.87,7 

6.09,6 

7.31,5 

8.53,4 

9.75,3 

10.97,3 

12.19,2 

8000 

5.85,2 

7.31,5 

8.77,8 

10.24,1 

11.70,4 

13.16,7 

1 14.63,0 

I 8900 

9000 

4.93,2 

6.16,4 

7.39,7 

8.63, C 

9.86,3 

11.09,6 

12.32,9 

OOOO 

5.91,8 

7.39,7 

8.87,7 

10.35,6 

11.83.6 

13.31,5 

1 14.79,5 

j 9000  t 

9100 

4.98,6 

6.23,3 

7.47,9 

8.72, b 

9.97,3 

11.21,9 

12.46,6 

OlOO 

5.98,4 

7.47,9 

8.97,5 

10.47,1 

11.96,7 

13.46,1 

14.95,9 

, 9100 

9200 

5.04,1 

6.30,1 

7.56,2 

8.82,2 

10,08,2 

11.34,2 

12.60,3 

0200 

6.04,S 

7.56,2 

9.07,4 

10.58,6 

12.09,9 

13.61,1 

15.12,3 

9200  ! 

9300 

5.09,6 

6.37, C 

7.64,4 

8.91,8 

10.19,2 

11.46,6 

12.74,0 

9300 

6.11,5 

7.64,4 

9.17,5 

10.70,1 

12.23,0 

13.75,9 

15.28,8 

J 9300  | 

9400 

5.15,1 

6.43,8 

7.72,6 

9.01,4 

10.30,1 

11.58,9 

12.87,7 

9400 

6.18,1 

7.72, b 

9.27,1 

10.81, t 

12.36,2 

13.90,7 

15.45,2 

9400  | 

9500 

5.20,5 

6.50,7 

7.80,8 

9.11, C 

10.41,1 

11.71,2 

13.01,4 

9500 

6.24,7 

7.80,8 

9.37, 

10.93,5 

12.49,3 

14.05,5 

15.61,6 

9500 

9000 

5.26, C 

6.57, £ 

7.89,0 

9.20,5 

10.52,1 

11.83,6 

13.15,1 

9000 

6.31, £ 

7.89,  C 

9.46,8 

11.04,7 

12.62,5 

14.20,3 

15.78,1 

1 9000 

9700 

5.31,5 

6.64,1 

7.97,3 

9.30,1 

10.63,0 

11.95,9 

13.28,8 

9700 

6.37,8 

7.97,8 

9.56,5 

11.16,21  12.75,6 

) 14.35,1 

15.94,5 

! 9700  1 

9800 

5.37, C 

6.71,£ 

8.05,5 

9.39,7 

10.74,0 

12.08,2 

13.42,5 

9800 

6.44,' 

8.05,5 

9.66,( 

11.27.71  12.88,8 

1 1 4.49,9 

16.11,0 

9S00 

9900 

5.42,5 

6.78,1 

8.13,7 

9.49,5 

10.84,9 

12.20,5 

13.56,2 

9900 

6.51, 

8.13,7 

9.76,- 

11.39, 2|  13.01, 9|  14.61.7 

16.27,4 

9900 

10000 

5.47,1 

6.84, £ 

8.21,9 

9.68, £ 

10.95,9 

12.32,9 

13.69,9 

lOOOO 

6.57,5 

8.21, £ 

9.86,5 

11 .60,7 1 13.15,1)  14.79,5 

1 16.43,8 

t lOOOO 

January  5 th— 

5 DAY'S — 0 month  5 days. 

January  6th — 6 DAYS 

— O month  6 days. 

1; 

7 

DAYS. 

M-J 

£ 

< 

8 

DAYS. 

■4-^ 

£ 

< 

Hate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

HO 

Hate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

100 

.07,7 

.09,6 

.11,5 

.13,4 

.15,3 

.17,3 

.19,2 

100 

.08,8 

.11,0 

.13,2 

.15,3 

.17,5 

.19,7 

.21,9 

100 

200 

.15,3 

.19,2 

.23,0 

.26,8 

.30,7 

.34,5 

.38,4 

200 

.17,5 

.21,9 

.26,3 

.30,7 

.35,1 

.39,5 

.43,8 

200 

300 

.23,( 

.28,8 

.34,5 

.40,3 

.46,0 

.51,8 

.57,5 

300 

.26,3 

.32,9 

.39,5 

.46,0 

.52,6 

.59,2 

.65,8 

300 

400 

.30,7 

.38,4 

.46,0 

.53,7 

.01,4 

.69,0 

.76,7 

400 

.35,1 

.43,8 

.52,6 

.61,4 

.70,1 

.78,9 

.87,7 

400 

500 

.33,4 

.47,9 

.57,5 

.67,1 

.76,7 

.86,3 

.95,9 

500 

.43,8 

.54,8 

.65,8 

.76,7 

.87,7 

.98,6 

1.09,6 

500 

GOO 

.40,0 

.57,5 

.69,0 

.80,5 

.92,1 

1.03,6 

1.15,1 

600 

.52,6 

.65,8 

.78,9 

.92,1 

1.05,2 

1.18,4 

1.31.5 

600 

700 

.53,7 

.67,1 

.80,5 

.94,0 

1.07,4 

1.20,8 

1.34,2 

700 

.61,4 

.76,7 

.92,1 

1.07,4 

1.22,7 

1.38,1 

1.53,4 

700 

1 800 

.61,4 

i76,7 

.92,1 

1.07,4 

1.22,7 

1.38,1 

1.53,4 

800 

.70,1 

.87,7 

1.05,2 

1.22,7 

1.40,3 

1.57,8 

1.75,3 

800 

| 900 

.69,0 

.86,3 

1.03,6 

1.20,8 

1.38,1 

1.55,3 

1.72,6 

| 900 

.78,1, 

.98,6 

1.18,4 

1.38,1 

1.57,8 

1.77,5 

1.97,3 

900 

1000 

.76,7 

.95,9 

1.15,1 

1.34,2 

1.53,4 

1.72,6 

1.91,8 

1000 

.87,7 

1.09,6 

1.31,5 

1.53,4 

1.75,3 

1.97,3 

2.19,2 

lOOO 

1100 

.84,4 

1.05,5 

1.26,6 

1.47,7 

1.68,8 

1.89,9 

2.11,0 

1100 

.96,4 

1.20,5 

1.44,7 

1.68,8 

1.92,9 

2.17,0 

2.41,1 

1100 

1200 

.92,1 

1.15,1 

1.38,1 

1.61,1 

1.84,1 

2.07,1 

2.30,1 

i 1200 

1.05,2 

1.31,5 

l.£7,8 

1.84,1 

2.10,4 

2.36,7 

2.63,0 

1200 

1300 

.99,7 

1.24,7 

1.49,6 

1.74,5 

1.99,5 

2.24,4 

2.49,3 

1300 

1.14,0 

1.42,5 

1.71,0 

1.99,5 

2.27,9 

2.56,4 

2.84,9 

1300 

1400 

1.07,4 

1.34,2 

1.61,1 

1.87,9 

2.14,8 

2.41,6 

2.68,5 

1400 

1.22,7 

1.53,4 

1.84,1 

2.14,8 

2.45,5 

2.76,2 

3.06,8 

1400 

1500 

1.15,1 

1.43,8 

1.72,6 

2.01,4 

2.30,1 

2.58,9 

2.87,7 

1500 

1.31,5 

1.64,4 

1.97,3 

2.30;i 

2.63,0 

2.95,9 

3.28,8 

1500 

1600 

1.22,7 

1.53,4 

1.84,1 

2.14,8 

2.45,5 

2.76,2 

3.06,8 

1600 

1.40,3 

1.75,3 

2.10,4 

2.45,5 

2.80,5 

3.15,6 

3.50,7 

1600 

• 1700 

1.30,4 

1.63,0 

1.95,6 

2.28,2 

2.60,8 

2.93,4 

3.26,0 

1700 

1.49,0 

1.86,3 

2.23,6 

2.60,8 

2.98,1 

8.35,3 

3.72,6 

1700 

| 1800 

1.38,1 

1.72,6 

2.07,1 

2.41,6 

2.76,2 

3.10,7 

3.45,2 

1800 

1.57,8 

1.97,3 

2.36,7 

2.76,2 

3.15,6 

3.55,1 

3.94,5 

1800 

l 1900 

1.45,8 

1.82,2 

2.18,6 

2.55,1 

2.91,5 

3.27,9 

3.64,4 

1900 

1.66,6 

2.08,2 

2.49,9 

2.91,5 

3.33,2 

3.74,8 

.4.16,4 

1900 

1 2000 

1.53,4 

1.91,8 

2.30,1 

2.68,5 

3.06,8 

3.45,2 

3.83,6 

2000 

1.75,3 

2.19,2 

2.63,0 

3.06,8 

3.50,7 

3.94,5 

4.38,4 

2000 

1 2100 

1.61,1 

2.01,4 

2.41,6 

2.81,9 

3.22,2 

3.62,5 

4.02,7 

2100 

1.84,1 

2.30,1 

2.76,2 

3.22,2 

3.68,2 

4.14,2 

4.60,3 

2100 

i 2200 

1.68,8 

2.11,0 

2.53,2 

2.95,3 

3.37,5 

3.79,7 

4.21,9 

2200 

1.92,9 

2.41,1 

2.89,3 

3.37,5 

3.85,8 

4.34,0 

4.82,2 

2200 

2300 

1.76,4 

2.20,5 

2.64,7 

3.08,8 

3.52,9 

3.97,0 

4.41,1 

2300 

2.01,6 

2.52,1 

3.02,5 

3.52,9 

4.03,3 

4.53,7 

5.04,1 

2300 

1 2400 

1.84,1 

2.30,1 

2.76,2 

3.22,2 

3.68,2 

4.14,2 

4.60,3 

2400 

2.10,4 

2.63,0 

3.15,6 

3.68,2 

4.20,8 

4.73,4 

5.26,0 

2400 

I 2500 

1.91,8 

2.39,7 

2.87,7 

3.35,6 

3.83,6 

4.31,5 

4.79,5 

2500 

2.19,2 

2.74,0 

3.28,8 

3.83,6 

4.38,4 

4.93,2 

5.47,9 

2500 

2600 

1.99,5 

2.49,3 

2.99,2 

3.49,0 

3.98,9 

4.48,8 

4.98,6 

2600 

2.27,9 

2.84,9 

3.41,9 

3.98,9 

4.55,9 

5.12,9 

5.69,9 

2600 

1 2700 

2.07,1 

2.58,9 

3.10,7 

3.62,5 

4.14,2 

4.66,0 

5.17,8 

2700 

2.36,7 

2.95,9 

3.55,1 

4.14,2 

4.73,4 

5.32,6 

5.91,8 

2700 

2800 

2.14,8 

2.68,5 

3.22,2 

3.75,9 

4.29,6 

4.83,3 

5.37,0 

2800 

2.45,5 

3.06,8 

3.68,2 

.4.29,6 

4.91,0 

5.52,3 

6.13,7 

2800 

2900 

2.22,5 

2.78,1 

3.33,7 

3.89,3 

4.44,9 

5.00,5 

5.56,2 

2900 

2.54,2 

3.17,8 

3.81,4 

4.44,9 

5.08,5 

5.72,1 

6.35,6 

2900 

3000 

2.30,1 

2.87,7 

3.45,2 

4.02,7 

4.60,3 

5.17,8 

5.75,3 

3000 

2.63,0 

3.28,8 

3.94,5 

4.60,3 

5.26,0 

5.91,8 

6.57,5 

3000  j 

3100 

2.37,8 

2.97,3 

3.56,7 

4.16,2 

4.75,6 

5.35,1 

5.94,5 

3100 

2.71,8 

3.39,7 

4.07,7 

4.75,6 

5.43,6 

6.11,5 

6.79,5 

3100  | 

3200 

2.45,5 

3.06,8 

3.68,2 

4.29,6 

4.91,0 

5.52,3 

6.13,7 

3200 

2.80,5 

3.50,7 

4.20,8 

4.91,0 

5.61,1 

6.31,2 

7.01,4 

3200  | 

3300 

2.53,2 

3.16,4 

3.79,7 

4.43,0 

5.06,3 

5.69,6 

6.32,9 

3300 

2.89,3 

3.61,6 

4.34,0 

5.06,3 

5.78,6 

6.51,0 

7.23,3 

3300  i 

3400 

2.60,8 

3.26,0 

3.91,2 

4.56,4 

5.21,6 

5.86,8 

6.52,1 

3400 

2.98,1 

3.72,6 

4.47,1 

5.21,6 

5.96,2 

6.70,7 

7.45,2 

3400  ! 

3500 

2.68,5 

3.35,6 

4.02,7 

4.69,9 

5.37,0 

6.04,1 

6.71,2 

3500 

3.06,8 

3.83,6 

4.60,3 

5.37,0 

6.13,7 

6.90,4 

7.67,1 

3500  | 

3600 

2.76,2 

3.45,2 

4.14,2 

4.83,3 

5.52,3 

6.21,4 

6.90,4 

3600 

3.15,6 

3.94,5 

4.73,4 

5.52,3 

6.31,2 

7.10,1 

7.89,0 

3600  1 

3700 

2.83,8 

3.54,8 

4.25,8 

4.96,7 

5.67,7 

6.38,6 

7.09,6 

3700 

3.24,4 

4.05,5 

4.86,6 

5.67,7 

6.48,8 

7.29,9 

8.11,0 

3700  1 

3800 

2.91,5 

3.64,4 

4.37,3 

5.10,1 

5.83,0 

6.55,9 

7.28,8 

3800 

3.33,2 

4.16,4 

4.99,7 

5.83,0 

6.66,3 

7.49,6 

8.32,9 

3800  | 

3900 

2.99,2 

3.74,0 

4.48,8 

5.23,6 

5.98,4 

6.73,2 

7.47,9 

3900 

3.41,9 

4.27,4 

5.12,9 

5.98)4 

6.83,8 

7.69,3 

8.54,8 

3900  ! 

4000 

3.06,8 

3.83,6 

4.60,3 

5.37,0 

6.13,7 

6.90,4 

7.67,1 

4000 

3.50,7 

4.38,4 

5.26,0 

6.13,7 

7.01,4 

7.89,0 

8.76,7 

4000  1 

4100 

3.14,5 

3.93,2 

4.71,8 

5.50,4 

6.29,0 

7.07,7 

7.86,3 

4100 

3.59,5 

4.49,3 

5.39,2 

6.29,0 

7.18,9 

8.08,8 

8.98,6 

4100  ! 

4200 

3.22,2 

4.02,7 

4.83,3 

5.63,8 

6.44.7 

7,24,9 

8.05,5 

4200 

3.68,2 

4.60,3 

5.52,3 

6.44,4 

7.36,4 

8.28,5 

9.20,5 

4200  | 

4300 

3.29,9 

4.12,3 

4.94,8 

5.77,3 

6.59,4 

7.42,2 

8.24,7 

4300 

3.77,0 

4.71,2 

5.65,5 

6.59,7 

7.54,0 

8.48,2 

9.42,5 

4300  | 

4400 

3.37,5 

4.21,9 

5.06,3 

5.90,7 

6.75,1 

7.59,5 

8.43,8 

4400 

3.85,8 

4.82,2 

5.78,6 

6.75,1 

7.71,5 

8.67,9 

9.64,4 

4400 

4500 

3.45,2 

4.31,5 

5.17,8 

6.04,1 

6.90,4 

7.76,7 

8.63,0 

4500 

3.94,5 

4.93,2 

5.91,8 

6.90,4 

7.89,0 

8.87,7 

9.86,3 

4500 

4600 

3.52,9 

4.41,1 

5.29,3 

6.17,5 

7.05,8 

7.94,0 

8.82,2 

4600 

4.03,3 

5.04,1 

6.04,9 

7.05,8 

8.06,6 

9.07,4 

10.08,2 

4600 

4700 

3.60,5 

4.50,7 

5.40,8 

6.31,0 

7.21,1 

8.11,2 

9.01,4 

4700 

4.12,1 

5.15,1 

6.18,1 

7.21,1 

8.24,1 

9.27,1 

10.30,1 

4700 

4800 

3.68,2 

4.60,3 

5.52k3 

6.44,4 

7.36,4 

8.28,5 

9.20,5 

4800 

4.20,8 

5.26,0 

6.31,2 

7.36,4 

8.41,6 

9.46,8 

10.52,1 

4800 

4900 

3.75,9 

4.69,9 

5.63,8 

6.57,8 

7.51,8 

8.45,8 

9.39,7 

4900 

4.29,6 

5.37,0 

6.44,4 

7.51,8 

8.59,2 

9.66,6 

10.74,0 

4900  | 

I 5000 

3.83,6 

4.79,5 

5.75,3 

6.71,2 

7.67,1 

8.63,0 

9.58,9 

5000 

4.38,4 

5.47,9 

6.57,5 

7.67,1 

8.76,7 

9.86,3 

10.95,9 

5000  1 

! 5100 

3.91,2 

4.89,0 

5.86,8 

6.84,7 

7.82,5 

8.80,3 

9.78,1 

5100 

4.47,1 

5.58,9 

6.70,7 

7.82,5 

8.94,2 

10.06,0 

11.17,8 

5100  i 

5200 

3.98.9 

4.98,6 

5.98,4 

6.98,1 

7.97,8 

8.97,5 

9.97,3 

5200 

4.55,9 

5.69,9 

6.83,8 

7.97,8 

9.11,8 

10.25,8 

11.39,7 

5200  | 

5300 

4.06,6 

5.08,2 

6.09,9 

7.11,5 

8.13,2 

9.14,8 

10.16,4 

5300 

4.64,7 

5.80,8 

6.97,0 

8.13,2 

9.29,3 

10.45,5 

11.61,6 

5300  1 

5400 

4.14,2 

5.17,8 

6.21,4 

7.24,9 

8.28,5 

9.32,1 

10.35,6 

5400 

4.73,4 

5.91,8 

7.10,1 

8.28,5 

9.46,8 

10.65,2 

11.83,6 

5400  1 

5500 

4.21,9 

5.27,4 

6.32,9 

7.38,4 

8.43,8 

9.49,3 

10.54,8 

5500 

4.82,2 

6.02,7 

7.23,3 

8.43,8 

9.64,4 

10.84,9 

12.05,5 

5500  | 

5600 

4.29,6 

5.37,0 

6.44,4 

7.51,8 

8.59,2 

9.66,6 

10.74,0 

5600 

4.91,0 

6.13,7 

7.36,4 

8.59,2 

9.81,9 

11.04,7 

12.27,4 

5600 

5700 

4.37,3 

5.46,6 

6.55,9 

7.g5,fe 

8.74,5 

9.83,8 

10.93,2 

5700 

4.99,7 

6.24,7 

7.49,6 

8.74,5 

9.99,5 

11.24,4 

12.49,3 

5700 

5800 

4.44,9 

5.56,2 

6.67,4 

7.78,6 

8.89,9 

10.01,1 

11.12,3 

S 5800 

5.08,5 

6.35,6 

7.62,7 

8.89,9 

10.17,0 

11.44,1 

12.71,2 

5800 

5900 

4.52,6 

5.65,8 

6.78,9 

7.92,1 

9.05,2 

10.18,4 

11.31,5 

; 5900 

.5.17,3 

6.46,6 

7.75,9 

9.05,2 

10.34,5 

11.63,8 

12.93,2 

5900 

6000 

4.60,3 

5.75,3 

6.90,4 

8.05,5 

9.20,5 

10.35,6 

11.50,7 

| 6000 

5.26,0 

6.57,5 

7.89,0 

9.20,5 

10.52,1 

11.83,6 

13.15,1 

6000  | 

6100 

4.67,9 

5.84,9 

7.01,9 

8.18,9 

9.35,9 

10.52,9 

11.69,9 

I 6100 

5.34,8 

6.68,5 

8.02,2 

9.35,9 

10.69,6 

12.03,3 

13.37,0 

6100  | 

6200 

4.75,6 

5.94,5 

7.13,4 

8.32,3 

9.51,2 

10.70,1 

11.89,0 

6200 

5.43,6 

6.79,5 

8.15,3 

9.51,2 

10.87,1 

12.23,0 

13.58,9 

6200  ! 

6300 

4.83,3 

6.04,1 

7.24,9 

8.45,8 

9.66,6 

10.87,4 

12.08,2 

6300 

5.52,3 

6.90,4 

8.28,5 

9.66,6 

11.04,7 

12.42,7 

13.80,8 

6300  | 

6400 

4.91,0 

6.13,7 

7.36,4 

8.59,2 

9.81,9 

11.04,7 

12.27,4 

6400 

5.61,1 

7.01,4 

8.41,6 

9.81,9 

11.22,2 

12.62,5 

14.02,7 

6400 

6500 

4.98,6 

6.23,3 

7.47,9 

8.72,6 

9.97,3 

11.21,9 

12.46,6 

6500 

5.69,9 

7.12,3 

8.54,8 

9.97,3 

11.39,7 

12.82,2 

14.24,7 

6500  | 

6600 

5.06,3 

6.32,9 

7.59,5 

8.86,0 

10.12,6 

11.39,2 

12.65,8 

6600 

5.78,6 

7.23,3 

8.67,9 

10.12,6 

11.57,3 

13-01,9 

14.46,6 

6600  | 

6700 

5.14,0 

6.42,5 

7.71,0 

8.99,5 

10.27,9 

11.56,4 

12.84,9 

6700 

5.87,4 

7.34,2 

8.81,1 

10.27,9 

11.74,8 

13.21,6 

14.68,5 

6700 

6800 

5.21,6 

6.52,1 

7.82,5 

9.12,9 

10.43,3 

11.73,7 

13.04,1 

6800 

5.96,2 

7.45,2 

8.94,2 

10.43,3 

11.92,3 

13.41,4 

14.90,4 

6800 

6900 

5.29,3 

6.61,6 

7.94,0 

9.26,3 

10.58,6 

11.91,0 

13.23,3 

6900 

6.04,9 

7.56,2 

9.07,4 

10.58,6 

12.09,9 

13.61,1 

15.12,3 

6900  ! 

7000 

5.37,0 

6.71,2 

8.05,5 

9.39,7 

10.74,0 

12.08,2 

13.42,5 

7000 

6.13,7 

7.67,1 

9.20,5 

10.74,0 

12.27,4 

13.80,8 

15.34,2 

7000 

7100 

5.44,7 

6.80,8 

8.17,0 

9.53,2 

10.89,3 

12.25,5 

13.61,6 

7100 

6.22,5 

7.78,1 

9.33,7 

10.89,3 

12.44,9 

14.00,5 

15.56,2 

7100 

7200 

5.52,3 

6.90,4 

8.28,5 

9.66,6 

11.04,7 

12.42,7 

13.80,8 

7200 

6.31,2 

7.89,0 

9.46,8 

11.04,7 

12.62,5 

14.20,3 

15.78,1 

7200 

7300 

5.60,0 

7.00,0 

8.40,0 

9.80,0 

11.20,0 

12.60,0 

14.00,0 

7300 

6.40,0 

8.00,0 

9.60,0 

11.20,0 

12.80,0 

14.40,0 

16.00,0 

7300 

7400 

5.67,7 

7.09,6 

8.51,5 

9.93,4 

11.35,3 

12.77,3 

14.19,2 

7400 

6.48,8 

8.11,0 

9.73,2 

11.35,3 

12.97,5 

14.59,7 

16.21,9 

7400 

7500 

5.75,3 

7.19,2 

8.63,0 

10.06,8 

11.50,7 

12.94,5 

14.38,4 

7500 

6.57,5 

8.21,9 

9.86,3 

11.50,7 

13.15,1 

14.79,5 

16.43,8 

7500 

7600 

5.83,0 

7.28,8 

8.74,5 

10.20,3 

11.66,0 

13.11,8 

14.57,5 

7600 

6.66,3 

8.32,9 

9.99,5 

11.66,0 

13.32,6 

14.99,2 

16.65,8 

7600 

7 700 

5.90,7 

7.38,4 

8.86,0 

10.33,7 

11.81,4 

13.29,0 

14.76,7 

7 700 

6.75,1 

8.43,8 

10.12,6 

11.81,4 

13.50,1 

15.18,9 

16.87,7 

7 700 

7800 

5.98,4 

7.47,9 

8.97,5 

10.47,1 

11.96,7 

13.46,3 

14.95,9  | 

7800 

6.83,8 

8.54,8 

10.25,8 

11.96,7 

13.67,7 

15.38,6 

17.09,6 

7800 

7900 

6.06,0 

7.57,5 

9.09,0 

10.60,5 

12.12,1 

13.63,6 

15.15,1 

7900 

6.92,6 

8.65,8 

10.38,9 

12.12,1 

13.85,2 

15.58,4 

17.31,5 

7900 

8000 

6.13,7 

7.67,1 

9.20,5 

10.74,0 

12.27,4 

13.80,8 

15.34,2 

8000 

7.01,4 

8.76,7 

10.52,1 

12.27,4 

14.02,7 

15.78,1 

17.53,4 

8000 

8 1 OO 

6.21,4 

7.76,7 

9.32,1 

10.87,4 

12.42,7 

13.98,1 

15.53,4 

8100 

7.10,1 

8.87,7 

10.65#! 

12.42,7 

14.20,3 

15.97,8 

17.75,3 

8100 

8200 

6.29,0 

7.86,3 

9.43,6 

11.00,8 

12.58,1 

14.15,3 

15.72,6 

8200 

7.18,9 

8.98,6 

10.78,4 

12.58,1 

14.37,8 

16.17,5 

17.97,3 

8200 

8300 

6.36,7 

7.95,9 

9.55,1 

11.14,2 

12.73,4 

14.32,6 

15.91,8 

8300 

7.27,7 

9.09,6 

10.91,5 

12.73,4 

14.55,3 

16.37,3 

18.19,2 

8300 

8400 

6.44,4 

8.05,5 

9.66,6 

11.27,7 

12.88,8 

14.49,9 

16.11,0 

8400 

7.36,4 

9.20,5 

11.04,7 

12.88,8 

14.72,9 

16.57,0 

IS. 41,1 

8400 

8500 

6.52,1 

8.15,1 

9.78,1 

11.41,1 

13.04,1 

14.67,1 

16.30,1 

8500 

7.45,2 

9.31,5 

11.17,8 

13.04,1 

14.90,4 

1 j.76,7 

18.63,0 

8500 

8600 

6.59,7 

8.24,7 

9.89,6 

11.54,5 

13.19,5 

14.84,4 

16.49,3  I 

8600 

7.54,0 

9.42,5 

11.31,0 

13.19,5 

15.07,9 

1 ;.96,4 

18.84,9 

8600 

8700 

6.67,4 

8.34,2 

10.01,1 

11.67,9 

13.34,8 

15.01,6 

16.68,5  ' 

8700 

7.62,7 

9.53,4 

11.44,1 

13.34,8 

15.25,5 

17.16,2 

19.06,8 

8700 

8800 

6.75,1 

8.43,8 

10.12,6 

11.81,4 

13.50,1 

15.18,9 

16.87,7 

8800 

7.71,5 

9.64,4 

11.57,3 

13.50,1 

15.43,0 

17.35,9 

19.28,8 

8800 

8900 

6.82,7 

8.53,4 

10.24,1 

11.94,8 

13.65,5 

15.36,2 

17.06,8  , 

8900 

7.80,3 

9.75,3 

11.70,4 

13.65,5 

15.60,5 

17.55,6 

19.50,7 

8900 

9000 

6.90,4 

8.63,0 

10.35,6 

12.08,2 

13.80,8 

15.53,4 

17.26,0  | 

9000 

7.89,0 

9.86,3 

11.83,6 

13.80,8 

15.78,1 

17.75,3 

19.72,6 

9000 

, 9100 

6.98,1 

8.72,6 

10.47,1 

12.21,0 

13.96,2 

15.70,7 

17.45,2 

9100 

7.97,8 

9.97,3 

11.96,7 

13.96,2 

15.95,6 

17.95,1 

19.94,5 

9100 

9200 

7.05,8 

8.82,2 

10.58,6 

12.35,1 

14.11,5 

15.87,9 

17.64,4 

9200 

8.06,6 

10.08,2 

12.09,9 

14.11,5 

16.13,2 

18.14,8 

20.16,4 

9200 

1 9300 

7.13,4 

8.91,8 

10.70,1 

12.48,5 

14.26,8 

16.05,2 

17.83,6 

9300 

8.15,3 

10.19,2 

12.23,0 

14.26,8 

16.30,7 

18.34,5 

20.38,4 

9300 

9400 

7.21,1 

9.61,4 

10.81,6 

12.01,9 

14.42,2 

16.22,5 

18.02,7 

9400 

8.24,1 

10.30,1 

12.36,2 

14.42,2 

16.48,2 

18.54,2 

20.60,3 

9400 

9500 

7.28,8 

9.11,0 

10.93,2 

12.75,3 

14.57,5 

16.39,7 

18.21,9 

9500 

8.32,9 

10.41,1 

12.49,8 

14.57,5 

16.65,8 

18.74,0 

20.82,2 

9500 

9600 

7.36,4 

9.20,5 

11.04,7 

12.88,8 

14.72,9 

16.57,0 

18.41,1 

9600 

8.41,6 

10.52,1 

12.62,5 

14.72,9 

16.83,3 

18.93,7 

21.04,1 

9600 

9700 

7.44,1 

9.30,1 

| 11.16,2 

13.02,2 

14.88,2 

16.74,2 

18.60,3 

9700 

8.50,4 

10.63,0 

12.75,6 

14.88,2 

17.00,8 

19.13,4 

21.26,0 

9700 

9800 

7.51,8 

9.39,7 

, 11.27,7 

13.15,0 

15.03,6 

16.91,5 

18.79,5 

9800 

8.59,2 

10.74,0 

12.88,8 

15.03,6 

17.18,4 

19.33,2 

21.47,9 

9800 

9900 

7.59,5 

9.49,3 

11.39,2 

13.29,0 

15.18,9 

17.08,8 

18.98,6 

9900 

8.67,9 

10.84,9 

13.01,9 

15.18,9 

17.35,9 

19.52,9 

21.69,9 

9900 

1 OOOO 

7.67,1 

9.58,9|  11.50,7 

13.42,5 

15.34,2 

17.26,0 

19.17,8 

lOOOO 

8.76,7 

10.95,9 

13.15,1 

15.34,2 

17.53,4 

19.72,6 

21.91,8 

lOOOO 

January  7th.— 7 DAYS— O month  7 days. 

January  8th — 8 DAYS- 

-O  month  8 days. 

January  9th.— 9 DAY'S— O month  9 days. 


t 

< 

9 

DAYS. 

+■> 

E 

< 

10 

DAYS. 

Amt 

Rate. 

4 | 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4: 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

100 

.09,9 

.12,3 

.14,8 

.17,3 

=19,7 

.22,2 

.24,7 

100 

.11,0 

.13,7 

.16,4 

.19,2 

.21,9 

.24,7 

.27,4 

lOO 

200 

.19,7 

.24,7 

.29,6 

.34,5 

.39,5 

.44,4 

.49,3 

200 

.21,9 

.27,4 

.32,9 

.38,4 

.43/ 

.49,3 

.54,8 

200 

300 

.29,6 

.37,0 

.44,4 

.51,8 

.59,2 

.66,6 

.74,0 

300 

.32,9 

.41,1 

.49,3 

.57,5 

.65,8 

.74,0 

.82,2 

300 

400 

.39,5 

.49,3 

.59,2 

.69,0 

.78,9 

.88,8 

.98,6 

400 

.43,8 

.54,8 

.65,8 

.76,7 

.87,7 

.98,6 

1.09,6 

400 

500 

.49,3 

.61,6 

.74,0 

.86,3 

.98,6 

1.11,0 

1.23,3 

500 

.54,8 

.68,5 

.82,2 

.95,9 

1.09,6 

1.23,3 

1.37,0 

500 

600 

.59,2 

.74,0 

.88,8 

1.03,6 

1.18,4 

1.33,2 

1.47,9 

600 

.65,8 

.82,2 

.98,6 

1.15,1 

1.31,5 

1.47,9 

1.64,4 

600 

700 

. .69,0 

.86,3 

1.03,6 

1.20,8 

1.38,1 

1.55,3 

1.72,6 

700 

.76,7 

.95,9 

1.15,1 

1.34,2 

1.53,4 

1.72,6 

1.91/ 

700 

800 

.78,9 

.98,6 

1.18,4 

1.38,1 

1.57,8 

1.77,5 

1.97,3 

800 

.87,7 

1.09,6 

1.31,5 

1.53,4 

1.75,3 

1.97,3 

2.19,2 

800 

900 

.88,8 

1.11,0 

1.33,2 

1.55,3 

1.77,5 

1.99,7 

2.21,9 

900 

.98,6 

1.23,3 

1.47,9 

1.72,6 

1.97,3 

2.21,9 

2.46,6 

900 

1000 

.98,6 

1.23,3 

1.47,9 

1.72,6 

1.97,3 

2.21,9 

2.46,6 

1000 

1.09,6 

1.37,0 

1.64*4 

1.91,8 

2.19,2 

2.46,6 

2.74,0 

IOOO 

1100 

1.08,5 

1.35,6 

1.62,7 

1.89,9, 

2.17,0 

2.44,1 

2.71,2 

1100 

1.20,5 

1.50,7 

1.80,8 

2.11,0 

2.41,1 

2.71,2 

3.01,4  ( 

1100 

1200 

1.18,4 

1.47,9 

1.77,5 

2.07,1 

2.36,7 

2.66,3 

2.95,9 

1200 

1.31,5 

1.64,4 

1.97,3 

2.30,1 

2.63,0 

2.95,9 

3.28,8 

1200 

1300 

1.28,2 

1.60,3 

1.92,3 

2.24,4 

2.56,4 

2.88,5 

3.20,5 

1300 

1.42,5 

1.78,1 

2.13,7 

2.49,3 

2.84,9 

3.20,5 

3.56,2 

1300 

1400 

1.38,1' 

1.72,6 

2.07,1 

2.41,6 

2.76,2 

3.10,7 

3.45,2 

1400 

1.53,4 

1.91,8 

2.30,1 

2.68,5 

3.06,8 

3.45,2 

3.83,6 

1400 

1500 

1.47,9 

1.84,9 

2.21,9 

2.58,9 

2.95,9 

3.32,9 

3.69,9 

1500 

1.64,4 

2.05,5 

2.46,6 

2.87,7 

3.28,8 

3.69,9 

4.11,0 

1500 

lT00t( 

.1.57,8 

1.97,3 

2.36,7 

2.76,2 

3.15,6 

3.55,1 

3.94,5 

1600 

1.75,3 

2.19,2 

2.63,0 

3.06,8 

3.50,7 

3.94,5 

4.38,4 

1600 

1700 

1.67,7 

2.09,6 

2.51,5 

2.93,4 

3.35,3 

3.77,3 

4.19,2 

1700 

1.86,3 

2.32,9 

2.79,5 

3.26,0 

3.72,6 

4.19,2 

4.65,8 

1700 

1800 

1.77,5 

2.21,9 

2.66,3 

3.10,7 

3.55,1 

3.99,5 

4.43,8 

1800 

1.97,3 

2.46,6 

2.95,9 

3.45,2 

3.94,5 

4.43,8 

4.93,2 

1800 

T9?50 

1.87,4 

2.34,2 

2.81,1 

3.27,9 

3.74,8 

4.21,6 

4.68,5 

1900 

2.08,2 

2.60,3 

3.12,3 

3.64,4 

4.16,4 

4.68,5 

5.20,5 

1900 

2000 

1.97,3 

2.46,6 

2.95,9 

3.45,2 

3.94,5 

4.43,8 

4.93,2 

2000 

2.19,2 

2.74,0 

3.28,8 

3.83,6 

4.38,4 

4.93,2 

5.47,9 

2000 

2100 

2.07,1 

2.58,9 

3.10,7 

3.62,5 

4.14,2 

4.66,0 

5.17,8 

2100 

2.30,1 

2.87,7 

3.45,2 

4.02,7 

4.60,3 

5.17,8 

5.75,3 

2100 

2200 

2.17,0 

2.71,2 

3.25,5 

3.79,7 

4.34,0 

4.88,2 

5.42,5 

2200 

2.41,1 

3.01,4 

3.61,6 

4.21,9 

4.82,2 

5.42,5 

6.02,7 

2200 

2300 

2.26,8 

2. 83;  6 

3.40,3 

3.97,0 

4.53,7 

5.10,4 

5.67,1 

2300 

2.52,1 

3.15,1 

3.78,1 

4.41,1 

5.04,1 

5.67,1 

6.30,1 

2300 

2400 

2.36,7 

2.95,9 

3.55,1 

4.14,2 

4.73,4 

5.32,6 

5.91,8 

2400 

2.63,0 

3.28,8 

3.94,5 

4.60,3 

5.26,0 

5.91,8 

6.57,5 

2400 

2&0O 

2.46,6 

3.08,2 

3.69,9 

4.31,5 

4.93,2 

5.54,8 

6.16,4 

2500 

2.74,0 

3.42,5 

4.11,0 

4.79,5 

5.47,9 

6.16,4 

6.84,9 

2500 

,2600 

2.56,4 

3.20,5 

3.84,7 

4.48,8 

5.12,9 

5.77,0 

6.41,1 

2600 

2.84,9 

3.56,2 

4.27,4 

4.98,6 

5.69,9 

6.41,1 

7.12,3 

2600 

<2700 

2.66,3 

3.32,9 

3.99,5 

4.66,0 

5.32,6 

5.99,2 

6.65,8  [ 

2700 

2.95,9 

3.69,9 

4.43,8 

5.17,8 

5.91,8 

6.65,8 

7.39,7 

2700 

2800 

2.76,2 

3.45,2 

4.14,2 

4.83,3 

5.52,3 

6.21,4 

6.90,4 

2800 

3.06,8 

3.83,6 

4.60,3 

5.37,0 

6.13,7 

6.90,4 

7.67,1 

2800 

2900 

2.86,0 

3.57,5 

4.29,0 

5.00,5 

5.72,1 

6.43,6 

7.15,1 

2900 

3.17,8 

3.97,3 

4.76,7 

5.56,2 

6.35,6 

7.15,1 

7.94,5 

2900 

3000 

2.95,9 

3.69,9 

4.43,8 

5.17,8 

5.91,8 

6.65,8 

7.39,7 

3000 

3.28,8 

4.11,0 

4.93,2 

5.75,3 

6.57,5 

7.39,7 

8.21,9 

3000 

3TO0 

3.05,8 

3.82,2 

4.58,6 

5.35,1 

6.11,5 

6.87,9 

7.64,4 

3100 

3.39,7 

4.24,7 

5.09,6 

5.94,5 

6.79,5 

7.64,4 

8.49,3 

3100 

3200 

3.15,6 

3.94,5 

4.73,4 

5.52,3 

6.31,2 

7.10,1 

7.89,0 

3200 

3.50,7 

4.38,4 

5.26,0 

6.13,7 

7.01,4 

7.89,0 

8.76,7 

3200 

3300 

3.25,5 

4.06,8 

4.88,2 

5.69,6 

6.51,0 

7.32,3 

8.13,7 

3300 

3.61,6 

4.52,1 

5.42,5 

6.32,9 

7.23,3 

8.13,7 

9.04,1 

3300 

3400 

3.35,3 

4.19,2 

5.03,0 

5.86,8 

6.70,7 

7.54,5 

8.38,4 

3400 

3.72,6 

4.65f8 

\ 5.58,9 

6.52,1 

7.45,2 

8.38,4 

9.31,5 

3400 

3500 

3.45,2 

4.31,5 

6.17,8 

6.04,1 

6.90,4 

7.76,7 

8.63,0 

3500 

3.83,6 

4.79,5 

— - 5.75,3 

6.71,2 

7.67,1 

8.63,0 

9.58,9 

3500 

3600 

3.55,1 

4.43,8 

5.32,6 

6.21,4 

7.10,1 

7.98,9 

8.87,7 

3600 

3.94,5 

4.93,2 

5.91,8 

6.90,4 

7.89,0 

8.87,7 

9.86,3 

3600 

3700 

3.64,9 

4.56,2 

5.47,4 

6.38,6 

7.29,9 

8.21,1 

9.12,3 

3700 

4.05,5 

5.06,8 

6.08,2 

7.09,6 

8.11,0 

9.12,3 

10.13,7 

3700 

3800 

3.74,8 

4.68,5 

5.62,2 

6.55,9 

7.49,6 

8.43,3 

9.37,0 

3800 

4.16,4 

5.20,5 

6.24,7 

7.28,8 

8.32,9 

9.37/ 

10.41,1 

3800 

3900 

3.84,7 

4.80,8 

5.77,0 

6.73,2 

7.69,3 

8.65,5 

9.61,6 

3900 

4.27,4 

5.34,2 

6.41,1 

7.47,9 

8.54,8 

9.61,6 

10.68,5 

3900 

4000 

3.94,5 

4.93,2 

5.91,8 

6.90,4 

7.89,0 

8.87,7 

9.86,3 

4000 

4.38,4 

5.47,9 

6.57,5 

7.67,1 

8.76,7 

9.86,3 

10.95,9 

4000 

4100 

4.04,4 

6.05,5 

6.06,6 

7.07,7 

8.08,8 

9.09,9 

10.11,0 

4100 

' 4.49,3 

5.61,6 

6.74,0 

7.86,3 

8.98,6 

10.11,0 

11.23,3 

4100 

4200 

4.14,2 

5.17,8 

6.21,4 

7.24,9 

8.28,5 

9.32,1 

10.35,6 

4200 

4.60,3 

5.75,3 

6.90,4 

8.05,5 

9.20,5 

10.35,6 

11.50,7 

4200 

4300 

4.24,1 

5.30,1 

6.36,2 

7.42,2 

8.48,2 

9.54,2 

10.60,3 

4300 

4.71,2 

5.89,0 

7.06,8 

8.24,7 

9.42,5 

10.60,3 

*11.78,1 

4300 

4400 

4.34,0 

5.42,6 

6.51,0 

7.59,5 

8.67,9 

9.76,4 

10.84,9 

4400 

4.82,2 

6.02,7 

7.23,3 

8.43,8 

9.64,4 

10.84,9 

12.05,5 

4400 

4500 

4.43,8 

5.54,8 

6.65,8 

7.76,7 

8.87,7 

9.98,6 

11.09,6 

4500 

4.93,2 

6.16,4 

7.39,7 

8.63,0 

9.86,3 

11.09,6 

12.32,9 

4500 

4600 

4.53,7 

5.67,1 

6.80,5 

7.94,0 

9.07,4 

10.20,8 

11.34,2 

4600 

5.04,1 

6.30,1 

7.56,2 

8.82,2 

- 10.08,2 

11.34,2 

12.60,3 

4600 

4700 

4.63,6 

5.79,5 

6.95,3 

8.11,2 

9.27,1 

10.43,0 

11.58,9 

4700 

5.15,1 

6.43,8 

7.72,6 

9.01,4 

10.30,1 

11.58,9 

12.87,7 

4700 

4800 

4.73,4 

5.91,8 

7.10,1 

8.28,5 

9.46,8 

10.65,2 

11.83,6 

4800 

5.26,0 

6.57,5 

7.89,0 

9.20,5 

10.52,1 

11.83,6 

13.15,1 

4800 

4900 

4.83,3 

6.04,1 

7.24,9 

8.45,8 

9.66,6 

10.87,4 

12.08,2 

4900 

5.37,0 

6.71,2 

8.05,5 

9.39,7 

10.74,0 

12.08,2 

13.42,5 

4900 

5000 

4.93,2 

6.16,4 

7.39,7 

8.63,0 

9.86,3 

11.09,6 

12.32,9 

5000 

5.47,9 

6.84,9 

8.21,9 

9.58,9 

10.95,9 

12.32,9 

13.69,9 

5000 

5100 

5.03,0 

6.28,8 

7.54,5 

8.80,3 

10.06,0 

11.31,8 

12.57,5 

5100 

5.58,9 

6.98,6 

8.38,4 

9.78,1 

11.17,8 

12.57,5 

13.97,3 

5100 

520(5 

5.12,9 

6.41,1 

7.69,3 

8.97,5 

10.25,8 

11.54,0 

12.82,2 

5200 

5.69,9 

7.12,3 

8.54,8 

9.97,3 

11.39,7 

12.82,2 

14.24,7 

5200 

5300 

5.22,7 

6.53,4 

7.84,1 

9.14,8 

10.45,5 

11.76,2 

13.06,8 

5300 

5.80,8 

7“.  26,0 

8.71,2 

10.16,4 

11.61,6 

13.06,8 

14.52,1 

5300 

5400 

5.32,6 

6.65,8 

7.98,9 

9.32,1 

10.65,2 

11.98,4 

13.31,5 

5400 

5.91,8 

7.39,7 

8.87,7 

10.35,6 

11.83,6 

13.31,5 

14.79,5 

5400 

5500 

5.42,5 

6.78,1 

8.13,7 

9.49,3 

10.84,9 

12.20,5 

13.56,2 

5500 

6.02,7 

7.53,4 

9.04,1 

10.54,8 

12.05,5 

13.56,2 

15.06,8 

5500 

5600 

5.52,3 

6.90,4 

8.28,5 

9.66,6 

11.04,7 

12.42,7 

13.80,8 

5600 

6.13,7 

7.67,1 

• 9.20,5 

10.74,0 

12.27,4 

13.80,8 

15.34,2 

5600 

5700 

5.62,2 

7.02,7 

8.43,3 

9.83,8 

11.24,4 

12.64,9 

14.05,5 

5700 

6.24,7 

7.80,8 

9.37,0 

10.93,2 

12.49,3 

14.05,5 

15.61,6 

5700 

5800 

5.72,1 

7.15,1 

8.58,1 

10.01,1 

11.44,1 

12.87,1 

14.30,1 

5800 

6.35,6 

7.94,5 

9.53,4 

11.12,3 

12.71,2 

14.30,1 

15.89,0 

5800 

5900 

5.81,9 

7.27,4 

8.72,9 

10.18,4 

11.63,8 

13.09,3 

14.54,8 

5900 

6.46,6 

8.08,2 

9.69,9 

11.31,5 

12.93,2 

14.54,8 

16.16,4 

5900 

6000 

5.91,8 

7.39,7 

8.87,7 

10.35,6 

11.83.6 

13.31,5 

14.79,5 

6000 

6.57,5 

8.21,9 

9.86,3 

11.50,7 

13.15,1 

14.79,5 

16.43,8 

6000 

6 lOO 

6.01,6 

7.52,1 

9.02,5 

10.52,9 

12.03.3 

13.53,7 

15.04,1 

6100 

6.68,5 

8.35,6 

10.02,7 

11.69,9 

13.37,0 

15.04,1 

16.71,2 

6100 

6200 

6.11,5 

7.64,4 

9.17,3 

10.70,1 

12.23,0 

13.75,9 

15.28,8 

6200 

6.79,5 

8.49,3 

10.19,2 

11.89,0 

13.58,9 

15.28,8 

16.98,6 

6200 

6300 

6.21,4 

7.76,7 

9.32,1 

10.87,4 

12.42,7 

13.98,1 

15.53,4 

6300 

6/10,4 

8.63,0 

10.35,6 

12.08,2 

13.80,8 

15.53,4 

17.26,0 

6300 

' 04  00 

6.31,2 

7.89,0 

9.46,8 

11.04,7 

12.62,5 

14.20,3 

15.78,1 

6400 

7.01,4 

8.76,7 

10.52,1 

12.27,4 

14.02,7 

15.78,1 

17.53,4 

6400 

6500 

6.41,1 

8.01,4 

9.61,6 

11.21,9 

12.82,2 

14.42,5 

16.02,7 

! 6500 

7.12,3 

8.90,4 

10.68,5 

12.46,6 

14.24,7 

16.02,7 

17.80,8 

6500 

6600 

6.51,0 

8.13,7 

9.76,4 

r 11.39,2 

13.01,9 

14.64,7 

16.27,4 

1 6600 

7.23,3 

9.04,1 

10.84,9 

12.65,8 

14.46,6 

16.27,4 

18.08,2 

6600 

6700 

6.60,8 

8.26,0 

9.91,2 

11.56,4 

13.21,6 

14.86,8 

16.52,1 

6700 

7.34,2 

9.17,8 

11.01,4 

12.84,9 

14.68,5 

16.52,1 

18.35,6 

6700 

6800 

6.70,7 

8.38,4 

10.06,0 

11.73,7 

13.41,4 

15.09,0 

16.76,7 

6800 

7.45,2 

9.31,5 

11.17,8 

13.04,1 

14.90,4 

16.76,7 

18.63,0 

6800 

6900 

6.80,5 

8.50,7 

10.20,8 

11.91,0 

13.61,1 

15.31,2 

17.01,4 

6900 

7.56,2 

9.45,2 

11.34,2 

13.23,3 

15.12,3 

17.01,4 

18.90,4 

6900 

7000 

6.90,4 

8.63,0 

10.35,6 

12.08,2 

13.80,8 

15.53,4 

17.26,0 

7000 

7.67,1 

9.58,9 

11.50,7 

13.42,5 

15.34,2 

17.26,0 

19.17,8 

7000 

7100 

7.00,3 

8.75,3 

10.50,4 

12.25,5 

14.00,5 

15.75,6 

17.50,7 

7100 

7.78,1 

9.72,6 

11.67,1 

13.61,6 

15.56,2 

17.50,7 

19,45,2 

7100 

7200 

7.10,1 

8.87,7 

10.65,2 

12.42,7 

14.20,3 

15.97,8 

17.75,3 

7200 

7.89,0 

9.86,3 

11.83,6 

13.80,8 

15.78,1 

17.75,3 

19.72,6 

7200 

7300 

7.20,0 

9.00,0 

10.80,0 

12.60,0 

14.40,0 

16.20,0 

18.00,0 

7300 

8.00,0 

10.00,0 

12.00,0 

14.00,0 

16.00,0 

18.00,0 

20.00,0 

7300 

7400 

7.29,9 

9.12,3 

10.94,8 

12.77,3 

14.59,7 

16.42,2 

18.24,7 

7400 

8.11,0 

10.13,7 

12.16,4 

14.19,2 

16.21,9 

18.24,7 

20.27,4 

7400 

7500 

7.39,7 

9.24,7 

11.09,6 

12.94,5 

14.79,5 

16.64,4 

18.49,3 

7500 

8.21,9 

10.27,4 

12.32,9 

14.38,4 

16.43,8 

18.49,3 

20.54,8 

7500 

7600 

7.49,6 

9.37,0 

11.24,4 

13.11,fi 

14.99,2 

16.86,6 

18.74,0 

7600 

8.32,9 

10.41,1 

12.49,3 

14.57,5 

16.65,8 

18.74,0 

20.82,2 

7600 

7 700 

7.59,5 

9.49,3 

11.39,2 

13.29,0 

15.18,9 

17.08,8 

18.98,6 

7700 

8.43,8 

10.54,8 

12.65,8 

14.76,7 

16.87,7 

18.98,6 

21.09,6 

7 700 

7800 

7.69,3 

9.61,6 

11.54,0 

13.46,3 

15.38,6 

17.31,0 

19.23,3 

7800 

8.54,8 

10.68,5 

12.82,2 

14.95,9 

17.09,6 

19.23,3 

21.37,0 

7800 

7900 

7.79,2 

9.74,0 

11.68,8 

13.63,6 

15.58,4 

17.53,2 

19.47,9 

7900 

8.65,8 

10.82,2 

12.98,6 

15.15,1 

17.31,5 

19.47,9 

21.64,4 

7900 

8000 

7.89,0 

9.86,3 

11.83,6 

13.80,8 

15.78,1 

17.75,3 

19.72,6 

| 8000 

8.76,7 

10.95,9 

13.15,1 

15.34,2 

17.53,4 

19  72,6 

21.91,8 

8000 

8100 

7.98,9 

9.98,6 

11.98,4 

13.98,1 

14.97,8 

17.97,5 

19.97,3 

! 8100 

8.87,7 

11.09,6 

13.31,5 

15.53,4 

17.75,3 

19.97,3 

22.19,2 

8100 

8200 

8.08,8 

10.11,0 

12.13,2 

14.15,3 

16.17,5 

18.19,7 

20.21,9 

1 8200 

8.98,6 

11.23,3 

13.47,9 

15.72,6 

17.97,3 

20.21,9 

22.46,6 

8200 

8300 

8.18,6 

10.23,3 

12.27,9 

14.32,6 

16.37,3 

18.41,9 

20.46,6 

8300 

9.09,6 

| 11.37,0 

13.64,4 

15.91,8 

18.19,2 

20.46,6 

22.74,0 

8300 

8400 

8.28,5 

10.35,6 

12.42,7 

14.49,9 

16.57,0 

18.64,1 

20.71,2 

8400 

9.20,5 

11.50,7 

13.80,8 

16.11,0 

18.41,1 

20.71,2 

23.01,4 

8400 

8500 

8.38,4 

10.47,9 

12.57,5 

14.67,1 

16.76,7 

18.86,3 

20.95,9 

8500 

9.31,5 

11.64,4 

13.97,3 

16.30,1 

18.63/ 

20.95,9 

23.28,8 

8500 

8600 

8.48,2 

10.60,3 

12.72,3 

14.84,4 

16.96,4 

19.08,5 

21.20,5 

8600 

9.42,5 

11.78,1 

14.13,7 

16.49,3 

18.84,9 

21.20,5 

23.56,2 

8600 

8700 

8.58,1 

10.72,6 

12.87,1 

15.01,6 

17.16,2 

19.30,7 

21.45,2 

8700 

9.53,4 

11.91,8 

14.30,1 

16.68/ 

19.06,8 

21.45,2 

23.83,6 

8700 

8800 

8.67,9 

10.84,9 

13.01,9 

15.18,8 

17.35,S 

19.52,9 

21.69,9 

8800 

9.64,4 

12.05,5 

14.46,6 

16.87,7 

19.28/ 

21.69,9 

24.11,0 

8800 

8900 

8.77,8 

10.97,3 

13.16,7 

15.36,2 

17.55/ 

19.75,1 

21.94,5 

I 8900 

9.75,3 

12.19,2 

14.63,0 

17.06,8 

19.50,7 

21.94,5 

24.38,4 

1 8900 

9000 

8.87,7 

11.09,6 

13.31,5 

15.53,4 

17.75,3 

19.97,3 

22.19,2 

| 9000 

9.86,3 

12.32,9 

14.79,5 

17.26/ 

19.72/ 

22.19,2 

24.65,8 

9000 

9100 

8.97,5 

11.21,9 

13.46,3 

15.70,5 

17.95,1 

20.19/ 

22.43,8 

1 9100 

9.97,3 

12.46,6 

14.95,9 

17.45/ 

19.94,5 

22.43,8 

24.93,2 

OlOO 

9200 

9.07,4 

11.34,2 

13.61,1 

15.87,8 

18.14/ 

20.41/ 

22.68,5 

9200 

10.08,2 

12.60,3 

15.12,3 

17.64,4 

20.16,4 

22.68,5 

25.20,5 

9200 

9300 

9.17,3 

11.46,6 

13.75,9 

16.05,2 

18.34/ 

20.63/ 

22.93,2 

| 9300 

10.19,2 

12.74,0 

15.28,8 

17.83/ 

20.38,4 

22.93,2 

25.47,9 

9300 

9400 

9.27,1 

11.58,9 

13.90,/ 

16.22, £ 

18.54/ 

20.86/ 

23.17,8 

9400 

10.30,1 

12.87,7 

15.45,2 

18.02,7 

20.60,3 

23.17,8 

25.75,3 

9400 

9500 

9.37, C 

11.71,2 

14.05, £ 

16.39,5 

18.74/ 

21.08/ 

23.42,5 

9500 

10.41,1 

13.01,4 

15.61/ 

18.21/ 

20.82,2 

23.42,5 

26.02,7 

9500 

9600 

9.46,8 

11.83,6 

14.20,5 

16.57/ 

18.93/ 

21.30/ 

23.67,1 

9600 

10.52,1 

13.15,1 

15.78,1 

18.41,1 

21.04,1 

23.67,1 

26.30,1 

9600 

9700 

9.56,5 

11.95,9 

14.35,1 

16.74,: 

19.13/ 

21.52/ 

23.91,8 

9700 

10.63/ 

13.28/ 

15.94/ 

18.60,3 

21.26/ 

23.91,8 

26.57.5 

9700 

9800 

9.66, 

12.08,2 

14.49,5 

16.91, £ 

19.33/ 

21.74/ 

24.16,4 

9800 

10.74,0 

13.42/ 

16.11/ 

18.79/ 

21.47/ 

24.16,4 

26.84,9 

9800 

9900 

9.76,' 

12.20, £ 

14.64,5 

17.08/ 

19.52/ 

21.97/ 

24.41,1 

9900 

10.84,9 

13.56/ 

16.27/ 

18.98/ 

21.69/ 

24.41/ 

27.12,3 

9900 

10001 

» 9.86,5 

SI  12.32, < 

1 14.79,. 

51  17.20,0|  19.72, 6|  22.19,2 

24.65,8 

IOOOO 

10.95,9 

13.69/ 

16.43,8 

19.17/ 

21.91,8 

24.65,8 

i *7.39,7 

1 0OOO 
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Hate. 

4 

!_5 

6 

7 

8 

9 

10 

100 

.12,1 

.15,1 

.18,1 

.21,1 

.24,1 

.27,1 

.30,1 

200 

• 24,1 

.30,1 

.36,2 

.42,2 

.48,2 

.54,2 

.60,3 

.200 

.36,2 

.45,2 

.54,2 

.63,8 

.72,3 

.81,4 

.90,4  it 

-100 

.48,2 

.60,3 

.72,3 

.84,4 

.96,4 

1.08,5 

1.20,5 

500 

.60,3 

.75,3 

.90,4 

1.05,5 

1.20,5 

1.35,6 

1.50,7 

<>00 

.72,3 

.90,4 

'1.08,5 

1 .26,6 

1.44,7 

1.62,7 

1.80,8 

700 

.34,4 

1.05,5 

1.26,6 

1.47,7 

1.68,8 

1.89,9 

2.11,0 

800 

.96,4 

1.20,5 

1.44,7 

1.68,8 

1.92,9 

2.17,0 

2.41,1 

900 

1.08,5 

1.35,6 

1.62,7 

1.89,9 

2.17,0 

2.44,1 

2.71,2 

i 1000 

1.20,5 

1.50,7 

1.80,8 

2.1  1,0 

2.41,1 

2.71,2 

3.01,4 

1100 

1.32,6 

1.65,8 

1.98,9 

2.32,1 

2.65,2 

2.98,4 

3.31,5 

1200 

1.44,7 

1.80,8 

2.17,0 

2.53,2 

2.89,3 

3.25,5 

3.61,6 

1200 

1.56,7 

1.95,9 

2.35,1 

2.74,2 

3.13,4 

3.52,6 

3.91,8 

1400 

1.68,8 

2.11,0 

2.53,2 

2.95,3 

3.37,5 

3.79,7 

4.21,9 

1500 

1.80,8 

2.26,0 

2.71,2 

3.16,4 

3.01,6 

4.06,8 

4.52,1 

lOOO 

1.92,9 

2.41,1 

2.89,3 

3 37,5 

3.85,8 

4.34,0 

4.82,2 

1700 

2.04,9 

2.56,2 

3.07,4 

3.58,0 

4.09,9 

4.61,1 

5.12,3  1 

1800 

2.17,0 

2.71,2 

3.25,5 

3.79,7 

4.34,0 

4.88,2 

5.42  5 

1900 

2.29,0 

2.86,3 

3.43,0 

4.00,8 

4.58,1 

5.15,3 

5.72,0 

2000 

2.41,1 

3.01,4 

3.61,6 

4.21,9 

4.82,2 

5.42,5 

6.02,7 

2100 

' 2.53,2 

3.16,4 

3.79,7 

4.43,0 

5.06,3 

5.69,6 

6.32,9  1 

2200 

2.65,2 

3.31,5 

3.97,8 

4.64,1 

5.30,4 

5.96,7 

6.63,0 

2300 

2.77,3 

3.46,6 

4.15,9 

4.85,2 

5.54,5 

6.23,8 

6.93,2 

2400 

2.89,3 

3.61,6 

4.34,0 

5.116,3 

5.78,6 

0.51,0 

7.23,3  | 

2500 

3.01,4 

3.76,7 

4.52,1 

5.27,4 

6.02,7 

6.78,1 

7.53,4  1 

2G00 

3.13,4 

3.91,8 

4.70,1 

5.48,5 

6.26,8 

7.05,2 

7.83,6 

2700 

3.25,5 

4.06,8 

4.88,2 

5.69,6 

6.51,0 

7.32,3 

8.13,7 

2800 

3.37^5 

4.21,9 

5.06,3 

5.90,7 

6.75,1 

7.59,5 

8.43,8  1 

2900 

3.49,6 

4.37,0 

5.24,4 

6.11,8 

6.99,2 

7.86,6 

8.74,0 

’ 3000 

3.61,6 

4.52,1 

5.42,5 

6.32,9 

7.23,3 

8.13,7 

9.04,1  1 

, 3100 

3.73,7 

4.67,1 

5.6U,5 

6.54,0 

7.47,4 

8.40,8 

9.34,2 

1 3200 

3.85,8 

4.82,2 

5.78,6 

0.75,1 

7.71,5 

8.67,9 

9.64,4 

3300 

3.97,8 

4.97,3 

5.96,7 

6.96,2 

7.95,6 

8.95,1 

9.94,5 

i 3400 

4.09,9 

5.12,3 

6.14,8 

7.17,3 

8.19,7 

(j  22  2 

10.24,7 

| 3500 

4.21,9 

5.27,4 

6.32.9 

7.38,4 

8.43,8 

9.49,3 

10.54,8 

1 3600 

4.34,0 

5.42,5 

6.51,0 

7.59,5 

8.67,9 

9.76,4 

10.84,9  j 

! 3700 

4.46,0 

5.57,5 

6.69,0 

7.80,5 

8.92,1 

10.03,6 

11.15,1 

3800 

4.58,1 

5.72,0 

6.87,1 

8.01,6 

9.16,2 

10.30,7 

11.45,2 

3900 

4.70,1 

5.87,7 

7.05,2 

8.22,7 

9.40,3 

10.57,8 

11.75,3  j 

! 4000 

4.82,2 

(j.  02,7 

7.23,3 

8.43,8 

9.64,4 

10.84,9 

12.05,5 

4100 

4.94,2 

6.17.8 

7.41,4 

8.04,9 

9.88,5 

11.12,1 

12.35,6 

' 4200 

5.06,3 

6.32,9 

7.59,5 

8.86,0 

lit. 12, 6 

11.39,2 

12.65,8 

4300 

5.18,4 

6.47,9 

7.77,5 

9.07,1 

1 0,36,7 

11.66,3 

12.95,9  1 

i 4400 

5.30,4 

6.03,0 

7.95,6 

9.28,2 

10.60,8 

11.93,4 

13.26,0 

1 4500 

5.42,5 

6.78,1 

8.13,7 

9.49,3 

10.84,9 

12.20,5 

13.56,2  | 

i 4600 

5.54,5 

6.93,2 

8.31,8 

9.70,4 

11.09,0 

12.47,7 

13.86,3  ! 

4700 

5.66,6 

7.08,2 

8.49,9 

9.91,5 

11.33,2 

12.74,8 

14.16,4  II 

1 4800 

5.78,6 

7.23,3 

8.67,9 

10.12,6 

11.57,3 

13.01,9 

14.46,6  1 

4900 

5.90,7 

7.38,4 

8.86,0 

10.33,7 

11.81,4 

13.29,0 

14.76,7  | 

5000 

6.02,7 

7.53,4 

9.04,1 

10.54,8 

12.05,5 

13.56,2 

15.06,8 

5100 

6.14,8 

7.68,5 

9.22,2 

10.75,9 

12.29,6 

13.83,3 

15.37,0 

5200 

6.26,8 

7.83,6 

9.40,3 

10.97,0 

12.53,7 

14.10,4 

15.67,1 

5300 

6.38,9 

7.98,6 

9.58,4 

11.18,1 

12.77,8 

14.37,5 

15.97,3 

5400 

6.51,0 

8.13,7 

9.76,4 

11.39,2 

13.01,9 

14.64,7 

16.27,4 

5500 

6.63,0 

8.28,8 

9.94,5 

11.60,3 

13.26,0 

14.91,8 

16.4.7,5 

5600 

6.75,1 

8.43,8 

10.12,6 

11.81,4 

13.50,1 

15.18,9 

16.87,7 

5700 

6.87,1 

8.58,9 

10.30,7 

12.02,5 

13.74,2 

15.46,0 

17.17,8 

5800 

6.99,2 

8.74,0 

10.48,8 

12.23,6 

13.98,4 

15.73,2 

17.47,9 

5900 

7.11,2 

8.89,0 

10.66.8 

12.44,7 

14.22,5 

16.00,3 

17.78,1 

6000 

7.23,3 

9.04,1 

10.84,9 

12.65,8 

14.46,6 

16.27,4 

18.08,2 

6100 

7.35,3 

9.19,2 

11.03,0 

12.86,8 

14.70,7 

16.54,5 

18.38,4 

6200 

7.47,4 

9.34,2 

11.21,1 

13.07,9 

14.94,8 

16.81,6 

18.68,5 

6300 

7.59,5 

9.49,3 

11.39,2 

13.29,0 

15.18,9 

17.08,8 

18.98,6 

6400 

7.71,5 

9.64,4 

11.57,3 

13.50,1 

15.43,0 

17.35,9 

19.28,8 

6500 

7.83,6 

9.79,5 

11.75,3 

13.71,2 

15.67,1 

17.63,0 

19.58,9 

6600 

7.95,6 

9.94,5 

11.93,4 

13.92,3 

15.91,2 

17.90,1 

19.89,0 

6700 

8.07,7 

10.09,6 

12.11,5 

14.13,4 

16.15,3 

18.17,3 

20.19,2 

6800 

8.19,7 

10.24,7 

12.29,6 

14.34,5 

16.39,5 

18.44,4 

20.49,3 

6000 

8.31,8 

10.39,7 

12.47,7 

14.55,6 

16.63,6 

18.71,5 

20.79,5 

7000 

8.43,8 

10.54,8 

12.65,8 

14.76,7 

16.87,7 

18.98,6 

21.09,6 

7100 

8.55,9 

10.69,9 

12.83,8 

14.97,8 

17.11,8 

19.25,8 

21.39,7 

7200 

8.67,9 

10.84,9 

13.01,9 

15.18,9 

17.35,9 

19.52,9 

21.69,9 

7300 

8.80,0 

11.00,0 

13.20,0 

15.40,0 

17.60,0 

19.80,0 

22.00,0 

7400 

8.92,1 

11.15,1 

13.38,1 

15.61,1 

17,84,1 

20.07,1 

22.30,1 

7500 

9.04,1 

11.30,1 

13.56,2 

15.82,2 

18.08,2 

20.34,2 

22.60,3 

7600 

9.16,2 

11.45,2 

13.74,2 

16.03,3 

18.32,3 

20.61,4 

22.90,4 

7700 

9.28,2 

11.60,3 

13.92,3 

16.24,4 

18.56,4 

20,88,5 

23.20,5 

7800 

9.40,3 

11.75,3 

14.10,4 

16.45,5 

18.80,5 

21.15,6 

23.50,7 

7900 

9.52,3 

11.90,4 

14.28.5 

16.66,6 

19.04,7 

21.42,7 

23.80,8 

8000 

9.64,4 

12.05,5 

14.46,6 

10.87,7 

19.28,8 

21.69,9 

24.11,0 

8100 

9,76,4 

12.20,5 

14.64,7 

17.08,8 

19.52,9 

21.97,0 

24.41,1 

8200 

9.88,5 

12.35,6 

14.82,7 

17.29,9 

19.77,0 

22.24,1 

24.71,2 

8300 

10.00,5 

12.50,7 

15.00,8 

17.51,0 

20.01,1 

22.51,2 

25.01,4 

8400 

10.12,6 

12.65,8 

15.18,9 

17.72,1 

20.25,2 

22.78,4 

25.31,5 

8500 

10.24,7 

12.80,8 

15.37,0 

17.93,2 

20.49,3 

23.05,5 

25.61,6 

8600 

10.36,7 

12.95,9 

15.55,1 

18.14,2 

20.73,4 

23.32,6 

25.91,8 

8700 

10.48,8 

13.11,0 

15.73,2 

18.35,3 

20.97,5 

23.59,7 

26.21,9 

8800 

10.60,8 

13.26,1 

15,.91,2 

18.56,4 

21.21,6 

23.86,8 

26.52,1 

8900 

10.72,9 

13.41,1 

16.09,3 

18.77,5 

21.45,8 

. 24.14,0 

26.82,2 

! 9000 

10.84,-1 

13.50,2 

16.27,4 

18.98,6 

21.69,9 

24.41,1 

27.12,3 

1 9100 

10.97,( 

| 13.71,2 

16.45,5 

19.19,7 

21.94,0 

24.08,2 

27.42,5 

9200 

11.09,< 

13.86,3 

. 16.63,6 

19.40,8 

22.18,1 

24.95,3 

27.72,6 

9300 

11.21,1 

14.01,4 

16.81,6 

19.61,9 

22.42,2 

25.22,5 

28.02,7 

1 9400 

j 11.33,2 

14.16,4 

1 16.99,7 

19.83,1 

22.66,3 

25.49,6 

28.32,9 

9500 

| 11.45,2 

| 14.31,5 

17.17,8 

20.04,1 

22.90,4 

25.76,7 

28.63,0 

9600 

j H.57,: 

' 14.46,1 

17.35,! 

. 20.25,2 

23.14,5 

26.03,8 

28.93,2 

9700 

j 11.09,; 

17.54,1 

20.40,3 

23.38,6 

26.31,0 

29.23,3 

9800 

11,01, ■ 

1 1 i.70,/ 

17.72,1 

20.67,4 

23.62,7 

26.58,1 

29.53,4 

Yoooo 

| 11.93, )|  14.91,8 

| 17.90,1 

20.88,5 

23.86,8 

26.85,2 

29.83,6 

]•  12,05,5|  15.06,8 

j 18.08,2 

21.09,0 

24.11,0 

27.12,3 

30.13,7 

£ 

< 
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Hate. 


January  11th.— 11  DAYS — O month.  11  days. 


100 

200 

600 

.13,2 

.26,3 

.39,5 

.16,4 

.32,9 

.49,3 

.19,7 

.39,5 

.59,2 

.23,0 

.46,0 

.69,0 

.26,3 

.52,6 

.78,9 

.29,6 

.59,2 

.88,8 

.32,9 

.65,8 

.98,6 

lOO 

200 

300 

400 

600 

600 

.52,0 

.65,8 

.78,9 

.65,8 

.82,2 

.98,6 

.78,9 

.98,6 

1.18,4 

.92,1 

1.15.1 

1.38.1 

1.05,2 

1.31,5 

1.57,8 

1.18.4 
1.47,9 

1.77.5 

1.31,5 

1.64,4 

1.97,3 

400 

500 

600 

700 
800 
ooo 
" 1000 
1100 
1200 

.92,1 

1.05,2 

1.18,4 

1.15,1 

1.31,5 

1.47,9 

1.38,1 

1.57,8 

1.77,5 

1.61,1 

1.84.1 

2.07.1 

1.84,1 

2.10,4 

2.36,7 

2.07,1 

2.36,7 

2.66,3 

2.30,1 

2.63,0 

2.95,9 

700 

800 

OOO 

1.31,5 

1.44.7 

1.57.8 

1.64,4 

1.80,8. 

1.97,3 

1.97,3 

2.17,0 

2.36,7 

2.30.1 

2.53.2 

2.76.2 

2.63,0 

2.89,3 

3.15,6 

2.95,9 

3-25,5 

3.55,1 

3.28,8 

3.61,6 

3.94,5 

lOOO 

llOO 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1800 

1400 

1600 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

1.71.0 

1.84.1 
1.97,3 

2.13,7 

2.30,1 

2.46,6 

2.56,4 

2.76,2 

2.95,9 

2.99.2 

3.22.2 

3.45.2 

3.31,9 

3.68,2 

3.94,5 

3.84.7 
4.14,2 

4.43.8 

4.27,4 

4.60,3 

4.93,2 

2.10,4 

2.23.6 

2.36.7 

2.63,0 

2.79,4 

2.95,9 

3.15,6 

3.35,3 

3.55,1 

3.68.2 

3.91.2 

4.14.2 

4.20,8 

4.47,1 

4.73,4 

4.73,4 

5.03,0 

5.32,6 

5.26,0 

5.58,9 

5.91,8 

2.49,9 

2.63,0 

2.76,2 

3.12,3 

3.28,8 

3.45,2 

3.74,8 

3.94,5 

4.14,2 

4.37.3 

4.60.3 

4.83.3 

4.99,7 

5.26,0 

5.52,3 

5.62,2 

5.91,8 

6.21,4 

6.24,7 

6.57,5 

6.90,4 

lOOO 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

2200 

2300 

2400 

2600 

2600 

2700 

2.89,3 

3.02.5 

3.15.6 

3.61,6 

3.78,1 

3.94,5 

4.34,0 

4.53,7 

4.73,4 

5.06.3 

5.29.3 

5.52.3 

5.78,6 

6.04,9 

6.31,2 

6.51.0 
6.80,5 

7.10.1 

7.23,3 

7.56,2 

7.89,0 

3.28.8 

3.41.9 
3.55,1 

4.11,0 

4.27,4 

4.43.8 

4.93,2 

5.12,9 

6.32,6 

5.75.3 

5.98.4 

6.21.4 

6.57,5 

6.83,8 

7.10,1 

7.39,7 

7.69,3 

7.98,9 

8.21,9 

8.54,8 

8.87,7 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

3.68,2 

3.81.4 

3.94.5 

4.60,3 

4.76,7 

4.93,1 

5.52,3 

5.72,1 

5.91,8 

6.44.4 

6.67.4 

6.90.4 

7.36,4 

7.62,7 

7.89,0 

8.28,5 

8.58,1 

8.87,7 

9.20,5 

9.53,4 

9.86,3 

2800 

2000 

3000 

4.07.7 

4.20.8 
4.34,0 

5.09,6 

5.26,0 

5.42,5 

6.11,5 

6.31,2 

6.51,0 

7.13.4 

7.36.4 

7.59.5 

8.15,3 

8.41,6 

8.67,9 

9.17.3 
9.46,8 

9.76.4 

10.19,2 

10.52,1 

10.84,9 

3100 

3200 

3300 

3400 

3600 

3600 

4.47,1 

4.60.3 

4.73.4 

5.58,9 

5.75,3 

5.91,8 

6.70,71  7.82,5 

6.90,4  8.05,5 

7.10,1  8.28,5 

8.94,2 

9.20,5 

9.46,8 

10.06,0 

10.35,6 

10.65,2 

11.17,8 

11.50,7 

11.83,6 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

4.86,0 

4.99,7 

5.12,9 

6.08,2 

6.24,7 

6.41,1 

7.29,9 1 8.51,5 
7.49,6  8.74,5 
7.69,3'  8.97,5 

9.78,2 

9.99,5 

10.25,8 

10.94,8 

11.24,4 

11.54,0 

12.16,4 

12.49,3 

12.82,2 

3700 

3800 

3000 

4000 

4100 

4200 

5.26,0 

5.39.2 

5.52.3 

6.57,5 

6.74,0 

6.90,4 

7 .89,0 1 9.20,5 
8.08,8  9.43,6 
8.28,5]  9.66,6 

10.52,1 

10.78,4 

11.04,7 

11.83.6 
12.13,2 

12.42.7 

13.15,1 

13.47,9 

13.80,8 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4600 

5.65.5 

5.78.6 
5.91,8 

7.06,8 

7.23,3 

7.39,7 

^.48,^ 

8.67,9 

8.87,7 

9.89,6 

10.12,6 

10.35,6 

11.31,0 

11.57,3 

11.83,6 

12.72,3 

13.01,9 

13.31,5 

14.13,7 

14.46,6 

14.79,5 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

6.04,9 

6.18,1 

6.31,2 

7.56,2 

7.72,6 

7.89,0 

9.07,4 

9.27,1 

9.46,8 

10.58.6 

10.81.6 
11.04,7 

12.09,9 

12.36,2 

12.62,5 

13.61,1 

13.90,7 

14.20,3 

15.12,3 

15.45,2 

15.78,1 

4600 

4700 

4800 

4900 

6000 

6100 

6.44.4 

6.57.5 
6.70,7 

8.05,5 

8.21,5* 

8.38,4 

9.66,6 

9.86,3 

10.06,0 

11.27.7 

11.50.7 

11.73.7 

12.88,8 

13.15,1 

13.41,4 

14.49,9 

14.79,5 

15.09,0 

.16.11,0 

16.43,8 

16.76,7 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

6.83,8 

6.97.0 

7.10.1 

8.54,8 

8.71,2 

8.87,7 

10.25,8 

10.45,5 

10.65,2 

11.96.7 

12.19.7 

12.42.7 

13.67,7 

13.94.0 

14.20,3 

15.38,6 

15.68,2 

15.97,8 

17.09,6 

17.42,5 

17.75,3 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

7.23.3 

7.36.4 
7.49,6 

9.04,1 

9.20,5 

9.37,0 

10.84,9 

11.04,7 

11.24,4 

12.65.8 

12.88.8 
13.11,8 

14.46,6 

14.72,9 

14.99,2 

16.27,4 

16.57,0 

16.86,6 

18.08,2 

18.41,1 

18.74,0 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

7.02,7 

7.75,9 

7.89,0 

9.53,4 

9.69,9 

9.86,3 

11.44,1 

11.63,8 

11.83,6 

13.34.8 

13.57.8 

13.80.8 

15.25,5 

15.51,8 

15.78,1 

17.16.2 
17.45,8 

17.75.3 

19.06,8 

19.39,7 

19.72,6 

5800 

5000 

6000 

6100 

6200 

6300 

8.02,2 

8.15,3 

8.28,5 

10.02,7 

10.19,2 

10.35,6 

12.03,3 

12.23,0 

12.42,7 

14.03.8 

14.26.8 

14.49.9 

16.04,4 

16.30,7 

16.57,0 

18.04,9 

18.34.5 

18.64,1 

20.05,5 

20.38,4 

20.71,2 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

8.41,6 

8.54.8 

8.67.9 

10.52,1 

10.68,5 

10.84,9 

12.62,5 

12.82,2 

13.01,9 

14.72.9 

14.95.9 

15.18.9 

16.83,3 

17.09,6 

17.35,9 

18.93,7 

19.23,3 

19.52,9 

21.04,1 

21.37,0 

21.69,9 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

8.81,1 

8.94,2 

9.07,4 

11.01,4 

11.17,8 

11.34,2 

13.21,6 

13.41,4 

13.61,1 

15.41.9 

15.64.9 

15.87.9 

17.62,2 

17.88,5 

18.14,8 

19.82.5 
20.12,1 

20.41.6 

22.02,7 

22.35,6 

22.68,5 

6700 

6800 

6000 

7000 

7100 

7200 

9.20,5 

9.33.7 

9.46.8 

11.50,7 

11.67,1 

11.83,6 

13.80,8 

14.00,5 

14.20,3 

16.11,0 

16.34.0 

16.57.0 

18.41,1 

18.67,4 

18.93,7 

20.71,2 

21.00,8 

21.30,4 

23.01,4 

23.34,2 

23.67,1 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

9.60,0 

9.73.2 

9.86.3 

12.00,0 

12.16,4 

12.32,9 

14.40,0 

14.59,7 

14.79,5 

16.80,0 
17.03,0 
_ 17.26,0 

19.20,0 

19.46,3 

19.72,6 

21.60,0 

21.89,6 

22.19,2 

24.00,0 

24.32,9 

24.65,8 

7300 

7400 

7500 

7600 
7 700 
7SOO 

9.99,5 

10.12,6 

10.25,8 

12.49,3 

12.65,8 

12.82,2 

14.99,2 

15.18,9 

15.38,6 

17.49.0 

17.72.1 

17.95.1 

19.98,9 

20.25,2 

20.51,5 

22.48.8 
22.78,4 

23.07.9 

24.98,6 

25.31,5 

25.64,4 

7600 
7 700 
7800 
7000 
8000 
8100 

7900 

8000 

8100 

10.38,9 

10.52.1 

10.65.2 

12.98,6 

13.15,1 

13.31,5 

15.58,4 

15.78,1 

15.97,8 

18.18, 1 

18.41.1 

18.64.1 

20.77,8 

21.04,1 

'21.30,4 

23.37,5 

23,67,1 

23.96,7 

25.97,3 

26.30,1 

26.63,0 

8200 

8300 

8400 

10.78.4 

10.91.5 
11.04,7 

13.47.9 

13.64.4 

13.80.5 

16.17,5 

16.37,3 

16.57/) 

18.87.1 

19.10.1 

19.33.2 

21.56,7 

21.83,0 

22.09,3 

24.26,3 

24.55,9 

24.85,5 

26.95,9 

27.28,8 

27.61,6 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

11.17,8 

11.31.0 

11.44.1 

13.97,3 

14.13,7 

14.30,1 

16.76,7 

16.96,4 

17.16,2 

19.56.2 

19.79.2 

20.02.2 

22.35,6 

22.61,9 

22.88,2 

25.15.1 
25.44,7 

25.74.2 

27.94,5 

28.27,4 

28.60,3- 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

11.57.3 

11.70.4 
11.83,6 

14.46,6 

14.63,0 

14.79,5 

17.35,9 

17.55,6 

17.75,3 

20.25.2 

20.48.2 

20.71.2 

23.14,5 

23.40,8 

23.67,1 

26.03,8 

26.33,4 

26.63,0 

28.93,2 

29.26,0 

29.58,9 

8800 

8000 

0000 

1 9100 
9200 
9300 

11.96,7 

12.09,9 

12.23,0 

14.95,9 

15.12,3 

15.28,8 

17.95,1 

18.14,8 

18.34,5 

20.94.2 

21.17.3 

21.40.3 

23.93,4 

24.19,7 

24.46,0 

26.92,6 

27.22,2 

27.51,8 

29.91,8 

30.24,7 

30.57,5 

0100 

0200 

0300 

9400 

9500 

9600 

12.36.2 

12.49.3 
12.62,5 

15.45,2 

15.61,6 

15.78,1 

18.54,2 

18.74,0 

18.93,7 

21.63.3 

21.86.3 

22.09.3 

24.72,3 

24.98,6 

25.24,9 

27.81.4 
28.11,0 

28.40.5 

30.90,4 

81.23,3 

31.56,2 

0400 

0500 

0600 

9700 

9800 

9900 

12.75,6 

12.88,8 

13.01,9 

15.94,5 

16.11,0 

16.27,4 

19.13,4 

19.33,2 

19.52,9 

22.32.3 

22.55.3 

22.78.4 

25.51,2 

25.77,5 

26.03,8 

28.70,1 

28.99,7 

29.29,3 

31.89,0 

32.21,9 

32.54,8 

0700 

0800 

0000 

lOOOO 

13.15,1 

16.43,8 

19.72,6 

23.01,4 

26.30,1 

29.58,9 

32.87,7 

lOOOO 

January  12th — 12  DAYS — O month  12  Days. 
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< 

13 

DAYS. 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

loo 

.14,2 

.17,8 

.21,4 

.24,9 

.28,5 

.32,1 

i .35,6 

200 

.28,5 

.35,6 

.42,7 

• 49*9 

•57j0 

.64,1 

1 -71,2 

300 

.42,7 

.53,4 

.64,1 

.74,8 

.85,5 

.96,2 

1.06,8 

400 

.57,0 

.71,2 

.85,5 

.99,7 

1.14,0 

1.28,2 

1.42,5 

500 

.71,2 

.89,0 

1.06,8 

1.24,7 

1.42,5 

1.60,3 

1.78,1 

ooo 

.85,5 

1.06,8 

1.28,2 

1.49,6 

1.71,0 

1.92,3 

2.13,7 

700 

.99,7 

1.24,7 

1.49,6 

1.74,5 

1.99,5 

2.24,4 

2.49,3 

800 

1.14,0 

1.42,5 

1.71,0 

1.99,5 

2.27,9 

2.56,4 

2.84,9 

900 

1.28,2 

1.60,3 

1.92,3 

2.24,4 

2.56,4 

2.88,5 

3.20,5 

lOOO 

1.42,5 

1.78,1 

2.13,7 

2.49,3 

2.84,9 

3.20,5 

3.56,2 

1100 

1.56,7 

1.95,9 

2.35,1 

2.74/2 

3.13,4 

3.52,6 

3.91,8 

1200 

1.71,0 

2.13,7 

2.56,4 

2.99,2 

3.41,9 

3.84,7 

4.27,4 

1300 

1.85,2 

2.31,5 

2.77,8 

3.24,1 

3.70,4 

4.16,7 

4.63,0 

1400 

1.99,5 

2.49,3 

2.99,2 

3.49,0 

3.98,9 

4.48,8 

4.98,6 

1500 

. 2.13,7 

2.67,1 

3.20,5 

3.74,0 

4.27,4 

4.80,8 

5.34,2 

1900 

2.27,9 

2.84,9 

3.41,9 

3.98,9 

4.55,9 

5.12,9 

5.69,9 

1700 

2.42,2 

.3.02,7 

3.63,3 

4.23,8 

4.84,4 

5.44,9 

6.05,5 

1800 

2.56,4 

y 3.20,5 

3.84,7 

4.4_8,8 

5,12,9 

5.77,0 

6.41,1 

1900 

2.70,7 

3.38,4 

4.06,0 

4.73,7 

5.41,4 

6.09,0 

6.76,7 

2000 

2.84,9 

3.56,2 

4.27,4 

4.98,6 

5.69,9 

6.41,1 

7.12,3 

2100 

2.99,2 

3.74,0 

4.48,8 

5.23,6 

5.98,4 

6.73,2 

7.47,9 

2200 

3.13,4 

3.91,8 

4.70,1 

5.48,5 

6.26,8 

7.05,2 

7.83,6 

2300 

3.27,7 

4.09,6 

4.91,5 

5.73,4 

6.55,3 

7.37,3 

8.19,2 

2400 

3.41,9 

4.27,4 

5.12,9 

5.98,4 

6.83,8 

7.69,3 

8.54,8 

2500 

3.56,2 

4.45,2 

5.34;2 

6.23,3 

7.12,3 

8.01,4 

8.90,4 

2000 

3.70,4 

4.63,0 

5.55,6 

6.46,2 

7.40,8 

8.33,4 

9.26,0 

2700 

3.84,7 

4.80,8 

5.77,0 

6.73,2 

7.69,3 

8.65,5 

9.61,6 

2800 

3.98,9 

4.98,6 

5.98,4 

6.98,1 

7.97,8 

8.97,5 

9.97,3 

2900 

4.13,2 

5.16,4 

6.19,7 

7.23,0 

8.26,3 

9.29,6 

10.32,9 

3000 

4.27,4 

5.34,2 

6.41,1 

7.47,9 

8.54,8 

9.61,6 

10.68,5 

3100 

4.41,6 

5.52,1 

6.62,5 

7.72,9 

8.83,3 

9.93,7 

11.04,1 

3200 

4.55,9 

5.69,9 

6.83,8 

7.97,8 

9.11,8 

10.25,8 

11.39,7 

3300 

4.70,1 

5.87,7 

7.05,2 

8.22,7 

9.40,3 

10.57,8 

11.75,3 

3400! 

4.84,4 

6.05,5 

7.26,6 

8.47,7 

9.68,8 

10.89,9 

12.11,0 

3500 

4.98,6 

6.23,3 

7.47,9 

8.72,6 

9.97,3 

11.21,9 

12.46,6 

3000 

5.12,9 

6.41,1 

7.69,3 

8. 9/-,  5 

10.25,8 

11.54,0 

12.82,2 

3700 

5.27,1 

6.58,9 

7.90,7 

9.22,5 

10.54,2 

11.86,0 

13.17,8 

3800 

5.41,4 

6.76,7 

8.12,1 

9.47,4 

10.82,7 

12.18,1 

13.53,4 

i 3900 

5.55,6 

6.94,5 

8.33,4 

9.72,3 

11.11,2 

12.50,1 

13.89,0 

4000 

5.69,9 

7.12,3 

8.54,8 

9.97,3 

11.39,7 

12.82,2 

14.24,7 

4100 

5.84,1 

7.30,1 

8.76,2 

10.22,2 

11.68,2 

13.14,2 

14.60,3 

4200: 

5.98,4 

7.47,9 

8.97,5 

10.47,1 

11.96,7 

13.46,3 

14.95,9 

4300 

6.12,6 

7.65,8 

9.18,9 

10.72,1 

12.25,2 

13.78,4 

15.31,5 

. 4400 

6.26,8 

. 7.83,6 

9.40,3 

10.97,0 

12.53,7 

14.10,4 

15.67,1 

f 4500 

6.41,1 

8.01,4 

9.61,6 

11.21,9 

12.82,2 

14.42,5 

16.02,7 

4000 

6.55,3 

8.19,2 

9.83,0 

11.46,8 

13.10,7 

14.74,5 

16.38,4 

4700 

6.69,6 

8.37,0 

10.04,4 

11.71,8 

13.39,2 

15.06,6 

16,74,0 

4800 

6.83,8 

8.54,8 

10.25,8 

11.96,7 

13.67,7 

15.38,6 

17-09,6 

4900 

6.98,1 

8.72,6 

10.47,1 

12.21,6 

13.96,2 

15.70,7 

17.45,2 

5000 

7.12,3 

' §.90,4 

10.68,5 

12.46,6 

14.24,7 

16.02,7 

17.80,8 

5100 

7.26,6 

£.08, 2 

10.89,9 

12.71,5 

14.53,2 

16.34,8 

18.16,4 

1 5200 

7.40,8 

-9.26,0 

11.11,2 

12.96,4 

14.81,6 

16.66,8 

18.52,1 

5300 

7.55,1 

9743,8 

11.32,6 

13.21,4 

15.10,1 

16.98,9 

18.87,7 

5400 

7.69,3 

9.61,6 

11.54,0 

13.46,3 

15.38,6 

17.31,0 

19.23,3 

5500 

7.83,6 

9.79,5 

11.75,3 

13.71,2 

15.67,1 

17.63,0 

19.58,9 

5000 

7.97,8 

9.97,3 

11.96,7 

13.96,2 

15.95,6 

17.95,1 

19.94,5 

5700 

8.12,1 

10.15,1 

12.18,1 

14.21*,1 

16.24,1 

18.27,1 

20.30,1 

5800 

8.26,3 

10.32,9 

12.39,5 

14.46,0 

16.52,6 

18.59,2 

20.65,8 

5900 

8.40,5 

10.50,7 

12.60,8 

14.71,0 

16.81,1 

18.91,2 

21.01,4 

0000 

8.54,8 

10.68,5 

12.82,2 

14.95,9 

17.09,6 

19.23,3 

21.37,0 

OlOO 

8.69,0 

10.86,3 

13.03,6 

15.20,8 

17.38,1 

19.55,3 

21.72,6 

6200 

8.83,3 

11.04,1 

13.24,9 

15.45,8 

17.66,6 

19.87,4 

22.08,2 

6300 

8.97,5 

11.21,9 

13.46,3 

15.70,7 

17.95,1 

20.19,5 

22.43,8 

6400 

9.11,8 

11.39,7 

13.67,7 

15.95,6 

18.23,6 

. 20.51,5 

22.79,5 

6500 

9.26,0 

11.57,5 

13.89,0 

16.20,5 

18.52,1 

20.83,6 

23.15,1 

6600 

9.40,3 

11.75,3 

14.10,4 

16.45,5 

18.80,5 

21.15,6 

23.50,7 

6700 

9.54,5 

11.93,2 

14:31,8 

16.70,4 

19.09,0 

21.47,7 

23.86,3 

1 6800 

9.68, S 

12.11,0 

14.53,2 

16.95,3 

19.37,5 

21.79,7 

24.21,9 

6900 

9.83,0 

12.28,8 

14.74,5 

17.20,3 

19.66,0 

22.11,8 

24.57,5 

7000 

9.97,3 

12.46,6 

14.95,9 

17.45,2 

19.94,5 

22.43,8 

24.93,2 

7100 

10.11,5 

12.64,4 

15.17,3 

17.70,1 

20.23,0 

22.75,9 

25.28,8 

7200 

10.25,8 

12.82,2 

15.38,6 

17.95,1 

20.51,5 

23.07,9 

25.64,4 

7304 

10.40,0 

13.00,0 

15.60,0 

18.20,0 

20.80,0 

23.40,0 

26.00,0 

7401 

10.54,2 

13.17,8 

15.81,4 

18.44,9 

21.08,5 

23.72,1 

26.35,6 

7501 

10.68,5 

13.35,6 

16.02,7 

18.69,9 

21.3.7,0 

24.04,1 

26.71,2 

7000 

10.82,7 

13.53,4 

16.24,1 

18.94,8 

21.65,5 

24.36,2 

27.06,8 

7 700 

10.97,0 

13.71,2 

16.45,5 

19.19,7 

21.94,0 

24.6S.2 

27.42,5 

7800 

11.11,2 

13.89,0 

16.66,8 

19.44,7 

22.22,5 

25.00,3 

27.78,1 

7900 

11.25,5 

14.06,8 

16.88,2 

19.69,6 

22.51,0 

25.32,3 

28.13,7 

8000 

11.39,7 

14.24,7 

17.09,6 

19.94,5 

22.79,5 

25.64,4 

28.49,3 

8100 

11.54,0 

14.42,5 

17.31,0 

20.19,5 

23.07,9 

25.96,4 

28.84,9 

8200 

11.68,2 

14.60,3 

17.52,3 

20.44,4 

23.36,4 

26.28,5 

29.20,5 

8300 

11.82,5 

14.78,1 

17.73,7 

20.69,3 

23.64,9 

26.60,5 

29.56,2  | 

8400 

11.96,7 

I 14.95,9 

17.95,1 

20.94,2 

23.93,4 

26.92,0 

29.91,8  i 

8500 

12.11/ 

15.13,7 

18.16,4 

21.19,2 

24.21,9 

27.24,7 

30.27,4 

8000 

12.25  2 

15.31,5 

18.37,8 

21.44,1 

24.50,4 

27.56,7 

30.63,0 

8700 

12.39,5 

15.49,3 

18.59,2 

21.69,0 

24.78,9 

27.88,8 

30.98,6  1 

8800 

12.53,7 

15.67,1 

18.80,5 

21.94,( 

25.07,4 

28.20,8 

31.34,2 

8900 

12.67,9 

15.84,9 

19.01,9 

22.18,9 

25.35,9 

28.52,9 

31.69,9 

9000 

12.82,2 

16.02,7 

19.23,3 

22.43,8 

25,64,4 

28.84,9 

32.05,5 

9100 

12.96,4 

16.20,5 

19.44,7 

22.68,8 

25.92,9 

29.17,1 

32.41,1 

9200 

13.10,7 

16.38,4 

19.66,0 

22.93,7 

26.21,4 

29.49,0 

32.76,7 

9300 

13.24,9 

16.56,2 

19.87,4 

23.18,6 

26.49,9 

29.81,1 

33.12,3 

9400 

13.39,2 

16.74,0 

20.08,8 

23.43,6 

26.78,4 

30.13,2 

33.47,9 

9500 

13.53,4 

16.91,8 

20.30,1 

23.68,5 

27.06,8 

30.45,2 

33.83,6 

9600 

13.67,7 

17.09,6 

20.51,5 

23.93,4 

27.35,3 

30.77,2 

34.19,2 

9700 

13.81,! 

17.27,4 

20.72,9 

24.18,4 

27.63,8 

31.09,3 

34.54,8 

9800 

13.96,2 

17.45,2 

20.94,2 

24.43,3 

27.92,3 

31.41,4 

34.90,4  , 

9900 

14.10,4]  17.63,1 

21.15/ 

24.68,2 

28.20,8 

31.73,4 

36.26,0 

lOOOO 

14.24, 7|  17.80,8 

21.37,1 

[ 24.93,2 

; 28.49,3|  32.05,5 

| 35.61,6  : 

January  13  th. — 13  DAYS — O month  13  days. 
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E 

< 

14 

DAYS. 

Amt. 

I 

Rate. 

4 

15  | 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

loo 

.15,3 

.19,2 

.23,0 

.26,8 

.30,7 

.34,5 

.38,4 

loo 

200 

.30,7 

.38,4 

.46,0 

.53,7 

.61,4 

.69,0 

.76,7 

200 

300 

.46,0 

.57,5 

.69,0 

.80,5 

.92,1 

1.03,6 

1.15,1 

300 

400 

.61,4 

.76,7 

.92,1 

1.07,4 

1.22,7 

1.38,1 

1.53,4 

100 

500 

.76,7 

) -95,9 

1.15,1 

1.34,2 

1.53,4 

1.72,6 

1.91,8 

500 

600 

.92,1 

1.15,11 

1.38,1 

1.6171 

1.84,1 

2.07,1 

2.30,1 

OOO 

700 

1.07,4 

1.34,2 

1.61,1 

1.87,9 

2.14,8 

2.45,5 

2.41,6 

2.68,5 

700 

800 

1.22,7 

1.53,4 

1.84,1 

2.14,8 

2.76,2 

3.06,8 

800 

900 

1.38,1 

1.72,6 

2.07,1 

2.41/6 

2.76,2 

3.10,7 

3.45,2 

OOO 

lOOO 

1.53,4 

1.91,8 

2.30,1 

2.68,5 

3.06,8 

3.45,2 

3.83,6 

lOOO 

1100 

1.68,8 

2.11,0 

2.53,2 

2.95,3 

3.37,5 

3.79,7 

4.21,9 

1100 

1200 

1.84,1 

2.30,1 

2.76,2 

3.2‘2  2 

3.68,2 

4.14,2 

4.60,3 

1200 

1300 

1.99,5 

2.49,3 

2.99,2 

3.49,0 

3.98,9 

4.48,8 

4.98,6 

1800 

1400 

2.14,8 

2.68,5 

3.22,2] 

3.75,9 

4.29,6 

4.83,3 

5.37,0 

1400 

1500 

2. 30, If 

2.87,7 

3.45,2 

4.02,7 

4.60,3 

5.17,8 

5.75,3 

1500 

1600 

2.45,5 

3.06,8 

3.68,2 

4.29,6 

4.91,0 

5.21,6 

5.52,3 

6.13,7 

lOOO 

1700 

2.60,8 

3.26,0 

3.91,2 

4.5G,4 

5.86,8 

6.52,1 

1700 

1800 

2.76,2 

3.45,2 

4.14,2 

4.83,3 

5.52,3 

6.21,4 

6.90,4 

1800 

1900 

2.91,5 

3.64,4 

4.37,3 

5.10,1 

5.83,0 

6.55,9 

7.28,8 

lOOO 

2000 

3.06,8 

3.83,6 

4.60,3 

5.37,0 

6.13,7 

6.90,4 

7.67,1 

2000 

2100 

3.22,2 

4.02,7 

4.83,3 

5.63,8 

6.44,4 

7.24,9 

8.05,5 

2100 

2200 

3.37,5 

4.21,9 

5. 0(3,3 

5.90,7 

6.75,1 

7.59,5 

8.43,8 

2200 

2300 

3.52,9 

4.41,1 

5.29,3 

6.17,5 

7.05,8 

7.94,0 

8.82,2 

2300 

2400 

3.68,2 

4.60,3 

5.52,3 

6/44,4 

7.36,4 

8.28,5 

9.20,5 

2-100 

2500 

3.83,6 

4.79,5 

5.75,3 

6.71,2 

7. (j7,l 

8.63,0 

9.58,9 

2500 

2600 

3.98,9 

4.98,6 

5.17,8 

5.98,4 

6.98,1 

7.97,8 

8. 97',  5 

9.97,3 

2000 

2700 

4.14,2 

6.21,4 

7.24,9 

8.28,5 

9.32,1 

10.35,6 

2700 

2800 

4.29,6 

5.37,0 

6.44,4 

7.51*8 

8.59,2 

9.66,6 

10.74,0 

2800 

2900 

4.44,9 

5.56,2 

6.67,4 

7.78,6 

8.89,9 

10.01,1 

11.12,3 

2000 

3000 

4.60,3 

5.75,3 

6.90,4 

8.05,5 

9.20,5 

10.35,6 

11.50,7 

3000 

3100 

4.75,6 

5.94,5 

7.13,4 

8.32,3 

*9.51,2 

10.70,1 

11.89,0 

3100 

3200 

4.91,0 

6.13,7 

7.36,4 

8.59,2 

9.81;9 

11.04,7 

12.27,4 

3200 

3300 

5.06,3 

6.32,9 

7.59,5 

8.86,0 

10.12,6 

11.39,2 

12.65,8 

3300 

3400 

5.21,6 

(>.52,1 

7.82,5 

9.12,9 

10.43,3 

11.73,7 

13.04,1 

3400 

3500 

5.37,0 

6.71,2 

8.05,5 

9.39,7 

10.74,0 

12.08,2 

13.42,5 

3500 

3600 

5.52,3 

6.90,4 

8.28,5 

9.66,6 

11.04,7 

12.42,7 

13.80,8 

3000 

3700 

5.67,7 

7.09,6 

8.51,5 

9.93,4 

1 1.36*3 

12.77,3 

14.19,2 

3700 

3800 

5.83,0 

7.28,8 

8.  / 4,  j 

10.20,3 

11.66,0 

13.11,8 

14.57,5 

3800 

3900 

5.98,4 

7.47,9 

8.97,5 

lCi.47,1 

11.96,7 

13.46,3 

14.95,9 

3000 

4000 

6.13,7 

7.67,1 

9.20,5 

10.74,0 

12.27,4 

13.80,8 

15.34,2 

4000 

4100 

6.29,0 

7.86,3 

9.43,6 

11.00,8 

12.58,1 

14.15,3 

15.72,6 

4100 

4200 

.6.44,4 

8.05,5 

9.66,6 

11.27,7 

12.88,8 

14.49,9 

16.11,0 

4200 

4300 

6.59,7 

S.24,7 

9.89,6 

11.54,5 

13.19,5 

14.84,4 

16.49,3 

4300 

4400 

6.75,1 

8.43,8 

10.12,6 

11. SI, 4 

13.50,1 

15.18,9 

16.87,7 

4400 

4500 

6.90,4 

8.63,0 

10.35,6 

12.08,2 

- 13.80,8 

15.53,4 

17.26,0 

4500 

4600 

7.05,8 

8.82,2 

10.58,6 

12.35,1 

14.11,5 

15.87,9 

17.64,4 

4000 

4700 

7.21,1 

9.01,4 

10.81,6 

12.61,9 

14.42,2 

16.22,5 

18.02,7 

4700 

4800 

7.36,4 

9.20,5 

11.04,7 

12.88,8 

14.72,9 

16.57,0 

18.41,1 

4800 

4900 

^ 7.51,8 

9.39,7 

11.27,7 

13.15,6 

15.03,6 

16.91,5 

18.79,5 

4000 

5000 

7.67,1 

9.58,9 

11.50,7 

13.42,5 

15.34,2 

17.26,0 

19.17,8 

5000 

5100 

7.82,5 

9.78,1 

11.73,7 

13.69,3 

15.64,9 

17.60,5 

19.56,2 

5100 

5200 

7.97,8 

9.97,3 

11.96,7 

13.96,2 

15.95,6 

17.95,1 

19.94,5 

5200 

5300 

8.13,2 

10.16,4 

12.19,7 

14.23,0 

16.26,3 

18.29,6 

20.32,9 

5300 

5400 

8.28,5 

10.35,6 

1.2.42,7 

14.49,9 

16.57,0 

18.64,1 

20.71,2 

5400 

5500 

8.43,8 

10.54,8 

12.65,8 

14.76,7 

16.87,7 

18.98,6 

21.09,6 

5500 

5600 

8.59,2 

10.74,0 

12.88,8 

15.03,6 

17.18,4 

19.33,2 

21.47,9 

5000 

5700 

8.74,5 

10.93,2 

13.11,8 

15.60,4 

17.49,0 

19.67,7 

21.86,3 

5700 

5800 

8.89,9 

11.12,3 

13.34,8 

15.57,3 

17.79,7 

20.02,2 

22.24,7 

5800 

5900 

9.05,2 

11.31,5 

13.57,8 

15.84,1 

13.10.4 

20.36,7 

22.63,0 

5000 

6000 

9.20,5 

11.50,7 

13.80,8 

16.11,0 

18.41,1 

20.71,2 

23.01,4 

0000 

6100 

9.35,9 

11.69,9 

14.03,8 

16.37,8 

18.71,8 

21.05,8 

23.39,7 

OlOO 

6200 

9.51,2 

11.89,0 

14.26,8 

10.64,7 

19.02,5 

21.40,3 

23.78,1 

0200 

6300 

9.66,6 

12.08,2 

14.49,9 

16.91,5 

19.33,2 

21.74,8 

24.16,4 

0300 

6400 

9.81,9 

12.27,4 

14.72,9 

17.18,4 

19.63,8 

22.09,3 

24.54,8 

0400 

6500 

9.97,3 

12.46,6 

14.95,9 

17.45,2 

19.94,5 

22.43,8 

24.93,2 

0500 

6600 

- 10.12.6 

12.65,8 

15.18,9 

17.72,1 

20.25,2 

22.78,4 

25.31,5 

GOOO 

6700 

10.27,9 

12.84,9 

15.41,9 

17.98,9 

20.55,9 

23.12,9 

25.69,9 

0700 

6800 

10.43,3 

13.04,1 

15.64,9 

18.25,8 

20.86,6 

23.47,4 

26.08,2 

0800 

6900 

10:58,6 

13.23,3 

15.87,9 

18.52,6 

21.17,3 

23.81,9 

26.46,6 

GOOO 

7000 

10.74,0 

13.42,5 

16.11,0 

18.79,5 

21.47,9 

24.16,4 

] 26.84,9 

7000 

7100 

10.89,3 

13.61,6 

16.34,0 

19.06,3 

21.78,6 

24.51,0 

27.23,3 

7100 

7200 

11.04,7 

13.80,8 

16.57,0 

19.33,2 

22.09,3 

24.85,5 

27.61,6 

7200 

7300 

11.20,0 

14.00,0 

16.80,0 

19.60,0 

22.40,0 

25.20,0 

28.00,0 

7300 

7400 

11.35,3 

14.19,2 

17.03,0 

19.86,8 

22.70,7 

25.54,5 

28.38,4 

7400 

7500 

11.50,7 

14.38,4 

17.26,0 

20.13,7 

23.01,4 

25.89,0 

28. 7,0, 7 

7500 

7600 

11.66,0 

14.57,5 

17.49,0 

20.40,5 

23.32,1 

26.23,6 

29.15,1 

7G00 

7700 

11.81,4 

14.76,7 

17.72,1 

20.67,4 

23.62,7 

26.53,1 

29.53,4 

7700 

7 SOO 

11.96,7 

14.95,9 

17.95,1 

20.94,2 

23.93,4 

26.92,6 

29.91,8 

7800 

7900 

12.12,1 

15.15,1 

18.18,1 

21.21,1 

24.24,1 

27.27,1 

30.30,1 

7000 

8000 

12.27,4 

15.34,2 

! 18.41,1 

21.47,9 

24.54,3 

27.61,6 

30.68,5 

8000 

8100 

12.42,7 

15.53,4 

| 18.64,1 

21.74,8 

24.85,5 

27.9(5,2 

31.06,8 

8100 

8200 

12.58,1 

15.72,6 

18.87,1 

22.01,6 

25.16,2 

28.30,7 

31.45,2 

8200 

8300 

12.73,4 

15.91,8 

19.10,1 

22.28,5 

25.46,8 

23.65,2 

31.83,6 

8300 

8400 

12.88,8 

16.11,0 

19.33,2 

22.55,3 

25.77,5 

2g.09,7 

32.21,9 

8400 

8500 

13.04,1 

16.30,1 

| 19.56,2 

22.82,2 

26,08,2 

29.34,2 

32.60,3 

8500 

8600 

13.19,5 

16.49,3 

19.79,2 

23.09,0 

26.33,9 

29.68,8 

32.98,6 

8000 

| 8700 

13.34,8 

16.68,5 

1 20.02,2 

23.35,9 

26.69,6 

30.03,3 

33.37,0  ■ 

8700 

8800 

13.50,1 

1 ’ 16.87,7 

2 U.  25/2 

23.62,7 

27.00,3 

30.37,8 

33.75,3 

8800 

8900 

13.65,5 

17.06,8 

20.48,2 

23.89,6 

27.31/) 

30.72,3 

34.13,7 

3000 

9000 

13.80,8 

17.26,0 

20.71,2 

24.16,4 

27.  )il,  6 

31.06  S 

34.52,1 

OOOO 

9100 

13.90,2 

i 17.45,2 

20.94,2 

24.43,8 

27.92.3 

31.41.4 

.34.90,4 

OlOO 

9200 

14.11,5  17.64,4 

21.17,3 

24.7o,l 

23.23,0 

31.75,9 

, 35.28,8 

0200 

9300 

14.26,8  17.83,6 

21.40,3 

24.97,0 

28.53,7 

32.10,/ 

35.67,1 

9300 

9400 

14.42,2 

18.02,7 

| 21.03,3 

1 25.23,8 

28.84,4 

32.44,9 

36.65,5 

0400 

9500 

14.57,5 

18.21,9 

21.86,3 

| 25.50,7 

29.15,1 

32.79,5 

36.43,8 

0500 

9600 

14.72,9 

18.41,1 

1 22.09,3 

| 25.77,5 

29.45.S 

33.1  4,0 

36.82,2 

9G00 

9700 

14.88,2 

18.60,3 

22.32,3 

26.04,41  29.76,4 

3-3i4ir,5|  37.20,5 

0700 

9800 

15.03,6 

18.79,5 

22.55,3 

26.31,2 

30.07,1 

33)83,0 

37.58,9 

0800 

9900 

15.18,9 

IS. 98, 6]  22.78,4 

26.58,1 

1 30.37,8 

34.17,5 

37.97,3 

9000 

10000 

15.34,2]  19.17,8]  23.01,4]  26.84,9 

30.68,5 

| 34.52,1 

33.35,0 

ioooo 

January  14th— 14  DAYS  - O month  14  days. 
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15  DAYS. 

£ 

16  DAYS. 

£ 
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< 

Hate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Hate. 

4 

1 

6 

7 

| 8 

1 9 

ao 

Hate. 

100 

•16,4 

.20,5 

.24,7 

.28,8 

.32,9 

.37,0 

.41,1 

lOO 

.17,5 

.21,9 

‘ .26,3 

.30,7 

.35,1 

'3975 

.43,8 

loo 

200 

.32,9 

.41,1 

.49,3 

.57,5 

.65,8 

.74,0 

.82,2 

200 

.35,1 

.43,8 

.52,6 

.61,4 

.70,1 

.78,9 

.87,7 

200 

300 

.49,3 

.61,6 

.74,0 

.86,3 

.98,6 

1.11,0 

1.23,3 

300 

.52,6 

.65,8 

.78,9 

.92,1 

1.05,2 

1.18,4 

1.31,5 

300 

400 

.65,8 

.82,2 

.98,6 

1.15,1 

1.31,5 

1.47,9 

1.64,4 

400 

.70,1 

.87,7 

1.05,2 

1.22,7 

1.40,3 

1.57,8 

1.75,3 

400 

500 

.82,2 

1.02,7 

1.23,3 

1.43,8 

1.64,4 

1.84,9 

2.05,5 

500 

.87,7 

1.09,6 

1.31,5 

1.53,4 

1.75,3 

1.97,3 

2.19,2 

500 

600 

.98,6 

1.23,3 

1.47,9 

1.72,6 

1.97,3 

2.21,9 

2.46,6 

ooo 

1.05,2 

1.31,5 

1.57,8 

1.84,1 

2.10,4 

2.36,7 

2.63,0 

OOO 

7 00  1.15,1 

1.43,8 

1.72,6 

2.01,4 

2.30,1 

2.58,9 

2.87,7 

700 

1.22,7 

1.53,4 

1.84,1 

2.14,8 

2.45,5 

2.76,2 

3.06,8 

700 

800 

1.31,5 

1.64,4 

1.97,3 

2.30,1 

2.63,0 

2.95,9 

3.28,8 

800 

1.40,3 

1.75,3 

2.10,4 

2.45,5 

2.80,5 

3.15,6 

3.50,7 

800 

000 

1.47,9 

1.84,9 

2.21,9 

2.58,9 

2.95,9 

3.32,9 

3.69,9 

{>00 

1.57,8 

1.97,3 

2.36,7 

2.76,2 

3.15,6 

3.55,1 

3.94,5 

OOO  j 

lOOO 

; 1.64,4 

2.05,5 

2.46,6 

2.87,7 

3.28,8 

3.69,9 

4.11,0 

lOOO 

1.75,3 

2.19,2 

2.63,0 

3.06,8 

3.50,7 

3.94,5 

4.38,4 

lOOO 

1100 

1.80,8 

2.26,0 

2.71,2 

3.16,4 

3.61,6 

4.06,8 

4.52,1 

1IOO 

1.92,9 

2.41,1 

2.89,3 

3.37,5 

3.85,8 

4.34,0 

4.82,2 

1100 

1200 

1.97,3 

2.46,6 

2.95,9 

3. 45, -2 

3.94,5 

4.43,8 

4.93,2 

1200 

2.10,4 

2.63,0 

3.15,6 

3.68,2 

4.20,8 

4.73,4 

5.26,0 

1200 

1300 

2.13,7 

2.67,1 

3.20,5 

3.74,0 

4.27,4 

4.80,8 

5.34,2 

1300 

2.27,9 

2.84,9 

3.41,9 

3.98,9 

4.55,9 

5.12,9 

5.69,9 

1300  ' 

1400 

2.30,1 

2.87,7 

3.45,2 

4.02,7 

4.60,3 

5.17,8 

5.75,3 

1400 

2.45,5 

3.06,8 

3.68,2 

4.29,6 

4.91,0 

5.52,3 

6.13,7 

1400  1 

1500 

2.46,6 

3.08,2 

3.69,9 

4.31,5 

4.93,2 

5.54,8 

6.16,4 

1500 

2.63,0 

3.28,8 

3.94,5 

4.60,3 

5.26,0 

5.91,8 

6.57,5 

1500  1 

1600 

2.63,0 

3.28,8 

3.94,5 

4.60,3 

5.26,0 

5.91,8 

6.57,5 

lOOO 

2.80,5 

3.50,7 

4.20,8 

4.91,0 

5.61,1 

6.31,2 

7.01,4 

lOOO  | 

1700 

2.79,5 

3.49,3 

4.10,2 

4.89,0 

5.58,9 

6.28,8 

6.98,6 

1700 

2.98,1 

3.72,6 

4.47,1 

5.21,6 

5.96,2 

6.70,7 

7.45,2 

1700 

1800 

2.95,9 

3.69,9 

4.43,8 

5.17,8 

5.91,8 

6.65,8 

7.39,7 

1800 

3.15,6 

3.94,5 

4.73,4 

5.52,3 

6.31,2 

7.10,1 

7.89,0 

1800  | 

1900 

3.12,3 

3.90,4 

4.68,5 

5.46,6 

6.24,7 

7.02,7 

7.80,8 

10075 

3.33,2 

4.16,4 

4.99,7 

5.83,0 

6.66,3 

7.49,6 

8.32,9 

1900  1 

2000 

3.28,8 

4.11,0 

4.93,2 

5.75,3 

6.57,5 

7.39,7 

8.21,9 

2000 

3.50,7 

4.38,4 

5.26,0 

6.13,7 

7.01,4 

7.89,0 

8.76,7 

2000  ! 

2100 

3.45,2 

4.31,5 

5.17,8 

6.04,1 

6.90,4 

7.76,7 

8.63,0 

2100 

3.68,2 

4.60,3 

5.52,3 

6.44,4 

7.36,4 

8.28,5 

9.20,5 

2100 

2200 

3.61,6 

4.52,1 

5.42,5 

6.32,9 

7.23,3 

8.13,7 

9.04,1 

1 2200 

3.85,8 

4.82,2 

5.78,6 

6.75,1 

7.71,5 

8.67,9 

9.64,4 

2200 

2300 

3.78,1 

4.72,6 

5.67,1 

6.61,6 

7.56,2 

8.50,7 

9.45,2 

2300 

4.03,3 

5.04,1 

6.04,9 

7.05,8 

8.06,6 

9.07,4 

10.08,2 

2300  | 

2400 

3.94,5 

4.93,2 

5.91,8 

6.90,4 

7.89,0 

8.87,7 

9.86,3 

2400 

4.20,8 

5.26,0 

6.31,2 

7.36,4 

8.41,6 

9.46,8 

10.52,1 

2400  1 

2500 

4.11,0 

5.13,7 

6.16,4 

7.19,2 

8.21,9 

9.24,7 

10.27,4 

2500 

4.38,4 

5.47,9 

6.57,5 

7.67,1 

8.76,7 

9.86,3 

10.95,9 

2500  1 

2600 

4.27,4 

5.34,2 

6.41,1 

7.47,9 

8.54,8 

9.61,6 

10.68,5 

2000 

4.55,9 

5.69,9 

6.83,8 

7.97,8 

9.11,8 

10.25,8 

11.39,7 

2000  1 

| 2700 

4.43,8 

5.54,8 

6.65,8 

7.76,7 

8.87,7 

9.98,6 

11.09,6 

2700 

4.73,4 

5.91,8 

7.10,1 

8.28,5 

9.46,8 

10.65,2 

11.83,6 

2700  1 

2800 

4.60,3 

5.75,3 

6.90,4 

8.05,5 

9.20,5 

10.35,6 

11.50,7 

2800 

4.91,0 

6.13,7 

7.36,4 

8.59,2 

9.81,9 

11.04,7 

12.27,4 

2800 

I 2900 

4.76,7 

5.95,9 

7.15,1 

8.34,2 

9.53,4 

10.72,6 

11.91,8 

2000 

5.08,5 

6.35,6 

7.62,7 

8.89,9 

10.17,0 

11.44,1 

12.71,2 

2000 

! 3000 

4.93,2 

6.16,4 

7.39,7 

8.63,0 

9.86,3 

11.09,6 

12.32,9 

3000 

5.26,0 

6.57,5 

7.89,0 

9.20,5 

10.52,1 

11.83,6 

13.15,1 

3000  j 

3100 

5.09,6 

6.37,0 

7.64,4 

8.91,8 

10.19,2 

11.46,6 

12.74,0 

3100 

5.43,6 

6.79,5 

8.15,3 

9.51,2 

10.87,1 

12.23,01  13.58,9 

3100 

3200 

5.26,0 

6.57,5 

7.89,0 

9.20,5 

10.52,1 

11.83,6 

13.15,1 

3200 

5.61,1 

7.01,4 

8.41,6 

9.81,9 

11.22,2 

12.62,5 

14.02,7 

3200 

3300 

5.42,5 

6.78,1 

8.18,7 

9.4.9,3 

10.84,9 

12.20,5 

13.56,2 

3300 

5.78,6 

7.23,3 

8.67,9 

10.12,6 

11.57,3 

13.01,9 

14.46,6 

| 3300 1 

; 3400 

5.58,9 

6.98,6 

8.38,4 

9.78,1 

11.17,8 

12.57,5 

13.97,3 

3400 

5.96,2 

7.45,2 

8.94,2 

10.43,3 

11.92,3 

13.41,4 

14.90,4 

3400 

3500 

5.75,3 

7.19,2 

8.63,0 

10.06,3 

11.50,7 

12.94,5 

14.38,4 

3500 

6.13,7 

7.67,1 

9.20,5 

10.74,0 

12.27,1 

13.80,8 

15.34,2 

3500 

| 3600 

5.91,8 

7.39,7 

8.87,7 

10. 35, .6 

11.83,6 

13.31,5 

14.79,5 

3000 

6.31,2 

7.89,0 

9.46,8 

11.04,7 

12.62,5 

14.20,3 

15.78,1 

1 3000 

3700 

6.08,2 

7.60,3 

9.12,3 

10.64,4 

12.16,4 

13.68,5 

15.20,5 

3700 

.6.48,8 

8.11,0 

9.73,2 

11.35,3 

12.97,5 

14.59,7 

16.21,9 

f &700 

3800 

6.24,7 

7.80,8 

9.37,0 

10.93,2 

12.49,3 

14.05,5 

15.61,6 

3800 

6.66,3 

8.32,9 

9.99,5 

11.66,0 

13.32,6 

14.99,2 

16.65,8 

1 3800 

3900 

6.41,1 

8.01,4 

9.61,6 

11.21,9 

12.82,2 

14.42,5 

16.02,7 

3000 

6.83,8 

8.54,8 

10.25,8 

11.96,7 

13.67,7 

15.38,6 

17.09,6 

I 3900 

4000 

6.57,5 

8.21,9 

9.86,3 

11.50,7 

13.15,1 

14.79,5 

16.43,8 

4000 

7.01,4 

8.76,7 

10.52,1 

12.27,4 

14.02,7 

15.78,1 

17.53,4 

4000  ! 

4100 

6.74,0 

8.42,5 

10.11,0 

11.79,5 

13.47,9 

15.16,4 

16.84,9 

4100 

7.18,9 

8.98,6 

10.78,4 

12.58,1 

14.37,8 

16.17,5 

17.97,3 

4100 

4200 

6.90,4 

8.63,0 

10.35,6 

12.08,2 

13.80,8 

15.53,4 

17.26,0 

4200 

7.36,4 

9.20,5 

11.04,7 

12.88,8 

14.72,9 

16.57,0 

18.41,1 

| 4200 

4300 

7.06,8 

8.83,6 

10.60,8 

12.37,0 

14.13,7 

15.90,4 

17.67,1 

4300 

7.54,0 

9.42,5 

11.31,0 

13.19,5 

15.07,9 

16.96,4 

18.84,9 

4300 

4400 

7.23,3 

9.04,1 

10.84,9 

12.65,8 

14.46,6 

16.27,4 

18.08,2 

4400 

7.71,5 

9.64,4 

11.57,3 

13.50,1 

15.43,0 

17.35,9 

19.28,8 

4400  1 

4500 

7.39,7 

9.24,7 

11.09,6 

12.94,5 

14.79,5 

16.64,4 

18.49,3 

4500 

7.89,0 

9.86,3 

11.83,6 

13.80,8 

15.78,1 

17.75,3 

19.72,6 

I 4500 ! 

4600 

7.56,2 

9.45,2 

11.34,2 

13.23,3 

15.12,3 

17.01,4 

18.90,4 

4000 

8.06,6 

10.08,2 

12.09,9 

14.11,5 

16.13,2 

18.14,8 

20.16,4 

4000 

4700 

^7.72,6 

9.65,8 

11.58,9 

13.52,1 

15.45,2 

17.38,4 

19.31,5 

4700 

8.24,1 

10.30,1 

12.36,2 

14.42,2 

16.48,2 

18.54,2 

20.60,3 

4700 

4800 

7.89,0 

9.86,3 

il.83,6 

13.80,8 

15.78,1 

17.75,3 

19.72,6 

4800 

8.41,6 

10.52,1 

12.62,5 

14.72,9 

16.83,3 

18.93,7 

21.04,1 

4800  | 

4900 

8.05,5 

10.06,8 

12.08,2 

14.09,6 

16.11,0 

18.12,3 

20.13,7 

4000 

8.59,2 

10.74,0 

12.88,8 

15.03,6 

17.18,4 

19.33,2 

21.47,9 

4000 

5000 

8.21,9 

10.27,4 

12.32,9 

14.38,4 

16.43,8 

18.49,3 

20.54,8 

5000 

8.76,7 

10.95,9 

13.15,1 

15.34,2 

17.53,4 

19.72,6 

21.91,8 

5000 

5100 

8.38,4 

10.47,9 

12.57,5 

14.67,1 

16.76,7 

18.86,3 

20.95,9 

5100 

8.94,2 

11.17,8 

13.41,4 

15.64,9 

17.88,5 

20.12,1 

22.35,6 

5100 

5200 

8.54,8 

10.68,5 

12.82,2 

14.95,9 

17.09,6 

19.23,3 

21.37,0 

5200 

9.11,8 

11.39,7 

13.67,7 

15.95,6 

18.23,6 

20.51,5 

22.79,5 

5200 

5300 

8.71,2 

10.89,0 

13.06,8 

15.24,7 

17.42,5 

19.60,3 

21.78,1 

5300 

9.29,3 

11.61,6 

13.94,0 

16.26,3 

18.58,6 

20.91,0 

23.23,3 

5300 

5400 

8.87,7 

11.09,6 

13.31,5 

15.53,4 

17.75,3 

19.97,3 

22.19,2 

5400 

9.46,8 

11.83,6 

14.20,3 

16.57,0 

18.93,7 

21.30,4 

23.67,1 

5400 

5500 

9.04,1 

11.30,1 

13.56,2 

15.82,2 

18.08,2 

20.34,2 

22.60,3 

5500 

9.64,4 

12.05,5 

14.46,6 

16.87,7 

19.28,8 

21.69,9 

24.11,0 

5500 

5600 

9.20,5 

11.50,7 

13.80,8 

16.11,0 

18.41,1 

20.71,2 

23.01,4 

5000 

9.81,9 

12.27,4 

14.72,9 

17.18,4 

19.63,8 

22.09,3 

24.54,8 

5000 

5700 

9.37,0 

11.71,2 

14.05,5 

16.39,7 

18.74,0 

21.08,2 

23.42,5 

5700 

9.99,5 

12.49,3 

14.99,2 

17.49,0 

19.98,9 

22.48,8 

24.98,6 

5700 

5800 

9.53,4 

11.91,8 

14.30,1 

16.68,5 

19.06,8 

21.45,2 

23.83,6 

5800 

10.17,0 

12.71,2 

15.  2Dj  5 

17.79,7 

20.34,0 

22.88,2 

25.42,5 

5800 

5900 

9.69,9 

12.12,3 

14.54,8 

16.97,3 

19.39,7 

21.82,2 

24.24,7 

5000 

10.34,5 

12.93,2 

15.51,8 

18.10,4 

20.69,0 

23.27,7 

25.86,3 

5000 

6000 

9.86,3 

12.32,9 

14.79,5 

17.26,0 

19.72,6 

22.19,2 

24.65,8 

0000 

10.52,1 

13.15,1 

15.78,1 

18.41,1 

21.04,1 

23.67,1 

26.30,1 

GOOO 

6100 

10.02,7 

12.53,4 

15.04,1 

17.54,8 

20.05,5 

22.56,2 

25.06,8 

0100 

10.69,6 

13.37,0 

16.04,4 

18.71,8 

21.39,2 

24.06,6 

26.74,0 

OlOO 

6200 

10.19,2 

12.74,0 

15.28,8 

17.83,6 

20.38,4 

22.93,2 

25.47,9 

G200 

19.87,1 

13.58,9 

16.30,7 

19.02,5 

21.74,2 

24.46,0 

27.17,8 

0200 

6300 

10.35,6 

12.94,5 

15.53,4 

18.12,3 

20.71,2 

23.30,1 

25.89,0 

0300 

11.04,7 

13.80,8 

16.57,0 

19.33,2 

22.09,3 

24.85,5 

27.61,6 

G300 

6400 

10.52,1 

13.15,1 

15.78,1 

18.41,1 

21.04,1 

23.67,1 

26.30,1 

0400 

11.22,2 

14.02,7 

16.83,3 

19.63,8 

22.44,4 

25.24,9 

28.05,5 

0400 

1 6500 

10.68,5 

13.35,6 

16.02,7 

18.69,9 

21.37,0 

24.04,1 

26.71,2 

0500 

11.39,7 

14.24,7 

17.09,6 

19.94,5 

22.79,5 

25.64,4 

28.49,3 

G500 

! 6600 

10.84,9 

13.56,2 

16.27,4 

18.98,6 

21.69,9 

24.41,1 

27.12,3 

0000 

11.57,3 

14.46,6 

17.35,9 

. 20.25,2 

23.14,5 

26.03,8 

28.93,2 

0000 

! 6700 

11.01,4 

13.76,7 

16.52,1 

19.27,4 

22.02,7 

24.78,1 

27.53,4 

0700 

11.74,8 

14.68,5 

17.62,2 

20.55,9 

23.49,6 

26.43,3 

29.37,0 

0700 

i 6800 

11.17,8 

13.97,3 

16.76,7 

19.56,2 

22.35,6 

25.15,1 

27.94,5 

0800 

11.92,3 

14.90,4 

17.88,5 

20.86,6 

23.84,7 

26.82,7 

29.80,8 

0800 

6900 

11.34,2 

14.17,8 

17.01,4 

19.84,9 

22.68,5 

25.52,1 

28.35,6 

0900 

12.09,9 

15.12,3 

18.14,8 

21.17,3 

24.19,7 

27.22,2 

30.24,7 

GOOO 

I 7000 

11.50,7 

14.38,4 

17.26,0 

20.13,7 

23.01,4 

25.89,0 

28.76,7 

7000 

12.27,4 

15.34,2 

18.41,1 

21.47,9 

24.54,8 

27.61,6 

30.68,5 

7000 

! 7100 

11.67,1 

14.58,9 

17.50,7 

20.42,5 

23.34,2 

26.26,0 

29.17,8 

7100 

12.44,9 

15.56,2 

18.67,4 

21.78,6 

24.89,9 

28.01,1 

31.12,3 

7100 

7200 

11.83,6 

14.79,5 

17.75,3 

20.71,2 

^3.67,1 

26.63,0 

29.58,9 

7200 

12.62,5 

15.78,1 

18.93,7 

22.09,3 

25.24,9 

28.40,5 

31.56,2 

7200 

! 7300 

12.00,0 

15.00,0 

18.00,0 

21.00,0 

24.00,0 

27.00,0 

30.00,0 

7300 

12.80,0 

16.00,0 

19.20,0 

22.40,0 

25.60,0 

28.80,0 

32.00,0 

7300 

I 7400 

12.16,4 

15.20,5 

18.24,7 

21.28,8 

24.32,9 

27.37,0 

30.41,1 

7400 

12.97,5 

16.21,9 

19.46,3 

22.70,7 

25.95,1 

29.19,5 

32.43,8 

7400 

7500 

12.32,9 

15.41,1 

18.49,3 

21.57,5 

24.65,8 

27.74,0 

30.82,2 

7500 

13.15,1 

16.43,8 

19.72,6 

23.01,4 

26.30,1 

29.58,9 

32.87,7 

7500 

7600 

12.49,3 

15.61,6 

18.74,0 

21.86,3 

24.98,6 

28.11,0 

31.23,3 

7000 

13.32,6 

16.65,8 

19.98,9 

23.32,1 

26.65,2 

29.98,4 

33.31,5 

7600 

7700 

12.65,8 

15.82,2 

18.98,6 

22.15,1 

25.31,5 

28.47,9 

31.64,4 

7 700 

13.50,1 

16.87,7 

20.25,2 

23.62,7 

27.00,3 

30.37,8 

33.75,3 

7700 

7800 

12.82,2 

16.02,7 

19.23,3 

22.43,8 

25.64,4 

28.84,9 

32.05,5 

7800 

13.67,7 

17.09,6 

20.51,5 

23.93,4 

27.35,3 

30.77,3 

34.19,2 

7800 

i 7900 

12.98,6 

16.23,3 

19.47.9 

22.72,6 

25.97,3 

29.21,9 

32.46,6 

7900 

13.85,2 

17.31,5 

20.77,8 

24.24,1 

27.70,4 

31.16,7 

34.63,0 

7000 

1 8000 

13.15,1 

16.43,8 

19.72,6 

23.01,4 

26.30,1 

29.58,9 

32.87,7 

8000 

14.02,7 

17.53,4 

21.04,1 

24.54,8 

28.05,5 

31.56,2 

35.06,8 

8000 

| 8100 

13.31,5 

16.64,4 

19.97,3 

23.30,1 

26.63,0 

29.95,9 

33.28,8 

8100 

14.20,3 

17.75,3 

.21.30,4 

24.85,5 

28,40,5 

31.95,6 

35.50,7 

8100 

! 8200 

13.47,9 

16.84,9 

20.21,9 

23.58,9 

26.95,9 

30.32,9 

33.69,9 

8200 

14.37,8 

17.97,3 

21.56,7 

25.16,2 

28.75,6 

32.35,1 

35.94,5 

8200 

! 8300 

13.64,4 

17.05,5 

20.46,6 

23.87,7 

27.28,8 

30.69,9 

34.11,0 

8300 

14.55,3 

18.19,2 

21.83,0 

25.46,8 

29.10,7 

32.74,5 

36.38,4 

8300 

| 8400 

13.80,8 

17.26,0 

20.71,2 

24.16,4 

27.61,6 

31.06,8 

34.52,1 

8400 

14.72,9 

18.41,1 

22.09,3 

25.77,5 

29.45,8 

33.14,0 

36.82,2 

8400 

8500 

13.97,3 

17.46,6 

20.95,9 

24.45,2 

27.94,5 

31.43,8 

34.93,2 

8500 

14.90,4 

18.63,0 

22.35,6 

26.08,2 

29.8078 

33.53,4 

37.26,0 

8500 

8600 

14.13,7 

17.67,1 

21.20,5 

24.74,0 

28.27,4 

31.80,8 

35.34,2 

8000 

15.07,9 

18.84,9 

22.61,9 

26.38,9 

30.15,9 

33.92,9 

37.69,9 

8600 

8700 

14.30,1 

17.87,7 

21.45,2 

25.02,7 

28.60,3 

32.17,8 

35.75,3 

8700 

15.25,5 

19.06,8 

22.88,2 

26.69,6 

30.51,0 

34.32,3 

38.13,7 

8700 

8800 

14.46,6 

18.08,2 

21.69,9 

25.31,5 

28.93,2 

32.54,8 

36.16,4 

8800 

15.43,0 

19.28,8 

23.14,5 

27.00,3 

30.86,0 

34.71,8 

38.57,5 

8800 

8900 

14.63,0 

18.28,8 

i 21.94,5 

25.60,3 

29.26,0 

32.91,8 

36.57,5 

8900 

15.60,5 

19.50,7 

23.40,8 

27.31,0 

31.21,1 

35.11,2 

39.01,4 

8900 

9000 

14.79,5 

18.49,3 

22.19,2 

25.89,0 

29.58,9 

33.28,8 

36.98,6 

9000 

15.78,1 

19.72,6 

23.67,1 

27.61,6 

31.56,2 

35.50,7 

39.45,2 

9000 

9100 

14.95,9 

18.69,9 

22.43,8 

26.17,8 

29.91,8 

33,65,8 

37.39,7 

9100 

15.95,6 

19.94,5 

23.93,4 

27.92,3 

31.91,2 

35.90,1 

39.89,0 

9100 

9200 

15.12,3 

18.90,4 

22.68,5 

26.46,6 

30.24,7 

34.02,7 

37.80,8 

9200 

16.13,2 

20,16,4 

24.19,7 

28.23,0 

32.26,3 

36.29,6 

40.32,9 

0200 

9300 

15.28,8 

19.11,0 

22.93,2 

26.75,3 

30.57,5 

34.39,7 

38.21,9 

9300 

16.30,7 

20.38,4 

24.46,0 

28.53,7 

32.61,4 

36.69,0 

40.76,7 

9300 

9400 

15.45,2 

19.31,5 

23.17,8 

27.04,1 

30.90,4 

34.76,7 

38.63,0 

9400 

16.48,2 

20.60,3 

24.72,3 

28.84,4 

32.96,4 

37.08,5 

41.20,5 

0400 

9500 

15.61,6 

19.52,1 

23.42,5 

27.32,9 

31.23,3 

35.13,7 

39.04,1 

9500 

16.65,8 

20.82,2 

24.98,6 

29.15,1 

33.31,5 

37.47,9 

41.64,4 

9500 

9600 

15.78,1 

19.72,6 

23.67,1 

27.61,6 

31.56,2 

35.50,7 

39.45,2 

9000 

16.83,3 

21.04,1 

25.24,9 

29.45,8 

33.66,6 

37.87,4 

42.08,2 

9600 

9700 

1 5.94,5 

19.93.2 

23.91,8 

27.90,4 

31.89,0 

35.87,7 

39.86,3 

9700 

17.00,8 

21.26,0 

25.51,2 

29.76,4 

34.01,6 

38.26,9 

42.52,1 

9700 

9800 

16.11,0 

20.13,7 

24.16,4 

28.19,2 

32.21,9 

36.24,7 

40.27,4 

9800 

17.18,4 

21.47,9 

25.77,5 

30.07,1 

34.36,7 

38.66,3 

42.95,9 

9800 

9900 

16.27,4 

20.34,2 

24.41,1 

28.47,9 

32.54,8 

36.61,6 

40.68,5 

9900 

17.35,9 

21.69,9 

26.03,8 

30.37,8 

34.71,8 

39.05,8 

43.39,7 

0900 

lOOOO 

1 0.43,8 

, 20.54,8 

24.65,8 

28.76,7 

32.87,7 

36.98,6 

41.09,6 

lOOOO 

17.53,4 

21.91,8 

26.30,1 

30.68,5 

35.06, 8j 

39.45,2 

43.83,6 

lOOOO 

January  15th— 15  DAYS  -O  month  15  days. 

January  16th — 16  DAY’S— O month  16  days. 

L . . - • . - - ■ 

Amt. 

17  DAYS. 

E 

< 

18  DAYS. 

Amt. 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

|;j  10  / 

Rate. 

4 

5 

6 

7 | 

8 

9 

10 

Rate. 

Too 

.18,6 

.23,3 

.27,9 

•3*6 

.37,3 

.41,9 

.46,6 

loo 

.19,7 

.24,7 

.29,6 

.34,5 

.39,5 

.44,4 

.49,3 

10O 

200 

.37,3 

.46,6 

.55,9 

.65,2 

.74.5 

.83,8 

.93,2 

200 

.39,5 

.49,3 

.59,2 

.69,0 

.78,9 

.88,8 

.98,6 

200 

300 

.55,9 

.69,9 

.83,8 

■ 97,8 

1.11,8 

1.25,8 

1.39,7 

300 

.59,2 

.74,0 

.88,8 

1.03,6 

1.18,4 

1.33,2 

1.47,9 

300 

400 

.74,5 

.93,2 

1.11,8 

1.30,4 

1.49,0 

1.67,7 

1.86,3 

400 

.78,9 

.98,6 

1.18,4 

1.38,1 

1.57,81 

1.77,5 

1.97,3 

400 

500 

.93,2 

1.16,4 

1.39,7 

1.63,0 

1.86,3 

2.09,6 

2.32,9 

500 

.98,6 

1.23,3 

1.47,9 

1.72,6 

1.97,3 

2.21,9 

2.46,6 

500 

GOO 

1.11,8 

1.39,7 

1.67,7 

1.95,6 

2.23,6 

2.51,5 

2.79,5 

600 

1.18,4 

1.47,9 

1.77,5 

2.07,1 

2.36, 7| 

2.66,3 

2.95,9 

600 

700 

1.30,4 

1.63,0 

1.95,6 

2.28,21 

2.60,8 

2.93,4 

3.26,0 

700 

1.3S,1 

1.72,6 

2.07,1 

2.41,6 

2.76,21 

3.10,71 

3.45,2 

700 

800 

1.49,0 

1.86,3 

2.23,6 

2.60,8 

2.98,1 

3.35,3 

3.72,6 

800 

1.57,8 

1.97,3 

2.36,7 

2.76,2 

3.15,6 

3.55,1 

3.94,5 

800 

900 

1.67,7 

2.09,6 

2.51,5 

2.93,4 

3.35,3 

3.77,3 

4.19,2 

900 

1.77,5 

2.21,9 

2.66,3 

3.10,7 

3.55,  l| 

3.99,5 

4.43,8 

900 

lOOO 

1.86,3 

2.32,9 

2.79,5 

3.26,0 

3.72,6 

4.19,2 

4.65,8 

lOOO 

1.97,3 

2.46,6 

2.95,9 

3.45,2 

3.94,5 

4.43,8 

4.93,2 

lOOO 

1100 

2.04,9 

2.56,2 

3.07,4 

3.58,6 

4.09,9 

4.61,1 

5.12,3 

1100 

2.17,0 

2.71,2 

3.25,5 

3.79,7 

4.34,0 

4.88,2 

5.42,5 

1100 

1200 

2.23,6 

2.79,5 

3.35,3 

3.91,2 

4.47,1 

•5.03,0 

5.58,9 

1200 

2.36,7 

2.95,9 

3.55,1 

4.14,2 

4.73,4 

5.32,6 

5.91,8 

1200 

1300 

2.42,2 

3.02,7 

3.63,3 

4.23,8 

4.84,4 

5.44,9 

6.05,5 

1300 

2.56,4 

3.20,5 

3.84,7 

4.48,8 

5.12,9, 

5.77,0 

6.41,1 

1300 

1400 

2.60,8 

3.26,0 

3.91,2 

4.56,4 

5.21,6 

5.86,8 

6.52,1 

1400 

2.76,2 

3.45,2 

4.14,2 

4.83,3 

5.52,3 

6.21,4 

6.90,4 

1400 

| 1500 

2.79,5 

3.49,3 

4.19,2 

4.89,0 

5.58,9 

6.28,8 

6.98,6  1 

1500 

2.95,9 

3.69,9 

4.43,8 

5.17,8 

5.91,8 

6.65,8 

7.39,7 

1500 

1600 

2.98,1 

3.72,6 

4.47,1 

5.21,6 

5.96,2 

6.70,7 

7.45,2 

1600 

3.15,6 

3.94,5 

4.73,4 

5.52,3 

6.31,2 

7.10,1 

7.89,0 

1600 

1700 

3.16,7 

3.95,9 

4.75,1 

5.54,2 

6.33,4 

7.12,6 

7.91,8 

1700 

3.35,3 

4.19,2 

5.03,0 

5.86,8 

6.70,7 

7.54,5 

8.38,4 

1700 

1800 

3.35,3 

4.19,2 

5.03,0 

5.86,8 

6.70,7 

7.54,5 

8.38,4 

1800 

3.55,1 

4.43,8 

5.32,6 

6.21,4 

7.10,1 

7.98,9 

8.87,7 

1800 

1900 

3.54,0 

4.42,5 

5.31,0 

6.19,5 

7.07,9 

7.96,4 

8.84,9 

1900 

3.74,8 

4.68,5 

5.62,2 

6.55,9 

7.49,6 

8.43,3 

9.37,0 

1900 

2000 

3.72,6 

4.65,8 

5.58,9 

6.52,1 

. 7.45,2 

8.38,4 

9.31,5 

2000 

3.94,5 

4.93,2 

5.91,8 

6.90,4 

7.89,0 

8.87,7 

9.86,3 

2000 

2100 

3.91,2 

4.89,0 

5.86,8 

6.84,7 

7.82,5 

8.80,3 

9.78,1 

2100 

• 4.14,2 

5.17,8 

6.21,4 

7.24,9 

8.28,5 

9.32,1 

10.35,6 

2100 

2200 

4.09,9 

5.12,3 

6.14,8 

7.17,3 

8.19,7 

9.22,2 

10.'24,7  '| 

2200 

4.34,0 

5.42,5 

6.51,0 

7.59,5 

8.67,9 

9.76,4 

10.84,9 

2200 

2300 

4.28,5 

5.35,6 

6.42,7 

7.49,9 

■8.57,0 

9.64,1 

10.71,2  1 

2300 

4.53,7 

5.67,1 

6.80,5 

7.94,0 

9.07,4 

10.20,8 

11.34,2 

2300 

2400 

4.47,1 

5.58,9 

6.70,7 

7.82,5 

8.94,2 

10.06,0 

11.17,8  | 

2400 

4.73,4 

5.91,8 

7.10,1 

8.28,5 

9.46,8 

10.65,2 

11.83,6 

2400 

2500 

4.65,8 

5.82,2 

6.98,6 

8.15,1 

9.31,5 

10.47,9 

11.64,4 

2500 

4.93,2 

6.16,4 

7.39,7 

8.63,0 

9.86,3 

11.09,6 

12.32,9 

2500 

2600 

4.84,4 

6.05,5 

7.26,6 

8.47,7 

9.68,8 

10.89,9 

12.11,0 

2600 

5.12,9 

6.41,1 

7.69,3 

8.97,5 

10.25,8 

11.54,0 

12.82,2 

2600 

2700 

5.03,0 

6.28,8 

7.54,5 

8.80,3 

10.06,0 

11.31,8 

12.57,5 

2700 

5.32,6 

6.65,8 

7.98,9 

9.32,1 

10.65,2 

11.98,4 

13.31,5 

2700 

2800 

5.21,6 

6.52,  T 

7.82,5 

9.12,9 

10.43,3 

11.73,7 

13.04,1 

2800 

5.52,3 

6.90,4 

8.28,5 

9.66,6 

11.04,7 

12.42,7 

13.80,8 

2800 

2900 

5.40,3 

6.75,3 

8.10,4 

9.45,5 

10.80,5 

12.15,6 

13.50,7 

2900 

5.72,1 

7.15,1 

8.58,1 

10.01,1 

11.44,1 

12.87,1 

14.30,1 

2900 

3000 

5.58,9 

6.98,6 

8.38,4 

9.78,1 

11.17,8 

12.57,5 

13.97,3 

3000 

5.91,8 

7.39,7 

8.87,7 

10.35,6 

11.83,6 

13.31,5 

14.79,5 

3000 

3100 

5.77,5 

7.21,9 

8.66,3 

lo.lo,7 

11.55,1 

12.99,5 

14.43,8 

3100 

6.11,5 

7.64,4 

9.17,3 

10.70,1 

12.23,0 

13.75,9 

15.28,8 

3100 

3200 

5.96,2 

7.45,2 

8.94,2 

10.43,3 

11.92,3 

13.41,4 

14.90,4 

3200 

6.31,2 

7.89,0 

9.46,8 

11.04,7 

12.62,5 

14.20,3 

15.78,1 

3200 

3300 

6.14,8 

7.68,5 

9.22,2 

10.75,9 

12.29,6 

13.83,3 

15.37,0 

3300 

6.51,0 

8.13,7 

9.76,4 

11.39,2 

13.01,9 

14.64,7 

16.27,4 

3300 

3400 

6.33,4 

7.91,8 

9.50,1 

11.08,5 

12.66,8 

14.25,2 

15.83,6 

3400 

6.70,7 

8.38,4 

10.06,0 

11.73,7 

13.41,4 

15.09,0 

16.76,7 

3400 

3500 

6.52,1 

8.15,1 

9.78,1 

11.41,1 

13.04,1 

14.67,1 

16.30,1 

3500 

6.90,4 

8.63,0 

10.35,6 

12.08,2 

13.80,8 

15.53,4 

17.26,0 

3500 

3600 

6.70,7 

8.38,4 

10.06,0 

11.73,7 

13.41,4 

15.09,0 

16.76,7 

3600 

7.10,1 

8.87,7 

10.65,2 

12.42,7 

14.20,3 

15.97,8 

17.75,3 

3600 

3700 

6.89,3 

8.61,6 

10.34,0 

12.06,3 

13.78,6 

15.51,0 

17.23,3 

3700 

7.29,9 

9.12,3 

10.94,8 

12.77,3 

14.59,7 

16.42,2 

18.24,7 

3700 

3800 

7.07,9 

8.84,9 

10.61,9 

12.38,9 

14.15,9 

15.92,9 

17.69,9 

3800 

7.49,6 

9.37,0 

11.24,4 

13.11,8 

14.99,2 

16.86,6 

1^.74, 0 

3800 

3900 

7.26,6 

9.08,2 

10.89,9 

12.71,5 

14.53,2 

16.34,8 

18.16,4 

3900 

7.69,3 

9.61,6 

11.54,0 

13.46,3 

15.38,6 

17.31,0 

19.23,3 

3900  | 

4000 

7.45,2 

9.31,5 

11.17,8 

13.04,1 

14.90,4 

16.76,7 

18.63,0 

4000 

7.89,0 

9.86,3 

11.83,6 

13.80,8 

15.78,1 

17.75,3 

19.72,6 

4000 

4100 

7.63,8 

9.54,8 

11.45,8 

13.36,7 

15.27,7 

17.18,6 

19.09,6 

4100 

8.08,8 

10.11,0 

12.13,2 

14.15,3 

16.17,5 

18.19,7 

20.21,9 

4100 

4200 

7.82,5 

9.78,1 

11.73,7 

13.69,3 

15.64,9 

17.60,5 

19.56,2 

4200 

8.28,5 

10.35,6 

12.42,7 

14.49,9 

16.57,0 

18.64,1 

20.71,2 

4200 

4300 

8.01,1 

10.01,4 

12.01,6 

14.01,9 

16,02,2 

18.02,5 

20.02,7 

4300 

8.48,2 

10.60,3 

12.72,3 

14.84,4 

16.96,4 

19.08,5 

21.20,5 

4300 

4400 

8.19,7 

10.24,7 

12.29,6 

14.34,5 

16.39,5 

18.44,4 

20.49,3 

4400 

8.67,9 

10.84,9 

13.01,9 

15.18,9 

17.35,9 

19.52,9 

21.69,9 

4400 

4500 

8.38,4 

10.47,9 

12.57,5 

14.67,1 

16.76,7 

18.86.3 

20.95,9 

4500 

8.87,7 

11.09,6 

13.31,5 

15.53,4 

17.75,3 

19.97,3 

22.19,2 

4500 

4600 

8.57,0 

10.71,2 

12.85,5 

14.99,7 

17.14,0 

19.28,2 

21.42,5 

4600 

9.07,4 

11.34,2 

13.61,1 

15.87,9 

18.14,8 

20.41,6 

22.68,5 

4600 

4700 

8.75,6 

10.94,5 

13.13,4 

15.32,3 

17.51,2 

19.70,1 

21.89,0 

4700 

9.27,1 

11.58,9 

13.90,7 

16.22,5 

18.54,2 

20.86,0 

23.17,8 

4700 

4800 

8.94,2 

11.17,8 

13.41,4 

15.64,9 

17.88,5 

20.12,1 

22.35,6 

4800 

9.46,8 

11.83,6 

14.20,3 

16.57,0 

18.93,7 

21.30,4 

23.67,1 

4800 

4900 

9.12,9 

11.41,1 

13.69,3 

15.97,5 

18.25,8 

20.54.0 

22.82,2 

4900 

9.66,6 

12.08,2 

14.49,9 

16.91,5 

19.33,2 

21.74,8 

24.16,4 

4900 

5000 

9.31,5 

11.64,4 

13.97,3 

16.30,1 

18.63,0 

20.95,9 

23.28,8 

5000 

9.86,3 

12.32,9 

14.79,5 

17.26,0 

19.72,6 

22.19,2 

24.65,8 

5000 

5100 

9.50,1 

11.87,7 

14.25,2 

16.62,7 

19.00,3 

21.37,8 

23.75,3  I 

5100 

10.06,0 

12.57,5 

15.09,0 

17.60,5 

20.12,1 

22.63,6 

25.15,1 

5100 

5200 

9.68,8 

12.11,0 

14.53,2 

16.95,3 

19.37,5 

21.79,7 

24.21,9 

5200 

10.25,8 

12.82,2 

15.38,6 

17.95,1 

20.51,5 

23.07,9 

25.64,4 

5200 

5300 

9.87,4 

12.34,2 

14.81,1 

17.27,9 

19.74,8 

22.21,6 

24.68,5 

5300 

10.45,5 

13.06,8 

15.68,2 

18.29,6 

20.91,0 

23.52,3 

26.13,7 

5300 

5400 

10.06,0 

12.57,5 

15.09,0 

17.60,5 

20.12,1 

22.63,6 

25.15,1 

5400 

10.65,2 

13.31,5 

15.97,8 

18.64,1 

21.30,4 

23.96,7 

26.63,0 

5400 

5500 

10.24,7 

12.80,8 

15.37,0 

17.93,2 

20.49,3 

23.05,5 

25.61,6 

5500 

10.84,9 

13.56,2 

16.27,4 

18.98,6 

21.69,9 

24.41,1 

27.12,3 

5500 

5600 

10.43,3 

13.04,1 

15.64,9 

18.25,8 

20.86,6 

23.47,4 

26.08,2 

5600 

11.04,7 

13.80,8 

16.57,0 

19.33,2 

22.09,3 

24.85,5 

27.61,6 

5600 

5700 

10.61,9 

■ 13.27,4 

15.92,9 

18.58,4 

21.23,8 

23.89,3 

26.54,8 

1 5700 

11.24,4 

14.05,5 

16.86,6 

19.67,7 

22.48,8 

25.29,9 

28.11,0 

5700 

5800 

10.80,5 

13.50,7 

16.20,8 

18.91,0 

21.61,1 

24.31,2 

27.01,4 

5800 

11.44,1 

14.30,1 

17.16,2 

20.02,2 

22.88,2 

25.74,2 

28.60,3 

5800 

5900 

10.99,2 

13.74,0 

16.48,8 

19.23,6 

21.98,4 

24.73,2 

27.47,9 

5900 

11.63,8 

14.54,8 

17.45,8 

20.36,7 

23.27,7 

26.18,6 

29.09,6 

5900 

6000 

11.17,8 

13.97,3 

16.76,7 

19.56,2 

22.35,6 

25.15,1 

27.94,5 

6000 

11.83,6 

14.79,5 

17.75,3 

20.71,2 

23.67,1 

26.63,0 

29.58,9 

6000 

6100 

11.36,4 

14.20,5 

17.04,7 

19.88,8 

22.72,9 

25.57.0 

28.41,1 

6100 

12.03,3 

15.04,1 

18.04,9 

21.05,8 

24.06,6 

27.07,4 

30.08,2 

6100 

6200 

11.55,1 

14.43,8 

17.32,6 

20.21,4 

23.10,1 

25.98,9 

28.87,7 

6200 

12.23,0 

15.28,8 

18.34,5 

21.40,3 

24.46,0 

27.51,8 

30.57,5 

6200 

6300 

11.73,7 

14.67,1 

17.60,5 

20.54,0 

23.47,4 

2(f.40,8 

29.34,2 

6300 

12.42,7 

15.53,4 

18.64,1 

21.74,8 

24.85,5 

27.96,2 

31.06,8 

6300  ! 

6400 

11.92,3 

14.90,4 

17.88,5 

20.86,6 

23.84,7 

26.82,7 

29.80,8 

6400 

12.62,5 

15.78,1 

18.93,7 

22.09,3 

25.24,9 

28.40,5 

31.56,2 

6400  | 

6500 

12.11,0 

15.13,7 

18.16,4 

21.19,2 

24.21,9 

27.24,7 

30.27,4 

6500 

12.82,2 

16.02,7 

19.23,3 

22.43,8 

25.64,4 

28.84,9 

32.05,5 

6500 

6600 

12.29,6 

15.37,0 

18.44,4 

21.51,8 

24.59,2 

27.66,6 

30.74,0 

6600 

13.01,9 

16.27,4 

19.52,9 

22.78,4 

26.03£ 

29.29,3 

32.54,8 

6600 

“6700 

12.48,2 

15.60,3 

18.72,3 

21.84,4 

24.96,4 

28.08,5 

31.20,5 

6700 

13.21,6 

16.52,1 

19.82,5 

23..  12, 9 

26.43,3 

29.73,7 

33.04,1 

6700 

6800 

12  66,8 

15.83,6 

19.00,3 

22.17,0 

25.33,7 

28.50,4 

31.67,1 

6800 

13.41,4 

16.76,7 

20.12,1 

23.47,4 

26.82,7 

30.18,1 

33.53,4 

6800 

6900 

12.85,5 

16.06,8 

19.28,2 

22.49,6 

25.71,0 

28.92,3 

32.13,7 

6900 

13.61,1 

17.01,4 

20.41,6 

23.81,9 

27.22,2 

30.62,5 

34.02,7 

6900 

r 70oo 

13.04,1 

16.30,1 

19.56,2 

22.82,2 

26.08,2 

29.34,2 

32.60,3 

7000 

13.80,8 

17.26,0 

20.71,2 

24.16,4 

27-.61,6 

31.06,8 

34.52,1 

7000 

7100 

13.22,7 

16.53,4 

19.84,1 

23.14,8 

26.45,5 

29.76,2 

33.06,8 

7100 

14.00,5 

17.50,7 

21.00,8 

24.51,0 

28.01,1 

31.51,2 

35.01,4 

7100 

7200 

13.41,4 

16.76,7 

20.12,1 

23.47,4 

26.82,7 

30.18,1 

33.53,4 

7200 

14.20,3 

17.75,3 

21.30,4 

24.85,5 

28.40,5 

31.95,6 

35.50,7 

7200 

7300 

13.60,0 

17.00,0 

20.40,0 

23.80,0 

27.20,0 

30.60,0 

34.00,0 

7300 

14.40,0 

18.00,0 

21.60,0 

25.20,0 

28.80,0 

32.40,0 

36.00,0 

7300 

7400 

13.78,6 

17.23,3 

20.67,9 

24.12,6 

27.57,3 

31.01,9 

34.46,6 

7400 

14.59,7 

18.24,7 

21.89,6 

25.54,5 

29.19,5 

32.84,4 

36.49,3 

7400 

7500 

13.97,3 

17.46,6 

20.95,9 

24.45,2 

27  94,5 

31.43,8 

34.93,2 

7500 

14.79,5 

18.49,3 

22.19,2 

25.89,0 

29.58,9 

33.28,8 

36.98,6 

7500 

i 7600 

14.15,9 

17.69,9 

21.23,8 

24.77,8 

28.31,8 

31.85,8 

35.39,7 

7600 

14.99,2 

18.74,0 

22.48,8 

26.23,6 

29.98,4 

33.73.2 

37.47,9 

7600 

7700 

14.34,5 

17.93,2 

21.51,8 

25.10,4 

28.69,0 

32.27,7 

35  86,3 

7700 

15.18,9 

18.98,6 

22.78,4 

26.58,1 

30.37,8 

34.17,5 

37.97,3 

7 700 

7800 

14.53,2 

18.16,4 

21.79,7 

25.43,0 

29.06,3 

32.69,6 

36.32,9 

7800  15.38,6 

19.23,3 

23.07,9 

26.92,6 

30.77,3 

34.61,9 

38.46,6 

7800 

7900 

•14.71,8 

18.39,7 

22.07,7 

25.75,6 

29.43,6 

33.11,5 

36.79,5 

7900 

15.58,4 

19.47,9 

23.37,5 

27.27,1 

31.16,7 

35.06,3 

38.95,9 

7900 

8000 

14.90,4 

18.63,0 

22.35,6 

26.08,2 

29.80,8 

33.53,4 

37.26,0 

8000 

15.78,1 

19.72,6 

23.67,1 

27.61,6 

31.56,2 

35.50,7 

39.15,2 

8000 

8100 

15.09,0 

18.86,3 

22.63,6 

26.40,8 

30.18,1 

33.95,3 

37.72,6 

r 8ioo 

15.97,8 

19.97,3 

23.96,7 

27.96,2 

31.95,6 

35.95,1 

39.94,5 

8 1 OO 

8200 

15,27,7 

19.09,6 

22.91,5 

26.73,4 

30.55,3 

34.37,3 

38.19,2 

8200 

16.17,5 

20.21,9 

24,26,3 

28.30,7 

32.35,1 

36.39,5 

40.43,8 

8200 

8300 

15.46,3 

19.32,9 

23.19,5 

27.06,0 

30.92,6 

34.79,2 

38.65,8 

8300  16.37,3 

20.46,6 

24.55,9 

28.65,2 

32.74,5 

36.83,8 

40.93,2 

8300 

8400 

15.64,9 

19.56,2 

23.47,4 

27.38,6 

31.29,9 

35.21,1 

39.12,3 

8400 

16.57,0 

20.71,2 

24.85,5 

28.99,7 

33.14,0 

37.28,2 

41.42,5 

8400 

8500 

15.83,6 

19.79,5 

23  • 7 3 

27.71,2 

31.67,1 

35.63,0 

39.58,9 

8500  16.76,7 

20.95,9 

25.15,1 

29.34,3 

33.53,4 

37.72,6 

41.91,8 

8500 

8600 

16.02,2 

20.02,7 

24.03,3 

28.03,8 

32.04,4 

36.04,9 

40.05,5 

8600 

16.96,4 

21.20,5 

25.44,7 

29.68,8 

33.92,9 

38.17,0 

42.41,1 

8600 

8700 

16.20,8 

20.26,0 

24.31,2 

28.36,4 

32.41,6 

36.46,8 

40.52,1 

8700 

17.16,2 

21.45,2 

25.74,2 

30.03,3 

34.32,3 

38.61,4 

42.90,4 

8700 

8800 

16.39,5 

2,0.49,3 

24.59,2 

28.69,0 

32.78,9 

36.88,8 

40.98,6 

I 8800 

17.35,9 

21.69,9 

26.03,8 

30.37,8 

34.71,8 

39.05,8 

43.39,7’ 

8800 

8900 

16.58,1 

20.72,6 

24.87,1 

29.01,6 

33.16,2 

37.30,7 

41.45,2 

1 8900 

17.55,6 

21.94,5 

26.33,4 

30.72,3 

35.11,2 

39.50,1 

43.89,0 

8900 

9000 

16.76,7 

20.95,9 

25.15,1 

29.34,2 

33.53,4 

37.72,6 

41.91,8 

| 9000 

17.75,3 

22.19,2 

26.63,0 

31.06,8 

35  50,7 

39.94,5 

44.38,4 

9000 

9100 

16.95,3 

21.19,2 

25.43,0 

29.66,8 

33.90,7 

38.14,5 

42.38,4 

9100 

17.95,1 

22.43,8 

26.92,6 

31.41,4 

35.90/1 

40.38,9 

44.87,7 

9100 

9200 

17.14,0 

21.42,5 

25.71,0 

29.99,5 

34.27,9 

38.56,4 

42.84,9 

9200 

18.14,8 

22.68,5 

27.22,2 

31.75,9 

36.29,6 

40.83,3 

45.37,0 

9200 

9300 

17.32,6 

21.65,8 

25.98,9 

30.32,1 

34.65,2 

38.98,4 

43.31,5 

| 9300 

18.34,5 

22.93,2 

27.51,8 

32.10,4 

36.69,0 

41.27,7 

45,86,3 

9300 

9400 

17.51,2 

21.89,0 

26.26,8 

30.64,7 

35.02,5 

39.40,3 

43.78,1- 

9400 

18.54,2 

23.17,8 

27.81,4 

32.44,9  37.08,5 

41.72,1 

46.35,6 

9400 

9500 

17.69,9 

22.12,3 

26.54,8 

30.97,3 

35.39,7 

39.82,2 

44.24,7 

9500 

18.74,0 

23.42,5 

28.11,0 

32.79,5 

37.47,9 

42.16,4 

46.84,9 

9500 

9600 

17.88,5 

22.35,6 

26.82,7 

31.29,9 

35.77,0 

40.24,1 

44.71,2 

9600 

18.93,7 

23.67,1 

28.40,5 

33.14,0 

37.87,4 

42.60,8 

47.34,2 

9600 

9700 

18.07,1 

22.58,9 

27.10,7 

31.62,5 

36.14,2 

40.66,0 

45.17,8 

9700 

19.13,4 

23.91,8 

28.70,11  33.48,5 

38.26,81  43.05,2 

47.83,6 

9700 

9800 

18.25,8 

22.82,2 

27.38,6 

31.95,1 

36.51,5 

41.07,9 

45.64,4 

9800 

19.33,2 

24.16,4 

28.99,7 

33.83,0 

38.66,3 

43.49,6 

48.32,9 

9800 

9900 

18.44,4 

23.05,5 

27.66,6 

32.27,7 

36.88,8 

41.49,9 

46.11,0 

9900 

19.52,9 

24.41,1 

29.29,3 

34.17,5 

39.05,8 

43.94,0 

48.82,2 

9900 

lOOOO 

18.63,0 

23.28,8 

27.94,5 

32.60,3|  37.26,0 

41.91,8 

46.57,5 

lOOOO 

19.72,6 

24.65,8 

29.58, 9|  34.52,1 

39.45,2 

44.38,4 

49.31,5 

ioooo 

.... 

January  17th— 17  DAYS — O month  17  days. 

January  18th — 18  DAYS 

O month  18  days. 

- 

7' 


-fj 

E 

19  DAYS. 

•M 

E 

r= 

20  DAYS. 

E 

< 

c 

<t 

Hate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Hate. 

4 

5 | 

6 

7 

8 

9 

10 

Hate. 

JOO 

.20,8 

.26,0 

.31,2 

.36,4 

.41,6 

.46,8 

.52,1 

100 

.21,9 

.27,4 

.32,9 

.38,4 

.43,8 

.49,3 

.54,8 

loo 

200 

.41,6 

.52,1 

.62,5 

.72,9 

.83,3 

.93,7 

1.04,1 

200 

.43,8 

.54,8 

.65,8 

.76,7 

.87,7 

.98,6 

1.09,6 

200 

300 

.62,5 

.78,1 

.93,7 

] .09,3 

1.24,9 

1.40,5 

1.56,2 

300 

.65,8 

.82,2 

.98,6 

1.15,1 

1.31,5 

1.47,9 

1.64,4 

OOO 

400 

.83,3 

1.04,1 

1.24,9 

1.45,8 

1.66,6 

1.87,4 

2.08,2 

400 

7 JTJ 

1.09,6 

1.31,5 

1.53,4 

1.75,3 

1.97,3 

2.19,2 

— ?oo 

300 

1.04,1 

1.30,1 

1.56,2 

1.82,2 

2.08,2 

2.34,2 

2.60,3 

500 

1.09,6 

1.37,0 

1.64,4 

1.91,8 

2.19,2 

2.46,6 

2.74,0 

500  1 

000 

1.24,9 

1.56,2 

1.87,4 

2,18,6 

2.49,9 

2.81,1 

3.12,3 

OOO 

1.31,5 

1.64,4 

1.97,3 

2.30,1 

2.63,0 

2.95,9 

3.28,8 

OOO  j 

700 

1.45,8 

1.82,2 

2.18,6 

2.55,1 

2.91,5 

3.27,9 

3.64,4 

700 

1.53,4 

1.91,8 

2.30,1 

2.68,5 

3.06,8 

3.45,2 

3.83,6 

700  ! 

800 

1.66,6 

2.08,2 

2.49,9 

2.91,5 

3.33,2 

3.74,8 

4.16,4 

800 

1.75,3 

2.19,2 

2.63,0 

3.06,8 

3.50,7 

3.94,5 

4.38,4 

800 

900 

1.87,4 

2.34,2 

2.81,1 

3.27,9 

3.74,8 

4.21,6 

4.68,5 

OOO 

1.97,3 

2.46,6 

2.95,9 

3.45,2 

3.94,5 

4.43,8 

4.93,2 

OOO 

lOOO 

2.08,2 

2.60,3 

3.12,3 

3.64,4 

4.16,4 

4.68,5 

5.20,5 

lOOO 

2.19,2 

2.74,(( 

3.28,8 

3.83,6 

4.38,4 

4.93,2 

5.47,9 

lOOO 

1100 

2.29,0 

2.86,3 

3.43,6 

4.00,8 

4.58,1 

5.15,3 

5.72,6 

1100 

2.41,1 

3.01,4 

3.61,6 

4.21,9 

4.82,2 

5.42,5 

6.02,7 

1100 

1200 

2.49,9 

3.12,3 

3.74,8 

4.37,3 

4.99,7 

5.62,2 

6.24.7 

1200 

2.63,0 

3.28,8 

3.94,5 

4.60,3 

5.26,0 

5.91,8 

6.57,5 

1200 

1300 

2.70,7 

3.38,4 

4.06,0 

4.73,7 

5.41,4 

6.09,0 

6.76,7 

1 1300 

2.84,9 

3.56,2 

4.27,4 

4.98,6 

5.69,9 

6.41,1 

7.12,3 

lOOO 

1400 

2.91,5 

3.64,4 

4.37,3 

5.10,1 

5.83,0 

6.55,9 

7.28,8 

1400 

3.06,8 

3.83,6 

4.60,3 

5.37,0 

6.13,7 

6.90,4 

7.67,1 

1400 

1500 

3.12,3 

3.90,4 

4.68,5 

5.46,6 

6.24,7 

7.02,7 

7.80,8 

1500 

3.28,8 

4.11,0 

4.93,2 

5.75,3 

6.57,5 

7.39,7 

8.21,9 

1500 

lOOO 

3.33,2 

4.16,4 

4.99,7 

5.83,0 

6.66,3 

7.49,6 

8.32,9 

| 1GOO 

3.50,7 

4.38,4 

5.26,0 

6.13,7 

7.01,4 

7.89,0 

8.76,7 

lOOO 

1700 

3.54,0 

4.42,5 

5.31,0 

6.19,5 

7.07,9 

7.96,4 

8.84,9 

1700 

3.72,0 

4.65,8 

5.58,9 

6.52,1 

7.45,2 

8.38,4 

9.31,5 

1700 

1800 

3.74,8 

4.68,5 

5.62,2 

6.55,9 

7.49,6 

8.43,3 

9.37,0 

1800 

3.94,5 

4.93,2 

5.91,8 

6.90,4 

7.89,0 

8.87,7 

9.86,3 

1800 

1900 

3.95,6 

4.94,5 

5.93,4 

6.92,3 

7.91,2 

8.90,1 

9.89,0 

lOOO 

4.16,4 

5.20,5 

6.24,7 

7.28,8 

8.32,9 

9.37,0 

10.41,1 

1 OOO 

2000 

4.16,4 

5.20,6 

6.24,7 

7.28,8 

8.32,9 

9.37,0 

10.41,1 

! 2000 

4.38,4 

5.47,9 

6.57,5 

7.67,1 

8.76,7 

9.86,3 

10.95,9 

2000 

2100 

4.37,3 

5.46,6 

6.55,9 

7.65,2 

8.74,5 

9.83,8 

10.93,2 

] 2100 

4.60,8 

5.75,3 

6.90,4 

8.05,5 

9.20,5 

10.35,6 

11.50,7 

2100 

2200 

4.58,1 

5.72,6 

6.87,1 

8.01,6 

9.16,2 

10.30,7 

11.45,2 

2200 

4.82,2 

6.02,7 

7.23,3 

8.43,8 

9.64,4 

10.84,9 

12.05,5 

2200 

2300 

4.78,9 

5.98,6 

7.18,4 

8.38,1 

9.57,8 

10.77,5 

11.97,3 

2300 

5.04,1 

6.30,1 

7.56,2 

8.82,2 

10.08,2 

11.34,2 

12.60,3 

2000 

2400 

4.99,7 

6.24,7 

7.49,6 

8.74,5 

9.99,5 

11.24,4 

12.49,3 

1 2400 

5.26,0 

6.57,5 

7.89,0 

9.20,5 

10.52,1 

11.83,6 

13.15,1 

2400 

2500 

5.20,5 

6.50,7 

7.80,8 

9.11,0 

10.41,1 

11.71,2 

13.01,4 

2500 

5.47,9 

6.84,9 

8.21,9 

9.58,9 

10.95,9 

12.32,9 

13.69,9 

2500 

2600 

5.41,4 

6.76,7 

8.12,1 

9.47,4 

10.82,7 

12.18,1 

13.53,4 

2000 

5.69,9 

7.12,3 

8.54,8 

9.97,3 

11.39,7 

12.82,2 

14.24,7 

2000 

2700 

5.62,2 

7.02,7 

8.43,3 

9.83,8 

11.24,4 

12.64,9 

14.05,5 

2700 

5.91,8 

7.39,7 

8.87,7 

10.35, ( 

11.83,6 

13.31,5 

14.79,5 

2700 

2800 

5.83,0 

7.28,8 

8.74,5 

10.20,3 

11.66,0 

13.11,8 

14.57,5 

2800 

6.13,7 

7.67,1 

9.20,5 

10.74,0 

12.27,4 

13.80,8 

15.34,2 

2800 

2900 

6.03,8 

7.54,8 

9.05,8 

10.56,7 

12.07,7 

13.58,6 

15.09,6 

2000 

6.35,6 

7.94,5 

9.53,4 

11.12,3 

12.71,2 

14.30,1 

15.89,0 

2000 

3000 

6.24,7 

7.80,8 

9.37,0 

10.93,2 

12.49,3 

14.05,5 

15.61,6 

3000 

6.57,5 

8.21,9 

9.86,3 

11.50,7 

13.15,1 

14.79,5 

16.43,8 

OOOO 

3100 

6.45,5 

8.06,8 

9.68,2 

11.29,6 

12.91,0 

14.52,3 

16.13,7 

3100 

6.79,5 

8.49,3 

10.19,2 

11.89,0 

13.58,9 

15.28,8 

16.98,6 

OlOO 

3200 

6.66,3 

8.32,9 

9.99,5 

11.66,0 

13.32,6 

14.99,2 

16.65,8 

3200 

7.01,4 

8.76,7 

10.52,1 

12.27,4 

14.02,7 

15.78,1 

17.53,4 

0200 

3300 

6.87,1 

8.58,9 

10.30,7 

12.02,5 

13.74,2 

15.46,0 

17.17,8 

3300 

7.23,3 

9.04,1 

10.84,9 

12.65,8 

14.46,6 

16.27,4 

18.08,2 

OOOO 

3400 

7.07,9 

8.84,9 

10.61,9 

12.38,9 

14.15,9 

15.92,9 

17.69,9 

3400 

7.45,2 

9.31,5 

11.17,8 

13.04,1 

14.90,4 

16.76,7 

18.63,0 

0400 

3500 

7.28,8 

9.11,0 

10.93,2 

12.75,3 

14.57,5 

16.39,7 

18.21,9 

3500 

7.67,1 

9.58,9 

11.50,7 

13.42,5 

15.34,2 

17.26,0 

19.17,8 

0500 

3600 

7.49,6 

9.37,0 

11.24,4 

13.11,8 

14.99,2 

16.86,6 

18.74,0 

3000 

7.89,0 

9.86,3 

11.83,6 

13.80,8 

15.78,1 

17.75,3 

19.72,6 

OOOO 

3700 

7.70,4 

9.63,0 

11.55,6 

13.48,2 

15.40,8 

17.33,4 

19.26,0 

3700 

8.11,0 

10.13,7 

12.16,4 

14.19,2 

16.21,9 

18.24,7 

20.27,4 

0700 

3800 

7.91,2 

9.89,0 

11.86,8 

13.84,7 

•5.82,5 

17.80,3 

19.78,1 

3800 

8.32,9 

10.41,1 

12.49,3 

14.57,5 

16.65,8 

18.74,0 

20.82,2 

0800 

3900 

8.12,1 

10.15,1 

12.18,1 

14.21,1 

16.24,1 

18.27,1 

20.30,1 

3000 

8.54,8 

10.68,5 

12.82,2 

14.95,9 

17.09,6 

19.23,3 

21.37,0 

OOOO 

4000 

8.32,9 

10.41,1 

12.49,3 

14.57,5 

16.65,8 

18.74,6 

20.82,2 

4000 

8.76,7 

10.95,9 

13.15,1 

15.34,2 

17.53,4 

19.72,6 

21.91,8 

4000 

4100 

8.53,7 

10.67,1 

12.80,5 

14.94,0 

17.07,4 

19.20,8 

21.34,2 

4100 

8.98,6 

11.23,3 

13.47,9 

15.72,6 

17.97,3 

20.21,9 

22.46,6 

4100 

4200 

8.74,5 

10.93,2 

13.11,8 

15.30,4 

17.49,0 

19.67,7 

21.86,3 

4200 

9.20,5 

11.50,7 

13.80,8 

16.11,0 

18.41,1 

20.71,2 

23.01,4 

4200 

4300 

8.95,3 

11.19,2 

13.43,0 

15.66,8 

17.90,7 

20.14,5 

22.38,4 

4300 

9.42,5 

11.78,1 

14.13,7 

16.49,3 

18.84,9 

21.20,5 

23.56,2 

4000 

4400 

9.16,2 

11.45,2 

13.74,2 

16.03,3 

18.32,3 

20.61,4 

22.90,4 

4400 

9.64,4 

12.05,5 

14.46,6 

16.87,7 

19.28,8 

21.69,9 

24.11,0 

4400 

4500 

9.37,0 

11.71,2 

14.05,5 

16.39,7 

18.74,0 

21.08,2 

23.42,5 

4500 

9.86,3 

12.32,9 

14.79,5 

17.26,0 

19.72,6 

22.19,2 

24.65,8 

4500 

4600 

9.57,8 

11.97,3 

14.36,7 

16.76,2 

19.15,6 

21.55,1 

23.94,5 

4000 

10.08,2 

12.60,3 

15.12,3 

17.64,4 

20.16,4 

22.68,5 

25.20,5 

4000 

4700 

9.78,6 

12.23,3 

14.67,9 

17.12,6 

19.57,3 

22.01,  U 

24.46,6 

4700 

10.30,1 

12.87,7 

15.45,2 

18.02,7 

20.60,3 

23.17,8 

25.75,3 

4700 

4800 

9.99,5 

12.49,3 

14.99,2 

17.49,0 

19.98,9 

22.48,8 

24.98,6 

4800 

10.52,1 

13.15,1 

15.78,1 

18.41,1 

21.04,1 

23.67,1 

26.30,1 

4800 

4900 

10.20,3 

12.75,3 

15.30,4 

17.85,5 

20.40,5 

22.95,6 

25.50,7 

4000 

10.74,0 

13.42,5 

16.11,0 

18.79,5 

21.47,9 

24.16,4 

26.84,9 

4000 

5000 

10.41,1 

13.01,4 

15.61,6 

18.21,9 

20.82,2 

23.42,5 

26.02,7 

5000 

10.95,9 

13.69,9 

16.43,8 

19.17,8 

21.91,8 

24.65,8 

27.39,7 

5000 

5100 

10.61,9 

13.27,4 

15.92,9 

18.58,4 

21.23,8 

23.89,3 

26.54,8 

5100 

11.17,8 

13.97,3 

16.76,7 

19.56,2 

22.35,6 

25.15,0 

27.94,5 

5100 

5200 

10.82,7 

13.53,4 

16.24,1 

18.94,8 

21.65,5 

24.36,2 

27.06,8 

5200 

11.39,7 

14.24,7 

17.09,6 

19.94,5 

22.79,5 

25.64,4 

28.49,3 

l 5200 

5300 

11.03,6 

13.79,5 

16.55,3 

19.31,2 

22.07,1 

24.83,0 

27.58,9 

5300 

11.61,6 

14.52,1 

17.42,5 

20.32,9 

23.23,3 

26.13,7 

29.04,1 

5000 

5400 

11.24,4 

14.05,5 

16.86,6 

19.67,7 

22.48,8 

25.29,9 

28.11,0 

5400 

11.83,6 

14.79,5 

17.75,3 

20.71,2 

23.67,1 

26.63,0 

29.58,9 

1 5400 

5500 

11.45,2 

14.31,5 

17.17,8 

20.04,1 

22.90,4 

25.76,7 

28.63,0 

5500 

12.05,5 

15.06,8 

18.08,2 

21.09,6 

24.11,0 

27.12,3 

30.13,7 

5500 

5600 

11.66,0 

14.57,5 

17.49,0 

20.40,5 

23.32,1 

26.23,6 

29.15,1 

5000 

12.27,4 

15.34,2 

18.41,1 

21.47,9 

24.54,8 

27.61,6 

30.68,5 

5000 

5700 

11.86,8 

14.83,6 

17.80,3 

20.77,0 

23,73,7 

26.70,4 

29.67,1 

5700 

12.49,3 

15,61,6 

18.74,0 

21.86,3 

24.98,6 

28.11,0 

31.23,3 

5700 

5800 

12.07,7 

15.09,6 

18.11,5 

21.13,4 

24.15,3 

27.17,3 

30,19,2 

5800 

12.71,2 

15.89,0 

19.06,8 

22.24,7 

25.42,5 

28.60,3 

31.78,1 

5800 

5900 

12.28,5 

15.35,6 

18.42,7 

21.49,9 

24.57,0 

27.64,1 

30.71,2 

5000 

12.93,2 

16.16,4 

19.39,7 

22.63,0 

25.86,3 

29.09,6 

32.32,9 

5000 

6000 

12.49,3 

15.61,6 

18.74,0 

21.86,3 

24.98,6 

28.11,0 

31.23,3 

0000 

13.15,1 

16.43,8 

19.72,6 

23.01,4 

26.30,1 

29.58,9 

32.87,7 

GOOO 

6100 

12.70,1 

15.87,7 

19.05,2 

22.22,7 

25.40,3 

28.57,8 

31.75,3 

OlOO 

13.37,0 

16.71,2 

20.05,5 

23.39,7 

26.74,0 

30.08,2 

33.42,5 

OlOO 

6200 

12.91,0 

16.13,7 

19.36,4 

22.59,2 

25.81,9 

29.04,7 

32.27,4 

0200 

13.58,9 

16.98,6 

20.38,4 

23.78,1 

27.17,8 

30.57,5 

33.97,3 

0200 

6300 

13.11,8 

16.39,7 

19.67,7 

22.95,6 

26.23,6 

29.51,5 

32.79,5 

0300 

13.80,8 

17.26,0 

20.71,2 

24.16,4 

27.61,6 

31.06,8 

34.52,1 

OOOO 

6400 

13.32,6 

16.65,8 

19.98,9 

23.32,1 

26.65,2 

29.98,4 

33.31,5 

0400 

14.02,7 

17.53,4 

21.04,1 

24.54,8 

28.05,5 

31.56,2 

35.06,8 

0400 

6500 

13.53,4 

16.91,8 

20.30,1 

23.68,5 

27.06,8 

30.45,2 

33.83,6 

0500 

14.24,7 

17.80,8 

21.37,0 

24.93,2 

28.49,3 

32.05,5 

35.61,6 

0500 

6600 

13.74,2 

17.17,8 

20.61,4 

24.04,9 

27.48,5 

30.92,1 

34.35,6 

0000 

14.46,6 

18.08,2 

21.69,9 

25.31,5 

28.93,2 

32.54,8 

36.16,4 

OOOO 

6700 

13.95,1 

17.43,8 

20.92,6 

24.41,4 

27.90,1 

31.38,9 

34.87,7 

0700 

14.68,5 

18.35,6 

22.02,7 

25.69,9 

29.37,0 

33.04,1 

36.71,2 

0700 

6800 

14.15,9 

17.69,9 

21.23,8 

24.77,8 

28.31,8 

31.85,8 

35.39,7 

0800 

14.90,4 

18.63,0 

22.35,6 

26.08,2 

29.80,8 

33.53,4 

37.26,0 

0800 

6900 

14.36,7 

17.95,9 

21.55,1 

25.14,2 

28.73,4 

32.32,6 

35.91,8 

0900 

15.12,3 

18.90,4 

22.68,5 

26.46,6 

30.24,7 

34.02,7 

37.80,8 

OOOO 

7000 

14.57,5 

18.21,9 

21.86,3 

25.50,7 

29.15,1 

32.79,5 

36.43,8 

7000 

15.34,2 

19.17,8 

23.01,4 

26.84,9 

30.68,5 

34.52,1 

38.35,6 

7000 

7100 

14.78,4 

18.47,9 

22.17,5 

25.87,1 

29.56,7 

33.26,3 

36.95,9 

7100 

15.56,2 

19.45,2 

23.34,2 

27.23,3 

31.12,3 

35.01,4 

38.90,4 

7100 

7200 

14.99,2 

18.74,0 

22.48,8 

26.23,6 

29.98,4 

33.73,2 

37.47,9 

7200 

15.78,1 

19.72,6 

23.67,1 

27.61,6 

31.56,2 

35.50,7 

39.45,2 

7200 

7300 

15.20,0 

19.00,0 

22.80,0 

26,60,0 

30.40,0 

34.20,0 

38.00,0 

7300 

16.00,0 

20.00,0 

24.00,0 

28.00,0 

32.00,0 

36.00,0 

40.00,0 

7000 

7400 

15.40,8 

19.26,0 

23.11,2 

26.96,4 

30.81,6 

34.66,8 

38.52,1 

7400 

16.21,9 

20.27,4 

24.32,9 

28.38,4 

32.43,8 

36.49,3 

40.54,8 

7400 

7500 

15.61,6 

19.52,1 

23.42,5 

27.32,9 

31.23,3 

35.13,7 

39.04,1 

7500 

16.43,8 

20.54,8 

24.65,8 

28.76,7 

32.87,7 

36.98,6 

41.09,6 

7500 

7600 

15.82,5 

19.78,1 

23.73,7 

27.69.3 

31.64,9 

35.60,5 

39,56,2 

7000 

16.65,8 

20.82,2 

24.98,6 

29.15,1 

33.31,5 

37.47,9 

41.64,4 

7000 

7700 

16.03,3 

20.04,1 

24.04,9 

28.05,8 

32.06,6 

36.07,4 

40.08,2 

7700 

16.87,7 

21.09,6 

25.31,5 

29.53,4 

33.75,3 

37.97,3 

42.19,2 

7700 

7800 

16.24,1 

20.30,1 

24.36,2 

28.42,2 

32.48,2 

36.54,2 

40.60,3 

7800 

17.09,6 

21.37,0 

25.64,4 

29.91,8 

34.19,2 

38.46,6 

42.74,0 

7800 

7900 

16.44,9 

20.56,2 

24.67,4 

28.78,6 

32.89,9 

37.01,1 

41.12,3 

7900 

17.31,5 

21.64,4 

25.97,3 

30.30,1 

34.63,0 

38.95,9 

43.28,8 

7900 

8000 

16.65,8 

20.82,2 

24.98,6 

29.15,1 

33.31,5 

37.47,9 

41.64,4 

8000 

17.53,4 

21.91,8 

26.30,1 

30.68,5 

35.06,8 

39.45,2 

43.83,6 

8000 

8100 

16.86,6 

21,08,2 

25.29,9 

29.51,5 

33.73.2 

37.94,8 

42.16,4 

8100 

17.75,3 

22.19,2 

26.63,0 

31.06,8 

35.50,7 

39.94,5 

44.38,4 

8100 

8200 

17.07,4 

21.34,2 

25.61,1 

29.87,9 

34.14,8 

38.41,6 

42.68,5 

8200 

17.97,3 

22.46,6 

26.95,9 

31.45,2 

35.94,5 

40.43,8 

44.93,2 

8200 

8300 

17.28,2 

21.60,3 

25.92,3 

30.24,4 

34.56,4 

38.88,5 

43.20,5 

8300 

18.19,2 

22.74,0 

27.28,8 

31.83,6 

36.38,4 

40.93,2 

45.47,9 

8300 

8400 

17.49,0 

21.86,3 

26.23,6 

30.60,8 

34.98,1 

39.35,3 

43.72,6 

8400 

18.41,1 

23.01,4 

27.61,6 

32.21,9 

36.82,2 

41.42,5 

46.02,7 

8400 

8500 

17.69,9 

22.12,3 

26.54,8 

30.97,3 

35.39,7 

39.82,2 

44.24,7 

8500 

18.63,0 

23.28,8 

27.94,5 

32.60,3 

37.26,0 

41.91,8 

46.57,5 

8500 

8600 

17.90,7 

22.38,4 

26.86.0 

31.33,7 

35.81,4 

40.29,0 

44.76,7 

8000 

18.84,9 

23.56,2 

28.27,4 

32.98,6 

37.69,9 

42.41,1 

47.12,3 

8000 

| 8700 

18.11,5 

22.64,4 

37.17,3 

31.70,1 

36.23,0 

40.75,9 

45.28,8 

8700 

19.06,8 

23.83,6 

28.60,3 

33.37,0 

38.13,7 

42.90,4 

47.67,1 

8700 

8800 

18.32,3 

22.90,4 

27.48,5 

32.06,6 

36.64,7 

41.22,7 

45.80,8 

8800 

19.28,8 

24.11,0 

28.93,2 

33.75,3 

38.57,5 

43.39,7 

48.21,9 

8800 

8900 

18.53,2 

23.16,4 

27.79,7 

32.43,0 

37.06,3 

41.69,6 

46.32,9 

8900 

19.50,7 

24.38,4 

29.26,0 

34.13,7 

39.01,4 

43.89,0 

48.76,7 

8900 

9000 

18.74,0 

23.42,5 

28.11,0 

32.79,5 

37.47,9 

42.16,4 

46.84,9 

9000 

19.72,6 

24.65,8 

29.58,9 

34.52,1 

39.45,2 

44.38,4 

49.31,5 

9000 

9100 

18.94,8 

23.68.51  28.42.2 

33.15,9 

37.89,6 

42.63,3 

47.37,0 

9100 

19.94,5 

24.93,2 

29.91,8 

34.90,4 

39.89,0 

44.87,7 

49.86,3 

9100 

9200 

19.15,6 

23.94,5 

28.73,4 

33.52,3 

38.31,2 

43.10,1 

47.89,0 

9200 

20.16,4 

25.20,5 

30.24,7 

35.28,8 

40.32,9 

45.37,0 

50.41,1 

9200 

9300 

19.36,4 

24.20,5 

29.04,7 

33.88,8 

38.72,9 

43.57,0 

48.41,1 

9300 

20.38,4 

25.47,9 

30.57,5 

35.67,1 

40.76,7 

45.86,3 

50.95,9 

9300 

9400 

19.57,5 

24.46,6 

29.35,9 

34.25,2 

39.14,5 

44.03,8 

48.93,2 

9400 

20.60,3 

25.75,3 

30.90,4 

36.05,5 

41.20,5 

46.35,6 

51.50,7 

9400 

9500 

19.78,1 

24.72,6 

29.67,1 

34.61,6 

39.56,2 

44.50,7 

49.45,2 

9500 

20.82,2 

26.02,7 

31.23,3 

36.43,8 

41.64,4 

46.84,9 

52.05,5 

9500 

9600 

19.98,9 

24.98,6 

29.98,4 

34.98,1 

39.97,8 

44.97,5 

49.97,3 

9000 

21.04,1 

26.30,1 

31.56,2 

36.82,2 

42.08,2 

47.34,2 

52.60,3 

9000 

9700 

20.19,7 

25.24,7 

30.29,6 

35.34,5 

40.39,5 

45.44,4 

50.49,3 

9700 

21.26,0 

26.57,5 

31.89,0 

37.20,5 

42.52,1 

47.83,6 

53.15,1 

9700 

9800 

20.40,5 

25.50,7 

30.60,8 

35.71,0 

40.81,1 

45.91,2 

51.01,4 

9800 

21.47,9 

26.84,9 

32.21,9 

37.58,9 

42.95,9 

48.32,9 

53.69,9 

9800 

9900 

20.61,4 

25.76,7 

30.92,1 

36.07,4 

41.22,7 

46.38,1 

51.53,4 

9900 

21.69,9 

27.12,3 

32.54,8 

37.97,3 

43.39,7 

48.82,2 

54.24,7 

9900 

10000 

20.82, 2|  26.02,7 

31.23,3 

36.43,8 

41.64,4 

46.84,9 

52.05,5 

lOOOO 

21.91,8 

27.39,7 

32.87,7 

38.35,6 

43.83,6 

49.31,5 

54.79,5 

lOOO©  1 

January  1 9th—  1 9 DAY’S— O month  19  days. 

1 i . ...  . . — 

January  20th — 20  DAYS— O month  20  days. 

Amt. 

I 

21 

DAYS. 

-*-3 

E 

< 

22  DAYS. 

-f-3 

E 

< 

Rate. 

4 

5 

6 

7 1 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

100 

.23,0 

.28.8 

.34,5 

.40,3 

.46,0 

.51,8 

.57,5 

lOO 

.24,1 

.30,1 

.36,2 

.42,2 

.48,2 

.54,2 

.60,3 

lOO 

200 

.46,0 

.57,5 

.69,0 

.80,5 

.92,1 

1.03,6 

1.15,1 

200 

.48,2 

.60,3 

.72,3 

-.84,4 

.96,4 

1.08,5 

1.20,5 

200 

300 

.69,0 

.86,3 

1.03,6 

1.20,8 

1.38,1 

1.55,3 

1.72,6 

300 

.72,3 

.90,4 

1.08,5 

1.26,6 

1.44,7 

1.62,7 

1.80,8 

300 

400 

.92,1 

1.15,1 

1.38,1 

1.61,4 

1.84,1 

2.07,1 

2.30,1 

400 

.96,4 

1.20,5 

1.44,7 

1.68,8 

1.92,9 

2.17,0 

—41,1 

400 

500 

1.15,1 

1.43,8 

1.72,6 

2.01,4 

2.30,1 

2.58,9 

2.87,7 

500 

1.20,5 

1.50,7 

1.80,8 

2.11,0 

2.41,1 

2.71,2 

3.01,4 

500 

600 

1.38,1 

1.72,6 

2.07,1 

2.41,6 

2.76,2 

3.10,7 

3.45,2 

600 

1.44,7 

1.80,8 

2.17,0 

2.53,2 

2.89,3 

3.25,5 

3.61,6 

600 

700 

1.61,1 

2.01,4 

2.41,6 

2.81,9 

3.22,2 

3.62,5 

4.02,7 

700 

1.68,8 

2.11,0 

2.53,2 

2.95,3 

3.37,5 

3.79,7 

4.21,9  1 

'Too  i 

800 

1.84,1 

2.30,1 

2.76,2 

3.22,2 

3.68,2 

4.14,2 

4.60,3 

800 

1.92,9 

2.41,1 

2.89,3 

3.37,5 

3.85,8 

4.34,0 

4.82,2 

800  i 

900 

2.07,1 

2.58,9 

3.10,7 

3.62,5 

4.14,2 

4.66,0 

5.17,8 

900 

2.17,0 

2.71,2 

3.25,5 

3.79,7 

4.34,0 

4.88,2 

5.42,5 

900 

1000 

2.30,1 

2.87,7 

3.45,2 

4.02,7 

4.60,3 

5.17,8 

5.75,3 

lOOO 

2.41,1 

3.01,4 

3.61,6 

4.21,9 

4.82,2 

5.42,5 

6.02,7 

lOOO 

1100 

2.53,2 

3.16,4 

3.79,7 

4.4?, 0 

5.06,3 

5.69,6 

6.32,9 

1100 

2.65,2 

3.31,5 

3.97,8 

4.64,1 

5.30,4 

5.96,7 

6.63,0 

HOO 

1200 

2.76,2 

3.45,2 

4.14,2 

4.83,3 

5.52,3 

6.21,4 

6.90,4 

1200 

2.89,3 

3.61,6 

4.34,0 

5.06,3 

5.78,6 

6.51,0 

7.23,3 

1200 

1300 

2.99,2 

3.74,0 

4.48,8 

5.23,6 

5.98,4 

6.73,2 

7.47,9 

1300 

3.13,4 

3.91,8 

4.70,1 

5.48,5 

6.26,8 

7.05,2 

7.83,6 

1300 

1400 

3.22,2 

4.02,7 

4.83,3 

5.63,8 

6.44,4 

7.24,9 

8.05,5 

1400 

3.37,5 

4.21,9 

5.06,3 

5.90,7 

6.75,1 

7.59,5 

8.43,8 

1400 

1500 

3.45,2 

4.31,5 

5.17,8 

6.04,1 

6.90,4 

7.76,7 

8.63,0 

1500 

3.61,6 

4.52,1 

5.42,5 

6.32,9 

7.23,3 

8.13,7 

9.04,1 

1500 

1600 

3.68,2 

4.60,3 

5.52,3 

6.44,4 

7.36,4 

8.28,5 

9.20,5 

1600 

3.85,8 

4.82,2 

5.78,6 

6.75,1 

7.71,5 

8.67,9 

9.64,4 

1600 

1700 

3.91,2 

4.89,0 

5.86,8 

6.84,7 

7.82,5 

8.80,3 

9.78,1 

1700 

4.09,9 

5.12,3 

6.14,8 

7.17,3 

8.19,7 

9.22,2 

10.24,7 

1700 

1800 

4.14,2 

5.17,8 

6.21,4 

7.24,9 

8.28,5 

9.32,1 

10.35,6 

1800 

4.34,0 

5.42,5 

6.51,0 

7.59,5 

8.67,9 

9.76,4 

10.84,9 

1800 

1900 

4.37,3 

5.46,6 

6.55,9 

7.65,2 

8.74,5 

9.83,8 

10.93,2 

1900 

4.58,1 

5.72,6 

6.87,1 

8.01,6 

9.16,2 

10.30,7 

11.45,2 

1900 

2000 

4.60,3 

5.75,3 

6.90,4 

8.05,5 

9.20,5 

10.35,6 

11.50,7 

2000 

4.82,2 

6.02,7 

7.23,3 

8.43,8 

9.64,4 

10.84,9 

12.05,5 

2000 

2100 

4.83,3 

6.04,1 

7.24,9 

8.45,8 

9.66,6 

10.87,4 

12.08,2 

2100 

5.06,3 

6.32,9 

7.59,5 

8.86,0 

10.12,6 

11.39,2 

12.65,8 

2100 

I 2200 

5.06,3 

6.32,9 

7.59,5 

8.86,0 

10.12,6 

11.39,2 

12.65,8 

2200 

5.30,4 

6.63,0 

7. 9.5, 6 

9.28,2 

10.60,8 

11.93,4 

13.26,0 

2200 

2300 

5.29,3 

6.61,6 

7.94,0 

9.26,3 

10.58,6 

11.91,0 

13.23,3 

2300 

5.54,5 

6.93,2 

8.31,8 

9.70,4 

11.09,0 

12.47,7 

13.86,3 

2300 

| 2400 

5.52,3 

6.90,4 

8.28,5 

9.66,6 

11.04,7 

12.42,7 

13.80,8 

2400 

5.78,6 

7. 231, 3 

8.67,9 

10.12,6 

11.57,3 

13.01,9 

14.46,6 

2400 

2500 

5.75,3 

7.19,2 

8.63,0 

10.06,8 

11.50,7 

12.94,5 

14.38,4 

2500 

6.02,7 

7.53,4 

9.04,1 

10.54,8 

12.05,5 

13.56,2 

15.06,8 

2500 

2600 

5.98,4 

7.47,9 

8.97,5 

10.47,1 

11.96,7 

13.46,3 

14.95,9 

2600 

6.26,8 

7.83,6 

9.40,3 

10.97,0 

12.53,7 

14.10,4 

15.67,1 

2600 

| 2700 

6.21,4 

7.76,7 

9.32,1 

10.87,4 

12.42,7 

13.98,1 

15.53,4 

2700 

6.51,0 

8.13,7 

9.76,4 

11.39,2 

13.01,9 

14.64,7 

16:27,4 

2700 

I 2800 

6.4*,  4 

8.05,5 

9.66,6 

11.27,7 

12.88,8 

14.49,9 

16.11,0 

2800 

6.75,1 

8.43,8 

10.12,6 

11.81,4 

13.50,1 

15.18,9 

16.87,7 

2800 

2900 

6.67,4 

8.34,2 

10.01,1 

11.67,9 

13.34,8 

15.01,6 

16.68,5 

2900 

6.99,2 

8.74,0 

10.48,8 

12.23,6 

13.98,4 

15.73,2 

17.47,9 

2900 

3000 

6.90,4 

8.63,0 

10.35,6 

12.08,2 

13.80,8 

15.53,4 

17.26,0 

3000 

7.23,3 

9.04,1 

10.84,9 

12.65,8 

14.46,6 

16.27,4 

18.08,2 

3000 

3100 

7.13,4 

8.91,8 

10.70,1 

12.48,5 

14.26,8 

16.05,2 

17.83,6 

3100 

7.47,4 

9.34,2 

11.21,1 

13.07,9 

14.94,8 

16.81,6 

18.68,5 

3100 

3200 

7.36,4 

9.20,5 

11.04,7 

12.88,8 

14.72,9 

16.57,0 

18.41,1 

3200 

7.71,5 

9.64,4 

11.57,3 

13.50,1 

15.43,0 

17.35,9 

19.28,8 

3200 

3300 

7.59,5 

9.49,3 

11.39,2 

13.29,0 

15.18,9 

17.08,8 

18.98,6 

3300 

7.95,6 

9.94,5 

11.93,4 

13.92,3 

15.91,2 

17.90,1 

19.89,0 

3300 

3400 

7.82,5 

9.78,1 

11.73,7 

13.69,3 

15.64,9 

17.60,5 

19.56,2 

3400 

8.19,7 

10.24,7 

12.29,6 

14.34,5 

16.39,5 

18.44,4 

20.49,3 

3400 

3500 

8.05,5 

10.06,8 

12.08,2 

14.09,6 

16.11,0 

18.12,3 

20.13,7 

3500 

8.43,8 

10.54,8 

12.65,8 

14  76,7 

16.87,7 

18.98,6 

21.09,6 

3500 

3600 

8.28,5 

10.35,6 

12.42,7 

14  49,9 

16.57,0 

18.64,1 

20.71,2 

3600 

8.67,9 

10.84,9 

13.01,9 

15.18,9 

17.35,9 

19.52,9 

21.69,9 

3600 

3700 

8.51,5 

10.64,4 

12.77,3 

14.90,1 

17.03,0 

19.15,9 

21.28,8 

37  04) 

8.92,1 

11.15,1 

13.38,1 

15.61,1 

17.84,1 

20.07,1 

22.30,1 

3700 

3800 

8.74,5 

10.93,2 

13.11,8 

15.30,4 

17.49,0 

. 19.67,7 

21.86,3 

3800 

9.16,2 

11.45,2 

13.74,2 

16.03,3 

18.32,3 

20.61,4 

22.90,4 

3800 

3900 

8.97,5 

11.21,9 

13.46,3 

15.70,7 

17.95,1 

20.19,5 

22.43,8 

3900 

9.40,3 

11.75,3 

14.10,4 

16.45,5 

18.80,5 

21.15,6 

23.50,7 

3900 

4000 

9.20,5 

11.50,7 

13.80,8 

16.11,0 

18.41,1 

20.71,2 

23.01,4 

4000 

9.64,4 

12.05,5 

14.46,6 

16.87,7 

19.28,8 

21.69,9 

24.11,0 

4000 

4100 

9.43,6 

11.79,5 

14.15,3 

16.51,2 

18.87,1 

21.23,0 

23.58,9 

4100 

9.88,5 

12.35,6 

14.82,7 

17.29,9 

19.77,0 

22.24,1 

24.71,2 

4100 

4200 

9.66,6 

12.08,2 

14.49,9 

16.91,5 

19.33,2 

21.74,8 

24.16,4 

4200 

10.12,6 

12.65,8 

15.18,9 

17.72,1 

20.25,2 

22.78,4 

25.31,5 

4200 

4300 

9.89,6 

12.37,0 

14.84,4 

17.31,8 

19.79,2 

22.26,6 

24.74,0 

4300 

10.36,7 

12.95,9 

15.55,1 

18.14,2 

20.73,4 

23.32,6 

25.91,8 

4300 

! 4400 

10.12,6 

12.65,8 

15.18,9 

17.72,1 

20.25,2 

22.78,4 

25.31,5 

4400 

10.60,8 

13.26,0 

15.91,2 

•18.56,4 

21.21,6 

23.86,8 

26.52,1 

4400 

| 4500 

10.35,6 

12.94,5 

15.53,4 

18.12,3 

20.71,2 

23.30,1 

25.89,0 

4500 

10.84,9 

13.56,2 

16.27,4 

18.98,6 

21.69,9 

24.41,1 

27.12,3 

4500 

l 4600 

10.58,6 

13.23,3 

15.87,9 

18.52,6 

21.17,3 

23.81,9 

26.46,6 

4600 

11.09,0 

13.86,3 

16.63,6 

19.40,8 

22.18,1 

24.95,3 

27.72,6 

4600 

4700 

10.81,6 

13.52,1 

16.22,5 

18.92,9 

21.63,3 

24.33,7 

27.04,1 

4700 

11.33,2 

14.16,4 

16.99,7 

19.83,0 

22.66,3 

25.49,6 

28.32,9 

4700 

4800 

11. 04, “7 

13.80,8 

16.57,0 

19.33,2 

22.09,3 

24.85,5 

27.61,6 

4800 

11.57,3 

14.46,6 

17.35,9 

20.25,2 

23.14,5 

26.03,8 

28.93,2 

4800 

4900 

11.27,7 

14.09,6 

16.91,5 

19.73,4 

22.55,3 

25.37,3 

28.19,2 

4900 

11.81,4 

14.76,7 

17.72,1 

20.67,4 

23.62,7 

26.58,1 

29.53,4 

4900 

5000 

11.50,7 

14.38,4 

17.26,0 

20.13,7 

23.01,4 

25.89,0 

28.76,7  [ 

5000 

12.05,5 

15.06,8 

18.08,2 

21.09,6 

24.11,0 

27.12,3 

30.13,7 

5000 

5100 

11.73,7 

14.67,1 

17.60,5 

20.54,0 

23.47,4 

26.40,8 

29.34,2 

5100 

12.29,6 

15.37,0 

18.44,4 

21.51,8 

24.59,2 

27.66,6 

30.74,0 

5100 

1 5200 

11.96,7 

14.95,9 

17.95,1 

20.94,2 

23.93,4 

26.92,6 

29.91,8 

5200 

12.53,7 

15.67,1 

18.80,5 

21.94,0 

25.07,4 

28.20,8 

31.34,2 

5200 

5300 

12.19,7 

15.24,7 

18.29,6 

21.34,5 

24.39,5 

27.44,4 

30.49,3 

5300 

12.77,8 

15.97,3 

19.16,7 

22.36,2 

25.55,6 

28.75,1 

31.94,5 

5300 

5400 

12.42,7 

15.53,4 

18.64,1 

21. 7#, 8 

24.85,5 

27.96,2 

31.06,8 

5400 

13.01,9 

16.27,4 

19.52,9 

22.78,4 

26.03,8 

29.29,3 

32.54,8 

5400 

5500 

12.65,8 

15.82,2 

18.98,6 

22.15,1 

25.31,5 

28.47,9 

31.64,4 

5500 

13.26,0 

16.57,5 

19.89,0 

23.20,5 

26.52,1 

29.83,6 

33.15,1 

5500 

i 561)0 

12.88,8 

16.11,0 

19.33,2 

22.55,3 

25.77,5 

28.99,7 

33.21,9 

5600 

13.50,1 

16.87,7 

20.25,2 

23.62,7 

27.00,3 

30.37,8 

33.75,3 

5600 

5700 

13.11,8 

16.39,7 

19.67,7 

22.95,6 

26.23,6 

29.51,5 

32.79,5 

5700 

13.74,2 

17.17,8 

20.61,4 

24.04,9 

27.48,5 

30.92,1 

34.35,6 

5700 

5800 

13.34,8 

16.68,5 

20.02,2 

23.35,9 

26.69,6 

30.03,3 

33.37,0 

5800 

13.98,4 

17.47,9 

20.97,5 

24.47,1 

27.96,7 

31.46,3 

34.95,9 

5800 

5900 

13.57,8 

16.97,3 

20.36,7 

23.76,2 

27.15,6 

30.55,1 

33.94,5 

5900 

14.22,5 

17.78,1 

21.33,7 

24.89,3 

28.44,9 

32.00,5 

35.56,2 

5900 

6000 

13.80,8 

17.26,0 

20.71,2 

24.16,4 

27.61,6 

31.06,8 

34.52,1 

6000 

14.46,6 

18.08,2 

21.69,9 

25.31,5 

28.93,2 

32.54,8 

36.16,4 

6000 

6100 

14.03,8 

17.54,8 

21.05,8 

24.56,7 

28.07,7 

31.58,6 

35.09,6 

6100 

14.70,7 

18.38,4 

22.06,0 

25.73,7 

29.41,4 

33.09,0 

36.76,7 

6100 

6200 

14.26,8 

17.83,6 

21.40,3 

24.97,0 

28.53,7 

32.10,4 

35.67,1 

6200 

14.94,8 

18.68,5 

22.42,2 

26.15,9 

29.89,6 

33.63,3 

37.37,0 

6200 

6300 

14.49,9 

18.12,3 

21.74,8 

25.37,3 

28.99,7 

32.62,2 

36.24,7 

6300 

15.18,9 

18.98,6 

22.78,4 

26.58,1 

30.37,8 

34.17,5 

37.97,3 

6300 

6400 

14.72,9 

18.41,1 

22.09,3 

25.77,5 

29.45,8 

33.14,0 

36.82,2 

6400 

15.43,0 

19.28,8 

23.14,5 

27.00,3 

30.86,0 

34.71,8 

38.57,5 

6400 

6500 

14.95,9 

18.69,9 

22.43,8 

26.17,8 

29.91,8 

33.65,8 

37.39,7 

6500 

15.67,1 

19.58,9 

23.50,7 

27.42,5 

31.34,2 

35.26,0 

39.17,8 

6500 

6600 

15.18,9 

18.98,6 

22.78,4 

26.58,1 

30.37,8 

34.17,5 

37.97,3 

6600 

15.91,2 

19.89,0 

23.86,8 

27.84,7 

31.82,5 

35.80,3 

39.78,1 

6600 

6700 

15.41,9 

19.27,4 

23.12,9 

26.98,4 

30.83,8 

34.69,3 

38.54,8 

6700 

16.15,3 

20.19,2 

24.23,0 

28.26,8 

32.30,7 

36.34,5 

40.38,4 

6700 

6800 

15.64,9 

19.56,2 

23.47,4 

27.38,6 

31.29,9 

35.21,1 

39.12,3 

6800 

16.39,5 

20.49,3 

24.59,2 

28.69,0 

32.78,9 

36.88,8 

40.98,6 

6800 

6900 

15.87,9 

19.84,9 

23.81,9 

27.78,9 

31.75,9 

35.72,9 

39.69,9 

6900 

16.63,6 

20.79,5 

24.95,3 

29.11,2 

33.27,1 

37.43,0 

41.58,9 

6900 

7000 

16.11,0 

20.13,7 

24.16,4 

28.19,2 

32.21,9 

36.24,7 

40.27,4 

7000 

16.87,7 

21.09,6 

25.31,5 

29.53,4 

33.75,3 

37.97,3 

42.19,2 

7000 

7100 

16.34,0 

20.42,5 

24.51,0 

28.59,5 

32.67,9 

36.76,4 

40.84,9 

7100 

17.11,8 

21.39,7 

25.67,7 

29.95,6 

34.23,6 

38.51,5 

42.79,5 

7100 

7200 

16.57,0 

20.71,2 

24.85,5 

28.99,7 

33.14,0 

37.28,2 

41.42,5 

7200 

17.35,9 

21.69,9 

26.03,8 

30.37,8 

34.71,8 

39.05,8 

43.39,7 

7200 

7300 

16.80,0 

21.00,0 

25.20,0 

29.40,0 

33.60,0 

37.80,0 

42.00,0 

7300 

17.60,0 

22.00,0 

26.40,0 

30.80,0 

35.20,0 

39.60,0 

44.00,0 

7300 

7400 

17.03,0 

21.28,8 

25.54,5 

29.80,3 

34.06,0 

38.31,8 

42.57,5 

7400 

17.84,1 

22.30,1 

26.76,2 

31.22,2 

35.68,2 

40.14,2 

44.6,0,3 

7400 

7500 

17.26,0 

21.57,5 

25.89,0 

30.20,5 

34.52,1 

38.83,6 

43.15,1 

7500 

18.08,2 

22.60,3 

27.12,3 

31.64,4 

36.16,4 

40.68,5 

45.20,5 

7500 

7600 

17.49,0 

21.86,3 

26.23,6 

30.60,8 

34.98,1 

39.35,3 

43.72,6 

7600 

18.32,3 

22.90,4 

27.48,5 

32.06,6 

36.64,7 

41.22,7 

45.80,8 

7600 

7700 

17.72,1 

22.15,1 

26.58,1 

31.01,1 

35.44,1 

39.87,1 

44.30,1 

7700 

18.56,4 

23.20,5 

27.84;  7 

32.48,8 

37.12,9 

41.77,0 

46.41,1 

7700 

7800 

17.95,1 

22.43,8 

26.92,6 

31.41,4 

35.90,1  40.38,9 

44.87,7 

7800 

18.80,5 

23.50,7 

28.20,8 

32.91,0 

37.61,1 

42.31,2 

47.01,4 

7800 

7900 

18.18,1 

22.72,6 

27.27,1 

31.81,6 

36.36,2 

40.90,/ 

45.45,2 

| 7900 

19.04,7 

23.80,8 

28.57,0 

33.33,2 

38.09,3 

42.85,5 

47.61,6 

7900 

8000 

18.41,1 

23.01,4 

27.61,6 

32.21,9 

36.82,2 

41.42,5 

46.02,7 

8000 

19.28,8 

24.11,0 

28.93,2 

33.75,3 

38.57,5 

43.39,7 

48.21,9 

8000 

8100 

18.64,1 

23.30,1 

27.96,2 

32.62,2 

37.28,2 

41.94,2 

46.60,3 

8100 

19.52,9 

24.41,1 

29.29,3 

34.17,5 

39.05,8 

43.94,0 

.48.82,2 

8100 

8200 

18.87,1 

23.58,9 

28.30,7 

33.02,5 

37.74,2 

42.46,0 

47.17,8 

i 8200 

19.77,0 

24.71,2 

29.65,5 

34.59,7 

39.54,0 

44.48,2 

49.42,5 

8200 

8300 

19.10,1 

23.87,7 

28.65,2 

33.42,7 

38.20,3 

42.97,8 

47.75,3 

! 8300 

20.01,1 

25.01,4 

30.01,6 

35.01,9 

40.02,2 

45.02,5 

50.02,7 

8300 

8400 

19,33,2 

24.16,4 

28.99,7 

33.83,0 

38.66,3 

43.49,0 

48.32,9 

8400 

20.25,2 

25.31,5 

30.37,8 

35.44,1 

40.50,4 

45.56,7 

50.63,0 

8400 

8500 

19.56,2 

24.45,2 

29.34,2 

34.23,3 

39.12,3 

44.01,4 

48.90,4 

8500 

20.49,3 

25.61,6 

30.74,0 

35.86,3 

40.98,61  146.11,0 

51.23,3 

8500 

8600 

19.79,2 

24.74,0 

29.68,8 

34.63,6 

39.58,4 

44.53,2 

49.47,9 

8600 

20.73,4 

25.91,8 

31.10,1 

36.28,5 

41.46,8 

46.65,2 

51.83,6 

8600 

8700 

20.02,2 

25.02,7 

30.03,3 

35.03,8 

40.04,4 

45.04,9 

50.05,5 

8700 

20.97,5 

26.21,9 

31.46,3 

36.70,7 

41.95,1 

[47.19,5 

52.43,8 

8700 

8800 

20.25,2 

25.31,5 

30.37,8 

35.44,1 

40.50,4 

45.56,7 

50.63,0 

8800 

21.21,6 

26.52,1 

31.82,5 

37.12,9 

42.43,3 

47.73,7 

53.04,1 

8800 

8900 

20.48,2 

25.60,3 

30.72,3 

35.84,4 

40.96,4 

46.08,5 

51.20,5 

8900 

21.45,8 

26.82,2 

32.18,6 

37.55,1 

42.91,5 

48.27,9 

53.64,4 

8900 

9000 

20.71,2 

25.89,0 

31.06,8 

36.24,7 

41.42,5 

46.60,3 

51.78,1 

9000 

21.69,9 

27.12,3 

32.54,8 

37.97,3 

43.39,7 

48.82,2 

54.24,7 

9000 

9100 

20.94,2 

26.17,8 

31.41,4 

36.64,9 

41.88,5 

47.12,1 

52.35,6 

9100 

21.94,0 

27.42,5 

32.91,0 

38.39,5 

43.87,9 

49.36,4 

54.84,9 

9100 

9200 

21.17,3 

26.46,6 

31.75,9 

37.05,2 

42.34,5 

47.63,8 

52.93,2 

9200 

22.18,1 

27.72,6 

33.27,1 

38.81,6 

44.36,2 

49.90,7 

55.45,2 

9200 

9300 

21.40,3 

26.75,3 

32.10,4 

37.45,5 

42.80,5 

48.15,6 

53.50,7 

9300 

22.42,2 

28.02,7 

33.63,3 

39.23,8 

44.84,4 

50.44,9 

56.05,5 

9300 

9400 

21.63,3 

27.04,1 

32.44,9 

37.85,8 

43.26,6 

48.67,4 

54.08,2 

9400 

22.66,3 

28.32,9 

33.99,5 

39.66,0 

45.32,6 

50.99,2 

^£6.65,8 

9400 

9500 

21.86,3 

27.32,9 

32.79,5 

38.26,0 

43.72,6 

49.19,2 

54.65,8 

9500 

22.90,4 

28.63,0 

34.35,6 

40.08,2 

45.80,8 

51.53,4 

57.26,0 

9500 

9600 

22.09,3 

27.61,6 

33.14,0 

38.66,3 

44.18,6 

49.71,0 

55.23,3 

9600 

23.14,5 

28.93,2 

34.71,8 

40.50,4 

46.29,0 

52.07,7 

57.86,3 

9600 

9700 

22.32,3 

27.90,4 

33.48,5 

39.06,6 

44.64,7 

50.22,7 

55.80,8 

| 9700 

23.38,6 

29.23,3 

35.07,9 

40.92,6 

46.77,3 

52.61,9 

58.46,6 

9700 

9800 

22.55,3 

28.19,2 

33.83,0 

39.46,8 

45.10,7 

50.74,5 

56.38,4 

9800 

23.62,7 

29.53,4 

35.44,1 

41.34,8 

47.25,5 

53.16,2 

59.06,8 

9800 

9900 

22.78,4 

28.47,9 

34.17,5 

39.87,1 

45.56,7 

51.26,3 

56.95,9 

9900 

23.86,8 

29.83,6 

35.80,3 

41.77,0 

47.73,7 

53.70,4 

59.67,1 

9900 

lOOOO 

23.01,4 

28.76,7 

34.52,1 

40.27,4 

46.02,7 

51.78,1 

57.53,4 

lOOOO 

24.11,0 

30.13,7 

] 36.16,4 

42.19,2 

48.21,9 

54.24,7|  60.27,4 

lOOOO 

January  21st— 21  DAYS— O month.  21  days. 


January  22  nd — 2 DAYS — O month  22  days.v 


E 

23 

DAYS. 

i 

-4-3 

£ 

24 

DAYS. 

E 

< 

1 

< 

< 

Rate. 

4 _ 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

m 

6 

t’I 

8 

9 

10 

Rate. 

loo 

.25,2 

.31,5 

.37,8 

.44,1 

.50,4 

.56,7 

.63,0 

TOO 

.26,3 

I .32,9 

.39,5 

.46,0 

.52,6 

.'59,2 

.65,8 

100 

200 

.50,4 

I .63,0 

.75,6 

.88,2 

1.00,8 

1.13,4 

1.26,0 

200 

.52,6 

.65,8 

.78,9 

.92,1 

1.05,2 

1.18,4 

1.31,5 

200 

300 

.75,0 

| .94,5 

1.18,4 

1.32,3 

1.51,2 

1.70,1 

1.89,0 

300 

.78,9 

; .98,6 

1.18,4 

1.38,1 

1.57,8 

1.77,5 

1.97,3 

300 

400 

l.o;:,s 

1.26,0 

1.51,2 

1.76,4 

2.01,6 

2.26,8 

2.52,1 

400 

1.05,2 

1.31,5 

1.57,8 

1.84,1 

2.10,4 

2.36,7 

2.63,9 

400 

500 

1.20,0 

1.57,5 

1.89,0 

2.20,5 

2.52,1 

2.83,6 

3.15,1 

500 

1.31,6 

1.64,4 

1.97,3 

2.30,1 

2.63,0 

2.95,9 

3.28,8 

500 

600 

1.51,2 

1.89,0 

2.26,8 

2.64,7 

3.02,5 

3.40,3 

3.78,1 

ooo 

1.57,8 

1.97,3 

2.36,7 

2.76,2 

3.15,6 

3.55,1 

3.94,5 

OOO 

700 

1.70,4 

2.20,5 

2.64,7 

3.08,8 

3.52,9 

3.97,0 

4.41,1 

700 

1.84,1 

2.30,1 

2.76,2 

3.22,2 

3.68,2 

4.14,2 

4.60,3 

700 

800 

2.01,6 

2.52,1 

3.02,5 

3.52,9 

4.03,3 

4.53,7 

5.04,1 

800 

2.10,4 

2.63,0 

3.15,6 

3.68,2 

4.20,8 

4.73,4 

5.26,0 

800 

900 

2.26,$J 

2.83,6 

3.40,3 

3.97,0 

4.53,7 

5.10,4 

5.67,1 

900 

2.36,7 

2.95,9 

3.55,1 

4.14,2 

4.73,4 

5.32,6 

5.91,8 

OOO 

lOOO 

2.52,1 

3.15,1 

3.78,1 

4.41,1 

5.04,1 

5.67,1 

6.30,1 

lOOO 

2.63,0 

3.28,8 

3.94,5 

4.60,3 

5.26,0 

5.91,8 

6.57,5 

1 OOO 

1100 

2.77,3 

3.46,6 

4.15,9 

4.85,2 

5.54,5 

6.23,8 

6.93,2 

IlOO 

2.89,3 

3.61,6 

4.34,0 

5.06,3 

5.78,6 

6.51,0 

7.23,3 

1100 

1200 

3.02,5 

3.78,1 

4.53,7 

5.29,3 

6,04,9 

6.80,5 

7.56,2 

1200 

8.15,6 

3.94,5 

4.73,4 

5.52,3 

6.31,2 

7.10,1 

7.89,0 

1200 

1300 

3.27,7 

4.09,6 

4.91,5 

5.73,4 

6.55,3 

7.37,3 

8.19,2 

1300 

3.41,9 

4.27,4 

5.12,9 

5.98,4 

6.83,8 

7.69,3 

8.54,8 

1YI00 

1400 

3.52,9 

4.41,1 

5.29,3 

6.17,5 

7.05,8 

7.94,0 

8*82,2 

1400 

3.68,2 

4.60,3 

5.52,3 

6.44,4 

7.36,4 

8.28,5 

9.20,5 

1400 

1500 

3.78,1 

4.72,6 

5.67,1 

6.61,6 

7.56,2 

8.50,7 

9.45,2 

1500 

3.94,5 

4.93,2 

5.91,8 

6.90,4 

7.89,0 

8.87,7 

9.86,3 

1500 

1600 

4.03,3 

5.04,1 

6.04,9 

7.05,8 

8.06,6 

9.07,4 

10.08,2 

lOOO 

4.20,8 

5.26,0 

6.31,2 

7.36,4 

8.41,6 

9.46,8 

10.52,1 

lOOO 

1700 

4.28,5 

5.35,6 

6.42,7 

7.49,9 

8.57,0 

9.64,1 

10.71,2 

1700 

4.47,1 

5.58,9 

6.70,7 

7.82,5 

8.94,2 

10.06,0 

11.17,8 

1700 

1800 

4.53,7 

5.67,1 

6.80,5 

7.94,0 

9.07,4 

10.20,8 

11.34,2 

1800 

4.73,4 

5.91,8 

7.10,1 

8.245 

9.46,8 

10.65,2 

11.83,6 

1800 

1900 

4.78,9 

5.98,6 

7.18,4 

8,38,1 

9.57,8 

10.77,5 

11.97,3 

1900 

4.99,7 

6.24,7 

7.49,6 

8. 7,4, 5 

9.99,5 

11.24,4 

12.49,3 

lOOO 

2000 

5.04,1 

6.30,1 

7.56,2 

8.82,2 

10.08,2 

11.34,2 

12.60,3 

2000 

5.26,0 

6.57,5 

7.89,0 

9.20,5 

10.52,1 

11.83,6 

13.15,1 

2000 

2100 

5.29,3 

6.61,6 

7.94,0 

9.26,3 

10.58,6 

11.91,0 

13.23,3 

2100 

5.52,3 

6.90,4 

8.28,5 

9.66,6 

11.04,7 

12.42,7 

13.80,8 

2100 

2200 

5.54,5 

6.93,2 

8.31,8 

9.70,4 

11.09,0 

12.47,7 

13.86,3  j 

2200 

5.78,6 

7.23,3 

8.67,9 

10. 12;  6 

11.57,3 

13.01,9 

14.46,6 

2200 

1 2300 

5.79,7 

7.24,7 

8.69,6 

10.14,5 

11.59,5 

13.04,4 

14.49,3 

2300 

6.04,9 

7.56,2 

9.07,4 

10.58,6 

12.09,9 

13.61,1 

15.12,3 

2300 

2400 

6.04,9 

7.56,2 

9.07,4 

10.58,6 

12.09,9 

13.61,1 

15.12,3 

2400 

6.31,2 

7.89,0 

9.46,8 

11.04,7 

12.62,5 

14.20,3 

15.78,1 

2400  ’ 

2500 

6.30,1 

7.87,7 

9.45,2 

1 1 " ' 

12.60.:; 

14.17,8 

15.75,3 

2500 

6.57,5 

8.21,9 

9.86,3 

11.50,7 

13.15,1 

14.79.5 

16.43,8 

2500 

2600 

6.55,3 

8.19,2 

9.83.!' 

18*10,7 

14.74,5 

16.38,4 

2000 

6.83,8 

8.54,8 

10.25,8 

11.96,7 

13.67,7 

15.38,6 

17.09,6 

2000 

2700 

6.80,5 

8.50,7 

10.26.. 

.91,0 

13.61,1 

15.31,2 

17.01,4 

2700 

7.10,1 

8.87,7 

10.65,2 

12.42,7 

14.20,3 

15.97,8 

17.75,3 

2700 

2800 

7.05,8 

8.82,2 

0.58,6 

12.35,1 

14.11,5 

15.87,9 

17.64,4 

2800 

7.36,4 

9.20,5 

11.04,7 

12.88,8 

14.72,9 

16.57,0 

18.41,1 

2800 

2900 

7.31,0 

9.13,7 

10.96,4 

12.79,2 

14.61,9 

16.44,7 

18.27,4 

2900 

7.62,7 

9.53,4 

11.44,1 

13.34,8 

15.25,5 

17.16,2 

19.06,8 

2000 

3000 

7.56,2 

9.45,2 

11.34,2 

13.23,3 

15.12,3 

17.01,4 

18.90,4 

3000 

7.89,0 

9.86,3 

11.83,6 

13.80,8 

15.78,1 

17.75,3 

19.72,6 

3000 

3100 

7.81,4 

9.76,7 

11.72,1 

13.67,4 

15.62,7 

17.58,1 

19.53,4 

3100 

8.15,3 

10.19,2 

12.23,0 

14.26,8 

16.30,7 

18.34,5 

20.38,4 

3100 

3200 

8.06,6 

10.08,2 

12.09,9 

14.11,5 

16.13,2 

18.14,8 

20.16,4 

3200 

8.41,6 

10.52,1 

12.62,5 

14.72,9 

16.83,3 

18.93,7 

21.04,1 

3200 

3300 

8.31,8 

10.39,7 

12.47,7 

14.55,6 

16.63,0 

18.71,5 

20.79,5 

3300 

8.67,9 

10.84,9 

13.01,9 

15.18,9 

17.35,9 

19.52,9 

21.69,9 

3300 

3400 

8.57,0 

10.71,2 

12.85,5 

14.99,7 

17.14,0 

19.28,2 

21.42,5 

3400 

8.94,2 

11.17,8 

13.41,4 

15.64,9 

17.88,5 

20.12,1 

22.35,6 

3400 

3500 

8.82,2 

11.02,7 

13.23,3 

15.43,8 

17.64,4 

19.84,9 

22.05,5 

3500 

9.20,5 

11.50,7 

13.80,8 

16.11,0 

18.41,1 

20.71,2 

23.01,4 

3500 

3600 

9.07,4 

11.34,2 

13.61,1 

15.87,9 

18.14,8 

20.41,6 

22.68,5 

3000 

9.46,8 

11.83,6 

14.20,3 

16.57,0 

18.93,7 

21.30,4 

23.67,1 

3000 

3700 

9.32,6 

11.65,8 

13.98,9 

16.32,1 

18.65,2 

20.98,4 

23.31,5 

3700 

9.73,2 

12.16,4 

14.59,7 

17.03,0 

19.46,3 

21.89,6 

24.32,9 

3700 

3800 

9.57,8 

11.97,3 

14.36,7 

16.76,2 

19.15,6 

21.55,1 

23.94,5 

3800 

9.99,5 

12.49,3 

14.99,2 

17.49,0 

19.98,9 

22.48,8 

24.98,6 

3800 

| 3900 

9.83,0 

12.28,8 

14.74,5 

17.20,3 

19.66,0 

22.11,8 

24.57,5 

3900 

10.25,8 

■ 12.82,2 

15.38,6 

17.95,1 

20.51,5 

23.07,9 

25.64,4 

3000 

4000 

10.08,2 

12.60,3 

15.12,3 

17.64,4 

20.16,4 

22.68,5 

25.20,5  1 

4000 

10.52,1 

13.15,1 

15.78,1 

18.41,1 

21.04,1 

23.67,1 

26.30,1 

4000 

4100 

10.33,4 

12.91,8 

15.50,1 

18.08,5 

20.66,8 

23.25,2 

25.83,6  i 

4100 

10.78,4 

13.47,9 

16.17,5 

18.87,1 

21.56,7 

24.26,3 

26.95,9 

4100 

4200 

10.58,6 

13.23,3 

15.87,9 

18.52,6 

21.17,3 

23.81,9 

26.46,6 

4200 

11.04,7 

13.80,8 

16.57,0 

19.33,2 

22.09,3 

24.85,5 

27.61,6 

4200 

4300 

10.83,8 

13.54,8 

16.25,8 

18.96,7 

21.67,7 

24.38,6 

27.09,6  | 

4300 

11.31,0 

14.13,7 

16.96,4 

19.79,2 

22.61,9 

25.44,7 

28.27,4 

4300 

4400 

11.09,0 

13.86,3 

16.63,6 

19.40,8 

22.18,1 

24.95,3 

27.72,6 

4400 

11.57,3 

14.46,6 

17.35,9 

20.25,2 

23.14,5 

26.03,8 

28.93,2 

4400 

4500 

11.34,2 

14.17,8 

17.01,4 

19.84,9 

22.68,5 

25.52,1 

28.35,6 

4500 

11.83,6 

14.79,5 

17.75,3 

20.71,2 

23.67,1 

26.63,0 

29.58,9 

4500 

4600 

11.59,5 

14.49,3 

17.39,2 

20.29,0 

23.18,9 

26.08,8 

28.98,6  I 

4000 

12.09,9 

15.12,3 

18.14,8 

21.17,3 

24.19,7 

27.22,2 

30.24,7 

4000 

4700 

11.84,7 

14.80,8 

17.77,0 

20.73,2 

23.69,3 

26.65,5 

29.61,6  I 

4700 

12.36,2 

15.45,2 

18.54,2 

21.63,3 

24.72,3 

27.81,4 

30.90,4 

4700 

4800 

12.09,9 

15.12,3 

18.14,8 

21.17,3 

24.19,7 

<27.22,2 

30.24,7 

4800 

12.62,5 

15.78,1 

18.93,7 

22.09,3 

25.24,9 

28.40,5 

31.56,2 

4800 

4900 

12.35,1 

15.43,8 

18.52,6 

21.61,4 

24.70,1 

27.78,9 

30.87,7 

4900 

12.88,8 

16.11,0 

19.33,2 

22.55,3 

25.77,5 

28.99,7 

32.21,9 

4000 

5000 

12.60,3 

15.75,3 

18. 90;  4 

22.05,5 

25.20,5 

28.35,6 

31.50,7 

5000 

13.15,1 

16.43,8 

19.72,6 

23.01,4 

26.30,1 

29.58,9 

32.87,7 

5000 

5100 

12.85,5 

16.06,8 

■ 19.28,2 

22.49,6 

25.71,0 

28.92,3 

32.13,7 

5100 

13.41,4 

16.76,7 

20.12,1 

23.47,4 

26.82,7 

30.18,1 

33.53,4 

5100 

5200 

13.10,7 

16.38,4 

19.66,0 

22.93,7 

26.21,4 

29.49,0 

32.76,7 

5200 

13.67,7 

17.09,6 

20.51,5 

23.93,4 

27.35,3 

<30.  / / j<3 

34.19,2 

5200 

5300 

13.35,9 

16.69,9 

20.03,8 

23.37,8 

26.71,8 

30.05,8 

33.39,7 

5300 

13.94,0 

17.42,5 

20.91,0 

24.39,5 

27-87,9 

31.36,4 

34.84,9 

5300 

5400 

13.61,1 

17.01,4 

20.41,6 

23.81,9 

27.22,2 

30.62,5 

34.02,7 

5400 

14.20,3 

17.75,3 

21.30,4 

24.85,5 

28.40,5 

31.95,6 

35.50,7 

5400 

5500 

13.86,3 

17.32,9 

20.79,5 

24.26,0 

27.72,6 

31.19,2 

34.65,8 

5500 

14.46,6 

18.08,2 

21.69,9 

25.31,5 

28.93,2 

32.54,8 

36.16,4 

5500 

5600 

14.11,5 

17.64,4 

21.17,3 

24.70,1 

28.23,0 

31.75,9 

35.28,8  j 

5000 

14.72,9 

18.41,1 

22.09,3 

25.77,5 

29.45,8 

33.14,0 

36.82,2 

5000 

5700 

14.36,7 

17.95,9 

21.55,1 

25.14,2 

28.73,4 

32.32,6 

35.91,8 

5700 

14.99,2 

18.74,0 

22.48,8 

26.23,6 

29.98,4 

33.73,2 

37.47,9 

5700 

5800 

14.61,9 

18.27,4 

21.92,9 

25.58,4 

29.23,8 

32.89,3 

36.54,8  j 

5800 

15.25,5 

19.06,8 

22.88,2 

26.69,6 

30.51,0 

34.32,3 

38.13,7 

5800 

5900 

14.87,1 

18.58,9 

22.30,7 

26.02,5 

29.74,2 

33.46,0 

37.17,8 

5900 

15.51,8 

19.39,7 

23.27,7 

27.15,6 

31.03,6 

34.91,5 

38.79,5 

5000 

6000 

15.12,3 

18.90,4 

22.68,5 

26.46,6 

30.24,7 

34.02,7 

37.80,8 

0000 

15.78,1 

19.72,6 

23.67,1 

27.61,6 

31.56,2 

35.50,7 

39.45,2 

0000 

6100 

15.37,5 

19.21,9 

23.06,3 

26.90,7 

30.75,1 

34.59,5 

38.43,8 

0100 

16.04,4 

20.05,5 

24.06,6 

28.07,7 

'32.08,8 

36.09,9 

40.11,0 

OlOO 

6200 

15.62,7 

19.53,4 

23.44,1 

27.34,8 

31.25,5 

35.16,2 

39.06,8 

0200 

16.30,7 

20.38,4 

24.46,0 

28.53,7 

32.61,4 

36.69,0 

40.76,7 

0200 

| 6300 

15.87,9 

19.84,9 

23.81,9 

27.78,9 

31.75,9 

35.72,9 

39.69,9 

0300 

16.57,0 

20.71,2 

24.85,5 

28.99,7 

33.14,0 

37.28,2 

41.42,5 

0300 

6400 

16.13,2 

20.16,4 

24.19,7 

28.23,0 

32.26,3 

36.29,6 

40.32,9 

0400 

16.83,3 

21.04,1 

25.24,9 

29.45,8 

33.66,6 

37.87,4 

42.08,2 

G400 

6500 

16.38,4 

20.47,9 

24.57,5 

28.67,1 

32.76,7 

36.86,3 

40.95,9  ! 

0500 

17.09,6 

21.37,0 

25.64,4 

29.91,8 

34.19,2 

38.46,6 

42.74,0 

0500 

6600 

16.63,6 

20.79,5 

24.95,3 

29.11,2 

33.27,1 

37.43,0 

41.58,9 

0000 

*17.35,9 

21.69,9 

26.03,8 

30.37,8 

34.71,8 

39.05,8 

43.39,7 

6000 

6700 

16.88,8 

21.11,0 

25.33,2 

29.55,3 

33.77,5 

37.99,7 

42.21,9 

0700 

17.62,2 

22.02,7 

26.43,3 

30.83,8 

35.24,4 

39.64,9 

44.05,5 

0700 

6800 

17.14,0 

21.42,5 

25.71,0 

29.99,5 

34.27,9 

38.56,4 

42.84,9 

0800 

17.88,5 

22.35,6 

26.82,7 

31.29,9 

35.77,0 

40.24,1 

44.71,2 

0800 

6900 

17.39,2 

21.74,0 

26.08,8 

30.43,6 

34.78,4 

39.13,2 

43.47,9 

6900 

18.14,8 

22.68,5 

27.22,2 

31.75,9 

36.29,6 

40.83,3 

45.37,0 

OOOO 

7000 

17.64,4 

22.05,5 

26.46,6 

30.87,7 

35.28,8 

39.69,9 

44.11,0 

7000 

18.41,1 

23.01,4 

27.61,6 

32.21,9 

36.82,2 

41.42,5 

46.92,7 

7000 

7100 

17.89,6 

22.37,0 

26.84,4 

31.31,8 

35.79,2 

40.26,6 

44.74,0 

7100 

18.67,4 

23.34,2 

28.01,1 

32.67,9 

37.34,8 

42.01,6 

46.68,5 

7100 

7200 

18.14,8 

22.68,5 

27.22,2 

31.75,9 

36.29,6 

40.83,3 

45.37,0 

7200 

18.93,7 

23.67,1 

28.40,5 

33.14,0 

37.87,4 

42.60,8 

47.34,2 

7200 

7300 

18.40,0 

23.00,0 

27.60,0 

32.20,0 

36.80,0 

41.40,0 

46.00,0 

7300 

19.20,0 

24.00,0 

28.80,0 

33.60,0 

38.40,0 

43.20,0 

48.99,9 

7300 

1 7400 

18.65,2 

23.31,5 

27.97,8 

32.64,1 

37.30,4 

41.96,7 

46.63,0 

7400 

19.46,3 

24.32,9 

29.19,5 

34.06,0 

38.92,6 

43.79,2 

48.65,8 

7400 

7500 

18.90,4 

23.63,0 

28.35,6 

33.08,2 

37.80,8 

42.53,4 

47.26,0 

7500 

19.72,6 

24.65,8 

29.58,9 

34.52,1 

39.45,2 

44.38,4 

49.31,5 

7500 

7600 

19.15,6 

23.94,5 

28.73,4 

33.52,3 

38.31,2 

43.10,1 

47.89,0 

7600 

19.98,9 

24.98,6 

29.98,4 

34.98,1 

39.97,8 

44.97,5 

49.97,3 

7600 

7700 

19.40,8 

24.26,0 

29.11,2 

33.96,4 

38.81,6 

43.66,8 

48.52,1 

7700 

20.25,2 

25.31,5 

30.37,8 

35.44,1 

40.50,4 

45.56,7 

50.63,0- 

7 700 

7800 

19.66,0 

24.57,5 

29.49,0 

34.40,5 

39.32,1 

44.23,6 

49.15,1 

7800 

20.51,5 

25.64,4 

30.77,3 

35.90,1 

41.03,0 

46.15,9 

51.28,8 

7300 

7900 

19.91,2 

24.89,0 

29.86,8 

34.84,7 

39.82,5 

44.80,3 

49.78,1 

7900 

20.77,8 

25.97,3 

31.16,7 

36.36,2 

41.55,6 

46.75,1 

51.94,5 

7000 

8000 

20.16,4 

23.20,5 

, 30.24,7 

35.28,8 

40.32,9 

45.37,0 

50.41,1 

8000 

21.04,1 

26.30,1 

31.56,2 

36.82,2 

42.08,2 

47.34,2 

52.60,3 

8000 

j 8100 

20.41,6 

25.52,1 

30.62,5 

35.72,9 

40.83,3 

45.93,7 

51.04,1 

8100 

21.30,4 

26.63,0 

31.95,6 

37.28,2 

42.60,8 

47.93,4 

53.26,0 

8100 

| 8200 

20.66,8 

25.83^ 

31.00,3 

36.17,0 

41.33,7 

46.50,4 

51.67.1 

8200 

21.56,7 

26.95,9 

32.35,1 

37.74,2 

43.13,4 

48.52,6 

53.91,8 

8200 

8300 

20.92,1 

26.15,1 

31.38,1 

36.61,1 

41.84,1 

47.07,1 

52.30,1 

8300 

21.83,0 

27.28,8 

32.74,5 

38.20,3 

43.66,0 

49.11,8 

54.57,5 

8300 

8400 

21.17,3 

26.46,6 

31.75,9 

37.05,2 

42.34,5 

47,63,8 

52.93,2 

8400 

22.09,3 

27.61,6 

33.14,0 

38.66,3 

44.18,6 

49.71,0 

55.23,3 

8400 

! 8500 

21.42,5 

26.78,1 

32.13,7 

37.49,3 

42.84,9 

48.20,5 

53.56,2 

8500 

22.35,6 

27.94,5 

33.53, £ 

39.12,3 

44.71,2 

50.30,1 

55.89,0 

8500 

8600 

21.67,7 

27.09.6 

32.51,5 

37.93,4 

43.35.3 

48.77,3 

54.19,2 

8600 

22.61,9 

28.27,4 

33.92,9 

39.58,4 

45.23,8 

50.89,3 

56.54,8 

8000 

8700 

21.92,9 

27.41,1 

32.89,3 

38.37,5 

43.85,8 

49.34,0 

54.82,2 

8700 

22.88,2 

28.60,3 

34.32,3 

40.04,4 

45.76,4 

51.48,5 

57.20,5 

8700 

; 8800 

22.18,1 

27.72,6 

33.27,1 

38.81,6 

44.36,2 

49.90,7 

55.45,2 

8800 

23.14,5 

28.93,2 

34.71,8 

40.50,4 

46.29,0 

52.97,7 

57.86,3 

8800 

! 8900 

22.43,3 

28.04,1 

33.64,9 

39.25,6 

44.86,6 

50.47,4 

56.08,2 

8900 

23.40,8 

29.26,0 

35.11,2 

40.96,4 

46.81,6 

52.66,8 

58.52,1 

8000 

i 9000 

22.68,5 

28.35,6 

34.02,7 

39.69,9 

45.37,0 

51.04,1 

56.71,2 

9000 

23.67,1 

29.58,9 

35.50,7 

41.42,5 

47.34,2 

53.26,0 

59.17,8 

OOOO 

9100 

22.93,7 

28.67,1 

f 

4.40, 5 

40.14,0 

45.87,4 

51.60,8 

57.34,2 

9100 

23.93,4 

29.91,8 

35.90,1 

41.88,5 

47.86,8 

53.85,2 

59.83,6 

0100 

9200 

23.18,9 

28.98,6 

1 34.78,4 

40.58,1 

46.37,8 

52.17,5 

57.97,3 

9200 

24.19,7 

30.24,7 

36.29,6 

42.34,5 

48.39,5 

54.44,4 

60.49,3 

9200 

9300 

23.44,1 

^9.30,1 1 35.16,2 

41.02,2 

46.88,2 

52.74,2 

58.60,3 

9300 

24.46,0 

30.57,5 

36.69,0 

42.80,5 

48.92,1 

55.03,6 

61.15,1 

0300 

9400 

23. 6^ 

29.61,6 

1 35.54,0 

41.46,3 

47.38,6 

53.31,0 

59.23,3 

9400 

24.72,3 

30.90,4 

37.08,5 

43.26,6 

49.44,7 

55.62,7 

61.80,8 

0400 

9500 

23.94,5 

29.93,2 

! 35.91,8 

41.90,4 

47.89,0 

53.87,7 

59.86,3 

9500 

24.98,6 

31.23,3 

37.47,9 

43.72,6 

49.97,3 

56.21,9 

62.46,6 

0500 

9600 

24.19,7 

30.24,7]  36.29,6 

42.34,5 

48.39,5 

54.44,4 

60.49,3 

9600 

25.24,9 

31.56,2 

37.87,4 

44.18,6 

50.49,9 

56.81,1 

63,12,3 

0600 

9700 

24.44,! 

30.56,2!  36.67,4 

42.78,6 

48.89,9 

55.01,1 

61.12,3 

9700 

25.51,2 

31.89,0 

38.26,8 

44.64,7 

51.02,5 

57.40,3 

63.78,1 

0700 

9800 

' 24.70,1 

30.87,7 

57.05,2 

43.22,7 

49.40,3 

55.57,8 

61.75,3 

9800 

25.77,5 

32.21,9 

38.66,3 

45.10,7 

51.55,1 

57.99,5 

64.43,8 

0800 

9900 

1 24.95,3 

31 .1 9,2  37.43,0 

43.66,8 

49.90,7 

56.14,5 

62.38,4 

9900 

26.03,8 

32.54,8 

39.05,8 

45.56,7 

52.07,7 

58.58,6 

65.09,6 

OOOO 

1 oooo 

! j 25. 2'), f 

31.50,7 

j 37.80,8 

44.11,( 

50.41,1 

I 56.71,2 

63.01,4 

lOOOO 

26.30,1 

32.87,7 

39.45,2 

46.02,7 

52.60,3 

59.17,8 

65.75,3 

1 OOOO 

January  23rd — 23  DAYS-  O month.  23  days. 


January  24th— 24  DAYS — O month  24  days. 


E 

< 

25  DAYS, 

E 

<c 

26  DA*52S. 

E 

< 

Hate. 

4 

5 

6 

7 

8 ] 

9 

10 

Hate. 

4 I 

5 

6 

7 1 

8 

9 | 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

.27,4 

.54,8 

.82,2 

.34,2 

.68,5 

1.02,7 

.41,1 

.82,2 

1.23,3 

.47,9 

.95,9 

1.43,8 

.54,8! 

1.09,6: 

1.64,/J 

.61,6 

1.23,3 

1.84,9 

.68,5 

1.37,0 

2.05,5 

100 
200 
300 ! 

.28,5 

.57,0 

.85,5 

.35,6 

.71,2 

1.06,8 

.42,7 

.85,5 

1.28,2 

.49,9  .57,0 

.99,7'  1.14,0 

1.49,61  1.71,0 

.64,1 

1.28,2 

1.92,3 

.71,2 
1 .42,5 
2.13,7 

lOO 

200 

300 

1.09,6 

1.37,0 

1.64,4 

1.37,0 

1.71,2 

2.05,5 

1.64.4 

2.05.5 

2.46.6 

1.91,8 

2.39.7 

2.87.7 

2.19/2 

4&.  o 

J 3.28,8 

2.46,6 

3.08,2 

3.69,9 

2.74.0 
3.42,5 

4.11.0 

400 

500 

000 

1.14.0 
1.42,5 

1.71.0 

1.42,5 

1.78,1 

2.13,7 

1.71,0 

2.13,7 

2.56,4 

1.99,5 

2.49,3 

2.99,2 

2.27,9] 

2.84.9 

3.41.9 

2.56.4 

3.20.5 
3.84,7 

2.84,9  ' 
3.56,2  i 
4.27,4  | 

400 
500 
600  | 

700 

800 

900 

1.91,8 

2.19,2 

2.46,6 

2.39,7 

2.74,0 

3.08,2 

2.87.7 

3.28.8 

3.69.9 

3.35.6 

3.83.6 
4.31, 5| 

3.83,6 

4.38,4 

4.93,2 

4.31,5 

4.93,2 

5.54,8 

Y 4.79,5 
5.47,9 
6.16,4 

700 

800 

900 

1.99,5 

2.27,9 

2.56,4 

2.49,3 

2.84,9 

3.20,5 

2.99,2 

3.40 

3.84^7 

3.49,0 

3.98,9 

4.48,8 

3.98.9 

4.55.9 

5.12.9 

4.48.8 

5.12.9 
5.77,0 

4.98,6  1 

5.69,9 

6.43,1 

fob 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

2.74,0 

3.01,4 

3.28,8 

3.42,5 

3.76,7 

4.11,0 

4.11.0 

4.52.1 

4.93.2 

4.79,51 

5.27,4 

5.75,3 

5.47,9 

6.02,7 

6.57,5 

6.16,4 

6.78,1 

7.39,7 

1 6.84,9 
-7.53,4 
8.21,9 

lOOO 

1100 

1200 

2.84.9 
3.18,4 

3.41.9 

3.56,2 

3.91,8 

4.27,4 

4.27,4 

4.70,1 

5.12,9 

4.98,6 

5.48,5 

5.98,4 

5.69,9 

6.26,8 

6.83,8 

6.41.1 

7.05.2 

7.69.3 

Ji  .12,3 
7.83,6 
8.54,8 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

3.56,2 

3.83,6 

4.11,0 

4.45,2 

4.79,5 

5.13,7 

5.34.2 

5.75.3 

6.16.4 

6.23,3 

6.71,2 

7.19,2 

7.12,3 

7.67,1 

8.21,9 

8.01,4 

8.63,0 

9.24,7 

1 8.90,4 
9.58,9 
10.27,4 

1300 

1400 

1500 

3.70.4 
3.98,9 

4.27.4 

4.63,0 

4.98,6 

5.34,2 

5.55,6 

5.98,4 

6.41,1 

6. 4$, 2 
6.98,1 
7.47,9 

7.40.8 

7.97.8 

8.54.8 

8.33.4 

8.97.5 

9.61.6 

9.26,0 
9.97,3 
10.68,5  | 

1300 
1400  i 
1500 

1600 

1700 

1800 

4.38,4 

4.65,8 

4.93,2 

5.47,9 

5.82,2 

6.16,4 

6.57.5 

6.98.6 

7.39.7 

7.67.1 

8.15.1 
8.63,0 

8.76,7 

9.31,5 

9.86,3 

9.86, y 
10.47/ 

n.yfe 

10.95.9 
11.64,4 

12.32.9 

lOOO 

1700 

1800 

4.55.9 
4.84,4 

5.12.9 

5.69,9 

6.05,5 

6.41,1 

6.83,8 

7.26,6 

7.69,3 

7.97,8 

8.47,7 

8:97,5 

9.11.8 

9.68.8 
10.25,8 

10.25.8 

10.89.9 
11.54,0 

11.39,7  1 
12.11,0  1 
12.82,2 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

1900 

I 2000 
2100 

5.20,5 

5.47,9 

5.75,3 

6.50,7 

6.84.9 

7.19,2 

7.80.8 

8.21.9 
8.63,0 

9.11,0 

9.38,9 

10.06,8 

10.41,1 

10.95,9 

11.50,7 

1/71, 2 
>2.32,9 
02.94,5 

13.01.4 
13.69,9 

14.38.4 

lOOO 

2000 

2100 

5.41.4 
5.69,9 

5.98.4 

6.76,7 

7.12,3 

7.47,9 

8.12,1 

8.54,8 

8.97,5 

9.47,4 

9.97,3 

10.47,1 

10.82.7 

11.39.7 

11.96.7 

12.18,1 

12.82,2 

13.46,3 

13.53,4 

14.24,7 

14.95,9 

2200 

2300 

2400 

6.02,7 

6.30,1 

6.57,5 

7.53,4 

7.87,7 

8.21,9 

9.04.1 

9.45.2 
, 9.86,3 

10.54,8 

11.02,7 

12.05,5 

12.60,3 

. is  1 5_L 

13.56,2 

Q4.17j&4 

15.06,8 
] 0.‘43*8 

2200 

<2300^ 

6.26,8 

6.55^J. 

7.83,6 

^A.19,2 

9.40,3 

9.83,0 

10.97,0 
11.46,8 
_ 11.96,7 

12.53.7 

13.10.7 

13.67.7 

14.10.4 

14.74.5 

15.38.6 

15.67,1 
16.38,4 
17.09,6  j 

2200 

2300 

2400 

o.y*,o|  iv.av. 

1 A OA  *7 

16.02.7 

16.66.8 
17.31,0 

17.80,8 

18.52,1 

19.23,3 

2500 

2600 

2700 

. 2500 
2608' 
3700 

^ 6.84^ 
7.39,7 

8 _ 56,2 
*8;9M 
9.24,7 

r- 

10.68.5 

11.09.6 

’ 11.98,6 
12.46,6 
12.94,5 

13.69,9 

14.24,7 

14.79,5 

15.41,1 

16.02,7 

16.64,4 

17.12.3 
17.80,8 

18.49.3 

2500 

2000 

2700 

7.12.3 
7.40,8 

7.69.3 

8.90,4 

9.26,0 

9.61,6 

10.68,5 

11.11,2 

11.54,0 

V 

14.81,6 

^.6 

19.94,5 
. 20.65,8 
37,0 

:i,  T«iE5r 

2800 

2900 

3000 

^3100 

Ufeoo 

2900 
| 3000 

7.67,1 

7.94,5 

8.21,9 

9.58, 9f  11.50,7 
9.93,d  11.91,8 
10.27, 4f  12.32,9 

13.42,5 

13.90.4 

14.38.4 

15.34,2 

15.89,0 

16.43,8 

17.26,0 

17.87,7 

18.49,3 

19.17.8 
19.86,3 

20.54.8 

2800 

2900 

3000 

7.97.8 
8.26,3 

8.54.8 

9.97,3 

10.32,9 

10.68,5 

11.96,7 

12.39,5 

12.82,2 

13.96,2 

14.46,0 

14.95,9 

15^5; 

16.52, 

17.09, 

6 

6 

10$ 

19.23, 

3100 

3200 

3300 

8.49,3 

8.76,7 

9.04,1 

10.61,6 
JO. 95, 9 
11.30,1 

12.74.0 

13.15.1 

13.56.2 

14.86,3 

15.34.2 

15.82.2 

16.98,6 

17.53,4 

18.08,2 

19.11,0 

19.72,6 

20.34,2 

21.23.3 
21.91,8 

22.60.3 

3100 

3200 

3300 

8.83.3 
9.11,8 

9.40.3 

11.04,1 

11.39,7 

11.75,3 

13.24,9 

13.67,7 

14.10,4 

15.45,8 

15.95,6 

16.45,5 

17.66.6 

18.23.6 
18.80,5 

19.87.4 

20.51.5 

21.15.6 

22. 

H-79,5 

23.50,7 

3400 

3500 

3600 

9.31,5 

9.58,9 

9.86,3 

11.64,4 

11.98,6 

12.32,9 

13.97.3 

14.38.4 

14.79.5 

16.30.1 

16.78.1 
17.26,0 

18.63,0 

19.17,8 

19.72,6 

20.95,9 

21.57,5 

22.19,2 

23.28.8 
23.97,3 

24.65.8 

3400 

3500 

3000 

9.68,8 

9.97,3 

10.25,8 

12.11,0 

12.46,6 

12.82,2 

14.53,2 

14.95,9 

15.38,6 

16.95,3 

17.45,2 

17.95,1 

19.37.5 

19.94.5 

20.51.5 

21.79.7 

22.43.8 

23.07.9 

24.21,9 

24.93,2 

25.64,4 

. 3400 
' 3500 
3600 

3700 

3800 

3900 

10.13,7 

10.41,1 

10.68,5 

12.67,1 

13.01,4 

13.35,6 

15.20.5 

15.61.6 

16.02.7 

17.74,0 

18.21.9 

18.69.9 

20.27,4 

20.82,2 

21.37,0 

22.80,8 

23.42,5 

24.04,1 

25.34.2 
26.02,7 

26.71.2 

3700 

3800 

3900 

10.54.2 
10.82,7 

11.11.2 

13.17,8 

13.53,4 

13.89,0 

15.81,4 

16.24,1 

16.66,8 

18.44,9 

18.94,8 

19.44,7 

21.08.5 

21.65.5 

22.22.5 

23.72.1 

24.36.2 
25.00,3 

26.35,6 

27.06,8 

27.78,1 

3700 

3800 

3900 

4000 
j 4100 
4200 

10.95,9 

11.23,3 

11.50,7 

13.69,9 

14.04,1 

14.38,4 

16.43.8 

16.84.9 
17.26,0 

19.17.8 

19.65.8 
20.13,7 

21.91,8 

22.46,6 

23.01,4 

24.65,8 

25.27,4 

25.89,0 

27.39.7 
28.08,2. 

28.76.7 

4000 

4100 

4200 

11.39.7 
11.68,2 

11.96.7 

14.24,7 

14.60,3 

14.95,9 

17.0.), 6 
17.52,3 
17.95,1 

19.94,5 

20.44,4 

20.94,2 

22.79,5 

23.36.4 

23.93.4 

25.64.4 

26.28.5 

26.92.6 

28.49,3 

29.20,5 

29.91,8 

4000 

4100 

4200 

4300 
4400 
| 4500 

11.78,1 

12.05,5 

12.32,9 

14.72,6 

15.06,8 

15.41,1 

17.67.1 

18.08.2 
18.49,3 

20.61,6 

21.09,6 

21.57,5 

23.56,2 

24.11,0 

24.65,8 

26.50,7 

27.12,3 

27.74,0 

29.45.2 
30.13,7 

30.82.2 

4300 

4400 

4500 

12.25.2 
12.53,7 

12.82.2 

15.31,5 

15.67,1 

16.02,7 

18.37,8 

18.80,5 

19.23,3 

21.44,1 

21.94,0 

22.43,8 

24.50.4 

25.07.4 

25.64.4 

27.56.7 

28.20.8 
28.84,9 

30.63,0 

31.34,2 

32.05,5 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

12.60,3 

12.87,7 

13.15,1 

15.75,3 

16.09,6 

16.43,8 

18.90.4 

19.31.5 

19.72.6 

22.05,51  25.20,5 

22.53,4  25.75,3 

23.01, 4|  26.30,1 

28.35,6 

28.97,3 

29.58,9 

31.50.7 
32.19,2 

32.87.7 

4000 

4700 

4800 

13.10.7 
13.39,2 

13.67.7 

16.38,4 

16.74,0 

17.09,6 

19.66,0 

20.08,8 

20.51,5 

• 22.93,7 
23.43,6 
23:93,4 

26.21.4 

26.78.4 
27.35,3 

29.49,0 

30.13.2 

30.77.3 

32.76,7 

33.47,9 

34.19,2 

4600 

4700 

4800 

4900 
5000 
1 5100 

13.42,5 

13.69,9 

13.97,3 

16.78,1 

17.12,3 

17.46,6 

20.13.7 

20.54.8 

20.95.9 

23.49,31  26.84,9 

23.97,3  27.39,7 

24.45,2|  27.94,5 

30.20,5 

30.82,2 

31.43,8 

33.56.2 
34.24,7 

34.93.2 

4900 

5000 

5100 

13.96.2 
14.24,7 

14.53.2 

17.45,2 

17.80,8 

18.16,4 

20.94,2 

21.37,0 

21.79,7 

24.43,3 

24.93,2 

25.43,0 

27.92.3 

28.49.3 

29.06.3 

31.41.4 

32.05.5 

32.69.6 

34.90,4 

35.61,6 

36.32,9 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

14.24,7 

14.52,1 

14.79,5 

17.80,8 

18.15,1 

18.49,3 

21.37.0 

21.78.1 
22.19>,2 

24.93,21  28.49,3 

25.41,1  29.04,1 

25.89, 0]  29.58,9 

32.05,5 

32.67,1 

33.28,8 

35.61.6 
36.30,1 

36.98.6 

5200 

5300 

5400 

14.81.6 
15.10,1 

15.38.6 

18.52,1 

18.87,7 

19.23,3 

22.22,5 

22.65,2 

23.07,9 

25.92,9 

26.42,7 

26.92,6 

29.63.3 

30.20.3 

30.77.3 

33.33.7 

33.97.8 

34.61.9 

37.04,1 

37.75,3 

38.46,6 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

15.06,8 

15.34,2 

15.61,6 

18.83,6 

19.17,8 

19.52,1 

22.60.3 

23.01.4 

23.42.5 

26.37,0 

26.84.9 

27.32.9 

30.13,7 

30.68,5 

31.23,3 

33.90,4 

.34.52,1 

35.13,7 

37.67.1 
38.35,6 

39.04.1 

5500 

5000 

5700 

15.67.1 
15.95,6 

16.24.1 

19.58,9 

19.94,5 

20.30,1 

23.50,7 

23.93,4 

24.36,2 

27.42,5 

27.92,3 

28.42,2 

31.34.2 

31.91.2 

32.48.2 

35.26.0 

35.90.1 

36.54.2 

39.17,8 

39.89,0 

40.60,3 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

15.89,0 

16.16,4 

16.43,8 

19.86,3 

20.20,5 

20.54,8 

23.83.6 

24.24.7 

24.65.8 

27.80.8 

28.28.8 
28.76,7 

31.78,1 

32.32,9 

32.87,7 

. 35.75,3 
36.37,0 
36.98,6 

39.72.6 
40.41,1 

41.09.6 

5800 

5900 

6000 

16.52.6 
16.81,1 

17.09.6 

20.65,8 

21.01,4 

21.37,0 

24.78,9 

25.21,6 

25.64,4 

28.92,1 

29.41,9 

29.91,8 

33.05.2 

33.62.2 

34.19.2 

37.18.4 

37.82.5 

38.46.6 

41.31,5 

42.02,7 

42.74,0 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

16.71,2 

16.98,6 

17.26,0 

20.89,0 

*21.23,3 

21.57,5 

25.06.8 

25.47.9 
25.89,0 

29.24,7 

29.72,6 

30.20,5 

33.42,5 

33.97,3 

34.52,1 

37.60,3 

38.21,9 

38.83,6 

41.78.1 
42.46,6 

43.15.1 

6100 

6200 

6300 

17.38.1 
17.66,6 

17.95.1 

21.72,6 

22.08,2 

22.43,8 

26.07,1 

26.49,9 

26.92,6 

30.41,6 

30.91,5 

31.41,4 

34.76.2 

35.33.2 
35.90,1 

39.10.7 

39.74.8 

40.38.9 

43.45,2 

44.16,4 

44.87,7 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

17.53,4 

17.80,8 

18.08,2 

21.91,8 

22.26,0 

22.60,3 

26.30.1 

26.71.2 

27.12.3 

30.68,5 
31. 1^,4 
31.64,4 

35.06,8 

35.61,6 

36.16,4 

39.45,2 

40.06,8 

40.68,5 

43.83,6 

44.52,1 

45.20,5 

6400 

6500 

6000 

18.23,6 

18.52,1 

18.80,5 

22.79,5 

23.15,1 

23.50,7 

27.35,3 

27.78,1 

28.20,8 

31.91,2 

32.41,1 

32.91,0 

36.47.1 

37.04.1 

37.61.1 

41.03.0 

41.67.1 

42.31.2 

45.58,9 

46.30,1 

47.01,4 

6400 

6500 

6600 

67  OO 
6800 
6900 

18.35,6 

18.63,0 

18.90,4 

22.94,5 

23.28,8 

23.63,0 

27.53.4 

27.94.5 

28.35.6 

32.12.3 

32.60.3 
33.08,2 

36.71,2 

37.26,0 

37.80,8 

41.30,1 

41.91,8 

42.53,4 

45.89.0 
46.57,5 

47.26.0 

0700 

6800 

6900 

19.09.0 
19.37,5 

19.66.0 

. 23.86,3 
24.21,9 
24.57,5 

28.63,6 

29.06,3 

29.49,0 

33.40,8 

33.90,7 

34.40,5 

38.18.1 

38.75.1 

39.32.1 

42.95,3 

43.59.5 

44.23.6 

47.72,6 

48.43,8 

49.15,1 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

19.17,8 

19.45,2 

19.72,6 

23.97,3 

24.31,5 

24.65,8 

28.76.7 

29.17.8 

29.58.9 

33.56,2 

34.04.1 

34.52.1 

38.35,6 

38.90,4 

39.45,2 

43.15,1 

43.76,7 

44.38,4 

47.94.5 
48.63,0 

49.31.5 

7000 

7100 

7200 

19.94.5 
20.23,0 

20.51.5 

24.93,2 

25.28,8 

25.64,4 

29.91,8 

30.34,5 

30.77,3 

34.90,4 

35.40,3 

35.90,1 

39.89,0 
40.46,0: 
41 .03,(3 

44.87,7 

4fi.sc." 

47.44.1 

48.08.2 

49.86,3 

50.57,5 

51.28,8 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

20.00,0 

20.27,4 

20.54,8 

25.00,0 

25.34,2 

25.68,5 

30.00,0 

30.41.1 

30.82.2 

35.00,0 

35.47.9 

35.95.9 

40.00,0 

40.54,8 

41.09,6 

45.00,0 

45.61,6 

46.23,3 

50.00,0 

50.68,5 

51.37,0 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

20.80,0 

21.08,5 

21.37,0 

26.00,0 

26.35,6 

26.71,2 

31.20,0 

31.62,7 

32.05,5 

36.40,0 

36.89,9 

37.39,7 

41.60.0 

42.17.0 

42.74.0 

52.00,0 

52.71,2 

53.42,5 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

20.82,2 

21.09,6 

21.37,0 

26.02,7 

26.37,0 

26.71,2 

31.23.3 

31.64.4 

32.05.5 

36.43.8 

36.91.8 
37.39a7 

41 .64,4 
42.19,2 
42.74,0 

46.84,9 

47.46,6 

48.08,2 

52.05.5 
52.74,0 

53.42.5 

21.65.5 
21.94,0 

22.22.5 

27.06,8 

27.42,5 

27.78,1 

32.48,2 

32.91,0 

33.33,7 

37.89,6 

38.39,5 

38.89,3 

43.31,0 

43.87.9 

44.44.9 

48.)  2, 3 
49.36,4 
50.00,5 

54>7.9 

55.56,2 

| 7600 
7700 
7800 

7900 
8000 
| 8100 

21.64,4 

21.91,8 

22.19,2 

27.05,5 

27.39,7 

27.74,0 

32.46.6 

32.87.7 

33.28.8 

37.87,7 

38.35.6 

38.83.6 

43.28,8 

43.83,6 

44.38,4 

48.69,9 

49.31,5 

49.93,2 

54.11.0 

54.79,5 

55.47,9 

7900 

8000 

8100 

22.51,0 

22.79,5 

23.07,9 

28.13,7 

28.49,3 

28.84,9 

33.76,4 

34.19,2 

34.61,9 

39.39,2 

39.89,0 

40.38,9 

45.01.9 

45.58.9 

46.15.9 

50.64,7 
. 51.2SJ8 
51.92,9 

56.27,4 

56.98,6 

57.69,9 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

22.46,6 

22.74,0 

23.01,4 

28.08,2 

28.42,5 

28.76,7 

33.69,9 

34.11.0 

34.52.1 

39.31.5 

39.79.5 
40.27,4 

44.93,2 

45.47,9 

46.02,7 

50.54,8 

51.16,4 

51.78,1 

56.16.4 
56.84,9 

57.53.4 

8200 

8300 

8400 

23.36.4 
23.64,9 

23.93.4 

29.20,5 

29.56,2 

29.91,8 

35.04,7 

35.47,4 

35.90,1 

40.88,8 

41.38,6 

41.88,5 

46.72,14 

47.29,9 

47.86,8 

52.57.0 

53.21.1 

53.85.2 

58.41,1 

59.12,3 

59.83,6 

1 8200 
8300 
8400 

8500 

8600 

8700 

23.28,8 

23.56,2 

23.83,6 

29.11,0 

29.45,2 

29.79,5 

34.93.2 

35.34.2 

35.75.3 

40.75.3 

41.23.3 
41.71,2 

46.57,5 

47.12,3 

47.67,1 

52.39,7 

53.01,4 

53.63,0 

58.21.9 
58.90,4 

59.58.9 

8500 
! 8600 
8700 

24.21.9 
24.50,4 

24.78.9 

30.27,4 

30.63,0 

30.98,6 

36.32,9 

36.75,6 

37.18,4 

42.38,4 

42.88,2 

43.38,1 

48.43.8 
49.00,8 

49.57.8 

54.49.3 

55.13.4 

55.77.5 

60.54,8 

61.26,0 

61.97,3 

8500 

8600 

8700 

i 8800 

1 8900 
9000 

24.11,0 

24.38,4 

24.65,8 

30.13,7 

30.47,9 

30.82,2 

36.16.4 

36.57.5 

36.98.6 

42.19,2 

42.67.1 

43.15.1 

48.21,9 

48.76,7 

49.31,5 

54.24,7 

54.86,3 

55.47,9 

60.27.4 
60.95,9 

61.64.4 

8800 

8900 

9000 

25.07.4 
25.35,9 

25.64.4 

31.34,2 
31.69,9 
1 32.05,5 

37.61,1 

38.03,8 

38.46,6 

43,87,91  50.14,8 
44.37,8,  50.71,8 

44.87,7  '5128,8 

56.41,6 

57.05.8 

57.69.9 

62.68,5 

63.39,7 

64.11,0 

8800 

8900 

9000 

9100 
! 9200 
1 9300 

24.93,2 

25.20,5 

25.47,9 

31.16,4 

31.50,7 

31.84,9 

37.39.7 

37.80.8 

38.21.9 

43.63.0 

44.11.0 
44.58,9 

49.86,3 

50.41,1 

50.95,9 

56.09,6 

56.71,2 

57.32,9 

62.32.9 
63.01,4 

63.69.9 

9100 

9200 

9300 

25.92.9 
26.21,4 

26.49.9 

1 32.41,1 

32.76,7 
| 33.12,3 

38.89,3 

39.32,1 

39.74,8 

45.37,5 

45.87,4 

46.37,3 

51.85,8. 

52.42.7 

52.99.7 

58.34,0j  64.82.2 

63.93,1  65.53,-4 

59.62,2]  66.24,7 

9100 
9200 
1 9300 
i 9400 
9500 
9600 
9700 
9800 
9900 

9400 
j 9500 
9600 
9700 
9800 
9900 

25.75,3 

26.02,7 

26.30,1 

32.19,2 

32.53,4 

32.87,7 

38.63.0 

39.04.1 

39.45.2 

45.06.8 

45.54.8 
46.02,7 

51.50,7 

52.05,5 

52.60,3 

57.94,5 

58.56,2 

59.17,8 

64.38,4 

65.06,8 

65.75,3 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

26.78,4 

27.06,8 

27.35,3 

33.47,9 

33.83,6 

34.19,1 

40.17,5 

40.60,3 

41.03,0 

46.87,1!  53.56,7 
47.37,0  54.13,7 

47.86,8]  54.70.7 

60.26, 8j  66.95,9 
60.90,4  67.67,1 
61.54,51  68.3S.4 

26.57,5 

26.84,9 

27.12,3 

33.21,9 

33.56,2 

33.90,4 

39.86.3 

40.27.4 

40.68.5 

46.50,7 

46.98.6 

47.46.6 

53.15,1 

53.69,9 

54.24,7 

59.79,5 

60.41,1 

61.02,7 

66.43.8 
67.12,3 

67.80.8 

27.63.8 
27.92,3 

28.20.8 

34.54,8 

34.90,4 

35.26,0 

41.45,8 

41.88,5 

42.31,2 

48.30,7 

48.86,6 

49.36,4 

55.27.7 

55.84.7 
56.41,6 

62.18,6]  69.09,6 

62.82, 7j  69.80,8 
63.46,8]  70.52,1 

lOOOO 

27.39,7 

34.24,7 

41.09,6 

47.94,5 

54.79,5 

61.64,4 

68.49,3 

lOOOO 

28.49,3 

35.61,6 

42.74,0 

49.86,3 

56.98,6 

64.11,0|  71.23,3 

lOOOO 

j January  25th. — 25  DAYS — O month  25  days. 

January  26th — 26  DAYS— O month  26  days. 

Januaxy  27th. — 27  DAYS — O month  27  days. 
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•*  i 

^ 2.7.32',  1 
23.93,4 

4 

' 2672.76 
26.92,6 

UsTis'TT 

29.91,8  1 

r 

-zma 

4100 

4200 

j'C'l 

""28.84,9 

3900T 

11. 96^7 

14. 9f>’  9 

17.95,1 

20.94,2 

11.83.6 
12.13,2 

12.42.7 

14.79,5 

15.16.4 

15.53.4 

17.75,3 

18.19,7 

18.64,1 

20.71,2 

21.23,0 

21.74,8 

23.67,1 

24.26,3 

24.85,5 

26.63,0 

27.29,6 

27.96,2 

29.58.9 

30.32.9 
31.06,8 

4000 
4100 
| 4200 

12.27,4 

12.58,1 

12.88,8 

15.34,2 

15.72,6 

16.11,0 

18.41.1 

18.87.1 

19.33.2 

21.47,9 

22.01,6 

22.55,3 

24.54,8 

25.16,2 

25.77,5 

27.61,6 

28.30.7 

28.99.7 

30.68,5 

31.45,2 

32.21,9 

4300 

4400 

4500 

12.72,3 

13.01,9 

13.31,5 

15.90.4 

16.27.4 

16.64.4 

19:08,5 

19.52,9 

19.97,3 

22.26,6 

22.78,4 

23.30,1 

25.44.7 

26.03.8 
26.63,0 

28.62,7 

29.29,3 

29.95,9 

31.80.8 

32.54.8  1 

33.28.8  j 

4300 

4400 

4500 

13.19,5 

13.50,1 

13.80,8 

16.49,3 

16.87,7 

17.26,0 

19.79.2 

20.25.2 

20.71.2 

23.09,0 

23.62,7 

24.16,4 

26.38,9 

27.00,3 

27.61,6 

29.68.8 

30.37.8 

31.06.8 

32.98,6  I 
33.75,3  1 
34.52,1 

4000 

4700 

4800 

13.61,1 

13.90,7 

14.20,3 

17.01.4 

17.38.4 
17.75,3 

20.41,6 

20.86,0 

21.30,4 

23.81,9 

24.33,7 

24.85,5 

27.22,2 

27.81.4 

28.40.5 

30.62.5 
31.29,0 

31.95.6 

34.02.7 

34.76.7 

35.50.7 

4000 

4700 

4800 

14.11,5 

14.42,2 

14.72,9 

17.64,4 

18.02,7 

18.41,1 

21.17.3 

21.63.3 

22.09.3 

24.70,1 

25.23,8 

25.77,5 

28.23,0 

28.84,4 

29.45,8 

31.75.9 

32.44.9 
33.14,0 

35.28,8 

36.05,5 

36.82,2 

4900 

5000 

5100 

14.49,9 

14.79,5 

15.09,0 

18.12.3 

18.49.3 

18.86.3 

21.74,8 

22.19,2 

22.63,6 

25.37,3 

25.89,0 

26.40,8 

28.99,7 

29.58,9 

30.18,1 

32.62.2 
33.28,8 

33.95.3 

36.24,7 

36.98.6 

37.72.6 

4000 

5000 

5100 

15.03,6 

15.34,2 

15.64,9 

18.79,5 
19.17,8 
< 19.56,2 

22.55.3 

23.01.4 

23.47.4 

26.31,2 

26.84,9 

27.38,6 

30.07,1 

30.68,5 

31.29,9 

33.83.0 

34.52.1 

35.21.1 

37.58,9 

38.35,6 

39.12,3 

5200 

5300 

5400 

15.38,6 

15.68,2 

15.97,8 

19.23.3 

19.60.3 

19.97.3 

23.07,9 

23.52,3 

23.96,7 

26.92,6 

27.44,4 

27.96,2 

30.77.3 

31.36.4 
31.95,6 

34.61,9 

35.28,5 

35.95,1 

38.46,6 

39.20.5 

39.94.5 

5200 

5300 

5400 

15.95,6 

16.26,3 

16.57,0 

19.94,5 

20.32,9 

20.71,2 

23.93.4 

24.39.5 

24.85.5 

27.92,3 

28.46,0 

28.99,7 

31.91,2 

32.52,6 

33.14,0 

35.90.1 

36.59.2 

37.28.2 

39.89,0 
40.65,8  | 
41.42,5  [ 

5500 

5600 

5700 

16.27,4 

16.57,0 

16.86,6 

20.34.2 

20.71.2 

21.08.2 

24.41,1 

24.85,5 

25.29,9 

28.47,9 

28.99,7 

29.51,5 

32.54,8 

33.14,0 

33.73,2 

36.61,6 

37.28,2 

37.94,8 

40.68.5 

41.42.5 
42.16,4 

5500 

5600 

5700 

16.87,7 

17.18,4 

17.49,0 

21.09,6 

21.47,9 

21.86,3 

25.31.5 

25.77.5 

26.23.6 

29.53,4 

30.07,1 

30.60,8 

33.75,3 

34.36,7 

34.98,1 

37.97.3 

38.66.3 

39.35.3 

42.19,2 

42.95,9 

43.72,6 

5800 

5900 

6000 

17.16.2 
17.45,8 

17.75.3 

21.45.2 

21.82.2 
22.19,2 

25.74,2 

26.18,6 

26.63,0 

30.03,3 

30.55,1 

31.06,8 

34.32,3 

34.91,5 

35.50,7 

38.61.4 
39.27,9 

39.94.5 

42.90.4 

43.64.4 

44.38.4 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

17.79,7 

18.10,4 

18.41,1 

22.24,7 

22.63,0 

23.01,4 

26:69,6 
27.15,6 
■ 27.61,6 

31.14,5 

31.68,2 

32.21,9 

35.59,5 

36.20,8 

36.82,2 

40.04.4 

40.73.4 

41.42.5 

44.49,3 

45.26,0 

46.02,7 

6100 

6200 

6300 

18.04,9 

18.34,5 

18.64,1 

22.56.2 

22.93.2 
23.30,1 

27.07,4 

27.51,8 

27.96,2 

31.58,6 

32.10,4 

32.62,2 

36.09,9 
■ 36.69,0 
| 37.28,2 

40.61,1 
41.27,7 
i 41.94,2 

45.12.3 

45.86.3 

46.60.3 

18.71,8 

19.02,5 

19.33,2 

23.39,7 

23.78,1 

24.16,4 

28.07.7 

28.53.7 

28.99.7 

32.75,6 

33.29,3 

33.83,0 

37.43,6 

38.04,9 

38.66,3 

42.11.5 

42.80.5 

43.49.6 

. 46.79,5 
47.56,2 
48.32,9 

6400 

6500 

6600 

18.93.7 

19.23,3 

19.52,9 

23.67.1 

24.04.1 

24.41.1 

28.40,5 

28.84,9 

29.29,3 

33'.  14,0 
33.65,8 
• 0.17,5 

[ 37.87,4 
j 38.46,6 
1 39.05,8 

. 42.60,8 
1 43.27,4 
43.94,0 

47.34.2 

48.08.2 

48.82.2 

6400 

6500 

6600 

19.63,8 

19.94,5 

20.25,2 

24.54,8 

24.93,2 

25.31,5 

- 29’. 45,8 
, 29.91,8 
30.37,8 

1 34.36,7 
' 34,90,4 
35.44,1 

39.27,7 

39.89,0 

40.50,4 

44.18.6 

44.87.7 

45.56.7 

49.09,6 

49.86,3 

50.63,0 

6700 

6800 

6900 

19.82.5 
20.12,1 

20.41.6 

24.78.1 

25.15.1 

25.52.1 

29.73,7 

30.18,1 

30.62,5 

34.69,3 
, 35.21,1 
35.72,9 

1 39:64,9 
' 40.24,1 
40.83,3 

44.60,5 

45.27,1 

45.93,7 

49.56,2 

50.30.1 

51.04.1 

6700 

6800 

6900 

20.55,9 

20.86,6 

21.17,3 

25169,9 

26.08,2 

26.46,6 

! 30:83,8 
31.29,9 
: 31.75,9 

35.97,8 

36.51,5 

37.05,2 

41.11,8 

41.73,2 

42.34,5 

46.25.8 

46.94.8 

47.63.8 

51.39,7 

52.16,4 

52.93,2 

7000 

7100 

7200 

20.71,2 

21.00,8 

21.30,4 

25.89.0 

26.26.0 
20,63,0 

31.06,8 
~ §1.51,2 
fSl.95,6 

36.24,7 
1 36.76,4 
■ 37.28,2 

41.42,5 
• 42.01,6 
42.60,8 

46.60.3 
47.26,8 

47.93.4 

51.78.1 

52.52.1 
53.26,0 

7000 

7100 

7200 

21.47,9 

21.78,6 

22.09,3 

26.84,9, 

27.23,3 

27.61,6 

32:21,9 

32'.'67,9 

33.1’4,0 

37.58,9 

38.12,6 

38.66,3 

■ 42.95,9 
43.57,3 
44.18,6 

48.32.9 

49.01.9 
49.71,0 

53.69,9 

54.46,6 

55.23,3 

7300 

7400 

7500 

21.60,0 

21.89,6 

22.19,2 

27.00,0 

27.37.0 

27.74.0 

32.40,0 

32.84,4 

33.28,8 

37.80,0 

38.31,8 

38.83,6 

43.20,0 

43.79,2 

44.38,4 

48.60,0 

49.26,6 

49.93,2 

54.00,0 

54.74,0 

55.47,9 

7300 

7400 

7500 

22.40,0 

22.70,7 

23.01,4 

28.00,0 

28.38,4 

28.76,7 

’ 33'. 60, 04  39.20,0 
j 34.06,01  39.73,7 
1 34:52,1 1 40.27,4 

44.80,0 

45.41,4 

46.02,7 

50.40.0 

51.09.0 

51.78.1 

56.00,0 

56.76,7 

57.53,4 

7600 

7700 

7800 

22.48  ® 
23-78,4 
.'23.07,9 

- 28.11,0 

28.47.9 

28.84.9 

33.73,2 

34.17,5 

34.61,9 

39.35,3 

39.87,1 

40.38,9 

44.97,5 

45.56,7 

46.15,9 

50.59,7 

51.26,3 

51.92,9 

56.21.9 

56.95.9 

57.69.9 

7600 

7700 

7800 

23.32,1 

23.62,7 

23.93,4 

29'.  15,1 
29.53,4 
. 29.91,8 

34.98.1 
35‘.44,1 

35.90.1 

I 40.81,1 
I 41.34,8 
41.88,5 

46.64,1 

47.25,5 

47.86,8 

52.47.1 

53.16.2 

53.85.2 

58.30,1 

59.06,8 

59.83,6 

7900 

8000 

8100 

23.37,5 

23.67,1 

23.96,7 

29.21.9 

29.58.9 

29.95.9 

35.06,3 

35.50,7 

35.95,1 

40.90,7 

41.42;5 

41.94,2 

46.75.1 

47.34.2 
47.93,4 

52.59.5 
53.26,0 

53.92.6 

58.43.8 

59.17.8 

59.91.8 

7900 

8000 

8100 

24.24,1 

24.54,8 

24.85,5 

30:30,1 

30.68,5 

31.06,8 

36.36.2 

36.82.2 
: 37.28,2 

42.42,2 

42.95,9 

43.49,6 

48.48,2 
i 49.09,6 
49.71,0 

54.54.2 

55.23.3 

55.92.3 

60.60,3 

61.37,0 

62.13,7 

8200 

8300 

8400 

24.26,3 

24.55,9 

24.85,5 

30.32.9 

30.69.9 
31.06,8 

36.39,5 

36.83,8 

37.28,2 

, 42.46,0 
i 42*97,8 
■ 43.49,6 

48.52,6 

49.11,8 

49.71,0 

■ 54:59,2 
1 55.25,8 
55.92,3 

60.65,8 
i 61.39,7 
1 62.13,7 

8200 

8300 

8400 

25.16,2 

25.46,8 

25.77,5 

• 31.45,2 
31.83,6 
32.21,9 

' 37.74,2 
38.20,3 
< 38.66,3 

44.03,3 

44.57,0 

45.10,7 

50.32,3 

50.93,7 

51.55,1 

56.61.4 

57.30.4 

57.99.5 

62.90,4 

63.67,1 

64.43,8 

8500 

8600 

8700 

25.15.1 
25.44,7 

25.74.2 

31.43.8 

31.80.8 

32.17.8 

37.72,6 

38.17,0 

38.61,4 

44.01,4 

44.53,2 

45.04,9 

50.30,1 

5u.89,3 

51.48,5 

56.58,9 

57.25,5 

57.92,1 

62.87,7 

63.61.6 

64.35.6 

8500 

8600 

8700 

26.08,2 

26.38,9 

26.69,6 

' 32:60,3 
32.98,6 
33.37,0 

• 39.12,3 

39.58.4 

40.04.4 

45.64,4 

46.18,1 

46.71,8 

52.16,4 

52.77,8 

53.39,2 

58.68.5 

59.37.5 

60.06.6 

65.20,5 

65.97,3 

66.74,0 

8800 

8900 

9000 

26.03,8 

26.33,4 

26.63,0 

32.54.8 

32.91.8 

33.28.8 

39.05,8 

39.50,1 

39.94,5 

45.56,7 

46.08,5 

46.60,3 

52.07.7 

52.66.8 
53.26,0 

58.58,6 

59.25,2 

59.91,8 

65.09.6 

65.83.6 
66.57,5 

8800 

8900 

9000 

27.00,3 

27.31,0 

27.61,6 

33.75,3 

34.13,7 

34.52,1 

40.50.4 

40.96.4 

41.42.5 

47.25,5 

47.79,2 

48.32,9 

54„00,5 

54.61,9 

55.23,3 

60.75.6 

61.44.7 

62.13.7 

67.50,7 

68.27,4 

69.04,1 

9100 

9200 

9300 

26.92,6 

27.22,2 

27.51,8 

33.65,8 
-34.02,7 
1 34.39,7 

40.38,9 

<0.83,3 

41.27,7 

47.12,1 

47.63,8 

48.15,6 

53.85,2 

54.44,4 

55.03,6 

60.58.4 
61.24,9 

61.91.5 

67.31.5 

68.05.5 

68.79.5 

9100 

9200 

9300 

27.92,3 

28.23,0 

28.53,7 

34.90,4 

35.28,8 

35.67,1 

41.88.5 

42.34.5 

42.80.5 

48.86,6 

49.40,3 

49.94,0 

55.84,7 

56.46,0 

57.07,4 

62.82.7 

63.51.8 

64.20.8 

69.80,8 

70.57,5 

71.34,2 

9400 

9500 

9600 

27.81,4]  34.76,7 
28.11,01  35.13,7 
28.40,5!  85:50,7 

41.72,1 

42.16,4 

42.60,8 

48.67,4 

49.19,2 

49.71,0 

55.62,7 

56.21,9 

56.81,1 

62.58.1 
63.24,7 

63.91.2 

69.53.4 

70.27.4 

71.01.4 

9400 

9500 

9600 

28.84,4 

29.15,1 

29.45,8 

36.05,5 

36.43,8 

36.82,2 

43.26.6 

43.72.6 

44.18.6 

50.47,7 

51.01,4 

51.55,1 

57.68,8 

58.30,1 

58.91,5 

64.89.9 

65.58.9 

66.27.9 

72.11,0 

72.87,7 

73.64,4 

9700 

9800 

9900 

\oooo 

28.70.1 

28.99,7 

29.29,3 

•15.87,7 

36.24,7 

36.61,6 

43.05,2 

43.49,6 

43.94,0 

50.22,7 

50.74,5 

51.26,3 

57.40,3 

57.99.5 

58.58.6 

64.57,8 

65.24,4 

65.91,0 

71.75.3 

72.49.3 

73.23.3 

9700 

9800 

9900 

29.76,4 

30.07,1 

30.37,8 

37.20,5 

37.58,9 

37.97,3 

44.64.7 

45.10.7 

45.56.7 

52.08,8 

52.62,5 

53.16,2 

59.52,9 

60.14,2 

60.75,6 

66.97.0 

67.66.0 

68.35.1 

74.41,1 

75.17,8 

75.94,5 

29.58,9 

36.98,6 

44.38,4 

51.78,1 

69.17,8 

66.57,5 

73.97,3 

lOOOO 

30.68,5 

38.35,6 

46.02,7 

53.69,9 

61.37J0 

69.04,1 

76.71,2 

' m>  •> 


m 


3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

OOOO 

OlOO 

0200 

0300 
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6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

7000 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

8500 
8600  ! 
8700 

8800 
8900 
9000  I 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 


January  28th — 28  DAY'S — O month  28  days. 


i 


J 

4 


-M 

E 

< 

29 

DAYS. 

r 

— n 

•>  ? j 

Hate. 

4 

5 

el 

7 I 

8 

W 1 

10 1 

loo 

.31,8 

.39,7 

.47,7 

.55,6 

.68,61 

.71,51 

.79,5  ] 

200 

.63,6 

.79,5 

.95,3 

1.11,2 

1.27,1 

1.43,0 

1.58,9  1 

300 

.95,3 

1.19,2 

1.43,0 

1.66,8 

1.90,7 

2.14,5| 

2.38,4  { 

400 

1.27,1 

1.58,9 

1.90,7 

2.22,5 

2. 54, if 

2.86,01 

3.17,8  j 

500 

1.58,9 

1.98,6 

2.38,4 

2.78,1 

3.17/7 

3.9“,3\ 

| 600 

1.90,7 

2.38,4 

2.86,0 

3.33,7 

3 .jfrS 

4.29,0 

700 

2.22,5 

2.78,1 

3.33,7 

3.89,3 

i/4-4.9 

5.00,5 

^>$.56,2 

800 

2.54,2 

3.17,8 

3.81,4 

4.44,9 

Y 5.08,5 

5.72,1 

6S$5,6 

900 

2.86,0 

3.57,5 

4.29,0 

5. 00,  a 

r 5.72,1 

6.43,6 

7.T1U  1 

lOOO 

3.17,8 

3.97,3 

4.76,7 

5.5 #2 

6.35,6 

7.15,1 

7.94^T 

1100 

3.49,6 

4.37,0 

5.24,4 

Ml, 8 

6.99,2 

7.86,6 

8.74,01 

1200 

3.81,4 

, 4.76,7 

5.72,1 

-^6.67,4 

7.62,7 

8.58,1 

9.53,4  ft- 

1300 

4.13,2 

5.16,4 

6.19,7 

7 .^3,0 

8.26,3 

9.29,6 

10.32,9 

1400 

4.44,9 

5.56,2 

6.67,4 

7.78,6 

8.89,9 

10.01,1 

11.12,3 

1500 

4.76,7 

5.95,9 

7.15,1 

8.34,2 

9.53,4 

10.72,6 

11.91,8 

1600 

5.08,5 

6.35,6 

7.62,7 

8. 89', 9 

10.17,0 

11.44,1 

12.71,2 

1700 

5.40,3 

6.75,3 

8.10,4 

9.45,5 

10.80,5 

12.15,6 

13.50,7 

1800 

5.72,1 

7.15,1 

8.58,1 

10.01,1 

11.44,1 

12.87,1 

14.30,1 

190(5 

6.03,8 

7.54,8 

9.05,8 

10.56,7 

12.07,7 

13.58,6 

15.09,6 

2000 

6.35,6 

7.94,5 

9.53,4 

11.12,3 

12.71,2 

14.30,1 

15.89,0 

| 2100 

6.67,4 

8.34,2 

10.01,1 

11.67,9 

13.34,8 

15.01,6 

16.68,5 

2200 

6.99,2 

8.74,0 

10.48,8 

12.23,6 

13.98,4 

15.73,2 

17.47,9 

2300 

7.31,0 

9.13,7 

10.96,4 

12.79,2 

14.61,9 

16.44,7 

18.27,4 

2400 

7.62,7 

9.53,4 

11.44,1 

13.34,8 

15.25,5 

17.16,2 

19.06,8 

2500 

7.94,5 

9.93,2 

11.91,8 

13.90,4 

15.89,0 

17.87,7 

19.86,3  j 

2600 

8.26,3 

10.32,9 

12.39,5 

14.46,0 

16.52,6 

18.59,2 

20.65,8 

2700 

8.58,1 

10.72,6 

12.87,1 

15.01;G 

17.16,2 

19.30,7 

21.45,2 

2800 

8.89,9 

11.12,3 

13.34,8 

15.57,3 

17.79,7 

20.02,2 

22.24,7 

2900 

9.21,6 

11.52,1 

13.82,5 

16.12,9 

18.43,3 

20.73.7 

23.04,1 

3000 

9.53,4 

11.91,8 

14.30,1 

16.68,5 

19.06,8 

2’. 45, 2 

23.83,6 

3100 

9.85,2 

12.31,5 

14.77,8 

±7.24,1 

19.70,4 

22.16,7 

24.63,0 

3200 

10.17,0 

12.71,2 

15.2r-  5 

17.79,7 

20.34,0 

22.88,2 

25.42,5 

3300 

10.43,8 

13.11,0 

15.73,2 

18.35,3 

20.97,5 

23.59,7 

26.21,9 

3400 

10.80,5 

50,7 

16.20,8 

18.91,0 

21.61,1 

24.31,2 

27.01,4 

3500 

11.12,3 

.13.90, 4 

16.68,5 

19.46,6 

22.24,7 

25.02,7 

27.80,8 

3600 

11.44,1 

14.30,1 

17.16,2 

20.02,2 

• 22.88,2 

25.74,2 

28.60,3  1 

3700 

11.75,9 

14.69,9 

7 17.63,8 

20.57,8 

23.51,8 

26.45,8 

29.39,7 

3800 

12.07,7 

15.09,6 

. 18.11,5 

21.13,4 

24.15,3 

27.17,3 

30.19,2  I 

3900 

12.39,5 

15.49,3 

18.59,2 

21.69,0 

24.78,9 

27.88,8 

30.98,6 

4000 

12.71,2 

15.89,0 

19.06,8 

22.24,7 

25.42,5 

28.60,3 

31.78,1 

4100 

13.03,0 

16.28,8 

19.54,5 

,22.80,3 

26.06,0 

29.31,8 

32.57,5 

4200 

13.34,8 

16.68,5 

1 20.02,2 

23.35,9 

26.69,6 

30.03,3 

33.37,0 

4300 

13.66,6 

17.08,2 

■ 20.49,9 

23.91,5 

27.33,2 

30.74,8 

34.16,4 

4400 

13.98,4 

17.47,9 

' 20.97,5 

24.47,1 

27.96,7 

31.46,3 

34.95,9 

4500 

14.30,1 

17.87,7 

■ 21.45,2 

25.02,7 

28.60,3 

32.17,8 

35.75,3 

1 4600 

14.61,9 

>8.27,4 

- 21.92,9 

25.58,4 

29.23,8 

32.89,3 

36.54,8 

4700 

14.93,7 

18.67,1 

22.40,5 

26.14,0 

29.87,4 

33.60,8 

37.34,2 

4800 

15.25,5 

19.06,8 

22.88,2 

26*9,6 

30.51,0 

34.32,3 

38.13,7 

4900 

15.57,3 

19.46,6 

• 23.35,9 

27.%,  2 

31.14,5 

35.03,8 

38.93,2 

5000 

15.89,0 

19.86,3 

23.83,6 

27.8\8 

31.78,1 

35.75,3 

39.72,6 

5100 

16.20,8 

20.26,0 

24.31,2 

28.3W4 

32.41,6 

36.46,8 

40.52,1 

5200 

16.52,6 

20.65,8 

24.78,1 

28.92JI 

33.05,2 

37.18,4 

41.31,5 

5300 

1 16.84,4 

21.05,5 

25.26,6 

29.47,/ 

33.68,8 

37.89,9 

42.11,0 

5400 

17.16,2 

21.45,2 

25.74,2 

30.03,3 

|\  34.32,3 

38.61,4 

42.90,4 

'5500 

K 
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5800 

5900 

G000 


18.43,3 

18.75,1 

19.06,8 


0100 
6200 
6300 
6400 
6500 
6600 
6700 
6800 
6900 
7000 
7100 
7200 
7300 
7400 
1 7500 
7600 
7700 
7800 
7900 
8000 
8100 
8200 
8300 
8400 
8500 
8600 
8700 
8800 
8900 
9000 
9100 
9200 
9300 
9400 
9500 
9600 
9700 
9800 
9900 
lOOOO 


19.38,6 

19.70,4 

20.02,2 


20.34.0 

20.65.8 
20.97,5 

'21.29,3 

21.61.1 

21.92.9 


23.04,1 

23.43,8 

23.83,6 


27.64,9 

28.12,6 

‘28.60,3 


.24.23,3 

24.63,0 

25.02,7 


25.42.5 
25.82,2 
26.21,9 

26.61.6 
27.01,4 
27.41,1 


22.24,7 

22.56,4 

22.88,2 


27.80,8 

28.20,5 

28.60,3 


29.07,9 

29.55,6 

30.03.7, 


1\ 

150, 


1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 


2200 

2300 

2400 


2500 

2600 

2700 


5.91,51- 


6.24,7 

6.57,5 

6.90,4 


7.23,3 

7.56,2 

7.89,0 


‘ 34.9r 
35.59,5 
36.23,0 


2800 

2900 

300' 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 


8.21,9 

8.54,8 

8.87,7 


9.20,5 

9.53,4 

9.86,3 


10.19,2 

10.52,1 

10.84,9 


3700 

3800 

3900 


11.17,8 

11.50,7 

11.83,6 


74tr> 

8.21,9* 

8.63,0,. 


9.04, 

9.45 

9.86 


10.27, 

10.68 

11.09, 


11.50 
11.97 
12. ‘ 


4000 

4100 

42Q0 

4300 

4400 

4500 


12.16,4 
12.49,3. 
12.82, 2| 
13.15,1! 
13.47,9! 
13.80,8 


32.25,8 
. 32.81,4 
133.37,0 


36.86.6 
37.50,1 

38.13.7 


■r33. 92, 6 
‘34.48,2 
35.03,8 


38.77.3 
39.40,8 

40.04.4 


■)<'  uu  < 4:5  flu  <> 


40.04,4 

40.75,9 


41.47.4 
42.18,9 

42.90.4 


43.61.9 
44.33,4 

45.04.9 


44.49,3 

45.28,8 


30.51' 

30.98, 

31.46.3 
31.94,0 
32.41,6 

32.89.3 


33.37,0 

33.84,7 

34.32,3 


23.20,0 

23.51,8 

23.83,6 


29.00,0 

29.39,7 

29.79,5 


34.80,0 

35.27,7 

35.75,3 


24.15,3 

24.47,1 

24.78,9 


30.19,2 

'30.58,9 

30.98,6 


.36.23,0 

36.70,7 

37.18,4 


35.59,4 

36.15,1 

36.70,7 


40.67,9 

41.31,5 

41.95,1 


,26,3 
37 
38.37,5 


42.58,6 
_i2,2 
43. 


45.76.4 
46.47,9 

47.19.4 

47.91.0 

48.62.5 

49.34.0 


46.08.2 

46.87.7 

47.67.1 

48.46.6 
49.26,0 
50.05,5 
50.84,9 
51.64,4 

52.43.8 

53.23.3 

54.02.7 

54.82.2 


38.93,2 

39.48,8 

40.04,4 


44.49.3 
45.12,9 

45.76.4 


40.60,0 

41.15,6 

41.71,2 


46.40.0 
47.03,6 

47.67.1 


50.77.0 
51. 48, S’ 
52.20,  q 
52.91,51 

53.63.0 


55.61,6 

56.41.4 

57.20.5 


58.00,0 

58.79,5 

59.58,9 


42.26,8 
42.82,5 
43.38,1 1 


48.30.7 
48.94,2 

49.57.8 


54.34,5 

55.06,0 

55.77,5' 


60.38,4 

61.17,8 

61.97,3 


25.10,7 

25.42,5 

25.74,2 


31.38,4 

31.78,1 

32.17,8 


37.66,0 

38.13,7 

38.61,4 


43.93,7 

44.49,3 

45.04,9 


26.06,0 

26.37.8 

26.69.6 

27.01.4 

27.33.2 

27.64.9 

27.96.7 

28.28.5 

28.60.3 

28.92.1 

29.23.8 

29.55.6 

29.87.4 

30.19.2 
30.51,0 

30.82.7 

31.14.5 

31.46.3 


32.57,5 

32.97,3 

33.37,0 


34.95,9 

35.35.6 

35.75.3 

36.15.1 

36.54.8 
36.94,5 

37.34.2 
37.74,0 

38.13.7 

38.53.4 

38.93.2 

39.32.9 


39.09,0 

39.56,7 

40.04,4 


41.95.1 

42.42.7 

42.90.4 

43.38.1 

43.85.8 

44.33.4 

44.81.1 

45.28.8 

45.76.4 

46.24.1 

46.71.8 

47.19.5 


50.21,4 

50.84,9 

51.48,5: 


56.49,0 

57.20,5 

.57.92,1 


62.76,7 

63.56,2* 

64.35,6 


70 

n 5800 
<5900 
6000 
6100 
6200 
6300 
6400 
6500 
6600 
6700 
6800 
6900 
7000 
7100 
7200 
7300 
7400 
7500 
7600 
7 700 
7800 
7900 
8000 
8100 


45.60.5 

46.16.2 

46.71.8 

48.38.6 

48.94.2 

49.49.9 

50.05.5 
50.61',  1 

51.16.7 

51.72.3 

52.27.9 

52.83.6 
53.39,2 

53.94.8 

54.50.4 
65.06,0 


31.78,1 1 39.72,6  47.67,1|  55.61,6 


52.12.1 
52.75,6 

53.39.2 


55.29,9 

55.93,4; 

56.57.0 
57.20,5| 

57.84.1 

58.47.7 

59.11.2 

59.74.8 
60.38,4 

61.01.9 
61.65,q 
62.29 
62.9-/6I 


.58.63,6 

59.35.1 
60.06,6 

60.78.1 

62.2l’l\ 

62.92.6 

63.64.1 

64.35.6 

65.07.1 

65.78.6 

66.50.1 
67.21, 6j 
67. 

%4,7 
'69.36,2 

70.07.7 

70.79.2 


65.15,1 

65.94,5 

66.74,0 

67.53,4 

68.32,9 


69.91.8 
.70.71,2 

71.50.7 
72.36,1 
73.09,6 
73,89,0 
74.68,5 

75.47.9 
76.27,4 

77.06.8 
77.86,3 

78.65.8 


8200 
8300 
8400 
85> 

>0 
8700 
8800 
8900 
9000 


63.»,2|  71.50,7  79.45,2  lOOOO 


19.06,8 

19.39,7 

19.72,6 

24.24,71 
24.65, 8| 

29.09>. 

29.58,9| 

20.05,5 

20.38,4 

20.71,2 

25.06.8 

25.47.9 
25.89,0 

30.08,2 
30.57,5 
31. 0£,8 

35.09.6 
35.67,1 

36.24.7 

40.-- 
40.76, 7t 
41 . 42, 5] 

46.604 

^ 51./yr>_^ 

21.04,1 

21.37,0 

21.69,9 

26.30.1 

26.71.2 

27.12.3 

31.56,2 

32.05,5 

32.54,8 

36.82.2 
37.39,7 

37.97.3 

• 42.08,2 
42.74,0 
43.39,7 

47.34.2 

48.08.2 

48.82.2 

52.60,3 

53.42,5 

54.24,7 

22.02,7 

22.35,6 

22.68;5 

27.53.4 

27.94.5 

28.35.6 

33.04,1 

33.53,4 

34.02,7 

38.54.8 
39.12,3 

39.69.9 

44.05,5 

44.71,2 

45.37,0 

49.56,2 

50.30.1 

51.04.1 

55.06,8 

55.89,0 

56.71,2 

23.01,4 

23.34,2 

23.67,1 

28.76.7 

29.17.8 

29.58.9 

34.52,1 

35.01,4 

35.50,7 

40.27.4 
40.84,9 

41.42.5 

46.02,7 

46.68,5 

47.34,2 

.^78,1 

52.52,1 

53.26,(i 

57.53,4 

58.35,6 

59.17,8 

24.00,0 

24.32,9 

24.65,8 

'30.00,0 

30.41.1 

30.82.2 

36.00,0 

36.49,3 

36.98,6 

42.00,0 

42.57,5 

43.15,1 

48.00,0 

48.65,8 

49.31,5 

**5*?rro,o 

54.74,0 

55.47,9 

60.00,0 

60.82,2 

61.64,4 

j 24.98,6 
1 25.31,5 

25.64,4 

31.23.3 

31.64.4 

32.05.5 

- 37.47,9 
37.97,3 
38.46,6 

43.73.6 
44.30,1 

44.87.7 

• 49.97,3 
50.63,0 
51.28,8 

56.21.9 

56.95.9 

57.69.9 

62.46,6 

63.28,« 

64.11,0 

I 25.97,3 
26.30,1 
. 26.63,0 

32.46.6 

32.87.7 

33.28.8 

' 38.95,9 
39.45,2 
39.94,5 

.45.45,2 

46.02,7 

46.60,3 

51.94,5 
52.60,3 
53  26,0 

58.43.8 

59.17.8 

59.91.8 

64.93.2 

65.75.3 
66.57,5 

26.95,9 

27.28,8 

27.61,6 

' 33.69,9 

34.11.0 

34.52.1 

t 40.43,8 
•40.93,2 
41.42,5 

47.17.8 
47.75,3 

48.32.9 

53.91,8 

54.57,5 

55.23,3 

60.65,8 

61.39.7 

62.13.7 

67.39,7 

68.21,9 

69.04,1 

“ 27.94,5 

28.27,4 
28.60,3 

34.93.2 

35.34.2 

35.75.3 

41.91,81  48.90,4 

42.41,1  49.47,9 

42.90, l|  50.05,5 

55.89,0 

56.54,8 

57.20,5 

62.87,7 

63.61.6 

64.35.6 

69.86,3 

70.68,5 

71.50,7 

28.93,2 
29.26,0 
| 29.58,7 

36.16.4 

36.57.5 

36.98.6 

43.39,7 

43.89,0 

44.38,4 

50.63,0 
. 51.20,5 
x 51.78,1 

57.86,3 

58.52,1 

59.17,8 

65.09.6 

65.83.6 
66.57,5 

72.32,9 
73.15,1  ' 
73.97^, 

29.91,8 

30.24,7 

30.57,J 

37.39.7 

37.80.8 

38.21.9 

44.87,7 

45.37,0 

45.86,3 

52.3571 

52.93,2 

53.50,7 

4 — 59.83.  ti 
60.4M 
61.15,> 

u DOT;  5 
- 68.05,5 
/ 68.79,5 

^7^5 
jf/5 .61,6 
j *--76. 43,8 

30.90,4 
31.23,: 
> 31.56,1 

38.63.0 

39.04.1 

39.45.2 

46.35,6 

46.84.9 

47.34,2 

54.08.2 
54.65,8 

55.23.3 

61:80/8 

6246.0 

63,12,3 

69.53.41  77.26,0 

70.27. 41  78.08,2 

f .01,41  78.90,* 

31.89,1 
• 32.21, 

► 32.54, 

) 39.86,3 

40.27,4 
i 40.68,7 

47.83.1 
48.32,9 

48.82.2 

55.80.8 
56.38, J 

56.95.9 

63.78,1 
4)4.43,8 
/ 65.09, t 

;W 

P 73' 

► 1 32.87, 

7|  41.09,t 

49.31, 5|1  57.53-,  4j  65.75,  ? 

(500^ 
6600 


6700 

6800 

6900 

7000, 

7100 

7200 


7300 

7400 

7500 


7600 
7 700 
7 800 
7900 
8000 
8100 
8200 
8300 
8400 
8500 
8600 
8700 
8800, 
8900 
9000 
9100 
9200 
9300 
9400 
9 


January  29th. — 29  DAYS — O m^nth.  29  days. 


January  30th, — 30  DAYS — O mont 


ir  58*1 
18.34,5 

^ 18.68,5 

19.53.4 

20.38.4 

2200 

2300 

2400 

7.71.5 

8.06.6 
8.41,6 

9.64,4 

10.08,2 

10.52,1 

11.57,3 

12.09,9 

12.62,5 

13.50,1 

14.11,5 

14.72,9 

15.43,0 

16.13.2 

16.83.3 

17.35,9 

18.14,8 

18.93,7 

I9.zs,e 

20.16,4 

21.04,1 

2300 

2400 

2500 

2000 

2700 

19.11,0 

19.87,4 

20.63,8 

21.23,3 

22.08,2 

22.93,2 

2500 

2600 

2700 

8.76.7 

9.11.8 

9.46.8 

10.95,9 

11.39,7 

11.83,6 

13.15,1 

13.67,7 

14.20,3 

15.34,2 

15.95,6 

16.57,0 

17.53,4 

18.23.6 

18.93.7 

19.72,6 

20.51,5' 

21.30,4 

-.21.91,8 

*^2.79»5 

23.674 

21.40,3 

22.16,7 

'2.93,2 

23.78,1 

24.63,0 

25.47,9 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

9.81,9 

10.17,0 

10.52,1 

12.27,4 

12.71,2 

13.15,1 

14.72,9 

15.25,5 

15.78,1 

17.18,4 

17.79,7 

18.41,1 

19.63,8 

20.34.0 

21.04.1 

22.09,3 

22.88,2 

23.67,1 

24.54,8  • 

25.42,5 

26.30,1 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

69,6 

3,0 

5 

26.32,9 

27.17,8 

28.02,7 

10.87.1 

11.22.2 
11.57,3 

13.58,9 

14.02,7 

14.46,6 

16.30,7 

16.83,3 

17.35,9 

19.02,5 

19.63,8 

20.25,2 

21.74,2 

22.44.4 

23.14.5 

24.46,0 

25.24,9 

26.03,8 

27.17,8 

28.05,5 

28.93,2 

9 

> 

28.87,7 

£9.72,6 

30.57,5 

3400 

3500 

3000 

11.92.3 

12.27.4 

12.62.5 

14.90,4 

15.34,2 

15.78,1 

17.88,5 

18.41,1 

18.93,7 

20.86,6 

21.47,9 

22.09,3 

23.84.7 

24.54.8 

25.24.9 

26.82,7 

27.61,6 

28.40,5 

29.80,8 

30.68,5 

31.56,2 

3400 

3500 

3000 

J 

31.42,5 

32.27,4 

33.12,3 

3700 

3800 

3000 

12.97.5 

13.32.6 

13.67.7 

16.21,9 

16.65,8 

17.09,6 

19.46,3 

19.98,9 

20.51,5 

22.70,7 

23.32,1 

23.93,4 

25.95.1 

26.65.2 

27.35.3 

29.19,5 

29.98,4 

30.77,3 

32.43,8 

33.31,5 

34.19,2 

3700 

3800 

3900 

...7,5]i  33.97,3 

■>  1 a!  qj.  09  9 

4000 

14.02,7 

"t  A 0*7  Q 

17.53,4 

1 *7  ft' 7 O 

21.04,1 

*31  H 

24.54,8 

28.05,5 

31.56,2 

35.06,8 

Too< 

^ * 


1 ! 
<C 

33  DAYS.  • , 

1 |r'  j 

i 

< < 

34  DAYS.  ' ' 

+-» 

£ 

* < 

Rate. 

4 | 5 1 

6 

7 r 8 

9 10 

Rate. 

l J 

5 | 

6 | 

7 1 

8 1 9 | 10 

Rate.  j 

100 

200 

300 

.36,2 

.72,3 

1.08,5 

.45,2 

.90,4 

1.35,6 

.54,2 

1.08,5 

1.62,7 

.63,3 

1.26,6 

1.89,9 

.72,31 

1.44,7' 

2.17,0' 

:8i$ 

1.62,7 

2.44,1 

.90$  || 
1.80,8 
2.71,2  ] 

1 OO 
200 
300 

.37,3 

.74,5 

1.11,8 

.46,6 

.93,2 

1.39,7 

.55,91 
1.11,8 
1.67, 7| 

• 65/ 
1.30$ 
1.95,6 

.74,5 

1. 49^,0' 
2.23,6 

.83,8 

1.67,7 

2.51,5 

.93/2 

1.86,3 

2.79,5 

.,  IOO 
206 
300 

400 

500 

600 

1.44.7 

1.80.8 
2.17,0 

1.80,8 

2.26,0 

2.71,2 

2.17,0 

2.71,2 

3.25,5 

2.53,2 

3.16,4 

3.79,7 

2.3!/$; 
3.6. ,61 
, 4.34,0 

3.25,5 

4.06,8 

4.88,2 

3.61,6  1 

4.52,1 

5.42,5 

400 

500 

GOO 

1.49,0 

1.86,3 

2.23,6 

1.86,3 

2.32,9 

2.79,5 

2.23,6 

2.79,5 

3.35,3 

2.60,8 

3.26,0 

3.91,2 

2.98,1 

3.72,6 

4$?,1 

3.35,3' 

4.19,2 

5.03,0 

3.72,6 

4.65.8 

5.58.9 

400 

600 

600 

700 

800 

900 

2.53.2 

2.80.3 
3.25,5 

3.16,4 

3.61,6 

4.06,8 

3.79,7 

4.34,0 

4.88,2 

4.43,0 
5.06, 3j 
5.69,6! 

, 5 4/6,3 
> 5.78,0 
' 6.51,0 

5. 6.9, 6 
6.51,0 
7.32,3 

6.32,9 

7.23,3 

8.13,7 

700 
800 
000 
IOOO  | 

1100I 

1200 

2.60,8 

2.98,1 

3.35,3 

3.26,0 

3.72,6 

4.19,2 

3.91,2 

4.47,1 

5.03,0 

4^56,4 
5.21,6 
5. 8 6;  8 

5.21.6 
5.96.2 

6.70.7 

5.86,8 

6.70,7 

7.54,5 

6.52,1 

7.45/ 

8.38$ 

700 

800 

900 

1000 

1100 

1200 

3.61,6 

3.97,8 

4.34,0 

4.52,1 

4.97,3 

5.42,5 

5.42,5 

5.96,7 

6.51,0 

6.3j> 

6 W,2 
$1,5 

7.23,3 

7.95,6 

8.67,9 

8.13,7 

8.95,1 

9.76$ 

9.04,1 

9.94,5 

10.84,9 

3.72,6 

4.09,9 

4.47,1 

4.65.8 
5.12,3 

5.58.9 

5.58,9 

6.14,8 

6.70,7 

6.52,1 

7.17,3 

7.82,5 

7.45/2 
8.19,7 
8. 9/, 2 

8.38$ 
9.22,2 
■ 10.06,0 

9.81,5 

10.24.7 

11.17.8 

IOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

4.70,1 

5.06,3 

5.42,5 

5.87,7 

6.32,9 

6.78,1 

7.05,2 

7.59,5' 

8-\Jl 

. <}.‘k,7 
8.86,0 
9.49,3 

9.40,3 

10.12,6 

10.84,9 

10.57,8 

11.39,2 

12.20,5 

11.75,3' 

12.65,8 

13.56,2 

1300 

1400 

1500 

4.84,4 

5.21,6 

5.58,9 

6.05.5 
6.52,1 

6.98.6 

7.26,6 

7.82,5 

8.38$ 

8.47,7 

9.1  an, 

9.«W 

9.68,8 
t 10.43,3 
11.17,8 

10.89,9 

11.73,7 

12.57,5 

12.11,0 

•13.01,1 

13.97,3 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

5.78,6 

6.14,8 

6.51,0 

7.23,3 

7.68,5 

8.13,7 

8w:,9 

• ' j 2 

t'6,4 

10.12,6 
10.75", 9 
11.39,2 

if.  57, 3 
12.29,6 
13.01,9 

13.01,9 

13.83,3 

14.64,7 

14.46,6 

15.37,0 

16.27$ 

1GOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

5.96,2 

6.33,4 

6.70,7 

7.45,2 

7.91,8 

8.38,4 

8.94,2 

9.50,1 

10.06,0 

10.43,3 

11.08,5 

11.73,7 

11.92.3 

12. 66. 3 

13.41.4 

♦ 13.41,4 
*14.25,2 
15.09,0 

14.90$ 

15.83.6 

16.76.7 

1600 
1700 
ISOO 
1900 
2000 
\ 2100 

6.87,1 

7.23,3 

7.59,5 

8.58,9 

9.04,1 

9.49,3 

10.30,7 
1C  34,9 
11.39,2 

12.02,5 

12.65,8 

13.29,0 

13.74,2 

14.46,6 

15.18,9 

15.46,0 

16.27$ 

17.08,8 

17.17,8 

18.08,2 

18.98,6 

7.07,9 

7.45,2 

7.82,5 

8.84,9 

9.31,5 

9.78,1 

10.61,9 

11.17,8 

11>73,7 

12.38,9 

13.04,1 

13.69,3 

14.15.9 
14.90$ 

15.64.9 

15.92V9 

16.76,7 

17.60,5 

17.69,9 

18.63,0 

19.56,2 

2200 

2300 

2400 

7.95,6 

8.31.8 

8.67.9 

9.94,5 

10.39,7 

10.84,9 

11.93,4 
12.47,7 
13.0,  9 

i3.9§,3 

14.55,6 

15.18,9 

15.91,2 

16.63,6 

17.35,9 

17.90,1 

18.71,5 

19.52,9 

19.89,0 

20.79,5 

21.69,9 

2200 

2300 

2400 

8.19,7 

8.57,0 

8/4,2 

10.24.7 
10.71,2 

11.17.8 

12.29,6 

12.85,5 

13741,4 

14.34,5 

14.99,7 

15.64,9 

16.39.5 
17.14,0 

17.88.5 

18.44$ 

19.28,2 

20.12,1 

20.49,3 

21.42.5 

22.35.6 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

9.04,1 

9.40.3 

9.76.4 

11.30,1 

11.75,3 

12.20,5 

13.56$ 

14.10,4 

14.64,7 

15.82,2 

16.45,5 

17.08,8 

18.08,2 

18.80,5 

19.52,9 

20.34,2 

21.15,6 

21.97,0 

22.60,3 
23.50,7 
24.41, l" 

2500 

2600 

2700 

9.31,5 

9.68,8 

10/16,0 

11.64$ 

12.11,0 

12.57,5 

13.97,3 

14.53,2 

15:09,0 

IT.  60, 5 

18.63.0 
19.37/ 

20.12.1 

20.95,9 

21.79,7 

22.63,6 

23.28.8 

24.21.9 
25.15,1 

2500 

2600! 

2700 

2800 
| 2900! 
3000 

10.12,6 

10.48.8 

10.84.9 

12.65,8 

13.11,0 

13.56,2 

15.18,9 

15.73,2 

16.27,4 

17.712,1 

18.35,3 

18.98,6 

20.25,2 

20.97,5 

21.69,9 

22.78,4 

23.59,7 

24.41,1 

25.31,5 
. 26.21,9 
27.12,3 

2800 

2900 

3000 

10.43,3 

10.80,5 

11.17,8 

13.04,1 

13.50,7 

13.97,3 

15.64,9 

16.20,8 

16.76,7 

18.25$ 

18.91,0 

19.56,2 

20.86,6 

21.61,1 

22.35,6 

23.47$ 

24.31,2 

-25.15,1 

26.08,2 

27.01$ 

27.94,5 

2800 

2900 

3000 

3200 

3300 

1 3100 
3200 
3300 

11.21,1 

11.57.3 

11.93.4 

14.01,4 

14.46,6 

14.91,8 

16.81,6 

17.35,9 

17.90,1 

19.61,9 

20.25,2 

20.88,5 

22.42,2 

23.14,5 

23.86,8 

25.22,5 

26.03,8 

26.85,2 

28.02,7 

28.93,2 

29.83,6 

3100 

3200 

3300 

11.55,1 

11.92,3 

12.29,6 

14.43,8 

14.90$ 

15.37,0 

17.32,6 
17.88,5 
"18. 44$ 

20.21,4 

20.86,6 

' 21-61, 8 

23.10,1 
' 1,7 
-’•2 

25.98,9 

26.82,7 

27.66,6 

28.87.7 

29.80.8 
30.74,0 

3400 

3500 

3600 

12.29,6 

12.65.8 

13.01.9 

15.37,0 

15.82,2 

16.27,4 

18.44,4 
IS. 98, 6 
19.52,9 

21.51,8 

22.15,1 

22.78,4 

24.59,2 

25.31,5 

26.03,8 

27.66,6 

28.47,9 

29.29,3 

30.74,0 

31.64$ 

32.54,8- 

3400 

3500 

3GOO 

12.66,8 

13.04,1 

13.41,4 

15.83.6 
16.30,1 

16.76.7 

19.00,3 

19.56,2 

20.12,1 

2WL° 

'22.82,2 

23.47$ 

25.  ,*o,7 
26.08,2 
26.82,7 

28  $1,  4 
29.34,2 
30.18,1 

31.67,1 

32.60,3 

33.53$ 

3400 

3500 

3600 

3700 
1 3800 
| 3900 

13.38.1 

13.74.2 
14.10,4 

16.72,6 

17.17,8 

17.63,0 

20.07,1 

20.61,4 

21.15,6 

23.41,6 

24.04,9 

24.68,2 

26.76,2 

27.48,5 

28.20,8 

30.10,7 

30.92,1 

31.73,4 

33.45,2 
_ 34.35,6 
35.26,0  j 

3700 

3800 

3900 

13.78,6 

14.15,9 

*14.53,2 

17.23,3 
17.69,9 
18  16$ 

20.67,9 

21.23,8 

21.79,7 

24.12,6 

24.77,8 

25.43,0 

27.57.3 
28.31,8 

29.06.3 

31.01,9 

31.85,8 

32.69,6 

34.46.6 

35.39.7 
36.32,9 

3700 

3800 

3900 

: 4000 

) 4100 
4200 

14.46.6 

14.82.7 
15.18,9 

18.08,2 

18.53,4 

18.98,6 

21.69,9 

22.24,1 

22.78$ 

25.31,5 

25.94,8 

26.58,1 

28.93,2 

29.65,5 

30.37,8 

32.54,8 
, 33.36,2 
3^17,5 

36.16,4 

37.06,8 

37.97,3 

4000 

4100 

4200 

14.90,4 

05,27,7 

15.64,9 

18.63,0 

19.09,6 

19.56,2 

22.35,6 

22.91,5 

23747,4 

26.06,2 

26.73,4 

27.38,6 

29'S0,8 

30.55,3 

31.29,9 

33.53$ 

34.37,3 

35.21,1 

37.26,0 

38.19.2 

39.12.3 

4000 

4100 

4200 

, 4300 
4400 
4500 

15.55.1 

15.91.2 
16.27,4 

19.43,8 

19.89,0 

20.34,2 

23.32,6 

23.86,8 

24.41,1 

27.21,4 

27.84,7 

28.47,9 

31.10,1 

31.82.5 

32.54,8 

34.98,9 

35.80.5 

36.61.6 

38.87,7 

39.78,1 

40.68,5 

4300 

4400 

4500 

16.02,2 

16.39,5 

16.76,7 

20.02,7 

20.49,3 

20.95,9 

24.03,3 

24.59,2 

25.15,1 

•ig.03,8 

28.69,0 

29.34,2 

32.04,4 

32.78,9 

33.53$ 

36.04,9 

36.88,8 

37.72,6 

40.05.5 

40.98.6 
41.91,8 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

16.63.6 

16.99.7 
17.35,9 

20.79,5 

21.24,7 

21.69,9 

24.95,3 

25.49,6 

26.03,8 

29.11,2 

29.74,5 

30.37,8 

33.27,1 

33.99,5 

34.71,8 

37.43,0 

.38.24,4 

39.05,8 

41.58,9 

42.49,3 

43.39,7 

4G00 

4700 

4800 

17.14,0 

17.51,2 

'17.88,5 

21.42,5 
21.89,0 
* 22.35,6 

25.71,0 

26.26,8 

"26.82,7 

29.99,5 

30.64,7 

31.29,9 

34.27,9 

35.02,5 

35.77,0 

38.56$ 

39.40,3 

40.24,1 

42.84,9 

43.78,1 

44.71/2 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

17.72.1 

18.08.2 
18.44,4 

22.15,1 

22.60,3 

23.05,5 

26.58,1 

27.12,3 

27.66,6 

31.01,1 

31.64,4 

32.27,7 

35.44,1 

36.16,4 

36.88,8 

39.87,1 

40.68,5 

41.49,9 

44.30,1 

45.20,5 

46.11,0 

4900 

5000 

5100 

18.25,8 

18.63,0 

19.00,3 

22.82,2 

23.28,8 

23.75,3 

27.38,6 
27.94,5 
" '28.50,4 

31.95,1 

32.60,3 

33.25,5 

36.51,5 

37.26,0 

38.00,5 

41.07,9 

41.91,8 

42.75,6 

45.64.4 

46.57.5 
47.50,7 

4900 

5000 

5100 

ooc 

©oc 

18.80,5 

19.16,7 

19.52,9 

23.50,7 

23.95,9 

24.41,1 

28.20,8 

28.75,1 

29.29,3 

32.91,0 

33.54,2 

34.17,5 

37.61,1 

38.33$ 

39.05,8 

42.31,2 

43.12,6 

43.94,0 

47.01,4 

47.91,8 

48.82,2 

5200 

5300 

5400 

19.37,5 

19.74,8 

20.12,1 

24.21,9 

24.68,5 

25.15,1 

29.06,3 
’ 29.62,2 
30.18,1 

33.90,7 

34.55,9 

35.21,1 

38.75.1 
39.49,6 

40.24.1 

43.59,5 

44.43,3 

45.27,1 

48.43,8 

49.37.0 

50.30.1 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

19.89,0 

20.25,2 

20.61,4 

24.86,3 

25.31,5 

25.76,7 

29.83,6 

30.37,8 

30.92,1 

34.80,8 

35.44,1 

36.07,4 

39.71!,] 

40.50$ 

41.22,7 

44.75,3 

45.56,7 

46.38,1 

49.72,6 
50.63,0  | 
51.53$ 

5500 

5GOO 

5700 

20.49,3 

20.86,6 

21.23,8- 

25.61,6 

26.08,2 

26.54.8 

30.74,0 

31.29,9 

31.85,8 

35.86,3 

36.51,5 

37.16,7 

40.98.6 
41.73,2 

42.47.7 

46.11,0 

46.94,8 

47.78,6 

51.23,3 

52.16$ 

53.09,6 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

20.97,5 

21.33,7 

21.09,9 

26.21,9 

26.67,1 

27.12,3 

31.46,3 

32.00,5 

32.54,8 

36.70,7 

37.-3410 

37.97,3 

41.95,1 

42.67,4 

43.39,7 

47.19,5 

48.00.8 

48.82,2 

52.43,8 

53.34,2 

54.24,7 

5800 

5900 

GOOO 

21.61,1 

21.98,4 

22.35,6 

27.01$ 

27.47,9 

27.94,5 

32.41,6 

32.97,5 

33.53,4 

37.81,9 

38.47,1 

39.12,3 

43.22,2 

43.96,7 

44.71/ 

48.62,5 

49.46,3 

•50.30,1 

54.02,7 

54.95,9 

55.89,0 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

22.06,0 

22.42,2 

22.78,4 

27.57,5 

28.02,7 

28.47,9 

33.09,0 

33.63,3 

34.17,5 

38.60,5 

.'39.23,8 

>9.87,1 

44.12,1 

44.84,4 

45.56,7 

49.63,6 

50.44,9 

51.26,3 

55.15,1 

56.05,5 

56.95,9 

GlOO 
I 6200 
; G300 

22.72,9 

23.10,1 

23.47$ 

28.41.1 
28.87,7 

29.34.2 

34.09,3 

34.65,2 

35.21,1 

39.77,5 

40.42,7 

41.07,9 

45.45.8 
46.20,3 

46.94.8 

51.14,0 

51.97,8 

52.81,6 

56.82.2 

57.73.3 
58.68,5 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

23.14,5 
23.50,7 
• 23.86,8 

28.93,2 

29.38,4 

29.83,6 

34.71,8 

35.26,0 

35.80,3 

40.50$ 

41.13,7 

41.77,0 

46.29,0 

47.01$ 

47.£jr,7 

52.07,7 

52.89,0 

53.7-9$ 

57.86,3 

58.76,7 

59.67,1 

6400 

6500 

6600 

23.84,7 

24.21,9 

24.59,2 

29.80$ 

30.27$ 

30.74,0 

35.77,0 

36.32,9 

"36.88,8 

41.73,2 

42.38$ 

43.03,6 

47.69,3 

48.43,8 

49.18$ 

53.65,5 

54.49,8 

55.33,2 

59.61,6 

60.54.8 

61.47.9 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

24.23,0 

24.59.2 

24.95.3 

30.28,8 

30.74,0 

31.19,2 

36.34,5 

36.88,8 

37.43,0 

42.40,3 

43.03,6 

43.66,8 

48  .,46,0 
49,18$ 
49.90,7 

• 5/5-1, 8 

5 5$  3/2 
56.14,5 

60.57,5 

61.47,9 

62.38$ 

6700 

6800 

6900 

24.96$ 

25.33,7 

25.71,0 

31.20,5 

31.67$ 

32.13,7 

37.44,7 

38.00,5 

38.56,4 

43.68,8 

44.34,0 

44.99/2 

49.92.9 
50.67$ 

51.41.9 

56.17,0 

57.00,8 

57.84,7 

62.41.1 

63.34.2 
64.27$ 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

25.31,5 

25.67.7 

26.03.8 

31.64,4 

32.09,6 

32.54,8 

37.97,3 

38.51,5 

39.05,8 

44.30,1 

44.93$ 

45.56,7 

■ : 50,63,0 
. 51.35,3 
52.07,7 

46.95,9 

57.77,3 

58.58,6 

03.28,8 

64.19,2 

65.09,6 

7000 

7100 

7200 

26.08,2 
26.45,5 
26.82, -7 

32.66,3 

33.06,8 

33.53$ 

39.12,3 

39.68,2 

40.24,1 

45.64,4 

46.29,6 

4,..  ^ H 

52.16$ 

52.91,0 

53.65,5 

58.63,6 

59.52,3 

60.36,2 

65/20,5 

66.13.7 

67.06.8 

7000 

7100 

7200 

V 300 
7400 
7500 

26.40,0 

26.76.2 

27.12.3 

33.00,0 

33.45,2 

33.90,4 

39.60,0 

40.14,2 

40.68,5 

46.20,0 

46.83,3 

47.46,6 

52.80,0 

53.52,3 

54.24,7 

59.40,0 
.•  60.21$ 
61.02,7 

66.00,0 

66.90$ 

87.80,8 

7300 

7400 

7500 

27.20,0 

27.57,3 

*27.94,5 

34.00,0 

34.46,6 

34.93,2 

40.80,0 

41.35,9 

41.91,8 

47.60,0 

48.25,2 

48.90,4 

. -iJ\  (1 

55.14,5 
55.89,  v 

61.20,0 
; 62.03$ 

02.87/ 

68.00,0 

68.93.2 

69.86.3 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

27.48,5 

27.84.7 

25.20.8 

34.35,6 

34.S0,8 

35.26,0 

41.22,7 

41.77,0 

42731,2 

48.09,9 
48.73,2 
49.36,  l 

54.97,0 

55.69,3 

,56$1,6 

61.84,1 
.62.65.5 
' 63.46,8 

68.71,2 

69.61,6 

70.52,1 

7600 

7700 

7800 

28.31,8 

28.69,0 

29.06,3 

35.39,7 

35.86,3 

36.32,9 

42.47,7 

43.03,6 

43.59,5 

49. £.5, 6 
50.20,8 
50.86,0 

56.63.6 
57.38,1 

58.12.6 

6/^$!  70.79,5 
64.55$7  ;■  72.6 
65. 39, 2|  72.65$ 

7600 

7700 

7800 

7900 
8000 
1 8100 

28.57,0 

28.93.2 

29.29.3 

1 35.71,2 
36.16,4 
36.61,6 

42.85,5 

43.39,7 

43.94,0 

49.99,7 

50.63,0 

51.26,3 

57.14,0 

57.86,3 

58.58,6 

64. 28-,  2 
65.09,6 
65.91/1 

' 71.42,5 

72-32$ 
| 73.23,3 

7900 
8000 
1 8100 

29.43,6 

29.80,8 

30.18,1 

36.79.5 
37.26,0 

37.72.6 

44.15,3 

44.71/ 

45.27,1 

51/1/2 
, 52.16,4 

52.81,6 

58.87$ 

59.01,6 

60.36,2 

| <>  7.06,S 

1 67.00,7 

'73.58,9 

74.52.1 

75.45.2 

[ -7900  ( 
8000 
8100 

8200 

8300 

8400 

29.65.5 

30.01.6 
30.37,8 

37.06,8 

37.52,1 

37.97,3 

44.48,2 

45.02,5 

45.56,7 

51.89,6 

52.52,9 

53.16,2 

59.31,0 
60.03,3 
j 60.75,6 

66.72,3 

67.53,7 

68.35,1 

7’4.13,7 

75.04,1 

75.94,5 

8200 

8300 

8400 

| 30.55,3  38.19,2 

341.92,6  38.65,8 

31. 29/!  39.12,3 

45.83,0 

46.38,9 

‘46.94,8 

53.46,8 
54.12,1 
i 54.77,3 

1 61.10,7 

61785,2 
62  59,7 

68. 74.6!  76.38$ 

69. 58,4  j 77.31,5 
1 70.42/1  78.24,7 

8200 

830' 

84' 

8500 

8600 

8700 

30.74.1 

31.10.1 
31.46,3 

38.42,5 

38.87,7 

39.35,1 

46.11.1 

46.65.2 
47.19,5 

53.79/ 

•54.42,7 

55.06,0 

61.47,9 
62.20,3 
1 02.9,  • 

69.16,4 

76.84,9 

77.75,3 

78.65,8 

8500 
8600 
»7  oO 

31.67,1 

,32.04$ 

32.41/ 

! 39.58,9 

40.05,5 
\ ''40.5-2,1 

47.50,7 

48.06,6 

48.62,5 

55.42,5 

56.07,7 

56.72,9 

03.34/2 

64.08,8 

64.83,3 

7i.26,uj  79.17,8 

72.09,91  30.11,0 

72.93.7  81.04$. 

8 

8800 

8900 

9000 

31.82.5 
32.18,e 

32.54.5 

39.78,1 
40.23,  f 
| 40.68,5 

47.73,7 

48.27,9 

48.82,2 

55.69,3 

56.32,6 

56.95,5 

63.  ()4,£ 
64.37/ 
65.09/ 

71.60,5 

72.41,9 

73.23,3 

79.56,2 

80.46,6 

81.37,0 

8800 

8900 

9000 

32.78/ 

33.16,2 

33.53$ 

40.98/ 

41.45/2 

41.91,8 

49.18/ 

49.74/2 

50.30,1 

1^  57.38,1 
58.03,3 
58m 5 

: 65.57,8  73.77,5 

66.32.3j  74.61$ 

1 67.0C.8l  75.45,2 

| 81.97/ 
82.90, 
83.8' 

9100 

9200 

9300 

32.91/ 

33.27,1 

33.63,5 

41.13,7 

41.58.1 

42.04.1 

49.36,4 
49.90,7 
1 50.44,9 

57.59,2 
58.22,5 
58.85,  S 

65.81/ 

66.54/ 

67.26/ 

74.04,7 

74.86,0 

75.67$ 

82.27,4 

83.17,8 

84.08,2 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

33.90,7 

34.27/ 

.34.65/ 

42.38$ 

42.84/ 

43.31,5 

50.86/ 

51.41/ 

51.97,8 

59.33/ 
59  98/ 
60.64,1 

67.81, 1 
j,'t-6$45N9 
| $19. 3 0 

J 76.29/C 
77.12/’ 
V(7  96 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

33.99.5 
34.35, 

34.71.5 

42.49,:: 

42.94,1 

43.39/ 

50.99,: 
> 51.53,4 

52.07,7 

59.49/ 

60.12/ 

60.75/ 

67.98/ 

68.71,: 

69.43/ 

76.48,8 

77.30,1 

78.11/ 

84.98,6 
| 85.89,0 

j 86.79,5 

35.02/ 

35.39,7 

35.77/ 

! 43.78,1 

i 44.24,7 
| 44.71/ 

52.53,7 

53.09,6 

53.65/ 

61.29,3 

61.94/ 

62.59,7 

; 70.0 
70.79,1 
71.54/ 

35.07,' 

35.44, 

35.80, 

) 43.84,! 

44.30, 

1 44.75, 

52.61,! 
53.16/ 
1 53.70, 

) 61.38,! 

62:02/ 
62.65/ 

• 70.15/ 

70.88/ 
71.60,. 

) 78.92/ 

79.74/ 
80.55/ 

87.69,9 

88.60,3 

89.50,7 

36.14/ 

36.51/ 

36.88/ 

45.17,8 

45.64$ 

46.11/ 

1 54.21$ 

j 54.77,3 
1 55.33/2 

1 63.24,9 

! 63.90,1 

! 64/5,3 

, 72.23,5,"  / 

73.03,0 
1 73/77,$ 

lOOOO 

36.16, 

4 45.20, 

i 54.24/ 

63.28,. 

> 

72.32, 

1 81.37/ 

90.41,1 

lOOOO 

37.26/ 

>|  46.57,5 

| 55.89,Oj  65.21), 5 

j * 4.5^ 

February  2nd— 33  DAYS — 1 month.  2 days. 

, February  3rd— 34  DAYS 

1 


Amt. 

35  DAYS. 

> 

Amt. 

Hate. 

4 

1© 

6 

7 

8 

9 

K 

i 

0 

.98,6 

.97,8 

2.95,9 

Hate. 

100 

200 

300 

100 

200 

300 

.38,4 

.76,7 

1.15,1 

.47,9 

.95,9 

1.43,8 

.57,5 

1.15,1 

1.72,6 

.67,1 

1.34,2 

2.01,4 

.76,7 

1^3,4 

2.30,1 

.86.3 

1.72,6 

2.58,9 

.95,9 

1.91,8 

2.87,7 

400 

1.53,4 

1.91,8 

2.30,1 

2.68/) 

3.06,8 

3.45,2 

3.83,6 

fi.94,5 

400 

500 

1.91,8 

2.39,7 

2.87,7 

3.35,6 

3.83,6 

4.31,5 

4.79,5 

4.93,2 

600 

600 

2.30,1 

2.87,7 

3.45,2 

4.02,7 

4.60,3 

5.17,8 

5.75,3 

p.91,8 

600 

700 

2.68,5 

3.35,6 

4.02,7 

4.69,9 

5.37,0 

6.04,1 

6.71,2 

6.90,4 

700 

800 

3.06,8 

3.83,6 

4.60,3 

5.37,0 

6.13,7 

6.90,4 

7.67,1 

7.89,0 

800 

900 

3.45,2 

4.31,5 

5.17,8 

6.04,1 

6.90,4 

7.76,7 

8.63,0 

8.87,7 

OOO 

1000 

3.83,6 

4.79.5 

5.75,3 

6. 71, '2 

7.67,1 

8.63,0 

9.58,9  j 

9.86,3 

J OOO 

1100 

4.21,9 

5.27,4 

6.32,9 

7.38,4 

8.43,8 

9.49,3 

10.54,8 

10.84,9 

1 100 

1200 

4.60,3 

5.75,3 

6.90,4 

8.05,5 

9.20,5 

10.35,6 

11.50,7  ! 

11.83,6 

1200 

1300 

4.98,6 

6.23,3 

7.47,9 

8.72,6 

9.97,3 

11.21,9 

12.46,6 

12.82,2 

1300 

1400 

5.37,0 

6.71,2 

8.05,5 

9.39,7 

10.74,0 

12.08,2 

13.42,5 

13.80,8  1 

1400 

1500 

5.75,3 

7.19,2 

8.63,0 

1^.  06, 8 

11.50,7 

12.94,5 

14.38,4 

14.79,5 

1600 

1600 

6.13,7 

7.67,1 

9.20,5 

10.74,0 

12.27,4 

13.80,8 

15.34,2 

,15.78,1 

1600 

1700 

6.52,1 

8.15,1 

9.78,1 

11.41,1 

13.04,1 

14.67,1 

16.30,1 

,16.76,7 

1700 

1800 

6.90,4 

8.63,0 

10.35,6 

12.08,2 

13.80,8 

15.53,4 

17.26,0 

,17.75,3 

1800 

1900 

7.28,8 

9.11,0 

10.93,2 

12.75,3 

14.57,5 

16.39,7 

18.21,9 

18.74,0 

lOOO 

2000 

7.67,1 

9.58,9 

11.50,7 

13.42,5 

15.34,2 

17.26,0 

19.17,8 

19.72,6 

2000 

2100 

8.05,5 

10.06,8 

12.08,2 

14.09,6 

16.11,0 

18.12,3 

20.13,7 

20.71,2 

2100 

2200 

8.43,8 

10.54,8 

12.65,8 

1 4.76,7 

16.87,7 

18.98,6 

21.09,6 

21.69,9 

2200 

2300 

8.82,2 

11.02,7 

13.23,3 

15.43,8 

17.64/4 

19.84,9 

22.05,5 

22.68,5 

2300 

2400 

9.20,5 

11.50,7 

13.80,8 

16.11,0 

18.41,1 

20.71,2 

23.01,4 

23.67,1 

2400 

2500 

9.58,9 

11.98,6 

14.38,4 

16*78,1 

19.17,8 

21.57,5 

23.97,3 

2500 

9.86,3 

12.32,9 

14.79,5 

17.26,0 

19.72,6 

22.19,2 

24.65,8 

2600 

2600 

9.97,3 

12.46,6 

14.95,9 

17.45,2 

19.94,5 

22.43,8 

24.93,2 

2GOO 

10.25,8 

12.82,2 

15.38,6 

17.95,1 

20.51,5 

23.07,9 

25.64,4 

2600 

2700 

10.35,6 

12.94,5 

15.53,4 

18.12,3 

20.71,2 

23.30,1 

25.89,0 

2700 

10.65,2 

13.31,5 

15.97,8 

18.64,1 

21.30,4 

23.96,7 

26.63,0 

2700 

2800 

10.74,0 

13.42,5 

16.11,0 

18.79,5 

21.47,9 

24.16,4 

26.84,9 

2800 

11.04,7 

13.80,8 

16.57,0 

19.33,2 

22.09,3 

24.85,5 

27.61,6 

2800 

2900 

11.12,3 

13.90,4 

16.68,5 

19.46,6 

22.24,7 

25.02,7 

27.80,8 

2000 

11.44,1 

14.30,1 

17.16,2 

20.02,2 

22.88,2 

25.74,2 

28.60,3 

2900 

3000 

11.50,7 

14.38,4 

17.26,0 

20.13,7 

23.01,4 

25.89,0 

28.76,7 

3000 

11.83,6 

14.79,5 

17.75,3 

20.71,2 

23.67,1 

26.63,0 

29.58,9 

3000 

L >^ico 

11.89,0 

14.86,3 

17.83,6 

20.80,8 

23.78,1 

26.75,3 

29.72,6 

3100 

12.23,0 

15.28,8 

18.34,5 

21.40,3 

24.46,0 

27.51,8 

30.57,5 

3100 

3200 

12.27,4 

15.34,2 

18.41,1 

21.47,9 

24.54,8 

27.61,6 

30.68,5 

3200 

12.62,5 

15.78,1 

18.93,7 

22.09,3 

25.24,9 

28.40,5 

31.56,2 

3200 

3300 

12.65,8 

15.82,2 

18.98,6 

22.15,1 

25.31,5 

28.47,9 

31.64,4 

3300 

13.01,9 

16.27,4 

19.52,9 

22.78,4 

26.03,8 

29.29,3 

32.54,8 

3300 

3400 

13.04,1 

16.30  i 

19.56,2 

22. 8-/ 2 

26.08,2 

29.34,2 

32.60,3 

3400 

13.41,4 

16.76,7 

20.12,1 

23.47,4 

26.82,7 

30.18,1 

33.53,4 

3400 

3500 

13.42,5 

16.78,1 

20  13,7 

23.49,3 

26.84,9 

30.20,5 

33.56,2 

3500 

13.80,8 

17.26,0 

20.71,2 

24.16,4 

27.61,6 

31.06,8 

34.52,1 

3600 

3600 

13.80,8 

17.26,0 

20.71,2 

24.16,4 

27.61,6 

31.06,8 

34.52,1 

3600 

14.20,3 

17.75,3 

21.30,4 

24.85,5 

28.40,5 

31.95,6 

35.50,7 

3600 

3700 

14.19,2 

17.74,0 

21.28,8 

24.83,6 

28.38,4 

31.93,2 

35.47,9 

3700 

14.59,7 

18.24,7 

21.89,6 

25.54,5 

29.19,5 

32.84,4 

36.49,3 

3700 

3800 

14.57,5 

18.21,9 

21.86,3 

25.50,7 

29.15,1 

32.79,5 

36.43,8 

3800 

14.99,2 

18.74,0 

22.48,8 

26.23,6 

29.98,4 

33.73,2 

37.47,9 

3800 

3900 

14.95,9 

18.69,9 

22.43,8 

26.17,8 

29.91,8 

33.65,8 

37.39,7 

3900 

15.38,6 

19.23,3 

23.07,9 

26.92,6 

30.77,3 

34.61,9 

38.46,6 

3900 

4000 

15.34,2 

19.17,8 

23.01,4 

26.84,9 

30.68,5 

34.52,1 

38.35,6 

| 4000 

15.78,1 

19.72,6 

23.67,1 

27.61,6 

31.56,2 

35.50,7 

39.45,2 

4000 

4100 

15.72,6 

19.65,8 

23.58,9 

27.52,1 

31.45,2 

35.38,4 

39.31,5 

4100 

16.17,5 

20.21,9 

24.26,3 

28.30,7 

32.35,1 

36.39,5 

40.43,8 

4100 

4200 

16.11,0 

20.13,7 

24.16,4 

28.19,2 

32.21,9 

36.24,7 

40.27,4 

4200 

16.57,0 

20.71,2 

24.85,5 

28.99,7 

33.14,0 

37.28,2 

41.42,5 

4200 

4300 

16.49,3 

20.61,6 

24.74,0 

28. 8 6,11 

32.98,6 

37.11,0 

41.23,3 

1 4300 

16.96,4 

21.20,5 

25.44,7 

29.68,8 

33.92,9 

38.17,0 

42.41,1 

4300 

4400 

16.87,7 

21.09,6 

25.31,5 

29.53,4 

33.75,3 

37.97,3 

42.19,2  1 

4400 

17.35,9 

21.69,9 

26.03,8 

30.37,8 

34.71,8 

39.05,8 

43.39,7 

4400 

4500 

17.26,0 

21.57,5 

25.89,0 

30.20j5 

34.52,1 

38.83,6 

43.15,1 

1 4500 

17.75,3 

22.19,2 

26.63,0 

31.06,8 

35.50,7 

39.94,5 

44.38,4 

4600 

4600 

17.64,4 

22.05,5 

26.46,6 

30.87,7 

35.28,8 

39.69,9 

44.11,0  1 

4600 

18.14,8 

22.68,5 

27.22,2 

34.75,9 

36.29,6 

40.83,3 

45.37,0 

4600 

4700 

18.02,7 

22.53,4 

27.04,1 

31.54,8 

36.05,5 

40.56,2 

45.06,8 

4700 

18.54,2 

23.17,8 

27.81,4 

32.44,9 

37.08,5 

41.72,1 

46.35,6 

4700 

4800 

18.41,1 

23.01,4 

27.61,6 

32.21,9 

36.82,2 

41.42,5 

46.02,7 

4800 

18.93,7 

23.67,1 

28.40,5 

33.14,0 

37.87,4 

42.60,8 

47.34,2 

4800 

4900 

18.79,5 

23.49,3 

28.19,2 

32.89,0 

37.58,9 

42.28,8 

46.98,6 

4900 

19.33,2 

24.16,4 

28.99,7 

33.83,0 

38.66,3 

43.49,6 

48.32,9 

4900 

5000 

19.17,8 

23.97,3 

28.76,7 

33.56,2 

38.35,6 

43.15,1 

47.94,5 

5000 

19.72,6 

24.65,8 

29.58,9 

34.52,1 

39.45,2 

44.38,4 

49.31,5 

6000 

5100 

19.56,2 

24.45,2 

29.34,2 

34.23,3 

39.12,3 

44.01,4 

48.90,4 

5100 

20.12,1 

25.15,1 

30.18,1 

35.21,1 

40.24,1 

45.27,1 

50.30,1 

1 5100 

5200 

19.94,5 

24.93,2 

29.91,8 

34.90,4 

39.89,0 

44.87,7 

49.86,3 

5200 

20.51,5 

25.64,4 

30.77,3 

35.90,1 

41.03,0 

46.15,9 

51.28,8 

5200 

5300 

20.32,9 

25.41,1 

30.49,3 

35.57,5 

40.65,8 

45.74,0 

50.82,2 

5300 

20.91,0 

26.13,7 

31.36,4 

36.59,2 

41.81,9 

47.04,7 

52.27,4 

I 5300 

5400 

20.71,2 

25.S9.0 

31.06,8 

36.24,7 

41.42,5 

46.60,3 

51.78,1 

5400 

21.30,4 

26.63,0 

31.95,6 

37.28,2 

42.60,8 

47.93,4 

53.26,0 

5400 

5500 

21.09,6 

26.37,0 

31.64,4 

36.91,8 

42.19,2 

47.46,6 

52.74,0 

5500 

21.69,9 

27.12,3 

32.54,8 

37.97,3 

43.39,7 

48.82,2 

54.24,7 

5500 

5600 

21.47,9 

26.84,9 

32.21,9 

37.5S.9 

42.95,9 

48.32,9 

53.69,9 

5600 

22.09,3 

27.61,6 

33.14,0 

38.66,3 

44.18,6 

49.71,0 

55.23,3 

1 5600 

5700 

21.86,3 

27.32,9 

32.79,5 

3S.26,0 

43.72,6 

49.19,2 

54.65,8 

5700 

22.48,8 

28.11,0 

33.73,2 

39.35,3 

44.97,5 

50.59,7 

56.21,9 

5700 

5800 

22.24,7 

27.80,8 

33.37,0 

38.93,2 

44.49,3 

50.05,5 

55.61,6 

5800 

22.88,2 

28.60,3 

34.32,3 

40.04,4 

45.76,4 

51.48,5 

57.30,5 

5800 

5900 

22.63,0 

28.28,8 

33.94,5 

39.60,3 

45.26,0 

50.91,8 

56.57,5 

5900 

23.27,7 

29.09,6 

34.51,5 

40.73,4 

46.55,3 

52.37,3 

58.19,2 

5900 

6000 

23.01,4 

28.76,7 

34.52,1 

40.27,4 

46.02,7 

51.78,1 

57.53,4 

6000 

23.67,1 

29.58,9 

35.50,7 

41.42,5 

47.34,2 

53.26,0 

59.17,8 

6000 

6100 

23.39,7 

29.24,7 

35.09,6 

40.94,5 

46.79,5 

52.64,4 

58.49,3 

6100 

24.06,6 

30.08,2 

36.09,9 

42.11,5 

48.13,2 

54.14,8 

60.16,4 

6100 

6200 

23.78,1 

29.72,6 

35.67,1 

41.61,6 

47.56,2 

53.50,7 

59.45,2 

6200 

24.46,0 

30.57,5 

36.69,0 

42.80,5 

48.92,1 

55.03,6 

61.15,1 

6200 

6300 

24.16,4 

30.20,5 

36.24,7 

42.28,8 

48.32,9 

54.37,0 

60.41,1 

6300 

24.85,5 

31.06,8 

37\28,2 

43.49,6 

49.71/ 

55.92,3 

62.13j7 

L 63.00 
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-4-» 

E 

< 

37  DAYS. 

j 

E 

< 

38  DAYS. 

E 

< 

Rate. 

4 

1.  5 

6 

7 

8 

9 

10J 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

100 

.40,5 

.50,7 

.60,8 

.71,0 

.81.11  .91,2 

1.0), i 

100 

.41,6 

.52,1 

.62,5 

.72,9 

.83,3 

.93,7 

1.04,1 

100 

200 

.81,1 

1.01,4 

1.21,6 

1.41,9 

1.62,2 

1.82,5 

2^2,7 

200 

.83,3 

1.04,1 

1.24,9 

1.45,8 

1.66,6 

1.87,4 

2.08,2 

200 

300 

1.21,6 

1.52,1 

1.82,5 

2.12,9 

2.43,3 

2.73,7 

3.04,1 

300 

1.24,9 

1.56,2 

1.87,4 

2,18,6 

2.49,9 

2.81,1 

3.12,3 

300 

400 

1.62,2 

2.02,7 

2.43,3 

2.83,8 

3.24,4 

3.64, y 

4.05,5 

400 

1.66,6 

2.08,2 

2.49,9 

2.91,5 

3.33,2 

3.74,8 

4.16,4 

400 

500 

2.02,7 

2.53,4 

3.04,1 

3.54,8 

4.05,5 

4.56,2 

6.06,8 

500 

2.08,2 

2.60,3 

3.12,3 

3.64,4 

4.16,4 

4.68,5 

5.20,5 

500 

600 

2.43,3 

3.04,1 

3.64,9 

4.25,8 

4.86,6 

5.47,4 

6.08,2 

600 

2.49,9 

3.12,3 

3.74,8 

4.37,3 

4.99,7 

5.62,2 

6.24,7 

600 

700 

2.83,8 

3.54,8 

4.25,8 

4.96,7 

5.67,7 

6.38,6 

7.09,6 

700 

2.91,5 

3.64,4 

4.37,3 

5.10,1 

5.83,0 

6.55,9 

7.28,8 

700 

800 

3.24,4 

4.05,5 

4.86,6 

5.67,7 

6.48,8 

7.29,9 

8.11,0 

800 

3.33,2 

4.16,4 

4.99,7 

5.83,0 

6.66,3 

7.49,6 

8.32,9 

800 

900 

3.64,9 

4.53,2 

5.47,4 

6.38,6 

7.29,9 

8.21,1 

9.12,3 

900 

3.74,8 

4.68,5 

5.62,2 

6.55,9 

7.49,6 

8.43,3 

9.8", 0 

900 

1000 

4.05,5 

5.06,8 

6.08,2 

7.09,6 

8.11,0 

9.12,3 

10.13,7 

lOOO 

4.16,4 

5.20,5 

6.24,7 

7.28,8 

8.32,9 

9.37,0 

10.41,1 

lOOO 

1100 

4.46,0 

5.57,5 

6.69,0 

7.80,5 

8.92,1 

10.03,6 

11.15,1 

iioo 

4.58,1 

5.72,6 

6.87,1 

8.01,6 

9.16,2 

10.30,7 

11.45,2 

1100 

1200 

4.86,6 

6.08,2 

7.29,9 

8.51,5 

9.73,2 

10.94,8 

12.16,4 

1200 

4.99,7 

6.24,7 

7.49,6 

8.74,5 

9.99,5 

11.24,4 

12.49,3 

1200 

1300 

5.27,1 

6.58,9 

7.90,7 

9.22,5 

yiO.54,2 

11.86,0 

13.17,8 

1300 

5.41,4 

6.76,7 

8.12,1 

9.47,4 

10.82,7 

12.18,1 

13.53,4 

1300 

1400 

5.67,7 

7.09,6 

8.51,5 

9.93,4 

11.35,3 

12.77,3 

14.19,2 

1400 

5.83,0 

7.28,8 

8.74,5 

10.20,3 

11.66,0 

13.11,8 

14.57,5 

1400 

1500 

6.08,2 

7.60,3 

9.12,3 

10.64,4 

12.16,4 

13.6S.5 

15.20,5 

1500 

6.24,7 

7.80,8 

9.37,0 

10.93,2 

12.49,3 

14.05,5 

15.61,6 

1500 

1600 

6.48,8 

8.11,0 

9.73,2 

11.35,3 

12.97,5 

14.59,7 

16.21,9 

1600 

6.66,3 

8.32,9 

9.99,5 

11.66,0 

13.32,6 

14.99,2 

16.65,8 

1600 

1700 

6.89,3 

8.61,6 

10.34,0 

12.06,3 

13.78,6 

15.51,0 

17.23,3 

1700 

7.07,9 

8.84,9 

10.61,9 

12.38,9 

14.15,9 

15.92,9 

17.69,9 

1700 

1800 

7.29,9 

9.12,3 

10.94,8 

12.77,3 

14.59,7 

16.42,2 

18.24,7 

1800 

7.49,6 

9.37,0 

11.24,4 

13.11,8 

14.99,2 

16.86,6 

18.74,0 

1800 

1900 

7.70,4 

9.63,0 

11.55,6 

13.48,2 

15.40,8 

17.33,4 

19.26,0 

1900 

7.91,2 

9.89,0 

11.86,8 

13.84,7 

15.82,5 

17.80,3 

19.78,1 

1900 

2000 

8.11,0 

10.13,7 

12.16,4 

14.19,2 

16.21,9 

18.24,7 

20.27,4 

2000 

8.32,9 

10.41,1 

12.49,3 

14.57,5 

16.65,8 

18.74,0 

20.82,2 

2000 

2100 

8.51,5 

10.64,4 

12.77,3 

14.90,1 

17.03,0 

19.15,9 

21.28,8 

2100 

8.74,5 

10.93,2 

13.11,8 

15.30,4 

17.49,0 

19.67,7 

21.86,3 

2100 

2200 

8.92,1 

11.15,1 

13.38,1 

15.61,1 

17.84,1 

20.07,1 

22.30,1 

2200 

9.16,2 

11.45,2 

13.74,2 

16.03,3 

18.32,3 

20.61,4 

22.90,4 

2200 

2300 

9.32,6 

11.65,8 

13.98,9 

16.32,1 

18.65,2 

20.98,4 

23.31,5 

2300 

9.57,8 

11.97,3 

14.36,7 

16.76,2 

19.15,6 

21.55,1 

23.94,5 

2300 

2400 

9.73,2 

12.16,4 

14.59,7 

17.03,0 

19.46,3 

21.89,6 

24.32,9 

2400 

9.99,5 

12.49,3 

14.99,2 

17.49,0 

19.98,9 

22.48,8 

24.98,6 

2400 

2500 

10.13,7 

12.67,1 

15.20,5 

17.74,0 

20.27,4 

22.80,8 

25.34,2 

2500 

10.41,1 

13.01,4 

15.61,6 

18.21,9 

20.82,2 

23.42,5 

26.02,7 

2500 

2600 

10.54,2 

13.17,8 

15.81,4 

18.44,9 

21.08,5 

23.72,1 

26.35,6 

2600 

10.82,7 

13.53,4 

16.24,1 

18.94,8 

21.65,5 

24.36,2 

27.06,8 

2600 

2700 

10.94,8 

13.68,5 

16.42,2 

19.15,9 

21.89,6 

24.63,3 

27.37,0 

2700 

11.24,4 

14.05,5 

16.86,6 

19.67,7 

22.48,8 

25.29,9 

28.11,0 

2700 

2800 

11.35,3 

14.19,2 

17.03,0 

19.86,8 

22.70,7 

25.54,5 

28.38,4 

2800 

11.66,0 

14.57,5 

17.49,0 

20.40,5 

23.32,1 

26.23,6 

29.15,1 

2800 

2900 

11.75,9 

14.69,9 

17.63,8 

20.57,8 

23.51,8 

26.45,8 

29.39,7 

2900 

12.07,7 

15.09,6 

18.11,5 

21.13,4 

24.15,3 

27.17,3 

30.19,2 

2900 

3000 

12.16,4 

15.20,5 

18.24,7 

21.28,8 

24.32,9 

27.37,0 

30.41,1 

3000 

12.49,3 

15.61,6 

18.74,0 

21.86,3 

24.98,6 

28.11,0 

31.23,3 

3000 

3100 

12.57,0 

15.71,2 

18.85,5 

21.99,7 

25.14,0 

28.28,2 

31.42,5 

3100 

12.91,0 

16.13,7 

19.36,4 

22.59,2 

25.81,9 

29.04,7 

32.27,4 

3100 

3200 

12.97,5 

16.21,9 

19.46,3 

22.70,7 

25.95,1 

29.19,5 

32.43,8 

3200 

13.32,6 

16.65,8 

19.98,9 

23.32,1 

26.65,2 

29.98,4 

33.31,5 

3200 

3300 

13,38.1 

16.72,6 

20.07,1 

23.41,6 

26.76,2 

30,10,7 

33.45,2 

3300 

13.74,2 

17.17,8 

20.61,4 

24.04,9 

27.48,5 

30.92,1 

34.35,6 

3300 

3400 

13.78,6 

17.23,3 

20.67,9 

24.12,6 

27.57,3 

31.01,9 

34.46,6 

3400 

14.15,9 

17.69,9 

21.23,8 

24.77,8 

28.31,8 

31.85,8 

35.39,7 

3400 

3500 

14.19,2 

17.74,0 

21.28,8 

24.83,6 

28.38,4 

31.93,2 

35.47,9 

3500 

14.57,5 

18.21,9 

21.86,3 

25.50,7 

29.15,1 

32.79,5 

36.43,8 

3500 

3600 

14.59,7 

18.24,7 

21.89,6 

25.54,5 

29.19,5 

32.84,4 

36.49,3 

3600 

14.99,2 

18.74,0 

22.48,8 

26.23,6 

29.98,4 

33.73,2 

37.47,9 

3600 

3700 

15.00,3 

18.75,3 

22.50,4 

26.25,5 

30.00,5 

33.75,6 

37.50,7 

3700 

15.40,8 

19.26,0 

23.11,2 

26.96,4 

30.81,6 

34.66,8 

38.52,1 

3700 

3800 

15.40,8 

19.26,0 

23.11,2 

26.96,4 

30.81,6 

34.66,8 

38.52,1 

3800 

15.82,5 

19.78,1 

23.73,7 

27.69,3 

31.64,9 

35.60,5 

39.56,2 

3800 

3900 

15.81,4 

19.76,7 

23.72,1 

27.67,4 

31.62,7 

35.58,1 

39.53,4 

3900 

16.24,1 

20.30,1 

24.36,2 

28.42,2 

32.48,2 

36.54,2 

40.60,3 

3900 

4000 

16.21,9 

20.27,4 

24.32,9 

28.38,4 

32.43,8 

36.49,3 

40.54,8 

4000 

16.65,8 

20.82,2 

24.98,6 

29.15,1 

33.31,5 

37.47,9 

41.64,4 

4000 

4100 

16.62,5 

20.78,1 

24.93,7 

29.09,3 

33.24,9 

37.40,5 

41.56,2 

4100 

17.07,4 

21.34,2 

25.61,1 

29.87,9 

34.14,8 

38.41,6 

42.68,5 

4100 

4200 

17.03,0 

21.28,8 

25.54,5 

29.80,3 

34.06,0 

38.31,8 

42.57,5 

4200 

17.49,0 

21.86,3 

26.23,6 

30.60,8 

34.98,1 

39.35,3 

43.72,6 

4200 

4300 

17.43,6 

21.79,5 

26.15,3 

30.51,-2 

34.87,1 

39.23,0 

43.58,9 

4300 

17.90,7 

22.38,4 

26.86,0 

31.33,7 

35.81,4 

40.29,0 

44.76,7 

4300 

4400 

17.84,1 

22.30,1 

26.76,2 

31.22,2 

35-68,2 

40.14,2 

44.60,3 

4400 

18.32,3 

22.90,4 

27.48,5 

32.06,6 

36.64,7 

41.22,7 

45.80,8 

4400 

4500 

18.24,7 

22.80,8 

27.37,0 

31.93,2 

36.49,3 

41.05,5 

45.61,6 

4500 

18.74,0 

23.42,5 

28.11,0 

32.79,5 

37.47,9 

42.16,4 

46.84,9 

4500 

4600 

18.65,2 

23.31,5 

27.97,8 

32.64,1 

37.30,4 

41.96,7 

46.63,0 

4600 

19.15,6 

23.94,5 

28.73,4 

33.52,3 

38.31,2 

43.10,1 

47.89,0 

4600 

4700 

19.05,8 

23.82,2 

28.58,6 

33.35,1 

38.11,5 

42.87,9 

47.64,4 

4700 

19.57,3 

24.46,6 

29.35,9 

34.25,2 

39.14,5 

44.03,8 

48.93,2 

4700 

4800 

19.46,3 

24.32,9 

29.19,5 

34.06,0 

38.92,6 

43.79,2 

48.65,8 

4800 

19.98,9 

24.98,6 

29.98,4 

34.98,1 

39.97,8 

44.97,5 

49.97,3 

4800 

4900 

19.86,8 

24.83,6 

29.80,3 

34.77,0 

39.73,7 

44.70,4 

49.67,1 

4900 

20.40,5 

25.50,7 

30.60,8 

35.71,0 

40.81,1 

45.91,2 

51.01,4 

4900 

5000 

20.27,4 

25.34,2 

30.41,1 

35.47,9 

40.54,8 

45.61,6 

50.68,5 

5000 

20.82,2 

26.02,7 

31.23,3 

36.43,8 

41.64,4 

46.84,9 

52.05,5 

5000: 

I 5100 

20.67,9 

25.84,9 

31.01,9 

36.18,9 

41.35,9 

46.52,9 

51.69,9 

5100 

21.23,8 

26.54,8 

31.85,8 

37.16,7 

42.47,7 

47.78,6 

53.09,6 

5100 

5200 

21.08,5 

26.35,6 

31.62,7 

36.89,9 

42.17,0 

47.44,1 

52.71,2 

5200 

21.65,5 

27.06,8 

32.48,2 

37.89,6 

43.31,0 

48.72,3 

54.13,7 

5200! 

5300 

21.49,0 

26.86,3 

32.23,6 

37.60,8 

42.98,1 

48.35,3 

53.72,6 

5300 

22.07,1 

27.58,9 

33.10,7 

38.62,5 

44.14,2 

49.66,0 

55.17,8 

5300| 

5400 

21.89,6 

27.37,0 

32.84,4 

38.31,8 

43.79,2 

49.26,6 

54.74,0 

5400 

22.48,8 

28.11,0 

33.73,2 

39.35,3 

44.97,5 

50.59,7 

56.21,9 

540P 

5500 

22.30,1 

27.87,7 

33.45,2 

39.02,7 

44.60,3 

50.17,8 

55.75,3 

5500 

22.90,4 

28.63,0 

34.35,6 

40.08,2 

45.80,8 

51.53,4 

57.26,0 

5500 

5600 

22.70,7 

28.38,4 

34.06,0 

39.73,7 

45.41,4 

51.09,0 

56.76,7 

5600 

23.32,1 

29.15,1 

34.98,1 

40.81,1 

46.64,1 

52.47,1 

58.30,1 

5600 

| 5700 

23.11,2 

28.89,0 

34.66, S 

40.44,7 

46.22,5 

52.00,3 

57.78,1 

5700 

23.73,7 

29.67,1 

35.60,5 

41.54,0 

47.47,4 

53.40,8 

59.34,2 

5700 

5800 

23.51,8 

29.39,7 

35.27,7 

41.15,6 

47.03,6 

52.91,5 

58.79, t 

5800 

24.15,3 

30.19,2 

36.23,0 

42.26,8 

48.30,7 

54.34,5 

60.38,4 

5800 

5900 

23.92,3 

29.90,4 

35.88,5 

41.86,6 

47".  8 4, 7 

' 53.82,7 

59.80,8 

5900 

24.57,0 

30.71,2 

36.85,5 

42.99,7 

49.14,0 

55.28,2 

61.42,5 

5900 

6000 

24.32,9 

30.41,1 

36.49,3 

42.57,5 

48.65,8 

54.74,0 

60.82,2 

6000 

24.98,6 

31.23,3 

37.47,9 

43.72,6 

49.97,3 

56.21,9 

62.46,6 

6000 

6100 

24.73,4 

30.91,8 

37.10,1 

43.28,5 

49.46,8 

55.65,2 

61.83,6 

6100 

25.40,3 

31.75,3 

38.10,4 

44.45,5 

.50.80,5 

57.15,6 

63.50,7 

6100 

6200 

25.14,0 

31.42,5 

37.71,0 

43.99,5 

50.27,9 

56.56,4 

62.84,9 

6200 

25.81,9 

32.27,4 

38.72,9 

45.18,4 

51.63,8 

58.09,3 

64.54,8 

6200 

6300 

25.54,5 

31.93,2 

38.31,8 

44.70,4 

51.09,0 

57.47,7 

63.86,3 

6300 

26.23,6 

32.79,5 

39.35,3 

45.91,2 

52.47,1 

59.03,0 

65.58,9 

6300 

6400 

25.95,1 

32.43,8 

38.92,6 

45.41,4 

51.90,1 

58.38,9 

64.87,7 

6400 

26.65,2 

33.31,5 

39.97,8 

46.64,1 

53.30,4 

59.96,7 

66.63,0 

6400 

6500 

26.35,6 

32.94,5 

39.53,4 

46.12,3 

52.71,2 

59.30,1 

65.89,0 

6500 

27.06,8 

33.83,6 

40.60,3 

47.37,0 

54.13,7 

60.90,4 

67.67,1 

6500 

6600 

26.76,2 

33.45,2 

40.14,2 

46.83,3 

- 53.52,3 

60.21,4 

66.90,4 

6600 

27.48,5 

34.35,6 

41.22,7 

48.09,9 

54.97,0 

61.84,1 

68.71,2 

6600 

6700 

27.16,7 

33.95,9 

40.75,1 

47.54,2 

54.33,4 

61.12,6 

67.91,8 

6700 

27.90,1 

34.87,7 

41.85,2 

48.82,7 

55.80,3 

62.77,8 

69.75,3 

6700 

6800 

27.57,3 

34.46,6 

41.35,9 

48.25,2 

55.14,5 

62.03,8 

68.93,2 

6800 

28.31,8 

35.39,7 

42.47,7 

49.55,6 

56.63,6 

63.71,5 

70.79,5 

6800 

6900 

27.97,8 

34.97,3 

41.96,7 

48.96,2 

55.95,6 

62.95,1 

69.94,5 

6900 

28.73,4 

35.91,8 

43.10,1 

50.28,5 

57.46,8 

64.65,2 

71.83,6 

6900 

1 7000 

28.38,4 

35.47,9 

42.57,5 

49.67,1 

56.76,7 

63.86,3 

70.95,9 

7000 

29.15,1 

36.43,8 

43.72,6 

51.01,4 

58.30,1 

65.58,9 

72.87,7 

7000 

7100 

28.78,9 

35.98,6 

43.18,4 

50.38,1 

57.57,8 

64.77,5 

71.97,3 

7100 

29.56,7 

36.95,9 

44.35,1 

51.74,2 

59.13,4 

66.52,6 

73.91,8 

7100 

7200 

29.19,5 

36.49,3 

43.79,2 

51.09,0 

58.38,9 

65.68,8 

72.98,6 

7200 

29.98,4 

37.47,9 

44.97,5 

52.47,1 

59.96,7 

67.46,3 

74.95,9 

7200 

7300 

29.60,0 

37.00,0 

44.40,0 

51.80,0 

59.20,0 

66.60,0 

74.00,0 

7300 

30.40,0 

38.00,0 

45.60,0 

53.20,0 

60.80,0 

68.40,0 

76.00,0 

7 30*. 

7400 

30.00,5 

37.50,7 

45.00,8 

52.51,0 

60.01,1 

67.51,2 

75.01,4 

7400 

30.81,6 

38.52,1 

46.22,5 

53.92,9 

61.63,3 

69.33,7 

77.04,1 

7 40C 

7500 

30.41,1 

38.01,4 

45.61,6 

53.21,9 

60.82,2 

68.42,5 

76.02,7 

7500 

31.23,3 

39.04,1 

46.84,9 

54.65,8 

62.46,6 

70.27,  i 

78.08,2 

750f 

7600 

30.81,6 

38.52,1 

46.22,5 

53.92,9 

61.63,3 

69.33,7 

77.04,1 

7600 

31.64,9 

39.56,2 

47.47,4 

55.38,6 

63.29,9 

71.21,-. 

' 7^12,3 

7600 

7700 

31.22,2 

39.02,7 

46.83,3 

54.63yS 

62.44,4 

70.24,9 

78.05,5 

7700 

32.06,6 

40.08,2 

48.09,9 

56.11,5 

64.13,2 

72.14,8 

80.16,4 

7 700 

7800 

31.62,7 

39.53,4 

47.44,1 

55.34,8 

63.25,5 

71.16,2 

79.06,8 

7800 

32.48,2 

40.60,3 

48.72,3 

56.84,4 

64.96,4 

73.08,5 

81.20,5 

7800 

7900 

32.03,3 

40.04,1 

48.04,9 

56.05,8 

64.06,6 

72.07,4 

80.08,2 

7900 

32.89,9 

41.12,3 

49.34,8 

57.57,3 

65.79,7 

74.02,2 

82.24,7 

7900 

8000 

32.43,8 

40.54,8 

48.65,8 

56.76,7 

64.87,7 

72.98,6 

81.09.6 

8000 

33.31,5 

41.64,4 

49.97,3 

58.30,1 

66.63,0 

74.95,9 

83.28,8 

8000 

8100 

32.84,4 

41.05,5 

49.26,6 

57.47,7 

65.68,8 

73.89,9 

82.11,0 

8100 

33.73,2 

42.16,4 

50.59,7 

59.03,0 

67.46,3 

75.89,6 

84.32,9 

83  00 

8200 

33.24,9 

41.56,2 

49.87,4 

58.18,6 

66.49,9 

74.81,1 

83.12,3 

8200 

34.14,0 

42.68,5 

51.22,2 

59.75,9 

68.29,6 

76.83,3 

85.37,0 

8200 

8300 

33.65,5 

42.06,8 

50.48,2 

58.89,6 

67.31,0 

75.72,3 

84.13,7 

8300 

34.56,4 

43.20,5 

51.84,7 

60.4S.8 

69.12,9 

77.77,0 

86.41,1 

83001 

8400 

34.06,0 

42.57,5 

51.09,0 

59.60,5 

68.12,1 

76.63,6 

85.15,1 

8400 

34  98,1 

43.72,6 

52.47,1 

61.21,6 

69.96,2 

•78.70,7 

87.45,2 

8400 

8500 

34.46,6 

43.08,2 

51.69,9 

60.31,5 

68.93,2 

77.54,8 

86.16,4 

8500 

35.39,7 

44.24,7 

53.09,6 

61.94,5 

70.79,5 

79.64,4 

88.49,3 

8500 

8600 

34.87,1 

43.58,9 

52.30,7 

61.02,5 

69.74,2 

78.46,0 

87.17,8 

8600 

35.81,4 

44.76,7 

53.72,1 

62.07,4 

71.62,7 

80.58,1 

89.53,4 

8600 

8700 

35.27,7 

44.09,6 

52.91,5 

61.73,4 

70.55,3 

79.37,3 

88.19,2 

8700 

36.23,0 

45.28,8 

54.34,5 

63.40,3 

72.46,0 

81.51,8 

90.57,5 

8700; 

8800 

35.68,2 

44.60,3 

53.52,3 

62.44,4 

71.36,4 

80.28,5 

89.20,5 

8800 

36.64,7 

45.80,8 

54.97,0 

64.13,1 

73.29,3 

32.45,5 

91.61,6 

8800, 

8900 

36.08,8 

45.11,0 

54.13,2 

63.15,3 

72.17,5 

81.19,7 

90.21,9 

8900 

37.06,3 

46.32,9 

55.59,5 

64.86,0 

74.12,6 

83.39,2 

92.65,8 

8900 1 

9000 

36.49,3 

45.61,6 

54.74,0 

63.86,3 

72.98,6 

82.11,0 

91.23,3 

9000 

37.47,9 

46.84,9 

56.21,9 

65.58,9 

74.95,9 

84.32,9 

93.69,9 

9000 

9100 

36.89,9 

46.12,3 

55.34,8 

64.57,3 

73.79,7 

83.02,2 

92.24,7 

9100 

37.89,6 

47.37,0 

56.84,4 

66.31,8 

75.79,2 

85.26,61 

94.74,0 

9100 

9200 

37.30,4 

46.63,0 

55.95,6 

65.28,2 

74.60,8 

83.93,4 

93.26,0 

9200 

38.31,2 

47.89,0 

57.46,8 

67.04* 

76.62,5 

86.20,3 

95.78,1 

9200 

9300 

37.71,0 

47.13,7 

56.56,4 

65.99,2 

75.41,9 

84.84,7 

94.27,4 

9300 

38.72,9 

48.41,1 

58.09,3 

67.77,5 

77.45,8 

87.14,0 

96.82,2 

9300 

9400 

38.11,5 

47.64,4 

57.17,3 

66.70,1 

76.23,0 

85,75,9 

95.28,8 

9400 

39.14,5 

48.93,2 

58.71,8 

68.50,4 

78.29,0 

&8.o7,7 

97.86,3 

9400 

9500 

38.52,1 

48.15,1 

57.78,1 

67.41,1 

77.04,1 

86.67,1 

96.30,1 

9500 

39.56,2 

49.45,2 

59.34,2 

69.23,3 

79.12,3 

89.01,4 

98.90,4 

9500 

9600 

38.92,6 

48.65,8 

58.38,9 

68.12,1 

77.85,2 

87.58,4 

97.31,5 

9600 

39.97,8 

49.97,3 

59.96,7 

69.96,2 

79.95,6 

89.a?,l 

99.94,5 

9600 

9700 

39.33,2 

49.16,4 

58.99,7 

68.83,0 

78.66,3 

88.49,6 

98.32,9 

9700 

40.39,5 

50.49,3 

60.59,2 

70.69,0 

80.78,9 

90.88, 

4.00.98,6 

9700 

9800 

39.73,7 

49.67,1 

59.60,6 

69.54,0 

79.47,4 

89.40,8 

99.34,2 

9800 

40.81,1 

51.01,4 

61.21,6 

71.41,9 

81.62,2 

91.82,51 

102.02,7 

9800 

9900 

40.14,2 

50.17,8 

60.21,4 

70.24,9 

80.28,5 

90.32,1 

100.35,6 

9900 

41.22,7 

51.53,4 

61.84,1 

72.14,8 

82.45,5 

92.76, 2| 

103.06,8 

9900| 

lOOOO 

40.54,8 

50.68,5 

60.82,2 

70.95,9 

81.09,6 

91.23,3 

101.37,0 

lOOOO 

41.64,4 

52.05,5 

62.46,6 

72.87,7 

83.28,8 

93.69,9|  104.11,0 

1 OOOO 1 

February  6th. — 37  DAY'S — 1 month  6 days. 

February  7th — 38  DAYS — 1 month  7 days. 

-H 

— 

-* — 

— 

•4-3 

E 

< 

39 

DAYS. 

l 

rs. 

Rate. 

4 

5 

6 1 1 

7 I 

8 | 

9 | 

8 | 

9 1 

10 

Rate. 

100 

.42,7 

.53,4 

^64,1 

.74,8 

.85,5 

.96,2 

.87,Y 

.98,61 

1.09,6 

lOO 

200 

.85,5 

1.06,8 

1.28,2 

1.49,6 

1.71,0 

1.92,3 

1.76,3 

1.97,3' 

2.19,2 

200 

300 

1.28,2 

1.60,3 

1.92,3 

2.24,4 

2.56,4 

2.88,5 

2.63,0 

2.95,9 

3.28,8 

ooo  ] 

400 

1.71,0 

2.13,7 

2.56,4 

2.99,2 

3.41,9 

3.84,7 

] 

3.50,7 

3.94,5 

4.38,4 

400 

r»oo 

2.13,7 

2.67,1 

3.20,5 

3.74,0 

4.27,4 

4.80,8 

4.38,4 

4.93,2 

5.47,9 

500 

000 

2.56,4 

3.20,5 

3.84,7 

4.48,8 

5.12,9 

5.77,0 

5.26,0 

5.91,8 

6.57,5 

ooo 

Too 

2.99,2 

3.74,0 

4.48,8 

5.23,6 

5.98,4 

6.73,2 

6.13,7 

6.90,4 

7.67,1 

700 

800 

3.41,9 

4,27,4 

5.12,9 

5.98,4 

6.83,8 

7.69,3 

7.01,4 

7.89,0 

8.76,7 

800 

000 

3.84,7 

4.80,8 

5.77,0 

6.73,2 

7.69,3 

8.65,5 

7.89,0 

8.87,7 

9.86,3 

OOO 

lOOO 

1 4.27,4 

5.34,2 

6.41,1 

7.47,9 

8.54,8 

9.61,6 

8.76,7 

9.86,3 

10.95,9 

1 ooo 

1100 

4.70,1 

5.87,7 

7.05,2 

8.22,7 

9.40,3 

10.57,8 

9.64,4 

10.84,9 

12.05,5 

1 1 oo 

1200 

5.12,9 

6.41,1 

7.69,3 

8.97,5 

10.25,8 

11.54,0 

10.52,1 

11.83,6 

13.15,1 

1 200  | 

1300 

5.55,0 

6.94,5 

8.33,4 

9.72,3 

J 1.1 1,2 

12.50,1 

11.39,7 

12.82,2 

14.24,7 

lOOO 

1400 

5.98,4 

7.47,9 

8.97,5 

10.47,1 

11.96,7 

13.46,3 

12.27,4 

13.80,8 

15.34,2 

1400 

| 1500 

6.41,1 

8.01,4 

9.61,6 

11.21,9 

12.82,2 

14.42,5 

13.15,1 

14.79,5 

16.43,8 

1 500 

1000 

0.83,8 

8.54,8 

10.25,8 

11.96,7 

13.67,7 

15.38,6 

14  V2,7 

15.78,1 

17.53,4 

lOOO 

1700 

7.26,0 

9.08,2 

10.89,9 

12.71,5 

14.53,2 

16.34,8 

j 

14.90,4 

16.76,7 

18.63,0 

1 700 

| 1800 

7.69,3 

9.61,6 

11.54,0 

13.46,3 

15.38,6 

17.31,0 

15.78,1 

17.75,3 

19.72,6 

1800 

lOOO 

8.12,1 

10.15,1 

12.18,1 

14.21,1 

16.24,1 

18.27,1 

16.65,8 

18.74,0 

20.82,2 

lOOO 

1 2000 

8.54,8 

10.68,5 

12.82,2 

14.95,9 

17.09,6 

19.23,3 

17.53,4 

19.72,6 

21.91,8 

2000 

2100 

8.97,5 

11.21,9 

13.46,3 

15.70,7 

17.95,1 

20.19,5 

18.41,1 

20.71,2 

23.01,4 

2100 

2200 

9.40,3 

11.75,3 

14.10,4 

10.45,5 

18.80,5 

21.15,6 

23.50,7 

12200 

9.64,4 

12.05,5 

1 4.46,6 

10.0/,/  [ 

19.28,8 

21.69,9 

24.11,0 

2200 

2300 

9.83,0 

12.28,8 

14.74,5 

17.20,3 

19.66,0 

22.11,8 

24.57,5 

2300 

10.08,2 

12.00,3 

15.12,3 

17.64,4 

20.16,4 

22.68,5 

25.20,5 

2000 

2100 

10.25,8 

12.82,2 

15.38,6 

17.95,1 

20.51,5 

23.07,9 

25.64,4 

2400 

10.52,1 

13.15,1 

15.78,1 

18.41,1 

21.04,1 

23.67,1 

. 26.30,1 

2400 

2500 

10.08,5 

13.36,6 

16.02,7 

18.69,9 

21.37,0 

24.04,1 

26.71,2 

2500 

10.95,9 

13.69,9 

16.43,8 

19.17,8 

21.91,8 

24.65,8 

27.39,7 

2500 

2000 

11.11,2 

13.89,0 

16.66,8 

19.44,7 

22.22,5 

25.00,3 

27.78,1 

2000 

11.39,7 

14.24,7 

17.09,6 

19.94,5 

22.79,5 

25.64,4 

28.49,3 

2000 

2700 

11.54,0 

14.42,5 

17.31,0 

20.19,5 

23.07,9 

25.96,4 

28.84,9 

2700 

11.83,6; 

14.79,5 

17.75,3 

20.71,2 

23.67,1 

26.63,0 

29.58,9 

2700 

2800 

11.90,7 

14.95,9 

17.95,1 

20.94,2 

23.93,4 

26.92,6 

29.91,8 

2800 

12.27,4 

15.34,2 

18.41,1 

21.47,9 

24.54,8 

27.61,6 

30.68,5 

2800 

2000 

12.39,5 

15.49,3 

18.59,2 

21.09,0 

24.78,9 

27.88,8 

30.98,6 

21)00 

12.71,2 

15.89,0 

19.06,8 

22.24,7 

25.42,5 

28.60,3 

31.78,1 

2000 

3000 

12.82,2 

16.02,7 

19.23,3 

22.43,8 

25.04,4 

28.84,9 

32.05,5 

3000 

13.15,1 

10.43,8] 

19.72,6 

23.01,4 

26.30,1 

29.58,9 

32.87,7 

OOOO 

3100 

13.24,9 

16.56,2 

19.87,4 

23.18,6 

26.49,9 

' 29.81,1 

33.12,3 

3100 

13.58,9 

16.98,6 

20.38,4 

23.78,1 

27.17,8 

30.57,5 

33.97,3 

0 1 OO 

3200 

13.67,7 

17.09,6 

20.51,5 

23.93,4 

27.35,3 

30.77,3 

34.19,2 

3200 

14.02,7 

17.53,4 

21.04,1 

24.54,8 

28.05,5 

31.56,2 

35.06,8 

0200 

3300 

14.10,4 

17.63,0 

21.15,6 

24.68,2 

28.20,8 

31.73,4 

35.26,0 

3300 

14.46,6 

18.08,2 

21.69,9 

25.31,5 

28.93,2 

32.54,8 

36.16,4 

OOOO 

3400 

14.53,2 

18.16,4 

21.79,7 

25.43,0 

29.06,3 

32.69,6 

36.32,9 

3400 

14.90,4 

18.63,0 

22.35,6 

26.08,2 

29.80,8 

33.53,4 

37.26,0 

0400 

! 3500 

14.95,9 

18.69,9 

22.43,8 

26.17,8 

29.91,8 

33.65,8 

37.39,7 

3500 

15.34,2 

19.17,8 

23.01,4 

26.84,9 

30.68,5 

34.52,1 

38.35,6 

0500 

3000 

15.38,0 

19.23,3 

23.07,9 

26.92,6 

30.77,3 

34.61,9 

38.46,6 

3000 

15.78,1 

19.72,6 

23.67,1 

27.6l\6 

31.56,2 

35.50,7 

39.45,2 

OOOO 

3700 

15.81,4 

19.76,7 

23.72,1 

27.67,4 

31.62,7 

35.58,1 

39.53,4 

3700 

16.21,9 

20.27,4 

24.32,9 

28.38,4 

32.43,8 

36.49,3 

40.54,8 

0700 ! 

3800 

16.24,1 

20.30,1 

24.36,2 

28.42,2 

32.48,2 

36.54,2 

40.60,3 

3800 

16.65,8 

20.82,2 

24.98,6 

29.15,1 

33.31,5 

37.47,9 

41.64,4 

0800 

3000 

10.66,8 

20.83,6 

25.00,3 

29.17,0 

33.33,7 

37.50,4 

41.67,1 

3900 

17.09,6 

21.37,0 

25.64,4 

29.91,8 

34.19,2 

38.46,6 

42.74,0 

0900 

4000 

17.09,0 

21.37,0 

25.64,4 

29.91,8 

34.19,2 

38.46,6 

42.74,0 

4000 

17.53,4 

21.91,8 

26.30,1 

30.68,5 

35.06,8 

39.45,2 

43.83,6 

4000 

4100 

17.52,3 

21.90,4 

26.28,5 

30.66,6 

35.04,7 

39.42,7 

43.80,8 

4100 

17.97,3 

22.46,6 

26.95,9 

31.45,2 

35.94,5 

40.43,8 

44.93,2 

4100 

1 4200 

17.95,1 

22.43,8 

26.92,6 

31.41,4 

35.90,1 

40.38,9 

44.87,7 

4200 

18.41,1 

23.01,4 

27.61,6 

32.21,9 

36.82,2 

41.42,5 

46.02,7 

4200 

I 4300 

18.37,8 

22.97,3 

27.56,7 

32.16,2 

36.75,6 

41.35,1 

45.94,5 

4300 

18.84,9 

23.56,2 

28.27,4 

32  98,6 

37.69,9 

42.41,1 

47.12,3 

4000 

I 4400 

18.80,5 

23.50,7 

28.20,8 

32.91,0 

37.01,1 

42.31,2 

47.01,4 

4400 

19.28,8 

24.11,0 

28.93,2 

33.75,3 

38.57,5 

43.39,7 

48.21,9 

4400 

4500 

19.23,3 

24.04,1 

28.84,9 

33.65,8 

38.46,6 

43.27,4 

48.08,2 

4500 

19.72,0 

24.65,8 

29.58,9 

34.52,1 

39.45,2 

44.38,4 

49.31,5 

4500 

1 4000 

19.66,0 

24.57,5 

29.49,0 

34.40,5 

39.32,1 

44.23,6 

49.15,1 

4000 

20.16,4 

25.20,5 

30.24,7 

35.28,8 

40.32,9 

45.37,0 

50.41,1 

4000 

4700 

20.08,8 

25.11,0 

30.13,2 

35.15,3 

40.17,5 

45.19,7 

50.21,9 

4700 

20.60,3 

25.75,3 

30.90,4 

36.05,5 

41.20,5 

46.35,6 

51.50,7 

4700 

4800 

20.51,5 

25.64,4 

30.77,3 

35.90,1 

41.03,0 

46.15,9 

51.28,8 

4800 

21.04,1 

26.30,1 

31.56,2 

36. 82, *2 

42.08,2 

47.34,2 

52.60,3 

4800 

4000 

20.94,2 

26.17,8 

31.41,4 

36.64,9 

-41.88,5 

47.12,1 

52.35,6 

4900 

21.47,9 

26.84,9 

32.21,9 

37.58,9 

42.95,9 

48.32,9 

53.09,9 

4900 

5000 

21.37,0 

26.71,2 

32.05,5 

37.39,7 

42.74,0 

48.08,2 

53.42,5 

5000 

21.91,8 

27.39,7 

32.87,7 

38.35,6 

43.83,6 

49.31,5 

54.79,5 

5000 

5100 

21.79,7 

27.24,7 

32.69,6 

38.14,5 

43.59,5 

49.04,4 

54.49,3 

5100 

22.35,6 

27.94,5 

33.53,4 

39.12,3 

44.71,2 

50.30,1 

55.89,0 

5100 

5200 

22.22,5 

27.78,1 

33.33,7 

38.89,3 

44.44,9 

50.00,5 

55.56,2 

5200 

22.79,5 

28.49,3 

34.19,2 

39,89,0 

45.58,9 

51.28,8 

56.98,6 

5200 

! 5300 

22.65,2 

28.31,5 

33.97,8 

39.64,1 

45.30,4 

50.96,7 

56.63,0 

5300 

23.23,3 

29.04,1 

34.84,9 

40.65,8 

46.46,6 

52.27,4 

58.08,2 

5000 

! 5400 

23.07,9 

, 28.84,9 

34.61,9 

40.38,9 

46.15,9 

51.92,9 

57.69,9 

5400 

23.67,1 

29.58,9 

35.50,7 

41.42,5 

47.34,2 

53.26,0 

59.17,8 

5400 

5500 

23.50,7 

29.38,4 

35.26,0 

41.13,7 

47.01,4 

52.89,0 

58.76,7 

5500 

24.11,0 

30.13,7 

36.16,4 

42.19,2 

48.21,9 

54.24,7 

60.27,4 

5500 

5000 

23.93,4 

29.91,8 

35.90,1 

41.SS,5 

47.86,8 

53.85,2 

59.83,6 

5000 

24.54,8 

30.68,5 

36.82,2 

42.95,9 

49.09,0 

55.23,3 

61.37,0 

5000 

! 5700 

24.36,2 

30.45,2 

36.54,2 

42.63,3 

48.72,3 

54.81,4 

60.90,4 

5700 

24.98,6 

31.23,3 

37.47,6 

43.72,6 

49.97,3 

56.21,9 

62.46,6 

5700 

i 5800 

24.78,9 

30.98,6 

37.18,4 

43.38,1 

49.57,8 

55.77,5 

61.97,3 

5800 

. 25.42,5 

31.78,1 

38.13,7 

44.49,' 3 

50.84,9 

57.26,5 

63.56,2 

5800 

5000 

25.21,6 

31.52,1 

37.82,5 

44.12,9 

50.43,3 

56.73,7 

63.04,1 

5900 

25.86,3 

32.32,9 

38.79,5 

45.26,0 

51.72,6 

58.19,2 

64.65,8 

5900 

0000 

25.64,4 

32.05,5 

38.46,6 

44.87,7 

51.2S.8 

57.69,9 

64.11,0 

0000 

26.30,1 

32.87,7 

39.45,2 

46.02,7 

52,60,3 

59.17,8 

65.75,3 

OOOO 

GlOO 

26.07,1 

32.58,9 

39.10,7 

45.62,5 

52.14,2 

58.66,0 

65.17,8 

OlOO 

26.74,0 

33.42,5 

40.11,0 

46.79,5 

53.47,9 

60.16,4 

66.84,9 

GlOO 

0200 

26.49,9 

33.12,3 

39.74,8 

46.37,3 

52.99,7 

59.62,2 

66.24,7 

G200 

27.17,8 

33.97,3 

40.76,7 

47.56,2 

54.35,6 

■ 61.15,1 

67.94,5 

6200 

0300 

26.92,6 

33.65,8 

40.38,9 

47.12,1 

53.85,2 

60.58,4 

67.31,5- 

0300 

27.61,6 

34.52,1 

41.42,5 

48.32,9 

55.23,3 

62.13,7 

69.04,1 

OOOO 

1 0400 

27.35,3 

34.19,2 

41.03,0 

47.86,8 

54.70,7 

61.54,5 

68.38,4 

0400 

28.05,5 

35.06,8 

42.08,2 

49.09,6 

£6.11,0 

63.12,3 

70.13,7 

6400 

0500 

27.78,1 

34.72,6 

41.67,1 

48.61,6 

55.56,2 

62.50,7 

69.45,2 

6500 

28.49,3 

35.61,6 

42.74,0 

49.86,3 

56.98,6 

64.11,0 

71.23,3 

6500 

0000 

28.20,8 

35.26,0 

42.31,2 

49.36,4 

56.41,6 

63.46,8 

70.52,1 

6000 

28.93,2 

36.16,4 

43.39,7 

50.63,0 

57.86,3 

65.09,6 

72.32,9 

6600 

0700 

28-63,6 

35.79,5 

42.95,3 

50.11,2 

57.27,1 

64.43,0 

71.58,9. 

6700 

29.37,0 

36.71,2 

44.05,5 

51.39,7 

58.74,0 

66.08,2 

73.42,5 

6700] 

0800 

29.06,3 

36.32,9 

43.59,5 

50.86,0 

58.12,6 

65.39,2 

72.^0, S 

6800 

29.80,8 

37.26,0 

44.71,2 

52.16,4 

59.61,6 

67.06,8 

74.52,1 

6800; 

0000 

29.49,0 

36.86,3 

44.23,6 

51.60,8 

58.98,1 

66.35,3 

. ?3.72,6 

6900 

30.24,7 

37.80,8 

45.37,0 

52.93,2 

60.49,3 

68.05,5 

75.61,6 

6900 

7000 

29.91,8 

37.39,7 

44.87,7 

52.35,6 

59.83,6 

67.31,5 

74-7.9,5 

7000 

30.68,5 

38.35,6 

46.02,7 

53.69,9 

61.37,0 

69.04,1 

76.71,2 

7000 

7100 

30.34,5 

37.93,2 

45.51,8 

53.10,4 

60.C9,0 

68.27,7 

L 75.86,3 

7100 

31.12,3 

38.90,4 

46.68,5 

54.46,6 

62.24,7 

70.02,7 

77.80,8 

7100 

1 7200 

30.77,3 

38.46,6 

46.15,9 

53.85,2 

61.54,5 

69.23,8 

''  76.93,2 

7200 

31.56,2 

39.45,2 

47.34,2 

55.23,3 

63.12,3 

71.01,4 

78.90,4 

7200  ! 

7300 

31.20,0 

39.00,0 

46.80,0 

54.60,0 

62.40,4 

70.20,0 

78.00,0 

7300 

32.00,0 

40.00,0 

48.00,0 

56.00,0 

64.00,0 

.72.00,0 

80.00,0 

7000 

7400 

31.62,7 

39.53,4 

47.44,1 

55.34,8 

63.25,5 

71.16,2 

79.06,8 

7400 

32.43,8 

40.54,8 

4S.65.8 

56.76,7 

64.87,7 

72.98,6 

81.09,6 

7400 

7500 

32.05,5 

40.06,8 

48.08,2 

56.09,6 

64.11,( 

72.12,3 

80.13,7 

7500 

32.87,7 

41.09/ 

49.31,5 

57.53,4 

65.75,3 

73.97,3 

82.19,2 

7500 

7600 

32.48.21 .40.60,3 

48.72,3 

56.84,4 

64.96,4 

73.08,5 

81.20,5 

T600 

33.31,5 

41.64,4 

49.97,3 

58.30,1 

66.63,0 

74.95,9 

83.28,8 

7600! 

7700 

3.  .51,0 

41.13,7 

49.36,4 

57.59,2 

65.81,9 

74.04,7 

82.27,4 

7700 

33.75,3 

42.19,2 

50.63,0 

59.06,8 

67.50,7 

75.94,5 

84.38,4 

7 700 

7800 

33.33,7 

41.67,1 

50.00,5 

58.34,1 

66.67,4 

75.00,8 

83.34,2 

7800 

34.19,2 

42.74,0 

51.28,8 

59.83,6 

68.38,4 

76.93,2 

85.47,9 

7800 

7900 

33.76,4 

42.20,5 

50.64,7 

59.08,8 

67.52,! 

75.97,0 

84.41,1 

7900 

34.63,0 

43.28,8 

51.94,5 

60.60,3 

69.26,0 

77.91,8 

86.57,5 

7900  ! 

8000 

34.19,2 

42.74,0 

51.28,8 

59.83,6 

08.38,4 

76.93,2 

85.47,9 

8000 

35.06,8 

43.83,6 

52.60,3 

61.37,0 

70.13,7 

78.90,4 

87.67,1 

8000 

8100 

34.61,9 

43.27,4 

51.92,9 

60.58,4 

69.23,8 

77.S9,3 

86.54,8 

8100 

35.50,7 

44.38,4 

53.26,0 

62.13,7 

71.01,4 

79.89, ( 

88.76,7 

8100  I 

8200 

35.04,7 

43.80,8 

52.57,0 

61.33,2 

70.09,3 

78.85,5 

87.61,6 

8200 

35.94,5 

44.93,2 

53.91,8 

62.90,4 

71.89,0 

80.87,7 

89.86,3 

8200 

8300 

35.47,4 

44.34,2 

53.21,1 

C2.07,9 

70.94,8 

79.81,  C 

88.68,5 

8300 

36.38,4 

45.47,9 

54.57,5 

63.67,1 

72.76,7 

81.86,3 

90.95,9 

8000 

8400 

35.90,1 

44.87,7 

53.85,2 

62.82,7 

71.80,3 

SO. 77, 8 

89.75,3 

8400 

36.82,2 

46.02,7 

55.23,3 

64.43,8 

73.64,4 

82.84,9 

92.05,5 

8400  I 

8500 

36.32,9 

45.41,1 

54.49,3 

03.57,5 

72.65,8 

81.74,4 

90.82,2 

8500 

37.26,0 

46.57,5 

55.89,0 

65.20,!) 

74.52,1 

83.83,6 

93.15,1 

8500  ! 

8600 

36.75, C 

45.94,5 

55.13,4 

04.32,3 

73.51,2 

82.70,1 

91.89,0 

8600 

37.69,9 

47.12,3 

56.54,8 

65.97,3 

75.39,7 

84.82,2 

94.24,7 

8600 

8700 

37.18,4 

46.47,9 

55.77,5 

65.07,1 

74.36,7 

83.66,3 

92.95,9 

8700 

38.13,7 

47.67,1 

57.20,5 

66.74,0 

76.27,4 

85.80,8 

95.34,2 

8700  | 

8800 

37.61,1 

47.01,4 

56.41,6!  65.81,9 

75.22,2 

84.62,5 

94.02,7 

8SOO 

38.57,5 

48.21,9 

57.86,3 

67.50,7 

'77.15,1 

86.79,5 

96.43,8 

8800 

8900 

38.03,8 

47.54,8 

57.05,8 

66.56,7 

76.07,7 

85.5S.6 

95.09,6 

8900 

39.01,4 

48.76,7 

58.52,1 

68.27,4 

78.02,7 

87.78,1 

97.53,4 

8900  i 

9000 

38.46,6 

48.08,2 

57.69,9 

67.31,5 

76.93,2 

86.54, S 

96.16,4 

9000 

39.45,2 

49.31,5 

59.17,8 

69.04,1 

78.90,4 

88.76,7 

98.63,0 

9000 

9100 

38.89,3 

48.61,6 

58.34,C 

68.06,3 

77.78,6 

87.51,0 

97.23,3 

9100 

39.89,0 

49.86,3 

59.83,6 

69.80,8 

1 79.78,1 

89.75,3 

99.72,6 

9100 

9200 

39.32,1 

49.15,1 

58.98,1 

68.81,1 

78.64,1 

88.47,1 

98.30,1 

9200 

40.32,9 

50.41,1 

60.49,3 

70.57,5 

80.65,8 

90.74,0 

100.82,2 

9200  | 

9300 

39.74,8 

49.68,5 

59.62,2 

69.55,9 

79.49,6 

89.43,3 

99.37,0 

9300 

40.76,7 

50.95,9 

61.15,1 

71.34,2 

81.53,4 

91.72,6 

101.91,8 

9000 

9400 

40.17,1 

50.21,1 

60.26,1 

70.30,7 

80.35,1 

90.39,5 

100.43,8 

9400 

41.20,5 

51.50,7 

61.80,8 

72.11,0 

82.41,1 

92.71,2 

103.01,4 

9400  1 

9500 

40.60,8 

50.75,5 

60.90,4 

71.05,5 

81.20,! 

91.35,0 

101.50,7 

9500 

41.64,4 

52.05,5 

62.46,6 

72.87,7 

83.2S,8 

93.69,9 

104.11,0 

9500 

9000 

41.03,1 

51,28,8 

61.54,5 

71.80,3 

82.06,4 

92.31,8 

102.57,5 

9600 

42.08,2 

52.60,3 

63.12,3 

73.64,4 

84.16,4 

94.68,5 

105.20,5 

9600  | 

9700 

41.45,8 

'51.82,2 

62.18,1 

72.55,1 

82.91,4 

93.27,9 

103.64,4 

9700 

42.52,1 

53.15,1 

63.78,1 

74.41,1 

85.04,1 

95.67,1 

106.30,1 

9700 

9800 

41 . SSTf 

52.35,6 

62.82,7 

73.29,9 

83.77,4 

94.24,1 

104.71,2 

9S00 

42.95,9 

53.69,9 

64.43,8 

75.17,8 

85.91,8 

96.65,8 

107.39,7 

9800  | 

9900 

42.31,5 

52.89,  ( 

63.46,8 

74.04,7 

84.62,4 

95.20,3 

105.78,1 

9900 

43.39,7 

54.24,7 

65.09,6 

75.94,5 

86.79,5 

97.64,4 

IOS.49,3 

9900 

10000 

42.74, 

i 53.42,5 

64.11,1 

1 74.79,5 

85 . 47, 9 1 96.16,4 

106.84,9 

lOOOO 

43.83,6 

54.79,5 

65.75,3 

76.71,2 

87.67,1 

9S.63.0 

109.58,9 

lOOOO 

February  Qth — 

39  DAYS- 

1 month  8 days. 

February  9th— 40  DAYS— 1 month  9 days. 

Ml 


February  lOth— 41  DAY'S— 1 month  lO  days. 


Amt. 

41  DAY’S. 

- ■ / 

1/1? 

f "* 

42  DAY’S. 

¥ 

Kate 

4 

5 

6 

7- 

1 8 

9 

10 

j) 

Kate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Kate. 

loo 

.44,  f 

.56,5 

.67,- 

.78,1 

.89/ 

1.01,1 

1.12,3 

Too 

.46,0 

.57,5 

.69,0 

.80,5 

.!>!<? 

1.03,6 

1.15,1 

104) 

200 

.89,1 

1.12,S 

1.34,? 

1.57,  ? 

1.79,7 

2.02,2 

2.24,7 

200 

.92,1 

1.15,1 

1.38,1 

1.61,1 

1.84,1 

2.07,1 

2.30,1 

200 

300 

1.34,  g 

1.68,5 

2.02,5 

2.35,! 

2.69/ 

3.03/ 

3.37,0 

300 

1.38,1 

1.72,6 

2.07,1 

2.41,6 

2.76,2 

3.10,7 

3.45,2 

300 

400 

1.79,7 

2.24,7 

2.69/ 

3.14,5 

3.59/ 

4.04,4 

4.49,3 

400 

1.84,1 

2.30,1 

2.76,2 

3.22,2 

3.68,2 

4.14,2 

4.60,3 

400 

500 

2.24,7 

2.80,8 

3.37,i 

3.93,5 

4.49/ 

5.05/ 

5.61,6 

500 

2.30,1 

2.87,7 

3.45,2 

4/12,7 

4.60,3 

5.17,8 

5.75,3 

500 

600 

2.69,6 

3.37,  C 

4.04,4 

4.71,8 

5.39,2 

6.06/ 

6.74,0 

OOO 

2.76,2 

3.45,2 

4.14,2 

4.83,3 

5.52,3 

6.21,4 

6.90,4 

600 

700 

3.14,5 

3.93,2 

4.71,? 

5.50,' 

6.29/ 

7.07,7 

7.86,3 

700 

3.22,2 

4.02,7 

4.83,3 

5.63,8 

6.44,4 

7.24,9 

8.05,5 

700 

800 

3.59,5 

4.49,3 

5.39,1 

6.29,1 

7.18,8 

8.08/ 

8.98,6 

800 

3.68,2 

4.60,3 

5.52,3 

6.44,4 

7.36,4 

8.28,5 

9.20,5 

800 

900 

4.04,4 

5.05,5 

6.06,1 

7.07,7 

8.08,8 

9.09/ 

10.11,0 

900 

4.14,2 

5.17,8 

6.21,4 

7.24,9 

8.28,5 

9.32,1 

10.35,6 

900 

lOOO 

4.49,3 

5.61/ 

6.74,( 

7.86,5 

8.98/ 

| 10.11/ 

11.23,3 

lOOO 

4.60,3 

5.75,3 

6.90,4 

8.05,5 

9.20,5 

10.35,6 

11.50,7 

lOOO 

11O0 

4.94,2 

6.17,8 

7.41,4 

8.64,9 

9.88/ 

11.12,1 

12.35,6 

1100 

5.06,3 

6.32,9 

7.59,5 

8.86,0 

10.12,6 

11.39,2 

12.65,8 

1100 

1200 

5.39,2 

6.74,0 

8.08,8 

9.43,6 

10.75,4 

12.13,2 

13.47,9 

1200 

5.52,3 

6.90,4 

8.28,5 

9.66,6 

11.04,7 

12.42,7 

13.80,8 

1200 

1300 

5.84,1 

7.30,1 

8.76,1 

10.22,2 

11.68,2 

13.14,2 

14.60,3 

1300 

5.98,4 

7.47,9 

8.97,5 

10.47,1 

11.96,7 

13.46,3 

14.95,9 

1300 

1400 

6.29,0 

7.86,3 

9.43,6 

11.00,8 

12.58,1 

14.15,3 

15.72,6 

1400 

6.44,4 

8.05,5 

9.66,6 

11.27,7 

12.88,8 

14.49,9 

16.11,0 

1400 

1500 

6.74,0 

8.42,5 

10.11, ( 

11.79,5 

13,47,8 

15.16,4 

16.84,9 

1500 

6.90,4 

8.63,0 

10.35,6 

12.08,2 

13.80,8 

15.53,4 

17.26,0 

1500 

1600 

7.18,9 

8.98,6 

10.78,4 

12.58,1 

14.37,8 

16.17,5 

17.97,3 

lOOO 

7.36,4 

9.20,5 

| 11.04,7 

12.88,8 

14.72,9 

16.57/ 

18.41,1 

1600 

1700 

7.63,8 

9.54,8 

11.45,8 

13.36,7 

15.27,7 

17. IS, 6 

19.09,6 

1700 

7.82,5 

9.78,1 

11.73,7 

13.69,3 

15.64,9 

17.60,5 

19.56,2 

1700 

1800 

8.08,8 

10.11,0 

12.13,2 

14.15,3 

16.17,5 

18.19,7 

20.21,9 

1800 

8.28,5 

10.35,6 

12.42,7 

14  49,9 

16.57,0 

18.64,1 

20.71,2 

1800 

1900 

8.53,7 

10.67,1 

12.80,5 

14.94,1 

17.07,4 

19.20,8 

21.34,2 

1900 

8.74,5 

10.93,2 

13.11,8 

15.30,4 

17.49,0 

19.67,7 

21.86,3 

1900 

2000 

8.98,6 

11.23,3 

13.47,5 

15.72,6 

17.97,3 

20.21,9 

22.46,6 

2000 

9.20,5 

11.50,7 

13.80,8 

16.11,0 

18.41,1 

20.71,2 

23.01,4 

2000 

2100 

9.43,6 

11.79,5 

14.15,3 

16.51,2 

18.87,1 

21.23,0 

23.58,9 

2100 

9. 66,(5 

12.08,2 

14.49/; 

16.91,5 

19.33,2 

21.74,8 

24.16,4 

2100 

2200 

9.88,5 

12.35,6 

14.82,7 

17.29,9 

19.77,0 

22.24,1 

24.71,2 

2200 

10.12,6 

12.65,8 

15.18,9 

17.7*2,1 

20.25,2 

22.78,4 

25.31,5 

2200 

2300 

10.33,4 

12.91,8 

15.50,1 

18.08,5 

20.66,8 

23.25,2 

25.83,6 

2300 

10.58,6 

13.23,3 

15.87,9 

18.52,6 

21. '17, 3 

23.81,9 

26.46,6 

2300 

2400 

10.78,4 

13.47,9 

16.17,5 

18.87,1 

21.56,7 

24.26,3 

26.95,9 

2400 

11.04,7 

13.80,8 

16.57,0 

19.33,2 

22.09,3 

24.85,5 

27.61,6 

2400  | 

2500 

11.23,3 

14.04,1 

16.84,9 

19.65,8 

22.46,6 

25.27,4 

28.08,2 

2500 

11.50,7 

14.38,4 

17.26,0 

20.13,7 

23.01,1 

25.89,0 

28.76,7 

2500 

2600 

11.68,2 

14.60,3 

17.52,3 

20.44,4 

23.36,4 

26.28,5 

29.20,5 

2G00 

11.96,7 

14.95,9 

17.95,1 

20.94,2 

23.93,4 

26.92,6 

29.91,8 

2600 

2700 

12.13,2 

15.16,4 

18.19,7 

21.23,0 

24.26,3 

27.29,6 

30.32,9 

2700 

12.42,7 

15.53,4 

18.64,1 

21.74,8 

24.85,5 

27.96,2 

31.06,8 

2700 

2800 

12.58,1 

15-.72/ 

18.87,1 

22.01,6 

25.16,2 

28.30,7 

31.45,2 

2800 

12.88,8 

16.11,0 

19.33,2 

22.55,3 

25.77,5 

28.99,7 

32.21,9 

2800 

2900 

13.03,0 

16.28,8 

19.54,5 

22.80,3 

26.06,0 

29.31,8 

32.57,5 

2900 

13.34,8 

16.68,5 

20.02,2 

23.35,9 

26.69,6 

30.03,3 

33.37,0 

2900 

3000 

13.47,9 

16.84,9 

20.21,9 

23.58,9 

26.95,9 

30.32,9 

33.69,9 

3000 

13.80,8 

17.26,0 

20.71,2 

24.16,4 

27.61,6 

31.06,8 

! 34.52,1 

3000  | 

3100 

13.92,9 

17.41,1 

20.89,3 

24.37,5 

27.85,8 

31.34,0 

34.82,2 

3100 

14.26,8 

17.83,6 

21.40,3 

24.97,0 

28.53,7 

32.10,4 

35.67,1 

3100 

3200 

14.37,8 

17.97,3 

21.56,7 

25.16,2 

28.75/ 

32.35,1 

35.94,5 

3200 

14.72,9 

18.41,1 

22.09,3 

25.77,5 

29.45,8 

33.14,0 

36.82,2 

3200 

3300 

14.82,7 

18.53,4 

22.24,1 

25.94,8 

29.65,5 

33.36,2 

37.06,8 

3300 

15.18,9 

18.98,6 

22.78,4 

26.58,1 

30.37,8 

34.17,5 

37.97,3 

3300 

3400 

15.27,7 

19.09,6 

22.91,5 

26.73,4 

30.55,3 

34.37,3 

38.19,2 

3400 

iU.U-l/ 

19.00/ 

Z*5 .4  / ,4 

27.38,6 

31.29,9 

35.21,1 

39.12,3 

3400 

3500 

15.72,6 

19.65,8 

23.58,9 

27.52,1 

31.45,2 

35.38,4 

39.31,5 

3500 

16.11,0 

20.13,7 

24.16,4 

28.19,2 

32.21,9 

36.24,7 

40.27,4 

3500 

3600 

16.17,5 

20.21,9 

24.26,3 

28.30,7 

32.35,1 

36.39,5 

40.43,8 

3000 

16.57,0 

20.71,2 

24.85,5 

28.99,7 

33.14,0 

37.28,2 

41.42,5 

3600 

3700 

16.62,5 

20.78,1 

24.93,7 

29.09,3 

33.24,9 

37.40,5 

41.56,2 

3700 

17.03,0 

21.28,8 

25.54,5 

29.80,3 

34.06,0 

38.31,8 

42.57,5 

3700 

3800 

17.07,4 

21.34,2 

25.61,1 

29.87,9 

34.14,8 

38.41,6 

42.68,5 

3800 

17.49,0 

21.86,3 

26.23,6 

30.60,8 

34.98,1 

39.35,3 

43.72,6 

3800 

3900 

17.52,3 

21.90,4 

26.28,5 

30.66,6 

35.04,7 

39.42,7 

43.80,8 

3900 

17.95,1 

22.43,8 

26.92,6 

31.41,4 

35.90,1 

40.38,9 

44.87,7 

3900 

4000 

17.97,3 

22.46,6 

26.95,9 

31.45,2 

35.94,5 

40.43,8 

44.93,2 

4000 

18.41,1 

23.01,4 

27.61,6 

32.21,9 

36.82,2 

41.42,5 

46.02,7 

4000 

4100 

18.42,2 

23.02,7 

27.63,3 

32.23,8 

36.84,4 

41.44,9 

46.05,5 

4100 

18.87,1 

23.58,9 

28.30,7 

33.02,5 

37.74,2 

42.46,0 

47.17,8 

4100 

4200 

18.87,1 

23.58,9 

28.30,7 

33.02,5 

37.74,2 

42.46,0 

47.17,8 

4200 

19.33,2 

24.16,4 

28.99,7 

33.83,0 

38.66,3 

43.49,6 

48.32,9 

4200 

4300 

19.32,1 

24.15,1 

28.98,1 

33.81,1 

38.64,1 

43.47,1 

48.30,1 

4300 

24.  V 4,0 

i.9.08,8 

34.63,6 

39.08,4 

44.53,2 

49.47,9 

4300 

4400 

19.77,0 

24.71,2 

29.65,5 

34.59,7 

39.54,0 

44.48,2 

49.42,5 

4400 

20.25,2 

25.31,5 

30.37,8 

35.44,1 

40.50,4 

45.56,7 

50.63,0 

4400 

4500 

20.21,9 

25.27,4 

30.32,9 

35.38,4 

40.43,8 

45.49,3 

50.54,8 

4500 

20.71,2 

25.89,0 

31.06,8 

36.24,7 

41.42,5 

46.60,3 

51.78,1 

4500  | 

4600 

20.66,8 

25.83,6 

31.00,3 

36.17,0 

41.33,7 

46.50,4 

51.67,1 

4000 

21.17,3 

26.46,6 

31.75,9 

37.05,2 

42.34,5 

47.63,8 

52.93,2 

4600  ! 

4700 

21.11,8 

26.39,7 

31.67,7 

36.95,6 

42.23,6 

47.51,5 

52.79,5 

4700 

21.63,3 

27.04,1 

32.44,9 

37.85,8 

43.26,6 

48.67,4 

54.08,2 

4700  ( 

4800 

21.56,7 

26.95,9 

32.35,1 

37.74,2 

43.13,4 

48.52,6 

53.91,8 

4800 

22.09,3 

27.61,6 

33.14,0 

38.66,3 

44.18,6 

49.71,0 

55.23,3 

4800 

4900 

22.01,6 

27.52,1 

33.02,5 

38.52,9 

44.03,3 

49.53,7 

55.04,1 

4900 

22.55,3 

28.19,2 

33.83,0 

39.46,8 

45.10,7 

50.74,5 

56.38,4 

4900 

5000 

22.46,6 

2S.08,2 

33.69,9 

39.31,5 

44.93,2 

50.54,8 

56.16,4 

5000 

23.01,4 

28.76,7 

34.52,1 

40.27,4 

46.02,7 

51.78,1 

57.53,4 

5000  | 

5100 

22.91,5 

28.64,4 

34.37,3 

. 40.10,1 

45.83,0 

51.55,9 

57.28,8 

5100 

23.47,4 

29.34,2 

35.21,1 

41.07,9 

46.94,8 

52.81,6 

58.68,5 

5100  i 

5200 

23.36,4 

29.20,5 

35.04,7 

40.88,8 

46.72,9 

52.57,0 

58.41,1 

5200 

23.93,4 

29.91,8 

35.90,1 

41.88,5 

47.86,8 

£3.85,2 

59.83,6 

5200'! 

5300 

23.81,4 

29.76,7 

35.72,1 

41.67,4 

47.62,7 

53.58,1 

59.53,4 

5300 

24.39,5 

30.49,3 

36.59,2 

42.69,0 

48.78,9 

54.88,8 

60.98,6 

5300  > 

5400 

24.26,3 

30.32,9 

36.39,5 

42.46,0 

48.52,6 

54.59,2 

60.65,8 

5400 

24.85,5 

31.06,8 

37.28,2 

43.49,6 

49.71,0 

55.92,3 

62.13,7 

5400/1 

5500 

24.71,2 

30.89,0 

37.06,8 

43.24,7 

49.42,5 

55.60,3 

61.78,1 

5500 

25.31,5 

31.64,4 

37.97,3 

44.30,1 

50.63,0 

56.95,9 

63.28,8 

5500  i 

5600 

25.16,2 

31.45,2 

37.74,2 

44.03,3 

50.32,3 

56.61,4 

62.90,4 

5000 

25.77,5 

32.21,9 

38.66,3 

45.10,7 

51.55,1 

57.99,5 

64.43,8 

5600  j 

5700 

25.61,1 

32.01,4 

38.41,6 

44.81,9 

51.22,2 

57.62,5 

64.02,7 

5700 

26.23,6 

32.79,5 

39.35,3 

45.91,2 

52.47,1 

59.03,0 

65.58,9 

5700  | 

5800 

26.06,0 

32.57,5 

39.09,0 

45.60,5 

52.12,1 

58.63,6 

65.15,1 

5800 

26.69,6 

33.37,0 

40.04,4 

46.71,8 

53.39,2 

60.06,1 

66.74,0 

5800  : 

5900 

26.51,0 

33.13,7 

39.76,4 

46.39,2 

53.01,9 

59.64,7 

66.27,4 

5900 

27.15,6 

33.94,5 

40.73,4 

47.52,3 

54.31,2 

61.10,1 

67.89,0 

5900 

6000 

26.95,9 

33.69,9 

40.43,8 

47.17,8 

53.91,8 

60.65,8 

67.39,7 

OOOO 

27.61,6 

34.52,1 

41.42,5 

48.32,9 

55.23,3 

62.13,7 

69.04,1 

6000 

6100 

27.40,8 

34.26,0 

41.11,2 

47.90,4 

54.81,6 

61.66,8 

68.52,1 

OlOO 

28.07,7 

35.09,6 

42.11,5 

49.13,4 

56.15,3 

63.17,3 

70.19,2 

6100 

6200 

27.85,8 

34.82,2 

41.78,6 

48.75,1 

55.71,5 

62.67,9 

69.64,4 

0200 

28.53,7 

35.67,1 

42.80,5 

49,94,0 

57.07,4 

64.20,8 

71.34,2 

6200 

6300 

28.30,7 

35.38,4 

42.46,0 

49.53,7 

56.61,4 

63.69,0 

70.76,7 

0300 

28.99,7 

36.24,7 

43.49,6 

50.74,5 

57.99,5 

65.24,4 

72.49,3 

6300  j 

6400 

28.75,6 

35.94,5 

43.13,4 

50.32,3 

57.51,2 

64.70,1 

71.89,0 

0400 

29.45,8 

36.82,2 

44.13,6 

51.55,1 

58.91,5 

66.27,9 

73.64,4 

6400  ! 

6500 

29.20,5 

36.50,7 

43.80,8 

51.11,0 

58.41,1 

65.71,2 

73.01,4 

0500 

29.91,8 

37.39,7 

44.87,7 

52.35,6 

59.83/ 

67.31,5 

74.79,5 

6500 

6600 

29.65,5 

37.06,8 

44.48,2 

51.89,6 

59.31,0 

66.72,3 

74.13,7 

OOOO 

30.37,8 

37,97,3 

45.56,7 

53.16,2 

60.75,6 

68.35,1 

75.94,5 

6600 

6700 

30.10,4 

37.63,0 

45.15,6 

52.68,2 

60.20,8 

67.73,4 

75.26,0 

0700 

30.83,8 

38.54,8 

46.25,8 

53.96,7 

61.67,7 

69.38,6 

77.09,6 

6700 

6800 

30.55,3 

38.19,2 

45.83,0 

53.46,8 

61.10,7 

68.74,5 

76.38,4 

0800 

31.29,9 

39.12,3 

46.94,8 

54.77,3 

62.59,7 

70.42,2 

78.24,7 

6800 

6900 

31.00,3 

38.75,3 

46.50,4 

54.25,5 

62.00,5 

69.75,6 

77.50,7 

0900 

31.75,9 

39.69,9 

47.63,8 

55.57,8 

63.51,8 

71.45,8 

79.39,7 

6900 

7000 

31.45,2 

39.31,5 

47.17,8 

55.04,1 

62.90,4 

70.76,7 

78.63,0 

7000 

32.21,9 

40.27,4 

48.32,9 

56.38,4 

64.43,8 

72.49,3 

80.54,8 

7000 

7100 

31.90,1 

39.87,7 

47.85,2 

55.82,7 

63.80,3 

71.77,8 

79.75,3 

7100 

32.67,9 

40.S4,9 

49.01,9 

57.18,9 

65.35,9 

73.52,9 

81.69,9 

7100 

7200 

32.35,1 

40.43,8 

48.52,6 

56.61,4 

64.70,1 

72.78,9 

80.87,7 

7200 

33.14,0 

41.42,5 

49.71,0 

57.99,5 

66.27,9 

74.56,4 

82.84,9 

7200 

7300 

32.80,0 

41.00,0 

49.20,0 

57.40,0 

65.60,0 

73.80,0 

82.00,0 

7300 

33.60,0 

42.00,0 

50.40,0 

58.80,0 

67.20,0 

75.60,0 

84.00,0 

7300 

7400 

33.24,9 

41.56,2 

49.87,4 

58.18,6 

66.49,9 

74.81,1 

83.12,3 

7400 

34.06,0 

42.57,5 

51.09,0 

59.60,5 

68.12,1 

76.63,6 

85.15,1 

7400 

7500 

33.69,9 

42.12,3 

50.54,8 

58.97,3 

67.39,7 

75.82,2 

84.24,7 

7500 

34.52,1 

43.15,1 

51.78,1 

60.41,1 

69.04,1 

77.67,1 1 

86.30,1 

7500 

7600 

34.14,8 

42.68,5 

51.22,2 

59.75,9 

68.20,6 

76.83,3 

85.37,0 

7000 

34.98,1 

43.72,6 

52.47,1 

61.21,6 

69.96,2 

78.70/' 

87.45.2 

88510.3 

7600 

7700 

34.59,7 

43.24,7 

51.89,6 

60.54,5 

69.19,5 

77.84,4 

86.49,3 

7700 

35.44,1 

44.30,1 

53.16,2 

62.02,2 

70.88,2 

79.74,2 

7700 

7800 

35.04,7 

43.80,8 

52.57,0 

61.33,2 

70.09,3 

78.85,5 

87.61,6 

7800 

35.90,1 

44.87,7 

53.85,2 

62.82,7 

71.80,3 

80.77,8 

89.75,3 

7800 

7900 

35.49,6 

44.37,0 

53.24,4 

62.11,8 

70.99,2 

79.86,6 

88.74,0 

7900 

36.36,2 

45.45,2 

54.54,2 

63.63,3 

72.72,3 

81.81,4 

90.90,4 

7900 

8000 

35.94,5 

44.93,2 

53.91,8 

62.90,4 

71.89,0 

80.87,7 

89.86,3 

8000 

36.82,2 

46.02,7 

55.23,3 

64.43,8 

73.64,4 

82.84,9 

92.05,5 

8000 

8100 

36.39,5 

45.49,3 

54.59,2 

63.69,0 

72.78,9 

81.88,8 

90.9S,6 

8100 

37.28,2 

46.60,3 

55.92,3 

65.24,4 

74.56,4 

83.88,5 

93.20,5 

8100 

8200 

36.84,4 

46.05,5 

55.2H,ti 

64.47,7 

73.68,8 

82.89,9 

92.11,0 

8200 

37.74,2 

17.17,8 

56.«1,4 

66.04,9 

75.48,5 

84.92,1 

94.35,6 

8200 

8300 

37.29,3 

46.61,6 

55.94,0 

65.26,3 

74.58,6 

83.91,0 

93.23,3 

8300 

38.20,3 

47.75,3 

57.30,4 

66.85,5 

76.40,5 

S5.95.6 

95.50,7 

8300 

8400 

37.74,2 

47.17,8 

56.61,4 

66.04,9 

75.48,5 

84.92,1 

94.35,6 

8400 

38.66,3 

48.32,9 

57.99,5 

77.32,6 

86.99,2 

96.65,8 

8400  ' 

8500 

38.19,2 

47.74,0 

57.28,8 

66.83,6 

76.38,4 

85.93,2 

95.47,9 

8500 

39.12,3 

48.90,4 

58.68,5 

68.46,6 

78.24,7 

88.02,7 

97.80,8 

8500 

8600 

38.64,1 

48.30,1 

57.96,2 

67.62,2 

77.28,2 

86.94,2 

96.60,3 

8000 

39.58,4 

49.47,9 

59.37,5 

69.27,1 

79.16,7 

89.06,3 

9S.95,9 

8600 

8700 

39.09,0 

48.86,3 

58.63,6 

68.40,8 

78.18,1 

87.95,3 

97.72,6 

8700 

40.04,4 

50.05,5 

60.06,6 

70.07,7 

80.08,8 

90.09,9 

100.11,0 

8700 

8800 

39.54,0 

49.42,5 

59.31,0 

69.19,5 

79.07,9 

88.96,4 

98.84,9 

8800 

40.50,4 

50.63,0 

60.75,(5 

70.88,2 

81.00,3 

91.13,4 

101.26,0 

8800 

8900 

39.98,9 

49.98,6 

59.98,4 

69.98,1 

79.97,8 

89.97,5 

99.97,3 

8900 

40.96,4 

51.20,5 

61.44,7 

71.68,8 

81.92,9 

92.17,0 

102.41,1 

8900 

9000 

40.43,8 

50.54,8 

60.65,8 

70.76,7 

80.87,7 

90.98,6 

101.09,6 

9000 

41.42,5 

51.78,1 

62.13,7 

72.49,3 

82.84,9 

93.20,5 

103.56,2 

9000 

9100 

40.88,8 

51.11,0 

61.33,2 

71.55,3 

81.77,5 

91.99,7 

102.21,9 

9100 

41.88,5 

52.35,6 

62.82,7 

73.29,9 

83.77,0 

94.24,1 

104.71,2 

9100 

9200 

41.33,7 

51.67,1 

62.00,5 

72.34,0 

82.67,4 

93.00,8 

103.34,2 

9200 

42.34,5 

52.93,2 

63.51,8 

74.10,4 

84.69,0 

95.27,7 

105.86,3 

9200 

9300 

41.78,6 

52.23,3 

62.67,9 

73.12,6 

83.57,3 

94.01,9 

104.46,6 

9300 

42.80,5 

53.50,7 

64.20,8 

74.91,0 

85.61,1 

96.31,2 

107.01,4 

9300 

9400 

42.23,6 

52.79,5 

63.35,3 

73.91,2 

84.47,1 

95.03,0 

105.58,9 

9400 

43.26,6 

54.08,2 

64.89,9 

75.71,5 

86.53,2 

97.34,8 

108.16,4 

9400 

9500 

42.68,5 

53.35,6 

64.02,7 

74.69,9 

85.37,0 

96.04,1 

106.71,2 

9500 

43.72,6 

54.65,8 

65.58,9 

76.52,1 

87.45,2 

98.38,4 

109.31,5 

9500 

9600 

43.13,4 

53.91,8 

64.70,1 

75.48,5 

86.26,8 

97.05,2 

107,83,6 

9600 

44.18,6 

55.23,3 

66.27,9 

77.32,6 

88.37,3 

99.41,9 

110.46,6 

9600 

9700 

43.58,4 

54.47,9 

65.37,5 

76.27,1 

87.16,7 

98.06,3 

108.95,9 

9700 

44.64,7 

55.80,8 

66.97,0 

78.13,2 

89.29,3 

100.45/) 

111.61,6 

9700 

9800 

44.03,3 

55.04,1 

66.04,9 

77.05,8 

88.06,6 

99.07,4 

110.08,2 

9800 

45.10,7 

56.38,4 

67.66,0 

' 78.93,7 

90.21,4 

101.49,o| 

112.76,7 

9800 

9900 

44.48,2 

55.60,3 

66.72,3 

77.84,4 

88.96,4 

1 00.08,5 

111.20,5 

11900 

45.56,7 

56.95,9 

68.35,1 

79.74,2 

91.13,4 

102.52,6) 

113.91,8 

9900 

1 OOOO 

44.93,2 

56. 16,4 1 

67.39,7 

78.63,0| 

89.86,31 

101.09, 6| 

112.32,9 

lOOOO 

46.02,71 

57. 53, 4 1 

69.04,1 

80.54,8 

92.05,5 

103.56,21 

115.06,8 

J OOO0 
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< 

43  DAYS. 

Hate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 1 

10 

lOO 

200 

300 

.47,1 

.94,2 

1.41,4 

.58,9 

1.17,8 

1.76,7 

'.70,7 

1.41,4 

2.12,1 

.82,5 

1.64,9 

2.47,4 

.94,2 

1.88,5 

2.82,7 

1.06,0 

2.12,1 

3.18,1 

1.17,8 

2.35,6 

3.53,4 

400 

500 

OOO 

1.88.5 

2.35.6 

2.82.7 

2.35,6 

2.94,5 

3.53,4 

2.82,7 

3.53,4 

4.24,1 

3.29,9 

4.12,3 

4.94,8 

3.77,0 

4.71,2 

5.65,5 

4.24.1 

5.30.1 

6.36.2 

4.71,2 

5.89,0 

7.06,8 

700 

800 

900 

3.29,9 

3.77.0 

4.24.1 

4.12,3 

4.71,2 

5.30,1 

4.94,8 

5.65,5 

6.36,2 

5.77,3 

6.59,7 

7.42,2 

6.59,7 

7.54,0 

8.48,2 

7.42.2 

8.48.2 

9.54.2 

8.24,7 
9.42,5 
10.60,3  ■ 

1000 

1100 

1200 

4.71,2 

5118.4 

5.65.5 

5.89,0 

6.47,9 

7.06,8 

7.06,f 

7.77,5 

8.48,2 

8.24,7 

9.07,1 

9.89,6 

9.42,5 

10.36,7 

11.31,0 

10.60.3 

11.66.3 

12.72.3 

11.78,1 

12.95,9 

14.13,7 

1300 

1400 

1500 

6.12,6 

6.59.7 

7.06.8 

7.65,8 

8.24,7 

8.83,6 

9.18,9 

9.89,6 

10.60,3 

10.72,-1 

11.54,5 

12.37,0 

12.25,2 

13.19,5 

14.13,7 

13.78.4 

14.84.4 

15.90.4 

15.31,5 

16.49,3 

17.67,1 

1600 

1700 

1800 

7.54.0 

8.01.1 
8.48,2 

9.42,5 

10.01,4 

10.60,3 

11.31,0 

12.01,6 

12.72,3 

. 13.19,5 
14.01,9 
14.84,4 

15.07,9 

16.02,2 

16.96,4 

16.96.4 

18.02.5 

19.08.5 

18.84,9 

20.02,7 

21.20,5 

1900 

2000 

2100 

8.95,3 

9.42.5 

9.89.6 

11.19,2 

11.78,1 

12.37,0 

13.43,0 

14.13,7 

14.84,4 

15.66.8 
16.49,3 

17.31.8 

17.90,7 

18.84,9 

19.79,2 

20.14.5 

21.20.5 

22.26.6 

22.38,4 

23.56,2 

24.74,0 

2200 

2800 

2400 

10.36.7 

10.83.8 
11.31,0 

12.95,9 

13.54,8 

14.13,7 

15.55,1 

16.25,8 

16.96,4 

18.14.2 
18.96,7 

19.79.2 

20.73,4 

21.67,7 

22.61,9 

23.32.6 

24.38.6 

25.44.7 

25.91,8 

27.09,6 

28.27,4 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

11.78.1 

12.25.2 

12.72.3 

14.72,6 

15.31,5 

15.90,4 

17.67,1 

18.37,8 

19.08,5 

20.61,6 

21.44,1 

22.26,6 

23.56,2 

24.50,4 

25.44,7 

26.50.7 

27.56.7 

28.62.7 

29.45,2 

30.63,0 

31.80,8 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

13.19.5 

13.66.6 

14.13.7 

16.49,3 

17.08,2 

17.67,1 

19.79,2 

20.49,9 

21.20,5 

23.09.0 
23.91,5 

24.74.0 

26.38,9 

27.33,2 

28.27,4 

29.68.8 

30.74.8 

31.80.8 

32.98,6 

34.16,4 

35.34,2 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

14.60.8 

15.07.9 
15.55,1 

18.26,0 

18.84,9 

19.43,8 

21.91,2 

22.61,9 

23.32,6 

25.56.4 
26.38,9 

27.21.4 

29.21,6 

30.15,9 

31.10,1 

32.86.8 

33.92.9 

34.98.9 

36.52,1 

37.69,9 

38.87,7 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

16.02,2 

16.49.3 

16.96.4 

20.02,7 

20.61,6 

21.20,5 

24.03,3 

24.74,0 

25.44,7 

28.03.8 
28.86,3 

29.68.8 

32.04,4 

32.98,6 

33.92,9 

36.04,9 

37.11.0 

38.17.0 

40.05,5 

41.23,3 

42.41,1 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

17.43.6 

17.90.7 

18.37.8 

21.79,5 

22.38,4 

22.97,3 

26.15,3 

26.86,0 

27.56,7 

30.51.2 
31.33,7 

32.16.2 

34.87,1 

35.81,4 

36.75,6 

39.23.0 

40.29.0 

41.35.1 

43.58,9  ! 
44.76,7 
45.94,5  1 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

18.84,9 

19.32.1 

19.79.2 

23.56,2 

24.15,1 

24.74,0 

28.27,4 

28.98,1 

29.68,8 

32.98.6 
33.81,1 

34.63.6 

37.69,9 

38.64,1 

39.58,4 

42.41.1 

43.47.1 

44.53.2 

47.12,3 

48.30,1 

49.47,9 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

20.26.3 

20.73.4 

21.20.5 

25.32,9 

25.91,8 

26.50,7 

30.39,5 

31.10,1 

31.80,8 

35.46.0 
36.28,5 

37.11.0 

40.52,6 

41.46,8 

42.41,1 

45.59.2 

46.65.2 

47.71.2 

50.65,8 

51.83,6 

53.01,4 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

21.67,7 
22.14, S 
22.61,9 

27.09,6 

27.68,5 

28.27,4 

32.51,5 

33.22,2 

33.92,9 

37.93.4 
38.75,9 

39.58.4 

43.35,3 

44.29,6 

45.23,8 

48.77.3 

49.83.3 

50.89.3 

54.19,2 

55.37,0 

56.54,8 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

23.09,0 

23.56.2 

24.03.3 

28.86,3 

29.45,2 

30.04,1 

34.63,6 

35.34,2 

36.04,9 

40.40.8 
41.23,3 

42.05.8 

46.18,1 

47.12,3 

48.06,6 

51.95.3 

53.01.4 

54.07.4 

57.72,6 
58.90,4 
60. OS, 2 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

24.50.4 

24.97.5 
25.44,7 

30.63,0 

31.21,9 

31.80,8 

36.75,6 

37.46,3 

38.17,0 

42.88.2 
43.70,7 

44.53.2 

49.00,8 

49.95,1 

50.89,3 

55.13.4 

56.19.5 

57.25.5 

61.26,0 
62.43,8 
63.61,6  1 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

25.91.8 

26.38.9 
26.86,0 

32.39,7 

32.98,6 

33.57,5 

38.87,7 

39.58,4 

40.29,0 

45.35,6 

46.18,1 

47.00,5 

51.83,6 

52.77,8 

53.72,1 

58.31.5 

59.37.5 

60.43.6 

64.79,5 

65.97,3 

67.15,1 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

27.33.2 

27.80.3 

28.27.4 

34.16,4 

34.75,3 

35.34,2 

40.99,7 

41.70,4 

42.41,1 

47.83,0 

48.65,5 

49.47,9 

54.66,3 

55.60,5 

56.54,8 

61.49.6 

62.55.6 

63.61.6 

68.32,9 

69.50,7 

70.68,5 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

28.74.5 

29.21.6 
29.68,8 

35.93,2 

36.52,1 

37.11,0 

43.11,8 

43.82,5 

44.53,2 

50.30,4 

51.12,9 

51.95,3 

57.49,0 

58.43,3 

59.37,5 

64.67.7 

65.73.7 

66.79.7 

71.86,3 

73.04,1 

74.21,9 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

30.15,9 

30.63.0 

31.10.1 

37.69,9 

38.28,8 

38.87,7 

45.23,8 

45.94,5 

46.65,2 

52.77,8 

53.60,3 

54.42,7 

60.31,8 

61.26,0 

62.20,3 

67.85.8 

68.91.8 

69.97.8 

75.39,7 

76.57,5 

77.75,3 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

31.57.3 

32.04.4 

32.51.5 

39.46,6 

40.05,5 

40.64,4 

47.35,9 

48.06,6 

48.77,3 

55.25,2 

56.07,7 

56.90,1 

63.14,5 

64.08,8 

65.03,0 

71.03.8 

72.09.9 

73.15.9 

78.93,2 

80.11,0 

81.28,8 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

32.98,6 

33.45.8 

33.92.9 

41.23,3 

41.82,2 

42.41,1 

49.47,9 

50.18,6 

50.89,3 

57.72,6 

58.55,1 

59.37,5 

65.97,3 

66.91,5 

67.85,8 

74.21.9 

75.27.9 
76.34,0 

82.46,6 

83.64,4 

84.82,2 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

34.40.0 

34.87.1 

35.34.2 

43.00,0 

43.58,9 

44.17,8 

51.60,0 

52.30,7 

53.01,4 

60.20,0 

61.02,5 

61.84,9 

68.80,0 

69.74,2 

70.68,5 

77.40.0 

78.46.0 

79.52.1 

86.00,0 

87.17,8 

88.So,6 

7300 
740C 
7 50C 

7600 

7700 

7800 

35>£lri 

36.28.5 

36.75.6 

14.76,7 

45.35,6 

45.94,5 

53.72,1 

54.42,7 

55.13,4 

62.67,4 

63.49,9 

64.32,3 

71.62,7 

72.57,0 

73.51,2 

80.58.1 

81.64.1 

82.70.1 

89.53,4 

90.71,2 

91.89,0 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

37.22,7 

37.69,9 

38.17,0 

46.53,4 

47.12,3 

47.71,2 

55.84,1 

56.54,8 

57.25,5 

65.14,8 

65.97,3 

66.79,7 

74.45,5 

75.39,7 

76.34,0 

83.76.2 

84.82.2 

85.88.2 

93.06,8 

94.24,7 

95.42,5 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

38.64.1 

39.11.2 
39.58,4 

48.30,1 

48.89,0 

49.47,9 

57.96,2 

58.66,8 

59.37,5 

67. 62;  2 
68.44,7 
69.27,1 

77.28,2 

78.22,5 

79.16,7 

56.94.2 
88.00,3 

89.06.3 

96.60,3 

97.78,1 

98.95,9 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

40.05.5 

40.52.6 

40.99.7 

50.06.8 

50.65.8 
51.24,7 

60.08,2 

60.78,9 

61.49,6 

70.09,6 

70.92,1 

71.74,5 

80.11,0 

81.05,2 

81.99,5 

90.12.3 

91.18.4 

92.24.4 

100.13,7 

101.31,5 

102.49,3 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

41.46,8 

41.94.0 

42.41.1 

51.83,1 

52.42,5 

53.01,4 

62.20,3 

62.91,0 

63.61,6 

72.57,0 

73.39,5 

74.21,9 

82.93,7 

83.87,9 

84.82,2 

93.30.4 

94.36.4 

95.42.5 

103.67,1 

104.84,9 

106.02,7 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

42.88.2 

43.35.3 
43.82,5 

53.60,3 

54.19,2 

54.78,1 

64.32.3 

65.03,0 

65.73,7 

75.04.4 

75.86.5 
76.69,3 

85.76,4 

86.70,7 

87.64,9 

96.48.5 

97.54.5 

98.60.5 

107.20,5 

108.38,4 

109.56,2 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

44.29.6 

44.76.7 

45.23.8 

55.37.1 
55.95,9 

56.5 1.1 

66.44,4 

67.15,1 

67.85,8 

77.51,8 

78.34,2 

79.16,7 

88.59,2 

89.53,4 

90.47,7 

99.66,6 

100.72.6 

101.78.6 

110.74,0 

111.91,8 

113.09,6 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

45.71,  < 

46.18.1 

46.65.2 

57.13,7 

57.72,6 

58.31,f 

68.56,4 

69.27,1 

69.97,-8 

79.99,2 

80.81,6 

81.64,1 

91.41,9 

92.36,2 

93.30,4 

102.84.7 

103.90.7 

104.96.7 

114.27,4 

115.45,2 

116.63,0 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

47.12,3 

'58.90,4 

| 70.68,5 

82.46,6 

94.24,7 

106.02,7 

117.80,8 

lOOOO 

YS. 

■4-5 

E 

< 

1 §J 

9_[10 

Hate,  j 

.96,4 

1.92,9 

2.89,3 

1.08.5 
2.17,0 

8.25.5 

1.20.5 
2.41,1 

3.61.6 

100 
200 
300  ; 

3.85,8 

4.82,2 

5.78,6 

4.34.0 
5.42,5 

6.51.0 

4.82.2 
6.02,7 

7.23.3 

400 

500 

OOO 

6.75,1 

7.71,5 

8.67,9 

7.59,5 

8.67,9 

9.76,4 

8.43,8 

9.64,4 

10.84,9 

700  j 
800  ! 
OOO  1 

9.64,4 

10.60,8 

11.57,8 

10.84.9 
11.93,4 

13.01.9 

12.05.5 
13.26,0 

14.46.6 

1000 
1100  1 
1200  I 

12.53,7 

13.50,1 

14.46,6 

14.10.4 
15.18,9 

16.27.4 

15.67.1 
16.87,7 

18.08.2 

1300 
1400 
1500  | 

* 

15.43,0 

16.39,5 

17.35,9 

17.35.9 
18.44,4 

19.52.9 

19.28.8 
20.49,3 

21.69.9 

lOOO 

1700 

1800 

18.32,3 

19.28,8 

20.25,2 

20.61.4 
21.69,9 

22.78.4 

22.90.4 
24.11,0 

25.31.5 

1900 

2000 

2100 

10.60,8 

11.09,0 

11.57,3 

13.26,0 

13.86,3 

14.46,6 

15.91,2 

16.63,6 

17.35,9 

18.56,4 

19.40,8 

20.25,2 

21.21,6 

22.18,1 

23.14,5 

23.86.8 
24.95,3 

26.03.8 

26.52.1 
27.72,6 

28.93.2 

2200 

2300 

2400 

12.05,5 

12.53,7 

13.01,9 

1 5.06,8 
15.67,1 
16.27,4 

18.08,2 

18.80,5 

19.52,9 

21.09,6 

21.94,0 

22.78,4 

24.11,0 

25.07,4 

26.03,8 

27.12.3 
28.20,8 

29.29.3 

30.13.7 
31.34,2 

32.54.8 

2500 

2000 

2700 

13.50,1 

13.98,4 

14.46,6 

16.87,7 

17.47,9 

18.08,2 

20.25,2 

20.97,5 

21.69,9 

23.62,7 

24.47,1 

25.31,5 

27.00,3 

27.96,7 

28.93,2 

30.37.8 
31.46,3 

32.54.8 

33.75.3 
34.95,9 

36.16.4 

2800 

2900 

3000 

14.94,8 

15.43,0 

15.91,2 

18.68,5 

19.28,8 

19.89,0 

22.42,2 

23.14,5 

23.86,8 

26.15,9 

27.00,3 

27.84,7 

29.89,6 

30.86,0 

31.82,5 

33.63.3 
34.71,8 

35.80.3 

37.37.0 
38.57,5 

39.78.1 

3100 

3200 

3300 

16.39,5 

16.87,7 

17.35,9 

20.49,3 

21.09,6 

21.69,9 

24.59,2 

25.31,5 

26.03,8 

28.69,0 

29.53,4 

30.37,8 

32.78,9 

33.75,3 

34.71,8 

36.88.8 
37.97,3 

39.05.8 

40.98.6 
42.19,2 

43.39.7 

3400 

3500 

3000 

17.84,1 

18.32,3 

18.80,5 

22.30,1 

22.90,4 

23.50,7 

26.76,2 

27.48,5 

28.20,8 

31.22,2 

32.06,6 

32.91,0 

35.68,2 

36.64,7 

37.61,1 

40.14.2 
41.22,7 

42.31.2 

44.60.3 
45.80,8 

47.01.4 

3700 

3800 

3900 

19.28,8 

19.77,0 

20.25,2 

24.11,0 

24.71,2 

25.31,5 

28.93,2 

29.65,5 

30.37,8 

33.75,3 

34.59,7 

35.44,1 

38.57,5 

39.54,0 

40.50,4 

43.39.7 
44.48,2 

45.56.7 

48.21,9 

49.42,5 

50.63,0 

4000 

4100 

4200 

20.73,4 

21.21,6 

21.69,9 

25.91,8 

26.52,1 

27.12,3 

31.10,1 

31.82,5 

32.54,8 

36.28,5 

37.12,9 

37.97,3 

41.46,8 

42.43,3 

43.39,7 

46.65.2 
47.73,7 

48.82.2 

51.83.6 
53.04,1 

54.24.7 

4300 

4400 

4500 

22.18,1 

22.66,3 

23.14,5 

27.72,6 

28.32,9 

28.93,2 

33.27,1 

33.99,5 

34.71,8 

38.81,6 

39.66,0 

40.50,4 

44.36,2 

45.32,6 

46.29,0 

49.90.7 
50.99,2 

52.07.7 

55.45.2 
56.65,8 

57.86.3 

4000 

4700 

4800 

23.62,7 

24.11,0 

24.59,2 

29.53,4 

30.13,7 

30.74,0 

35.44,1 

36.16,4 

36.88,8 

41.34,8 

42.19,2 

43.03,6 

47.25,5 
48.21,9 
. 49.18,4 

53.16.2 
54.24,7 

55.33.2 

59.06.8 
60.27,4 

61.47.9 

4900 

5000 

5100 

25.07,4 

25.55,6 

26.03,8 

31.34,2 

31.94,5 

32.54,8 

37.61,1 

38.33,4 

39.05,8 

43.87,9 

44.72,3 

45.56,7 

50.14,8 

51.11,2 

52.07,7 

56.41.6 
57.50,1 

58.58.6 

62.68.5 
63.89,0 

65.09.6 

5200 

5300 

5400 

26.52,1 

27.00,3 

27.48,5 

33,15,1 

33.75,3 

34.35,6 

39.78,1 

40.50,4 

41.22,7 

46.41,1 

47.25,5 

48.09,9 

53.04,1 

54.00,5 

54.97,0 

59.67.1 
60.75,6 

61.84.1 

66.30.1 
67.50,7 

68.71.2 

5500 

5000 

5700 

27.96,7 

28.44,9 

28.93,2 

34.95,9 

35.56,2 

36.16,4 

41.95,1 

42.67,4 

43.39,7 

48.94,2 

49.78,6 

50.63,0 

55.93,4 

56.89,9 

57.86,3 

62.92.6 
64.01,1 

65.09.6 

69.91.8 
71.12,3 

72.32.9 

5800 

5900 

OOOO 

29.41,4 

29.89,6 

30.37,8 

36.76,7 

37.37,0 

37.97,3 

44.12,1 

44.84,4 

45.56,7 

51.47,4 

52.31,8 

53.16,2 

58.82,7 

59.79,2 

60.75,6 

66.18,1 

67.26,6 

68.35,1 

73.53.4 
74.74,0 

75.94.5 

OlOO 

0200 

0300 

30.86,0 

31.34,2 

31.82,5 

38.57,5 

39.17,8 

39.78,1 

46.29,0 

47.01,4 

47.73,7 

54.00,5 

54.84,9 

55.69,3 

61.72,1 

62.68,5 

63.64,9 

69.43,6 

70.52,1 

71.60,5 

77.15.1 
78.35,6 

79.56.2 

0400 
0500 
| OOOO 

32.30,7 

32.78,9 

33.27,1 

40.38,4 

40.98,6 

41.58,9 

48.46,0 

49.18,4 

49.90,7 

56.53,7 

57.38,1 

58.22,5 

64.61,4 

65.57,8 

66.54,2 

72.69.0 
73.77,5 

74.86.0 

80.76.7 
81.97,3 

83.17.8 

0700 

0800 

0900 

7000 

7100 

7200 

33.75,3 

34.23,6 

34.71,8 

42.19,2 

42.79,5 

43.39,7 

50.63.0 

51.35.3 

52.07,7 

59.06,8 

59.91,2 

60.75,6 

67.50,7 

68.47,1 

69.43,6 

75.94.5 
77.03,0 

78.11.5 

84.38.4 
85.58,9 

86.79.5 

35.20,0 

35.68,2 

36.16,4 

44.00,0 

44.60,3 

45.20,5 

52.80,0 

53.52,3 

54.24,7 

61.60,0 

62.44,4 

63.28,8 

70.40,0 

71.36,4 

72.32.9 

79.20.0 
80,28,5 

81.37.0 

88.00,0 

89.20,5 

90.41,1 

7300 

7400 

7500 

36.64,7 

37.12,9 

37.61,1 

45.80,8 

46.41,1 

47.01,4 

54r97,0 

55.69,3 

56.41,0 

64.13,2 

64.97,5 

65.81,9 

73.29,3 

74.25,8 

75.22,2 

82.45.5 
83.54,0 

84.62.5 

91.61.6 
92.82,2 

94.02.7 

7000 

7700 

7800 

38.09,3 

38.57,5 

39.05,8 

47.61,6 

4S.21.9 

48.82,2 

57.14,0 

57.86,3 

58.5S,6 

66.66,3 

67.50,7 

68.35,1 

76.18,6 

77.15,1 

78.11,5 

85.71,0 

86.79,5 

87.87,9 

95.23.3 
96.43,8 

97.64.4 

7900 

8000 

8100 

39.54,0 

40.02,2 

40.50,4 

49.42,5 

50.02,7 

50.63,0 

59.31,0 

60.03,3 

60.75,6 

69.19,5 

70.03,8 

70.88,2 

79.07,9 

80.04,4 

81.00,8 

88.96.4 
90.04,9 

91.13.4 

98.84,9 

100.05,5 

101.26,0 

8200 

8300 

8400 

40.98,6 

41.46,8 

41.95,1 

51.23,3 

51.83,6 

52.43,8 

61.47,9 

62.20,3 

62.92,0 

71.72,6 

72.57,0 

73.41,4 

81.97,3 

82.93,7 

83.90,1 

92.21.9 
93.30,4 

94.38.9 

102.46.6 
103.67,1 

104.87.7 

8500 

8000 

8700 

8800 

8900 

9000 

42.43,3 

42.91,5 

43.39,7 

53.04,1 

53.64,4 

54.24,7 

63.64,9 

64.37,3 

65.09,6 

74.25,8 

75.10,1 

75.94,5 

84.86,6 

85.83,0 

86.79,5 

95.47.4 
96.55,9 

97.64.4 

106.08,2 

107.28,8 

108.49,3 

43.87,9 

44.36,2 

44.84,4 

54.84,9 

55.45,2 

56.05,5 

65.81,9 

66.54,2 

67.26,6 

76.78,9 

77.63,3 

78.47,7 

87.75,9 

88.72,3 

89.68,8 

98.72,9 

99.81,4 

100.89,9 

109.69,9 

110.90,4 

112.11,0 

9100 

9200 

9300 

45.32,6 

45.80,8 

46.29,0 

56.65,8 

57.26,0 

57.86,3 

67.98,9 

68.71,2 

69.43,6 

79.32,1 

80.16,4 

81.00,8 

90.65,2 

91.61,6 

92.58,1 

101.98,4 
103.06,8 
104.15, £ 

113.31.5 
114.52,1 

115.72.6 

9400 

9500 

9000 

46.77,3 

47.25,5 

47.73,7 

58.46,6 

59.06,§ 

59.67,1 

70.15,9 

70.88,2 

71.60,5 

81.85,2 

82.69,6 

83.54,0 

93.54,5 

94.51,0 

95.47,4 

105.23.8 
106.32,3 

107.40.8 

116.93.2 
118.13,7 

119.34.2 

9700 

9800 

9900 

48.21,9 

60.27,4 

72.32,9 

84.38,4 

96.43,8 

108.49,3 

120.54,8 

lOOOO 

February  12th— 43  DAY'S— 1 month  12  days. 


February  13th— 44  DAYS— 1 month  13  days. 
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£ 

< 

45  DAYS. 

fA  

\J  £ 

c 

46  DAYS. 

Amt. 



Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

100 

.49,3 

.61,6 

.74,0  .86,3 

.98,6 

1.11,0 

1.23,3 

100 

.50,4 

.63,0 

.75,6 

.88,2 

1.00,8 

1.13,4 

1.26,0 

100! 

200 

.98,6 

1.23,3 

1.47,9 

1.72,6 

1.97,3 

2.21,9 

2.46,6 

200 

1.00,8 

1.26,0 

1.51,2 

1.76,4 

2.01,6 

2.26,8 

2.52,1 

200 

300 

1.47,9 

1.84,9 

2.21,9 

2.58,9 

2.95,9 

3.32,9 

3.69,9 

300 

1.51,2 

1.89,0 

2.26,8 

2.64,7 

3.02,5 

3.40,3 

3.78,1 

300 

400 

1.97,3 

2.46,6 

2.95,9 

3.45,2 

3.9^5 

4.43,8 

4.93,2 

400 

2.01,6 

2.52,1 

'3.02,5 

3.52,9 

4.03,3 

4.53,7 

5.04,1 

400 

500 

2.46,6 

3.08,2 

3.69,9 

4.31,5 

4.93,2 

5.54,8 

6.16,4 

500 

2.52,1 

3.15,1 

3.78,1 

4.41,1 

5.04,1 

5.67,1 

6.30,1 

500 

600 

2.95,9 

3.69,9 

4.43,8 

5.17,8 

5.91,8 

6.65,8 

7.39,7 

600 

3.02,5 

3.78,1 

4.53,7 

5.29,3 

6.04,9 

6.80,5 

7.56,2 

600 

700 

3.45,2 

4.31,5 

5.17,8 

6.04,1 

6.90,4 

7.76,7 

8 33,0 

700 

3.52,9 

4.41,1 

5.29,3 

6.17,5 

7.05,8 

7.94,0 

8.82,2 

700 

800 

3.94,5 

4.93,2 

5.91,8 

6.90,4 

7.89,0 

8.87,7 

9.86,3 

800 

4.03,3 

5.04,1 

6.04,9 

7.05,8 

8.06,6 

9.07,4 

10.08,2 

800 

900 

4.43,8 

5.54,8 

6.65,8 

7.76,7 

8.87,7 

9.98,6 

11.09,6 

900 

4.53,7 

5.67,1 

6.80,5 

7.94,0 

9.07,4 

10.20,8 

11.34,2 

900 

1000 

4.93,2 

6.16,4 

7.39,7 

8.63,0 

9.86,3 

11.09 

12.32,9 

1000 

5.04,1 

6.30,1 

7.56,2 

8.82,2 

10.08,2 

11.34,2 

12.60,3 

iooo 

1100 

5.42,5 

6.78,1 

8.13,7 

9.49,3 

10.84,9 

12.' t'0, 5 

13.56,2 

1100 

5.54,5 

6.93,2 

8.31,8 

9.70,4 

11.09,0 

12.47,7 

13.86,3 

1100 

1200 

5.91,8 

7.39,7 

8.87,7 

10.35,6 

11.83,6 

13  31,5 

14.79,5 

1200 

6.04,9 

7.56,2 

9.07,4 

10.58,6 

12.09,9 

13.61,1 

15.12,3 

1200 

1300 

6.41,1 

8.01,4 

9.61,6 

11.21,9 

12.82,2 

1 4.42,5 

16.02,7 

1300 

6.55,3 

8.19,2 

9.83,0 

11.46,8 

13.10,7 

14.74,5 

16.38,4 

1300 

1400 

6.90,4 

8.63,0 

10.35,6 

12.08,2 

13.80,8 

15.53,4 

17.26,0 

1400 

7.05,8 

8.82,2 

10.58,6 

12.35,1 

14.11,5 

15.87,9 

17.64,4 

1400 

1500 

7.39,7 

9.24,7 

11.09,6 

12.94,5 

14.79,5 

16.64,4 

18.49,3 

1500 

7.56,2 

9.45,2 

11.34,2 

13.23,3 

15.12,3 

17.01,4 

18.90,4 

1500 

1600 

7.89,0 

9.86,3 

11  83,6 

13.80,8 

15.78,1 

17.75,3 

19.72,6 

1600 

8.06,6 

10.08,2 

12.09,9 

14.11,5 

16:.13,2 

18.14,8 

20.16,4 

1600 

1700 

8.38,4 

10.47,9 

12.57,5 

14.67,1 

16.76,7 

18.86,3 

20.95,9 

1700 

8.57,0 

10.71,2 

12.85,5 

14:99,7 

17.14,0 

19.28,2 

21.42,5 

1700 

1800 

8.87,7 

11.09,6 

13.31,5 

15:53,4 

17.75,3 

19.97,3 

22.19,2 

1800 

9.07,4 

11.34,2 

13.61,1 

15.87,9 

18.14,8 

20.41,6 

22.68,5 

1800 

1900 

9.37,0 

11.71,2 

14.05,5 

16.39,7 

18.74,0 

21.08,2 

23.42,5 

1900 

9.57,8 

11.97,3 

14.36,7 

16.76,2 

19.15,6 

21.55,1 

23.94,5 

1900 

2000 

9.86,3 

12.32,9 

14.79,5 

17.26,0 

. 19.72,6 

22.19,2 

24.65,8 

2000 

10.08,2 

12.60,3 

15.12,3 

17.64,4 

20.16,4 

22.68,5 

25.20,5 

2000 

2100 

10.35,6 

12.94,5 

15.53,4 

18.12,3 

20.71,2 

23.30,1 

25.89,0 

2100 

10.58,6 

13.23,3 

15.87,9 

18.52,6 

21.17,3 

23.81,9 

26.46,6 

2100 

2200 

10.84,9 

13.56,2 

16.27,4  18.98,6 

21.69,9 

24.41,1 

27.12,3 

2200 

11.09,0 

13.86,3 

16.63,6 

19.40,8 

22.18,1 

24.95,3 

27.72,6 

2200 

2300 

11.34,2 

14.17,8 

17.01,4 

19.84,9 

22.68,5 

25.52,1 

28.35,6 

2300 

11.59,5 

14.49,3 

17.39,2 

20.29,0 

23‘.18,9 

26.08,8 

28.98,6 

2300 

2400 

11.83,6 

14.79,5 

17.75,3 

20.71,2 

23.67,1 

26.63,0 

29.58,9 

2400 

12.09,9 

15.12,3 

18.14,8 

21J7.3 

24.19,7 

27.22,2 

30.24,7 

2400 

2500 

12.32,9 

15.41,1 

18.49,3 

21.57,5 

24.65,8 

27.74,0 

30.82,2 

2500 

12.60,3 

15.75,3 

18.90,4 

22.05,5 

25.20,5 

28.35,6 

31.50,7 

2500 

2600 

12.82,2 

16.02,7 

19.23,3 

22.43,8 

25.64,4 

28.84,9 

32.05,5 

2600 

13.10,7 

16.38,4 

19.66,0 

22.93,7 

26.21,4 

29.49,0 

32.76,7 

2600 

2700 

13.31,5 

16.64,4 

19.97,3 

23.30,1 

26.63,0 

29.95,9 

33.28,8 

2700 

13.61,1 

17.01,4 

20.41,6 

23.81,9 

27.22,2 

30.62,5 

34.02,7 

2700 

2800 

13.80,8 

17.26,0 

20.71,2 

24.16,4 

27.61,6 

31.06,8 

34.52,1 

2800 

14.11,5 

17.64,4 

21.17,3 

24.70,1 

28.23,0 

31.75,9 

35.28,8 

2800 

I 2900 

14.30,1 

17.87,7 

21.45,2 

25.02,7 

28.60,3 

32.17,8 

35.75,3 

2900 

14.61,9 

18.27,4 

21.92,9 

25.58,4 

29.23,8 

32.89,3 

36.54,8 

2900 

3000 

14.79,5 

18.49,3 

22.19,2 

25.89,0 

29.58,9 

33.28,8 

36.98,6 

3000 

15.12,3 

18.90,4 

22.68,5 

26.46,6 

30.24,7 

34.02,7 

37.80,8 

3000 

| 3100 

15.28,8 

19.11,0 

22.93,2 

26.75,3 

30.57,5 

34.39,7 

38.21,9 

3100 

15.62,7 

19.53,4 

23.44,1 

27.34,8 

31.25r5 

35.16,2 

?o-96.8 

3100 

3200 

15.78,1 

19.72,6 

23.67,1 

27.61,6 

31.56,2 

35.50,7 

39.45,2 

3200 

16.13,2 

20.16,4 

24.19,7 

28.23,0 

32.26,3 

36.29,6 

40.3*z,^ 

3200 

3300 

16.27,4 

20.34,2 

24.41,1 

28.47,9 

32.54,8 

36.61,6 

40.68,5 

3300 

16.63,6 

20.79,5 

24.95,3 

29.11,2 

33.27,1 

37.43,0 

41.58,9 

3300 

3400 

16.76,7 

20.95,9 

25.15,1 

29.34.2 

33.53,4 

37.72,6 

41.91,8 

3400 

17.14,0 

21.42,5 

25.71,0 

29.919,5 

34.27,8 

?S.56,4 

1 42.84.9 

3400 

3500 

17.26.0 

21.57,5 

25.89,0 

30.20,5 

34.52,1 

38.83,6 

43.15,1 

3500 

17.64,4 

22.05,5 

26.46,6 

30.87,7 

35.2-*, 8 

39.69,9 

44.11,0 

3500 

3600 

17.75,3 

22.19,2 

26.63,0 

31.06,8 

35.50,7 

39.94,5 

44.38,4 

3600 

18.14,8 

22.68,5 

27.22,2 

31.75,9 

36.29,6 

4IV83.3 

45.37,0 

3600 

3700 

18.24,7 

22.80.S 

27.37,0 

31.93,2 

36.49,3 

41.05,5 

45.61,6 

3700 

18.65,2 

23.31,5 

27.97,8 

32.64,1 

37.30,4 

\[  96,7 

46.63,0 

3700 

3800 

18.74,0 

23.42,5 

28.11,0 

32.79,5 

37.47,9 

42.16,4 

46.84,9 

3800 

19.15,6 

23.94,5 

28.73,4 

33.52,3 

38.31,2 

43.10,1 

47.89,0 

3800 

3900 

19.23,3 

24.04,1 

28.84,9 

33.65,8 

38.46,6 

43.27,4 

48.08,2 

3900 

19.66,0 

24.57,5 

29.49,0 

34.40,5 

39.32,1 

44.23,6 

49.15,1 

3900 

4000 

19.72,6 

24.65,8 

29.58,9 

34.52,1 

39.45,2 

44.38,4 

49.31,5 

4000 

20.16,4 

25.20,5 

30.24,7 

35.28,8 

40.32,9 

45.37,0 

50.41,1 

4000 

4100 

20.21,9 

25.27,4 

30.32,9 

35.38,4 

40.43,8 

45.49,3 

50.54,8 

4100 

20.66,8 

25.83,6 

31.00,3 

36.17,0 

41.33,7 

46.50,4 

51.67,1 

4100 

4200 

20.71,2 

25.89,0 

31.06,8 

36.24,7 

41.42,5 

46.60,3 

51.78,1  1 

4200 

21.17,3 

26.46,6 

31.75,9 

37.05,2 

42.34,5 

47.63,8 

52.93,2 

4200 

4300 

21.20,5 

26.50,7 

31.80,8 

37.11,0 

42.41,1 

47,71,2 

53.01,4 

4300 

21.67,7 

27.09,6 

32.51,5 

37.93,4 

43.35,3 

48.77,3 

54.19,2 

4300: 

4400 

21.69,9 

27.12,3 

32.54,8 

37.97,3 

43.39,7 

48.82,2 

54.24,7 

4400 

22.18,1 

27.72,6 

33.27,1 

38.81,6 

44.36,2 

49.90,7 

55.45,2 

4400 

4500 

22.19,2 

27.74,0 

33.28,8 

38.83,6 

44.38,4 

49.93,2 

55.47,9 

4500 

22.68,5 

28.35,6 

34.02,7 

39.69,9 

45.37,0 

51.04,1 

56.71,2 

4500 

4600 

22.68,5 

28.35,6 

34.02,7 

39.69,9 

45.37,0 

51.04,1 

56.71,2 

4600 

23.18,9 

28.98,6 

34.78,4 

40.58,1 

46.37,8 

52.17,5 

57.97,3 

4600 

4700 

23.17,8 

28.97,3 

34.76,7 

40.56,2 

46.35,6 

52.15,1 

57.94,5 

4700 

23.69,3 

29.61,6 

35.54,0 

41.46,3 

47.38,6 

53.31,0 

59.23,3 

4700 

4800 

23.67,1 

29.58,9 

35.50,7 

41.42,5 

47.34,2 

53.26,0 

59.17,8 

4800 

24.19,7 

30.24,7 

36.29,6 

42.34,5 

48.39,5 

54.44,4 

60.49,3 

4800 

4900 

24.16,4 

30.20,5 

36.24,7 

42.28,8 

48.32,9 

54.37,0 

60.41,1 

4900 

24.70,1 

30.87,7 

37.05,2 

43.22,7 

49.40,3 

55.57,8 

61.75,3 

4900 

5000 

24.65,8 

30.82,2 

36.98,6 

43.15,1 

49.31,5 

55.47,9 

61.64,4 

5000 

25.20,5 

31.50,7 

37.80,8 

44.11,0 

50.41,1 

56.71,2 

63.01,4 

5000! 

1 5100 

25.15,1 

31.43,8 

37.72,6 

44.01,4 

50.30,1 

56.58,9 

62.87,7 

5100 

25.71,0 

32.13,7 

38.56,4 

44.99,2 

51.41,9 

57.84,7 

64.27,4 

5100 

5200 

25.64,4 

32.05,5 

38.46,6 

44.87,7 

51.28,8 

57.69,9 

64.11,0 

5200 

26.21,4 

32.76,7 

39.32,1 

45.87,4 

52.42,7 

58.98,1 

65.53,4 

5200 

5300 

26.13,7 

32.67,1 

39.20,5 

45.74,0 

52.27,4 

58.80,8 

65.34,2 

5300 

26.71,8 

33.39,7 

40.07,7 

46.75,6 

53.43,6 

60.11,5 

66.79,5 

5300 

5400 

26.63,0 

33.28,8 

39.94,5 

46.60,3 

53.26,0 

59.91,8 

66.57,5 

5400 

27.22,2 

34.02,7 

40.83,3 

47.63,8 

54.44,4 

61.24,9 

68.05,5 

5400 

5500 

27.12,3 

33.90,4 

40.68,5 

47.46,6 

54.24,7 

61.02,7 

67.80,8 

5500 

27.72,6 

34.65,8 

41.58,9 

48.52,1 

55.45,2 

62.38,4 

69.31,5 

5500 

5600 

27.61,6 

34.52,1 

41.42,5 

48.32,9 

55.23,3 

62.13,7 

69.04,1 

5600 

28.23,0 

35.28,8 

42.34,5 

49.40,3 

56.46,0 

63.51,S 

70.57,5 

5600 

5700 

28.11,0 

35.13,7 

42.16,4 

49.19,2 

56.21,9 

63.24,7 

70.27,4 

5700 

28.73,4 

35.91,8 

43.10,1 

50.28,5 

57.46,8 

64.65,2 

71.83,6 

5700 

5800 

28.60,3 

35.75,3 

42.90,4 

50.05,5 

57.20,5 

64.35,6 

71.50,7 

5800 

29.23,8 

36.54,8 

43.85,8 

51.16,7 

58.47,7 

65.78,6 

73.09,6 

5800 

5900 

29.09,6 

36.37,0 

43.64,4 

50.91,8 

58.19,2 

65.46,6 

72.74,0 

5900 

29.74,2 

37.17,8 

44.61,4 

52.04,9 

59.48,5 

66.92,1 

74.35,6 

5900 

6000 

29.58,9 

36.98,6 

44.38,4 

51.78,1 

59.17,8 

66.57,5 

73.97,3 

6000 

30.24,7 

37.80,8 

45.37,0 

52,93,2 

60.49,3 

68.05,5 

75.61,6 

6000 

6100 

30.08,2 

37.60,3 

45.12,3 

52.64,4 

60.16,4 

67.68,5 

75.20,5 

6100 

30.75,1 

38.43,8 

46.12,6 

53.81,4 

61.50,1 

69.18,9 

76.87,7 

6100 

6200 

30.57,5 

38.21,9 

45.86,3 

53.50,7 

61.15,1 

68.79,5 

76.43,8 

6200 

31.25,5 

39.06,8 

46.88,2 

54.69,6 

62.51,0 

70.32,3 

78.13,7 

6200 

I 6300 

31.06,8 

38.83,6 

46.60,3 

54.37,0 

62.13,7 

69.90,4 

77.67,1 

6300 

31.75,9 

39.69,9 

47.63,8 

55.57,8 

63.51,8 

71.45,8 

79.39,7 

6300 

6400 

31.56,2 

39.45,2 

47.34,2 

55.23,3 

63.12,3 

71.01,4 

78.90,4 

6400 

32.26,3 

40.32,9 

48.39,5 

56.46,0 

64.52,6 

72.59,2 

80.65,8 

6400 

6500 

32.05,5 

40.06,8 

48.08,2 

56.09,6 

64.11,0 

72.12,3 

80.13,7 

6500 

32.76,7 

40.95,9 

49.15,1 

57.34,2 

65.53,4 

73.72,6 

81.91,8 

6500 

6600 

32.54,8 

40.68,5 

48.82,2 

56.95,9 

65.09,6 

73.23,3 

81.37,0 

6600 

33.27,1 

41.58,9 

49.90,7 

58.22,5 

66.54,2 

74.86,0 

83.17,8 

6600 

| 6700 

33.04,1 

41.30,1 

49.56,2 

57.82,2 

66.08,2 

74.34,2 

82.60,3 

6700 

33.77,5 

42.21,9 

50.66,3 

59.10,7 

67.55,1 

75.99,5 

84.43,8 

6700 

6800 

33.53,4 

41.91,8 

50.30,1 

58.68,5 

67.06,8 

75.45,2 

83.83,6 

6800 

34.27,9 

42.84,9 

51.41,9 

59.98,9 

68.55,9 

77.12,9 

85.69,9 

6800 

6900 

34.02,7 

42.53,4 

51.04,1 

59.54,8 

68.05,5 

76.56,2 

85.06,8 

6900 

34.78,4 

43.47,9 

52.17,5 

60.87,1 

69.56,7 

78.26,3 

86.95,9 

6900 

7000 

34.52,1 

43.15,1 

51.78,1 

60.41,1 

69.04,1 

77.67,1 

86.30,1 

7000 

35.28,8 

44.11,0 

52.93,2 

61.75,3 

70.57,5 

79.39,7 

88.21,9 

7000 

, 7100 

35.01,4 

43.76,7 

52.52,1 

61.27,4 

70.02,7 

78.78,1 

87.53,4 

7100 

35.79,2 

44.74,0 

53.68,8 

62.63,6 

71.58,4 

80.53,2 

89.47,9 

7100 

7200 

35.50,7 

44.38,4 

53.26,0 

62.13,7 

71.01,4 

79.S9.0 

88.76,7  | 

7200 

36.29,6 

45.37,0 

54.44,4 

63.51,8 

72.59,2 

81.66,6 

90.74,0 

7200 

7300 

36.00,0 

45.00,0 

54.00,0 

63.00,0 

72.00,0 

81.00,0 

90.00,0 

730L 

36.80,0 

46.00,0 

55.20,0 

64.40,0 

73,60,0 

82.80,0 

92.00,0 

7300 

7400 

36.49,3 

45.61,6 

54.74,0 

63.86,3 

72.98,6 

82.11,0 

91.23,3 

740C 

37.30,4 

46.63,0 

55.95,6 

65.28,2 

74.60,8 

83.93,4 

93.26,0 

7400 

7500 

36.98,6 

46.23,3 

55.47,9 

64.72,6 

73.97,3 

83.21,9 

92.46,6 

7500 

37.80,8 

47.26,0 

56.71,2 

66.16,4 

75.61,6 

85.06,8 

94.52,1 

7500 

7600 

37.47,9 

46.84,9 

56.21,9 

65.58,9 

74.95,9 

84.32,9 

93.69,9 

7600 

38.31,2 

47.89,0 

57.46,8 

67.04,7 

76.62,5 

86.20,3 

-<;78,f 

7600 

7700 

37.97,3 

47.46,6 

56.95,9 

66.45,2 

75.94,5 

85.43,8 

94.93,2 

7700 

38.81,6 

48.52,1 

58.22,5 

67.92,9 

77.63,3 

87.33,7 

97.04,1 

7700 

7800 

38.46,6 

48.08,2 

57.69,9 

67.31,5 

76.93,2 

86.54,8 

96.16,4 

7800 

39.32,1 

49.15,1 

58.98,1 

68.81,1 

78.64,1 

88.47,1 

98.30,1 

7800 

7900 

38.95,9 

48.69,9 

58.43,8 

68.17,8 

77.91,8 

87.65.8 

97.39  7 

7900 

39.82,5 

49.78,1 

59.73.7 

69.69 .3 

79.64.9 

89.60,5 

99.56,2 

7900 

8000 

39.45,2 

49.31,5 

59.17,8 

69.04,1 

78.90,1 

88.76,7 

98.63,0 

8000 

40.32,9 

50.41,1 

60.49,3 

70.57,5 

80.65,8 

90.74,0' 

. - - - 

8100 

39.94,5 

49.93,2 

59.91,8 

69.90,4 

79.89,0 

89.87,7 

99.86,3 

8100 

40.83,3 

51.04,1 

61.24,9 

71.45,8 

81.66,6 

91.87.4 

102.08,2 

8100  t 

8200 

40.43,8 

50.54,8 

60.65,8 

70.76,7 

80.87,7 

90.98,6 

101.09,6 

8200 

41.33,7 

51.67,1 

62.00,5 

72.34,0 

82.67,4 

93.00,8 

103.34,2 

8200 

8300 

40.93,2 

51.16,4 

61.39,7 

71.63,0 

81.86,3 

92.09,6 

102.32,9 

8300 

41.84,1 

52.30,1 

62.76,2 

73.22,2 

83.68,2 

94.14'2 

104.60,3 

8300 

8400 

41.42,5 

51.78,1 

62.13,7 

72.49,3 

82.84,9 

93.20,5 

103.56,2 

8400 

42.34,5 

52.93,2 

63.51,8 

74.10,4 

84.69,0 

95.27,7 

105.86,3 

8400 

8500 

41.91,8 

52.39,7 

62.87,7 

73.35,6 

83.83,6 

94.31,5 

104.79,5 

8500 

42.84,9 

53.56,2 

64.27,4 

74.98,6 

85.69,9 

96.41,1 

107.12,3 

8500 

8600 

42.41,1 

53.01,4 

63.61,6 

74.21,9 

84.82,2 

95.42,5 

106.02,7 

8600 

43.35,3 

54.19,2 

65.03,0 

75.86,8 

86.70,7 

97.54,5 

108.38,4 

8600 

8700 

42.90,4 

53.63,0 

64.35,6 

75.08,2 

85.80,1 

96.53,4 

107.26,0 

8700 

43.85,8 

54.82,2 

65.78,6 

76.75,1 

87.71,5 

98.67,9 

109.64,4 

8700 

8800 

43.39,7 

54.24,7 

65.09,6 

75.94,5 

86.79,5 

97.64,4 

108.49,3 

8800 

44.36,2 

55.45,2 

66.54,2 

77.63,3 

88.72,3 

99.81,4 

110.9(1,4 

8800 

8900 

43.89,0 

54.86,3 

65.83,6 

76.80,8 

87.78,1 

98.75,3 

109.72,6 

8900 

44.86,6 

56.08,2 

67.29,9 

78.51,5 

89.73,2 

100.94,8 

112.16,4 

8900 

9000 

44.38,4 

55.47,9 

66.57,5 

77.67,1 

88.76,7 

99.86,3 

110.95,9 

9000 

45.37,0 

56.71,2 

68.05,5 

79.39,7 

90.74,0 

102.08,2 

113.42,5 

9000 

9100 

44.87,7 

56.09,6 

67.31,5 

78.53,4 

89.75,3 

100.97,3 

112.19,2 

9100 

45.87,4 

57.34,2 

68.81,1 

80.27,9 

91.7  4,81 

103.21,6 

114.68,5 

9100 

9200 

45.37,0 

56.71,2 

68.05,5 

79.39,7 

90.74,0 

102.08,2 

113.42,5 

9200 

46.37,8 

57.97,3 

69.56,7 

81.16,2 

92.75,6 

104.35,1 

115.94,5 

9200 

9300 

45.86,3 

57.32,9 

68.79,5 

80.26,0 

91.72,6 

103.19,2 

114.65,8 

9300 

46.88,2 

58.60,3 

70.32,3 

82.04,4 

93.76,4 

105.48,5 

117.20,5 

9300 

9400 

46.35,6 

57.94,5 

69.53,4 

81.12,3 

92.71,2 

104.30,1 

115.89,0 

9400 

47.38,6 

59.33,3 

71.07,9 

82.92,6 

94.77,3 

106.61,9 

118. 46, 6 

9400 

9500 

46.84,9 

58.56,2 

70.27,4 

81.98,6 

93.69,9 

105.41,1 

117.12,3 

9500 

47.89,0 

59.86,3 

71.83,6 

83.80,8 

95.78,1 

107.75,3 

119.72,6 

9500 

9600 

47.34,2 

59.17,8 

71.01,4 

82.84,9 

94.68,5 

106.52,1 

118.35,6 

9600 

48.39,5 

60.49,3 

72.59,2 

84.69,0 

96.78,9 

108.88.8 

120.98,6 

9600, 

9700 

47.83,6 

59.79,5 

71.75,3 

83.71,2 

95.67,1 

107.63,0 

119.58,9 

9700 

48.89,9 

61.12,3 

73.34,8 

85.57,3 

97.79,7 

110.02,2 

'122.24,7 

9700  ! 

9800 

48.32,9 

60.41,1 

72.49,3 

S4.57.5 

96.65,8 

108.74,0 

120.82,2 

9800 

49.40,3 

61.75,3 

74.10,4 

86.45,5 

98.80,5 

111.15,6 

123.50^7 

9800  1 

9900 

48.82,2 

61.02,7 

73.23,3 

85.43,8 

97.64,4 

109.84,9 

122.05,5 

9900 

49.90,7 

62.3S.4 

74.86,0 

87.33,7 

99.81,4 

112.29,0 

124.76,7 

9900 

ioooo 

49.31,5 

61.64,4 

73.97,3 

86.30,1 

98.63,0 

110.95,9 

123.28,8 

IOOOO 

* 

50.41,1 

63.01,4 

75.61,6 

88.21,9; 

100.82,2 

113.42,5] 

126.02,7 

IOOOO 

February  14th.— 45  DAYS— 1 mouth  14  days. 

February  15th— 46  DAYS— 1 month 

15  days. 

1 

E 

< 

47  DAYS. 

Rate. 

_4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

100 

.51.5 

.64,4 

.77,3 

.90,1 

1.03,0 

1.15,9 

1.28,8 

200 

1.03,0 

1.28,8 

1.54,5 

1.80,3 

2.06,0 

2.31,8 

2.57,5 

300 

1.54,5 

1.93,2 

2.31,8 

2.70,4 

*3.09,0 

3.47,7 

3.86,3 

400 

2.06,1 

2.57,5 

3.09,0 

3.60,5 

4.12,1 

4.03,6 

5.15,1 

500 

2.57,5 

3.21,9 

3.86,3 

4.50,7 

5.15,1 

5.79,5 

6.43,8 

GOO 

3.09,0 

3.86,3 

4.63,6 

5.40,8 

6.18,1 

6.95,3 

7.72,6 

700 

3.00,5 

4.50,7 

5.40,8 

6.31,0 

7.21,1 

8.11,2 

9.01,4 

800 

4.12,1 

5.15,1 

6.18,1 

7.21,1 

8.24,1 

9.27,1 

10.30,1 

000 

\ 4.63,6 

5.79,5 

6.95,3 

8.11,2 

9.27,1 

10.43,0 

11.58,9 

lOOO 

j 5.15,1 

6.43,8 

7.72,6 

9.01,4 

10.30,1 

11.58,9 

12.87,7 

1100 

1 5.66,6 

7.08,2 

8.49,9 

9.91,5 

11.33,2 

12.74,8 

14.16,4 

1200 

6.18,1 

7.72,6 

9.27,1 

10.81,6 

12.36,2 

13.90,7 

15.45,2 

1300 

6.69,6 

8.37,0 

10.04,4 

11.71,8 

13.39,2 

15.0t),f) 

16.74,0 

1400 

7.21,1 

9.01,4 

10.81,6 

12.61,9 

14.42,2 

16.22,5 

18.02,7 

1500 

7.72,6 

9.65,8 

11.58,9 

13.52,1 

15.45,2 

17.38,4 

19.31,5 

1600 

8.24,1 

10.30,1 

12.36,2 

14.42,2 

16.48,2 

18.54,2 

20.60;3 

1700 

8.75,6 

10.94,5 

13.13,4 

15.32,3 

17.51,2 

19.70,1 

21.89,0 

1800 

9.27,1 

11.58,9 

13.90,7 

16.22,5 

18.54,2 

20.86,0 

23.17,8 

1000 

9.78,6 

12.23,3 

14.67,9 

17.12,6 

19.57,3 

22.01,9 

24.46,6 

2000 

10.30,1 

12.87,7 

15.45,2 

18.02,7 

20.60,3 

23.17,8 

25.75,3 

2100 

10.81,6 

13.52,1 

16.22,5 

18.92,9 

21.63,3 

24.33,7 

27.04,1 

2200 

11.33,2 

14.16,4 

16.99,7 

19.83,0 

22.66,3 

25.49,6 

28.32,9 

2300 

11.84,7 

14.80,8 

17.77,0 

20.73,2 

23.69,3 

26.65,5 

29.61,6 

2400 

12.36,2 

15.45,2 

18.54,2 

21.63,3 

24.72,3 

27.81,4 

30.90,4 

2500 

12.87,7 

16.09,6 

19.31,5 

22.53,4 

25.75,3 

28.97,3 

32.19,2 

2600 

13.39,2 

16.74,0 

20.08,8 

23.43,6 

26.78,4 

30.13,2 

33.47,9 

2700 

13.90,7 

17.38,4 

20.86,0 

24.33,7 

27.81,4 

31.29,0 

34.76,7 

2800 

14.42,2 

18.02,7 

21.63,3 

25.23,8 

28.84,4 

32.44,9 

36.05,5 

2000 

14.93,7 

18.67,1 

22.40,5 

26.14,0 

29.87,4 

33.60,8 

37.34,2 

3000 

15.45,2 

19.31,5 

23.17,8 

27.04,1 

30.90,4 

34.76,7 

38.63,0 

3100 

15.96,7 

19.95,9 

23.95,1 

27.94,2 

31.93,4 

35.92,6 

39.91,8 

3200 

16.48,2 

20.60,3 

24.72,3 

28.84,4 

32.96,4 

37.08,5 

41.20,5 

1 3300 

16.99,7 

21.24,7 

25.49,6 

29.74,5 

33.99,5 

38.24,4 

42.49,3 

3400 

17.51,2 

21.89,0 

26.26,8 

30.64,7 

35.02,5 

39.40,3 

43.78,1 

3500 

18.02,7 

22.53,4 

27.04,1 

31.54,8 

36.05,5 

40.56,2 

45.06,8 

3600 

18.54,2 

23.17,8 

27.81,4 

32.44,9 

37.08,5 

41.72,1 

46.35,6 

3700 

19.05,8 

23.82,2 

28.58,6 

33.35,1 

38.11,5 

42.87,9 

47.64,4 

3800 

19.57,3 

24.46,6 

29.35,9 

34.25,2 

39.14,5 

44.03,8 

48.93,2 

! 3000 

20.08,8 

25.11,0 

30.13,2 

35.15,3 

40.17,5 

45.19,7 

50.21,9 

I 4000 

20.60,3 

25.75,3 

30.90,4 

36.05,5 

41.20,5 

46.35,6 

51.50,7 

4100 

21.11,8 

26.39,7 

31.67,7 

36.95,6 

42.23,6 

47.51,5 

52.79,5 

4200 

21.63,3 

27.04,1 

32.44,9 

37.85,8 

43.26,6 

48.67,4 

54.08,2 

4300 

22.14,8 

27.68,5 

33.22,2 

38.75,9 

44.29,6 

49.83,3 

55.37,0 

4400 

22.66,3 

28.32,9 

33.99,5 

39.66,0 

45.32,6 

50.99,2 

56.65,8 

4500 

23.17,8 

28.97,3 

34.76,7 

40.56,2 

46.35,6 

52.15,1 

57.94,5 

4600 

23.69,3 

29.61,6 

35.54,0 

41.46,3 

47.38,6 

53.31,0 

59.23,3 

4700 

24.20,8 

30.26,0 

36.31,2 

42.36,4 

48.41,6 

54.46,8 

60.52,1 

4800 

24.72,3 

30.90,4 

37.08,5 

43.26,6 

49.44,7 

55.62,7 

61.80,8 

I 4000 

25.23,8 

31.54,8 

37.85,8 

44.16,7 

50.47,7 

56.78,6 

63.09,6 

5000 

25.75,3 

32.19,2 

38.63,0 

45.06,8 

51.50,7 

57.94,5 

64.38,4 

5100 

26.26,8 

32.83,6 

39.40,3 

45.97,0 

52.53,7 

59.10,4 

65.67,1 

5200 

26.78,4 

33.47,9 

io.17,5 

46.87,1 

53.56,7 

60.26,3 

66.95,9 

5300 

27.29,9 

34.12,3 

40.94,8 

47.77,3 

54.59,7 

61.42,2 

68.24,7 

5400 

27.81,4 

34.76,7 

41.72,1 

48.67,4 

55.62,7 

62.58,1 

69.53,4 

5500 

28.32,9 

35.41,1 

42.49,3 

49.57,5 

56.65,8 

63.74,0 

70.82,2 

5600 

28.84,4 

36.05,5 

43.26,6 

50.47,7 

57.68,8 

64.89,9 

72.11,0 

5700 

29.35,9 

36.69,9 

44.03,8 

51.37,8 

58.71,8 

66.05,8 

73.39,7 

5300 

29.87,4 

37.34,2 

44.81,1 

52.27,9 

59.74,8 

67.21,6 

74.68,5 

5000 

30.38,9 

37.98,6 

45.58,4 

53.18,1 

60.77,8 

68.37,5 

75.97,3 

G000 

30.90,4 

38.63,0 

46.35,6 

54.08,2 

61.80,8 

69.53,4 

77.26,0 

6100 

31.41,9 

S%.27,4 

47.12,9 

54.98,4 

62.83,8 

70.69,3 

78.54,8 

6200 

31.93,4 

39.91,8 

47.90,1 

55.88,5 

63.86,8 

71.85,2 

79.83,6 

6300 

32.44,9 

40.56,2 

48.67,4 

56.78,6 

64.89,9 

73.01,1 

81.12,3 

6400 

32.96,4 

41.20,5 

49.44,7 

57.68,8 

65.92,9 

74.17,0 

82.41,1 

6500 

33.47,9 

41.84,9 

50.21,9 

58.58,9 

66.95,9 

75.32,9 

83.69,9 

G600 

33.99,5 

42.49,3 

50.99,2 

59.49,0 

67.98,9 

76.48,8 

84.98,6 

6700 

34.51,0 

43.13,7 

51.76,4 

60.39,2 

69.01,9 

77.64,7 

86.27,4 

6800 

35.02,5 

43.78,1 

52.53,7 

61.29,3 

70.04,9 

78.80,5 

87.56,2 

6000 

35.54,0 

44.42,5 

53.31,0 

62.19,5 

71.07,9 

79.96,4 

88.84,9 

7000 

36.05,5 

45.06,8 

54.08,2 

63.09,6 

72.11,0 

81.12,3 

90.13,7 

7100 

36.57,0 

45.71,2 

54.85,5 

63.99,7 

73.14,0 

82.28,2 

91.42,5 

7200 

37.08,5 

46.35,6 

55.62,7 

64.89,9 

74.17,0 

83.44,1 

92.71,2 

7300 

37.60,0 

47.00,0 

56.40,0 

65.80,0 

75.20,0 

84.60,0 

94.00,0 

7400 

38.11,5 

47.64,4 

57.17,3 

66.70,1 

76.23,0 

85.75,9 

95.28,8 

7500 

38.63,0 

48.28,8 

57.94,5 

67.60,3 

77.26,0 

86.91,8 

96.57,5 

7600 

36.1'±,5 

48.93,2 

58.71,8 

68.50,4 

78.29,0 

88.07,7 

97.86,3 

7700 

39.66,0 

49.57,5 

59.49,0 

69.40,5 

79.32,1 

89.23,6 

99.15,1 

7800 

40.17,5 

50.21,9 

60.26,3 

70.30,7 

80.35,1 

90.39,5 

100.43,8 

7000 

40.69,0 

50.86,3 

61.03,6 

71.20,8 

81.38,1 

91.55,3 

101.72,6 

3000 

41.20,5 

51.50,7 

61.80,8 

72.11,0 

82.41,1 

92.71,2 

103.01,4 

8100 

41.72,1 

52.15,1 

62.58,1 

73.01,1 

83.44,1 

93.87,1 

104.30,1 

I 8200 

42.23,6 

52.79,5 

63.35,3 

73.91,2 

84.47,1 

95.03,0 

105.58,9 

8300 

42.75,1 

53.43,8 

64.12,6 

74.81,4 

85.50,1 

96.18,9 

106.87,7 

I 8400 

43.26,6 

54.08,2 

64.89,9 

75.71,5 

86.53,2 

97.34,8 

108.16,4 

8500 

43.78,1 

54.72,6 

65.67,1 

76.61,6 

87.56,2 

98.50,7 

109.45,2 

8600 

44.29,6 

55.37,0 

66.44,4 

77.51,S 

88.59,2 

99.66,6 

110.74,0 

8700 

44.81,1 

56.01,4 

67.21,6 

78.41,9 

89.62,2 

100.82,5 

112.02,7 

8800 

45.32,6 

56.65,8 

67.98,9 

79.32,1 

90.65,2 

101.98,4 

113.31,5 

8000 

45.84,1 

57.30,1 

68.76,2 

80.22,2 

91.68,2 

103.14,2 

114.60,3 

0000 

46.35,6 

57.94,5 

69.53,4 

81.15,3 

92.71,2 

104.30,1 

115.89,0 

OlOO 

46.87,1 

58.58,9 

To.30,7 

82.02,5 

93.74,2 

105.46,0 

117.17,8 

0200 

47.38,6 

59.23,3 

71.07,9 

82.92,6 

94.77,3 

106.61,9 

118.46,6 

0300 

47.90,1 

59.87,7 

71.85,2 

83.82,7 

95.80,3 

107.77,8 

119.75,3 

0400 

48.41,6 

60.52,1 

72.62,5 

84.72,9 

96.83,3 

108.93,7 

121.04,1 

0500 

48.93,2 

61.16,4 

73.39,7 

85.63,0 

97.86,3 

110.09,6 

122.32,9 

0600 

49.44,7 

.61.80,8 

74.17,0 

86.53,2 

98.89,3 

111.25,5 

123.61,6 

0700 

49.96  / 

62.45,2 

74.94,2 

87.43,3 

99.92,3 

112.41,4 

124.90,4 

0800 

50.47,7 

63.09,6 

75.71,5 

88.33,4 

100.95,3 

113.57,3 

126.19,2 

OOOO 

50.99,2 

63.74,0 

76.48,8 

89.23,6 

101.98,4 

114.73,2 

127.47,9 

lOOOO 

51.50,7 

64.38,4 

77.26,0 

90.13,7 

103.01,4 

115.89,0 

128.76,7 

DAYS. 


February  16th — 4-7  DAYS — 1 month  16  days. 


c 

< 


7 

8 

9 _[  10 

Rate. 

1.84.1 

2.76.2 

1.05,2 
I 2.10,4 
V 3.15,6 

1.18,4 

2.36,7 

3.55,1 

1.31.5 
2.63,0 

3.94.5 

ioo 

200 

300 

3.68.2 

4.60.3 

5.52.3 

4.20,8 

5.26,0 

6.31,2 

4.73,4 

5.91,8 

7.10,1 

5.26.0 
6.57,5 

7.89.0 

400 

600 

600 

7TR) 

800 

ooo 

6.44.4 

7.36.4 

8.28.5 

7.36,4 

8.41,6 

9.46,8 

8.28,5 

9.46,8 

10.65,2 

9.20,5 

10.52,1 

11.83,6 

9.20,5 

10.12,0 

11.04,7 

10.52,1 

11.57,3 

12.62,5 

11.83,6 

13.01,9 

14.20,3 

13.15.1 
14.46,6 

15.78.1 

1 ooo 
noo 
1200 

11.96.7 

12.88.8 
13.80,8 

13.67,7 

14.72,9 

15.78,1 

15.38,6 

16.57,0 

17.75,3 

17.09.6 
18.41,1 

19.72.6 

1GOO 

1400 

1600 

14.72,9 

15:64,9 

16.57,0 

16.83,3 

17.88,5 

18.93,7 

18.93,7 

20.12,1 

21.30,4 

21.04.1 
22.35,6 

23.67.1 

1600 

1700 

1800 

. ilUU 
“OOO 
2100 

9.99,5 
10.52,1 
! 11.04,7 

12.49,3 

18.15,1 

13.80,8 

14.99,2 

15.78,1 

16.57,0 

17.49.0 

18.41.1 

19.33.2 

19.98,9 

21.04,1 

22.09,3 

22.48,8 

23.67,1 

24.85,5 

24.98.6 
26.30,1 

27.61.6 

lOOO 

2000 

2100 

“2200 

2300 

2400 

11.57,3 

12.09,9 

12.62,5 

14.46,6 

15.12,3 

15.78,1 

17.35,9 

18.14,8 

18.93,7 

20.25.2 

21.17.3 

22.09.3 

23.14,5 

24.19,7 

25.24,9 

26.03,8 

27.22,2 

28.40,5 

28.93.2 
30.24,7 

31.56.2 

2200 

2300 

2400 

2500 

2G00 

2700 

13.15,1 

13.67,7 

14.20,3 

16.43,8 

17.09,6 

17.75,3 

19.72,6 

20.51,5 

21.30,4 

23.01.4 

23.93.4 

24.85.5 

26.30,1 

27.35,3 

28.40,5 

29.58,9 

30.77,3 

31.95,6 

32.87.7 
34.19,2 

35.50.7 

2600 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

14.72,9 

15.25,5 

15.78,1 

18.41,1 

19.06,8 

19.72,6 

22.09,3 

22.88,2 

23.67,1 

25.77.5 

26.69.6 

27.61.6 

29.45,8 

30.51,0 

31.56,2 

33.14,0 

34.32,3 

35.50,7 

36.82.2 
38.13,7 

39.45.2 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

16.30,7 

16.83,3 

17.35,9 

20.38,4 

21.04,1 

21.69,9 

24.46,0 

25.24,9 

26.03,8 

28.53.7 

29.45.8 

30.37.8 

32.61,4 

33.66,6 

34.71,8 

36.69,0 

37.87,4 

39.05,8 

40.76.7 
42.08,2 

43.39.7 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3000 

17.88,5 

18.41,1 

18.93,7 

22.35,6 

23.01,4 

23.67,1 

26.82,7 

27.61,6 

28.40,5 

31.29.9 

32.21.9 
33.14,0 

35.77,0 

36.82,2 

37.87,4 

40.24,1 

41.42,5 

42.60,8 

44.71.2 
46.02,7 

47.34.2 

3400 

3600 

3600 

3700 

3800 

3900 

19.46,3 

19.98,9 

20.51,5 

24.32,9 

24.98,6 

25.64,4 

29.19,5 

29.98,4 

30.77,3 

34.06.0 

34.98.1 

35.90.1 

38.92,6 

39.97,8 

41.03,0 

43.79,2 

44.97,5 

46.15,9 

48.65.8 
49.97,3 

51.28.8 

3700 

3800 

3000 

4000 

4100 

4200 

21.04,1 

21.56,7 

22.09,3 

26.30,1 

26.95,9 

27.61,6 

31.56,2 

32.35,1 

33.14,0 

36.82.2 

37.74.2 

38.66.3 

42.08,2 

43.13,4 

44.18,6 

47.34,2 

48.52,6 

49.71,0 

52.60.3 
53.91,8 

55.23.3 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

22.61,9 

23.14,5 

23.67,1 

28.27,4 

28.93,2 

29.58,9 

33.92,9 

34.71,8 

35.50,7 

39.58.4 

40.50.4 

41.42.5 

45.23,8 

46.29,0 

47.34,2 

50.89,3 

52.07,7 

53.26,0 

56.54.8 
57.86,3 

59.17.8 

4300 

4400 

4600 

4G00 

4700 

4800 

24.19,7 

24.72,3 

25.24,9 

30.24,7 

30.90,4 

31.56,2 

36.29,6 

37.08,5 

37.87,4 

42.34.5 

43.26.6 

44.18.6 

48.39,5 

49.44,7 

50.49,9 

54.44,4 

55.62,7 

56.81,1 

60.49.3 
61.80,8 

63.12.3 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

25.77,5 

26.30,1 

26.82,7 

32.21,9 

32.87,7 

33.53,4 

38.66,3 

39.45,2 

40.24,1 

45.10.7 

46.02.7 

46.94.8 

51.55,1 

52.60,3 

53.65,5 

57.99,5 

59.17,8 

60.36,2 

64.43.8 
65.75,3 

67.06.8 

4000 

6000 

6100 

5200 

5300 

5400 

27.35,3 

27.87,9 

28.40,5 

34.19,2 

34.84,9 

35.50,7 

41.03,0 

41.81,9 

42.60,8 

47.86.8 

48.78.9 
49.71,0 

54.70,7 

55.75,9 

56.81,1 

61.54,5 

62.72,9 

63.91,2 

68.38.4 
69.69,9 

71.01.4 

6200 

6300 

6400 

5500 

5600 

5700 

28.93,2 

29.45,8 

29.98,4 

36.16,4 

36.82,2 

37.47,9 

43.39,7 

44.18,6 

44.97,5 

50.63.0 

51.55.1 

52.47.1 

57.86,3 

58.91,5 

59.96,7 

65.09,6 

66.‘27,9 

67.46,3 

72.32.9 
73.64,4 

74.95.9 

6500 

5600 

6700 

5800 

5900 

6000 

30.51,0 

31.03,6 

31.56,2 

38.13,7 

38.79,5 

39.45,2 

45.76,4 

46.55,3 

47.34,2 

53.39.2 

54.31.2 

55.23.3 

61.01,9 

62.07,1 

63.12,3 

68.64,7 

69.83,0 

71.01,4 

76.27.4 
77.58,9 

78.90.4 

5800 

5000 

6000 

6100 

6200 

6300 

32.08,8 

32.61,4 

33.14,0 

40.11,0 

40.76,7 

41.42,5 

48.13,2 

48.92,1 

49.71,0 

56.15.3 

57.07.4 

57.99.5 

64.17,5 

65.22,7 

66.27,9 

72.19,7 

73.38,1 

74.56,4 

80.21.9 
81.53,4 

82.84.9 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

33.66,6 

34.19,2 

34.71,8 

42.08,2 

42.74,0 

43.39,7 

50.49,9 

51.28,8 

52.07,7 

58.91.5 

59.83.6 

60.75.6 

67.33,2 

68.38,4 

69.43,6 

75.74,8 

76.93,2 

78.11,5 

84.16.4  6400 
85.47,9  1 6500 

86.79.5  | 6600 

6700 

6SOO 

6900 

35.24,4 

35.77,0 

36.29,6 

44.05,5 

44.71,2 

45.37,0 

52.86,6 

53.65,5 

54.44,4 

61.67.7 

62.59.7 

63.51.8 

70.48,8 

71.54,0 

72.59,2 

79.29,9 

80.48,2 

81.66,6 

88.11,0 

89.42,5 

90.74,0 

6700 

6800 

6000 

7000 

7100 

7200 

36.82,2 

37.34,8 

37.87,4 

46.02,7 

46.68,5 

47.34,2 

55.23,3 

56.02,2 

56.S1,1 

64.43.8 

65.35.9 

66.27.9 

73.64,4 

74.69,6 

75.74,8 

82.84,9 

84.03,3 

85.21,6 

92.05.5 
93.37,0 

94.68.5 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

38.40,0 

38.92,6 

39.45,2 

48.00,0 

48.65,8 

49.31,5 

57.60,0 

58.38,9 

59.17,8 

67.20,0 

68.12,1 

69.04,1 

76.80,0 

77.85,2 

78.90,4 

86.40,0 

87.58,4 

88.76,7 

96.00,0 

97.31,5 

98.63,0 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

39.97,8 

40.50,4 

41.03,0 

49.97,3 

50.63,0 

51.28,8 

59.96,7 

60.75,6 

61.54,5 

69.96.2 

70.88.2 

71.80.3 

79.95,6 

81.00,8 

82.06,0 

89.95,1 

91.13,4 

92.31,8 

99.94,5 

101.26,0 

102.57,5 

7600 

7700 

7800 

~T000 

8000 

8100 

41.55,6 

42.08,2 

42.60,8 

51.94,5 

52.60,3 

53.26,0 

62.33,4 

63.12,3 

63.91,2 

72.72.3 

73.64.4 

74.56.4 

83.11,2 

84.16,4 

85.21,6 

93.50,1 

94.68,5 

95.86,8 

103.89.0 
105.20,5 

106.52.1 

7000 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

43.13,4 

43.66,0 

44.18,6 

53.91,8 

54.57,5 

55.23,3 

64.70,1 

65.49,0 

66.27,9 

75.48.5 

76.40.5 

77.32.6 

86.26,8 

87.32,1 

88.37,3 

97.05,2 

98.23,6 

99.41,9 

107.83.6 
109.15,1 

110.46.6 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

44.71,2 

45.23,8 

45.76,4 

55.89,0 

56.54,8 

57.20,5 

67.06.8 

67.85.8 
68.64,7 

78.24.7 

79.16.7 

80.08.8 

89.42,5 

90.47,7 

91.52,9 

100.60,3 

101.78,6 

102.97,0 

111.78.1 
113.09,6 

114.41.1 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

46.29,0 

46.81,6 

47.34,2 

57.86,3 

58.52,1 

59.17,8 

69.43,6 

70.22,5 

71.01,4 

81.00,8 

81.92.9 

52.84.9 

92.58,1 

93.63,3 

94.68,5 

104.15,3 

105.33,7 

106.52,1 

115.72.6 
117.04,1 

118.35.6 

8800 

8000 

9000 

9100 

9200 

9300 

47.86,8 

48.39,5 

48.92,1 

59.83,6 

60.49,3 

61.15,1 

71.80,3 

72.59,2 

73.38,1 

83.77.0 

84.69.0 

85.61.1 

95.73,7 

96.78,9 

97.84,1 

107.70,4 

108.88,8 

110.07,1 

119.67.1 
120.9S,6 

122.30.1 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

49.44,7 

49.97,3 

50.49,9 

61.80,8 

62.46,6 

63.12,3 

74.17,0 

74.95,9 

75.74,8 

86.53.2 

87.45.2 

88.37.3 

98.89,3 

99.94,5 

100.99,7 

111.25,5 

112.43,8 

113.62,2 

123.61.6 
124.93,2 

126.24.7 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9000 

9700 

9800 

9900 

51.02,5 

51.55,1 

52.07,7 

63.78,1 

64.43,8 

65.09,6 

76.53,7 

77.32,6 

78.11,5 

89.29.3 

90.21.4 

91.13.4 

102.04,9 

103.10.1 

104.15,3 

114.80,5 

115.98,9 

117.17,3 

127.56.2 
128.87,7 

130.19.2 

lOOOO 

52.60,3 

65.75,3 

78.90,4|  92.05,5|  105.20, 5|  118.35,6 

131.50,7 

lOOOO 

February  17th — 48  DAYS — 1 month  17  days. 
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£ 

49 

DAYS. 

! 

-M 

E 

50 

DAYS. 

-M 

E 
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< 

< 

Rate. 

4 

5 

6 

7 i 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 

6 j 

7 

8 

9 

10 

Rate0 

! 100 

.53,7 

.67,1 

.80,5 

.94,0 

1.07,4 

1.20,8 

1.34,3 

lOO 

.54,8 

.68,5 

.82,2 

.95,9 

1.09,6 

1.23,3 

1.37,0 

ldo 

200 

1.07,4 

1.34,2 

1.61,1 

1.87,9 

2.14,8 

2.41,6 

2.68,5 

200 

1.09,6 

1.37,0 

1.64,4 

1.91,8 

2.19,2 

2.46,6 

2.74,0 

200 

| 300 

1.61,1 

2.01,4 

2.41,6 

2.81,9 

3.22,2 

3.62,5 

4.02,7 

300 

1.64,4 

2.05,5 

2.46,6 

2.87,7 

3.28,8 

3.69,9 

4.11,0 

300 

400 

2.14,8 

2.68,5 

3.22,2 

3.75,9 

4.29,6 

4.83,3 

5.37,0 

400 

2.19,2 

2.74,0 

3.28,8 

3.83,6 

4.38,4 

4.93,2 

5.47,9 

400 

500 

2.68,5 

3.35,6 

4.02,7 

4.69,9 

5.37,0 

6.04,1 

6.71,2 

500 

2.74,0 

3.42,5 

4.11,0 

4.79,5 

5.47,9 

6.16,4 

6.84,9 

500 

GOO 

3.22,2 

4.02,7 

4.83,3 

5.63,8 

6.44,4 

7.24,9 

8.05,5 

600 

3.28,8 

4.11,0 

4.93,2 

5.75,3 

6.57,5 

7.39,7] 

8.21,9 

600 

! 700 

3.75,9 

4.69,9 

5.63,8 

6.57,8 

7.51,8 

8.45,8 

9.39,7 

700 

3.83,6 

4.79,5 

5.75,3 

6.71,2 

7.67,1 

8.63,0 

9.58,9 

700 

800 

4.29,6 

5.37,0 

6.44,4 

7.51,8 

8.59,2 

9.66,6 

10.74,0 

800 

4.38,4 

5.47,9 

6.57,5 

7.67,1 

8.76,7 

9.86,3 

10.95.9 

800 

900 

4.83,3 

6.04,1 

7.24,9 

8.45,8 

9.66,6 

10.87,4 

12.08,2 

900 

4.93,2 

6.16,4 

7.39,7 

8.63,0 

9.86,3 

11.09,6 

12.32,9 

900 

1000 

5.37,0 

6 71,2 

8.05,5 

9.39,7 

10.74,0 

12.08,2 

13.42,5 

1000 

5.47,9 

6.84,9 

8.21,9 

9.58,9 

10.95,9 

12.32,9 

13.69,9 

lOOO 

1100 

5.90,7 

7.38,4 

8.86,0 

10.33,7 

11.81,4 

13.29,0 

14.76,7 

1100 

6.02,7 

7.53,4 

9.04,1 

10.54,8 

12.05,5 

13.56,2 

15.06,8 

HOO 

1200 

6.44,4 

8.05,5 

9.66,6 

11.27,7 

12.88,8 

14.49,9 

16.11,0 

1200 

6.57,5 

8.21,9 

9.86,3 

11.50,7 

13.15,1 

14.79,5 

16.43,8 

1200 

1300 

6.98,1 

8.72,6 

10.47,1 

12.21,6 

13.96,2 

15.70,7 

17.45,2 

1300 

7.12,3 

8.90,4 

10.68,5 

12.46,6 

14.24,7 

16.02,7 

17.80,8 

1300 

1400 

7.51,8 

9.39,7 

11.27,7 

13.15,6 

15.03,6 

16.91,5 

18.79,5 

1400 

7.67,1 

9.58,9 

11.50,7 

13.42,5 

15.34,2 

17.26,0 

19.17,8 

1400 

1500 

8.05,5 

10.06,8 

12.08,2 

14.09,6 

16.11,0 

18.12,3 

20.13,7 

1500 

8.21,9 

10.27,4 

12.32,9 

14.38,4 

16.43,8 

18.49,3 

20.54,8 

1500 

1GOO 

8.59,2 

10.74,0 

12.88,8 

15.03,6 

17.18,4 

19.33,2 

21.47,9 

1600 

8.76,7 

10.95,9 

13.15,1 

15.34,2 

17.53,4 

19.72,6 

21.91,8 

1600 

1700 

9.12,9 

11.41,1 

13.69,3 

15.97,5 

18.25,8 

20.54,0 

22.82,2 

1700 

9.31,5 

11.64,4 

13.97,3 

16.30,1 

18.63,0 

20.95,9 

23.28,8 

1700 

1800 

9.66,6 

12.08,2 

14.49,9 

16.91,5 

19.33,2 

21.74,8 

24.16,4 

1800 

9.86,3 

12.32,9 

1 1.79,5 

17.26,0 

19.72,6 

22.19,2 

24.65,8 

1800 

1900 

10.20,3 

12.75,3 

15.30,4 

17.85,5 

20.40,51 

22.95,6 

25.50,7 

1900 

10.41,1 

13.01,4 

15.61,6 

18.21,9 

20.82,2 

23.42,5 

.26.02,7 

1900 

2000 

10.74,0 

13.42,5 

16.11,0 

18.79,5 

21.47,9 

24.16,4 

26.84,9 

2000 

10.95,9 

13.69,9 

16.43,8 

19.17,8 

21.91,8 

24.65,8 

27.39,7 

2000 

2100 

11.27,7 

14.09,6 

16.91,5 

19.73,4 

22.55,3 

25.37,3 

28.19,2 

2100 

11.50,7 

14.38,4 

17.26,0 

20.13,7 

23.01,4 

25.89,0 

28.76,7 

2100 

2200 

11.81,4 

14.76,7 

17.72,1 

20.67,4 

23.62,7 

26.58,1 

29.53,4 

2200 

12.05,5 

15.06,8 

18.08,2 

21.09,6 

24.11,0 

27.12,3 

30.13,7 

2200 

2300 

12.35,1 

15.43,8 

18.52,6 

21.61,4 

24.70,1 

27.78,9 

30.87,7 

2300 

12.60,3 

15.75,3 

18.90,4 

22.05,5 

25.20,5 

28.35,6 

31.50,7 

2300 

| 2400 

12.88,8 

16.11,0 

19.33,2 

22.55,3 

25.77,5 

28.99,7 

32.21,9 

2400 

13.15,1 

16.43,8 

19.72,6 

23.01,4 

26.30,1 

29.58,9 

32.87,7 

2400 

2500 

13.42,5 

16.78,1 

20.13,7 

23.49,3 

26.84,9 

30.20,5 

33.56,2 

2500 

13.69,9 

17.12,3 

20.54,8 

23.97,3 

27.39,7 

30.82,2 

34.24,7 

2500 

2000 

13.96,2 

17.45,2 

20.94,2 

24.43,3 

27.92,3 

31.41,4 

34.90,4 

2600 

14.24,7 

17.80,8 

21.37,0 

24.93,2 

28.49,3 

32.05,5 

35.61,6 

2600 

2700 

14.49,9 

18.12,3 

21.74,8 

25.37,3 

28.99,7 

32.62,2 

36.24,7 

2700 

14.79,5 

18.49,3 

22.19,2 

25.89,0 

29.58,9 

33.28,8 

36.98,6 

2700 

2800 

15.03,6 

18.79,5 

22.55,3 

26.31,2 

30.07,1 

33.83,0 

37.58,9 

2800 

15.34,2 

19.17,8 

23.01,4 

26.84,9 

30.68,5 

34.52,1 

38.35,6 

2800 

2900 

15.57,3 

19.46,6 

23.35,9 

27.25,2 

31.14,5 

35.03,8 

38.93,2 

2900 

15.89,0 

19.86,3 

23.83,6 

27.80,8 

31.78,1 

35.75,3 

39.72,6 

2900 

3000 

16.11,0 

20.13,7 

24.16,4 

28.19,2 

32.21,9 

36.24,7 

40.27,4 

3000 

16.43,8 

20.54,8 

24.65,8 

28.76,7 

32.87,7 

36.98,6 

41.09,6 

3000 

3100 

16.64,7 

20.80,8 

24.97,0 

29.13,2 

33.29,3 

37.45,5 

41.61,6 

3100 

16.98,6 

21.23,3 

25.47,9 

29.72,6 

33.97,3 

38.21,9 

42.46,6 

3100 

3200 

17.18,4 

21.47,9 

25.77,5 

30.07,1 

34.36,7 

38.66,3 

42.95,9 

3200 

17.53,4 

21.91,8 

26.30,1 

30.68,5 

35.06,8 

39.45,2 

43.83,6 

3200 

3300 

17.72,1 

22.15,1 

26.58,1 

31.01,1 

35.44,1 

39.87,1 

44.30,1 

3300 

18.08,2 

22.60,3 

27.12,3 

31.64,4 

36.16,4 

40.68,5 

45.20,5 

3300 

3400 

18.25,8 

22.82,2 

27.38,6 

31.95,1 

36.51,5 

41.07,9 

45.64,4 

3400 

18.63,0 

23.28,8 

27.94,5 

32.60,3 

37.26,0 

41.91,8 

46.57,5 

3400 

3500 

18.79,5 

23.49,3 

28.19,2 

32.89,0 

37.58,9 

42.28,3 

46.98,6 

3500 

19.17,8 

23.97,3 

28.76,7 

33.56,2 

38.35,6 

43.15,1 

47.94,5 

3500 

3000 

19.33,2 

24.16,4 

28.99,7 

33.83,0 

38:66,3 

43.49,6 

43.32,9 

3600 

19.72,6 

24.65,8 

29.58,9 

34.52,1 

39.45,2 

44.38,4 

49.31,5 

3600 

3700 

19.86,8 

24.83,6 

29.80,3 

34.77,0 

39.73,7 

44.70,4 

49.67,1 

3700 

20.27,4 

25.34,2 

30.41,1 

35.47,9 

40.54,8 

45.61,6 

50.68,5 

3700: 

! 3800 

20.40,5 

25.50,7 

30.60,8 

35.71,0 

40.81,1 

45.91,2 

51.01,4 

3800 

20.82,2 

26.02,7 

31.23,3 

36.43,8 

41.64,4 

46.84,9 

52.05,5 

3800 

3900 

20.91,2 

26.17,8 

31.41,4 

36.64,9 

41.88,5 

47.12,1 

52.35,6 

3900 

21.37,0 

26.71,2 

32.05,5 

37.39,7 

42.74,0 

48.08,2 

53.42,5 

3900 

4000 

21.47,9 

2(U54,9 

32.21,9 

37.58,9 

42.95,9 

48.32,9 

53.69,9 

4000 

21.91,8 

27.39,7 

32.87,7 

38.35,6 

43.83,6 

49.31,5 

54.79,5 

4000! 

4100 

22.01,6 

27.52,1 

33.02,5 

38.52,9 

44.03,3 

49.53,7 

55.04,1 

4100 

22.46,6 

28.08,2 

33.69,9 

39.31,5 

44.93,2 

50.54,8 

56.16,4 

4100' 

4200 

22.55,3 

28.19,2 

33.83,0 

39.46,8 

45.10,7 

50.74,5 

56.38,4 

4200 

23.01,4 

28.76,7 

34.52,1 

40.27,4 

46.02,7 

51.78,1 

57.53,4 

4200 

4300 

23.09,0 

28.86,3 

34.63,6 

40.40,8 

46.18,1 

51.95,3 

57.72,6 

4300 

23,56,2 

29.45,2 

35.34,2 

41.23,31 

47.12,3 

53.01,4 

58.90,4 

4300! 

4400 

23.62,7 

29.53,4 

35.44,1 

41.34,8 

47.25,5 

53.16,2 

59.06,8 

4400 

24.11,0 

30.13,7 

36.16,4 

42.19,  ‘J 

48.21,9 

54.24,7 

60.27,4 

4400 

4500 

24.16,4 

30.20,5 

36.24,7 

42.2S,S 

48.32,9 

54.37,0 

60.41,1 

4500 

24.65,8 

30.82,2 

36.98,6 

43.15,1 

49.31,5 

55.47,9 

61.64,4 

4500 

4GOO 

24.70,1 

30.87,7 

37.05,2 

43.22,7 

49.40,3 

55.57,8 

61.75,3 

4600 

25.20,5 

31.50,7 

37.80,8 

44.11,0 

50.41,1 

56.71,2 

63.01,4 

4600 

4700 

25.23,8 

31.54,8 

37.85,8 

44.16,7 

50.47,7 

56.78,6 

63.09,6 

4700 

25.75,3 

32.19,2 

38.63,0 

45.06,8 

51.50,7 

57.94,5 

64.38,4 

4700 

4800 

25.77,5 

32.21,9 

38.66,3 

45.10,7 

51.55,1 

57.99,5 

64.43,8 

4800 

26.30,1 

32.87,7 

39.45,2 

46.02,7 

52.60,3 

59.17,8 

65.75,3 

4800 

4900 

26.31,2 

32.89,0 

39.46,8 

46.04,7 

.•  52762,5 

59.20,3 

65.78,1 

4900 

26.84,9 

33.56,2 

40.27,4 

46.98,6 

53.69,9 

60.41,1 

67.12,3 

4900 

5000 

26.84,9 

33.56,2 

40.27,4 

46,98,6 

53.69,9 

60.41,1 

67.12,3 

5000 

27.39,7 

34.24,7 

41.09,6 

47.94,5 

54.79,5 

61.64,4 

68.49,3 

5000 

5100 

27.38,6 

34.23,3 

41.07,9 

47.92,6 

54.77,3 

61.61,9 

68.46,6  | 

5100 

27.94,5 

34.93,2 

41.91,8 

48.90,4 

55.89,0 

62.87,7 

69.86,3 

5100 

5200 

27.92,3 

34.90,4 

41.88,5 

48.86  6 

55.84,7 

62.82,7 

69.80,8 

5200 

28.49,3 

35.61,6 

42.74,0 

49.86,3 

56.98,6 

64.11,0 

71.23,3 

5200 

5300 

28.46,0 

35.57,5 

42.69,0 

49.80,5 

56.92,1 

64.03,6 

71.15,1 

5300 

29.04,1 

36.30,1 

43.56,2 

50.82,2 

58.08,2 

65.34,2 

72.60,3 

5300 

5400 

28.99,7 

36.24,7 

43.49,6 

50.74,5 

57.99,5 

65.24,4 

72.49,3 

5400 

29.58,9 

36.98,6 

44.38,4 

51.78,1 

59.17,8 

66.57,5 

73.97,3 

5400 

5500 

29.53,4 

36.91,8 

44.30,1 

51.68,5 

59.06,8 

66.45,2 

73.83,6 

5500 

30.13,7 

37.67,1 

45.20,5 

52.74,0 

60.27,4 

67.80,8 

75.34,2 

5500 

5000 

30.07,1 

37.58,9 

45.10,7 

52.62,5 

60.14,2 

67.63,0 

75.17,8 

5600 

30.68,5 

38.35,6 

46.02,7 

53.69,9 

61.37,0 

69.04,1 

76.71,2 

5600 

5700 

30.60,8 

38.26,0 

45.91,2 

53.56,4 

61.21,6 

68.86,8 

76.52,1 

5700 

31.23,3 

39.04,1 

46.84,9 

54.65,8 

62.46,6 

70.27,4 

78.08,2 

5700! 

5800 

31.14,5 

38.93,2 

46.71,8 

54.50,4 

62.29,0 

70.07,7 

77.86,3 

5800 

31.78,1 

39.72,6 

47.67,1 

55.61,6 

63.56,2 

71.50,7 

79.45,2 

5800! 

5900 

31.68,2 

39.60,3 

47.52,3 

55.44,4 

63.36,4 

71.28,5 

79.20,5 

5900 

32.32,9 

40.41,1 

48.49,3 

56.57,5 

64.65,8 

72.74,0 

80.82,2 

5900| 

GOOO 

32.21,9 

40.27,4 

48.32,9 

56.38,4 

64.43,8 

72.49,3 

80.54,8 

6000 

32.87,7 

41.09,6 

49.31,5 

57.53,4 

65.75,3 

73.97,3 

82.19,2 

6000 , 

GlOO 

32.75,6 

40.94,5 

49.13,4 

57.32,3 

65.51,2 

73.70,1 

81.89,0  | 

6100 

33.42,5 

41.78,1 

50.13,7 

58.49,3 

66.84,9 

75.20,5 

83.56,2 

6100! 

6200 

33.29,3 

41.61,6 

49.94,0 

58.26,3 

66.58,6 

74.91,0 

83.23,3 

6200 

33.97,3 

42.46,6 

50.95,9 

59.45,2 

67.94,5 

76.43,8 

84.33,2 

6200 

G300 

33.83,0 

42.28,8 

50.74,5 

59.20,3 

67.66,0 

76.11,8 

84.57,5 

6300 

34.52,1 

43.15,1 

51.78,1 

60.41,1 

69.04,1 

77.67,1 

86.30,1 

6300 

G400 

34.36,7 

42.95,9 

51.55,1 

60.14,2 

68.73,4 

77.32,6 

85.91,8 

6400 

35.06,8 

43.83,6 

52.60,3 

61.37,0 

70.13,7 

78.90,4 

87.67,1 

6400 

G500 

34.90,4 

43.63,0 

52.35,6 

61.08,2 

69.80,8 

78.53,4 

87.26,0 

6500 

35.61,6 

44.52,1 

53.42,5 

62.32,9 

71.23,3 

80.13,7 

89.04,1 

6500 

GGOO 

35.44,1 

44.30,1 

53.16,2 

62.02,2 

70.88,2 

79.74,2 

88.60,3  1 

6600 

36.16,4 

45.20,5 

54.24,7 

63.28,8 

72.32,9 

81.37,0 

90.41,1 

6600 

6700 

35.97,8 

44.97,3 

53.96,7 

62.96,2 

71.95,6 

80.95,1 

89.94,5 

6700 

36.71,2 

45.89,0 

55.06,8 

64.24,7 

73.42,5 

82.60,3 

91.78,1 

6700 

G800 

36.51,5 

45.64,4 

54.77,3 

63.90,1 

73.03,0 

82.15,9 

91.28,8 

6800 

37.26,0 

46.57,5 

55.S9.0 

65.20,5 

74.52,1 

83.83,6 

93.15,1 

6800 

6900 

37.05,2 

46.31,5 

55.57,8 

64.84,1 

74.10,4 

83.36,7 

92.63,0 

6900 

37.80,8 

47.26,0 

56.71,2 

66.16,4 

75.61,6 

85.06,8 

94.52,1 

6900 

7000 

37.58,9 

46.98,6 

56.38, 4 

65.78,1 

75.17,8 

84.57,5 

93.97,3 

7000 

38.35,6 

47.94,5 

57.53,4. 

67.12,3 

76.71,2 

86.30,1 

95.89,0 

7000! 

7100 

38.12,6 

47.65,8 

57.18,9 

66.72,1 

76.25,2 

85.78,4 

95.31,5 

7100 

38.90,4 

48.63,0 

58.35,6 

68.08,2 

77.80,8 

87.53,4 

97.26,0 

7100 

7200 

38.66,3 

48.32,9 

57.99,5 

67.66,0 

77.32,6 

86.99,2 

96.65,8 

7200 

39.45,2 

49.31,5 

59.17,8 

69.04,1 

78.90,4 

88.76,7 

98.63,0 

7200 

7300 

39.20,0 

49.00,0 

58.80,0 

68.60,0 

78.40,0 

88.20,0 

98.00,0 

7300 

40.00,0 

50.00,0 

60.00,0 

70.00,0 

80.00,0 

90.00,0 

100.00,0 

7300 

7400 

39.73,7 

49.67,1 

59.60,5 

69.54,0 

79.47,4 

89.40,8 

99.34,2 

7400 

40.54,8 

50.68,5 

60.82,2 

70.95,9 

81.09,6 

91.23,3 

101.37,0 

7400 

7500 

40.27,4 

50.34,2 

60.41,1 

70.47,9 

80.54,8 

90.61,6 

100.68,5 

7500 

41.09,6 

51.37,0 

61.64,4 

71.91,8 

82.19,2 

92.46,6 

102.74,0 

7500 

7600 

40.81,1 

51.01,4 

61.21,6 

71.41,9 

81.62,2 

91.82,5 

102.02,7 

7600 

41.64,4 

52.05,5 

62.46,6 

72.87,7 

83.28,8 

93.69,9 

104.11,0 

7600 

7700 

41.34,8 

51.68,5 

62.02,2 

72.35,9 

82.69,6 

93.03,3 

103.37,0 

7 700 

42.19,2 

52.74,0 

63.28,8 

73.83,6 

84.38,4 

94.93,2 

105.47,9 

7 700 

7800 

41.88,5 

52.35,6 

62.82,7 

73.29,9 

83.77,0 

94.24,1 

104.71,2 

7800 

42.74,0 

53.42,5 

64.11,0 

74.79,5 

85.47,9 

96.16,4 

106.84,9 

7800 

7900 

42.42,2 

53.02,7 

63. 63, ii 

74.23,b 

84.84,4 

95.44,9 

106.05, 5 

7900 

43.28,8 

54.11,0 

64.93,2 

75.75,3 

86.57,5 

97.39,7 

108.21,9 

7900 

8000 

42.95,9 

53.69,9 

64.43,8 

75.17,8 

85.91,8 

96.65,8 

107.39,7 

8000 

43.83,6 

54.79,5 

65.75,3 

76.71,2 

87.67,1 

98.63,0,  109.58,9 

8000 

8100 

43.49,6 

54.37,0 

65.24,4 

76.11,8 

86.99,2 

97.86,6 

108.74,0 

8100 

I 44.38,4 

• 55.47,9 

66.57,5 

77.67,1 

88.76,7 

99.86,3 

| 110.95,9 

8100 

8200 

44.03,3 

55.04,1 

66.04,9 

77.05,8 

88.06,6 

99.07,4 

110.08,2 

8200 

44.93,2 

56.16,4 

67.39,7 

78.63,0 

89.86,3 

101.09,6 

112.32,9 

8200 

8300 

44.57,0 

55.7i,2 

66.85,5 

77.99,7 

89.14,0 

100.28,2 

111.42,5 

| 8300 

45.47,9 

56.84,9 

68.21,9 

79.58,9 

90.95,9 

102.32,9:  113.69,9 

8300 

8400 

45.10,7 

56.38,4 

67.66,0 

78.93,7 

90.21,4 

101. 49,  < 

112.76,7 

8400 

46.02,7 

57.53,4 

69.04,1 

80.54,8 

92.05,5 

103.56,2|  115.06,8 

8400 

| 8500 

45.64,4 

57.05,5 

68.46,6 

79.87,7 

91.28,8 

102.69,9 

114.11,0 

8500 

46.57,5 

58.21,9 

69.86,3 

81.50,7 

93.15,1 

104'.  7 9, 5 

116.43,8 

8500 

8600 

46.18,1 

57.72,6 

69.27,1 

80.81,6 

92.36,2 

103.90,7 

115.45,2 

8600 

47.12,3 

58.90,4 

70.68,5 

82.46,6 

94.24,7 

! 106.02,7 

117.80,8 

8600 

8700 

46.71,8 

58.39,7 

70.07,7 

81.75,6 

93.43,6 

105.11,5 

116.79,5 

8700 

47.67,1 

59.58,9 

71.50,7 

83.42,5 

95.34,2 

I 107.26,1 

119.17,8 

8700 

8800 

47.25,5 

59.06,8 

70.88,2 

82.69,6 

94.51,0 

106.32,3 

118.13,7 

8800 

48.21,9 

60.27,4 

72.32,9 

84.38,4 

96.43,8 

: 108.49,3 

120.54,8 

8800 

8900 

47.79,2 

59.74,0 

71.68,8 

83.63,6 

95.58,4 

107.53,2 

119.47,9 

8900 

48.76,7 

60.95,9 

73.15,1 

85.34,2 

97  53,4 

i 109.72,6 

121.91,8 

8900 

9000 

48.32,9 

60.41,1 

72.49,3 

84.57,5 

96.65.S 

108.74,1 

120.82,2 

9000 

49.31,5 

61.64,4 

73.97,3 

86.30,1 

98.63,1 

1 110.95,9 

123.28,8 

9000 

9100 

48.86,6 

61.08,2 

73.29,9 

85.51,5 

97.73,2 

109.94,8 

122.16,4 

9100 

49.86,3 

62.32,9 

74.79,5 

87.26,0 

99.72,6 

i 112.19,2 

124.65,8 

9100 

9200 

49.40,3 

61.75,3 

74.10,4 

86.45,5 

98.80,5 

111.15,6 

123.50,7 

9200 

50.41,1 

63.01,4 

75.61,6 

88.21,1 

100.82,2 

| 113.42,5 

126.02,7 

9200 

9300 

49.94.C 

62.42,5 

74.91,0 

87.39,5 

99.87,9 

112.36,4 

124.84,9 

9300 

50.95,9 

63.69,9 

76.43,8 

89.17,8 

101.91,8 

I 114.65,8 

127.39,7 

9300 

9400 

50.47,7 

63.09,6 

75.71,5 

88.33,4 

100.95,3 

113.57,3 

126.19,2 

9400 

51.50,7 

64.38,4 

77.26,1 

90.13,7 

103.01,4 

' 115.89,0 

128.76,7 

9400 

9500 

51.01,4 

63.76,7 

76.52,1 

89.27,4 

102.02,7 

114.78,1 

127.53,4 

9500 

52.05,  t 

§5.06,8 

78.08,2 

91.09,6 

104.11,0 

117.12,3 

130.13,7 

9500 

9600 

51.55,1 

64.43,8 

77.32,1 

90.21,4 

103.10,1 

115.98,9 

128.87,7 

9600 

52.60,3 

65.75,3 

78.90,4 

92.05,5 

1 05.20,7 

j 118.35,6j  r-ll.50,7 

9600 

9700 

52.08,1: 

65.11, ( 

78.13,2 

91.15,5 

104.17,5 

117.19,7 

130.21,9 

9700 

53.15,1 

66.43,8 

79.72,6 

93.01,4 

106.30,1 

119.58,9 

132.87,7 

9700 

9800 

52.62,5 

65.78,1 

78.93,5 

92.09,5 

105.24, f 

118.40,5 

131.56,2 

9800 

53.69,9 

67.12,3 

80.54,8 

93.97,3 

107.39,7 

120.82,2 

134.24,7 

9800 

9900 

53.16,2 

66.45,2 

79.74,5 

93.03,5 

106.32,3 

119.61,4 

132.90,4 

I 9(100 

54.24,7 

67.80,8 

81.37,0 

94.93,2 

j 108.49,3 

122.05,5 

135.61,6 

9900 

1 OOOO 

53.68, 9|  67.12,.' 

80.54,8 1 93.97,3 

107.39,7 

120.82,2 

134.24,7 

lOOOO 

54.79,5 

68.49,3 

82.19,2 

| 95.89,0|  109.58,9 

! 123.28,8 

136.98,6 

lOOOO 

February  18th — 

49  DAYS — 

1 month  18  days. 

February  19th — 50  DAYS — 1 month 

19  days. 

£ 

< 

51  DAYS. 

£ 

< 

52  DAYS. 

-M 

£ 

< 

Fate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Hate. 

4 

5 j 

6 1 

jM 

8 | 

9 | 

10 

Hate- 

~ 100 
200 
300 

.55,9 

1.11,8 

1.57,7 

.69,9 

1.39,7 

2.09,6 

.83,8 

1.67,7 

2.51,5 

.97,8 

1.95,6 

2.93,4 

1.11,8 

2.23,6 

3.35,3 

1.25,8 

2.51,5 

3.77,3 

1.39,7 

2.79,5 

4.19,2 

lOO 

200 

300 

.57,0 

1.14.0 

1.71.0 

.71,2 

1.42,5 

2.13,7 

.85,5 

1.71,0 

2.56,4 

.99,7 

1.99,5 

2.99,2 

1.14,0 

2.27.9 

3.41.9 

1.28,2 

2.56,4 

3.84,7 

1.42,5 

2.84,9 

4.27,4 

160 

200 

600 

400 

500 

GOO 

2.23,6 

2.79,5 

3.35,3 

2.79,5 

3.49,3 

4.19,2 

3.35,3 

4.19,2 

5.03,0 

3.91,2 

4.89,0 

5.86,8 

4.47,1 

5.58,9 

6.70,7 

5.03,0 

6.28,8 

7.54,5 

' 5.58,9 
6.98,6 
8.38,4 

400 

600 

600 

2.27.9 

2.84.9 

3.41.9 

2.84,9 

3.56,2 

4.27,4 

3.41.9 
4.27,4 

5.12.9 

3.98,9 

4.98,6 

5.98,4 

4.55.9 

5.69.9 
6.83,8 

5.12,9 

6.41,1 

7.69,3 

5.69,9 

7.12,3 

8.54,8 

400 

500 

600 

700 

800 

000 

8.91,2 

4.47,1 

5.03,0 

4.89,0 

5.58,9 

6.28,8 

5 .'8  6, 8 
6.70,7 
7.54,5 

6.84,7 

7.82,5 

8.80,3 

7.82,5 

8.94,2 

10.06,0 

8.80,3 

10.06,0 

11.31,8 

9.78,1 

11.17,8 

12.57,5 

700 

800 

OOO 

3.98.9 

4.55.9 

5.12.9 

4.98,6 

5.69,9 

6.41,1 

5.98,4 

6.83,8 

7.69,3 

6.98,1 

7.97,8 

8.97,5 

7.97.8 

9.11.8 
10.25,8 

8.97,5 

10.25,8 

11.54,0 

9.97,3 

11.39,7 

12.82,2 

700 

800 

OOO 

lOOO 

1100 

1200 

5.58,9 

6.14,8 

6.70,7 

6.98,6 

7.68,5 

8.38,4 

8.38,4 

9.22,2 

10.06,0 

9.78,1 

10.75,9 

11.73,7 

11.17,8 

12.29,6 

13.41,4 

12.57,5 

13.83,3 

15.09,0 

13.97,3 

15.37,0 

16.76,7 

lOOO 

llOO 

1200 

5.69,9 

6.26,8 

6.83,8 

7.12,3 

7.83,6 

8.54,8 

8.54,8 

9.40,3 

10.25,8 

9.97,3 

10.97,0 

11.96,7 

11.39.7 

12.53.7 

13.67.7 

12.82,2 

14.10,4 

15.38,6 

14.24,7 

15.67,1 

17.09,6 

fooo 

1 lOO 
1200 

1300 

1400 

1500 

7.26,6 

7.82,5 

8.38,4 

9.08,2 

9.78,1 

10.47,9 

10.89,9 

11.73,7 

12.57,5 

12.71,5 

13.69,3 

14.67,1 

14.53,2 

15.64,9 

16.76,7 

16.34,8 

17.60,5 

18.86,3 

18.16,4 

19.56,2 

20.95,9 

1300 

1400 

1600 

7.40.8 

7.97.8 

8.54.8 

9.26,0 

9.97,3 

10.68,5 

11.1  1,2 
11.96,7 
12.82,2 

12.96,4 

13,96,2 

14.95,9 

14.81.6 

15.95.6 

17.09.6 

16.66,8 

17.95,1 

19.23,3 

18.52,1 

19.94,5 

21.37,0 

1600 

1400 

1500 

1G00 

1700 

1800 

8.94,2 

9.50,1 

10.06,0 

11.17,8 

11.87,7 

12.57,5 

13.41,4 

14.25,2 

15.09,0 

15.64,9 

16.62,7 

17.60,5 

17.88,5 

19.00,3 

20.12,1 

20.12,1 

21.37,8 

22.63,6 

22.35,6 

23.75,3 

25.15,1 

1600 

1700 

1800 

9.11.8 

9.68.8 
10.25,8 

11.39,7 

12.11,0 

12.82,2 

13.67,7 

14.53,2 

15.38,6 

15.95,6 

16.95,3 

17.95,1 

18.23,6 

19.37.5 

20.51.5 

20.51,5 

21.79,7 

23.07,9 

22.79,5 

24.21,9 

25.64,4 

1600 

1700 

1800! 

lOOO 

2000 

2100 

10.61,9 

11.17,8 

11.73,7 

13.27,4 

13.97,3 

14.67,1 

15.92,9 

16.76,7 

17.60,5 

18.58,4 

19.56,2 

20.54,0 

21.23,8 

22.35,6 

23.47,4 

23.89,3 

25.15,1 

26.40,8 

26.54,8 

27.94,5 

29.34,2 

1900 

2000 

2100 

10.82.7 

11.39.7 

11.96.7 

13.53,4 

14.24,7 

14.95,9 

16.24.1 
17.09,6 

17.95.1 

18.94,8 
19.94,5 
20.94;  2 

21.65.5 

22.79.5 
23.93,4 

24.36,2 

25.64,4 

26.92,6 

27.06.8 
28.49,3 

29.91.8 

lOOO 

20001 

2100 

2200 

2300 

2400 

12.29,6 

12.85,5 

13.41,4 

15.37,0 

16.06,8 

16.76,7 

18.44,4 

19.28,2 

20.12,1 

21.51,8 

22.49,6 

23.47,4 

24.59,2 

25.71,0 

26.82,7 

27.66,6 

28.92,3 

30.18,1 

30.74,0 

32.13,7 

33.53,4 

2200 

2300 

2400 

12.53.7 

13.10.7 

13.67.7 

15.67,1 

16.38,4 

17.09,6 

18.80.5 
19.66,0 

20.51.5 

21.94,0 

22.93,7 

23.93,4 

25.07.4 

26.21.4 
27.35,3 

28.20,8 

29.49,0 

30.77,3 

31.34.2 
32.76,7 

34.19.2 

220(5 

2600 

2400 

2500 

2600 

2700 

13.97,3 

14.53,2 

15.09,0 

17.46,6 

18.16,4 

18.86,3 

20.95,9 

21.79,7 

22.63,6 

24.45,2 

25.43,0 

26.40,8 

27.94,5 

29.06,3 

30.18,1 

31.43,8 

32.69,6 

33.95,3 

34.93,2 

36.32,9 

37.72,6 

2600 

2600 

2700 

14.24,7 

14.81.6 

15.38.6 

17.80,8 

18.52,1 

19.23,3 

21.37,0 

22.22,5 

23.02,9 

24.93,2 

25.92,9 

26.92,6 

28.49.3 

29.63.3 

30.77.3 

32.05,5 

33.33,7 

34.61,9 

35.61.6 
37.04,1 

38.46.6 

250 0 
2600 
2700 

2800 

2900 

3000 

15.64,9 

16.20,8 

16.76,7 

19.56,2 

20.26,0 

20.95,9 

23.47,4 

24.31,2 

25.15,1 

27.38,6 

28.36,4 

29.34,2 

31.29,9 

32.41,6 

33.53,4 

35.21,1 

36.46,8 

37.72,6 

39.12,3 

40.52,1 

41.91,8 

2800 

2900 

3000 

1 5.95.6 

16.52.6 

17.09.6 

19.94,5 

20.65,8 

21.37,0 

23.93.4 
24.78,9 

25.64.4 

27.92,3 

28.92,1 

29.91,8 

31.91.2 

33.05.2 

34.19.2 

35.90,1 

37.18,4 

38.46,6 

39.89.0 
41.31,5 

42.74.0 

2800 

2000 

6000 

3100 

3200 

3300 

17.32,6 

17.88,5 

18.44,4 

21.65,8 

22.35,6 

23.05,5 

25.98,9 

26.82,7 

27.66,6 

30.32,1 

31.29,9 

32.27,7 

34.65,2 

35.77,0 

36.88,8 

38.98,4 

40.24,1 

41.49,9 

43.31,5 

44.71,2 

46.11,0 

3100 

3200 

3300 

17.66.6 

18.23.6 
18.80,5 

22.08,2 

22.79,5 

23.50,7 

26.49,9 

27.35,3 

28.20,8 

30.91,5 

31.91,2 

32.91,0 

35.33,2 

36.47.1 

37.61.1 

39.74,8 

41.03,0 

42.31,2 

44.16.4 
45.58,9 

47.01.4 

iiioo 

6200 

3600 

3400 

3500 

3600 

19.00,3 

19.56,2 

20.12,1 

23.75,3 

24.45,2 

25.15,1 

28.50,4 

29.34,2 

30.18,1 

33.25,5 

34.23,3 

35.21,1 

38.00,5 

39.12,3 

40.24,1 

42.75,6 

44.01,4 

45.27,1 

47.50,7 

48.90,4 

50.30,1 

3400 

3600 

3600 

19.37.5 

19.94.5 

20.51.5 

24.21,9 

24.93,2 

25.64,4 

29.06.3 
29.91,8 

30.77.3 

33.90,7 

34.90,4 

35.90,1 

38.75,1 

39.89.0 

41.03.0 

43.59,5 

44.87,7 

46.15,9 

48.43.8 
49.86,3 

51.28.8 

6400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

20.67,9 

21.23,8 

21.79,7 

25.84,9 

26.54,8 

27.24,7 

31.01,9 

31.85,8 

32.69,6 

36.18,9 

37.16,7 

38.14,5 

41.35,9 

42.47,7 

43.59,5 

46.52,9 

47.78,6 

49.04,4 

51.69,9 

53.09,6 

54.49,3 

3700 

3800 

3900 

21.08,6 

21.65.5 

22.22.5 

26.35,6 

27.06,8 

27.78,1 

31.62.7 
32.48,2 

33.33.7 

36.89,9 

37.89,6 

38.89,3 

42.17.0 

43.31.0 
44.44,9 

47.44,1 

48.72,3 

50.00,5 

52.71.2 
54.13,7 

55.56.2 

3700 

3800 

3000 

4000 

4100 

4200 

22.35,6 

22.91,5 

23.47,4 

27.94,5 

28.64,4 

29.34,2 

33.53,4 

34.37,3 

35.21,1 

39.12,3 

40.10,1 

41.07,9 

44.71,2 

45.83,0 

46.94,8 

50.30,1 

51.55,9 

52.81,6 

55.89,0 

57.28,8 

58.68,5 

4000 

4100 

4200 

22.79,5 

23.36.4 

23.93.4 

28.49,3 

29.20,5 

29.91,8 

34.19,2 

35.04,7 

35.90,1 

39.89,0 

40.88,8 

41.88,5 

45.58.9 

46.72.9 
47.86,8 

51.28,8 

52.57,0 

53.85,2 

56.98.6 
58.41,1 

59.83.6 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

24.03,3 

24.59,2 

25.15,1 

30.04,1 

30.74,0 

31.43,8 

36.04,9 

36.88,8 

37.72,6 

42.05,8 

43.03,6 

44.01,4 

48.06,6 

49.18,4 

50.30,1 

54.07,4 

55.33,2 

56.58,9 

60.08,2 

61.47,9 

62.87,7 

4300 

4400 

4600 

24.50.4 

25.07.4 

25.64.4 

30.63,0 

31.34,2 

32.05,5 

36.75.6 
37.61,1 

38.46.6 

42.88,2 
* 43.87,9 
44.87,7 

49.00,8 

50.14.8 

51.28.8 

55.13,4 

56.41,6 

57.69,9 

61.26,0 

62.68,5 

64.11,0 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

25.71,0 

26.26,8 

26.82,7 

32.13,7 

32.83,6 

33.53,4 

38.56,4 

39.40,3 

40.24,1 

44.99,2 

45.97,0 

46.94,8 

51.41,9 

52.53,7 

53.65,5 

57.84,7 

59.10,4 

60.36,2 

64.27,4 

65.67,1 

67.06,8 

4600 

4700 

4800 

26.21.4 

26.78.4 
27.35,3 

32.76,7 

33.47,9 

34.19,2 

39.32,1 

40.17,5 

41.03,0 

45.87,4 

46.87,1 

47.86,8 

52.42.7 

53.56.7 

54.70.7 

58.98,1 

60.26,3 

61.54,5 

65.53.4 
66.95,9 

68.38.4 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

27.38,6 

27.94,5 

28.50,4 

34.23,3 

34.93,2 

35.63,0 

41.07,9 

41.91,8 

42.75,6 

47.92,6 

48.90,4 

49.88,2 

54.77,3 

55.89,0 

57.00,8 

61.61,9 

62.87,7 

64.13,4 

68.46,6 

69.86,3 

71.26,0 

4900 

6000 

6100 

27.92.3 

28.49.3 

29.06.3 

34.90,4 

35.61,6 

36.32,9 

41.88.5 
42.74,0 

43.59.5 

48.86,6 

49.86,3 

50.86,0 

55.84,7 

56.98.6 

58.12.6 

62.82,7 

64.11,0 

65.39,2 

69.80.8 
71.23,3 

72.65.8 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

29.06,3 

29.62,2 

30.18,1 

36.32,9 

37.02,7 

37.72,6 

43.59,5 

44.43,3 

45.27,1 

50.86,0 

51.83,8 

52.81,6 

58.12,6 

59.24,4 

60.36,2 

65.39,2 

66.64,9 

67.90,7 

72.65,8 

74.05,5 

75.45,2 

6200 

6300 

6400 

29.63.3 

30.20.3 

30.77.3 

37.04,1 

37.75,3 

38.46,6 

44.44.9 
45.30,4 

46.15.9 

51.85,8 

52.85,5 

53.85,2 

59.26,6 

60.40.5 

61.54.5 

66.67,4 

67.95,6 

69.23,8 

74.08.2 
75.50,7 

76.93.2 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

30.74,0 

31.29,9 

31.85,8 

38.42,5 

39.12,3 

39.82,2 

46.11,0 

46.94,8 

47.78,6 

53.79,5 

54.77,3 

55.75,1 

61.47,9 

62.19,7 

63.71,5 

69.16,4 

70.42,2 

71.67,9 

76.84,9 

78.24,7 

79.64,4 

6500 

5600 

6700 

31.34.2 

31.91.2 

32.48.2 

39.17,8 

39.89,0 

40.60,3 

47.01,4 

47.86,8 

48.72,3 

54.84,9 

55.84,7 

56.84,4 

62.68.5 

63.82.5 
64.96,4 

70.52,1 

71.80,3 

73.08,5 

78.35,6 

79.78,1 

81.20,5 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

32.41,6 

32.97,5 

33.53,4 

40.52,1 

41.21,9 

41.91,8 

48.62,5 

49.46,3 

50.30,1 

56.72,9 

57.70,7 

58.68,5 

64.83,3 

65.95,1 

67.06,8 

72.93,7 

74.19,5 

75.45,2 

81.04,1 
82.43,8 
. 83.83,6 

5800 

5000 

6000 

33.05.2 

33.62.2 

34.19.2 

41.31,5 

42.02,7 

42.74,0 

49.57.8 
50.43,3 

51.28.8 

57.84,1 

58.83,8 

59.83,6 

66.10.4 

67.24.4 

68.38.4 

74.36,7 

75.64,9 

76.93,2 

82.63,0 

84.05,5 

85.47,9 

5800 

5000 

6000 

6100 

6200 

6300 

34.09,3 

34.65,2 

35.21,1 

42.61,6 

43.31,5 

44.01,4 

51.14,0 

51.97,8 

52.81,6 

59.66,3 

60.64,1 

61.61,9 

68.18,6 

69.30,4 

70.42,2 

76.71,0 

77.96,7 

79.22,5 

85.23,3 

86.63,0 

88.02,7 

6100 

6200 

6300 

34.76.2 

35.33.2 
35.90,1 

43.45,2 

44.16,4 

44.87,7 

52.14.2 
52.99,7 

53.85.2 

60.83,3 

61.83,0 

62.82,7 

69.52.3 

70.66.3 

71.80.3 

78.21,4 

79.49,6 

80.77,8 

86.90,4 

88.32,9 

89.75,3 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

35.77,0 

36.32,9 

36.88,8 

44.71,2 

45.41,1 

46.11,0 

53.65,5 

54.49,3 

55.33,2 

62.59,7 

63.57,5 

64.55,3 

71.54,0 

72.65,8 

73.77,5 

80.48,2 

81.74,0 

82.99,7 

89.42,5 

90.82,2 

92.21,9 

6400 

6500 

6600 

36.47.1 

37.04.1 

37.61.1 

45.58,9 

46.30,1 

47.01,4 

54.70,7 

55.56,2 

56.41,6 

63.82,5 

64.82,2 

65.81,9 

72.94.2 

74.08.2 

75.22.2 

82.06,0 

83.34,2 

84.62,5 

91.17,8 

92.60,3 

94.02,7 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

37.44,7 

38.00,5 

38.56,4 

46.80,8 

47.50,7 

48.20,5 

56.17,0 

57.00,8 

57.84,7 

65.53,2 

66.51,0 

67.48,8 

74.89,3 

76.01,1 

77.12,9 

84.25,5 
85.51,2 
1 86.77,0 

93.61,6 

95.01,4 

96.41,1 

6700 

6800 

6900 

38.18.1 

38.75.1 

39.32.1 

47.72,6 

48.43,8 

49.15,1 

57.27.1 
58.12,6 

58.98.1 

66.81,6 

67.81,4 

68.81,1 

76.36,2 

77.50.1 

78.64.1 

85.90,7 

87.18,9 

88.47,1 

95.45,2 

96.87,7 

98.30,1 

6700 

6800 

6000 

7000 

7100 

7200 

39.12,3 

39.68,2 

40.24,1 

48.90,4 

49.60,3 

50.30,1 

58.68,5 

59.52,3 

60.36,2 

68.46,6 

69.44,4 

70.42,2 

78.24,7 

79.36,4 

80.48,2 

88.02,7 

89.28,5 

90.54,2 

97.80,8 

99.20,5 

100.60,3 

7000 

7100 

7200 

39.89.0 

40.46.0 

41.03.0 

49.86,3 

50.57,5 

51.28,8 

59.83,6 

60.69,0 

61.54,5 

69.80,8 

70.80,5 

71.80,3 

79.78.1 

80.92.1 
82.06,0 

89.75,3 

91.03,6 

92.31,8 

99.72,6 

101.15,1 

102.57,5 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

40.80,0 

41.35,9 

41.91.8 

51.00,0 

51.69,9 

52.39,7 

61.20,0 

62.03,8 

62.87,7 

71.40,0 

72.37,8 

73.35,6 

81.60,0 

82.71,8 

83.83,6 

91.80,0 

93.05,8 

94.31,5 

102.00,0 

103.39,7 

104.79,5 

7300 

7400 

7500 

41.60.0 

42.17.0 

42.74.0 

52.00,0 

52.71,2 

53.42,5 

62.40.0 
63.25,5 

64.11.0 

72.80,0 

73.79,7 

74.79,5 

83.20.0 

84.34.0 
85.47,9 

93.60,0 

94.88,2 

96.16,4 

104.00,0 

105.42,5 

106.84,9 

7600 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

42.47,7 

43.03,6 

43.59,5 

53.09,6 

53.79,5 

54.49,3 

63.71,5 

64.55,3 

65.39,2 

74.33,4 

75.31,2 

76.29,0 

84.95,3 

86.07,1 

87.18,9 

95.57,3 

96.83,0 

98.08,8 

106.19,2 

107.58,9 

108.98,6 

7600 

7700 

7800 

43.31,0 

43.87.9 

44.44.9 

54.13,7 

54.84,9 

55.56,2 

64.96.4 
65.81,9 

66.67.4 

75.7912 

76.78,9 

77.78,6 

86.61.9 

87.75.9 

88.89.9 

97.44,7 

98.72,9 

100.01,1 

108.27,4 

109.69,9 

111.12,3 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

44.15,3 

44.71,2 

45.27,1 

55.19,2 

55.89,0 

56.58,9 

66.23,0 

67.06,8 

67.90,7 

77.26,8 

78.24,7 

79.22,5 

88.30,7 

89.42,5 

90.54,2 

99.34,5 

100.60,3 

101.86,0 

110.38,4 

111.78,1 

113.17,8 

7900 

8000 

8100 

45.01.9 

45.58.9 

46.15.9 

56.27,4 

56.98,6 

57.69,9 

67.52,9 

68.38,4 

69.23,8 

78.78,4 

79.78,1 

80.77,8 

90.03.8 

91.17.8 

92.31.8 

101.29,3 

102.57,5 

103.85,8 

112.54,8 

113.97,3 

115.39,7 

7000 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

45.83,0 

46.38,9 

46.94,8 

57.28,8 
• 57.98,6 
58.68,5 

68.74,5 

69.58,4 

70.42,2 

80.20,3 

81.18,1 

82.15,9 

91.66,0 

92.77,8 

93.89,6 

103.11,8 

104.37,5 

105.63,3 

114.57,5 

115.97,3 

117.37,0 

8200 

8300 

8400 

46.72.9 

47.29.9 
47.86,8 

58.41,1 

59.12,3 

59.83,6 

70.09.3 
70.94,8 

71.80.3 

81.77,5 

82.77,3 

83.77,0 

93.45,8 

94.59.7 

95.73.7 

105.14.1 

106.42.2 
107.70,4 

116.82,2 

118.24,7 

119.67,1 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

47.50,7 

48.06,6 

48.62,5 

59. 38, 4 
60.08,2 
60.78,1 

71.26,0 

72.09,9 

72.93,7 

83.13,7 

84.11,5 

85.09,3 

95.01,4 

96.13,2 

97.24,9 

106.89,0 

108.14,8 

109.40,5 

118.76,7 

120.16,4 

121.56,2 

8500 

8600 

8700 

48.43.8 
49.00,8 

49.57.8 

60.54,8 

61.26,0 

61.97,3 

72.65,8 

73.51,2 

74.36,7 

84.76,7 

85.76,4 

86.76,2 

96.87,7 

98.01.6 

99.15.6 

108.98,6 

110.26,8 

111.55,1 

121.09,6 

122.52,1 

123.94,5 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

49.18,4 

49.74,2 

50.30,1 

61.47,9 

62.17,8 

62.87,7 

73.77,5 

74.61,4 

75.45,2 

86.07,1 

87.04,9 

88.02,7 

98.36,7 

99.48,5 

100.60,3 

110.66,3 

111.92,1 

113.17,8 

122.95,9 

124.35,6 

125.75,3 

8800 

8900 

9000 

50.14.8 

50.71.8 

51.28.8 

62.68,5 

63.39,7 

64.11,0 

75.22.2 
76.07,7 

76.93.2 

87.75,9 

88.75,6 

89.75,3 

100.29.6 

101.43.6 
102.57,5 

112.83,3 

114.11,5 

115.39,7 

125.37,0 

126.79,5 

128.21,9 

8800 

8000 

OOOO 

9100 

9200 

9300 

50.86,0 

51.41,9 

51.97,8 

63.57,5 

64.27,4 

64.97,3 

76.29,0 

77.12,9 

77.96,7 

89.00,5 

89.98,4 

90.96,2 

101.72,1 

102.83,8 

103.95,6 

114.43,6 

115.69,3 

110.95,1 

127.15,1 

128.54,8 

129.94,5 

9100 

9200 

9300 

51.85,8 

52.42.7 

52.99.7 

64.82,2 

65.53,4 

66.24,7 

77.78.6 
78.64,1 

79.49.6 

90.75,1 

91.74,8 

92.74,5 

103.71.5 

104.85.5 

105.99.5 

116.67,9 

117.96,2 

119.24,4 

129.64,4 

131.06,8 

132.49,3 

01OO 

0200 

0300 

9400 

9500 

9600 

52.53,7 
53.09,6 
53. 65, ft 

65.67,1 

66.37,0 

67.06,8 

78.80,5 

79.64,4 

80.48,2 

91.94,0 

92.91,8 

93,89,6 

105.07,4 

106.19,2 

107.31,0 

118.20,8 

119.46,6 

120.7*3,3 

131.34,2 

132.74,0 

134.13,7 

9400 

9500 

9600 

53.56.7 

54.13.7 

54.70.7 

66.95,9 

67.67,1 

68.38,4 

80.35,1 

81.20,5 

82.06,0 

93.74,2 

94.74,0 

95.73,7 

107.13.4 

108.27.4 

109.41.4 

120.52,6 

121.80,8 

123.09,0 

133.91,8 

135.34,2 

136.76,7 

0400 

0500 

0600 

9700 

9800 

9900 

54.21,4 

54.77,3 

55.33,2 

67.76,7 

68.46,6 

69.16,4 

81.32,1 

82.15,9 

82.99,7 

94.87,4 

95.85,2 

96.83,0 

108.42,7 

109.54,5 

110.66,3 

121.98  1 
123.23,3 
124.49,6 

135.53,4 

136.93,2 

138.32,9 

9700 

9800 

9900 

55.27.7 

55.84.7 
56.41,6 

69.09,6 

69.80,8 

70.52,1 

82.91.5 
83.77,0 

84.62.5 

96.73,4 

97.73,2 

98.72,9 

110.55.3 

111.69.3 

112.83.3 

124.37,3 

125.65,5 

126.93,7 

138.19,2 

139.61,6 

141.04,1 

0700 

0800 

OOOO 

ioooo 

55.89,0 

69.86,3 

83.83,6 

97.80,8 

111.78,1 

125.75,3|  139.72,6 

IOOOO 

56.98,6 

71.23,3 

85.47,9| 

99.72,6| 

113.97,3 

128.21, 9|  142.46,6 

IOOOO I 

February  20th— 51  DAYS — 1 month  20  days. 


February  21st — 52  DAY'S — 1 month  21  days. 


o 


1 

1 

53  DAYS. 

£ 

< 

54 

DAYS. 

-H  j 

£ j 

< j 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 | 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

100 

.58,1 

.72,6 

.87,1 

1.01,6 

1.16,2 

1.30,7 

1.45,2 

lOO 

.59,2 

.74,0 

.88,8 

1.03,6 

1.18,4 

1.33,2 

1.47,9 

lOO 

200 

1.16,2 

1.45,2 

1.74,2 

2.03,3 

2.32,3 

2.61,4 

2.90,4 

200 

1.18,4 

1.47,9 

1.77,5 

2.07,1 

2.36,7 

2.66,3 

2.95,9 

200 

300 

1.74,2 

2.17,8 

2.61,4 

3.04,9 

3.48,5 

3.92,1 

4.35,6 

300 

1.77,5 

2.21,9 

2.66,3 

3.10,7 

3.55,1 

3.99,5 

4.43,8 

300 

400 

2.32,3 

2.90,4 

3.48,5 

4.06/S 

4.64,7 

5.22,7 

5.80,8 

400 

2.36,7 

2.95,9 

3.55,1 

4.14,2 

4.73,4 

5.32,6 

5.91,8 

400 

500 

2.90,4 

3.63,0 

4.35,6 

5.08,2 

5.80,8 

6.53,1 

7.26,0 

500 

2.95,9 

3.69,9 

4.43,8 

5.17,8 

5.91,8 

6.65,8 

7.39,7 

500 

600 

3.48,5 

4.35,6 

5.22,7 

6.09,9 

6.97,0 

7/4,1 

8.71,2 

OOO 

3.55,1 

4.43,8 

5.32,6 

6.21,4 

7.10,1 

7.98,9 

8.87,7 

OOO 

Toll 

4.06,6 

5.08,2 

6.09,9 

7.11,9 

8.13,2 

9.14,8 

10.16,4 

700 

4.14,2 

5.17,8 

6.21,4 

7.24,9 

8.28,5 

9.32,1 

10.35,6 

700 

800 

4.64,7 

5.S0,8 

6.97,0 

8.13,2 

9.29,3 

10.45,5 

11.61,6 

800 

4.73,4 

5.91,8 

7.10,1 

8.28,5 

9.46,8 

10.65,2 

11.83,6 

800 

900 

5.22,7 

6.53,4 

7.84,1 

9.14,8 

10.45,5 

11.76,2 

13.06,8 

900 

5.32,6 

6.65,8 

7.98,9 

9.32,1 

10.65,2 

11.98,4 

13.31,5 

900 

lOOO 

5.80,8 

7.26,0 

8.71,2 

10.16,4 

11.61,6 

13.06,8 

14.52,1 

lOOO 

5.91,8 

7.39,7 

8.87,7 

10.35,6 

11.83,6 

13.31,5 

14.79,5 

lOOO 

1100 

6.38,9 

7.98,6 

9.58,4 

11.18,1 

12.77,8 

14.37,5 

15.97,3 

HOO 

6.51,0 

8.13,7 

9.76,4 

11.39,2 

13.01,9 

14.64,7 

16.27,4 

HOO 

1200 

6.97,0 

8.71,2 

10.45,5 

12.19,7 

13.94,0 

15.68,2 

17.42,5 

1200 

7.10,1 

8.87,7 

10.65,2 

12.42,7 

14.20,3 

15.97,8 

17.75,3 

1200 

1300 

7.55,1 

9.43,8 

11.32,6 

13.21,4 

15.10,1 

16.98,9 

18.87,7 

1300 

7.69,3 

9.61,6 

11.54,0 

13.46,3 

15.38,6 

17.31,0 

19.23,3 

1300 

1400 

y.i3,2 

10.16,4 

12.19,7 

14.23,0 

16.26,3 

18.29,6 

20.32,9 

1400 

8.28,5 

10.35,6 

12.42,7 

14.49,9 

16.57,0 

18.64,1 

20.71,2 

1400 

1500 

8.71,-: 

10.89,0 

13.06,8 

15.24,7 

17  42/5 

19.60,3 

21.78,1 

1500 

8.87,7 

11.09,6 

13.31,5 

15.53,4 

17.75,3 

19.97,3 

22.19,2 

1500 

1000 

9.29,3 

11.61,6 

13.94,0 

16.26,3 

18.58,6 

20.91,0 

23.23,3 

lOOO 

9.46,8 

11.83,6 

14.20,3 

16.57,0 

18.93,7 

21.30,4 

23.67,1 

lOOO 

1700 

9.87,1 

12.34,2 

14.81,1 

17.27,9 

19.74,8 

22.21,6 

24.68,5 

1700 

10.06,0 

12.57,5 

15.09,0 

17.60,5 

20.12,1 

22.63,6 

25.15,1 

1700 

1800 

10.45,5 

13.06,8 

15.68,2 

18.29,6 

20.91,0 

23.52  3 

26.13,7 

1300 

10.65,2 

13.31,5 

15.97/ 

18.64,1 

21.30,4 

23.96,7 

26.63,0 

1800 

1900 

11.03,6 

13.79,5 

16.55,3 

19.31,2 

22.07,1 

24.83,0 

27.58,9 

1900 

11.24,4 

14.05,5 

16.86,6 

19/7,7 

22.48,8 

25.29,9 

28.11,0 

1900 

I 2000 

11.61,6 

14.52,1 

17.42,5 

20.32,9 

23.23,3 

26.13,7 

29.04,1 

2000 

11.83,6 

14.79,5 

17.75,3 

20.71,2 

23.67,1 

26.63,0 

29.58,9 

2000 

2100 

12.19,7 

15.24,7 

18.29,6 

21.34,5 

24.39,5 

27.44,4 

30.49,3 

2100 

12.42,7 

15.53,4 

18.64,1 

21.74,8 

24.85,5 

27.96,2 

31.06,8 

2100 

2200 

12.77,8 

15.97,3 

19.16,7 

22.36/ 

25.55,6 

28.75,1 

31.94,5 

2200 

13.01,9 

16.27,4 

19.52,9 

22.78,4 

26.03/ 

29.29,3 

32.54,8 

2200 

2300 

13.35,9 

16.69,9 

20.03,8 

23.37,8 

26.71,8 

30.05,8 

33.39,7 

2300 

13.61,1 

17.01,4 

20.41,6 

23.81,9 

27.22,2 

30.62,5 

34.02,7 

2300 

! 2400 

13.94,0 

17.42,5 

20.91,0 

24.39,5 

27.87,9 

31.36,4 

34.84,9 

2400 

14.20,3 

17.75,3 

21.30,4 

24.85,5 

28.40,5 

31.95/ 

35.50,7 

2400  | 

2500 

14.52,1 

18.15,1 

21.78,1 

25.41,1 

29.04,1 

32.67,1 

36.30,1- 

2500 

14.79,5 

18.49,3 

22.19,2 

25.89,0 

29.58,9 

33.28,8 

36.98,6 

2500 

2000 

15.10,1 

18.87,7 

22.65,2 

26. 4^,7 

30.20,3 

33.97,8 

37.75,3 

2000 

15.38,6 

19.23,3 

23.07,9 

26.92,6 

30.77,3 

34.61,9 

38.46,6 

2000 

! 2700 

15.6S.2 

19.60,3 

23.52,3 

27.41,4 

31.36,4 

35.28,5 

39.20,5 

2700 

15.97,8 

19.97,3 

23.96,7 

27.96,2 

31.95,6 

35.95,1 

39.94,5 

2700 

2800 

. 16.26,3 

20.32,9 

24.39,5 

28.46/1 

32.52,6 

36.59,2 

40.65,8 

2800 

16.57,0 

20.71,2 

24.85,5 

28.99,7 

33.14,0 

37.28,2 

41.42,5 

2800 

2900 

16.84,4 

21.05,5 

25.26,6 

29.47,7 

33.68,8 

37.S9,9 

42.11,0 

2900 

17.16,2 

21.45,2 

25.74,2 

30.03.3 

34.32,3 

38.61,4 

42.90,4 

2900 

| 3000 

17.42,5 

21.78,1 

26.13,7 

30.49,3 

34.84,9 

39.20,5 

43.56,2 

3000 

17.75,3 

22.19/2 

26.63,0 

31.06/ 

35.50, .7 

39.94,5 

44.38,4 

3000 

3100 

18.00,5 

22.50,7 

27.00,8 

31.51,0 

36.01,1 

40.51,2 

45.01,4 

3100 

18.34,5 

22.93,2 

27.51,8 

32.10,4 

36.69,0 

41.27,7 

45.86,3 

3100 

3200 

18.58,6 

23.23,3 

27.87,9 

32.52,6 

37.17,3 

41.81,9 

46.46,6 

3200 

18.93,7 

23.67,1 

28.40,5 

33.14,0 

37.87,4 

42.60,8 

47.34,2 

3200 

3300 

19.16,7 

23.95,9 

28.75,1 

33.54,2 

33.33,4 

43.12,6 

47.91,8 

3300 

19.52,9 

24.41,1 

29.29,3 

34.17,5 

39.05,8 

43.94,0 

48.82  2 

3300 

3400 

19.74,8 

24.68,5 

29.62,2 

34.55,9 

39.49,6 

44.43,3 

49.37,0 

3400 

20.12,1 

25.15,1 

30.18,1 

35.21,1 

40.24,1 

45.27,1 

50.30,1 

3400 

3500 

20.32,9 

25.41,1 

30.49,3 

35.57,5 

40.65,8 

45.74,0 

50.82,2 

3500 

20.71,2 

25.89,0 

31.06,8 

36.24,7 

41.42,5 

46.60,3 

51.78,1 

3500 

3000 

20.91,0 

26.13,7 

31.36,' 

36.59,2 

41.81,9 

47.04,7 

52.27,4 

3000 

21.30,4 

26.63,0 

31.95,6 

37.28,2 

42.60,8 

47.93,4 

53.26,0 

3000 

3700 

21.49,0 

26.86,3 

32.23/ 

37. 6?,  8 

42.98,1 

48.35,3 

53.72,6 

3700 

21.89,6 

27.37,0 

32.84,4 

38.31,8 

43.79,2 

49.26,6 

54.74,0 

3700 

3800 

22.07,1 

27.58,9 

33.10,7 

38.62,5 

44.14,2 

49.66,0 

55.17,8 

3800 

22.48,8 

28.11,0 

33.73,2 

39.35,3 

44.97,5 

50.59,7 

56.21,9 

3800 

3900 

22.65,2 

28.31,5 

33.97,8 

39.64,1 

45.30,4 

50.96,7 

56.63,0 

3900 

23.07,9 

28.84,9 

. 34.61,9 

40.38,9 

46.15,9 

51.92,9 

57.69,9 

3900 

4000 

23.23,3 

29.01,1 

34.84,9 

40.65,8 

46.46,6 

52.27,4 

58.08,2 

4000 

23.67,1 

29.58,9 

35.50,7 

41.42,5 

47.34,2 

53.26,0 

59.17,8 

4000 

4100 

23.81,4 

29.73,7 

35.72,1 

41.67,4 

47.62,7 

53.58,1 

59.53,4 

4100 

24.26,3 

30.32,9 

36.39,5 

42.46,0 

48.52,6 

54.59,2 

60.65,8 

4100 

4200 

24.39,5 

30.49,3 

36.59,2 

42.69/ 

43.78,9 

54.88,8 

60.98,6 

4200 

24.85,5 

31.06,8 

37.28,2 

43/9,6 

49.71,0 

55.92,3 

62.13,7 

4200 

4300 

24.97,5 

31.21,9 

37.46,3 

43.70,7 

49.95,1 

56.19,5 

62.43,8 

4300 

25.44,7 

31.80,8 

38.17,0 

44.53,2 

50.89,3 

57.25,5 

63.61,6 

4300 

4400 

25.55,6 

31.94,5 

38.33,4 

44.72,3 

51.11,2 

57.50,1 

63.89,0 

4400 

26.03,8 

32.54,8 

39.05,8 

45.56,7 

52.07,7 

58.58,6 

65.09,6 

4400 

4500 

26.13,7 

32.67,1 

39.20,5 

45.74,4) 

52.27,4 

58.80/ 

65.34,2 

4500 

26.63,0 

33.28,8 

39.94,5 

46.60,3 

53.26,0 

59.91,8 

66.57,5 

4500 

4000 

26.71,8 

33.39,7 

40.07,7 

46.75,6 

53.43,6 

60.11,5 

66.79,5 

4000 

27.22,2 

34.02,7 

40.83,3 

47.63,8 

54.44,4 

61.24,9 

68.05,5 

4000 

4700 

27.29,9 

34.12,3 

40.94,8 

47.77,3 

54.59,7 

61.42,2 

68.24,7 

4700 

27.81,4 

34.76,7 

41.72,1 

48.67,4 

55.62,7 

62.58,1 

69.53,4 

4700 

4800 

27.87,9 

34.84,9 

41.81,9 

48.78,9 

55.75,9 

62.72,9 

69.69,9 

4800 

28.40,5 

35.50,7 

42.60,8 

49.71,0 

56.81,1 

63.91,2 

71.01,4 

4800 

4900 

28.46,0 

35.57,5 

42.69,0 

49.80,5 

56.92,1 

64.03/ 

71.15,1 

4900 

28.99,7 

36.24,7 

43.49,6 

50.74,5 

57.99,5 

65.24,4 

72.49,3 

4900 

5000 

29.04,1 

36.30,1 

43.56,2 

50.82,2 

58. OS, 2 

65.34,2 

72.60/: 

5000 

29.58,9 

36.98,6 

44.38,4 

51.78,1 

59.17,8 

66.57,5 

73.97,3 

5000 

5100 

29.62,2 

37.02,7 

44.43,3 

51.83,8 

59.24,4 

66.64,9 

74.05/ 

5100 

30.18,1 

37.72,6 

45.27,1 

52.81,6 

60.36,2 

67.90,7 

75.45,2 

5100 

5200 

30.20,3 

37.75,3 

45.30, ' 

52.85,5 

60.40,5 

67.95,6 

75.50,7 

5200 

30.77,3 

38.46,6 

46.15,9 

53.85,2 

61.54,5 

69.23,8 

76.93,2 

5200 

5300 

30.78,4 

38.47,9 

46.17,.r 

53.87,1 

61.56,7 

69.26,3 

76.95,9 

5300 

31.36,4 

39.20,5 

47.04,7 

54.88/ 

62.72,9 

70.57,0 

78.41,1 

5300 

| 5400 

31.36,4 

39.20,5 

47.04,7 

54.88,8 

62.72,9 

70.57,0 

78.41,1 

5400 

31.95,6 

39.94,5 

47.93,4 

55.92,3 

63.91,2 

71.90,1 

79.89,0 

5400 

5500 

31.94,5 

39.93,2 

47.91,8 

55.90,4 

63.89,0 

/ 1.87,7 

79.86,3 

5500 

32.54,8 

40.68,5 

48.82,2 

56.95,9 

65.09,6 

73.23,3 

81.37,0 

5500 

5000 

32.52,6 

40.65,8 

48.78,9 

56.92,1 

65.05,2 

73.18,4 

81.31,5 

5000 

33.14,0 

41.42,5 

49.71,0 

57.99,5 

66.27,9 

74.56,4 

82.84,9 

5000 

5700 

33.10,7 

41.38,4 

49.66,0 

57.93,7 

66.21,4 

74.49/' 

82.76,7 

5700 

33.73,2 

42.16,4 

50.59,7 

59.03,0 

67.46,3 

75.89,6 

84.32,9 

5700 

5800 

33.68,8 

42.11,0 

50.53,2 

58.95,3 

67.37, ! 

75.79,7 

84.21,9 

5800 

34.32,3 

42.90,4 

51.48,5 

60.06,6 

68.64,7 

77.22,7 

85.80,8 

5800 

5900 

34.26,8 

42.83,6 

51.40,3 

59.97,0 

68.53,7 

77.10/ 

85.67,1 

5900 

34.91,5 

43.64,4 

52.37,3 

61.10,1 

69.83,0 

78.55,9 

87.28,8 

5900 

0000 

34.84,9 

43.56,2 

52.27,4 

60.98,6 

69.69,9 

78.41,1 

87.12,3 

OOOO 

35.50,7 

44.38,4 

53.26,0 

62.13,7 

71.01,4 

79.89,0 

88.76,7 

6000 

6100 

35.43,0 

44.28,8 

53.14,5 

62.00,3 

70.86,0 

79.71,8 

88.57,5 

eioo 

36.09,9 

45.12,3 

54.14,8 

63.17,3 

72.19,7 

81.22,2 

90.24,7 

6100 

0200 

36.01,1 

45.01,4 

54.01,6 

63.01,9 

72.02,2 

81.02,5 

90.02,7 

0200 

36.69,0 

45.86,3 

55.03,6 

64.20,8 

73.38,1 

82.55,3 

91.72,6 

6200 

0300 

36.59,2 

45.74,0 

54.88,8 

64.03,6 

73.18,4 

82.33,2 

91.47,9 

0300 

37.28,2 

46.60,3 

55.92,3 

65.24,4 

74.56,4 

83.88,5 

93.20,5 

6300 

0400 

37.17,3 

46.46,6 

55.75,9 

65.05,2 

74.34,5 

83.63,8 

92.93,2 

0400 

37.87,4 

47.34,2 

56.81,1 

66.27,9 

75.74,8 

85.21,6 

94.68,5 

6400 

0500 

37.75,3 

47.19,2 

56.63,0 

66.06/ 

75.50,7 

84.94,5 

94.38,4 

0500 

38.46,6 

48.08,2 

57.69,9 

67.31,5 

76.93,2 

86.54,8 

96.16,4 

6500 

OOOO 

38.33,4 

47.91,8 

57.50,1 

67.08,5 

76.66,8 

86.25,2 

95.83,6 

OOOO 

39.05,8 

48.82,2 

58.58,6 

68.35,1 

78.11,5 

87.87,9 

97.64,4 

6600 

0700 

38.91,5 

48.64,4 

58.37,3 

68.10,1 

77.8  3/ 

87.55,9 

97.28,8 

0700 

39.64,9 

49.56,2 

59.47,4 

69.38,6 

79.29,9 

89.21,1 

99.12,3 

6700 

0800 

39.49,6 

49.37,0 

59.24,4 

69.11,8 

78.99,2 

88.86,6 

98.74,0 

0800 

40.24,1 

50.30,1 

60.36,2 

70.42,2 

80.48,2 

90.54,2 

100.60,3 

6800 

0900 

40.07,7 

50.09,6 

60.11,5 

70.13,4 

80.15,3 

90.17,3 

100.19,2 

0900 

40.83,3 

51.04,1 

61.24,9 

71.45,8 

81.66,6 

91.87,4 

102.08,2 

6900 

7000 

40.65,8 

50.82,2 

60.98,6 

71.15,1 

81.31,6 

91.47,9 

101.64,4 

7000 

41.42,5 

51.78,1 

62.13,7 

72.49,3 

82.84,9 

93.20,5 

103.56,2 

7000 

7100 

41.23,8 

51.54,8 

61.85,8 

72.16,7 

82.47,7 

92.78,6 

103.09,6 

7100 

42.01,6 

52.52,1 

63.02/ 

73.52,9 

84.03,3 

94.53,7 

105.04,1 

7100 

7200 

41.81,9 

52.27,4 

62.72,9 

73.18,4 

83.63,8 

94.09,3 

104.54,8 

7200 

42.60,8 

53.26,0 

63.91,2 

74.56,4 

85.21,6 

95.86,8 

106.52,1 

7200 

7300 

42.40,0 

53.00,0 

63.60,0 

74.20,0 

84.80,0 

95.40,0 

lo6.00,0 

7300 

43.20,0 

54.00,0 

64.80,0 

75.60,0 

86.40,0 

97.20,0 

108.00,0 

7300 

7400 

42.9S.1 

53.72,6 

64.47,1 

75.21,6 

85.96,2 

96.70,7 

107.45,2 

7400 

43.79,2 

54.74,0 

65.68,8 

76.63,6 

87.58,4 

98.53,2 

109.47,9 

7400 

7500 

43.56,2 

54.45,2 

65.34,2 

76.23,3 

87.12,3 

98.01,4 

108.90,4 

7500 

44.38,4 

55.47,0 

66.57,5 

77.67,1 

88.76,7 

99.86,3  j 110.95,9 

7500 

7000 

44.14,2 

55.17,8 

66.21,4 

77.24,9 

88.28,5 

99.32,1 

110.35,6 

7000 

44.97,5 

56.21,9 

67.46,3 

78.70,7 

89.95,1 

101.19,5 

112.43,8 

7600 

7700 

44.72,3 

55.90,4 

67.08,5 

78.26,6 

89.44,7 

100.62,7 

111.80,8 

7700 

45.56,7 

56.95,9 

68.35,1 

79.74,2 

91.13,4 

102.52,6 

113.91,8 

7 700 

7800 

45.30,4 

56.63,0 

67.95,6 

79.28,2 

90.60,8 

101.93/ 

113.26,0 

7800 

46.15,9 

57.69,9 

69.23/ 

80.77,8 

92.31,8 

103.85/ 

115.39,7 

7800 

7900 

45.S8,5 

57.35,6 

68.82,7 

80.29,9 

91.77,0 

103.24,1 

114.71,2 

7900 

46.75,1 

58.43,8 

70.12/ 

81.81,4 

93.50,1 

105.18,9 

116.87,7 

7900 

8000 

46.46,6 

58.08,2 

69.69,9 

81.31,5 

92.93,2 

104.54/ 

116.16,4 

8000 

47.34,2 

59.17.8 

71.01,4 

82.84,9 

94.68,5 

106.52,1 

118.35,6 

. 8000 

8100 

47.04,7 

58.80,8 

70.57,0 

82.33,2 

94.09,3 

105. S5, 5 

117.61,6 

8100 

47.93,4 

59.91/ 

71.90,1 

83.88,5 

95.86,8 

107.85,2 

119.83,6 

8100 

8200 

47.62,7 

59.53,4 

71.44,1 

83.34,8 

95.25,5 

107.16,2 

119.06,8 

8200 

43.52,6 

60.65,8 

72.78,9 

84.92,1 

97.05,2 

109.18,4 

121.31,5 

8200 

8300 

48.20,8 

30.26,0 

72.31,2 

84.30,4 

96.41,6 

108.46,8 

120.52,1 

8300 

49.11,8 

61.39,7 

73.67,7 

85.95,6 

98.23,6 

110.51,5 

122.79,5 

8300 

8400 

48.7$, 9 

60.98,6 

73.18,4 

85.33,1 

97.57,8 

109.77,5 

121.97,3 

8400 

49.71,0 

62.13,7 

74.56,4 

86.99,2 

99.41,9 

111.84,7 

124.27,4 

8400 

8500 

49.37,0 

61.71,2 

74.05,5 

86.39,7 

98.74,0 

111.08,2 

123.42,5 

8500 

50.30,1 

62.87,7 

75.45,2 

88.02,7 

100.60,3 

113.17,8 

125.75,3 

8500 

8000 

49.95,1 

62.43,8 

74.92,6 

87.41,4 

99.90,1 

112.33,9 

124.S7.7 

8000 

50.89,3 

63.61,6 

76.34,0 

89.06,3 

101.78,6 

114.51,0 

127.23,3 

8600 

870C 

50.53,2 

63.16,4 

75.79,7 

88.43,0 

101.06,3 

113.69,6 

126.32,9 

8700 

51.48,5 

64.35,6 

77.22,7 

90.09,9 

102.97/ 

115.84,1 

128.71,2 

8700 

8800 

51.11,2 

63.89,0 

76.66,8 

89.44,7 

102.22,5 

115.00,3 

127.78,1 

8800 

52.07,7 

65.09,6 

78.11,5 

91.13,4 

104.15,3 

117.17,3 

130.19,2 

8800 

8900 

51.69,3 

64.61,6 

77.54,0 

90.46,3 

103.38,6 

116.31,0 

129.23,3 

8900 

52.66,8 

65.83,6 

79.00,3 

92.17,0 

105.33,7 

118.50,4 

131.67,1 

8900 

9000 

52.27,4 

65.34,2 

78.41,1 

91.47,9 

104.54,8 

117.61,6 

130.68,5 

9000 

53.26,0 

66.57,5 

79.89,0 

93.20,5 

106.52,1 

119.83,6 

133.15,1 

9000 

9100 

52.85,5 

66.06,8 

79.28,2 

92.49,6 

105.71,0 

118.92,3 

132.13,7 

9100 

53.85,2 

67.31,5 

80.77/ 

94.24,1 

107.70,4 

121.16,7 

134.63,0 

9100 

9200 

53.43,6 

66.79,5 

80.15,3 

93.51,2 

106.87,1 

120.23/ 

133.58,9 

9200 

54.44,4 

68.05,5 

81.66/ 

95.27,7 

108.88,8 

122.49,9 

136.11,0 

9200 

9300 

54.01,6 

67.52,1 

81.02,5 

94.52,9 

1 OS.  03, 3 

121.53,7 

135.04,1 

9300 

55.03,6 

68.79,5 

82.55,3 

96.31,2 

110.07,1 

123.83,0 

137.58,9 

9300 

9400 

54.59,7 

68.24,7 

81.89,6 

95.54,5 

109.19,5 

122.84,4 

136.49,3 

9400 

55.62,7 

69.53,4 

83.44,1 

97.34,8 

111.25,5 

125.16,2 

139.06,8 

9400 

9500 

55.17,8 

6S.97.3 

82.76,7 

96.56,2 

110.35,6 

124.15,1 

137.94,5 

9500 

56.21,9 

70.27,4 

84.32,9 

98.38,4 

112.43,8 

126.49,3 

140.54,8 

9500 

9000 

55.75,9 

69.69,9 

83.63,8 

97.57,8 

111.51,8 

125.45,8 

139.39,7 

9000 

56.81,1 

71.01,4 

85.21,6 

99.41,9 

113.62,2 

127.82,5 

142.02,7 

9600 

9700 

56.34,0 

70.42,5 

84.51,0 

98.59,5 

112.67,9 

126.76,4 

140.84,9 

9700 

67.40,3 

71.75,3 

86.10,4 

100.45,5 

114.80,5 

129.15,6 

143.50,7 

9700 

9800 

56.92,1 

71.15,1 

85.38,1 

99.61,1 

113.84,1 

128.07,1 

142.30,1 

9800 

57.99,5 

72.49,3 

86.99,2 

101.49,0 

115.98,9 

130.48,8 

144.98,6 

9800 

9900 

57.50,1 

71.87,7 

86.25,2 

100.62,7 

115.00,3 

129.37,8 

143.75,3 

9900 

58.58/ 

73.23,3 

87.87,9 

102.52,6 

117.17,3 

131.81,9 

146.46,6 

9900 

lOOOO 

58.08,2 

| 72.60,3 

87.12,3 

| 101.64,4 

116.16,4 

130.68,5 

145.20,5 

lOOOO 

1 59.17,8 

73.97,3 

88.76,7 

103.56,2 

118.35,6 

133.15,1 

147.94,5 

lOOOO 

I 

February  22nd— 

53  DAYS 

1 month.  22  days. 

February  23rd  54  DAYS— 1 month  23  days. 

E 

< 

Rate. 

1 o<> 
200 
300 


400 

soo 

ooo 


55  DAYS. 


.60,3 
1.20,6 
1 .80,8 


700 

800 

1)00 


2.41,1 

3.01,4 

3.61,6 


4.21,9 

4.82,2 

5.42,5 


lOOO 
1100 
1 200 


1300 

1400 

1500 


1600 

1700 

1800 


lOOO 

2000 

2100 


2200 

2300 

2400 


2500 

2000 

2700 


2800 

2000 

3000 


3100 

3200 

3300 


3400 

3500 

3600 


3700 

3800 

3000 


6.02,7 

6.63,0 

7.23,3 


7.83,6 

8.43,8 

9.04,1 


.75,3 

1.50,7 

2.26,0 


3.01,4 

3.76,7 

4.52,1 


5.27,4 

6.02,7 

6.78,1 


7.53,4 

8.28,8 

9.04,1 


9.79,5 

10.54,8 

11.30,1 


6 

.90,4 

1.80,8 

2.71,2 


3.01,6 

4.52,1 

5.42,5 


6.32,9 

7.23,3 

8.13,7 


9.04,1 

9.94,5 

10.84,9 


11.75,3 

12.65,8 

13.56,2 


1.05,5 

2.11,0 

3.16,4 


4.21.9 
5.27,4 

6.82.9 


7.38,4 

8.43,8 

9.49,3 


10.54.8 
11.60,3 

12.65.8 


13.71.2 
14.76,7 

15.82.2 


8 

1.20.5 
2.41,1 

3.61.6 


4.82.2 
6.02,7 

7.23.3 


8.43,8 

9.64,4 

10.84,9 


12.05.5 
13.26,0 

14.46.6 


15.67.1 
16.87,7 

18.08.2 


9.64,4 

10.24,7 

10.84,9 


11.45,2 

12.05,5 

12.65,8 


13.26,0 

13.86,3 

14.46,6 


15.06,8 

15.67,1 

16.27,4 


16.87,7 

17.47,9 

18.08,2 


18.68,5 

19.28,8 

19.89,0 


20.49,3 

21.09,6 

21.69,9 


22.30,1 

22.90,4 

23.50,7 


4000 

4100 

4200 


4300 

4400 

4500 


4000 

4700 

4800 


4000 

5000 

5100 


.5200 

5300 

5400 


5500 

5600 

5X00 


5800 

590*0 

6000 


6100 

6200 

6300 


6400 

6500 

6600 


6700 

6800 

6000 


7000 

7100 

7200 


7300 

7400 

7500 


7600 

7700 

7800 


7000 

8000 

8100 


8200 

8300 

8400 


8500 

8600 

8700 


24.11,0 

24.71,2 

25.31,5 


25.91,8 

26.52,1 

27.12,3 


12.05,5 

12.80,8 

13.56,2 


14.31,5 

15.06,8 

15.82,2 


16.57,5 

17.32,9 

18.08,2 


18.83,6 

19.58,9 

20.34,2 


21.09,6 

21.84,9 

22.60,3 


14.46,6 

15.37,0 

16.27,4 


17.17,8 

18.08,2 

18.98,6 


19.89,0 

20.79,5 

21.69,9 


22.60,3 

23.50,7 

24.41,1 


25.31,5 

26.21,9 

27.12,3 


23.35,6 

24.11,0 

24.86,3 


25.61,6 

26.37,0 

27.12,3 


27.87,7 

28.63,0 

29.38,4 


30.13,7 

30.89,0 

31.64,4 


32.39,7 

33.15,1 

33.90,4 


27.72,6 

28.32,9 

28.93,2 


29.53,4 

30.13,7 

30.74,0 


31.34,2 

31.94,5 

32.54,8 


33.15,1 

33.75,3 

34.35,6 


34.95,9 

35.56,2 

36.16,4 


36.76,7 

37.37,0 

37.97,3 


38.57,5 

39.17,8 

39.78,1 


40.38,4 

40.98,6 

41.58,9 


42.19,2 

42.79,5 

43.39,7 


44.00,0 

44.60,3 

45.20,5 


45.80,8 

46.41,1 

47.01,4 


47.61,6 

48.21,9 

48.82,2 


49.42,5 

50.02,7 

50.63,0 


8800 

8900 

9000 


9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9000 


51.23,3 

51.83,6 

52.43,8 


53.04,1 

53.64,4 

54.24,7 


54.84,9 

55.45,2 

56.05,5 


9700 

9800 

9900 


lOOOO 


56.65.8 

57.26.0 
57.86,3, 
68.46,6 

59.06.8 

59.67.1 


3 1.65,8 
35.41,1 
36.16,4 


36.91,8 

37.67,1 

38.42,5 


39.17,8 

39.93,2 

40.68,5 


41.43,8 

42.19,2 

42.94,5 


43.69,9 

44.45,2 

45.20,5 


28.02,7 

28.93,2 

29.83,6 


30.74,0 

31.64,4 

32.54,8 


16.87,7 

17.93,2 

18.98,6 


20.04.1 
21.09,6 

22.15.1 


23.20.5 
24.26,0 

25.31.5 


26.37,0 

27.42,5 

28.47,9 


29.53.4 
30.58,9 

31.64.4 


32.69,9 

33.75,3 

34.80,8 


35.86.3 
36.91,8 

37.97.3 


19.28.8 
20.49,3 

21.69.9 


1.35,6 

2.71,2 

4.06,8 


5.42,5 

6.78,1 

8.13,7 


9.49,3 

10.84,9 

12.20,5 


1.50,7 

3.01,4 

4.52,1 


6.02,7 

7.53,4 

9.04,1 


10.54,8 

12.05,5 

13.56,2 


13.56,2 

14.91,8 

16.27,4 


17.63,0 

18.98,< 

20.34,2 


21.69,9 

23.05,5 

24.41,1 


22.90.4 
24.11,0 

25.31.5 


26.52.1 
27.72,6 

28.93.2 


30.13.7 
31.34,2 

32.54.8 


33.75.3 
34.95,9 

36.16.4 


37.37.0 
38.57,5 

39.78.1 


40.98.6 
42.19,2 

43.39.7 


33.45,2 

34.35,6 

35.26,0 


36.16,4 

37.06,8 

37.97,3 


38.87,7 

39.78,1 

40.68,5 


41.58,9 

42.49,3 

43.39,7 


44.30,1 

45.20,5 

46.11,0 


47.01,4 

47.91,8 

48.82,2 


49.72,6 

50.63,0 

51.53,4 


52.43,8 

53.34,2 

54.24,7 


45.95,9 

46.71,2 

47.46,6 


48.21,9 

48.97,3 

49.72,6 


50.47,9 

51.23,3 

51.98,6 


52.74,0 

53.49,3 

54.24,7 


55.00,0 

55.75,3 

56.50,7 


57.26,0 

58.01,4 

58.76,7 


59.52,1 

60.27,4 

61.02,7 


61.78,1 

62.53,4 

63.28,8 


55.15,1 

56.05,5 

56.95,9 


39.02.7 
40.08,2 

41.13.7 


42.19,2 

43.24,7 

44.30,1 


45.35.6 
46.41,1 

47.46.6 


48.52,1 
49.5/, 5 
50.63,0 


51.68.5 
52.74,0 

53.79.5 


54.84.9 
55.90,4 

56.95.9 


58.01,4 

59^06,-S 

60.12,3 


61.17.8 
62.23,3 

63.28.8 


64.34.2 
65.39,7 

66.45.2 


44.60.3 
45.80,8 

47.01.4 


48.21,9 

49.42,5 

50.63,0 


51.83.6 
53.04,1 

54.24.7 


25.76,7 

27.12,3 

28.47,9 


29.83,6 

31.19,2 

32.54,8 


33.90,4 

35.26,0 

36.61,6 


37.97,3 

39.32,9 

40.68,5 


15.06,8 

16.57,5 

18.08,2 


19.58,9 

21.09,6 

22.60,3 


24.11,0 

25.61,6 

27.12,3 


28.63,0 

30.13,7 

31.64,4 


33.15,1 

34.65,8 

36.16,4 


37.67,1 

39.17,8 

40.68,5 


42.19,2 

43.69,9 

45.20,5 


42.04,1 

43.39,7 

44.75,3 


46.11,0 

47.46,6 

48.82,2 


50.17,8 

51.53,4 

52.89,0 


54.24,7 

55.60,3 

56.95,9 


58.31,5 

59.67,1 

61.02,7 


55.45.2 
56.65,8 

57.86.3 


59.06.8 
60.27,4 

61.47.9 


62.68.5 
63.89,0 

65.09.6 


66.30.1 
67.50,7 

68.71.2 


69.91.8 
71.12,3 

72.32.9 


73.53.4 
74.74,0 

75.94.5 


57.86,3 

58.76,7 

59.67,1 


60.57,5 

61.47,9 

62.38,4 


63.28,8 

64.19,2 

65.09,6 


66.00,0 

66.90,4 

67.80,8 


68.71,2 

69.61,6 

70.52,1 


71.42,5 

72.32,9 

73.23,3 


74.13,7 

75.04,1 

75.94,5 


64.04,1 

64.79,5 

65.54,8 


66.30,1 

67.05,5 

67.80,8 


68,56,2 

69.31)5 

70.06,8| 


76.84,9 

77.75,3 

78.65,8 


79.56,2 

80.46,6 

81.37,0 


67.50. 

68.56,2 

69.61,6 


70.67.1 
71.72,6 

72.78.1 


73.83,6 

74.89,0 

75.94,5 


77.00,0 

78.05,5 

79.11,0 


80.16.4 
81.21,9 

82.27.4 


83.32, 

84.38,4 

85.43,8 


86.49.3 
87.54,8 

88.60.3 


89.65,8 

90.71,2 

91.76,7 


92.82.2 
93.87,7 

94.93.2 


*2.27,4 

83.17,8 

84.08,2 


70,82,2 

71.57,5 

72.32,9 


*;o.27,4 


73.08,2 

73.83,6 

74.58,9 


75.34,2 


84.98,6 

85.89,0 

86.79,5 


87.69,9 

88.60,3 

89.50,7 


95.98.6 
97.04,1 

98.09.6 


99.15,1 

100.20,5 

101.26,0 


102.31.5 
103.37,0 

104.42.5 


77.15.1 
78.35,6 

79.56.2 


80.76.7 
81.97,3 

83.17.8 


84.38.4 
85.5S,9 

86.79.5 


62.38,4 

63.74,0 

65.09,6 


66.45,2 

67.80,8 

69.16,4 


46.71,2 

48.21,9 

49.72,6 


51.23,3 

52.74,0 

54.24,7 


55.75,3 

57.26,0 

58.76,7 


60.27,4 

61.78,1 

63.28,8 


64.79,5 

66.30,1 

67.80,8 


69.31,5 

70.82,2 

72.32,9 


73.83,6 

75.34,2 

76.84,9 


70.52,1 

71.87,7 

73.23,3 


74.58,9 

75,94,5 

77.30,1 


78.65,8 

80.01,4 

81.37,0 


82.72,6 

84.08,2 

85.43,8 


86.79,5 

88.15,1 

89.50,7 


90.86,3 

92.21,9 

93.57,5 


94.93,2 

96.28,8 

97.64,4 


88.00,0 

89.20,5 

90.41,1 


91.61.6 
92.82,2 

94.02.7 


95.23.3 
96.43,8 

97.64.4 


98.84,9 

100.05,5 

101.26,0 


102.46.6 
103.67,1 

104.87.7 


106.08,2 

107.28,8 

108.49,3 


109.69,9 

110.90,4 

112.11,0 


113.31.5 
114.52,1 

115.72.6 


116.93.2 
118.13,7 

119.34.2 


• 99.00,0 
100.35,6 
101.71,2 


103.06,8 

104.42,5 

105.78,1 


107.13,7 

108.49,3 

109.84,9 


111.20,5 

112.56,2 

113.91,8 


115.27,4 

116.63,0 

117.98,6 


119.34,2 

120.69,9 

122.05,5 


123.41,1 

124.76,7 

126.12,3 


127.47,9 

128.83,6 

130.19,2 


131.54,8 

132.90,4 

134.26,0 


78.35,6 

79.86,3 

81.37,0 


82.87,7 

84.38,4 

85.89,0 


87.39,7 

88.90,4 

90.41,1 


91.91,8 

93.42,5 

94.93,2 


96.43,8 

97.94,5 

99.45,2 


100.95,9 

102.46,6 

103.97,3 


105.47,9 

106.98,6 

108.49,3 


110.00,0 

111.50,7 

113.01,4 


114.52,1 

116.02,7 

117.53,4 


119.04,1 

120.54,8 

122.05,5 


123.56,2 

125.06,8 

126,57,5 


128.08,2 

129.58,9 

131.09,6 


132.60,3 

134.11,0 

135.61,6 


137.12,3 

138.63,0 

140.13,7 


141.64,4 

143.15,1 

144.65,8 


146.16,4 

147.67,1 

149.17,8 


90.41,11  105.47,9)  120.54,8)  135.61,6)  150.68,5 


February  24th — 55  DAYS  -1  month  24  days. 


1 

| E 

< 

56  DAYS. 

b 

< 

Rate. 

4 

! 5 

i 6 | 7 | 8 

1 9 

1 10 

Rate. 

~ lOO 

200 
300 

.61,4 
1 1.22,5 
1.84,1 

.76,; 

1.53, 

2.30,1 

.92,1 

1.84,1 

2.76,5 

1.07,4 

2.14,2 

8.22,1 

1.22,; 
2. 45,  f 
3.08,5 

1.38.1 
2.76, 

4.14.2 

1,53,4 

3.06,8 

4.00,3 

lOO 

200 

300 

i 400 
500 
| 600 

2.45.1 

3.06.1 

3.68.1 

3.06,1 

3.83,' 

4,60,; 

3.68,5 

4.60,; 

5.52,: 

4. 29,1' 
5.37,1 
6.44,4 

4.91,i 

6.13,; 

7.36,4 

5.52,:. 

6.90.4 

8.28.5 

6.13,7 

7.67,1 

9.20,5 

4oo 

500 

600 

700 

800 

900 

4.29,6 

4.91,4 

5.52,3 

5.87, < 
6.13,7 
6.90,1 

6.44.1 

7.36.1 
8.28,£ 

7.51,8 

8.59,2 

9.66,1 

8.59,5 

9.81,1 

11.04,7 

9.66,6 

11.04.7 

12.42.7 

10.74,0 

12,27,4 

13.80,8 

7ot> 

800 

1)00 

lOOO 

11O0 

1200 

6.13,7 

6.75,1 

7.36,4 

7.67,1 

8.43,8 

9.20,f 

9.20, £ 
10.12,1 
11.04,; 

10.74,0 

11.81,4 

12.88,8 

12.27, 

13.50,1 

14.72,! 

13.80.8 

15.18.9 
16.57,1 

15.34,2 

16.87,7 

18.41,1 

1 OOO 

noo 

1200 

1300 

1400 

1500 

7.97,8 

8.59,2 

9.20,f 

9.97,3 

10.74,1 

11.50,7 

11.96.7 

12.88.8 
13.80,8 

13.96,2 

15.06,6 

16.11,1 

15.95.1 
17.18,4 

18.41.1 

17.95.1 

19.33.2 

20.71.2 

19.94,5 
21.47,9 
2 (.1)1,4 

1300 

1400 

1500 

lOOO 

1700 

1800 

9.81,9 

10.43,3 

11.01,7 

12.27,4 

13.04,1 

13,80,8 

14.72,! 

15.64,1 

16.57,C 

17.18,4 

18.25,8 

19.33,2 

19.63.8 
20.86,1 

22.09.8 

22.09.3 

23.47.4 

24.85.5 

24.54,8 

26.08,2 

27.61,6 

lOOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

11.00,4 

12.27,4 

12.88,8 

14.57,5 

15.34,2 

16.11,0 

17.49.1 

18.41.1 

19.33.2 

20.40,5 

21.47,9 

22.55,3 

23.32,1 

24.54,8 

25.77,.r 

26.23.1 

27.61 .1 
28.99,7 

29.15,1 

30.08,5 

32.21,9 

11)00 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

13.50,1 

14.11,5 

14.72,9 

16.87,7 

17.64,4 

18.41,1 

20.25.2 

21.17.3 

22.09.3 

23.62,7 

24.70,1 

25.77,5 

27.00,; 

28.23.C 

29.45,8 

30.37.8 

31.75.9 
33.14,1 

33.75,3 

35.28,8 

36.82,2 

"~2200 

2300 

2400 

2500 

2000 

2700 

15.34,2 

15.95,6 

16.57,0 

19.17,8 

19.94,5 

20.71,2 

23.01.4 

23.93.4 

24.85.5 

26.84,9 

27.92,3 

28.99,7 

30.68,5 

31.91,2 

33.14,0 

34.52.1 

35.90.1 

37.28.2 

38.35,6 

39.89,0 

41.42,5 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

17.18,4 

17.79,7 

18.41,1 

21.47,9 

22.24,7 

23.01,4 

25.77.5 
26.69,1 

27.61.6 

30.07,1 

31.14,5 

32.21,9 

34.36,7 

35.59,5 

36.82,2 

38.66.3 

40.04.4 

41.42.5 

42.95,9 

44.49,3 

46.02,7 

2800 

21)00 

3000 

3100 

3200 

3300 

19.02,5 

19.63,8 

20.25,2 

23.78,1 

24.54,8 

25.31,5 

28.53.7 

29.45.8 
3(637,8 

33.29,3 

34.36,7 

35,44,1 

38.04,9 

39.27,7 

40.50,4 

42.80.5 

44.18.6 

45.56.7 

47.56,2 

49.09.0 

50.63.0 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3000 

20.86,6 

21.47,9 

22.09,3 

26.08,2 

26.84,9 

27.61,6 

31.29.9 

32.21.9 
33.14,0 

36.51,5 

37.58,9 

38.66,3 

41.73,2 

42.95,9 

44.18,6 

46.94.8 

48.32.9 
49.71," 

52.16,4 

53.69,9 

55.23,3 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

22.70,7 

23.32,1 

23.93,4 

28.38,4 

29.15,1 

29.91,8 

34.06.0 

34.98.1 

35.90.1 

39.73,7 

40.81,1 

41.88,5 

45.41,4 

46.64,1 

47.86,8 

51.09.0 

52.47.1 

53.85.2 

56.76,7 

58.30,1 

59.83,6 

3700 

3800 

31)00 

4000 

4100 

4200 

24.54,8 

25.16,2 

25.77,5 

30.68,5 

31.45,2 

32.21,9 

36.82.2 

37.74.2 

38.66.3 

42.95,9 

44.03,3 

45.10,7 

49.09,6 

50.32,3 

51.55,1 

55.23.3 

56.61.4 

57.99.5 

61 .37,0 
62.90,4 
64.43,8 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

26.38,9 

27.00,3 

27.61,6 

32.98,6 

33.75,3 

34.52,1 

39.58.4 

40.50.4 

41.42.5 

46.18,1 

47.25,5 

48.32,9 

52.77,8 

54.00,5 

55.23,3 

59.37,5)  65.97,3 
60.75,61  67.50,7 
62.13,7!  69.04,1 

4300 

4400 

4500 

4000 

4700 

4800 

28.23,0 

28.84,4 

29.45,8 

35.28,8 

36.05,5 

36.82,2 

42.34.5 

43.26.6 

44.18.6 

49.40,3 

50.47,7 

51.55,1 

56.46,0 

57.68,8 

58.91,5 

63.51.8 

64.89.9 

66.27.9 

70.57,5 

72.11,0 

73.64,4 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

30.07,1 

30.68,5 

31.29,9 

37.58,9 

38.35,6 

39.12,3 

45.10.7 

46.02.7 

46.94.8 

52.62,5 

53.69,9 

54.77,3 

60.14,2 

61.37,0 

62.59,7 

67.66.0 

69.04.1 

70.42.2 

75.17,8 

76.71,2 

78.24,7 

4000 

5000 

5100 

5200 
5300 
| 5400 

31.91,2 

32.52,6 

33.14,0 

39.89,0 

40.65,8 

41.42,5 

47.86.8 

48.78.9 
49.71,0 

55.84,7 

56.92,1 

57.99,5 

63.82,5 

65.05,2 

66.27,9 

71.80.3 

73.18.4 

74.56.4 

79.78,1 

81.31,5 

82.84,9 

5200 

5300 

5400 

5500 

5000 

5700 

33.75,3 

34.36,7 

34.98,1 

42.19,2 

42.95,9 

43.72,6 

50.63.0 

51.55.1 

52.47.1 

59.06,8 

60.14,2 

61.21,6 

67.50,7 

68.73,4 

69.96,2 

75.94.5 

77.32.6 

78.70.7 

84.38,4 

85.91,8 

87.45,2 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

0000 

35.59,5 

36.20,8 

36.82,2 

44.49,3 

45.26,0 

46.02,7 

53.39.2 

54.31.2 

55.23.3 

62.29,0 

63.36,4 

64.43,8 

71.18,9 

72.41,6 

73.64,4 

80.08,8 

81.46.8 

82.84.9 

88.98,6 

90.52,1 

92.05,5 

5800 

5900 

OOOO 

OlOO 

0200 

0300 

37.43,6 

38.04,9 

38.66,3 

46.79,5 

47.56,2 

48.32,9 

56.15.3 

57.07.4 

57.99.5 

65.51,2 

66.58,6 

67.66,0 

74.87,1 

76.09,9 

77.32,6 

84.23.0 

85.61.1 

86.99.2 

93.5»,9 

95.12,3 

96.65,8 

OlOO 

6200 

6300 

0400 

0500 

6000 

39.27,7 

39.89,0 

40.50,4 

49.09,6 

49.86,3 

50.63,0 

58.91.5 

59.83.6 

60.75.6 

68.73,4 

69.80,8 

70.88,2 

78.55,3 

79.78,1 

81.00,8 

88.37.3 

89.75.3 

91.13.4 

98.19,2 

99.72,6 

101.26,0 

6400 

6500 

6600 

0700 

0800 

6900 

41.11,8 

41.73,2 

42.34,5 

51.39,7 

52.16,4 

52.93,2 

61.67.7 

62.59.7 

63.51.8 

71.95,6 

73.03,0 

74.10,4 

82.23,6 

83.46,3 

84.69,0 

92.51.5 

93.89.6 

95.27.7 

102.79,5 

104.32,9 

105.86,3 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

42.95,9 

43.57,3 

44.18,6 

53.69,9 

54.46,6 

55.23,3 

64.43.8 

65.35.9 

66.27.9 

75.17,8 

76.25,2 

77.32,6 

85.91,8 

87.14,5 

88.37,3 

96.65.8 

98.03.8 

99.41.9 

107.39,7 
108.93,2 
110.46,6  ) 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

44.80,0 

45.41,4 

46.02,7 

56.00,0 

56.76,7 

57.53,4 

67.20.0 

68.12.1 
69.04,1 

78.40,0 

79.47,4 

80.54,8 

89.60,0 

90.82,7 

92.05,5 

100.80,0 

102.18,1 

103.56,2 

112.00,0  | 
113.53,4 
115.06,8  j 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

46.64,1 

47.25,5 

47.86,8 

58.30,1 

59.06,8 

59.83,6 

69.96.2 

70.88.2 

71.80.3 

81.62,2 
82.69,6 
83.7/,  0 

93.28,2 

94.51,0 

95.73,7 

104.94.2 

106.32.3 

107.70.4 

116.60,3 
118.13,7  1 
119.67,1  | 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

48.48,2 

49.09,6 

49.71,0 

60.60,3 

61.37,0 

62.13,7 

72.72.3 

73.64.4 

74.56.4 

84.84,4 

85.91,8 

86.99,2 

96.96,4 

98.19,2 

99.41,9 

109.08.5 

110.46.6 

111.84.7 

121.20,5  i 
122.74,0  ! 
124.27,4  i 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

50.32,3 

50.93,7 

51.55,1 

62.90,4 

63.67,1 

64.43,8 

75.48.5 

76.40.5 

77.32.6 

88.06,6 

89.14,0 

90.21,4 

100.64,7 

101.87,4 

103.10,1 

113.22.7 

114.60.8 

115.98.9 

125.80,8  1 
127.34,2 
128.87,7  ! 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

52.16,4 

52.77,8 

53.39,2 

65.20,5 

65.97,3 

66.74,0 

78.24.7 

79.16.7 

80.08.8 

91.28,8 

92.36,2 

93.43,6 

104.32,9 

105.55,6 

106.78,4 

117.37.0 

118.75.1 

120.13.2 

130.41,1 

131.94,5 

133.47,9 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

54.00,5 

54.61,9 

55.23,3 

67.50,7 

68.27,4 

69.04,1 

81.00,8 

81.92.9 

82.84.9 

94.51,0 

95.58,4 

96.65,8 

108.01,1 

109.23,8 

110.46,6 

121.51.2 

122.89.3 

124.27.4 

135.01,4  j 
136.54,8  ! 
138.08,2 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

55.84,  / 
56.46,0 
57.07,4 

69.80,8 

70.57,5 

71.34,2 

83.77.0 

84.69.0 

85.61.1 

97.73,2 

98.80,5 

99.87,9 

111.69,3 

112.92,1 

114.14,8 

125.65.6 

127.03.6 

128.41.6 

139.61,6  | 

141.15,1 

142.6S.5 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

57.68,8 

58.30,1 

58.91,5 

72.11,0 

72.87,7 

73.64,4 

86.53.2 

87.45.2 

88.37.3 

100.95,3 

102.02,7 

103.10,1 

115.37,5 

116.60,3 

117.83,0 

129.79.7 

131.17.8 

132.55.9 

144.21,9 
145.75,3  ' 
147.28,8  | 

9400 
9500 
9600  1 

9700 

9800 

9900 

59.52,9 

60.14,2 

60.75,6 

74.41,1 

75.17,8 

75.94,5 

89.29.3 

90.21.4 

91.13.4 

104.17,5 

105.24,9 

106.32,3 

119.05,8 

120.28,5 

121.51,2 

133.94.0 

135.32.1 

136.70.1 

148.82,2 
150.35,6 
151.89,0  1 

9700  | 

9800 

9900 

*10000 

61.37,0 

76.71,2 

92.05,5 

107.39,7)  122.74,0 

138.08,2 

153.42,5  1 

lOOOO  1 

February  25th — 56  DAYS— 1 month  25  days. 


E 

< 


57  DAYS. 


Hate. 

4 

5 

6 | 7 

8 

9 

10 

lOO 

200 

300 

.62,5 

1.24,9 

1.87,4 

.78,1 

1.56.2 

2.34.2 

.93,7 
. 1.87,4 
2.81,1 

1.09,3 

2.18,6 

3.24,9 

1.24.9 

2.49.9 
3.74,8 

1.40.5 
2.81,1 

4.21.6 

1.56,2. 

3.12,3 

4.68,5 

400 

500 

600 

2.49,9 

3.12,3 

3.74,8 

3.12.3 

3.90.4 

4.68.5 

3.74,8 

4.68,5 

5.62,2 

4.37,3 

5.46,6 

6.95,9 

4.99.7 

6.24.7 
7.49,6 

5.02.2 
7.02,7 

8.43.3 

6.24,7 

7.8r,8 

9.37,0 

700 

800 

900 

4.37,3 

4.99,7 

5.62,2 

5.46.6 

6.24.7 

7.02.7 

6.55,9 

7.49,6 

8.43,3 

7.65,2 

8.74,5 

9.83,8 

8.74.5 

9.99.5 
11.24,4 

9.83,8 

11.24,4 

12.64,9 

10.93.2 

12.49.3 
14.05,5 

100O 

HOO 

1200 

6.24,7 

6.87,1 

7.49,6 

7.80.8 

8.58.9 
9.37,0 

9.37,0 

10.30,7 

11.24,4 

10.93,2 

12.02,5 

13.11,8 

12.49,3 

13.74.2 

14.99.2 

14.05.5 
15.46,0 

16.86.6 

15.61,6 

17.17,8 

18.74,0 

1300 

1400 

1500 

8.12,1 

8.74,5 

9.37,0 

10.15.1 

10.93.2 

11.71.2 

12.18,1 

13.11,8 

14.05,5 

14.21,1 

15.30,4 

16.39,7 

16.24,1 

17.49.0 

18.74.0 

18.27.1 
19.67,7 

21.08.2 

20.30,1 

21.86,3 

23.42,5 

1600 

1700 

1800 

9.99,5 

10.61,9 

11.24,4 

12.49.3 

13.27.4 

14.05.5 

14.99,2 

15.92,9 

16.86,6 

17. 4^,0 
18.58,4 
19.67,7 

19.98,9 

21.23.8 

22.48.8 

22.48.8 
23.89,3 

25.29.9 

24.98,6 

26.54,8 

28.11,0 

1900 

2000 

2100 

11.86,8 

12.49,3 

13.11,8 

14.83.6 

15.61.6 

16.39.7 

17.80,3 

18.74,0 

19.67,7 

20.77,0 

21.86,3 

22.95,6 

23.73,7 

24.98.6 

26.23.6 

26.70.4 
28.11,0 

29.51.5 

29.67,1 

31.23,3 

32.79,5 

2200 

2300 

2400 

13.74.2 
14.36,7 

14.99.2 

17.17.8 

17.95.9 
18.74,0 

20.61,4 

21.55,1 

22.48,8 

24.04,9 

25.14,2 

26.23,6 

27.48,5 

28.73.4 

29.98.4 

30.92.1 
32.32,6 

33.73.2 

34.35,6 

35.91.8 

37.47.9 

2500 

2600 

2700 

15.61.6 
16.24,1 

16.86.6 

19.52.1 

20.30.1 

21.08.2 

23.42,5 

24.36,2 

25.29,9 

27.32,9 

28.42,2 

29.51,5 

31.23,3 

32.48.2 

33.73.2 

35.13,7 

36.54,2 

37.94;8 

39.04,1 

40.60.3 

42.16.4 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

17.49.0 
18.11,5 

18.74.0 

21.86.3 

22.64.4 

23.42.5 

26.23,6 

27.17,3 

28.11,0 

30.60,8 

31.70.1 

32.79,5 

34.98,1 

36.23,0 

37.47,9 

39.35.3 
40.75,9 

42.16.4 

43.72,6 

45.28.8 

46.84.9 

19.36.4 
19.98,9 

20.61.4 

24.20.5 

24.98.6 

25.76.7 

29.04,7 

29.98,4 

30.92,1 

33.88,8 

34.98,1 

36.07,4 

38.72,9 

39.97,8 

41.22,7 

43.57.0 
44.97,5 

46.38.1 

48.41,1 

49.97.3 

51.53.4 

3400 

3500 

3600 

21.23.8 
21.86,3 

22.48.8 

26.54.8 

27.32.9 
28.11,0 

31.85,8 

32.79,5 

33.73,2 

37.16,7 

38.26,0 

39.35,3 

42.47,7 

43.72,6 

44.97,5 

47.78.6 
49.19,2 

50.59.7 

53.09,6 

54.65.8 

56.21.9 

3700 

3800 

3900 

23.11.2 
23.73,7 

24.36.2 

28.89.0 

29.67.1 

30.45.2 

34.66,8 

35.60,5 

36.54,2 

40.44,7 

41.54,0 

42.63,3 

46.22,5 

47.47,4 

48.72,3 

52.00,3 

53.40,8 

54.81,4 

57.78.1 

59.34.2 
60.90,4 

4000 

4100 

4200 

24.98.6 
25.61,1 

26.23.6 

31.23.3 

32.01.4 

32.79.5 

37.47,9 

38.41,6 

39.35,3 

43.72,6 

44.81,9 

45.91,2 

49.97,3 

51.22,2 

52.47,1 

56.21,9 

57.62,5 

59.03,0 

62.46.6 

64.02.7 
65.58,9 

4300 

4400 

4500 

26.86,0 

27.48,5 

28.11,0 

33.57.5 

34.35.6 

35.13.7 

40.29,0 

41.22,7 

42.16,4 

47.00,5 

48.09,9 

49.19,2 

53.72,1 

54.97,0 

56.21,9 

60.43.6 
61.84,1 

63.24.7 

67.15,1 

68.71,2- 

70.27,4 

4600 

4700 

4800 

28.73.4 
29.35,9 

29.98.4 

35.91.8 

36.69.9 

37.47.9 

43.10,1 

44.03,8 

44.97,5 

50.^, 5 
51.37,8 
52.47,1 

57.46.8 

58.71.8 
59.96,7 

64.65.2 
66.05,8 

67.46.3 

71.83.6 

73.39.7 
74.95,9 

4900 

5000 

5100 

30.60.8 
31.23,3 

31.85.8 

38.26.0 

39.04.1 

39.82.2 

45.91,2 

46.84,9 

47.78,6 

53.56,4 

54.65,8 

55.75,1 

61.21,6 

62.46,6 

63.71,5 

68.86,8 

70.27,4 

71.67,9 

76.52.1 

78.08.2 
79.64,4 

5200 

5300 

5400 

32.48.2 
33.10,7 

33.73.2 

40.60.3 

41.38.4 

42.16.4 

48.72,3 

49.66,0 

50.59,7 

56.84,4 

57.93,7 

59.03,0 

64.96.4 

66.21.4 
67.46,3 

73.08.5 
74.49,0 

75.89.6 

81.20,5 

82.76,7 

84.32,9 

5500 

5600 

5700 

34.35,6 

34.98,1 

35.60.5 

42.94.5 

43.72.6 

44.50.7 

51.53,4 

52.47,1 

53.40,8 

60.12,3 

61.21,6 

62.31,0 

68.71,2 

69.96,2 

71.21,1 

77.30.1 
78.70,7 

80.11.2 

85.89,0 

87.45,2 

89.01,4 

5800 

5900 

6000 

36.23,0 

36.85,5 

37.47,9 

45.28.8 

46.06.8 

46.84.9 

54.34,5 

55.28,2 

56.21,9 

63.40,3 
64.49,6 
65. 58*,  9 

72.46.0 

73.71.0 
74.95,9 

81.51.8 
82.92,3 

84.32.9 

90.57,5 

92.13,7 

93.69,9 

6100 

6200 

6300 

38.10,4 

38.72,9 

39.35,3 

47.63.0 

48.41.1 

49.19.2 

57.15,6 

58.09,3 

59.03,0 

66.68,2 

67.77,5 

68.86,8 

76.20.8 

77.45.8 
78.70,7 

85.73.4 
87.14,0 

88.54.5 

95.26,0 

96.82,2 

98.38,4 

6400 

6500 

6600 

39.97,8 

40.60,3 

41.22,7 

49.97.3 

50.75.3 

51.53.4 

59.96,7 

60.90,4 

61.84,1 

69.96,2 

71.05,5 

72.14,8 

79.95,6 

81.20.5 

82.45.5 

89.95.1 
91.35,6 

92.76.2 

99.94,5 

101.50,7 

103.06,9 

6700 

6800 

6900 

41.85,2 

42.47,7 

43.10,1 

52.31,5 

53.0i7,6 

53.87,7 

62.77,8 

63.71,5 

64.65,2 

73.24,1 

74.33,4 

75.42,7 

83.70,4 

84.95.3 

86.20.3 

94.16.7 
95.57,3 

96.97.8 

104.63,0 

106.19.2 

107.75.3 

7000 

7100 

7200 

43.72,6 

44.35,1 

44.97,5 

54.65.8 

55.43.8 

56.21.9 

65.58,9 

66.52,5 

67.46,3 

76.52,1 

77.61,4 

78.70,7 

87.45,2 

88.70.1 

89.95.1 

98.38.4 

99.78,9 

101.19,5 

109.31,5 

110.87.7 

112.43.8 

7300 

7400 

7500 

45.60,0 

46.22,5 

46.84,9 

57.00,0 

57.78.1 

58.56.2 

68.40,0 

69.33,7 

70.27,4 

79.80,0 

80.89.3 

81.98,6 

91.20,0 

92.44.9 

93.69.9 

102.60,0 

104.00,5 

105.41,1 

114.00,0 

115.56.2 

117.12.3 

7600 
7 700 
7800 

47.47,4 

48.09,9 

48.72,3 

59.34.2 

60.12.3 

60.90.4 

71.21,1 

72.14,8 

73.08,5 

83.07,9 

84.17,3 

85.26,6 

94.94,8 

96.19.7 

97.44.7 

106.81,6 

108.22,2 

109.62,7 

118.68,5 

120.24.7 

121.80.8 

7900 

8000 

8100 

49.34,8 

49.97,3 

50.59,7 

61.68.5 

62.46.6 

63.24.7 

74.02,2 

74.95,9 

75.89,6 

86.35,9 

87.45,2 

88.54,5 

98.69,6 

99.94,5 

101.19,5 

111.03.3 
112.43,8 

113.84.4 

123.37,0 

124.93.2 

126.49.3 

8200 

8300 

8400 

51.22,2 

51.84,7 

52.47,1 

64.02.7 

64.80.8 

65.58.9 

76.83,3 

77.77,0 

78.70,7 

89.63,8 
90.73,2 
9 91.82,5 

102.44,4 

103.69,3 

104.94,2 

115.24,9 

116.65,5 

118.06,0 

128.05.5 

129.61.6 
131.17,8 

8500 

8600 

8700 

53.09,6 

53.72,1 

54.34.5 

66.37.0 

67.15.1 

67.93.2 

79.64,4 

80.58,1 

81.51,8 

92.91,8 

94.01,1 

95.10,4 

106.19,2 

107.44,1 

108.69,0 

119.46.6 
120.87,1 

122.27.7 

132.74.0 

134.30.1 
135.86,3 

8800 

8900 

9000 

54.97,0 

55.59,5 

56.21,9 

68.71.2 

69.49.3 

70.27.4 

82.45,5 

83.39,2 

84.32,9 

96.19,7 

97.29,0 

98.38,4 

109.94,0 

111.18,9 

112.43,8 

123.68.2 
125.08,8 

126.49.3 

137.42.5 

138.98.6 
140.54,8 

9100 

9200 

9300 

56.84,4 

57.46,9 

58.09,3 

71.05.5 

71.83.6 

72.61.6 

85.26,6 

86.20,3 

87.14,0 

99.47,7 

100.57,0 

101.66,3 

113.68,8 

114.93,7 

116.18,6 

127.89,9 

129.30,4 

130.71,0 

142.11.0 

143.67.1 
145.23,3 

9400 

9500 

9600 

58.71,8 

59.34,2 

59.96,7 

73.39.7 

74.17.8 

74.95.9 

88.07,7 

89.01,4 

89.95,1 

102.75,6 

103.84,9 

104.94,2 

117.43,6 

118.68,5 

119.93,4 

132.11.5 
133.52,1 

134.92.6 

146.79.5 

148.35.6 
149.91,8 

9700 

9800 

9900 

60.59,2 

61.21,6 

61.84,1 

75.74.0 

76.52.1 

77.30.1 

90.88.8 

91.82,5 

92.76,2 

106.03,6 

107.12,9 

108.22,2 

121.18,4 

122.43,3 

123.68.2 

136.33.2 
137.73,7 

139.14.2 

151.47,9 

153.04,1 

154.60,3 

lOOOO 

62.46,6 

78.08,2 

93.69,9 

109.31,5 

124.93,2 

140.54,8)  156.16.4 

J 

< 

58  DAYS. 

-+-J 

£ 

< 

Rate. 

4 

i 5 . 

6 

7 

8 

9 J 

10 

Hate. 

100 

200 

300 

.63,6 

1.27,1 

1.90,7 

.79,5 

1.58,9 

2.38,4 

.95,3 

1.90,7 

2.86,0 

1.11,2 

2.22,5 

3.33,7 

1.27.1 

2.54.2 
3.gl,4 

1.43.0 

2.86.0 
4.29,0 

1.58,9 

3.17,8 

4.76,7 

lOO 

200 

300 

400 

500 

600 

2.54,2 

3.17,8 

3.81,4 

3.17,8 

3.97,3 

4.76,7 

3.81.4 

4.76,7 

5.72,1 

4.44,9 

5.56)2 

6.67,4 

5.08.5 

6.35.6 

7.62.7 

5.72.1 

7.15.1 

8.58.1 

6.35,6 

7.94,5 

9.53,4 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

4.44,9 

5.08,5 

5.72,1 

5.56,2 

6.35,6 

7.15,1 

6.67,4 

7.62,7 

8.58,1 

7.78,6 

8.89,9 

10*01,1 

8.89,9 
. 10.17,0 
11.44,1 

10.01,1 

11.44.1 

12.87.1 

11.12,3 

12.71,2 

14.30,1 

700 

800 

900 

IOOO 

1100 

1200 

6.35.6 
6.99,2 

7.62.7 

7.94,5 

8.74,0 

9.53,4 

9.53,4 

10.48,8 

11.44,1 

11.12,3 
12. '23, 6 
13.34,8 

12.71,2 

13.98.4 

15.25.5 

14.30.1 

15.73.2 

17.16.2 

15.89,0 

17.47,9 

19.06,8 

IOOO 
1 100 
1200 

1300 

1400 

1500 

8.26.3 
8.89,9 

9.53.4 

10.32,9 

11.12,3 

11.91,8 

12.39,5 

13.34,8 

14.30,1 

14.46,0 

15.57,3 

16.68,5 

16.52.6 

17.79.7 

19.06.8 

18.59.2 

20.02.2 
21.45,2 

20.65,8 

22.24,7 

23.83,6 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

10.17.0 
10.80,5 

11.44.1 

12.71,2 

13.50,7 

14.30,1 

15.25,5 

16.20,8 

17.16,2 

17.79,7 

18.91,0 

20.02,2 

20.34.0 

21.61.1 
22.88,2 

22.88,2 

24.31.2 

25.74.2 

25.42,5 

27.01,4 

28.60,3 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

12.07.7 
12.71,2 

13.34.8 

15.09,6 

15.89,0 

16.68,5 

18.11,5 

19.06,8 

20.02,2 

21.13,4 

22.24,7 

23.35,9 

24.15,3 

25.42.5 

26.69.6 

27.17.3 

28.60.3 

30.03.3 

30.19,2 

31.78,1 

33.37,0 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

13.98.4 
14.61,9 

15.25.5 

17.47,9 

18.27,4 

19.06,8 

20.97,5 

21.92,9 

22.88,2 

24.47,1 

25.58,4 

26.69,6 

27.96.7 

29.23.8 
30.51,0 

31.46.3 

32.89.3 

34.32.3 

34.95,9 

36.54,8 

38.13,7 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

15.89,0 

16.52,6 

17.16,2 

19.86,3 

20.65,8 

21.45,2 

23.83,6 

24.78,9 

25.74,2 

27.80,8 

28,92,1 

30.03,3 

31.78.1 

33.05.2 

34.32.3 

35.75.3 

37.18.4 

38.61.4 

39.72,6 

41.31,5 

42.90,4 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

17.79.7 
18.43,3 

19.06.8 

22.24,7 

23.04,1 

23.83,6 

26.69,6 

27.64,9 

28.60,3 

31.14,5 

32.25,8 

33.37,0 

35.59.5 

36.86.6 

38.13.7 

40.04.4 

41.47.4 

42.90.4 

44.49,3 

46.08,2 

47.67,1 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

19.70.4 
20.34,0 

20.97.5 

24.63,0 

25.42,5 

26.21,9 

29.55,6 

30.51,0 

31.46,3 

34.48,2 

35.59,5 

36.70,7 

39.40.8 

40.67.9 
41.95,1 

44.33.4 

45.76.4 

47.19.5 

49.26,0 

50.84,9 

52.43,8 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

21.61,1 

22.24,7 

22.88,2 

27.01,4 

27.80,8 

28.60,3 

32.41,6 

33.37,0 

34.32,3 

37.81,9 

38.93.2 

40.04,4 

43.22.2 

44.49.3 

45.76.4 

48.62.5 

50.05.5 
51  48.5 

54.02,7 

55.61,6 

57.20,5 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

23.51.8 
24.15,3 

24.78.9 

29.39,7 

30.19,2 

30.98,6 

35.27,7 

36.23,0 

37.18,4 

41.15.6 

42.26,8 

43.38,1 

47.03.6 

48.30.7 

49.57.8 

52.91.5 

54.34.5 

55.77.5 

58.79,5 

60.38,4 

61.97,3 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

25.42.5 
26.06,0 

26.69.6 

31.78,1 

32.57,5 

33.37,0 

38.13,7 

39.09,0 

40.04,4 

44.49,3 

45.60,5 

46.71,8 

50.84,9 

52.12.1 

53.39.2 

57.20.5 

58.63.6 

60.06.6 

63.56,2 

65.15,1 

66.74,0 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

27.33.2 
27.96,7 

28.60.3 

34.16,4 

34.95,9 

35.75,3 

40.99,7 

41.95,1 

42.90,4 

47.83,0 

48.94,2 

50.05.5 

54.66.3 

55.93.4 

57.20.5 

61.49.6 

62.92.6 

64.35.6 

68.32,9 

69.91,8 

71.50,7 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

29.23,8 

29.87,4 

30.51,0 

36.54,8 

37.34,2 

38.13,7 

43.85,8 

44.81,1 

45.76,4 

51.16,7 

52.27,9 

53.39,2 

58.47.7 

59.74.8 

61.01.9 

65.78.6 

67.21.6 

68.64.7 

73  09,6 
74.68,5 
76.27,4 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

31.14.5 
31.78,1 

32.41.6 

38.93,2 

39.72,6 

40.52,1 

46.71,8 

47.67,1 

48.62,5 

54.50.4 

55.61,6 

56.72,9 

62.29,0 

63.56.2 

64.83.3 

70.07.7 

71.50.7 

72.93.7 

77.86,3 

79.45,2 

81.04,1 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

33.05.2 
33.68,8 

34.32.3 

41.31,5 

42.11.0 

42.90,4 

49.57,8 
50.53,2 
. 51.48,5 

57.84,1 

58.95,3 

60.06,6 

66.10.4 

67.37.5 
68.64,7 

74.36.7 

75.79.7 

77.22.7 

82.63,0 

84.21,9 

85.80,8 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

34.95,9 

35.59,5 

36.23,0 

43.69,9 

44.49,3 

45.28,8 

52.43,8 

53.39,2 

54.34,5 

61.17,8 

62-29,0 

63.40,3 

69.91.8 

71.18.9 
72.46,0 

78.65.8 

80.08.8 
81.51.8 

87.39,7 

88.98,0 

90.57,5 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

“36.86,6 

37.50,1 

38.13,7 

46.08,2 

46.87,7 

47.67,1 

55.29,9 

56.25,2 

57.20,5 

64.51,5 

65.62,7 

66.74,0 

73.73,2 

75.00,3 

76.27,4 

82.94.8 

84.37.8 

85.80.8 

92.16,4 

93.75,3 

95.34,2 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

38.77.3 
39.40,8 

40.04.4 

48.46,6 

49.26,0 

50.05,5 

58.15,9 

59.11,2 

60.06,6 

67.85,2 

68.96,4 

70.07,7 

77.54.5 

78.81.6 
80.08,8 

87.23.8 

88.66.8 
90.09,9 

96.93,2 

98.52,1 

100.11,0 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

.6900 

40.67,9 
. 41.31,5 
_ 41.95,1 

50.84,9 

51.64,4 

52.43,8 

61.01,9 

61.97,3 

62.92,6 

71.18,9 

72.30,1 

73.41,4 

81.35,9 

82.63.0 

83.90.1 

91.52.9 

92.95.9 

94.38.9 

101.69,9 

103.28,8 

104.87,7 

6400 

6500 

6600 

■42.58,6 

43.22,2 

43.85,8 

53.23,3 

54.02,7 

54.82,2 

63.87,9 

64.83,3 

65.78,6 

74.52,6 

75.63,8 

76.75,1 

85.17.3 

86.44.4 

87.71.5 

95.81.9 

97.24.9 

98.67.9 

106,46,6 

108.05,5 

109.64,4. 

6700 

6800 

G900 

7000 

7100 

7200 

44.49.3 
45.12,9 

45.76.4 

55.61,6 

56.41,1 

57.20,5 

66.74,0 

67.69,3 

68.64,7 

77.86,3 

78.97,5 

80.08,8 

88.98,6 

90.25.8 

91.52.9 

100.11,0 

101.54.0 

102.97.0 

111.23,3 

112.82,2 

114.41,1 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

46.40.0 
47.03,6 

47.67.1 

58.00,0 

58.79,5 

59.58,9 

69.60,0 

70.55,3 

71.50,7 

81.20,0 

82.31,2 

83.42,5 

92.80.0 

94.07.1 

95.34.2 

104.40.0 

105.83.0 

107.26.0 

116.00,0 
V 7.58,9 
119.17,8 

7300 

7400 

7500 

7600 
7 700 
7800 

48.30.7 
48.94,2 

49.57.8 

60.38,4 

61.17,8 

61.97,3 

72.46,0 

73.41,4 

74.36,7 

84.53,7 

85.64,9 

86.76,2 

96.61.4 

97.88.5 

99.15.6 

108.69.0 

110.12.1 
111.55,1 

120.76,7 

122.35,6 

123.94,5 

7600 
7 700 
7800 

7900 

8000 

8100 

50.21.4 
50.84,9 

51.48.5 

62.76,7 

63.56,2 

64.35,6 

75.32,1 

76.27,4 

77.22,7 

87.87,4 

88.98,6 

90.09,9 

100.42,7 

101.69,9 

102.97,0 

112.98.1 

114.41.1 

115.84.1 

125.53,4 

127.12,3 

128.71,2 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

52.12.1 
52.75,6 

53.39.2 

65.15,1 

65.94,5 

66.74,0 

78.18,1 

79.13,4 

80.08,8 

91.21,1 

92.32,3 

93,43,6 

104.24.1 

105.51.2 
106.78,4 

117.27.1 

118.70.1 
120.13  2 

130.30,1 

131.89,0 

133.47,9 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

54.02,7 

54.66,3 

55.29,9 

67.53,4 

68.32,9 

69.12,3 

81.04,1 

81.99,5 

82.94,8 

94.54,8 

95.66,0 

96.77,3 

108.05.5 

109.32.6 

110.59.7 

121.56.2 

122.99.2 

124.42.2 

135.06.8 

136.65.8 
138.24,7 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

55.93.4 
56.57,0 

57.20.5 

69.91,8 

70.71,2 

71.50,7 

83.90,1 

84.85,5 

85.80,8 

97.88.5 

98.99,7 

100.11,0 

111.86,8 

113.14.0 

114.41.1 

125.85.2 

127.28.2 

128.71.2 

139.83,6 
141.42,5  1 
143.01,4 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

57.84.1 
58.47,7 

59.11.2 

72.30,1 

73.09,6 

73.89,0 

86.76,2 

87.71,5 

88.66,8 

101.22,2 

102.33,4 

103.44,7 

115.68.2 

116.95.3 
118.22,5 

130.14.2 

131.57.3 
133.00,3 

144.60,3 

146.19,2 

147:78,1 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

59.74.8 
60.38,4 

61.01.9 

74.68,5 

75.47,9 

76.27,4 

89.62,2 

90.57,5 

91.52,9 

104.55,9 

105,67,1 

106./8.4 

119.49.6 

120.76.7 

122.03.8 

13'.  43, 3 

135.86.3 

137.29.3 

149.37,0 
150.95,9 
- 54,8 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

9700 

9800 

9900 

61.65.5 
62.29,0 

62.92.6 

77.06.8 
77.86,3 

78.65.8 

92.48,2 

93.43,6 

94.38,9 

107.89,6 

109.00,8 

110.12,1 

123.31.0 

124.58.1 

125.85.2 

138.72,3 

140.15,3! 

141.58,4| 

154.13,7 

155.72,6 

157.31,5 

iooo< 

63.56,2 

79.45,2 

95.34,2)  111.23,3 

127.12,3)  143.01,4)  158.90,4 

lOOOO 

I 


February  26th. — 57  DAYS — 1 month  26  days. 


February  27th — 58  DAYS— 1 month  27  days. 


-4-* 

4-5 

E 

59 

DAYS. 

E 

/ 

60 

DAYS. 

E 

< 

< 

Rate. 

4 

| 5 

r e 

7 

8 

F 9 

10 

Rate. 

4 

5 1 

6 ! 

7 I 

8 | 

9 ! 

10 

Rate. 

100 

.64,7 

,80, § 

.97,0 

1.13,2 

1.29,3 

1.45,5 

1.61,6 

100 

.65,8 

.82,2 

.98,6 

1.15,1 

1.31,5 

1 17,9 

1.64,4 

IOO  I 

200 

1.29,3 

1.61,6 

1.94,0 

2.26,3 

2.58,6 

2.91,0 

3.23,3 

200 

1.31,5 

1.64,4 

, 1-97,3 

2.3071 

2.63,0 

2.95,9 

3.28,8 

200 

300 

1.94,0 

2.42,5 

2.91,0 

3.39,5 

3.87,9 

4.36,4 

4.84,9 

300 

1.97,3 

2.46,6 

2.95,9 

3.45,2 

3.94,5 

4.43,8 

4.93,2 

300 

40*5 

2.58,6 

3.23,3 

3.87,9 

4.52,6 

5.17,3 

5.81,9 

6.46,6 

400 

2.63,0 

3.28,8 

3.94,5 

4.60,3 

5.26,0 

5.91,8 

6.57,5 

400  1 

500 

3.23,3 

4.04,1 

4.84,9 

5.65,8 

6.46,6 

7.27,4 

8.08,2 

500 

3.28,8 

4.11,0 

4.93,2 

5.75,3 

6.57,5 

7.39,7 

8.21,9 

500 

600 

3.87,9 

4.84,9 

5.81,9 

6.78,9 

7.75,9 

8.72,9 

9.69,9 

OOO 

3.94,5 

4.93,2 

5.91,8 

6.90,4 

7.89,0 

8.87,7 

9.86,3 

OOO 

700 

4.52,6 

5.65,8 

6.78,9 

7.92,1 

9.05,2 

10.18,4 

11.31,5 

700 

4.00,3 

5.75,3 

6.90,4 

8.05,5 

9.20,5 

10.35,6 

11.50,7 

Too  I 

800 

■ 5.17,3 

6.46,6 

7.75,9 

9.05,2 

10.34,5 

11.63,8 

12.93,2 

800 

5.26,0 

6.57,5 

7.89,0 

9.20,5 

10.52,1 

11.83,6 

13.15,1 

800 

900 

5.81,9 

7.27,4 

8.72,9 

10.18,4 

11.63,8 

13.09,3 

14.54,8 

900 

5.91,8 

7.39,7 

8.87,7 

10.35,6 

11.83,6 

13.31,5 

14.79,5 

OOO  | 

lOOO 

6.46,6 

8.03,2 

9.69,9 

11.31,5 

12.93,2 

14.54,8 

16.16,4 

lOOO 

6.57.5 

8.21,9 

9.86,3 

11.50,7 

13.15,1 

14.79,5 

16.43,8 

1 OOO  1 

llOO 

7.11,2 

8.89,0 

10.66,8 

12.44,7 

14.22,5 

16.90,3 

17.78,1 

1100 

7.23,3 

9.04,1 

10.84,9 

12.65,8 

14.46,6 

16.27,4 

18.08,2 

1100: 

1200 

7.75,9 

9.69,9 

11.63,8 

13.57,8 

15.51,8 

17.45,8 

19.39,7 

1200 

7.89,0 

9.86,3 

11.83,6 

13.80,8 

15.78,1 

17.75,3 

19.72,6 

1200 

1300 

8.40,5 

10.50,7 

12.60,8 

14.71,0 

16.81,1 

18.91,2 

21.01,4 

1300 

8.54,8 

10.68,5 

12.82,2 

14.95,9 

17.09,6 

19.23,3 

21.37,0 

1300  j 

1400 

9.05,2 

11.31,5 

13.57,8 

15.84,1 

18.10,4 

20.36,7 

22.63,0  j 

1400 

9.20,5 

11.50,7 

13.80,8 

16.11,0 

18.41,1 

20.71,2 

23.01,4 

1400 

1500 

9.69,9 

12.12,3 

14.54,8 

16.97,3 

19.39,7 

21.82,2 

24.24,7  1 

1500 

9.86,3 

12.32,9 

14.79,5 

17.26,0 

19.72,6 

22.19,2 

24.65,8 

1500 

1000 

10.34,5 

12.93,2 

15.51,8 

18.10,4 

20.69,0 

23.27,7 

25.86,3 

lOOO 

10.52,1 

13.15,1 

15.78,1 

18.41,1 

21.04,1 

23.67,1 

26.30,1 

lOOO 

1700 

10.99,2 

13.74,0 

16.48,8 

19.23,6 

21.98,4 

24.73,2 

27.47,9 

1700 

11.17,8 

13.97,3 

16.76,7 

19.56,2 

22.35,6 

25.15,1 

27.94,5 

1700 

1800 

11.63,8 

14.54,8 

17.45*8 

20.36,7 

23.27,7 

26.18,6 

29.09,6 

1800 

11.83,6 

14.79,5 

17.75,3 

20.7i;2 

23.67,1 

26.63,0 

29.58,9 

1800 

1900 

12.28,5 

15.35,6 

18.42,7 

21.49,9 

24.57,0 

27.64,1 

30.71,2  i 

1900 

12.49,3 

15.61,6 

18.74,0 

21.86,3 

24.98,6 

28.11,0 

31.23,3 

lOOO 

2000 

12.93,2 

16.16,4 

19.39,7 

22.63,0 

25.86,3 

29.09,6 

32.32,9 

2000 

13.15,1 

16.43,8 

19.72,6 

23.01,4 

26.30,1 

29.58,9 

32.87,7 

2000 

| 2100 

13.57,8 

16.97,3 

20.36,7 

23.76,2 

27.15,6 

30.55,1 

33.94,5 

2100 

13.80,8 

17.26,0 

20.71,2 

24.16,4 

27.61,6 

31.06,8 

34.52,1 

2100 

2200 

14.22,5 

17.78,1 

21.33,7 

24.89,3 

28.44,9 

32.00,5 

35.56,2 

2200 

14.46,6 

18.08,2 

21.69,9 

25.31,5 

28.93,2 

32.54,8 

36.16,4 

220(5 

2300 

14.87,1 

18.58,9 

22.30,7 

26.02,5 

29.74,2 

33.46,0 

37.17,8 

2300 

15.12,3 

18.90,4 

22.68,5 

26.46,6 

30.24,7 

34.02,7 

37.80,8 

2300 

2400 

15.51,8 

19.39,7 

23.27,7 

27.15,6 

31.03,6 

34.91,5 

38.79,5 

2400 

15.78,1 

19.72,6 

23.67,1 

27.61,6 

31.56,2 

35.50,7 

39.45,2 

2400 

2500 

16.16,4 

20.20,5 

24.24,7 

28.28,8 

32.32,9 

36.37,0 

40.41,1 

2500 

16.43,8 

20.54,8 

24.65,8 

28.76,7 

32.87,7 

36.98,6 

41.09,6 

2500 

2000 

16.81,1 

21.01,4 

25.21,6 

29.41,9 

33.62,2 

37.82,5 

42.02,7 

2000 

17.09,6 

21.37,0 

25.64,4 

29.91,8 

34.19,2 

38.46,6 

42.74,0 

2000 

2700 

17.45,8 

21.82,2 

26.18,6 

30.55,1 

34.91,5 

39.27,9 

43.64,4  1 

2700 

17.75,3 

22.19,2 

26.63,0 

31.06,8 

35.5f>,7 

39.94,5 

44.38,4 

2700 

2800 

18.10,4 

22.63,0 

27.15,6 

31.68,2 

36.20,8 

40.73,4 

45.26,0 

2800 

18.41,1 

23.01,4 

27.61,6 

32.21,9 

36.82,2 

41.42,5 

46.02,7 

2800 

i 2900 

18.75,1 

23.43,8 

28.12,6 

32.81,4 

37.50,1 

42.18,9 

46.87,7  [ 

2900 

19.06,8 

23.83,6 

28.60,3 

33.37,0 

38.13,7 

42.90,4 

47.67,1 

2000 

1 3000 

19.39,7 

24.24,7 

29.09,6 

33.94,5 

38.79,5 

43.64,4 

48.49,3  i 

3000 

19.72,6 

24.65,8 

29.58,9 

34.52,1 

39.45,2 

44.38,4 

49.31,5 

3000 

3100 

20.04,4 

25.05,5 

30.06,6 

35.07,7 

40.08,8 

45.09,9 

50.11,0 

3100 

20.38,4 

25.47,9 

30.57,5 

35.67,1 

40.76,7 

45.86,3 

50.95,9 

3100 

3200 

20.69,0 

25.86,3 

31.03,6 

36.20,8 

41.38,1 

46.55,3 

51.72,6 

3200 

21.04,1 

26.30,1 

31.56,2 

36.82,2 

42.08,2 

47.34,2 

52.60,3 

3200 

3300 

21.33,7 

26.67,1 

32.00,5 

37.34,0 

42.67,4 

48.00,8 

53.34,2 

3300 

21.69,9 

27.12,3 

32.54,8 

37.97,3 

43.39,7 

48.82,2 

54.24,7 

3300 

3400 

21.98,4 

27.47,9 

32.97,5 

38.47,1 

43.96,7 

49.46,3 

54.95,9 

3400 

22.35,6 

27.94,5 

33.53,4 

39.12,3 

44.71,2 

50.30,1 

55.89,0 

3400 

3500 

22.63,0 

28.28,8 

33.94,5 

39.60,3 

45.26,0 

50.91,8 

56.57,5 

3500 

23.01,4 

28.76,7 

34.52,1 

40.27,4 

46.02,7 

51.78,1 

57.53,4 

3500 

3000 

23.27,7 

29.09,6 

34.91,5 

40.73,4 

46.55,3 

52.37,3 

58.19,2 

3000 

23.67,1 

29.58,9 

35.50,7 

41.42,5 

47.34,2 

53.26,0 

59.17,8 

3000 

3700 

23.92,3 

29.90,4 

35.88,5 

41.86,6 

47.84,7 

53.82,7 

59.80,8 

3700 

24.32,9 

30.41,1 

30.49,3 

42.57,5 

48.65,8 

54.74,0 

60.82,2 

3700 

3800 

24.57,0 

30.71,2 

36.85,5 

42.99,7 

49.14,0 

55.28,2 

61.42,5 

3S00 

24.98,6 

31.23,3 

37.47,9 

43.72,6 

49.97,3 

56.21,9 

62.46,6 

3800 

3900 

25.21,6 

31.52,1 

37.82,5 

44.12,9 

50.43,3 

56.73,7 

63.04,1 

3900 

25.64,4 

32.06,5 

38.46,6 

44.87,7 

51.28,8 

57.69,9 

64.11,0 

3000 

I 4000 

25.86,3 

32.32,9 

38.79,5 

45.26,0 

51.72,6 

58.19,2 

64.65,8 

4000 

26.30,1 

32.87,7 

39.45,2 

46.02,7 

52.60,3 

59.17,8 

65.75,3 

4000 

4100 

26.51,0 

33.13,7 

39.76,4 

46.39,2 

53.01,9 

59.64,7 

66.27,4 

4100 

26.95,9 

33.69,9 

40.43,8 

47,17,8 

53.91,8 

60.65,8 

67.39,7 

4100  i 

4200 

27.15,6 

33.94,5 

40.73,4 

47.52,3 

54.31,2 

61.10,1 

67.89,0 

4200 

27.61,6 

34.52,1 

41.42,5 

48.32,9 

55.23,3 

62,13,7 

69.04,1 

4200  : 

4300 

27.80,3 

34.75,3 

41.70,4 

48.65,5 

55.60,5 

62.55,6 

69.50,7 

4300 

28.27,4 

35.34,2 

42.41,1 

49.47,9 

56.54,8 

63.61,6 

70.68,5 

4300 

4400 

28.44,9 

35.56,2 

42.67,4 

49.78,6 

56.89,9 

64.01,1 

71.12,3 

4400 

28.93,2 

36.16,4 

43.39,7 

50.63,0 

57.86,3 

65.09,6 

72.32,9 

4400 

1 4500 

29.09,6 

36.37,0 

43.64,4 

50.91,8 

58.19,2 

65.46,6 

72.74,0 

4500 

29.58,9 

36.98,6 

44.38,4 

51.78,1 

59.17,8 

66.57,5 

73.97,3 

4500 

4000 

29.74,2 

37.17,8 

44.61,4 

52.04,9 

59.48,5 

66.92,1 

74.35,6 

4000 

30.24,7 

37.80,8 

45.37,0 

52.93,2 

60.49,3 

68.05,5 

75.61,6 

4000 

4700 

30.38,9 

37.98,6 

45.58,4 

53.18,1 

60.77,8 

68.37,5 

75.97,3 

4700 

30.90,4 

38.63,0 

46.35,6 

54.08,2 

61.80,8 

69.53,4 

» 77.26,0 

4700 

4800 

31.03,6 

38.79,5 

46.55,3 

54.31,2 

62.07,1 

69.83,0 

77.58,9 

4800 

31.56,2 

39.45,2 

47.34,2 

55.23,3 

63.12,3 

71.01,4 

78.90,4 

4800 

4900 

31.68,2 

39.60,3 

47.52,3 

55.44,4 

63.36,4 

71.28,5 

79.20,5 

4900 

32.21,9 

40.27,4 

48.32,9 

56.38,4 

64.43,8 

72.49,3 

80.54,8 

4000 

5000 

32.32,9 

40.41,1 

48.49,3 

56.57,5 

64.65,8 

72.74,0 

80.82,2 

5000 

32.87,7 

41.09,6 

49.31,5 

57.53,4 

65.75,3 

73.97,3 

82.19,2 

5000 

5100 

32.97,5 

41.21,9 

49.46,3 

57.70,7 

65.95,1 

74.19,5 

82.43,8 

5100 

33.53,4 

41.91,8 

50.30,1 

58.68,5 

67.06,8 

75.45,2 

83.83,6 

5100 

5200 

33.62,2 

42.02,7 

50.43,3 

58.83,8 

67.24,4 

75.64,9 

84.05,5 

5200 

34.19,2 

42.74,0 

51.28,8 

59.83,6 

68.38,4 

76.93,2 

85.47,9 

5200 

5300 

34.26,8 

42.83,6 

51.40,3 

59.97,0 

68.53,7 

77.10,4 

85.67,1 

5300 

34.84,9 

43.56,2 

52.27,4 

60.98,6 

69.69,9 

78.41,1 

87.12,3 

5300  1 

5400 

34.91,5 

43.64,4 

52.37,3 

61.10,1 

69.83,0 

78.55,9 

87.28,8 

5400 

35.50,7 

44.38,4 

53.26,0 

62.13,7 

71.01,4 

79.89,0 

88.76,7 

5400  | 

5500 

35.56,2 

44.45,2 

53.34,2 

62.23,3 

71.12,3 

80.01,4 

88.90,4 

5500 

36.16,4 

45.20,5 

54.24,7 

63.28,8 

72.32,9 

81.37,0 

90.41,1 

5500 

5000 

36.20,8 

45.26,0 

54.31,2 

63.36,4 

72.41,6 

81.46,8 

90.52,1 

5G00 

36.82,2 

46.02,7 

55.23,3 

64.43,8 

73.64,4 

82.84,9 

92.05,5 

5000 

5700 

36.85,5 

46.06,8 

55.28,2 

64.49,6 

73.71,0 

82.92,3 

92.13,7 

5700 

37.47,9 

46.84,9 

56.21,9 

65.58,9 

74.95,9 

84.32,9 

93.69,9 

5700 

5800 

37.50,1 

46.87,7 

56.25,2 

65.62,7 

75.00,3 

84.37,8 

93.75,3 

5800 

38.13,7 

47.67,1 

57.20,5 

66.74,0 

76.27,4 

85.80,8 

95.34,2 

5800 

5900 

38.14,8 

47.68,5 

57.22,2 

66.75,9 

76.29,6 

85.83,3 

95.37,0 

S900 

38.79,5 

48.49,3 

58.19,2 

67.89,0 

77.58,9 

87.28,8 

96.98,6 

5000 

6000 

38.79,5 

48.49,3 

58.19,2 

67.89,0 

77.58,9 

87.28,8 

96.98,6 

6000 

39.45,2 

49.31,5 

59.17,8 

69.04,1 

78.90,4 

88.76,7 

98.63,0 

0000  1: 

6100 

39.44,1 

49.30,1 

59.16,2 

69.02,2 

78.88,2 

88.74,2 

98.60,3 

OlOO 

40.11,0 

50.13,7 

60.16,4 

70.19,2 

80.21,9 

90.24,7 

100.27,4 

0100 

6200 

40.08,8 

50.11,0 

60.13,2 

70.15,3 

80.17,5 

90.19,7 

100.21,9 

6200 

40.76,7 

50,95,9 

61.15,1 

71.34,2 

81.53,4 

91.72,6 

101.91,8 

0200 

6300 

40.73,4 

50.91,8 

61.10,1 

71.28,5 

81.46,8 

91.65,2 

101.83,6 

0300 

.42,5 

51.78,1 

62.13,7 

72.49,3 

82.84,9 

93.20,5 

103.56,2 

0300  | 

0400 

41.38,1 

51.72,6 

62.07,1 

72.41,6 

82.76,2 

93.10,7 

103.45,2 

0400 

. J2-60.3 

63.12,3 

73.64,4 

84.16,4 

94.68,5 

105.20,5 

0400 

6500 

42.02,7 

52.53,4 

63.04,1 

73.54,8 

84.05,5 

94.56,2 

105.06, S 

6500 

42.74,0 

53.12,5 

•64.1X0 

74.79,5 

85.47,9 

96.16,4 

106.84,9 

0500  t 

6600 

42.67,4 

53.34,2 

64.01,1 

74.67,9 

85.34,8 

96.01,6 

106.68,5 

6000 

43.39,7 

54.24,7 

65.0976 

'*75.94,5 

86.79,5 

97.64,4 

108.49,3 

0000 

6700 

43.32,1 

54.15,1 

64.98,1 

75.81,1 

86.64,1 

97.47,1 

***074>0 

44.05,5 

55.06,8 

66.08,2 

77.09,6 

88.11,0 

99.12,3 

110.13,7 

0700  f 

6800 

43.96,7 

54.95,9 

65.95,1 

76.94,2 

87.93,4 

98.92,6 

109.91,8 

08o0 

«*4^L,2 

55.89,0 

67.06,8 

78.24,7 

89.42,5 

100.60,3 

111.78,1 

0800  I 

6900 

44.61,4 

55.76,7 

66.92,1 

78.07,4 

89.22,7 

100.38,1 

111.53,4 

6900 

4517,0 

56.71,2 

68.05,5 

79.39,7 

90.74,0 

102.08,2 

113.42,5 

6000  i 

7000 

45.26,0 

56.57,5 

67.89,0 

79.20,5 

90.52,1 

101.83,6 

113.15,1 

7000 

46.02,7 

57.53,4 

69.04,4, 

^80.54,8 

92.05,5 

103.56,2 

115.06,8 

7000  1 

7100 

45.90,7 

57.38,4 

68.86,0 

80.33,7 

91.81,4 

103.29,0 

114.76,7 

7100 

46.68,5 

58.35,6 

70.02,7 

809,0 

93.37,0 

105.04,1 

116.71,2 

7100 

7200 

46.55,3 

58.19,2 

69.83,0 

81.46,8 

93.10,7 

104.74,6 

JL.16.38, 4 

7200 

47.34,2 

59.17,8 

71.01,4 

82.84,9 

94.68,5 

106.52,1 

118.35,6 

7200 

7300 

47.20,0 

59.00,0 

70.80,0 

82.60,0 

94.40,0 

106.20,0 

118.00,0 

7300 

48.00,0 

60.00,0 

72.00,0 

84.00,0 

96.00,0 

108.00,0 

120.00,0 

7300 

7400 

47.84,7 

59.80,8 

71.77,0 

83.73,2 

95.69,3 

107.65,5 

119.61,6 

7400 

48.65,8 

60.82,2 

72.98,6 

85.15,1 

97.31,5 

109.47,9 

121.64,4 

7400 

7500 

48.49,3 

60.61,6 

72.74,0 

84.86,3 

96.98,6 

109.11,0 

121.23,3 

7500 

49.31,5 

61.64,4 

73.97,3 

86.30,1 

98.63,0 

110.95,9 

123.28,8 

7500 

7600 

49.14,0 

61.42,5 

73.71,0 

85.99,5 

98.27,9 

110.56,4 

122.84,9 

7600 

49.97,3 

62.46.6 

74.95,9 

87.45,2 

99.94,5 

112.43.8 

124.93,2 

7600 

7700 

49.78,6 

62.23,3 

74.67,9 

87.12,6 

99.57,3 

112.01,9 

124.46,6 

7700 

50.63,0 

63.28,8 

- 88.60,3 

101.26,0 

113.91,8 

126.57,5 

7700 

7800 

50.43,3 

63.04,1 

75.64,9 

88.25,8 

100.86,6 

113.47,4 

126.08,2 

7800 

51.28,8 

64.11,0 

76.93,2 

T977ST3 

102.57,5 

115.39,7 

128.21,9 

7800 

7900 

51.07,9 

63.84,9 

76.61,9 

89.38,9 

102.15,9 

114.92,9 

127.69,9 

7900 

51.94,5 

64.93,2 

77.91,8 

90.90,4 

103.89,0 

116.87,7 

129.86,3 

7000 

8000 

51.72,6 

64.65,8 

77.58,9 

90.52,1 

103.45,2 

116.38,4 

129.31,5 

8000 

52.60,3 

65.75,3 

78.90,4 

92.05,5 

105.20,5 

118.35,6 

131.50,7 

8000 

8100 

52.37,3 

65.46,6 

78.55,9 

91.65,2 

104.74,5 

117:83,8 

130.93,2 

8100 

53.26,0 

66.57,5 

79.89,0 

93.20,5 

106.52,1 

119.83,6 

133.15,1 

8100 

1 8200 

53.01,9 

66.27,4 

79.52,9 

92.78.4 

106.03,8 

119.29,3 

132.54,8 

8200 

53.91,8 

67.39,7 

80.87,7 

94.35,6 

107.83,6 

121.31,5 

134.79,5 

8200 

8300 

53.66,6 

67.08,2 

80.49,9 

93.91,5 

107.33,2 

120.74,8 

134.16,4 

8300 

54.57,5 

68.21,9 

81.86,3 

95.50,7 

^09.15,1 

122.79,5 

136.43,8 

8300 

8400 

54.31,2 

67.89,0 

81.46,8 

95.04,7 

108.62,5 

122.20,3 

135.78,1 

8400 

55.23,3 

69.04,1 

82.84,9 

96.65,8 

110.46,6 

124.27,4 

138.08,2 

8400 

1 8500 

54.95,9 

68.69,4 

82.43,8 

96.17,8 

109.91,8 

123.65,8 

137.39,7 

8500 

55.89,0 

69.86,3 

83.83,6 

97.80,8 

111.78,1 

125.75,3 

139.72,6 

8500 

8600 

55.60,5 

69.50,7 

83.40.8 

97.31,0 

111.21,1 

125.11,2 

139.01,4 

8600 

56.54,8 

70.68,5 

84.82,2 

98.95,9 

113.09,6 

127.23,3 

141.37,0 

8600 

8700 

56.25,2 

70.31,5 

84.37,8 

98.44,1 

11 2..  50, 4 

126.56,7 

140.63,0 

8700 

57.20,5 

71.50,7 

85.80,8 

100.11,0 

114.41,1 

128.71,2 

143.01,4 

8700 

8800 

56.89,9 

71.12,3 

85.34,8 

99.57,3 

113.79,7 

128.02,2 

142.24,7 

8800 

57.86,3 

72.32,9 

86.79,5 

101.26,0 

115.72,6 

130.19,2 

144.65,8 

8800 

8900 

57.54,5 

71.93,2 

86.31,8 

100.70,4 

115.09,0 

129.47,7 

143.86,3 

8900 

58.52,1 

73.15,1 

87.78,1 

102.41,1 

117.04,1 

131.67,1 

146.30,1 

8000 

9000 

58.19,2 

72.74,0 

87.2S,8 

101.83,6 

116.38,4 

130.93,2 

145.47,9 

9000 

59.17,8 

73.97,3 

88.76,7 

103.56,2 

118.35,6 

133.15,1 

147.94,5 

0000 

9100 

58.83,8 

73.54,8 

GS.25,8 

102.96,7 

117.67,7 

132.38,6 

147.09,6 

9100 

59.83,6 

74.79,5 

S9.75,3 

104.71,2 

119.67,1 

134.63,0 

149.58,9 

OlOO 

9200 

59.48,5 

74.35,6 

89.22,7 

104.09,9 

118.97,0 

133.84,1 

148.71,2 

9200 

60.49,3 

75.61,6 

90.74,0 

105.86,3 

120.98,6 

136.11,0 

151.23,3 

0200 

9300 

60.13,2 

75.16,4 

90.19,7 

lu5.23,0 

120.26,3 

135.29,6 

150.32,9 

9300 

61.15,1 

76.43,8 

91.72,6 

107.01,4 

122.30,2 

137.58,9 

152.87,7 

0300 

i 9400 

60.77,8 

75.97,3 

91.16,7 

106.36,2 

121.55,6 

136.75,1 

151.94,5 

9400 

61.80,8 

77.26,0 

92.71,2 

108.16,4 

123.61,6 

139.06,8 

154.52,1 

0400 

1 9500 

61.42,5 

76.78,1 

92.13,7 

107.49,3 

122.84,9 

138.20,5 

153.56,2 

9500 

62.46,6 

78.08,2 

93.69,9 

109.31,5 

124.93,2 

140.54,8 

156.16,4 

0500 

9600 

62.07,1|^  77.58,9 

93.10,7 

108.62,5 

124.14,2 

139.66,0 

155.17,8 

9600 

63.12,3 

78.90,4 

94.68,5 

110.46,6 

126.24,7 

142.02,7 

157. SO, 8 

0600 

9700 

62.74,3 

78.39,7 

94.07,7 

109.75,6 

125.43,6 

141.11,5 

156.79,5 

9700 

63.78,1 

79.72,6 

95.67,1 

111.61,6 

127.56,2 

143.50,7 

159.45,2 

0700 

9800 

63.36,4 

79.20,5 

95.04,7 

110.88,8 

126.72,9 

142.57,0 

158.41,1 

9800 

64.43,8 

80.54,8 

96.65,8 

112.76,7 

128.87,7 

144.98,6 

161.09,6 

0800 

9900 

64.01,1 

80.01,4 

96.01,6 

112.01,9 

128.02,2 

144.02,5 

160.02,7 

9900 

65.09,6 

81.37,0 

97.64,4 

113.91,8 

130.19,2 

146.46,6 

162.74,0 

OOOO 

ioooo 

64.65,8 

80.82,2 

96.98,6 

113.15,1 

129.31,5 

145.47,9 

161.64,4 

IOOOO 

65.75,3 

82.19,' 

98.63,0 

115.06,8 

131.50,7 

147.94,5 

164.38,4 

IOOOO 

February  28th.- 

59  DAYS- 

2 mouths  O day. 

March  1st— 60  DAYS 

— 2 months 

1 day. 

Amt. 

61 

DAYS. 

/ 

4-2 

E 

<£ 

62 

DAYS; 

/ • 

Amt.l 

li  ! 

Hate. 

4 1 

5 

6 

7 

8 | 

9f\ 

10 

Rate. 

4 1 

5 

6 

7 

8 

9 J_ 

10 

Rate,  i 

_ 

100 

.66,8 

.83,6 

1.00,3 

1.17,0 

1.33,71 

1.50,4 

" 1.67,1  1 

100 

.67,9 

.84,9 

1.01,9 

1.18,9 

1.35,9 

1.52,9 

1.69,9 

lOO 

200 

1.33,7 

1.67,1 

2.00,5 

2.34,0 

2.67;4l 

3(00,8 

3.34,2 

200 

1.35,9 

1.69,9 

2.03,8 

2.37,8 

2,71,8 

3.05,8 

3.39,7 

200 

300 

2.00,5 

2.50,7 

3.00,8 

3.51,0 

4.01,1| 

4.51,2 

5.01,4 

300 

2.03,8 

2.54,8 

3.05,8 

3.56,7 

4.07,7 

4.58,6 

5.09,6 

300 

400 

2.67,4 

3.34,2 

4.01,1 

4.67,9 

5.31,8 

6.01,6 

6.68,5 

400 

2.71,8 

3.39,7 

4.07,7 

4.75,6 

■5.43,6 

6.11,5 

6.79,5  I' 

400 

500 

3.34,2 

4.17,8 

6.01,4 

5.84,9 

6.68,5 

7.52,1 

8.35,6 

500 

3.39,7 

4.24,7 

5.09,6 

5.94,5 

6.79,5 

7.64,4 

8.49,3 

500 

600 

4.01,1 

5.01,4 

6.01,6 

7.01,9 

8.02,2 

9.02,5 

10.02,7 

OOO 

4.07,7 

5.09,6 

6.11,5 

T.  13, 4 

8.15,3 

9.17,3 

10.19,2  i 

OOO  1 

700 

4.67,9 

5.84,9 

7.01,9 

8.18,9 

9.35,9 

10.52,9 

11.69,9 

700 

4.75,6 

5.94,5 

7.13,4 

8.32,3 

9.51,2 

10.70,1 

11.89,0 

" too  1 

800 

5.34,8 

6.68,5 

8.02,2 

9.35,9 

10.69,6 

12.03,3 

13.37,0 

800 

5.43,6 

6.79,5 

8.15,3 

9.51,2 

10.87,1 

12.23,0 

13.58,9  | 

800 

900 

6.01,6 

7.52,1 

9.02,5 

10.52,9 

12.03,3 

13.53,7 

15.04,1 

OOO 

6.11,5 

7.64,4 

9.17,3 

10.70,1 

12.23,0 

13.75,9 

15.28,8  I 

900  | 

1000 

6.68,5 

8.35,6 

10.02,7 

11.69,9 

13.37,0 

15.04,1 

16.71,2 

lOOO 

6.79,5 

8.49,3 

10.19,2 

11.89,0 

13.58,9 

15.28,8 

16.98,6 

lOOO 

1100 

7.35,3 

9.19,2 

11.03,0 

12.86,8 

14.70,7 

16.54,5 

18.38,4 

noo 

7.47,4 

9.34,2 

11.21,1 

13.07,9 

14.94,8 

16.81,6 

18.68,5 

1100 

1200 

8.02,2 

10.02,7 

12.03,3 

14J>3,8 

13.04,4 

18.04,9 

20.05,5 

1200 

8.15,3 

10.19,2 

12.23,0 

14.26,8 

16.30,7 

18.34,5 

20.38,4 

1200  1 

1300 

8.69,0 

10.86,3 

13.03,6 

15.20,8 

17.38,1 

19.55,3 

21.72,6  1 

1300 

8.83,3 

11.04,1 

13.24,91 

15.'45-,8 

17.66,6 

19.87,4 

22.08,2  i 

1300  I 

1400 

9.35,9 

11.69,9 

14.03,8 

16.37,8 

18.71,8 

21.05,8 

23.39,7 

1400 

9.51,2 

11.89,0 

14.26,81 

16.64,7 

19.02,5 

21.40,3 

23.78,1  I 

1400  | 

1500 

10.02,7 

12.53,4 

15.04,1 

17.54,8 

20.05,5 

22.56,2 

25.06,8 

1500 

10.19,2 

12.74,0 

15.28,8| 

17,83,6 

20.38,4 

22.93,2 

25.47,9  | 

1500  1 

1600 

10.69,6 

13.37,0 

16.04,4 

18.71,8 

21.39,2 

24.06,6 

26.74,0 

lOOO 

10.87,1 

13.58,9 

16.30,7 

19.02,5 

21.74,2 

24.46,0 

27.17,8 

1600 

1700 

11.36,4 

14.20,5 

17.04,7 

19.88,8 

22.72,9 

25.57,0 

28.41,1 

1700 

11.55,1 

14.43,8 

17.32,6 

20.21,4 

23.10,1 

25.98,9 

28.87,7 

1700 

1800 

12.03,3 

15.04,1 

18.04,9 

21.05,8 

24.06,6 

27.07,4 

30.08,2 

1800 

12.23,0 

15.28,8 

18.34,5 

21?40,3 

24.46,0 

27.51,8 

30.57,5 

1800 

1900 

12.76,1 

15.87,7 

19.05,2 

22.22,7 

25.40,3 

28.57,8 

31.75,3  I 

1900 

12.91,0 

16.13,7 

19.36,4 

22.59,2 

25.81,9 

29.04,7 

32.27,4 

1900  ! 

2000 

13.37,0 

16.71,2 

20.05,5 

23.39,7 

26.74,0 

30.08,2 

33.42,5 

2000 

13.58,9 

16.98,6 

20.38,4 

23.78,  i 

27.17,8 

30.57,5 

33.97,3 

2000 

2100 

14.03,8 

17.54,8 

21.05,8 

24.56,7 

28.07,7 

31.58,6 

35.09,6  || 

2100 

14.26,8 

17.83,6 

24.40,3 

24.97,0 

28.53,7 

32.10,4 

35.67,1 

2100 

2200 

14.70,7 

18.38,4 

22.06,0 

25,73,7 

29-41,4 

33.09,0 

36.76,7 

2200 

14.94,8 

18.68,5 

22.42,2 

26.15,9 

29.89,6 

33.63,3 

37.37,0 

2200 

1 2300 

15.37,5 

19.21,9 

23.06,3 

26790, 7 

30.75,1 

34.59,5 

38.43,8 

2300 

15.62,7 

19.53,4 

23.44,1 

27.34,8 

31.25,5 

35.16,2 

39.06,8 

2300 

. 2400 

16.04,4 

20.05,5 

24.06,6 

28.07,7 

32.08,8 

36.09,9 

40.11,0  !' 

2400 

16.30,7 

20.38,4 

24.46,0 

28.53,7 

32.61,4 

36.69,0 

40.76,7 

2400 

2500 

16.71,2 

20.89,0 

25.06,8 

29.24,7 

33.42,5 

37.60,3 

41.78,1 

2500 

16.98,6 

21.23,3 

25.47,9 

29.72,6 

33.97,3 

38.21,9 

42.46,6 

2500 

2600 

17.38,1 

21.72,6 

26.07,1 

3(7.41,0 

34.76,2 

39.10,7 

43.45,2  ! 

2GOO 

17.66,6 

22.08,2 

26.49,9 

30.91,5 

35.33,2 

39.74,8 

44.16,4 

2600  ! 

2700 

18.04,9 

22.56,2 

27.07,4 

31.58,6 

36.09,9 

40.61,1 

45.12,3 

2700 

18.34,5 

22.93,2 

27.51,8 

32.10,4 

36.69,0 

41.27,7 

45.86,3 

2700 

2800 

18.71,8 

23.39,7 

28.07,7 

32.75,6 

37.43,6 

42.11,5 

46.79,5 

2800 

19.02,5 

23.78,1 

28.53,7 

33.29,3 

38.04,9 

42.80,5 

47.56,2 

2800  | 

2900 

19.38,6 

24.23,3 

29.07,9 

33.92,6 

38.77,3 

43.61,9 

48.46,6 

2900 

19.70,4 

24.63,0 

29.55,6 

34.48,2 

39.40,8 

44.33,4 

49.26,0 

2900 

3000 

20.05,5 

25.06,8 

30.08,2 

35.09,6 

40.11,0 

45.12,3 

50.13,7 

3000 

20.38,4 

25.47,9 

30.57,5 

35.67,1 

40.76,7 

45.86,3 

50.95,9 

3000 

3100 

20.72,3 

25.90,4 

31.08,5 

36.26,6 

41.44,7 

46.62,7 

51.80,8 

3100 

21.06,3 

26.32,9 

31.59,5 

36.86,0 

42.12,6 

47.39,2 

• 52.65,8 

3100  ! 

3200 

21.39,2 

26.74,0 

32.08,8 

37.43,6 

42.78,4 

48.13,2 

53.47,9 

3200 

21.74,2 

27.17,8 

32.61,4 

38.04,9 

43.48,5 

48.92,1 

54.35,6 

3200  ! 

3300 

22.06,0 

27.57,5 

33.09,0 

38.60,5 

44.12,1 

49.63,6 

55.15,1 

3300 

22.42,2 

28.02,7 

33.63,3 

39.23,8 

44.84,4 

50.44,9 

56.05,5 

3300  I 

3400 

22.72,9 

28.41,1 

34.09,3 

39.77,5 

45.45,8 

51.14,0 

56.82,2 

3400 

23.10,1 

28.87,7 

34.65,2 

40.42,7 

46.20,3 

51.97,8 

57.75,3 

3400  ! 

| 3500 

23.39,7 

29.24,7 

35.09,6 

40.94,5 

46.79,5 

52.64,4 

58.49,3 

3500 

23.78,1 

29.72,6 

35.67,1 

41.61,6 

47.56,2 

53.50,7 

59.45,2 

3500 

3600 

24.06,6 

30.08,2 

36.09,9 

42.11,5 

48.13,2 

54.14,8 

60.16,4 

3600 

24.46,0 

30.57,5 

36.69,0 

42. $0,5 

48.92,1 

55.03,6 

61.15,1 

3600  ! 

3700 

24.73,4 

30.91,8 

37.10,1 

43.28,5 

49.46,8 

55.65,2 

61.83,6 

3700 

25.14,0 

31.42,5 

37.7,1,0 

43.99,5 

50.27,9 

56.56,4 

62.84,9 

37  O0 

3800 

25.40,3 

31.75,3 

38.10,4 

44.45,5 

50.80,5 

57.15,6 

63.50,7 

3800 

25.81,9 

32.27,4 

38.72,9 

45.18,4 

51.63,8 

58.09,3 

64.54,8 

3800 

1 3900 

26.07,1 

32.58,9 

39.10,7 

45.62,5 

52.14,2 

58.66,0 

65.17,8 

3900 

26.49,9 

33.12,3 

39.74,8 

46.37,3 

52.99,7 

59.62,2 

66.24,7 

3900 

4000 

26.74,0 

33.42,5 

40.11,0 

46.79,5 

53.47,9 

60.16,4 

66.84,9 

4000 

27.17,8 

33.97,3 

40.76,7 

47.56,2 

54.35,6 

61.15,1 

67.94,5 

4O60 

4100 

27.40,8 

34.26,0 

41.11,2 

47.96,4 

54.81,6 

61.66,8 

68.52,1 

4100 

27.85,8 

34.82,2 

41.78,6 

48.75,1 

55.71,5 

62.67,9 

69.64,4 

4100 

4200 

28.07,7 

35.09,6 

42.11,5 

49.13,4 

56.15,3 

63.17,3 

70.19,2  I 

4200 

28.53,7 

35.67,1 

42.80,5 

49.94,0 

57.07,4 

64.20,8 

71.34,2 

4200 

4300 

28.74,5 

35.93,2 

43.11,8 

50.30,4 

57.49,0 

64.67,7 

71.86,3 

4300 

29.21,6 

36.52,1 

43.82,5 

51.12,9 

58.43,3 

65.73,7 

73.04,1 

4300 

4400 

29.41,4 

36.76,7 

44.12,1 

51.47,4 

58.82,7 

66.18,1 

73.53,4 

4400 

29.89,6 

37.37,0 

44.84,4 

52.31,8 

59.79,2 

67.26,6 

74.74,0 

4400 

4500 

30.08,2 

37.60,3 

45.12,3 

52.64,4 

60.16,4 

67.68,5 

75.20,5 

4500 

30.57,5 

38.21,9 

45.86,3 

53.50,7 

61.15,1 

68.79,5 

76.43,8 

4500  | 

4600 

30.75,1 

38.43,8 

46.12,6 

53.81,4 

61.50,1 

69.18,9 

76.87,7 

4600 

31.25,5 

39.06,8 

46.88,2 

54/69,6 

62.51/ 

70.32,3 

78.13,7 

4600  ! 

! 4V00 

31.41,9 

39.27,4 

47.12,9 

54.98,4 

62.83,8 

70.69,3 

78.54,8 

4700 

31.93,4 

39.91,8 

47.90,1 

55.88,5 

63.86,8 

71.85,2 

79.83,6 

4700 

4800 

32.08,8 

40.11,0 

48.13,2 

56.15,3 

64.17,5 

72.19,7 

80.21,9 

4800 

32.61,4 

40.76,7 

48.92,1 

57.07,4 

65.22,7 

73.38,1 

81.53,4 

4800  I 

1 4900 

32.75,6 

40.94,5 

49.13,4 

57.32,3 

65.51,2 

73.70,1 

81.89,0 

4900 

33.29,3 

41.61,6 

49.94,0 

58.26,3 

66.58,6 

74.91,0 

83.23,3 

4900 

5000 

33.42,5 

41.78,1 

50.13,7 

58.49,3 

66.84,9 

75.20,5 

83.56,2 

5000 

33.97,3 

42.46,6 

50.95,9 

59.45,2 

67.94,5 

76.43,8 

84.93,2 

5000 

5100 

• 34.09,3 

42.61,6 

51.14,0 

59.66,3 

68.18,6 

76.71,0 

85.23,3 

5100 

34.65,2 

43.31,5 

51.97,8 

60.64,1 

69.30,4 

77.96,7 

86.63,0 

5100  i 

5200 

34.76,2 

43.45,2 

52.14,2 

60.83,3 

69.52,3 

78.21,4 

86.90,4 

I 5200 

35.33,2 

44.16,4 

52.99,7 

61.83,0 

70.66,3 

79.49,6 

88.32,9 

5200 

1 5300 

35.43,0 

44.28,8 

53.14,5 

62.00,3 

70.86,0 

79.71,8 

88.57,5 

5300 

• 36.01,1 

45.01,4 

54.01,6 

'63.01,9 

72.02,2 

81.02,5 

90.02,7 

5300  j 

5400 

36.09,9 

45.12,3 

54.14,8 

63.17,3 

72.19,7 

81.22,2 

90.24,7 

5400 

36.69,0 

45.86,3 

55.03,6 

64.20,8 

73.38,1 

82.55,3 

91.72,6 

5400 

5500 

36.76,7 

45.95,9 

55.15,1 

-64.34,2 

73-53,4 

82.72,6 

91.91,8 

5500 

37.37,0 

46.71,2 

56.05,5 

65.39,7 

74.74,0 

84.08,2 

93.42,5 

5500 

5600 

37.43,6 

46.79,5 

56.15,3 

65.51,2 

74.87,1 

84.23,0 

93.58,9 

5600 

38.04,9 

47.56,2 

57.07,4 

66.58,6 

76.09,9 

85.61,1 

95.12,3 

5000 

! 5700 

38.10,4 

47.63,0 

57.15,6 

66.68,2 

76.20,8 

85.73,4 

95.26,0 

| 5700 

38.72,9 

48.41,1 

58.09,3 

67.77,5 

77.45,8 

87.14,0 

96.82,2 

5700  | 

5800 

38.77,3 

48.46,6 

58.15,9 

67.85,2 

77.54,5 

87.23,8 

96.93,2 

1 5800 

39.40,8 

49.26,0 

59.11,2 

68.96,4 

78.81/ 

88.66,8 

98.52,1 

5806 

5900 

39.44,1 

49.30,1 

59.143,2 

69.02,2 

78.88,2 

88.74,2 

98.60,3 

| 5900 

40.08,8 

50.11,0 

60.1352 

70.15,3 

80.17,5 

90.19,7 

100.21,9 

5900 

1 6000 

40.11,0 

50.13,7 

60.16,4 

70.19S2 

80.21,9 

90.24,7 

100.27,4 

6000 

40.76,7 

50.95,9 

61.15,1 

71.34,2 

81.53,4 

91.72/ 

101.91,8 

6000  | 

! 6100 

40.77,8 

50.97,3 

61.16,7 

71.36,2 

81.55,6 

91.75,1 

101.94,5 

6100 

41.44,7 

51.80,8 

62.17,0 

72.53,2 

82.89,3 

93.25,5 

103.61,6 

6100 

6200 

41.44,7 

51.80,8 

62.17,0 

72.53,2 

82.89,3 

93.25,5 

103.61,6 

6200 

42.12,6 

52.65,8 

63.1A9 

73.72,1 

84.25,2 

94.78,4 

105.31,5 

6206 

1 6300 

42.11,5 

52.64,4 

63.17,3 

73.70,1 

84.23,0 

94.75,9 

105.28,8 

6300 

42.80,5 

53.50,7 

64.‘if,8 

74.91,0 

85.61,1 

96.31/ 

107.01,4 

6306 

i 6400 

42.78,4 

53.47,9 

64.17,5 

74.87,1 

85.56,7 

96.26,3 

106.95,9 

6400 

43.48,5 

54.35/ 

65.22,7 

76.09,9 

86.97/ 

97.84,1 

108.71,2 

6460 

6500 

43.45,2 

54.31,5 

65.17,8 

76.04,1 

86.90,4 

97.76,7 

108.63,0 

6500 

44.16,4 

55.20,5 

66.24,7 

77.28,8 

88.32,9 

99.37/ 

110.41,1 

6500  ! 

t 6600 

44.12,1 

55.15,1 

66.18,1 

77.21,1 

88.24,1 

99.27,1 

110.30,1 

6600 

44.84,4 

56.05,5 

67.26,6 

78.47,7 

89.68,8 

100.89/ 

112.11,0 

6600 

6700 

44.78,9 

55.98,6 

67.18,4 

78.38,1 

89.57,8 

100.77,5 

111.97,3 

6700 

45.52,3 

56.90,4 

68.28,5 

79.66,6 

91.04,7 

102.42,7 

113.80,8 

6700  | 

6800 

45.45,8 

56.82,2 

68.18,6 

79.55,1 

90.91,5 

102.27,9 

113.64,4 

6800 

46.20,3 

57.75,3 

69.30,4 

80.85,5 

92.40,5 

103.95/ 

115.50,7 

6800 

6900 

46.12,6 

57.65,8 

69.18,9 

80.72,1 

92.25,2 

103.78,4 

115.31,5 

6900 

46.88,2 

58.60,3 

70.32,3 

82.04,4 

93.76/ 

105.48/ 

117.20,5 

6906  | 

7000 

46.79,5 

58.49,3 

70.19,2 

81.89,0 

93.58,9 

105.28,8 

116.98,6 

7000 

47.56,2 

59.45/ 

71.34,2 

83.23,3 

95.12/ 

107.01,4 

118.90,4 

7000  1 

7100 

47.46,3 

59.32,9 

71.19,5 

83.06,0 

94.92,6 

106.79/ 

118.65,8 

7100 

48.24,1 

60.30,1 

72.36,2 

84.42,2 

96.48/ 

108.54/ 

120.60,3 

7100 

7200 

48.13,2 

60.16.4 

72.19,7 

84.23,0 

96.26,3 

108.29,6 

120.32,9 

7200 

48.92,1 

61.15,1 

73.38,1 

85.61,1 

97.84,1 

110.07,1 

122.30,1 

7200 

7300 

48.80,0 

61.00,0 

73  20,0 

85  40,0 

97.60,0 

109.80/ 

122.00,0 

7300 

49.60/ 

62.00/ 

74.40/ 

86.80/ 

99.20/ 

111.60,01  124.00,0 

7300  i 

7400 

49.46,8 

61.83,6 

74.20,3 

86.57,0 

98.93,7 

111.30,4 

123.67,1 

7400 

50.27,9 

62.84/ 

75.41,9 

87.98,9 

100.55/ 

113.12/. 

• 125.69,9 

7400  ! 

7500 

50.13,7 

62.67,1 

75.20,5 

87.74,0 

100.27,4 

112.80,8 

125.34,2 

7500 

50.95/ 

63.69/ 

76.43,8 

89.17,8 

101.91/ 

114.65/ 

127.39,7 

7500  | 

7600 

50.80,5 

63.50,7 

76.20,8 

88.91,0 

101.61,1 

114.31/ 

127.01,4 

7600 

51.63/ 

64.54/ 

77.45,8 

90.36,7 

108.27,7 

116.18/ 

129.09,6 

7600 

7700 

51.47,4 

64.34,2 

77.21,1 

90.07,9 

102.94,5 

115.81/ 

128.68,5 

7700 

52.31/ 

65. ay/ 

78.47,7 

91.55/ 

104.63/ 

117.71,f 

130.79,5 

7700 

7800 

52.14,2 

65.17,8 

78.21,4 

91.24,9 

104.28/ 

117.32,1 

130.35,6 

7800 

52.99/ 

66.24/ 

79.49,6 

92.74/ 

105.99/ 

119.24,- 

132.49,3 

7800 

7900 

52.81,1 

66.01,4 

79.21, t 

92.41,9 

105.62/ 

118.82/ 

132.02,7 

I 7900 

53.67/ 

67.09/ 

80.51/ 

93.93,4 

107.35, 3)  120.77/ 

134.19,2 

7900 

8000 

53.47,9 

66.84,9 

80.21/ 

93.58,9 

106.95/ 

120.32/ 

133.69,9 

l 8000 

54.35/ 

67.94,.’ 

81.53,4 

95.12/ 

108.71,2  122.30/ 

135.89,0 

8000 

8100 

54.14,8 

67.68,5 

81.22,2 

94.75,9 

108.29/ 

121.83,: 

135.37,0 

| 8100 

55.03/ 

68.79/ 

82.55/ 

96.31/7 

110.07,1 1 123.83/ 

i 137.5S.9 

8160 

8200 

54.81,6 

68.52,1 

82.22, £ 

95.92,9 

109.63/ 

123.33/ 

137.04,1 

| 8200 

55.71/ 

69.64, 

83.57/ 

97.50,1 

111.43,0,  125.35/ 

t 139.28,8 

8200 

8300 

55.48,  f 

69.35,6 

83.22,7 

97.09,9 

110.97/ 

124.84,1 

f 138.71,2 

8300 

56.39/ 

70.49/ 

84.59/ 

98.69/ 

112.78,9  126.88/ 

140.98,6 

8300 

8400 

56.15,8 

70.19,2 

84.23, 

98.26,8 

112.30/ 

126.34,' 

140.38,4 

8400 

57.07/ 

71.34/ 

85.61,1 

99.87/ 

114.14,8!  128.41/ 

i 142.68,5 

8400  | 

8500 

56.82,5 

71.02,7 

85.23,: 

99.43,8 

113.64,- 

127.84/ 

142.05,5 

8500 

57.75/ 

72.19, 

' 86.63/ 

1 101.06/ 

115.50, 

I 129.94,: 

> 144.38,4 

8500  I 

8600 

57.49,1 

71.86,5 

86.23, 

100.60,8 

114.98/ 

129.35/ 

143.72,6 

8600 

58.43/ 

73.04, 

87.64/ 

102.25/ 

116.86/ 

5 131.47, 

146.08,2 

8600 

8700 

58.15,1 

72.69/ 

87.23,! 

101.77,8 

116.31/ 

130.85, 

i 145.39,7 

8700 

59.11/ 

73.89, 

J 88.66/ 

103.44,7 

118.22,. 

;|  i33.oo,: 

147.78,1 

8700  | 

8800 

58.82,7 

73.53,4 

88.24, 

102.94,8 

117.65, 

5 132.36, 

2 147.06,8 

8800 

59.79/ 

74.74, 

0 89.68/ 

) 104.63/ 

> 119.58, 

>:  134.53/ 

149.47,9 

8800 

8900 

59.49,6 

74.37, 

89.24, 

i 104.11,8 

118.99, 

2 133.86, 

6 148.74,0 

1 8900 

60.47, 

75.58, 

9 90.70/ 

r 105.82,: 

> 120.94/ 

2 136.06/ 

i 151.17,8 

8900 

| 9000 

60.16,1 

75.20,1 

90.24, 

7 105.28,8 

120.32, 

1 135.37, 

9 150.41,1 

9000 

61.15, 

t 76.43, 

S 91.72/ 

»|  107.01,- 

l|  122.50, 

I 137.58/ 

) 152.87,7 

9000 

9100 

60.83,! 

76.04,1 

91.24, 

1 106.45,8 

121.66, 

3 136.87, 

152.08,2 

9100 

61.83, 

J 77.28, 

8 92.74,. 

108.20/ 

!|  123.66/ 

> 139.11/ 

154.57,5 

9100  | 

9200 

61.50,' 

76.87, - 

92.25, 

2 107.62/ 

123.00, 

1 138.37, 

3 153.75,8 

9200 

62.51, 

3 78.13, 

7 93.76, 

109.39/ 

> 125.0'-/ 

0^1 10.64/ 

156.27,4 

9200 

9300 

62.17, 

) 77.71,: 

93.25, 

5 108.79/ 

124.34, 

9 139.88, 

2 155.42,5 

9300 

63.18, 

3 78.98, 

5 94.78,- 

110.58/ 

|;  126.37/ 

; 142.17/ 

157.97,3 

9300 

9401 

62.83, 

i 78.54,! 

94.25, 

3 109.96, 

125.67, 

7 141.38, 

6 157.09,6 

9400 

63.86, 

i 79.83, 

: 95.80,. 

111.77,( 

- 127.73, 

143.70, 

>|  159.67,1 

9400  ! 

950C 

63.50, 

7 79.38, 

95.26, 

0 111.13, 

7 127.01, 

4 142.89, 

0 158.76,7 

9500 

64.54, 

8 80.68, 

5 96.82, 

2 112.95/ 

* 129.09, 

5 145.23/ 

<1  161.37,0 

9560  ! 

960f 

64.17, 

5 80.21, 

• 96.26, 

3 112.30, 

7 128.35, 

1 144.39, 

5 160.43,8 

1 9600 

65.22, 

7 81.53, 

4 97.84, 

114.14/ 

130.45, 

3 146.76,2,  J 63  0C, 8 

9600 

970C 

► 64.84, 

4 81.05, 

5 97.26, 

6 113.47, 

7 129.68, 

8 145.89, 

9 162.11,0 

| 9700 

65.90, 

7 82.38, 

4 98.86, 

1 115.33, 

131.81,4  148.29,0)  164.76,7 

9700  1 

• 980C 

65.51, 

2 81.89, 

0 98.26, 

8 114.64, 

7 131.02, 

5 147.40, 

3 163.78,1 

9800 

66.58, 

6 83.23, 

3 99.87, 

3 116.52/ 

1 133.17,3  149.81,9  166.46,6 

9800 

990C 

> 66.18, 

1 82.72, 

6 99.27, 

1 115.81, 

6 132.36, 

2 148.90, 

7 165.45,2 

.1  9900 

67.26, 

6 84.08, 

2 100.89, 

9 117.71, 

134.53,2|  151.34,  S|  168.16,4 

9900 

lOOOl 

j 66.84, 

9 83.56,2|  100.27, 4|  116.98, 

6 133.69, 

9 150.41, 

1 167.12,3 

lOOOO 

67.94, 

5 84.93, 

2 101.91, 

8 118.90, 

4|  135.89, 

0|  152.87, 

f|  169.86,3 

lOOOO 

March  2nd— 61  DAYS-2  months  2 days. 


March  3rd— 62  DAY'S— 2 months  3 days. 


Amt. 

63  DAYS. 

T 

Amt. 

64 

DAYS. 

—f 

| 

- - , A 

2 / 

Amt. 

Hate. 

4 j 

5 1 

6 

7 

8 

9 

1(L 

Hate. 

4 

5 

6 

T 

8 

9 

10 

Hate. 

Too 

200 

300 

.69,0 

1.38.1 

2.07.1 

.86,3 

1.72,6 

2.58,9 

1.03.0 

2.07.1 
3.10,7 

1.20,8 

2.41,6 

3.62,5 

1.38.1 

2.76.2 

4.14.2 

1.55,3 

3.10,7 

4.66,0 

1.72,6 

3.45,2 

5.17,8 

loo 

200 

300 

.70,1 

1.40.3 

2.10.4 

,87,7 

1.75,3 

2.6>,0 

1.05,2 

2.10,4 

3.15,6 

1.22/fj 

2.4^5 

3.68,2] 

1.40,31 
2.8^5 
4.20  /H' 

1.57.3 
3.15,6 

4.73.4 

1.75,3 

3.50,7 

.5.20,0 

IOO 

200 

300 

400 

2.76,2 

3.45,2 

4.14,2 

4.83,8 

5.'52,3 

6.21,4 

6.90,4 

400 

2.80,5 

3.50,7 

4.20,8 

4.91,0 

5.61,1 

0.31,2 

7.01,4 

400 

500 

3.45,2 

4.31,5 

5.17,8 

6.04,1 

6^90,4 

7.76,7 

8.63,0 

500 

3.50,7 

4.38,4 

5.20,0 

6.13,7 

7/01,4 

7.89,0 

8.76,7 

500 

COO 

4.14,2 

5.17,8 

6.21,4 

7.24,9 

8.28,5 

9.32,1 

10.35,6 

600 

4.20,8 

5.20,0 

6.31,2 

7.86,4 

8.41,6 

9.46,8 

10.52,1 

600 

700 

4.83,3 

6.04,1 

7.24,9 

8.45,8 

9.66,6 

10.87,4 

12.08,2 

700 

4.91,0 

6.13,7 

7.36,4 

8.59,2 

9.81,9 

11.04,7 

12.27,4 

700 

800 

5.52,3 

6.90,4 

8.28,5 

9 .>16, 6 

11.04,7 

12.42,7 

13.80,8 

800 

5.61,1 

7.01,4 

8.41,6 

9.81,9 

11.22,2 

12.62,5 

14.02,7 

800 

000 

6.21,4 

7.76,7 

9.32,1 

10.87,4 

12.42,7 

13.98,1 

15.53,4 

OOO 

6.31,2 

7.89,0 

9.46,8 

11.04,7 

12.62,5 

14.20,3 

15.78,1 

OOO 

lOOO 

6.90,4 

8.63,0 

10.35,6 

12.08,2 

13.80,8 

15.53,4 

17.26,0 

lOOO 

7.01,4 

8.76,7 

10.52,1 

12.27,4 

14.02,7 

15.78,1 

17.53,4 

lOOO 

1100 

7.59,5 

9.49,3 

11.39,2 

13.29,0 

15.18,9 

17.08,8 

18.98,6 

1100 

7.71,5 

9.64,4 

11.57,3 

13.60,1 

15.43,0 

17.35,9 

19.28,8 

llOO  p 

1200 

8.28,5 

10.35,6 

12.42,7 

14.49,9 

16.57,0 

18.64,1 

20.71,2 

1200 

8.41,6 

10.52,1 

12.62,6 

14.70,9 

16.83,3 

18.93,7 

21.04,1 

1200 

1300 

8.97.5 

11.21,9 

18.46,3 

15.70,7 

17.95,1 

20.19,5 

22.43,8 

1300 

9.11,8 

11.39,7 

13.67,7 

15. 165, 6 

18.23,6 

20.51,5 

22.79,5 

1300  ) 

1400 

9.66,6 

12.08,2 

14.49,9 

16.91,5 

19.33,2 

21.74,8 

1 24.16,4 

1400 

9.81,9 

12.27,4 

14.72,9 

17.18,4 

19.63,8 

22.09,3 

24.54,8 

1400  ! 

1500 

10.35,6 

12.94,5 

15.53,4 

18.12,3 

20.71,2 

23.30,1 

25.89,0 

1500 

10.5$,  1 

13.15,1 

15.78,1 

18.6,1 

21.04,1 

23.67,1 

26.30,1 

1500 

1600 

11.04,7 

13.80,8 

16.57,0 

19.33,2 

22.09,3 

24.85,5 

27.61,6 

1600 

11.22,2 

14.02,7 

16.83,3 

19.  TO,  8 

22.44,4 

•45.24,9 

28.05,5 

1600 

1700 

11.73,7 

14.67,1 

17.60,5 

20.54,0 

23.47,4 

26.40,8 

29.34,2 

1700 

11.92,3 

14.90,4 

17.88,5 

20.86,6 

23.84,7 

20.82,7 

29.80,8 

1700  ] 

1800 

12.42,7 

15.53,4 

18.64,1 

21.74,8 

24.85,5 

27.96,2 

31.06,8 

1800 

12.62,5 

15.78,1 

18.93,7 

22.09,3 

25.24,9 

28.40,5 

31.56,2 

1800 

1900 

13.11,8 

16.39,7 

19.67,7 

22.95,6 

26.23,6 

29.51,5 

32.79,5 

lOOO 

13.32,6 

1 6.65,8 

19.98,9 

23.32,1 

20.05,2 

29.98,4 

33.31,5 

lOOO 

2000 

13.80,8 

17.26,0 

20.71,2 

24.16,4 

27.63,6 

31.06,8 

34.52,1 

2000 

14.02,7 

17.53,4 

21.04,1 

24.54,8 

28.05,5 

31.56,2 

35.06,8 

2000 

, 2100 

14.49,9 

18.12,3 

21.74,8 

25.37,3 

28.9<h7 

32.62,2 

36.24,7 

2100 

14.72,9 

18.41,1 

22.09,3 

25.77,5 

29.45,8 

33.14,0 

36.82,2 

2100 

2200 

" 15.18,9 

18.98,6 

22.78,4 

26.58,1 

30.  *8 

34.17,5 

37.97,3 

2200 

15.43,0 

19.28,8 

' 23.14,6 

27.00, 3 

30.86,0 

34.71,8 

38.57,5 

2200 

2300 

15.87,9] 

19.84,9 

23.81,9 

27.78,9 

31.75,9 

85.72,9 

39.69,9 

2300 

16.13,2 

20.16,4 

24.19,7 

28.28,0 

32.26,3 

36.29,6 

40.32,9 

2300 

2400 

16.57,0 

20.71,2 

24.85,5 

28.99,7 

33*14,0 

37.28,2 

41.42,5 

2400 

16.83,3 

21.04,1 

25.24,9 

29.45,8 

33.66,6 

37.87,4 

42.08,2 

2400 

2500 

' 17.26,0 

21.57,5 

25.89,0 

30.20,5 

34.52,1 

38.83,6 

43.15,1 

2500 

17.53,4 

21.91,8 

26.30,1 

30.68,5 

35.00,8 

39.45,2 

43.83,6 

2500 

2600 

17.95,1 

22.43,8 

26.92,6 

31.4J.4 

35.90)1 

40.38,9 

44.87,7 

2600 

18.23,6 

22.79,5 

27.35,3 

31.91,2 

36.47,1 

41.03,0 

45.58,9 

2600 

2700 

18.64,1 

23.30,1 

27.96,2 

32.62,2 

37.28,2 

41.94,2 

46.60,3 

2700 

18.93,7 

23.67,1 

28.40,5 

33.14,0 

37.87,4 

42.60,8 

47.34,2 

2700 

2800 

19.33,2 

24.16,4 

28.99,7 

33.83,0 

38.66,3 

43.49,6 

48.32,9 

2800 

19.63,8 

24.64,8 

29.45,8 

34.36,7 

39.27,7 

44.18,6 

49.09,6 

2800 

2900 

20.02,2 

25.02,7 

30.03,3 

35.03,8 

40.04,4 

45.04,9 

50.05,5 

2000 

20.34,0 

25.42,5 

30.51,0 

35.59,5 

40.67,9 

45.76,4 

50.84,9 

2000 

3000 

20.71,2 

25.89,0 

31.06,8 

36.24,7 

41.42,5 

46.60,3 

51.78,1 

3000 

21.04,1 

26.30,1 

31.56,2 

36.82,2 

42.08,2 

47.34,2 

52.60,3 

3000 

3100 

21.40,3 

26.75,3 

32.10,4 

37.45,5 

42.80,5 

48.15,6 

53.50,7 

3100 

21.74,2 

27.17,8 

32.61,4 

88.04,9 

43.48,5 

48.92,1 

54.36,6 

3100 

3200 

22.09,3 

27.61,6 

33.14,0 

38.66,3 

44.18,6 

49.71,0 

55.23,3 

3200 

22.44,4 

28.05,5 

33.66,6 

39.27,7 

44.88,8 

50.49,9 

56.11,0 

3200 

3300 

22.78,4 

28.47,9 

34.17,5 

39.87,1 

45.56,7 

51.26,3 

56.95,9 

3300 

23.14,5 

28.93,2 

34.71,8 

40.50,4 

46.29,0 

52.07,7 

57.86,3 

3300 

3400 

23.47,4 

29.34,2 

35.21,1 

41.07,9 

46.94,8 

52.81,6 

58.68,5 

3400 

23.84,7 

29.80,8 

35.77,0 

41.73,2 

47.69,3 

53.65,5 

59.61,6 

3400 

3500 

24.16,4 

30.20,5 

36.24,7 

42.28,8 

48.32,9 

54.37,0 

60.41,1 

3500 

24.54,8 

30.68,6 

36.82,2 

42.95.9 

49.09,6 

55.23,3 

61.37,0 

3500 

! 3600 

24.85,5 

31.06,8 

37.28,2 

43.49,6 

49.71,0 

55.92,3 

02.13,7 

3600 

25.24,9 

31.56,2 

37.87,4 

4 4 . 1 8^  G 

50.49,9 

56.81,1 

63.12,3 

3600 

3700 

25.54,5 

31.93,2 

38.31,8 

44.70,4 

51.09,0 

57.47,7 

63.86,3 

3700 

25.95,1 

32.43,8 

38.92,6 

45.41,4 

51.80,1 

58.38,9 

64.87,7 

3700 

3800 

26.23,6 

32.79,5 

39.35,3 

45.91,2 

52.47,1 

59.03,0 

65.58,9 

3800 

26.65,2 

33.31,5 

39.97,8 

46.64,1 

53.30,4 

59.96,7 

66.63,0 

3800 

| 3900 

26.92,6 

33.65,8 

40.38,9 

47.12,1 

53.85,2 

60.58,4 

67.31,5 

3000 

27.35,3 

34.19,2 

41.03,0 

47.86,8 

54.70,7 

61.54,5 

68.38,4 

3000 

4000 

27.61,6 

34.52,1 

41.42,5 

48.32,9 

55.23,3 

62.13,7 

69.04,1 

1 4000 

28.05,5 

35.06,8 

42.08,2 

49.09,6 

56.11,0 

63.12,3 

70.13,7 

4000 

4100 

28.30,7 

35.38,4 

42.46,0 

49.53,7 

56.61,4 

63.69,0 

70.76,7 

4100 

28.75,6 

35.94,5 

43.13,4 

50.32,3 

57.51,2 

64.70,1 

71.89,0 

4100 

4200 

28.99,7 

36.24,7 

43.49,6 

50.74,5 

57.99,5 

65.24,4 

72.49,3 

| 4200 

29.45,8 

36.82,2 

44.18,6 

51.55,1 

58.91,5 

66.27,9 

73.64,4 

4200 

4300 

29.68,8 

37.11,0 

44.53,2 

51.95,3 

59.37,5 

66.79,7 

74.21,9 

i 4300 

30.15,9 

37.69,9 

45.23,8 

52.77,8 

60.31,8 

07.85,8 

75.39,7 

4300 

4400 

30.37,8 

37.97,3 

45.56,7 

53.16,2 

60.75,6 

68.35,1 

75.94,5 

i 4400 

30.86,0 

38.57,5 

46.29,0 

54.00,5 

61.72,1 

69.43,6 

77.15,1 

4400 

f 4500 

31.06,8 

38.83,6 

46.60,3 

54.37,0 

62.13,7 

69.90,4 

77.67,1 

1 4500 

31.56,2 

39.45,2 

47.34,2 

55.23,3 

63.12,3 

71.01,4 

78.90,4 

4500 

4600 

31.75,9 

39.69,9 

47.63,8 

55.57,8 

63.51,8 

71.45,8 

79.39,7 

1 4600 

32.26,3 

40.32,9 

48.39,5 

56.46,0 

64.52,6 

72.59,2 

I 80.65,8 

4600 

4700 

32.44,9 

40.56,2 

48.67,4 

56.78,6 

64.859,9 

73.01,1. 

81.12,3 

4700 

32.96,4 

41.20,5 

49.44,7 

57.68,8 

65.92,9 

74.17,0 

82.41,1 

4700 

4800 

33.14,0 

41.42,5 

49.71,0 

57.99,5 

66.27,$- 

i 74.56,4 

82.84,9 

| 4800 

33.66,6 

42.08,2 

50.49,9 

58.91,5 

67.33,2 

75.74,8 

84.16,4 

4800 

! 4900 

33.83,0 

42.28,8 

50.74,5 

59.20,3 

67.66,0 

76.11,8 

84.57,5  , 

J 4000 

34.36,7 

42.95,9 

51.55,1 

60.14,2 

68.73,4 

77.32,6 

85.91,8 

4000 

5000 

34.52,1 

43.15,1 

51.78,1 

60.41,1 

69.04,1 

77.67,1 

86.30,1 

5000 

35.06,8 

43.83,6 

52.60,3 

61.37,0 

70.13,7 

78.90,4 

87.67,1 

5000 

5100 

35.21,1 

44.01,4 

52.81,6 

61.61,9 

70.42,2 

79.22,5 

88.02,7 

5100 

35.77,0 

44.71,2 

53.65,5 

62.59,7 

71.54,0 

80.48,2 

89.42,5 

5100 

5200 

35.90,1 

44.87,7 

53.85,2 

62.82,7 

71.80,3 

80.77,8 

89.75,3 

5200 

36.47,1 

45.58,9 

54.70,7 

63.82,5 

72.94,2 

82.06,0 

91.17,8 

5200 

5300 

36.59,2 

45.74,0 

54.88,8 

64.03,6 

73.18,4 

82.33,2 

91.47,9 

5300 

37.17,3 

46.46,6 

55.75,9 

65.0572 

74.34,5 

83.63,8 

92.93,2 

5300 

5400 

37.28,2 

46.60,3 

55.92,3 

65.24,4 

74.56,4 

83.88,5 

93.20,5 

5400 

37.87,4 

47.34,2 

56.81,1 

66.27,9 

75.74,8 

85.21,6 

94.68,5 

5400 

5500 

37.97,3 

47.46,6 

56.95,9 

66.45,2 

75.94,5 

85. 43, '8' 

'"*94.93,2 

5500 

38.57,5 

48.21,9 

57.86,3 

67.50,7 

77.15,1 

86.79,5 

96.43,8 

5500 

5600 

38.66,3 

48.32,9 

57.99,5 

67.66,0 

77.32,6 

86.99,2 

96.65,8 

5600 

39.27,7 

49.09,6 

58.91,5 

68.73,4 

78.55,3 

88.37,3 

98.19,2 

5600 

5700 

39.35,3 

49.19,2 

59.03,0 

68.86.S 

78.70,7 

88.54,5 

98.38,4 

5700 

39.97,8 

49.97,3 

59.96,7 

69.96,2 

79.95,6 

89.95,1 

99.94,5 

5 5 OO 

5800 

40.04,4 

50.05,5 

60.06,6 

70.07,7 

80.08,8 

90.09,9 

100.11,0 

5800 

40.67,9 

50.84,9 

61.01,9 

71.18,9 

81.35,9 

91.52,9 

101.69,9 

5800 

5900 

40.73,4. 

50.91,8 

61.10, i 

71.28,5 

81.46,8 

91.65,2 

101.83,6 

5000 

41.38,1 

51.72,6 

62.07,1 

72.41,6 

82.76,2 

93.10,7 

103.45,2 

5000 

6000 

41.42,5 

51.78,1 

62.13,7 

72.49,3 

82.84,9 

93.20,5 

103.56,2 

6000 

42.08,2 

52.60,3 

63.12,3 

73.64,4 

84.16,4 

94.68,5 

105.20,5 

6000 

6100 

42.11,5 

52.64,4 

63.17,3 

73.70,1 

84.23,0 

94.75,9 

105.28,8 

6100 

42.78,4 

53.47,9 

64.17,5 

74.87,1 

85.56,7 

96.26,3 

106.95,9 

6100 

6200 

42.80,5 

53.50,7 

64.20,8 

74.91,0 

85:61,1 

96.31,2 

107.01,4 

6200 

43.48,5 

54.35,6 

65.22,7 

76.09,9 

86.97,0 

97.84,1 

108.71,2 

6200 

6300 

43.49,6 

54.37,0 

65.24,4 

76.11,8 

8®99, 2 

97.86,6 

108.74,0 

6300 

44.18,6 

55.23,3 

66.27,9 

77.32,6 

88.37,3 

99.41,9 

110.46,6 

6300 

6400 

44.18,6 

55.23,3 

66.27,9 

77.32,6 

88.37,3 

99.41,9 

110.46,6 

6400 

44.88,8 

56.11,0 

67.33,2 

78.55,3 

89.77,5 

100.99,7 

112.21,9 

6400 

6500 

44.87,7 

56.09,6 

67.31,5 

78.53,4 

89.75,3 

100.97,3 

112.19,2 

6500 

45.58,9 

56.98,6 

68.38,4 

79.78,1 

91.17,8 

102.57,5 

113.97,3 

6500 

6600 

45.56,7 

56.95,9 

68.35,1 

79.74,2 

91.13,4 

102.52,6 

113.91,8 

6600 

46.29,0 

57.86,3 

69.43,6 

81. Op, 8 

92.58,1 

104.15,3 

115.72,6 

6600 

6700 

46.25,8 

57.82,2 

69.38,6 

80.95,1 

92.51,5 

~ j.04.07,9 

115.64,4 

6700 

46.99,2 

58.74,0 

70.48,8 

82.23,6 

93.98,4 

105.73,2 

117.47,9 

6700 

6800 

46.94,8 

58.68,5 

70.42,2 

82.15,9 

93.89,6 

105.63,3 

117.37,0 

6800 

47.69,3 

59.61,6 

71.54,0 

83.46,3 

95.38,6 

107.31,0 

119.23,3 

6800 

6900 

47.63,8 

59.54,8 

71.45,8 

83.36,7 

95.27,7 

107.18,6 

119.09,6 

6000 

48.39,5 

60.49,3 

72.59,2 

84.69,0 

96.78,9 

108.88,8 

120.98,6 

6000 

7000 

48.32,9 

60.41,1 

72.49,3 

84.57,5 

96.65,8 

108.74,0 

120.82,2 

7000 

49.09,6 

61.37,0 

73.64,4 

85.91,8 

98.19,2 

110.46,6 

122.74,0 

7000 

7100 

49.01,9 

61.27,4 

73.52,9 

85.78,4 

98.03,8 

110.29,3 

122.54,8 

7100 

49.79,7 

62.24,7 

74.69,6 

87.14,5 

99.59,5 

112.04,4 

124.49,3 

7100 

7200 

49.71,0 

62.13,7 

74.56,4 

86.99,2 

99.41,9 

111.84,7 

124.27,4 

7200 

50.49,9 

63.12,3 

75.74,8 

88.37,3 

100.99,7 

113.62,2 

126.24,7 

7200 

7300 

50.40,0 

63.00,0 

75.60,0 

88.20,0 

100.80,0 

113.40,0 

126.00,0 

7300 

51.20,0 

64.00,0 

76.80,0 

89.60,0 

102.40,0 

115.20,0 

128.00,0 

7300 

7400 

51.09,0 

63.86,3 

76.63,6 

89.40,8 

102.18,1 

114.95,3 

127.72,6 

7400 

51.90,1 

64.87,7 

77.85,2 

90.82,7 

103.80,3 

116.77,8 

129.75,3 

7400 

7500 

51.78,1 

64.72,6 

77.67,1 

90.61,6 

103.56,2 

116.50,7 

129.45,2 

7500 

52.60,3 

65.75,3 

78.90,4 

92.05,5 

105.20,5 

118.35,6 

131.50,7 

7500 

7600 

52.47,1 

65.58,9 

78.70,7 

91.82,5 

104.94,2 

118.06,0 

131.17,8 

7600 

53.30,4 

66.63,0 

79.95,6 

93.28,2 

106.60,8 

119.93,4 

133.26,0 

7600 

7700 

53.16,2 

66.45,2 

79.74,2 

93.03,3 

106.32,3 

119.61,4 

132.90,4 

7700 

54.00,5 

67.50,7 

81.00,8 

94.51,0 

108.01,1 

121.51,2 

135.01,4 

7700 

7800 

53.85,2 

67.31,5 

80.77,8 

94.24,1 

107.70,4 

121.16,7 

134.63,0 

7800 

54.70,7 

68.38,4 

82.06,0 

95.73,7 

109.41,4 

123.09,0 

136.76,7 

7800 

7900 

54.54,2 

68.17,8 

81.81,4 

95.44,9 

109.08,5 

122.72,1 

136.35,6 

7000 

55.40,8 

69.26,0 

83.11,2 

96.96,4 

110.81,6 

124.66,8 

138.52,1 

7000 

8000 

55.23,3 

69.04,1 

82.84,9 

96.65,8 

110.46,6 

124.27,4 

138.08,2 

8000 

56.11,0 

70.13,7 

84.16,4 

98.19,2 

112.21,9 

126.24,7 

140.27,4 

8000 

8100 

55.92,3 

69.90,4 

83.88,5 

97.86,6 

111.84,7 

125.82,7 

139.80,8 

8100 

56.81,1 

71.01,4 

85.21,6 

99.41,9 

113.62,2 

127.82,5 

142.02,7 

8100 

8200 

56.61,4 

70.76,7 

84.92,1 

99.07,4 

113.22,7 

127.38,1 

141.53,4 

8200 

57.51,2 

71.89,0 

86.26,8 

100.64,7 

115.02,5 

129.40,3 

143.78,1 

8200 

8300 

57.30,4 

71.63,0 

85.95,6 

100.28,2 

114.60,8 

128.93,4 

143.26,0 

8300 

58.21,4 

72.76,7 

87.32,1 

101.87,4 

116.42,7 

130.98,1 

145.53,4 

8300 

8400 

57.99,5 

72.49,3 

86.99,2 

101 .49,0 

115.98,9 

130.48,8 

144.98,6 

8400 

58.91,5 

73.64,4 

88.37,3 

103.10,1 

117.83,0 

132.55,9 

147.28,8 

8400 

8500 

! 58.68,5 

73.35,6 

' 88.02,7 

102.69,9 

117.37,0 

132.04,1 

146.71,2 

8500 

59.61,6 

74.52,1 

89.42,5 

104.32,9 

119.23,3 

134.13,7 

149.04,1 

8500 

8600 

59.37,5 

74.21,9 

89.06,3 

103.90,7 

118.75,1 

133.59,5 

148.43,8 

8600 

60.31,8 

75.39,7 

90.47,7 

105.55,6 

120.63,6 

136.71,5 

150.79,5 

8600 

8700!  60.06.fi 

75.08,2 

90.09,9 

105.11,5 

120.13,2 

135.14,8 

150.16,4 

8700 

61.01,9 

76.27,4 

91.52,9 

106.78,4 

122.03,8 

137.29,3 

152.54,8 

8700 

1 8800 

60.75,6 

75.94,5 

91.13,4 

106.32,3 

121.51,2 

136.70,1 

151.89,0 

8800 

61.72,1 

77.15,1 

92.58,1 

108.01,1 

123.44,1 

138.87,1 

154.30,1 

8800 

8900 

61.44,7 

76.80,8 

92.17,0 

107.53,2 

122.89,3 

138.25,5 

153.61,6 

8000 

62.42,2 

78.02,7 

93.63,3 

109.23,8 

124.84,4 

140.44,9 

156.05,5 

8000 

9000 

62.13,7 

77.67,1 

93.20,5 

1 108.74,0 

124.27,4 

139.80,8 

155.34,2 

0000 

63.12,3 

78.90, ^ 

94.68,5 

110.46,6 

126.24,7 

142.02,7 

157.80,8 

OOOO 

1 9100 

62.82,7 

78.53,4 

94.24,1 

109.94,8 

125.65,5 

141.36,2 

157.06,8 

0100 

63.82,51 

* 79.78,1 

95.73,7 

111.69,3 

127.64,9 

143.60,5 

159.56,2 

01OO 

9200 

63.51,8 

79.39,7 

95.27.7 

111.15,6 

127.03,6 

142.91,5 

158.79,5 

0200 

64.52,6 

80.65,8 

96.78,9 

112.92,1 

129.05,2 

145.18,4 

161.31,5 

0200 

9300 

64.20,8 

80.26,0 

• 96.31,2 

112.36,4 

128.41,6 

144.46,8 

160.52,1 

0300 

65.22,7 

81.53,4 

97.84,1 

114.14,8 

130.45,5 

146.76,2 

163.06,8 

0300 

9400 

64.89,9 

! 81.12,3 

97.34,8 

113.57,3 

129.79,7 

146.02,2 

162.24,7 

0400 

65.92,9 

82.41,1 

98.89,3 

115.37,5 

131.85,8 

148.34,0 

164.82,2 

0400 

9500 

65.58,9 

I 81.98,6 

98.38,4 

114.78,1 

131.17,8 

147.57,5 

163.97,3 

0500 

66.63,0 

83.28,8 

99.94,5 

116.60,3 

133.26,0 

149.91,8 

166.57,5 

0500 

i 9600 

66.27,9 

| 82.84,9 

99.41,9 

115.98,9 

132.55,9 

149.12,9 

165.69,9 

0600 

67.33,2 

84.16,4 

100.99,7 

117.83,0 

134.66,3 

151.49,6 

168.32,9 

0600  | 

1 9700 

66.97,o 

? 83  71,2 

100.45,5 

117.19,7 

133.94,0 

150.68,2 

167.42,5 

0700 

68.03,3 

85.04,1 

102.04,9 

119.05,8 

136.06,6 

153.07,4 

170.08,2 

0700  1 

9800 

67.66,0 

£4.57,5 

101.49,0 

118.40,5 

135.32,1 

152.23,6 

169.15,1 

0800 

68.73,4 

85.91,8 

103.10,1 

120.28,5 

137.46,8 

154.65,2 

171.83,6 

0800 

9900 

68.35,1 

85.43,8 

102.52,6 

119.61,4 

136.70,1 

153.78,9 

170.87,7 

0900 

69.43,6 

86.79,5 

104.15,3 

121.51,2 

13S.87,1 

156.23,0 

173.58,9 

0900  i 

IOOOO 

69.04,1 

86.30,1 

103.56,2 

120.82,2 

138.08,2 

155.34,2 

172.60,3 

IOOOO 

70.13,7 

87.67,1 

105.20,5 

122.74, 0|  140.27,4 

157.80,8 

175.34,2 

IOOOO  1 

March.  4th— 63  DAYS — 2 months  4 days. 

iL-  - 

March  5th- 

-64  DAYS- 

-2  months  5 days. 

1 

-4-! 

£ 

< 

■ ,/■ 

65/  DAYS. 

£ 

< 

— - — • - ■ 1 

66  DAYS. 

1 "..jg 

E 

< 

Hate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 1 

10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

lOO 

200 

300 

-.71,2 

1.42,5 

2.13f7 

.89,0 

1.78.1 

2.67.1 

1.06,8 

2.13,7 

3.20.5 

1.24J 

2.49,3 

3.74,0 

1.42,5 

2.84/9 

4.27,4 

<1.60;  3 
3.20,5 
*■•’80,8 

1.78.1 

3.56.2 
*5134,2 

loo 

200 

'300 

.72,3 

1.44,7 

2.17,0 

.90,4 

1.80,8 

2.71,2 

1.08.5 
2.17,0 

3.25.5 

1.26,6 

2.53,2 

3.79,7 

1.44,7 

2.89,3 

4.34,0 

1.62,7 

3.25,5 

4.88,2 

1.80,8 

3.61,6 

5.42,5 

lOO 

200 

300 

400 

500 

000 

2.84,9 

3.56,2 

4.27,4 

3.56.2 

4.45.2 

5.34.2 

4.27,4 

5.34,2 

6.41,1 

4.98.6 

6.23.6 
7.47,9 

5.69,9]  6.41,1 
7.12,3  8.01,4 
8.54,8'  9!61;6 

7.12,3 
' 8. 9(5, 4 
10:68,5 

400 

500 

600 

2.89,3 

3.61,6 

4.34,0 

3.61,6 

4.52,1 

5.42,5 

4.34.0 
5.42,5 

6.51.0 

5.06,3 

6.32,9 

7.59,5 

5.78,6 

7.23,3 

8.67,9 

6.51,0 

8.13,7 

9.76,4 

7.23,3 

9.04,1 

10.84,9 

400 

300 

600 

700 

800 

900 

4.98,6 

5.69,9 

6.41,1 

6.23.3 

7.12.3 

8.01.4 

7.47,9 

8.54,8 

9.61,6 

8.72,6 
9.97,3 
11.21, 9 

9.97/. 

11.39,7 

12:8i2,2 

11.21,9 
12.82,2 
'l  4.42;5 

jl2. 46,6 
,14.24,7 
1 6:02,7 

Too 

800 

900 

5.06,3 

5.78,6 

6.51,0 

6.32,9 

7.23,3 

8.13,7 

7.59,5 

8.67,9 

9.76,4 

8.86,0 

10.12,6 

11.39,2 

10.12,6 

11.57,3 

13.01,9 

11.39,2 

13.01,9 

14.64,7 

12.65,8 

14.46,6 

16.27,4 

700 

800 

OOO 

lOOO 

1100 

1200 

7.12,3 

7.83,6 

8.54,8 

8.90.4 

9.79.5 
10.68,5 

10.68,5 

11.75,3 

12.82,2 

12.46,6 

13.71,2 

14.95,9 

14.24,7 

15.67,1 

17.09,6 

16.02,7 

17.63,0 

19.23,3 

17.80.8 

19.58.9 
2Y.Z7;0' 

lOOO 

llOO 

1200 

7.23,3 

7.95,6 

8.67,9 

9.04,1 

9.94,5 

10.84,9 

10.84.9 
11.93,4 

13.01.9 

12.65.8 
13.92,3 

15.18.9 

14.46,6 

15.91,2 

17.35,9 

16.27,4 

17.90,1 

19.52,9 

18.08,2 

19.89,0 

21.69,9 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

9.26,0 

9.97,3 

10.68,5 

11.57.5 

12.46.6 

13.35.6 

13.89,0 

14.95,9 

16.02,7 

16.20,5 

17,45,2 

18.69,9 

18.52,1 

19.94,5 

21'.T17.0 

20.83,6 

22.43,8 

24.04,1 

23.15.1 

24.93.2 

26.71.2 

1300 

1400 

1500 

9.40,3 

10.12,6 

10.84,9 

11.75,3 

12.65,8 

13.56,2 

14.10.4 
15.18,9 

16.27.4 

16.45.5 
17.72,1 

18.98.6 

18.80,5 

20.25,2 

21,69,9 

21.15,6 

22.78,4 

24.41,1 

23.50,7 

25.31,5 

27.12,3 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

11.39,7 

12.11,0 

12.82,2 

14.24.7 

15.13.7 

16.02.7 

17.09,6 
18.16,4 
19. 23-, 3 

19.94,5 

21.19,2 

22.43,8 

22.79,5 

24.21,9 

25.64,4 

25.64,4 

,27.24,7 

.28.84,9 

, 28.49,3 
-.30.27,4 
*32.05,5 

lOOO 
. 1700 
1800 
1900 
2000 
2100 

11.57,3 

12.29,6 

13.01,9 

14.46,6 

15.37,0 

16.27,4 

17.35.9 
18.44,4 

19.52.9 

20.25,2 
21.51,8 
22. 78, 4 

23.14,5 

24.59,2 

26.03,8 

26.03,8 

27.66,6 

29.29,3 

28.93,2 

30.74,0 

32.54,8 

lOOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

220© 

2300 

2400 

13.53,4 

14.24,7 

14.95,9 

16.91.8 

17.80.8 

18.69.9 

20.30,1 

21.37,0 

22.43,8 

23.68,5 

24.93,2 

26.17,8 

27.06.8 
28.49,3 

29.91.8 

.30.45,2 
32.05,5 
" 33.65,8 

33.83.6 

35.61.6 

37.39.7 

13.74,2 

14.46,6 

15.18,9 

17.17,8 

18.08,2 

18.98,6 

20.61.4 
21.69,9 

22.78.4 

24.04,9 

25.31,5 

26.58,1 

27.48,5 

28.93,2 

30.37,8 

30.92,1 

32.54,8 

34.17,5 

34.35,6 

36.16,4 

37.97,3 

2200 

2300 

2400 

15.67,1 

16.38,4 

17.09,6 

19.58.9 

20.47.9 
21.37,0 

23.50,7 

24.57,5 

25.64,4 

27.42,5 

28.67,1 

29.91,8 

31.34.2 
32.76,7 

34.19.2 

35.26,0 

.36.86,3 

38.46,6 

39.17.8 

40.95.9 
'42.74,0 

2200 

2300 

2400 

15.91,2 

16.63,6 

17.35,9 

19.89,0 

20.79,5 

21.69,9 

23.86.8 
24.95,3 

26.03.8 

27.84.7 
29.11,2 

30.37.8 

31.82,5 

33.27,1 

34.71,8 

35.80,3 

37.43,0 

39.05,8 

39.78,1 

41.58,9 

43.39,7 

2500 
1 2G00 
2700 

17.80,8 

18.52,1 

19.23,3 

22.26,0 

23.15.1 

24.04.1 

26.71,2 

27.78,1 

28.84,9 

31.16,4 

32.41,1 

33.65,8 

35.61.6 
37.04,1 

38.46.6 

. 40.06,8 
41.67,1 
43  27,4 

44.52.1 

46.30.1 

48.08.2 

2500 

2000 

2700 

18.08,2 

18.80,5 

19.52,9 

22.60,3 

23.50,7 

24.41,1 

27.12.3 
28.20,8 

29.29.3 

31.64.4 
32.91,0 

34.17.5 

36.16,4 

37.61,1 

39.05,8 

40.68,5 

42.31,2 

43.94,0 

45.20,5 

47.01,4 

48.82,2 

2500 

2600 

2700 

2800 
2900 
3000 
3100 
j 3200 
! 3300 

19.94,5 

20.65,8 

21.37,0 

24.93.2 

25.82.2 

26.71.2 

29.91,8 

30.98,6 

32.05,5 

34.90,4 

36.15,1 

'37.39,7 

39.89.0 
41.31,5 

42.74.0 

4 £87, 7 
46.47,9 
48.08,2 

49.86.3 

51.64.4 

53.42.5 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

20.25,2 

20.97,5 

21.69,9 

25.31,5 

26.21,9 

27,12,3 

30.37.8 
31.46,3 

32.54.8 

35.44,1 

36.70,7 

37.97,3 

40.50,4 

41.95,1 

43.39,7 

45.56,7 

47.19,5 

48.82,2 

50.63,0 

52.43,8 

54.24,7 

2800 

2900 

3000 

22.08,2 

22.79,5 

23.50,7 

27.60.3 

28.49.3 

29.38.4 

33.12,3 

34.19,2 

35.26,0 

38.64,4 

39.89,0 

41.1-3,7 

44.16,4 

45.58,9 

'47.01,4 

49.68,5 

51.28,8 

52.89,0 

55.20.5 

56.98.6 

58.76.7 

22.42,2 

23.14,5 

23,86,8 

28.02,7 

28.93,2 

29.83,6 

33.63.3 
34.71,8 

35.80.3 

39.23,8 

40.50,4 

41.77,0 

44.84,4 

46.29,0 

47.73,7 

50.44,9 

52.07,7 

53.70,4 

56.05,5 

57.86,3 

59.67,1 

3100 

3200 

3300 

3400 
1 3500 
3000 

24.21,9 

24.93,2 

25.64,4 

30.27.4 

31.16.4 

32.05.5 

36.32,9 

37.39,7 

38.46,6 

42.38,4 

43.63,0 

44.87,7 

48.43.8 
49.86,3 

51.28.8 

54.49,3 

56.09,6 

57.69,9 

60.54.8 

62.32.9 
64.11,0 

3400 

3500 

3000 

24.59,2 

25.31,5 

26.03,8 

30.74,0 

31.64,4 

32.54,8 

36.88.8 
37.97,3 

39.05.8 

43.03.6 
44.30,1 

45.56.7 

49.18,4 

50.63,0 

52.07,7 

55.33,2 

56.95,9 

58.58,6 

61.47,9 

63.28,8 

65.09,6 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

26.35,6 

27.06,8 

27.78,1 

32.94.5 

33.83.6 
• 34.72,6 

39.53,4 

40.60,3 

41.67,1 

46.1*2,3 

47.37,0 

48.61,6 

52.71.2 
54.1-3,7 

55.56.2 

59.30,1 

60.90,4 

62.5/9,7 

65.89.0 

67.67.1 
'69.45,2 

3700 

3800 

3900 

26.76,2 

27.48,5 

28.20,8 

33.45,2 

34.35,6 

35.26,0 

40.14.2 
41.22,7 

42.31.2 

46.83.3 
48.09,9 

49.36.4 

53.52,3 

54.97,0 

56.41,6 

60.21,4 

61.84,1 

63.46,8 

66.90,4 

68.71,2 

70.52,1 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

-2a.  40, 3 
29.20,5 
29.91,8 

35.61.6 

36.50.7 

37.39.7 

42.74,0 

43.80,8 

44.87,7 

49.86,3 

51.11,0 

52.35,6 

56.98.6 
58.41,1 

59.83.6 

64.11,0 

65.71,2 

67.31,5 

71.23.3 

73.01.4 

74.79.5 

4000 

4100 

4200 

28.93,2 

29.65,5 

30.37,8 

36.16,4 

37.06,8 

37.97,3 

43.39.7 
44.48,2 

45.56.7 

50.63,0 

51.89,6 

53.16,2 

57.86,3 

59.31,0 

60.75,6 

65.09,6 

66.72,3 

68.35,1 

72.32,9 

74.13,7 

75.94,5 

4000 

4100 

4200 

4300 
4400 
1 4500 

30.63,0 

31.34,2 

32.05,5 

38.28.8 

39.17.8 

40.06.8 

45.94,5 

47.01,4 

48.08,2 

53.60,3 

54.84,9 

56.09,6 

61.26,0 

62.68,5 

64.11,0 

68.91,8 

70.52,1 

72.12,3 

76.57.5 

78.35.6 

80.13.7 

4300 

4400 

4500 

31.10,1 

31.82,5 

32.54,8 

38.87,7 

39.78,1 

40.68,5 

46.65.2 
47.73,7 

48.82.2 

54.42,7 

55.69,3 

56.95,9 

62,20,3 

63.64,9 

65.09,6 

69.97,8 

71.60,5 

73.23,3 

77.75,3 

79.56,2 

81.37,0 

4300 

4400 

4500 

4000 

4700 

4800 

32.76,7 

33.47,9 

34.19,2 

40.95.9 

41.84.9 
42.74,0 

49.15,1 

50.21,9 

51.28,8 

57.34,2 

58.5S,9 

59.83,6 

65.53.4 
66.95,9 

68.38.4 

73.72,e 

75.32,9 

76.93,2 

81.91.8 

83.69.9 

85.47.9 

4000 

4700 

4800 

33.27,1 

33.99,5 

34.71,8 

41.58,9 

42.49,3 

43.39,7 

49.90.7 
50.99,2 

52.07.7 

58.22.5 
59.49,0 

60.75.6 

66.54,2 

67.98,9 

69.43,6 

74.86,0 

76.4S.8 

78.11,5 

83.17,8 

84.98,6 

86.79,5 

4000 

4700 

4800 

1 4900 
5000 
| 5100 

34.90,4 

35.61,6 

36.32,9 

43.63.0 

44.52.1 

45.41.1 

52.35,6 

53.42,5 

54.49,3 

61.48,2 

62.32,9 

63.57,5 

69.80.8 
71.23,3 

72.65.8 

78.53,4 

80.13,7 

81.74,0 

87.26.0 

89.04.1 

90.82.2 

4900 

5000 

5100 

35.44,1 

36.16,4 

36.88,8 

44.30,1 

45.20,5 

46.11,0 

53.16, « 
54.24,7 
55.33,2 

62.02,2 

63.28,8 

64.55,3 

70.88,2 

72.32,9 

73.77,5 

79.74,2 

81.37,0 

82.99,7 

88.60,3 

90.41,1 

92.21,9 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

37.04,1 

37.75,3 

38.46,6 

46.30.1 

47.19.2 

48.08.2 

55.56,2 

56.63,0 

57.69,9 

64.82,2 

66.06,8 

67.31,5 

74.08.2 
75.50,7 

76.93.2 

83.34,2 

84.94,5 

86.54,8 

92.60.3 

94.38.4 

96.16.4 

5200 

5300 

5400 

37.61,1 

38.33,4 

39.05,8 

47.01,4 

47.91,8 

48.82,2 

56.41.6 
57.50,1 

58.58.6 

65.81,9 

67.08,5 

68.35,1 

75.22,2 

76.66,8 

78.11,5 

84.62,5 

86.25,2 

87.87,9 

94.02,7 

95.83,6 

97.64,4 

5200 

5300 

5400 

5500 

5000 

5700 

39.17,8 

39.89,0 

40.60,3 

48.97.3 

49.86.3 

50.75.3 

58.76,7 

59.83,6 

60.90,4 

68.56,2 
69. SO, 8 
71.05,5 

78.35,6 

79.78,1 

81.20,5 

88.15,1 

89.75,3 

91.35,6 

97.94.5 

99.72.6 
101.50,7 

5500 

5600 

5700 

39.78,1 

40.50,4 

41.22,7 

49.72,6 

50.63,0 

51.53,4 

59.67.1 
60.75,6 

61.84.1 

69.61,6 

70.88,2 

72.14,8 

79.56,2 

81.00,8 

82.45,5 

89.50,7 

91.13,4 

92.76,2 

99.45,2 

101.26,0 

103.06,8 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

OOOO 

41.31,5 

42.02,7 

42.74,0 

51.64.4 

52.53.4 

53.42.5 

61.97,3 

63.04,1 

64.11,0 

72.30,1 

73.54,8 

74.79,5 

82.63,0 

84.05,5 

85.47,9 

92.95,9 

94.56,2 

96.16,4 

103.28.8 

105.06.8 

106.84.9 

5800 

5900 

6000 

41.95,1 

42.67,4 

43.39,7 

52.43,8 

53.34,2 

54.24,7 

62.92.6 
64.01,1 

65.09.6 

73.41.4 
74.67,9 

75.94.5 

83.90,1 

85.34,8 

86.79,5 

94.38,9 

96.01,6 

97.64,4 

104.87,7 

106.68,5 

108.49,3 

5800 

5900 

6000 

6100 

0200 

0300 

43.45,2 

44.16,4 

44.87,7 

54.31.5 

55.20.5 

56.09.6 

. 65.17,8 
66.24,7 
67.31,5 

76.04,1 

77.28,8 

78.53,4 

86.90,4 
88.32,9 
' 89.75,3 

97. 76;  7 
99.37,0 
100.97,3 

108.63.0 

110.41.1 

112.19.2 

OlOO 

0200 

6300 

44.12,1 

44.84,4 

45.56,7 

55.15,1 

56.05,5 

56.95,9 

66.18,1 

67.26,6 

68.35,1 

77.21.1 
78.47,7 

79.74.2 

88.24,1 

89.68,8 

91.13,4 

99.27,1 

100.89,9 

102.52,6 

110.30,1 

112.11,0 

113.91,8 

6100 

6200 

6300 

i 0400 
0500 
6000 

45.58,9 

46.30,1 

47.01,4 

56.98.6 

57.87.7 

58.76.7 

68.38,4 

69.45,2 

70.52,1 

79.78,1 

81.02,7 

82.27,4 

91.17,8 

92.60,3 

94.02,7 

102.57,5 

104.17,8 

105.78,1 

113.97.3 

115.75.3 

117.53.4 

0400 

6500 

0600 

46.29,0 

47.01,4 

47.73,7 

57.86,3 

58.76,7 

59.67,1 

69.43,6 

70.52,1 

71.60,5 

81.00,8 

82.27,4 

83.54,0 

92.58.1 

94.02,7 

95.47,4 

104.15,3 

105.78,1 

107.40,8 

115.72,6 

117.53,4 

119.34,2 

6400 

6500 

6600 

0700 

0800 

69*>0 

47.72,6 

48.43,8 

49.15,1 

59.65.8 

60.54.8 

61.43.8 

71.58,9 

72.65,8 

73.72,6 

83.52,1 

84.76,7 

86.01,4 

95.45,2 

96.87,7 

98.30,1 

107.38,4 

108.98,6 

110.58,9 

119.31.5 

121.09.6 

122.87.7 

0700 

0800 

6900 

48.46,0 

49.18,4 

49.90,7 

60.57,# 

61.47,9 

62.38,4 

72.69.0 
73.77,5 

74.86.0 

84.80,5 

86.07,1 

87.33,7 

96.92,1 

98.36,7 

99.81,4 

109.03,6 

110.66,3 

112.29,0 

121.15,1 

122.95,9 

124.76,7 

6700 

0800 

6900 

7000 

7100 

7200 

49.86,3 

50.57,5 

51.28,8 

62.32.9 

63.21.9 
64.11,0 

74.79,5 

75.86,3 

76.93,2 

87.26,0 

88.50,7 

89.75,3 

99.72,6 

101.15,1 

102.57,5 

112.19,2 

113.79,5 

115.39,7 

124.65.8  ! 

126.43.8  i 

128.21.9 

7000 

7100 

7200 

50.63,0 

51.35,3 

52.07,7 

63.28,8 

64.19,2 

65.09,6 

75.94.5 
77.03,0 

78.11.5 

88.60.3 
89.86,8 

91.13.4 

101.26,0 

102.70,7 

104.15,3 

113.91,8 

115.54,5 

117.17,3 

126.57,5 

128.38,4 

130.19,2 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

52.00,0 

52.71,2 

53.42,5 

65.00,0 

65.89.0 

66.78.1 

78.00,0 

79.06,8 

80.13,7 

91.00,0 

92.24,7 

93.49,3 

104.00,0 

105.42,5 

106.84,9 

117.00,0 

118.60,3 

120.20,5 

130.00,0 

131.78.1  1 

133.56.2  1 

7300 

7400 

7500 

52.80,0 

53.52,3 

54.24,7 

66.00,0 

66.90,4 

67.80,8 

79.20.0 
80.28,5 

81.37.0 

92.40,0 

93.66,6 

94.93,2 

105.60,0 

107.04,7 

108.49,3 

118.80,0 

120.42,7 

122.05,0 

132.00,0 

133.80,8 

135.61,6 

7300 

7400 

7500 

1 7000 
| 7700 
l 7800 

54.13,7 

54.84,9 

55.56,2 

67.67.1 

68.56.2 

69.45.2 

81.20,5 

82.27,4 

83.34,2 

94^4,0 

95.98,6 

97.23,3 

108.27,4 

109.69,9 

111.12,3 

121.80,8 

123.41,1 

125.01,4 

135.34.2  j 

137.12.3 

138.90.4 

7000 

7700 

7800 

54.97,0 

55.69,3 

56.41,6 

68.71,2 

69.61,6 

70.52,1 

82.45.5 
83.54,0 

84.62.5 

96.19,7 

97.46,3 

98.72,9 

109.94,0 

111.38,6 

112.83,3 

123.68,2 

125.31,0 

126.93.7 

137.42,5 

139.23,3 

141.04,1 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

56.27,4 

56.98,6 

57.69,9 

70.34.2 

71.23.3 

72.12.3 

84.41,1 

85.47,9 

86.54,8 

98.47,9 

99.72,6 

100.97,3 

112.54,8 

113.97,3 

115.39,7 

126.61,6 

128.21,9 

129.82,2 

140.68.5 

142.46.6  ! 

144.24.7  : 

7900 

8000 

8100 

57.14,0 

57.86,3 

58.58,6 

71.42,5 

72.32,9 

73.23,3 

85.71,0 

86.79,5 

87.87,9 

99.99,5 

101.26,0 

102.52,6 

114.27,9 

115.72,6 

117.17,3 

128.56,4 

130.19,2 

131.81,9 

142.84,9 

144.65,8 

146.46,6 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

8500 

8000 

8700 

58.41,1 

59.12,3 

59.83,6 

73.01.4 

73.90.4 

74.79.5 

87.61,6 

88.68,5 

89.75,3 

102.21,9 

103.46,6 

104.71,2 

116.82,2 

118.24,7 

119.67,1 

131.42,5 

133.02,7 

134.63,0 

146.02.7  1 

147.80.8  ! 

149.58.9 

8200 

8300 

8400 

59.31,0 

60.03,3 

60.75,6 

74.13,7 

75.04,1 

75.94,5 

88.96.4 
90.04,9 

91.13.4 

103.79.2 
105.05,8 

106.32.3 

118.61,9 

120.06,6 

121.51,2 

133.44,7 

135.07,4 

136.70,1 

148.27,4 

150.08,2 

151.89,0 

8200 

8300 

8400 

60.54,8 

61.26,0 

61.97,3 

75.68.5 

76.57.5 

77.46.6 

90.82,2 

91.89,0 

92.95,9 

105.95,9 

107.20,5 

108.45,2 

121.09,6 

122.52,1 

123.94,5 

136.23,3 

137.83,6 

139.43,8 

151.37.0 

153.15.1 

154.93.2 

8500 

8600 

8700 

61.47,9j  76.84,9 

62.20,8  77.75,3 

62.92,6  78.65,8 

92.21.9 
93.30,4 

94.38.9 

107.58,9 

108.85,5 

110.12,1 

122.95,9 

124.40,5 

125.85,2 

j 38.32,9 
139.95,6 
141.58,4 

153.69,9 

155.50,7 

157.31,5 

8500 

8000 

8700 

8800 
1 8900 
9000 

62.68,5 

63.39,7 

64.11,0 

78.35.6 

79.24.7 

80.13.7 

94.02,7 

95.09,6 

96.16,4 

109.69,9 

110.94,5 

112.19,2 

125.37,0 

126.79,5 

128.21,9 

141.04,1 

142.64,4 

144.24,7 

156.71.2 

158.49.3  1 

160.27.4 

8800 

8900 

9000 

63.64,9]  <9.56,2 

64.37,3|  80.46,6 
65.09,61  81.37,0 

95.47.4 
96.55,9 

97.64.4 

111.38,6 

112.65,2 

113.91,8 

127.29,9 

128.74,5 

i30.19,2 

143.21,1 

144.83,8 

146.46,6 

159.12,3 

160.93,2 

162.74,0 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

64.82,2 

65.53,4 

66.24,7 

81.02.7 

81.91.8 

82.80.8 

97.23,3 

98.30,1 

99.37,0 

113.43,8 

114.68,5 

115.93,2 

129.64,4 

131.06,8 

132.49,3 

145.84,9 

147.45,2 

149.05,5 

162.05.5 

163.83.6 

165.61.6 

9100 

9200 

9300 

65.81,9 

66.54,2 

67.26,6 

82.27,4 

83.17,8 

84.08,2 

98.72,9 

99.81,4 

100.89,9 

115.18.4 
116.44,9 

117.71.5 

131 .0t>,  a 
1 33. 08, '5 
134.53,2 

148.09,3 

149.72,1 

151.31,8 

164.54,8 

166.35,6 

168.16,4 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9000 

66.95,9 

67.67,1 

68.38,4 

83.69.9 

84.58.9 

85.47.9 

100.43,8 

101.50,7 

102.57,5 

117.17,8 

118.42,5 

119.67,1 

133.91,8 

135.34,2 

136.76,7 

150.65,8 

152.26,0 

153.86,3 

167.39.7 

169.17.8 

170.95.9 

9400 

9500 

9600 

67.98,9 

68.71,2 

69.43,6 

84.98,6 

85.89,0 

86.79,5 

101.98,4 

103.06,8 

104.15,3 

118.98.1 
120.24,7 

121.51.2 

135.97,8 

1-37.42,5 

138.87,1 

152.97,5 
154.60.3 
156.23, 0] 

169.97,3 

171.78,1 

173.58,9’ 

9400 

9500 

9600 

1 9700 
9800 
9900 

69.09,6 

69.80,8 

70.52,1 

86.37.0 

87.26.0 

88.15.1 

103.64,4 

104.71,2 

105.78,1 

120.91,8 

122.16,4 

123.41,1 

138.19,2 

139.61,6 

141.04,1 

155.46,6 

157.06,8 

158.67,1 

172.74.0 

174.52.1 

176.30.1 

9700 

9800 

9900 

70.15,9 

70.88,2 

71.60,5 

87.69,9 

88.60,3 

89.50,7 

105.23.8 
106.32,3 

107.40.8 

122.77,8 

124.04,4 

125.31,0 

140.31,8 
141. 76, 4 
143.21,1 

157.85,8] 
159.48, 5| 
161.11,2| 

1 75.39,7 
177.20,5 
179.01,4 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

71.23,3 

89.04,1 

106.84,9 

124.65,8 

142.46,6 

160.27,4]  178.08,2 

lOOOO 

72.32,9 

90.41,1 

108.49,3 

126.57,5 

144.65,8 

162.74,0) 

180.82,2 

lOOOO 

March  6th— 65  DAY'S — 2 months  6 days. 


March  7th — 66  DAYS — 2 months  7 days. 
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67  DAYS. 
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-4-5 
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Hate. 

4 

5 

6 

| 7 | 8 

1 9 

1 10 

8 

9 

10 

Hate. 

lOO 

200 

300 

.73,4 

1.40,8 

2.20,3 

.91,8 

1.83,0 

2.75,3 

1.10,1 

2.20.3 

3.30.4 

1.28.5 
2.57,0 

3.85.5 

1.46,8 

2.93,7 

4.40,5 

1.65,2 

3.30,4 

4.95,6 

1.83.6 
3.67,1 

5.50.7 

t 1.49,0 
1 2.98,1 
4.47,1 

1.67,7 

3.35,3 

5.03,0 

] .86,3 
3.72,6 
5.58,9 

JOO 

200 

300 

400 

500 

000 

2.93,7 

3.07,1 

4.40,5 

3.67,1 

4.58,9 

5.50,7 

4.40,5 

5.50.7 

6.60.8 

5.14.0 
6.42,5 

7.71.0 

5.87,4 

7.34,2 

8.81,1 

6.60,8 

8.26,0 

9.91,2 

7.34,2 

9.17,8 

11.01,4 

5.96.2 

7.45.2 

8.94.2 

6.70,7 

8.38,4 

10.06,0 

7.45,2 

9.31,5 

11.17,8. 

400 

500 

600 

, 700 

800 
900 

5.14,0 

5.87,4 

0.60,8 

6.42,5 

7.34,2 

8.20,0 

7.71.0 

8.81.1 
9.91,2 

8.99,5 

10.27,9 

11.56,4 

10.27,9 

11.74,8 

13.21,6 

11.56,4 

13.21,6 

14.86,8 

12.84,9 

14.68,5 

16.52,1 

10.43.3 

11.92.3 

13.41.4 

11.73,7 

13.41,4 

15.09,0 

13.04,1 

14.90,4 

16.76,7 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

7.34,2 

8.07,7 

8.81,1 

9.17,8 

10.09,0 

11.01,4 

11.01.4 

12.11.5 

13.21.6 

12.84.9 
14.13,4 

15.41.9 

14.68,5 

16.15,3 

17.62,2 

16.52,1 

18.17,3 

19.82,5 

18.35.6 
20.19,2 

22.02.7 

14.90.4 

16.39.5 

17.88.5 

16.76,7 

18.44,4 

20.12,1 

18.63,0 

20.49,3 

22.35,6 

lOOO 
1 lOO 
1200 

1300 

1400 

1500 

9.54,5 

10.27,9 

11*01,4 

11.93,2 

12.84,9 

13.76,7 

14.31.8 

15.41.9 
16.52,1 

16.70.4 
17.98,9 

19.27.4 

19.09,0 

20.55,9 

22.02,7 

21.47,7 
, 23.12,9 
2T.78J1 

23.86,3 
■ 25.69,9 
. 27.-53, 4 

19.37.5 

20.86.6 
22.35,6 

21.79,7 

23.47,4 

25.15,1 

24.21,9 

26.08,2 

27.94,5 

1 300 
1400 
1500 

1000 

1700 

1800 

11.74,8 

12.48,2 

13.21,6 

14.68,5 

15.60,3 

10.52,1 

17.62.2 

18.72.3 
19.82,5 

20.55.9 
21.84,4 

23.12.9 

23.49,6 

24.96,4 

26.43,3 

26.43)3 

28.08,5 

29.73,7 

29:37,0 
' 31.20,5* 
33.04,1'  , 

! 23.84,7 
| 25.33,7 
26.82,7 

26.82,7 

28.50,4 

30.18,1 

29.80,8 

31.67,1 

33.53,4 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

1900 

2000 

2100 

13.95,1 

14.68,5 

15.41,9 

17.43,8 

18.35,0 

19.27,4 

20.92.6 

22.02.7 
23.12,9 

24.41.4 
25.69,9 

26.98.4 

27.90,1 

29.37,0 

30.83,8 

31.38,9 

33*04,1 

34.69,3 

34.87,7 
36.71,2 
t 38.54)8 

1900 

2000 

2100 

14.15.9 
14.90,4 

15.64.9 

17.69,9- 

18.63,0 

19.56,2 

r 21.23,8 
22.35,6 
23.47,4 

Zi./i,  8 
26.08,2 
27.38,6 

28.31.8 

29.80.8 

31.29.9 

31.85,8 

33.53,4 

35.21,1 

35.39,7 

37.26,0 

39.12,3 

2200 

2B00 

2400 

10.15,3 

16.88,8 

17.62,2 

20.19,2 

21.11,0 

22.02,7 

24.23,0 

25.33.2 

26.43.3 

28.26,8 

29.55,3 

30.83,8 

32.30,7 

33.77,5 

35.24,4 

36.34,5 

37.99,7 

39.64,9 

40.38,4 
; 42.21,9 
..44.05,5 

2200 

2300 

2400 

16.39.5 
17.14,0 

17.88.5 

20.49,3 

21.42.5 

22.35.6 

24.59.2 

25.71,0 

26.82,7 

28.69,0 

29.99,5 

31.29,9 

32.78.9 

34.27.9 
35.77,0 

36.88,8 

38.56,4 

40.24,1 

40.98,6 

42.84,9 

44.71,2 

2500 

2000 

2700 

18.35,6 

19.09,0 

19.82,5 

22.94,5 

23.86,3 

24.78,1 

27.53,4 

28.63,6 

‘29.73,7 

32.12.3 
33.40,8 

34.69.3 

36.71,2 

38.18,1 

39.64,9 

41.30,1 
■ 42.95,3 
44.60,5 

45.89,0 
1 47.72,6' 
49.56,2' 

2500 

2600 

2700 

18.63,0 
19.37,5 
20. 12;1 

23.28,8 

24)25,9 

25.15,1 

27.94,5 

29.06,3 

30.18,1 

32.60,3 

33.90,7 

35.21,1 

37.26.0 

38.75.1 

40.24.1 

41.91,8 

43.59,5 

45.27,1 

46.57,5 

48.43,8 

50.30,1 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

20.55,9 

21.29,3 

22.02,7 

25.69,9 

26.61,6 

27.53,4 

30.83,8 

31.94.0 

33.04.1 

35.97.8 
37.26,3 

38.54.8 

41.11,8 
1 42.58,6 
44.05,5 

46.25,8 
. 47.91,0 
49.56,2 

1 51.39,7 
53.23,3 
. 55.06,8 

2800 

2000 

3000 

20.86,6 

21.61,1 

22.35,6 

26.08,2 

27.01.4 

27.94.5 

31.29,9 
32.41,6 
„ 33.53,4 

36.51,5 

37.81,9 

39.12,3 

41.73.2 

43.22.2 

44.71.2 

46.94,8 

48.62,5 

50.30,1 

52.16,4 

54.02,7 

55.89,0 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

22.76,2 

23.49,6 

24.23,0 

28.45,2 

29.37,0 

30.28,8 

34.14,2 

35.24.4 

36.34.5 

39.83.3 
41.11,8 

42.40.3 

45.52,3 
■ 46:99,2 
48.46,0 

51.21,4 

52186,6 

54.51,8 

56.90.4 
58.74,0 

60.57.5 

3100 

3200 

3300 

23.10.1 
23.84,7 

24.59.2 

28.87.7 

29:80,8 

30.74,0 

34.65,2 

35.77,0 

36.88,8 

40.42,7 

41.73,2 

43.03,6 

46.20.3 

47.69.3 

49.18.4 

51.97,8 

53.65,5 

55.33,2 

57.75,3 

59.61,6 

61.47,9 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3000 

24.96,4 

25.69,9 

26.43,3 

31.20,5 

32.12,3 

33.04,1 

37.44.7 

38.54.8 

39.64.9 

43;  6 8, 8 

44.97.3 

46.25.3 

49.92,9 

51.39,7 

52.86,6 

, 56.17,0 
57.82)2 
59.47,4 

62:41,1 

64.24)7 

6fr08)2- 

3400 
| 3500 
3600 

25.33.7 
26.08)2 

26.82.7 

31.67,1 

32.60.3 

33.53.4 

38.00,5 

39.12,3 

40.24,1 

44.34,0 

45.64,4 

46.94,8 

50.67.4 

52.16.4 

53.65.5 

57.00,8 

58.68,5 

60.36,2 

63.34,2 

65.20,5 

67.06,8 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

27.16,7 

27.90,1 

28.63,6 

33.95,9 

34.87,7 

35.79,5 

40.75.1 

41.85.2 

42.95.3 

47.54.2 
48.82,7 

50.11.2 

54.33;4 

55.80,3 

57,27,1 

61.12,6 
6277)8 
. 64.43,0 

| 67.91,8 
t 6^75,3' 
L 71.58,9’ 

3700 

38\>0 

3000 

27.57.3 
28.31,8 

29.06.3 

34.46.6 

35.39.7 
36.32,9 

41.35,9 

42.47,7 

43.59,5 

48.25,2 
49.55,6 
. 50.86,0 

55.14.5 

56.63.6 

58.12.6 

62.03,8 

63.71,5 

65.39,2 

68.93,2 

70.79,5 

72.65,8 

3700 

3800 

3900 

4000 
> 4100 
4200 

29.37,0 

30.10,4 

30.83,8 

36.71,2 

37.63,0 

38.54,8 

44.05.5 

45.15.6 
46.25,8 

51.39.7 
52.68,2 

53.96.7 

58.74,0 

60.20,8 

61.67,7 

66.08,2 
1 67.73,4 
. 69.38,6 

i 73:42,5 
75.26,0 
L 77.09)6' 

4000 

4100 

4200 

29.80.8 
30.55,3 

31.29.9 

37.26,0 

38.19.2 

39.12.3 

44.71,2 

45)83,0 

46.94,8 

52.16,4 

53.46,8 

54.77,3 

59.61.6 

61.10.7 

62.59.7 

67.06,8 

68.74,5 

70.42,2 

74.52,1 

76.38,4 

78.24,7 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

31.57,3 

32.30,7 

33.04,1 

39.46,6 

40.38,4 

41.30,1 

47.35,9 

48.46,0 

49.56,2 

55.25.2 
56.53,7 

57.82.2 

63.14,5 

64.61,4 

66.08,2 

71.03,8 
72.69,0 
. 74.34,2 

| 78*93,2' 
80.76,7’ 
L 82’.60;3V 

4300 

4400 

4500 

32.04.4 
32.78,9 

33.53.4 

40.05.5 

40.98.6 
41.91,8 

48.06,6 

49.18,4 

50.30,1 

56.07,7 

57.38,1 

58.68,5 

64.08.8 

65.57.8 

67.06.8 

72.09,9 

73.77,5 

75.45,2 

80.11,0 

81.97,3 

83.83,6 

4300 

4400 

4500 

4000 

4700 

4800 

33.77,5 

34.51,0 

35.24,4 

42.21,9 

43.13,7 

44.05,5 

50.66.3 

51.76.4 
52.86,6 

59.10.7 
60.39,2 

61.67.7 

67.55,1 

69.01,9 

70.48,8 

75.99,5 
• 77.64,7 
79.29,9 

i 84.43,8 
> 86)27, 4' 
L 88)11, o; 

4600 

4700 

4800 

34.27,9 

35.02,5 

35.77,0 

42.84,9 

43.78.1 

44.71.2 

51.41,9 

52.53,7 

53.65,5 

59.98,9 

61.29,3 

62.59,7 

68.55.9 

70.04.9 
71.54,0 

77.12,9 

78.80,5 

80.48,2 

85.69,9 

87.56,2 

89.42,5 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

35.97,8 

36.71,2 

37.44,7 

44.97,3 

45.89,0 

46.80,8 

53.96.7 

55.06.8 
56.17,0 

62.96.2 
64.24,7 

65.53.2 

71.95,6 

73.42,5 

74.89,3 

80.95,1 

82.60,3 

84.25,5 

, 89.94,5 
91.78,1 
L 93)61,6 

4000 

5000 

5100 

36.51,5 

37.26,0 

38.00,5 

45.64.4 

46.57.5 
47.50,7 

54.77,3 

55.89,0 

57.00,8 

63.90,1 

65.20,5 

66.51,0 

73.03.0 

74.52.1 

76.01.1 

82.15,9 

83.83,6 

85.51,2 

91.28,8 

93.15,1 

95.01,4 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

38.18,1 

38.91,5 

39.64,9 

47.72,6 

48.64,4 

49.56,2 

57.27,1 

58.37.3 

59.47.4 

66.81,6 

68.10,1 

69.38,6 

76.36,2 

77.83,0 

79.29,9 

85.90,7 

87.55,9 

89.21,1 

95.45.2 
97.28,8 

99.12.3 

5200 

5300 

5400 

38.75.1 
39.49,6 

40.24.1 

48.43,8 

49.37.0 

50.30.1 

58.12,6 

59.24,4 

60.36,2 

67.81,4 

69.11,8 

70.42,2 

77.50.1 

78.99.2 

80.48.2 

87.18,9 

88.86,6 

90.54,2 

96.87,7 

98.74,0 

100.60,3 

5200 

5300 

5400 

5500 

50(00 

5700 

40.38,4 

41.11,8 

41.85,2 

50.47,9 

51.39,7 

52.31,5 

60.57,5 
61.67,7 
. 62.77,8 

70.67.1 
71.95,6 

73.24.1 

80.76,7 

82.23,6 

83.70,4 

90.86,3 

92.51,5 

94.1.6,7 

100.95,9 

102.79,5 

104.63,0 

5500 

5600 

5700 

40.98.6 
41.73,2 

42.47.7 

51.23.3 

52.16.4 
53.09,6 

61.47,9 

62.59,7 

63.71,5 

71.72,6 

73.03,0 

74.33,4 

81.97.3 

83.46.3 

84.95.3 

92.21,9 

93.89,6 

95.57,3 

102.46,6 

104.32,9 

106.19,2 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

42.58,6 

43.32,1 

44.05,5 

53.23,3 

54.15,1 

55.06,8 

63.87,9 

64.98.1 

66. 05. 2 

74.52.6 
75.81,1 

77.09.6 

85.17,3 

86.64,1 

88.11,0 

95.81,9 

97.47,1 

99.12,3 

106.46.6 
108.30,1 

110.13.7 

5800 

5000 

6000 

43.22.2 
43.96,7 

44.71.2 

54.02,7 

54.95,9 

55.89,0 

64.83,3 

65.95,1 

67.06,8 

75.63,8 

76.94,2 

78.24,7 

86.44.4 

87.93.4 

89.42.5 

97.24,9 

98.92,6 

100.60,3 

108.05,5 

109.91,8 

111.78,1 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

44.78,9 

45.52,3 

46.25,8 

55.98,6 

56.90,4 

57.82,2 

67.18.4 

68.28.5 

69.38.6 

78.38.1 
79.66,6 

80.95.1 

89.57,  S 
91.04,7 
92.51,5 

100.77,5 

102.42,7 

104.07,9 

111.97.3 
113.80,8 

115.64.4 

6100 

6200 

6300 

45.45.8 
46.20,3 

46.94.8 

56.82.2 

57.75.3 
58.68,5 

68.18,6 

69.30,4 

70.42,2 

79.55,1 

80.85,5 

82.15,9 

90.91.5 

92.40.5 

93.89.6 

102.27,9 

103.95,6 

105.63,3 

113.64,4 

115.50,7 

117.37,0 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

46.99,2 

47.72,6 

48.40,0 

58.74,0 

59.65,8 

60.57,5 

70.48.8 

71.58.9 
72.69,0 

82.23,6 

83.52,1 

84.80,5 

93.98,4 

95.45,2 

96.92,1 

105.73,2 

107.38,4 

109.03,6 

117.47,9 

119.31,5 

121.15,1 

6400 

6500 

6600 

47.69.3 
48.43,8 

49.18.4 

59.61,6 

60.54.8 

61.47.9 

71.54,0 

72.65,8 

73.77,5 

83.46,3 

84.76,7 

86.07,1 

95.38.6 

96.87.7 

98.36.7 

107.31,0 

108.98,6 

110.66,3 

119.23,3 

121.09,6 

122.95,9 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

49.19,5 

49.92,9 

50.66,3 

61.49,3 

62.41,1 

63.32,9 

73.79.2 

74.89.3 
75.99,5 

86.09.0 
87.37,5 

88.66.0 

98.38,9 

99.85,8 

101.32,6 

110.68,8 

112.34,0 

113.99,2 

122.98,6 

124.82,2 

126.65,8 

6700 

6800 

6000 

49.92.9 
50.67,4 

51.41.9 

62.41.1 

63.34.2 
64.27,4 

74.89,3 

76.01,1 

77.12,9 

87.37,5 

88.67,9 

89.98,4 

99.85,8 

101.34.8 

102.83.8 

112.34,0 

114.01,6 

115.69,3 

124.82,2 

126.68,5 

128.54,8 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

51.39,7 

52.13,2 

52.86,6 

64.24,7 

65.16,4 

66.08,2 

77.09.6 

78.19.7 
79.29,9 

89.94.5 
91.23,0 

92.51.5 

102.79,5 

104.26,3 

105.73,2 

115.64,4 

117.29,6 

118.94,8 

128.49.3 
130.32,9 

132.16.4 

7000 

7100 

7200 

52.16.4 
52.91,0 

53.65.5 

65.20,5 

66.13.7 

67.06.8 

78.24,7 

79.36,4 

80.48,2 

91.28,8 

92.59,2 

93.89,6 

104.32.9 

105.81.9 
107.31,0 

117.37,0 

119.04,7 

120.72,3 

130.41,1 

132.27,4 

134.13,7 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

53.60,0 

54.33,4 

55.06,8 

67.00,0 

67.91,8 

68.83,6 

80.40.0 

81.50.1 
82.60,3 

93.80.0 
95.08,5 

96.37.0 

107.20,0 

108.66,8 

110.13,7 

120.60,0 

122.25,2 

123.90,4 

134.00,0 

135.83,6 

137.67,1 

7301 

740C 

7500 

54.40.0 
55.14,5 

55.89.0 

68.00,0 

68.93.2 

69.86.3 

81.60.0 

82.71,8 

83.83,6 

95.20,0 

96.50,4 

97.80,8 

108.80,0 

110.29.0 

111.78.1 

122.40,0 

124.07,7 

125.75,3 

136.00,0 

137.86,3 

139.72,6 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

55.80,3 

56.53,7 

57.27,1 

69.75,3 
70.67,1 
71  58,9 

83.70.4 

84.80.5 
85.90,7 

97.65,5 

98.94,0 

100.22,5 

111.60,5 

113.07,4 

114.54,2 

125.55,6 

127.20,8 

128.86,0 

139.50.7 
141.34,2 

143.17.8 

7600 

7700 

7800 

56.63.6 
57.38,1 

58.12.6 

7*. 79, 5 
71.72,i 
72.65,f 

84.95,3 

86.07,1 

87.18,9 

99.11,2 

100.41,6 

101.72,1 

113.27.1 

114.76.2 

116.25.2 

127.43,0 

129.10,7 

130.78,4 

141.58,9 

143.45,2 

145.31,5 

7600 
7700 
7 SOO 
7900 
8000 
8100 

7900 

8000 

8100 

58.00.5 

58.74,0 

59.47,4 

72.50,7 

73.42,5 

74.34,2 

87.00,8 

88.11,0 

89.21,1 

101.51,0 

102.79,5 

104.07,9 

116.01,1 

117.47,9 

118.94,8 

130.51,2 

132.16,4 

133.81,6 

145.01.4 
146.84,9 

148.68.5 

Tooo 

8000 

8100 

58.87.1 
59.61,6 

60.36.2 

73.58,: 

74.52.1 

75.45.1 

88.30,7 

89.42,5 

90.54,2 

103.02,5 

104.32,9 

105.63,3 

117.74.2 

119.23.3 

120.72.3 

132.46,0 

134.13,7 

135.81,4 

147.17,8 

149.04,1 

150.90,4 

8200 

8300 

8400 

60.20,8 

60.94,2 

61.67,7 

75.26.0 
76.17,8 

77.09.0 

90.31,2 

91.41.4 

92.51.5 

105.36.4 
106.64,9 

107.93.4 

120.41,6 

121.88,5 

123.35,3 

135.46,8 

137.12,1 

138.77,3 

150.52.1 
152.35,6 

154.19.2 

8200 

8300 

8400 

61.10.7 
61.85,2 

62.59.7 

76.38.4 

77.31.5 
78.24,7 

91.66,0 

92.77,8 

93.89,6 

106.93,7 

108.24,1 

109.54,5 

122.21.4 

123.70.4 

125.19.5 

137.49,0 

139.16,7 

140.84,4 

152.76,7 

154.63,0 

156.49,3 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

62.41,1 

63.14,5 

63.87,9 

78.01,4 

78.93,2 

79.84,9 

93.61,6 

94.71.8 

95.81.9 

109.21.9 
110.50,4 

111.78.9 

124.82,2 

126.29,0 

127.75,9 

140.42,5 

142.07,7 

143.72,9 

156.02,7 

157.86,3 

159.69,9 

3500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

0300 

63.34.2 
64.08, S 

64.83.3 

79.17,8 

50. 11.0 

81.04.1 

95.01y4 

96.13,2 

97.24,9 

110.84,9 

112.15.8 

113.45.8 

126.68.5 

128.17.5 

129.66.6 

142.52,1 

144.19,7 

145.87,4 

158.35,6 

160.21,9 

162.08,2 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

64.61,4 

65.34,8 

66.08,2 

80.76,7 

81.68,5 

82.60,3 

96.92.1 

98.02.2 

99.12.3 

113.07.4 
114.35,9 

115.64.4 

129.22,7 

130.69,6 

132.16,4 

145.38,1 

147.03,3 

148.68,5 

161.53.4 
163.37,0 

165.20.5 

65.57.8 
66.32,3 

67.06.8 

81.97.3 

82.90.4 
83.83,6 

98.36,7 

99.48,5 

100.60,3 

114.76,2 

116.06,6 

117.37,0 

131.15.6 

132.64.7 

134.13.7 

147.55,1 

149.22,7 

150.90,4 

133.94,5 

165.80,8 

167.67,1 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

66.81,6 

67.55,1 

08.28,5 

83.52,1 

84.43,8 

85.35,6 

100.22.5 

101.32.6 

102.42.7 

116.92.9 
118.21,4 

119.49.9 

133.63,3 

135.10,1 

136.57,0 

150.33,7 

151.98,9 

153.64,1 

167.04.1 
168.87,7 

170.71.2 

67.81.4 
68.55,9 

69.30.4 

84.76,7 

85.69,9 

86.63,0 

101.72,1 

102.83,8 

103.95,6 

118.67,4 

119.97,8 

121.28,2 

135.62.7 

137.11.8 

138.60.8 

152.58,1 

154.25,8 

155.93,4 

169.53,4 

171.39,7 

173.26,0 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

09.01,9 

69.75,3 

70.48,8 

86.27,4 

87-19,2 

88.11,0 

103.52,9 

104.63,0 

105.73,2 

120.78,4 

122.06,8 

123.35,3 

138.03,8 

139.50,7 

140.97,5 

155.29,3 

156.94,5 

158.59,7 

172.54.8 
174.38,4 

176.21.9 

9400 

0500 

9600 

70.04,9 

70.79,5 

71.54,0 

87.56.2 

88.49.3 
89.42,5 

105.07,4 

106.19,2 

107.31,0 

122.58,6 

123.89,0 

125.19,5 

140.09.9 

141.58.9 

143.07.9 

157.61,1 

159.28,8 

160.96,4 

175.12,3 

176.98,6 

17S.84.9 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

71.22,2 

71.95,6 

72.69,0 

89.02,7 

89.94,5 

90.86,3 

106.83.3 

107.93.4 
109.03,6 

124.63.8 
125.92,3 

127.20.8 

142.44,4 

143.91,2 

145.38,1 

160.24,9 

161.90,1 

163.55,3 

178.05.5 
179.89,0 

181.72.6 

0700 

osoo 

9900 

72.28.5 
73.03,0 

73.77.5 

90.35,6 

91.28.8 

92.21.9 

108.42,7 

109.54,5 

110.66,3 

126.49,9 

127.80,3 

129.10,7 

144.57.0 

146.06.0 

147.55.1 

162.64,1 

164.31,8 

165.99,5 

180.71,2 

182.57,5 

184.43,8 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

73.42,5 

91.78,1 1 110.13,7 

128.49,3 

146.84,9 

165.20,5 

183.56,2 

lOOOO 

74.52,1 

93.15,1 

111.78,1 

130.41,1 

149.04,1 

167.67,1 

186.30,1 

lOCOO 

Inarch.  8th—  37  DAYS— 2 months  8 days. 


March  9th — S8  DAYS — 2 months  9 days. 
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69  DATS. 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 | 

9 | 

— 

10 

100 

200 

300 

.75,6 

1.51,2 

2.26,8 

.94,5 

1.89,0 

2.83,6 

1.13,4 

2.26,8 

3.40,3 

1.32,3 

2.64,7 

3.97,0 

1.51,21  J.70,1 

3.02,5  /J.40,3 

4.53,7|  5.10,4 

1.89.0 

3.78.1 

5.67.1 

| 400 

500 
600 

3.02,5 

3.78,1 

4.53,7 

3.78.1 
4.72,6 

5.67.1 

4.53,7 

5.67,1 

6.80,5 

5.29,3 

6.61,6 

7.94,0 

6.04. 
7.56,  l 
9.07,4 

6.80,5 

8.50,7 

10.20,8 

7.56.2 

9.45.2 
11.34,2 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

5.29,3 

6.04,9 

6.80,5 

6.61,6 

7.56,2 

8.50,7 

7.94,0 

9.07,4 

10.20,8 

9.26,3 

10.58,6 

11.91,0 

1"  £/<> 
J 9 

13.61,1 

11.91.0 

13.61.1 

15.31.2 

13.23.3 

15.12.3 

17.01.4 

7.56,2 

8.31,8 

9.07,4 

9.45,2 

10.39,7 

11.34,2 

11.34,2 

12.47,7 

13.61,1 

13.23,3 

14.55,6 

15.87,9 

15.12,3 

16.63,6 

18.14,8 

17.01.4 

18.71.5 

20.41.6 

18.90.4 

20.79.5 

22.68.5 

1300 

1400 

1500 

9.83,0 

10.58,6 

11.34,2 

12.28,8 

13.23,3 

14.17,8 

14.74,5 

15.87,9 

17.01,4 

17.20,3 

18.52,6 

19.84,9 

19.66,0 

21.17,3 

22.68,5 

22.11,8 

23.81,9 

25.52,1 

24.57.5 

26.46.6 

28.35.6 

1600, 

1700 

1800 

12.09,9 

12.85,5 

13.61,1 

15.12.3 
16.06,8 

17.01.4 

IS. 11,8 
19.28,2 
20.41,6 

21.17,3 

22.49,6 

23.81,9 

24.19,7 

25.71,0 

27.22,2 

27.22.2 

28.92.3 
30.62,5 

30.24.7 

32.13.7 

34.02.7 

l 1900 
2000 
| 2100 

14.36,7 

15.12,3 

15.87,9 

17.95.9 
18.90,4 

19.84.9 

21.55,1 

22.68,5 

23.81,9 

25.14,2 

26.46,6 

27.78,9 

28.73,4 

30.24,7 

31.75,9 

32.32.6 

34.02.7 
35.72,9 

35.91.8 

37.80.8 

39.69.9 

2200 
2300 
| 2400 

16.63,6 

17.39,2 

18.14,8 

20.79.5 
21.74,0 

22.68.5 

24.95,3 

26.08,8 

27.22,2 

29.11,2 

30.43,6 

31.75,9 

33.27,1 

34.78,4 

36.29,6 

37.43,0 

39.13.2 

40.83.3 

41^8,9 

43.47,9 

45.37,0 

2500 
2600 
1 2700 

18.90,4 

19.66,0 

20.41,6 

23.63.0 
24.57,5 

25.52.1 

28.35,6 

29.49,0 

30.62,5 

33. OS, 2 
34.40,5 
35.72,9 

37.80,8 

39.32,1 

40.83,3 

42.53,4 

44.23.6 

45.93.7 

47.26.0 

49.15.1 

51.04.1 

| 2800 
2900 
3000 
3100 
3200 
3300 

21.17,3 

21.92,9 

22.68,5 

26.46.6 
27.41,1 

28.35.6 

31.75,9 

32.89,3 

34.02,7 

37.05,2 

38.37,5 

39.69,9 

42.34,5 

43.85,8 

45.37,0 

47.63,8 

49.34.0 

51.04.1 

52.93.2 

54.82.2 

56.71.2 

23.44,1 

24.19,7 

24.95,3 

29.30.1 
30.24,7 

31.19.2 

35.16,2 

36.29,6 

37.43,0 

41.02,2 

42.34,5 

43.66,8 

46.88,2 

48.39,5 

49.90,7 

52.74,2 

54.44.4 

56.14.5 

58.60.3 

60.49.3 

62.38.4 

3400 

3500 

3600 

25.71,0 

26.46,6 

27.22,2 

32.13.7 
33.08,2 

34.02.7 

38.56,4 

39.69,9 

40.83,3 

44.99,2 

46.31,5 

47.63,8 

51.41,9 

52.93,2 

54.44,4 

57.84.7 

59.54.8 

61.24.9 

64.27.4 

66.16.4 

68.05.5 

3700 
j 3800 
! 3900 

27.97,8 

28.73,4 

29.49,0 

34.97.3 
35.91,8 

36.86.3 

41.96,7 

43.10,1 

44.23,6 

48.96,2 

50.28,5 

51.60,8 

55.95,6 

57.46,8 

58.98,1 

62.96.1 

64.65.2 

66.35.3 

69.94.5 

71.83.6 

73.72.6 

4000 
4100 
4200 
I 4300 
4400 
4500 

30.24,7 

31.00,3 

31.75,9 

37.80.8 
38.75,3 

39.69.9 

45.37,0 

46.50,4 

47.63,8 

52.93,2 

54.25,5 

55.57,8 

60.49,3 

62.00,5 

63.51,8 

68.05.5 

69.75.6 
71.45,8 

75.61.6 

77.50.7 

79.39.7 

32.51,5 

33.27,1 

34.02,7 

40.64.4 
41.58,9 

42.53.4 

48.77,3 

49.90,7 

51.04,1 

56.90,1 

58.22,5 

59.54,8 

65.03,0 

66.54,2 

68.05,5 

73.15,9 

74.86,0 

76.56,2 

81.28,8 

83.17.8 

85.06.8 

1 4600 
4700 
4800 

34.78,4 

35.54,0 

36.29,6 

43.47,9 

44.42,5 

45.37,0 

52.17,5 

53.31,0 

54.44,4 

60.87,1 

62.19,5 

63.51,8 

69.56,7 

71.07,9 

72.59,2 

78.26.3 

79.96.4 
81.66,6 

86.95.9 

88.84.9 
90.74,0 

4900 

5000 

5100 

37.05,2 

37.80,8 

38.56,4 

46.31.5 
47.26,0 

48.20.5 

55.57,8 

56.71,2 

57.84,7 

64.84,1 

66.16,4 

67.48,8 

74.10,4 

75.61,6 

77.12,9 

83.36.7 

85.06.8 
86.77,0 

92.63.0 

94.52.1 

96.41.1 

! 5200 
5300 
| 5400 

39.32,1 

40.07,7 

40.83,3 

49.15.1 
50.09,6 

51.04.1 

58.98,1 

60.11,5 

61.24,9 

68.81,1 

70.13,4 

71.45,8 

78.64,1 

80.15,3 

81.66,6 

88.47,1 

90.17.3 

91.87.4 

98.30,1 

100.19.2 

102.08.2 

5500 

5600 

5700 

41.58,9 

42.34,5 

43.10,1 

51.98.6 
52.93,2 

53.87.7 

62.38,4 

63.51,8 

64.65,2 

72.78,1 

74.10,4 

75.42,7 

83.17,8 

84.69,0 

86.20,3 

93.57,5 

95.27.7 

96.97.8 

103.97.3 

105.86.3 

107.75.3 

5800 

5900 

6000 

43.85,8 

44.61,4 

45.37,0 

54.82.2 
55.76,7 

56.71.2 

65.78,6 

66.92,1 

68.05,5 

76.75,1 

78.07,4 

79.39,7 

87.71,5 

89.22,7 

90.74,0 

98.67,9 

100.38.1 

102.08.2 

109.64.4 

111.53.4 

113.42.5 

6100 
6200 
1 6300 

46.12,6 

46.88,2 

47.63,8 

57.65.8 
58.60,3 

59.54.8 

69.18,9 

70.32,3 

71.45,8 

80.72,1 

82.04,4 

83.36,7 

92.25,2 

93.76,4 

95.27,7 

103.78.4 

105.48.5 

107.18.6 

115.31.5 

117.20.5 

119.09.6 

6400 

6500 

6600 

48.39,5 

49.15,1 

49.90,7 

60.49.3 
61.43,8 

62.38.4 

72.59,2 

73.72,6 

74.86,0 

84.69,0 

86.01,4 

87.33,7 

96.78,9 

98.30,1 

99.81,4 

108.88,8 

110.58,9 

112.29,0 

120.98.6  | 

122.87.7  I 

124.76.7  1 

6700 
6800 
| 6900 

50.66,3 

51.41,9 

52.17,5 

63.32.9 
64.27,4 

65.21.9 

75.99,5 

77.12,9 

78.26,3 

88.66,0 

89.98,4 

91.30,7 

101.32,6 

102.83,8 

104.35,1 

113.99.2 

115.69.3 
117.39,5 

126.65.8 

128.54.8 

130.43.8 

7000 

7100 

7200 

52.93,2 

53.68,8 

54.44,4 

66.16.4 
67.11,0 

68.05.5 

79.39,7 

80.53,2 

81.66,6 

92.63,0 

93.95,3 

95.27,7 

105.86,3 

107.37,5 

108.88,8 

119.09.6 

120.79.7 
122.49,9 

132.32,9^ 
134.21,9 
136.11,0  | 

7300 

7400 

7500 

55.20,0 

55.95,6 

56.71,2 

69.00,0 

69.94,5 

70.89,0 

82.80,0 

83.93,4 

85.06,8 

96.60,0 

97.92,3 

99.24,7 

110.40,0 

111.91,2 

113.42,5 

124.20.0 

125.90.1 
127.60,3 

138.00,0  j 

139.89.0 

141.78.1  | 

7600 
1 7700 
7800 

57.46,8 

58.22,5 

58.98,1 

71.83.6 
72.78,1 

73.72.6 

86.20,3 

87.33,7 

88.47,1 

100.57,0 

101.89,3 

103.21,6 

114.93,7 

116.44,9 

117.96,2 

129.30,4 

131.00,5 

132.70,7 

143.67.1 

145.56.2 

147.45.2 

7900 

8000 

8100 

59.73,7 

60.49,3 

61.24,9 

74.67.1 
75.61,6 

76.56.2 

89.60,5 

90.74,0 

91.87,4 

104.54,0 

105.86,3 

107.18,6 

119.47,4 

120.98,6 

122.49,9 

134.40,8 

136.11.0 

137.81.1 

149.34.2 

151.23.3 

153.12.3 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

62.00/ 

62.76,2 

63.51,8 

77.50.7 
78.45,2 

79.39.7 

93.00,8 

94.14,2 

95.27,7 

108.51,0 

109.83,3 

111.15,6 

124.01,1 

125.52,3 

127.03,6 

139.51,2 

141.21.4 

142.91.5 

155.01.4 

156.90.4 

158.79.5 

64.27,4 

65.03.0 

65.78.0 

80.34.2 
81.28,8 

82.23.3 

96.41,1 

97.54,5 

98.67,9 

112.47,8 

113.80,3 

115.12,6 

128.54,8 

130.06,0 

131.57,3 

144.61,6 

146.31.8 

148.01.9 

160.68.5 
162.57*5 

164.46.6 

8800 

8900 

9000 

66.54,2 
67.29,9 
68.05, £ 

83.17.8 
84.12,3 

85.06.8 

99.81,4 

100.94,8 

102.08,2 

116.44,8 
117.77,? 
119.09, C 

133.08,5 

134.59,7 

136.11,0 

149.72.1 

151.42.2 

153.12.3 

166.35.6 

168.24.7 

170.13.7 

9100 

9200 

9300 

68.81,1 

69.56,7 

70.32,3 

86.01.4 
86.95,£ 

87.90.4 

103.21,6 

104.35,1 

105.48,5 

120.41,9 

121.74,2 

123.06,6 

137.62,2 

139.13,4 

140.64,7 

154.82.5 

156.52.6 

158.22.7 

172.02.7 

173.91.8 

175.80.8 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

71.07,9 

71.83, 

72.59,2 

88.84,1 
89.79, £ 
90.74, ( 

106.61,2 

107.75,3 

108.88,8 

124.38,8 

125.71.5 

127.03.6 

142.15, £ 
143.67,1 
145.18,4 

159.92,9 
161. 63, C 
163.33,2 

177.69.9 

179.58.9 

181.47.9 

73.34, 

74.10/ 

74.86, 

91.68, £ 
92.63, 
93.57, £ 

110.02,2 
111.  15, 
112.29/ 

128.35,8 
129.68,5 
131.00, £ 

146.69.0 
148.20,8 

149.72.1 

165.03.3 

166.73.4 
168.43,6 

183.37.0 

185.26.0 

187.15.1 

10000 

75.61,1 

94.52,1 

113.42,5]  132.32, £ 

151. 23, £ 

170.13,7]  189.04,1 

March.  lOth — 69  DATS — 2 months  lO  days. 
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70  DATS. 

E 

< 

Rate. 

4:  | 

5 6 

_x  J 

8] 

9 | 

10 

Rate. 

lOO 

200 

300 

.76,7 

1.53,4 

2.30,1 

.95,9 

1.91,8 

2.87,7 

1.15.1 

2.30.1 

3.45.2 

1.34,2 

2.68,5 

4.02,7 

1.53,4 

3.06,8 

4.60,3 

1.72,6 

3.45,2 

5.17,8 

1.91,8 

3.83,6 

5.75,3 

ioo 

200 

300 

400 

500 

600 

3.06,8 

3.83,6 

4.60,3 

3.83,6 

4.79,5 

5.75,3 

4.60.3 

5.75.3 

6.90.4 

5.37,0 

6.71,2 

8.05,5 

6.13,7 

7.67,1 

9.20,5 

6.90,4 

8.63,0 

10.35,6 

7.67,1 
9. 5», 9 
11.50,7 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

5.37,0 

6.13,7 

6.90,4 

6.71,2 

7.67,1 

8.63,0 

8.05.5 

9.20.5 
10.35,6 

9.39,7 

10.74,0 

12.08,2 

10.74,0 

12.27,4 

13.80,8 

12.08,2 

13.80,8 

15.53,4 

13.42,5 

15.34,2 

17.26,0 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

7.67,1 

8.43,8 

9.20,5 

9.58,9 

10.54,8 

11.50,7 

11.50.7 

12.65.8 

13.80.8 

13.42,5 

14.76,7 

16.11,0 

15.34,2 

16.87,7 

18.41,1 

17.26,0 

18.98,6 

20.71,2 

19.17,8  ; 

21.09,6 

23.01,4 

lOOO 

HOO 

1200 

1300 

1400 

1500 

9.97,3 

10.74,0 

11.50,7 

12.46,6 

13.42,5 

14.38,4 

14.95,9 

16.11,0 

17.26,0 

17.45,2 

18.79,5 

20.13,7 

19.94,5 

21.47,9 

23.01,4 

22.43,8 

24.16,4 

25.89,0 

24.93,2 

26.84,9 

28.76,7 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

12.27,4 

13.04,1 

13.80,8 

15.34,2 

16.30,1 

17.26,0 

18.41.1 

19.56.2 

20.71.2 

21.47,9 

22.82,2 

24.16,4 

24.54,8 

26.08,2 

27.61,6 

27.61,6 

29.34,2 

31.06,8 

30.68,5 

32.60,3 

34.52,1 

1600 

1700 

1800 

190(5 

2000 

2100 

14.57,5 

15.34,2 

16.11,0 

18.21,9 

19.17,8 

20.13,7 

21.86.3 

23.01.4 

24.16.4 

25.50,7 

26.84,9 

28.19,2 

29.15,1 

30.68,5 

32.21,9 

32.79,5 

34.52,1 

36.24,7 

36.43,8 

38.35,6 

40.27,4 

2200 

2300 

2400 

16.87,7 

17.64,4 

18.41,1 

21.09,6 

22.05,5 

23.01,4 

25.31.5 

26.46.6 

27.61.6 

29.53,4 

30.87,7 

32.21,9 

33.75,3 

35.28,8 

36.82,2 

37.97,3 

39.69,9 

41.42,5 

42.19,2 

44.11,0 

46.02,7 

2200 
2300 
2400  j 

2500 

2600 

2700 

19.17,8 

19.94,5 

20.71,2 

23.97,3 

24.93,2 

25.89,0 

28.76.7 

29.91.8 

31.06.8 

33.56,2 

34.90,4 

36.24,7 

38.35,6 

39.89,0 

41.42,5 

43.15,1 

44.87,7 

46.60,3 

47.94,5 

49.86,3 

51.78,1 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

21.47,9 

22.24,7 

23.01,4 

26.84,9 

27.80,8 

28.76,7 

32.21,9 

33.37.0 

34.52.1 

37.58,9 

38.93,2 

40.27,4 

42.95,9 

44.49,3 

46.02,7 

48.32,9 

50.05,5 

51.78,1 

53.69,9 

55.61,6 

57.53,4 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

23.78,1 

24.54,8 

25.31,5 

29.72,6 

30.68,5 

31.64,4 

35.67.1 

36.82.2 

37.97.3 

41.61,6 

42.95,9 

44.30,1 

47.56,2 

49.09,6 

50.63,0 

53.50,7 

55.23,3 

56.95,9 

59.45,2 

61.37,0 

63.28,8 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

26.08,2 

26.84,9 

27.61,6 

32.60,3 

33.56,2 

34.52,1 

39.12.3 

40.27.4 

41.42.5 

45.64,4 

46.98,6 

48.32,9 

52.16,4 

53.69,9 

55.23,3 

58.68,5 

60.41,1 

62.13,7 

65.20,5 

67.12,3 

69.04,1 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

28.38,4 

29.15,1 

29.91,8 

35.47,9 

36.43,8 

37.39,7 

42.57.5 

43.72.6 

44.87.7 

49.67,1 

51.01,4 

52.35,6 

56.76,7 

58.30,1 

59.83,6 

63.86,3 

65.58,9 

67.31,5 

70.95,9 

72.87,7 

74.79,5 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

30.68,5 

31.45,2 

32.21,9 

38.35,6 

39.31,5 

40.27,4 

46.02.7 

47.17.8 

48.32.9 

53.69,9 

55.04,1 

56.38,4 

61.37,0 

62.90,4 

64.43,8 

69.04,1 

70.76,7 

72.49,3 

76.71,2 

78.63,0 

80.54,8 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

32.98,6 

33.75,3 

34.52,1 

41.23,3 

42.19,2 

43.15,1 

49.47,9 

50.63.0 

51.78.1 

57.72,6 

59.06,8 

60.41,1 

65.97,3 

67.50,7 

69.04,1 

74.21,9 

75.94,5 

77.67,1 

82.46,6 

84.38,4 

86.30,1 

4300 

4400 

45O0 

4600 

4700 

4800 

35.28,8 

36.05,5 

36.82,2 

44.11,0 

45.06,8 

46.02,7 

52.93.2 

54.08.2 

55.23.3 

61.75,3 

63.09,6 

64.43,8 

70.57,5 

72.11,0 

73.64/ 

70.39.7 

81.12,3 

82.84,9 

88.21,9 

'90.13,7 

92.05,5 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

37.58,9 

38.35,6 

39.12,3 

46.98,6 

47.94,5 

48.90,4 

56.38.4 

57.53.4 

58.68.5 

65.78,1 

67.12,3 

68.46,6 

75.17,8 

76.71,2 

78.24,7 

84.57,5 

86.30,1 

88.02,7 

93.97,3 

95.89,0 

97.80,8 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

39.89,0 

40.65,8 

41.42,5 

49.86,3 

50.82,2 

51.78,1 

59.83.6 

60.98.6 
62*13,7 

69.80,8 

71.15,1 

72.49,3 

79.78,1 

81.31,5 

82.84,9 

89.75,3 

91.47,9 

93.20,5 

99.72,6 

101.64,4 

103.56,2 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

42.19,2 

42.95,9 

43.72,6 

52.74,0 

53.69,9 

54.65,8 

63.28.8 

64.43.8 

65.58.9 

73.83,6 

75.17,8 

76.52,1 

84.38,4 

85.91,8 

87.45,2 

94.93,2 

96.65,8 

98.38,4 

105.47,9 

107.39,7 

109.31,5 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

44.49,3 

45.26,0 

46.02,7 

55.61,6 

56.57,5 

57.53,4 

66.74.0 

67.89.0 

69.04.1 

77.86,3 

79.20,5 

80.54,8 

88.98,6 

90.52,1 

92.05,5 

100.11,0 
101.83,6 
| 103.56,2 

111.23,3 

113.15,1 

115.06,8 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

46.79,5 

47.56,2 

48.32,9 

58.49,3 

59.45,2 

60.41,1 

70.19.2 

71.34.2 

72.49.3 

81.89,0 

83.23,3 

84.57,5 

93.58,9 

95.12,3 

96.65,8 

105.28,8 

107.01,4 

108.74,0 

116.98,6 

118.90,4 

120.82,2 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

49.09,6 

49.86,3 

50.63,0 

61.37,0 

62.32,9 

63.28,8 

73.64.4 

74.79.5 

75.94.5 

85.91,8 

87.26,0 

88.60,3 

98.19,2 

99.72,6 

101.26,0 

110.46,6 
112.19,2 
[ 113.91,8 

122.74,0 

124.65,8 

126.57,5 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

51.39,7 

52.16,4 

52.93,2 

64.24,7 

65.20,5 

66.16,4 

77.09.6 

78.24.7 

79.39.7 

89.94,5 

91.28,8 

92.63,0 

102.79,5 

104.32,9 

105.86,3 

1 115.64,4 
117.37,0 
| 119.09,6 

128.49,3 

130.41,1 

132.32,9 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

53.69,9 

54.46,6 

55.23,3 

67.12,3 

68.08,2 

69.04,1 

80.54.8 

81.69.9 

82.84.9 

93.97,3 

95.31,5 

96.65,8 

107.39,7 

108.93,2 

110.46,6 

| 120.82,2 
122.54,8 
| 124.27,4 

134.24,7 

136.16,4 

138.08,2 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

56.00,0 

56.76,7 

57.53,4 

70.00,0 

70.95,9 

71.91,8 

84.00,0 

85.15.1 

86.30.1 

98.00,0 

99.34,2 

100.68,5 

112.00,0 

113.53,4 

115.06,8 

j 126.00,0 
127.72,6 
1 129.45,2 

140.00,0 

141.91,8 

143.83,6 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

58.30,1 

59.06,8 

59.83,6 

72.87,7 

73.83,6 

74.79,5 

8f.45,2 

88.60.3 

89.75.3 

102.02,7 

103.37,0 

104.71,2 

116.60,3 

118.13,7 

119.67,1 

| 131.17,8 
132.90,4 
| 13v.63,0 

145.75,3 

147.67,1 

149.58,9 

7600 

7700 

7800 

7900 

80OO 

8100 

60.60,3 

61.37,0 

62.13,7 

75.75,? 

76.71,2 

77.67,1 

90.90.4 

92.05.5 

93.20.5 

106.05,5 

107.39,7 

108.74/ 

121.20,6 

122.74/ 

124.27,4 

| 136.35,6 
138.08,2 
1 139.80,8 

151.50,7 

153.42,5 

155.34,2 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

62.90,4 

63.67,1 

64.43,8 

78.63,0 

79.58,9 

80.54,8 

94.35.6 

95.50.7 

96.65.8 

110.08,2 

111.42,5 

112.76,7 

125.80,8 

127.34,2 

128.87,7 

| 141.53,4 
143.26,0 
| 144.98,6 

157.26,0 

159.17,8 

161.09/ 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

65.20,5 

65.97,3 

66.74,0 

81.50,7 

82.46,6 

83.42,£ 

97.80.8 

98.95.9 
100.11/ 

114.11/ 

115.45,2 

116.79,5 

130.41,1 

131.94,5 

133.47/ 

I 146.71,2 
148.43,8 
| 150.16,4 

163.01,4 

164.93,2 

166.84,9 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

67.50,7 

68.27,4 

69.04,1 

84.38,4 

85.34,2 

86.30,1 

101.26,0 

102.41.1 

103.56.2 

118.13.7 

119.47.8 
120.82,2 

135.01,4 

136.54,8 

138.08,2 

| 151.89,0 
153.61,6 
1 155.34,2 

168.76,7 

170.68,5 

172.60,3 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

69.80,8 
70.57, £ 
71.34,2 

87.26,6 

88.21,9 

89.17,8 

104.71.2 

105.86.3 

107.01.4 

122.16/ 

123.50,7 

124.84,9 

139.61/ 

141.15,1 

142.68,5 

J 157.06,8 
j 15S.79.5 
j 160.52,1 

174.52,1 

176.43,8 

178.35,6 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

72.11,0 

72.87,7 

73.64,4 

90.13,1 
91.09,6 
92.05, £ 

108.16.4 

109.31. 5 
110.46,0 

126.19,2 

127.53/ 

128.87,7 

144.21/ 

145.75,3 

147.28,8 

162.24.7 

163.97,3 

165.69,0 

180.27,4 

182.19,2 

184.11,0 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

74.41,1 
75.17,8 
75.94, £ 

93.01/ 

93.97,? 

94.93,2 

111.61/ 

112.76.7 

113.91.8 

130.21,9 

131.56,2 

132.90/ 

148.82,2 

150.35,6 

151.89/ 

167.42,5 

169.15,1 

170.87,7 

186.02,7 

187.94,5 

189.86,3 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

76.71,2 

95.89,6 

115.06,8 

134.24,7 

153.42/ 

172.60,3 

191.78,1 

lOOOO 

i — — — — — 

March  11th— 70  DATS— 2 months  11  days. 


March.  12th— 7.1  DAYS— 2 months  12  days. 


i 

<c 

71  DAYS* 

Kate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

100 

200 

300 

.77,8 

1.55,6 

2.33,4 

.97,3 

1.94,5 

2.91,8 

i .1077 
2,33,4 

3.50,1 

1.36.2 

2.72.3 
4.08,5 

1.55,6 

3.11,2 

4.66,8 

1.75.1 

3.50.1 

5.25.2 

1.94.5 
3.89,0 

5.83.6 

40(5 

500 

600 

3.11,2 

3.89,0 

4.66,8 

3.89.0 
4.86,3 

5.83.0 

4.66,8 
5.83,6 
7. (K), 3 

5.44.7 

6.80.8 
8.17,0 

6.22,5 

7.78,1 

9.33,7 

7.00,3 

8.75,3 

10.50,4 

7.78,1 
9.72,6 
1 1.67,1 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

5.44,7 
6.22,5 
. 7.00,3 

6.80,8 

7.78,1 

8.75,3 

8.17,0 

9.33,7 

10.50,4 

9.53,2 

10.89,3 

12.25,5 

10.89,3 

12.44,9 

14.00,5 

12.25.5 
14.00,5 

15.75.6 

13.61.6  j 
15.56,2 

17.50.7  ! 

7.78,1 

8.55,9 

9.33,7 

9.72,6 

10.69,9 

11.67,1 

11.67,1 

12.83,8 

14.00,5 

13.61,6 

14.97,8 

16.34,0 

15.56,2 

17.11,8 

18.67,4 

17.50.7 

19.25.8 
21.00,8 

19.45.2 
21.39,7  1 

23.34.2  1 

1300 

1400 

1500 

10.11,5 

10.89,3 

11.76,1 

12.64,4 

13.61,6 

14.58,9 

15.17,3 

16.34,0 

17.50,7 

17.70,1 

19.06,3 

20.42,5 

20.23,0 

21.78,6 

23.34,2 

22.75,9 

24.51.0 

26.26.0 

25.28.8  I 
27.23,3 

29.17.8  | 

1600 

1700 

1800 

12.44,9 

13.22,7 

14.00,5 

15.56,2 

16.53,4 

17.50,7 

18.67,4 

19.84,1 

21.00,8 

21.78,6 

23.14,8 

24.51,0 

24.89,9 

26.45,5 

28.01,1 

28.01,1 

29.76.2 

31.51.2 

31.12.3 
33.06,8 

35.01.4 

1900 

2000 

2100 

14.78,4 

15.56,2 

16.34,0 

18.47,9 

19.45,2 

20.42,5 

22.17,5 

23.34,2 

24.51,0 

25.87,1 

27.23,3 

28.59,5 

29.56,7 

31.12,3 

32.67,9 

33.26.3 

35.01.4 

36.76.4 

36.95.9  " 
38.90,4 

40.84.9 

2200 

2300 

2400 

17.11,8 

17.89,6 

18.67,4 

21.39,7 

22.37,0 

23.34,2 

25.67,7 

26.84,4 

28.01,1 

29.95,6 

31.31.8 

32.67.9 

34.23,6 

35.79,2 

37.34,8 

38.51.5 

40.26.6 

42.01.6 

42.79.5 
44.74,0 

46.68.5 

2500 

2600 

2700 

19.45,2 

20.23,0 

21.00,8 

24.31,5 

25.28,8 

26.26,0 

29.17,8 

30.34,5 

31.51,2 

34.04,1 

35.40.3 

36.76.4 

38.90,4 

40.46,0 

42.01,6 

43.76.7 

45.51.8 

47.26.8 

48.03.0 
50.57,5 

52.52.1 

2800 

2900 

3000 

21.78,6 

22.56,4 

23.34,2 

27.23,3 

28.20,5 

29.17,8 

32.67,9 

33.84,7 

35.01,4 

38.12,6 

39.48.8 

40.84.9 

43.57,3 

45.12,9 

46.68,5 

49.01,9 

50.77.0 

52.52.1 

54.46.6  I 
56.41,1 

58.35.6  1 

3100 

3200 

3300 

24.12,1 

24.89,9 

25.67,7 

30.15,1 

31.12,3 

32.09,6 

36.18,1 

37.34,8 

38.51,5 

42.21,1 

43.57.3 

44.93.4 

48.24,1 

49.79,7 

51.35,3 

54.27.1 

56.02.2 

57.77.3 

60.30.1 
62.24,7 

64.19.2 

3400 

3500 

3600 

26.45,5 

27.23,3 

28.01,1 

33.06,8 

34.04,1 

35.01,4 

39.68,2 

40.84,9 

42.01,6 

46.29,6 

47.65.8 

49.01.9 

52.91,0 

54.46,6 

56.02,2 

59.52.3 

61.27.4 

63.02.5 

66.13.7 
68.08,2 

70.02.7 

3700 

3800 

3900 

28.78,9 

29.56,7 

30.34,5 

35.98,6 

.36.95,9 

37.93,2 

43.18,4 

44.35,1 

45.51,8 

50.38.1 

51.74.2 
53.10,4 

57.57,8 

59.13,4 

60.69,0 

64.77.5 

66.52.6 

68.27.7 

71.97.3 
73.91,8 

75.86.3 

4000 

4100 

4200 

31.12,3 

31.90,1 

32.67,9 

38.90,4 

39.87,7 

40.84,9 

46.68,5 

47.85,2 

49.01,9 

54.46.6 

55.82.7 
57.18,9 

62.24,7 

63.80,3 

65.35,9 

70.02.7 

71.77.8 

73.52.9 

77.80.8 
79.75,3 

81.69.9 

4300 

4400 

4500 

33.45,8 

34.23,6 

35.01,4 

41.82,2 

42.79,5 

43.76,7 

50.18,6 

51.35,3 

52.52,1 

58.55.1 

59.91.2 
61.27,4 

66.91,5 

68.47,1 

70.02,7 

75.27,9 

77.03.0 

78.78.1 

83.64.4 
85.58,9 

87.53.4 

4000 

4700 

4800 

35.79,2 

36.57,0 

37.34,8 

44.74  0 
40.71,2 
46.68,5 

53.68,8 

54.85,5 

56.02,2 

62.63.6 

63.99.7 
65.35,9 

71.58,4 

73.14,1 

74.69,6 

80.53.2 

82.28.2 
84.03,3 

89.47,9 

91.42,5 

93.37,0 

4900 

5000 

5100 

38.12,6 

38.90,4 

39.68,2 

47.65,8 

48,63,0 

49.60,3 

57.18,9 

58.35,6 

59.52,3 

66.72.1 

68.08.2 
69.44,4 

76.25,2 

77.80,8 

79.36,4 

85.78.4 

87.53.4 

89.28.5 

95.31.5 
97.26,0 

99.20.5 

5200 

5300 

5400 

40.46,0 

41.23,8 

42.01,6 

50.57,5 

51.54,8 

52.52,1 

60.69,0 

61.85,8 

63.02,5 

70.80,5 

72.16,7 

73.52,9 

80.92,1 

82.47,7 

84.03,3 

91.03.6 

92.78.6 

94.53.7 

101.15.1 
103.09,6 

105.04.1 

5500 

5600 

5700 

42.79,5 

43.57,3 

44.35,1 

53.49,3 

54.46,6 

55.43,8 

64.19,2 

65.35,9 

66.52,6 

74.89,0 

76.25,2 

77.61,4 

85.58,9 

87.14,5 

88.70,1 

96.28.8 

98.03.8 

99.78.9 

106.98.6 
108.93,2 

110.87.7 

5800 

5900 

6000 

45.12,9 

45.90,7 

46.68,5 

56.41,1 

57.38,4 

58.35,6 

67.69,3 

68.86,0 

70.02,7 

78.97,5 

80.33,7 

81.69,9 

90.25,8 

91.81,4 

93.37,0 

101.54.0 

103.29.0 

105.04.1 

112.82.2  I 
114.76,7 

116.71.2 

6100 

6200 

6300 

47.46,3 

48.24,1 

49.01,9 

59.32,9 

60.30,1 

61.27,4 

71.19,5 

72.36,2 

73.52,9 

83.06,0 
84.42,2 
85  78,4 

94.92,6 

96.48,2 

98.03,8 

106.79.2 

108.54.2 

110.29.3 

118.65.8 
120.60,3 

122.54.8 

6400 

6500 

6600 

49.79,7 

50.57,5 

51.35,3 

62.24,7 

63.21,9 

64.19,2 

74.69,6 

75.86,3 

77.03,0 

87.14,5 

88.50.7 

89.86.8 

99.59,5 

101.15,1 

102.70,7 

112.04.4 

113.79.5 

115.54.5 

124.49.3 
126.43,8 

128.38.4 

6700 

6800 

6900 

52.13,1 

52.91,0 

53.68,8 

65.16,4 

66.13,7 

67.11,0 

78.19,7 

79.36,4 

80.53,2 

91.23,0 

92.59.2 

93.95.3 

104.26,3 

105.81,9 

107.37,5 

117.29.6 

119.04.7 

120.79.7 

130.32.9 
132.27,4 

134.21.9 

7000 

7100 

7200 

54.46,6 

55.24,4 

56.02,2 

68.08,2 

69.05,5 

70.02,7 

81.69,9 

82.86,6 

84.03,3 

95.31,5 

96.67.7 

98.03.8 

108.93,2 

110.48,8 

112.04,4 

122.54.8 

124.29.9 

126.04.9 

136.16.4 
138.11,0 

140.05.5 

7300 

7400 

7500 

56.80,0 

57.57,8 

58.35,6 

71.00,0 

71.97,3 

72.94,5 

85.20,0 

86.36,7 

87.53,4 

99.40,0 

100.76.2 

102.12.3 

113.60,0 

115.15,6 

116.71,2 

127.80.0 

129.55.1 

131.30.1 

142.00,0 

143.94,5 

145.89,0 

7600 

7700 

7800 

59.13,4 

59.91,2 

60.69,0 

73.91,8 

74.89,0 

75.86,3 

88.70,1 

89.86,8 

91.03,6 

103!  48, 5 

104.84.7 

106.20.8 

118.26,8 

119.82,5 

121.38,1 

133.05.2 

134.80.3 

136.55.3 

147.83.6 
149.78,1 

151.72.6 

7900 

8000 

8100 

61.46,8 

62.24,7 

63.02,5 

76.83,6 

77.80,8 

78.78,1 

92.20,3 

93.37,0 

94.53,7 

107.57, 0 

108.93.2 

110.29.3 

122.93,7 

124.49,3 

126.04,9 

138.30.4 

140.05.5 

141.80.5 

153.67.1 
155.61,6 

157.56.2 

8200 

8300 

8400 

63.80,3 

64.58,1 

65.35,9 

79.75,3 

80.72,6 

81.69,9 

95.70,4 

96.87,1 

98.03,8 

111.65.5 

113.01.6 
114.37,8 

127.60,5 

129.16,2 

130.71,8 

143.55.6 

145.30.7 

147.05.8 

159.50.7 
161.45,2 

163.39.7 

8500 

8600 

8700 

66.13,7 

66.91,5 

67.69,3 

82.67,1 

83.64,4 

84.61,6 

99.20,5 

100.37,3 

101.54,0 

115.74.0 

117.10.1 
118.46,3 

132.27,4 

133.83,0 

135.38,6 

148.80.8 

150.55.9 
152.31,0 

165.34.2 
167.28,8 

169.23.3 

8800 

8900 

9000 

68.47,1 

69.24,9 

70.02,7 

85.58,9 

86.56,2 

87.53,4 

102.70,7 

103.87,4 

105.04,1 

' 119.82,5 
121.18,6 
122.54,8 

136.94,2 

138.49,9 

140.05,5 

154.06.0 

155.81.1 

157.56.2 

171.17.8 
173.12,3 

175.06.8 

1 9100 
9200 
9300 

70.80,5 

71.58,4 

72.36,2 

88.50,7 

89.47,9 

90.45,2 

106.20,8 

107.37,5 

108.54,2 

123.91.0 

125.27.1 
126.63,3 

141.61,1 

143.16,7 

144.72,3 

159.31.2 

161.06.3 

162.81.4 

177.01.4 
178.95,9 

180.90.4  ! 

9400 
9500 
9600 
; 9700 
| 9800 
1 9900 
lOOOO 

73.14,0 

73.91,8 

74.69,6 

91.42,5 
92.39,7 
93  37,0 

109.71,0 

110.87,7 

112.04,4 

127.99.5 

129.35.6 
130.71,8 

146.27,9 

147.83,6 

149.39,2 

164.56.4 

166.31.5 

168.06.6 

182.84,9  1 

184.79,5 

186.74,0 

75.47.1 

76.25.2 
77.03,0 

94.34,2 

95.31,5 

96.28,8 

113.21,1 

114.37,8 

115.54,5 

132.07,9 

133.44,1 

134.80,3 

150.94,8 

152.50,4 

154.06,0 

169.81.6 

171.56.7 

173.31.8 

188.68.5  ! 
190.63,0 

192.57.5  ! 

77.80,8 

97.26,0 

116.71,2  136.16,4 

155.61,6 

175.06,8 

194.52,1  | 
— 

1900 

2000 

2100 


2200 

2300 

2400 


2300 

2000 

2700 


3400 

3500 

3000 


3700 

3800 

3000 


4000 

4100 

4200 


4300 

4400 

4500 


4000 

4700 

4800 


4000 

5000 

5100 


5200 

5300 

5400 


5500 

5000 

5700 


5800 

5000 

0000 


OlOO 

0200 

0300 


0400 

6500 

6000 


6700 

6800 

6900 


7000 

7100 

7200 


7300 

7400 

7500 


7600 

7700 

7800 


7900 

8000 

8100 


8200 

8300 

8400 


8500 

8000 

8700 


8800 

8900 

9000 


9100 

9200 

9300 


9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 


I 7~ 


9 1 

10 

Hate. 

1.77,5 

1.97,3 

100 

3.55,1 

3.94,5 

200 

5.32,6 

5.91,8 

300 

7.10,1 

7.89,0 

400 

8.87,7 

10.05,2 


12.42.7 
14.20,3 

15.87.8 


17.75.3 
19.52,5 

21.30.4 


23.07,8 

24.85 

20.03,0 


28.40,5 

30.18,1 

31.95,0 


2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 


9.80,3 

11.83,0 


13.80,8 

15.78,1 

17.75,3 


19.72.0 
21.09,9 

23.07.1 


25.04,4 

27.01,0 

29.58,9 


31.50,2 

33.53,4 

35.50,7 


E 

< 


500 
600 
'700 
800 
900 
I 0OO 
1 1O0 
1200 
1 300 
1400 
1 500 
1 600 
1700 
1800 


14.99,2 

15.78,1 

10.57,0 

18.74,0 

19.72,6 

20.71,2 

22.48,8 

23.67,1 

24.85,5 

20.23.6 

27.61.6 

28.99.7 

29.98,4 

31.56,2 

33.14,0 

33.73.2 
35.50,7 

37.28.2 

37.47,9 

39.45,2 

41.42,5 

1900 

2000 

2100 

2200 

2.300 

2400 

1 7.35,9 
18.14,8 
18.93,7 

21.69,9 

22.68,5 

23.67,1 

20.03,8 

27.22,2 

28.40,5 

30.37.8 

31.75.9 
33.14,0 

34.71,8 

36.29,6 

37.87,4 

39.05.8 
40.83,3 

42.60.8 

43.39,7 

45.37,0 

47.34,2 

19.72,6 

20.51,5 

21.30,4 

24.65,8 

25.64,4 

26.63,0 

29.58,9 
30.77,3 
81 .95,6 

34.52.1 

35.90.1 

37.28.2 

39.45,2 

41.03,0 

42.60,8 

44.38.4 
46.15,9 

47.93.4 

49.31)5 

51.28,8 

56.26,0 

2500 

2000 

2700 

22.09,3 

22.88,2 

23.67,1 

27.61,6 

28.60,3 

29.58,9 

33.14,0 

34.32,3 

35.50,7 

38.66.3 

40.04.4 

41.42.5 

44.18,6 

45.76,4 

47.34,2 

49.71.0 
51.48,5 

53.26.0 

55.23,3 

57.20,5 

59.17,8 

5800 

2000 

3000 

24.40,0 

25.24,9 

26.03,8 

30.57,5 

31.56,2 

32.54,8 

36.69,0 

37.87,4 

39.05,8 

42.80.5 

44.18.6 

45.56.7 

48.92,1 

50.49,9 

52.07,7 

55.03.6 
56.81,1 

58.58.6 

61.15,1 

63.12,3 

65.09,6 

3100 

3200 

3300 

26.82,7 

27.61,6 

28.40,5 

33.53,4 

34.52,1 

35.50,7 

40.24,1 

41.42,5 

42.60,8 

4 >.94, 8 
48.32,9 
49.71,0 

53.65,5 

55.23,3 

56.81,1 

60.36.2 
62.13,7 

63.91.2 

67.06,8 

69.04,1 

71.01,4 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3000 

29.19,5 

29.98,4 

30.77,3 

36.49,3 

37.47,9 

38.46,6 

43.79,2 

44.97,5 

46.15,9 

51.09.0 

52.47.1 

53.85.2 

58.38,9 

59.96,7 

61.54,5 

65.68.8 
67,46,3 

69.23.8 

72.98,0 

74.95,9 

76.93,2 

31.56,2 

32.35,1 

33.14,0 

39.45,2 

40.43,8 

41.42,5 

47.34,2 

48.52,6 

49.71,0 

55.23.3 

56.61.4 

57.99.5 

63.12,3 

64.70,1 

66.27,9 

71.01.4 
72.78,9 

74.56.4 

78.90,4 

80.87,7 

82.84,9 

4000 

4100 

4200 

33.92,9 

34.71,8 

35.50,7 

42.41,1 

43.39,7 

44.38,4 

50.89,3 

52.07,7 

53.26,0 

59.37.5 

60.75.6 

62.13.7 

67.85,8 

69.43,6 

71.01,4 

76.34.0 
78.11,5 

79.89.0 

84.82,2 

86.79,5 

88.76,7 

4300 

4400 

4500 

36.29,6 

37.08,5 

37.87,4 

45.37,0 

46.35,6 

47.34,2 

54.44,4 

55.62,7 

56.81,1 

03.51.8 

64.89.9 

66.27.9 

72.59,2 

74.17,0 

75.74,8 

81 .66,6 
83.44,1 
85.21,6 

90.74,0 

92.71,2 

94.68,5 

4000 

4700 

4800 

38.66,3 

39.45,2 

40.24,1 

48.32,9 

49.31,5 

50.30,1 

57.99,5 

59.17,8 

60.36,2 

67.66.0 

69.04.1 

70.42.2 

77.32,6 

78.90,4 

80.48,2 

86.99.2 
88.76,7 

90.54.2 

96.65,8 

98.63,0 

100.60,3 

4000 

5000 

5100 

41.03,0 

41.81,9 

42.60,8 

51.28,8 

52.27,4 

53.26,0 

61.54,5 

62.72,9 

63.91,2 

71.80.3 

73.18.4 

74.56.4 

82.06,0 

83.63,8 

85.21,6 

92.31.8 
94.09,3 

95.86.8 

102.57,5 

104.54,8 

106.52,1 

5200 

5300 

5400 

43.39,7 

44.18,6 

44.97,5 

54.24,7 

55.23,3 

56.21,9 

65.09,6 

66.27,9 

67.46,3 

75.94.5 

77.32.6 

78.70.7 

86.79,5 

88.37,3 

89.95,1 

97.64,4 

99.41,9 

101.19,5 

108.49,3 

110.46,6 

112.43,8 

5500 

5000 

5700 

45.76,4 

46.55,3 

47.34,2 

57.20,5 

58.19,2 

59.17,8 

68.64,7 

69.83,0 

71.01,4 

80.08,8 

81.46.8 

82.84.9 

91.52,9 

93.10,7 

94.68,5 

102.97.0 
104.74,5 

106.52.1 

114.41,1 

116.38,4 

118.35,6 

5800 

5000 

OOOO 

48.13,2 

48.92,1 

49.71,0 

60.16,4 

61.15,1 

62.13,7 

72.19,7 

73.38,1 

74.56,4 

84.23.0 

85.61.1 

86.99.2 

96.26,3 

97.84,1 

99.41,9 

108.29.6 
110.07,1 

111.84.7 

120.32,9 

122.30,1 

124.27,4 

OlOO 

6200 

6300 

50.49,9 

51.28,8 

52.07,7 

63.12,3 

64.11,0 

65.09,6 

75.74,8 

76.93,2 

78.11,5 

88.37.3 

89.75.3 

91.13.4 

100.99,7 

102.57,5 

104.15,3 

113.62.2 
115.39,7 

117.17.3 

126.24,7 

128.21,9 

130.19,2 

6400 

6500 

6600 

52.86,6 

53.65,5 

54.44,4 

66.08,2 

67.06,8 

68.05,5 

79.29,9 

80.48,2 

81.66,6 

92.51.5 

93.89.6 

95.27.7 

105.73,2 

107.31,0 

108.88,8 

118.94.8 
120.72,3 

122.49.9 

132.16,4 

134.13,7 

136.11,0 

6700 

6800 

6000 

55.23,3 

56.02,2 

56.81,1 

69.04,1 

70.02,7 

71.01,4 

82.84,9 

84.03,3 

85.21,6 

96.65.8 

98.03.8 

99.41.9 

110.46,6 

112.04,4 

113.62,2 

124.27.4 
126.04,9 

127.82.5 

138.08,2 

140.05,5 

142.02,7 

7000 

7100 

7200 

57.60,0 

58.38,9 

59.17,8 

72.00,0 

72.98,6 

73.97,3 

— 86.40,0 
87.58,4 
88.76,7 

100.80,0 

102.18,1 

103.56,2 

115.20,0 

116.77,8 

118.35,6 

129.60.0 
131.37,5 

133.15.1 

144.00,0 

145.97,3 

147.94,5 

7300 

7400 

7500 

59.96,7 

60.75,6 

61.54,5 

74.95,9 

75.94,5 

76.93,2 

89.95,1 

91.13,4 

92.31,8 

104.94.2 

106.32.3 

107.70.4 

119.93,4 

121.51,2 

123.09,0 

134.92.6 
136.70,1 

138.47.7 

149.91,8 

151.89,0 

153.86,3 

7600 

7700 

7800 

62.33,4 

63.12,3 

63.91,2 

77.91,8 

78.90,4 

79.89,0 

93.50,1 

94.68,5 

95.86,8 

109.08.5 

110.46.6 

111.84.7 

124.66,8 

126.24,7 

127.82,5 

140.25.2 
142.02,7 

143.80.3 

155.83,6 

157.80,8 

159.78,1 

7000 

8000 

8100 

64.70,1 

65.49,0 

66.27,9 

80.87,7 

81.86,3 

82.84,9 

97.05,2 

98.23,6 

99.41,9 

113.22,7 

114.60,1 

115.98,9 

129.40,3 

130.98,1 

132.55,9 

145.57.8 
147.35,3 

149.12.9 

161.75,3 

163.72,6 

165.69,9 

8200 

8300 

8400 

67.06.8 

67.55.8 
68.64,7 

83.83,6 

84.82,2 

85.80,8 

100.60,3 

101.78,6 

102.97,0 

117.37.0 

118.75.1 

120.13.2 

134.13,7 

135.71,5 

137.29,3 

150.90.4 
152.67,9 

154.45.5 

167.67,1 

169.64,4 

171.61,6 

8500 

8000 

8700 

69.43,6 

70.22.5 

71.01,4 

86.79,5 

87.78,1 

88.76,7 

104.15,3 

105.33,7 

106.52,1 

121.51.2 

122.89.3 

124.27.4 

138.87,1 

140.44,9 

142.02,7 

156.23.0 
158.00,5 

159.78.1 

173.58,9 

175.56^2 

177.53,4 

8800 

8000 

0000 

71.80,3 

72.59,2 

73.38,1 

89.75,3 

90.74,0 

91.72,6 

107.70.4 

108.88. 5 
110.07,1 

125.65.5 

127.03.6 

128.41.6 

143.60,5 

145.18,4 

146.76,2 

161.55.6 
163.33,2 

165.10.7 

179.50,7 

181.47,9 

183.45,2 

OlOO 

0200 

0300 

74.17,0 

74.05,9 

75.74,8 

92.71,2 

93.69,9 

94.68,5 

111.25,5 

112.43,8 

113.62,2 

129.79.7 

131.17.8 

132.55.9 

148.34,0 

149.91,8 

151.49,6 

166.88,2 

168.65,8 

170.43,3 

185.42,5 

187.39,7 

189.37,0 

0400 

9500 

9600 

76.53.7 

77.32,6 

78.11,5 

95.67,1 

96.65,8 

97.64,4 

114.80,5 

115.98,9 

117.17,3 

133.94.0 

135.32.1 

136.70.1 

153.07,4 

154.65,2 

156.23,0 

172.20.8 
173.98,4 

175.75.9 

191.34,2 

193.31,5 

195.28,8 

9700 

9800 

9900 

78.90,4 

98.63,0 

118.35,6 

138.08,2 

157.80,8 

177.53,4 

197.26,0 

lOOOO 

March  13th— 72  DAYS— 2 months  13  days. 


-M 

E 

< 

j *73  DAYS. 

-M 

E 

< 

74  DAYS. 

Rate. 

4:  5 

6 

7 j 8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 

6 7 

8 

9 

10 

100 

200 

300 

.80,1 
1.60,1 
2.40, f 

1.00,0 

2.00,0 

3.00,0 

1.20,C 
2.40, C 
3.60,( 

1.40.0 

2.80.0 
4.20,0 

1.60.01  1.80,C 

3.20. 01  3.60,C 
4.80.  j 5.40, f 

2.00,0 

4.00. 0 

6.00. 0 

100 

200 

300 

.81,1 

1.62,2 

2.43,£ 

1.01,4 

2.02,7 

3.04,1 

1.21.1 

2.43.1 
3.64,! 

1.41,! 

2.83,5 

4.25,8 

1.62,‘, 
3.24,' 
4.86, ( 

1.82,  £ 
3.64,! 
5.47,' 

2.02,7 

4.05,5 

6.08,2 

400 

500 

600 

3.20.0 
4.00,0 

4.80.0 

4.00, ( 

5.00. 0 

6.00. 0 

4.80.0 
6.00,0 

7.20.0 

5.60,( 

7.00,0 

8.40,0 

6.40:i 
8.00, C 
9.Jo,C 

7.20,< 

9.00,C 

10.80,0 

8.00,0 

10.00,0 

12.00,0 

400 

600 

600 

3.24,4 
4.05, £ 
4.86,1 

4.05,£ 

5.06,8 

6.08,2 

4.86,1 

6.08,5 

7.29,! 

5.67,7 
7.09, ( 
8.51,£ 

6.48,8 
8.11, ( 
9.73,! 

7.29,! 
• 9.12,; 

10.94, £ 

8.11,0 
TO. 13, 7 
S’f  12.16,4 

700 

800 

900 

5.60.0 

6.40.0 

7.20.0 

7.00. 0 

8.00. 0 
9.00,0 

8.40.0 

9.60.0 
10.80,0 

9.80,0 
11.20,0 
12.60,  <J 

1 vt  1.20,1 
j 12.80, ( 
14.40,1 

12.60, ( 

14.40.0 

16.20.0 

14.00. 0 

16.00. 0 
18.00,0 

700 

800 

900 

5.67,5 

6.48,8 

7.29,! 

7.09, 
8.11, < 
9.12,1 

8.51, £ 
9.73,! 
10.94, f 

9.93,4 

11.35.5 

12.77.5 

11.35,; 

12.97,. 

14.59,’ 

12.77,; 

14.59,’ 

16.42,! 

14.19,2 

16.21,9 

18.24,7 

lOOO 

1100 

1200 

8.00,0 

8.80,0 

9.60,0 

10.00,0 

11.00,0 

12.00,0 

12.00,0 

13.20.0 

14.40.0 

14.00,0 

15.46.0 

16.80.0 

1 (>.00,  ( 
17.60,1 
19.20,1 

18.00,0 

19.80.0 

21.60.0 

20.00,0 

22.00,0 

24.00,0 

lOOO 

1100 

1200 

8.11,0 

8.92.1 

9.73.2 

10.13,7 

11.15,1 

12.16,4 

12.16,4 

13.38,1 

14.59,7 

14.19,5 

15.61,1 

17.03,! 

16.21,! 

17.84,1 

19.46,; 

18.24,’ 

20.07,1 

21.89,! 

20.27,4 

22.30,1 

24.32,9 

1300 

1400 

1500 

10.40.0 

11.20.0 
12.00,0 

13.00. 0 

14.00. 0 

15.00. 0 

15.60.0 

16.80.0 
18.00,0 

18.20,0 

19.60,0 

21.00,0 

20.80,1 

22.40,1 

24.00,C 

23.40.0 

25.20.0 
27.00,0 

26.00,0 

28.00,0 

30.00,0 

1300 

1400 

1500 

10.54.2 

11.35.3 

12.16.4 

13.17,8 

14.19,2 

15.20,5 

15.81,4 

17.03,1 

18.24,7 

18.44,9 

19.86.8 

21.28.8 

21.08,£ 

22.70,7 

24.32,! 

23.72,1 

25.54,5 

27.37,< 

26.35,6 

28.38,4 

30.41,1 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

12.80,0 

13.60.0 

14.40.0 

16.00,0 

17.00. 0 

18.00. 0 

19.20.0 

20.40.0 

21.30.0 

22.40.0 

23.80.0 

25.20.0 

25.60.1 

27.20.1 

28.80.1 

28.80,0 

30.60.0 

32.40.0 

32.00. 0 

34.00. 0 

36.00. 0 

1600 

1700 

1800 

12.97.5 

13.78.6 

14.59.7 

16.21,9 

17.23,3 

18.24,7 

19.46,3 

20.67,9 

21.89,1 

22.70,7 

24.12,3 

25.54,5 

25.95,1 

27.57,3 

29.19,5 

29.19,5 

31.01,9 

32.84,4 

32.43,8 

34.46,6 

36.49,3 

15.20.0 
16.00,0 

16.80.0 

19.00. 0 

20.00. 0 
21.00,0 

22.80,0 

24.00,0 

25.20,0 

26.60,0 

28.00,0 

29.40,0 

30.40.1 
32.00,1 

33.60.1 

' 34.201,0 
36.00,0 
37.80,0 

, 38.00,0 

40.00. 0 

42.00. 0 

1900 

2000 

2100 

15.40.8 

16.21.9 
17.03,0 

19.26, U 
20.27,4 
21.28,8 

' 23.11,2 
24.32,9 
28.54,5 

26.96.4 

28.38.4 
29.80,3 

30.81.0 
32.43,8 

34.06.0 

34.66.8 
36.49,3 

38.31.8 

38.52,1 

40.54,8 

42.57,5 

2200 

2300 

2400 

17.60.0 

18.40.0 

19.20.0 

22.00,0 

23.00. 0 

24.00. 0 

26.40.0 

27.60.0 

28.80.0 

30.80.0 

32.20.0 

33.60.0 

35.20,1 

36.80.0 

38.40.0 

39.60.0 

41.40.0 

43.20.0 

44.00. 0 

46.00. 0 

48.00. 0 

2200 

2300 

2400 

17.84.1 

18.65.2 

19.46.3 

22.30,1 

23.31,5 

24.32,9 

'“'26.76,2 

27.97,8 

29.19,5 

31.22,2 

32.64,1 

34.06,0 

35.68,2 

37.30,4 

38.92,6 

40.14.2 
41.96,7 

43.79.2 

44.60,3 

46.63,0 

48.65,8 

2500 

2600 

2.700 

20.00,0 

20.80,0 

21.60,0 

25.00. 0 

26.00. 0 
27.00,0 

30.00,0 

31.20.0 

32.40.0 

35.00,0 

36.40.0 

37.80.0 

40.00,1 

41.60.0 

43.20.0 

45.00,0 

46.80.0 

48.60.0 

50.00. 0 

52.00. 0 

54.00. 0 

2500 

2600 

2700 

20.27.4 

21.08.5 

21.89.6 

25.34,2 

26.35,6 

27.37,0 

30.41,1 

31.62,7 

32.84,4 

35.47.9 

36.89.9 
38.31,8 

40.54,8 

42.17,0 

43.79,2 

45.61.6 
47.44,1 

49.26.6 

50.68,5 

52.71,2 

54.74,0 

2800 

2900 

3000 

22.40.0 

23.20.0 
24.00,0 

28.00,0 

29.00. 0 

30.00. 0 

33.60.0 

34.80.0 
36.00,0 

39.20.0 

40.60.0 
42.00,0 

44.80.0 

46.40.0 
48.00,0 

50.40.0 

52.20.0 
54.00,0 

56.00. 0 

58.00. 0 

60.00. 0 

2800 
j 2900 
3000 

22.70.7 

23.51.8 

24.32.9 

28.38,4 

29.39,7 

30.41,1 

34.06,0 

35.27,7 

36.49,3 

39.73,7 

41.15,6 

42.57,5 

45.41,4 

47.03,6 

48.65,8 

51.09.0 
52.91,5 

54.74.0 

56.76,7 

58.79,5 

60.82,2 

3100 

3200 

3300 

24.80.0 

25.60.0 

26.40.0 

31.00. 0 

32.00. 0 

33.00. 0 

37.20.0 

38.40.0 

39.60.0 

43.40.0 

44.80.0 

46.20.0 

49.60.0 

51.20.0 

52.80.0 

55.80.0 

57.60.0 

59.40.0 

62.00,0 

64.00. 0 

66.00. 0 

3100 

3200 

3300 

25.14.0 

25.95.1 

26.76.2 

31.42,5 

32.43,8 

33.45,2 

37.71,0 

38.92,6 

40.14,2 

43.99,5 

45.41.4 

46.83,3 

50.27,9 

51.90,1 

53.52,3 

56. 56.4 
58.38,9 

60.21.4 

62.84,9 

64.87,7 

66.90,4 

3'400 

3500 

3300 

27.20.0 
28.00,0 

28.80.0 

34.00. 0 

35.00. 0 

36.00. 0 

40.80,0 

42.00,0 

*3.20,0 

47.60.0 
49.00,0 

50.40.0 

54.40.0 
56.00,0 

57.60.0 

61.20,0 

63.00,0 

64.80,0 

68.00,0 

70.00. 0 

72.00. 0 

3400 

3500 

3600 

27.57.3 

28.38.4 

29.19.5 

34.46,6 

35.47,9 

36.49,3 

41.35,9 

42.57,5 

43.79,2 

48.25,2 

49.67,1 

51.09,0 

55.14,5 

56.76,7 

58.38,9 

62.03.8 
63.86,3 

65.68.8 

68.93,2 

70.95,9 

72.98,6 

3.700 

3800 

3900 

29;60,0 

30.40.0 

31.20.0 

37.00. 0 

38.00. 0 

39.00. 0 

44.40.0 

45.60.0 

46.80.0 

51.80.0 

53.20.0 

54.60.0 

59.20.0 

60.80.0 
62.40,0 

66.60,0 

68.40.0 

70.20.0 

74.00. 0 

76.00. 0 

78.00. 0 

3700 

3800 

3900 

30.00,5 

30.81.6 

31.62.7 

37.50,7 

38.52,1 

39.53,4 

" 45.00,8 
46.22,5 
47.44,1 

52.51,1 

53.92,9 

55.34,8 

60.01,1 

61.63,3 

63.25,5 

67.51.2 
69.33,7 

71.16.2 

75.01,4 

77.04,1 

79.06,8 

4000 

4100 

4200 

32.00,0 

32.80.0 

33.60.0 

40.00. 0 

41.00. 0 

42.00. 0 

48.00,0 

49.20.0 

50.40.0 

56.00,0 

57.40.0 

58.80.0 

64.00,0 

65.60.0 

67.20.0 

72.00,0 

73.80.0 

75.60.0 

80.00,0 

82.00,0 

84.00,0 

4000 

4100 

4200 

32.43.8 

33.24.9 
34.06,0 

40.54,8 

41.56,2 

42.57,5 

- 48.65,8 
49.87,4 
51.09,0 

56.76,7 

58.18,6 

59.60,5 

64.87,7 

66.49,9 

68.12,1 

72.98.6 
74.81,1 

76.63.6 

81.09,6 

83.12,3 

85.15,1 

4300 

4400 

4500 

34.40.0 

35.20.0 
36.00,0 

43.00. 0 

44.00. 0 

45.00. 0 

51.60.0 

52.80.0 
54.00,0 

60.20,0 

61.60,0 

63.00,0 

68.80,0 

70.40,0 

72.00,0 

77.40.0 

79.20.0 
81.00,0 

86.00,0 

58.00. 0 

90.00. 0 

4300 

4400 

4500 

34.87.1 

35.68.2 

36.49.3 

43.58,9 

44.60,3 

■45.61,6 

"52.30,7 

53.52,3 

54.74,0 

61.02,5 

62.44,4 

63.86,3 

69.74,2 

71.36,4 

72.98,6 

78.46.0 
80.28,5 

82.11.0 

87.17,8 

89.20,5 

91.23,3 

4600 

4700 

4800 

36.80.0 

37.60.0 

38.40.0 

46.00. 0 

47.00. 0 

48.00. 0 

55.20.0 

56.40.0 

57.60.0 

64.40.0 

65.80.0 

67.20.0 

73.60.0 

75.20.0 

76.80.0 

82.80,0 

84.60.0 

86.40.0 

92.00. 0 

94.00. 0 

96.00. 0 

4600 

4700 

4800 

37.30.4 

38.11.5 

38.92.6 

46.63,0 

47.64,4 

48.65,8 

55.95,6 

57.17,3 

58.38,9 

65.28,2 

66.70.1 

68.12.1 

74.60,8 

76.23,0 

77.85,2 

83.93.4 
85,75,9 

87.58.4 

93.26,0 

95.28,8 

97.31,5 

4900 

5000 

5100 

39.20.0 
40.00,0 

40.80.0 

49.00. 0 

50.00. 0 

51.00. 0 

58.80.0 
60.00,0 

61.20.0 

68.60,0 

70.i»0,0 

71.40,0 

78.40.0 
80.00,0 

81.60.0 

88.20,0 

90.00,0 

91.80,0 

! 98.00,0 
100.00,0 
102.00,0 

4900 

5000 

5100 

39.73.7 

40.54.8 

41.35.9 

49.67,1 

50.68,5 

51.69,9 

59.60,5 

60.82,2 

62.03,8 

69.54,0 

70.95,9 

72.37,8 

79.47,4 

81.09,6 

82.71,8 

89.40.8 
91.23,3 

93.05.8 

99.34,2 

101.37,0 

103.39,7 

5200 

5300 

5400 

41.60.0 

42.40.0 

43.20.0 

52.00. 0 

53.00. 0 

54.00. 0 

62.40.0 

63.60.0 

64.80.0 

72.80.0 

74.20.0 

75.60.0 

83.20.0 

84.80.0 

86.40.0 

93.60.0 

95.40.0 

97.20.0 

104.00. 0 
' 106.00,0 

108.00. 0 

5200 

5300 

5400 

42.17.0 

42.98.1 

43.79.2 

52.71,2 

53.72,6 

54.74,0 

’63.25,5 

64.47,1 

65.68,8 

73.79,7 

75.21.6 

76.63.6 

84.34,0 

85.96,2 

87.58,4 

94.88.2 
96.70,7 

98.53.2 

105.42,5 

107.45,2 

109.47,9 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

44.00,0 

44.80.0 

45.60.0 

55.00. 0 

56.00. 0 

57.00. 0 

66.00,0 

67.20.0 

68.40.0 

77.00,0 

78.40.0 

79.80.0 

88.00,0 

89.60.0 

91.20.0 

99.00,0 

100.80,0 

102.60,0 

110.00,0 

112.00,0 

114.00,0 

5500 

5600 

5700 

44.60.3 

45.41.4 

46.22.5 

55.75,3 

56.76,7 

57.78,1 

66.90,4 

68.12,1 

69.33,7 

78.05,5 

79.47,4 

80.89,3 

89.20,5 

90.82,7 

92.44,9 

100.35,6 

102.18,1 

104.00,5 

111.50,7 

113.53,4 

115.56,2 

46.40.0 

47.20.0 
48.00,0 

58.00. 0 

59.00. 0 

60.00. 0 

69.60.0 

70.80.0 
72.00,0 

81.20,0 

82.60,0 

84.00,0 

92.80.0 

94.40.0 
96.00,0 

104.40.0 

106.20.0 
108.00,0 

116.00,0 

118.00,0 

120.00,0 

5800 

5900 

6000 

47.03.6 

47.84.7 

48.65.8 

58.79,5 

59.80,8 

60.82,2 

70.55,3 

71.77,0 

72.98,6 

82.31.2 

83.73.2 
85.15,1 

94.07,1 

95.69,3 

97.31,5 

105.83,0 

107.65,5 

109.47,9 

117.58,9 

119.61,6 

121.64,4 

6100 

6200 

6300 

48.80.0 

49.60.0 

50.40.0 

61.00,0 

62.00,0 

63.00,0 

73.20.0 

74.40.0 

75.60.0 

85.40.0 

86.80.0 
88.20,0 

97.60.0 

99.20.0 
100.80,0 

109.80.0 

111.60.0 
113.40,0 

122.00,0 

124.00. 0 

126.00. 0 

6100 

6200 

6300 

49.46.8 

50.27.9 
51.09,0 

61.83,6 

62.84,9 

63.86,3 

74.20,3 

75.41,9 

76.63,6 

86.57,0 

87.98,9 

89.40,8 

98.93,7 

100.55,9 

102.18,1 

111.30,4 

113.12,9 

114.95,3 

123.67,1 

125.69,9 

127.72,6 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

51.20.0 
52.00,0 

52.80.0 

64.00. 0 

65.00. 0 

66.00. 0 

76.80.0 
78.00,0 

79.20.0 

89.60.0 
91.00,0 

92.40.0 

102.40.0 
104.00,0 

105.60.0 

115.20.0 
117.00,0 

118.80.0 

128.00,0 

130.00. 0 

132.00. 0 

6400 

6500 

6600 

-'51.90,1 

52.71.2 

53.52.3 

64.87,7 

65.89,0 

66.90,4 

77.85,2 

79.06,8 

80.28,5 

90.82.7 

92.24.7 
93.66,6 

103.80,3 

105.42,5 

107.04,7 

116.77,8 

118.60,3 

120.42,7 

129.75,3 

131.78,1 

133.80,8 

53.60.0 

54.40.0 

55.20.0 

67.00. 0 

68.00. 0 
69.00,0 

80.40.0 

81.60.0 
82.80,0 

93.80.0 

95.20.0 

96.60.0 

107.20.0 

108.80.0 
110.40,0 

120.60,0 

122.40.0 

124.20.0 

134.00. 0 

136.00. 0 

138.00. 0 

6700 

6800 

6900 

‘ ’54.33,4 

55.14.5 

55.95.6 

67.91,8 

68.93,2 

69.94,5 

“ 81.50,1 
82.71,8 
83.93,4 

95.08,5 

96.50,4 

97.92,3 

108.66,8 

110.29,0 

111.91,2 

122.25,2 

124.07,7 

125.90,1 

135.83,6 

137.86,3 

139.89,0 

7000 

7100 

7200 

56.60.0 

56.80.0 

57.60.0 

70.09,0 

71.00. 0 

72.00. 0 

84.00,0 

85.20.0 

86.40.0 

98.00,0 

99.40,0 

100.80,0 

112.00,0 

113.60.0 

115.20.0 

126.00,0 

127.-80,0 

129.60,0 

140.00. 0 

142.00. 0 

144.00. 0 

7000 

7100 

7200 

--56.76,7 

57.57.8 

58.38.9 

70.95,9 

71.97,3 

72.98,6 

'85.15,1 

86.36,7 

87,58,4 

99.34,2 

100.76,2 

102.18,1 

113.53,4 

115.15,6 

116.77,8 

127.72,6 

129.55,1 

131.37,5 

141.91,8 

143.94,5 

145.97,3 

7300 

7400 

7500 

58.40.0 

59.20.0 
60.00,0 

73.00. 0 

74.00. 0 

75.00. 0 

87.60.0 

88.80.0 
90.00,0 

102.20,0 

103.60,0 

105.00,0 

116.80,0 

118.40,0 

120.00,0 

131.40.0 

133.20.0 
135.00,0 

146.00. 0 

148.00. 0 

150.00. 0 

> 7300 
7400 
7500 

'59.20,0 

60.01,1 

60.82,2 

74.00,0 

75.01,4 

76.02,7 

88.80,0 

90.01,6 

91.23,3 

103.60,0 

105.01,9 

106.43,8 

118.40,0 

120.02,2 

121.64,4 

133.20,0 

135.02,5 

136.84,9 

148.00,0 

150.02,7 

152.05,5 

7600 

7700 

7800 

60.80,0 

61.60,0 

62.40,0 

76.00. 0 

77.00. 0 

78.00. 0 

91.20.0 

92.40.0 

93.60.0 

106.40.0 

107.80.0 

109.20.0 

121.60,0 

123.20.0 

124.80.0 

136.80.0 

138.60.0 

140.40.0 

152.00. 0 

154.00. 0 

156.00. 0 

7600 

7700 

7800 

' 61.63,3 

62.44.4 

63.25.5 

77.04,1 

78.05,5 

79.06,8 

92.44,9 

93.66,6 

94.88,2 

107185,81  123.26,6 
109.27,7  124.88,8 
1 1 0. 69,6 1 126.51,0 

138.67,4 
140.49.9 
142  32,3 

154.08,2 

156.11,0 

158.13,7 

7900 

8000 

8100 

63.20.0 
64.00,0 

64.80.0 

79.00. 0 

80.00. 0 
81.00,0 

94.80.0 
96.00,0 

97.20.0 

110.60,0 

112.00,0 

113.40,0 

126.40.0 
128.00,0 

129.60.0 

142.20.0 
144.00,0 

145.80.0 

158.00. 0 

160.00. 0 
162.00,0 

7900 

8000 

8100 

-'64.06,6 

64.87.7 

65.68.8 

80.0^2 

81.09,6 

82.11,0 

96.09,9 

97.31,5 

98.53,2 

’112.11,5 

113.53,4 

114.95,3 

128.13.21 

129.75,3 

131.37,5 

144.14,81 
145.97,3 
1 47. 73, 7 1 

160.16,4 

162.19,2 

164.21,9 

8200 

8300 

8400 

65.60.0 

66.40.0 

67.20.0 

82.00,0 

83.00. 0 

84.00. 0 

98.40.0 

99.60.0 
100.80,0 

114.80.0 

116.20.0 
117.60,0 

131.20.0 

132.80.0 

134.40.0 

147.60.0 

149.40.0 

151.20.0 

164.00. 0 

166.00. 0 
168.00,0 

8200 

8300 

8400 

66.49,9 

67.31.0 

68.12.1 

83.12,3 

84.13,7 

85.15,1 

99.74,8 

100.96,4 

102.18,1 

116.37,3 

117.79,2 

119.21,1 

132.99,7 

134.61,9 

136.24,1 

149.62,2 

151.44,7 

153.27,1 

166.24,7 

168.27,4 

170.30,1 

8500 

8600 

8700 

68.00,0 

68.80,0 

69.60,0 

85.00. 0 

86.00. 0 
87.00,0 

102.00,0 

103.20.0 

104.40.0 

119.00,0 

120.40.0 

121.80.0 

136.00,0 

137.60.0 

139.20.0 

153.00,0 

154.80.0 

156.60.0 

170.00. 0 

172.00. 0 

174.00. 0 

8500 

8600 

8700 

68.93.2 

69.74.2 

70.55.3 

86.16,4 

87.17,8 

88.19,2 

103.39,7 

104.61,4 

105.83,0 

120.63,0 

122.04,9 

123.46,8 

137.86,3 

139.48,5 

141.10,7 

155.09,61 
156.92,1 
1 58.74,5) 

172.32,9 

174.35,6 

176.38,4 

8800 

8900 

9000 

70.40.0 

71.20.0 
72.00,0 

88.00,0 

89.60,0 

90.00,0 

105.60.0 

106.80.0 
108.00,0 

123.20.0 

124.60.0 
126.00,0 

140.80.0 

142.40.0 
144.00,0 

158.40.0 

160.20.0 
162.00,0 

176.00. 0 

178.00. 0 

180.00. 0 

8800 

8900 

9000 

71.36.4 

72.17.5 

72.98.6 

89.20,5 

90.21,9 

91.23,3 

107.04,7 

108.26,3 

109.47,9 

124.88,8 

126.30,7 

127.72,6 

142.72,9 

144.35,1 

145.97,3 

160.57,01 

162.39,5 

164.21,9 

178.41,1 

180.43,8 

182.46,6 

9100 

9200 

9300 

72.80.0 

73.60.0 

74.40.0 

91.00. 0 

92.00. 0 

93.00. 0 

109.20.0 

110.40.0 

111.60.0 

127.40.0 

128.80.0 
130.20,0 

145.60.0 

147.20.0 

148.80.0 

163.80.0 

165.60.0 

167.40.0 

182.00,0 

184.00. 0 

186.00. 0 

9100 

9200 

9300 

73.79.7 

74.60.8 

75.41.9 

92.24,7 

93.26,0 

94.27,4 

110.69,6 

111.91,2 

113.12,9 

129.14,5 

130.56.4 

131.98.4 

147.59,51 

149.21,6 

150.83,8! 

166.04,4 

167.86,8 

169.69,3 

184.49,3 

186.52,1 

188.54,8 

9400 

9500 

9600 

75.20.0 
76.00,0 

76.80.0 

94.00. 0 

95.00. 0 

96.00. 0 

112.80,0 

114.00,0 

115.20,0 

131.60.0 
133.00,0 

134.40.0 

150.40.0 
152.00,0 

153.60.0 

169.20.0 
171.00,0 

172.80.0 

188.00,0 

190.00. 0 

192.00. 0 

9400 

9500 

9600 

76.23.0 

77.04.1 

77.85.2 

95.28,8 

96.30,1 

97.31,5 

114.34,5 

115.56,2 

116.77,8 

133.40,3 

134.82,2 

136.24,1 

152.46,0 

154.08,2 

155.70,4 

171.51,8 

173.34,2 

175.16,7 

190.57,5 

192.60,3 

194.63,0 

9700 

9800 

9900 

77.60.0 

78.40.0 

79.20.0 

97.00. 0 

98.00. 0 

99.00. 0 

116.40.0 

117.60.0 

118.80.0 

135.80.0 

137.20.0 

138.60.0 

155.20.0 

156.80.0 

158.40.0 

174.60.0 

176.40.0 

178.20.0 

194.00. 0 

196.00. 0 

198.00. 0 

9700 

9800 

9900 

78.66.3 

79.47.4 

80.28.5 

98.32,9 

99.34,2 

100.35,6 

117.99,5 

119.21,1 

120.42,7 

137.66,0 

139.07.9 

140.49.9 

157.32,6 

158.94,8 

160.57,0 

176.99,2 

178.81,6 

180.64,1 

196.65,8 

198.68,5 

200.71,2 

10090 

80.00,0 

100.00,0 

120.00,0 

140.00,0 

160.00,0 

180.00,0 

200.00,0 

IOOOO 

81.09,6 

101.37,0 

121.64,4|  141.91, 8|  162.19, 2|  182.46, C|  202.74,0  |‘ 

March.  14th— 73  DAYS — 2 months  14  days. 
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2700 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 


4900 

5000 

5100 


5200 

5300 

5400 


5500 

5600 

5700 


5800 

5900 

6000 


6100 

6200 

6300 


6100 

6500 

6600 


6700 

6800 

6900 


7000 

7100 

7200 


7300 

7400 

7500 


7600 

7700 

7800 


7900 

8000 

8100 


8200 

8300 

8400 


8500 

8600 

8700 


8800 

8900 

9000 


9100 

9200 

9300 


9400 

9500 

9600 


9700 

9800 

9900 


10060 


March  15th— 74  DAYS — 2 months  15  days^ 


-4-j  ! 

E 

< 1 

75  DAYS. 

Ratef 

4 f 5 

6 

7 

8 

L9 

| 10  ! 

lOO 

200' 

300 

.82,2 

1.64,4 

2.46,6 

1.02,7 

2.05,5 

3.08,2 

1.23,3 

2.46,6 

3.69,9 

1.43,8 

2.87,7 

4.31,5 

1.64,4 

3.28,8 

4.93,2 

1.84.9 

3.69.9 
5.54,8 

2.05,5 

4.11,0 

6.16,4 

400 

500 

GOO 

2.28,8 
4.1  .0 
4.03,2 

4.11,0 

5.13,7 

6.16,4 

4.93,2 

6.16,4 

7.39,7 

5.75,3 

7.19,2 

8.63,0 

6.57,5 

8.21,9 

9.86,3 

7.39.7 

9.24.7 
11.09,6 

8.21,9 

10.27,4 

12.32,9 

700 

800 

OOO 

6.76,3 

6.67.6 

7.89.7 

7.19,2 

8.21,9 

9.24,7 

8.63,0 

9.86,3 

11.09,6 

10.06,8 

11.50,7 

12.94,5 

11.50,7 

13.15,1 

14.79,5 

12.94.5 

14.79.5 
16.64,4 

14.38,4 

16.43,8 

18.49,3 

1000 

HOO 

1200 

8.21,0 

0.04,1 

9.86,3 

10.27,4 

11.30,1 

12.32,9 

12.32,9 

13.56,2 

14.79,5 

14.38,4 

15.82,2 

17.26,0 

16.43,8 

18.08,2 

19.72,6 

18.49,3 

20.34.2 

22.19.2 

20.54.8 
22.60,3 

24.65.8 

1300 

1400 

1500 

10.68,5 

11.50,7 

12.32,9 

13.35,6 

14.38,4 

15.41,1 

16.02,7 

17.26,0 

18.49,3 

18.69,9 

20.13,7 

21.57,5 

21.37,0 

23.01,4 

24.65,8 

24.04,1 

25.89.0 

27.74.0 

26.71.2 
28.76,7 

30.82.2 

1000 

1700 

1800 

13.15,1 

13.97,3 

14.79,5 

16.43,8 

17.46,6 

18.49,3 

19.72,0 

20.95,9 

22.19,2 

23.01,4 

24.45,2 

25.89,0 

26.30,1 

27.94,5 

29.58,9 

214.58,9 

31.43.8 

33.28.8 

32.87,7 

34.93,2 

36.98,6 

1900 

2000 

2100 

15.61,6 

16.43,8 

17.26,0 

19.52,1 

20.54,8 

21.57,5 

23.42,5 

24.65,8 

25.89,0 

27.32,9 

28.76,7 

30.20,5 

31.23,3 

32.87,7 

34.52,1 

35.13,7 

36.98.6 

38.83.6 

39.04.1 
41.09,6 

43.15.1 

2200 

2300 

2400 

18.08,2 

18.90,4 

19.72,6 

22.60,3 

23.63,0 

24.65,8 

27.12,3 

28.35,6 

29.58,9 

31.64,4 

33.08,2 

34.52,1 

36.16,4 

37.80,8 

39.45,2 

40.68,5 

42.53.4 

44.38.4 

45.20.5 
47.26,0 

49.31.5 

2500 

2600 

2700 

20.54,8 

21.37,0 

22.19,2 

25.68,5 

26.71,2 

27.74,0 

30.82,2 

32.05,5 

33.28,8 

35.95,9 

37.39,7 

38.83,6 

41.09,6 

42.74,0 

44.38,4 

46.23,3 

48.08.2 

49.93.2 

51.37,0 

53.42,5 

55.47,9 

2800 

2900 

3000 

23.01,4 

23.83,6 

24.65,8 

28.76,7 

29.79,5 

30.S2.2 

34.52,1 

35.75,3 

36.98,6 

40.27,4 

41.71,2 

43.15,1 

46.02,7 

47.67,1 

49.31,5 

51.78,1 

53.63,0 

55.47,9 

57.53.4 
59.58,9 

61.64.4 

3100 

3200 

3300 

25.47.0 

26.30.1 
27.12,3 

31.84,9 

32.87,7 

33.90,4 

38.21,9 

39.45,2 

40.68,5 

44.58,9 

46.02,7 

47.46,6 

50.96,9 

52.60,3 

54.24,7 

57.32,9 

59.17,8 

61.02,7 

63*69,9 

65.75,3 

67.80,8 

3400 

3500 

3600 

27.94,5 

28.76,7 

29.58,9 

34.93,2 

35.95,9 

36.98,6 

41.91,8 

43.15,1 

44.38,4 

48.90,4 

50.34,2 

51.78,1 

55.89,0 

57.53,4 

59.17,8 

62.87,7 

64.72,6 

66.57,5 

69.86.3 
71.91,8 

73.97.3 

3700 

3800 

3900 

30.41,1 

31.23,3 

32.05,5 

38.01,4 

39.04,1 

40.06,8 

45.61,6 

46.84,9 

48.08,2 

53.21,9 

54.65,8 

56.09,6 

60.82,2 

62.46,6 

64.11,0 

68.42,5 

70.27,4 

72.12,3 

76.02.7  [ 
78.08,2 

80.13.7 

4000 

4100 

4200 

32.87,7 

33.69,9 

34.52,1 

41.09,6 

42.12,3 

43.15,1 

49.31,5 

50.54,8 

51.78,1 

57.53,4 

58.97,3 

60.41,1 

65.75,3 

67.39,7 

69.04,1 

73.97,3 

75.82,2 

77.67,1 

82.19,2 

84.24,7 

86.30,1 

4300 

4400 

4500 

35.34,2 

36.16,4 

36.98,6 

44.17,8 

45.20,5 

46.23,3 

53.01,4 

54.24,7 

55.47,9 

61.34,9 

63.28,8 

64.72,6 

70.68,5 

72.32,9 

73.97,3 

79.52,1 

81.37,0 

83.21,9 

88.35.6 
90.41,1 

92.46.6 

4600 

4700 

4800 

37.80,8 

38.63,0 

39.45,2 

47.26,0 

48.28,8 

49.31,5 

56.71,2 

57.94,5 

59.17,8 

66.16,4 

67.60,3 

69.04,1 

75.61,6 

77.26,0 

78.90,4 

85.06.8 

86.91.8 
88.76,7 

94.52,1 
96.57,5 
98.63,0  I 

4900 

5000 

5100 

40.27,4 

41.09,6 

41.91,8 

50.34,2 

51.37,0 

52.39,7 

60.41,1 

61.64,4 

62.87,7 

70.47,9 

71.91,8 

73.35,6 

80.54,8 

82.19,2 

83.83,6 

90.61.6 

92.46.6 
94.31,5 

100.68.5  ! 
102.74,0  1 

104.79.5  t 

5200 

5300 

5400 

42.74,0 

43.56,2 

44.38,4 

53.42,5 

54.45,2 

55.47,9 

64.11,0 

65.34,2 

66.57,5 

74.79,5 

76.23,3 

77.67,1 

85.47,9 

87.12,3 

88.76,7 

96.16.4 

98.01.4 
99.86,3 

106.84.9 
108.90,4 

110.95.9  ! 

5500 

5600 

5700 

45.20,5 

46.02,7 

46.84,9 

56.50,7 

57.53,4 

58.56,2 

67.80,8 

69.04,1 

70.27,4 

79.11,0 

80.54,8 

81.98,6 

90.41,1 

92.05,5 

93.69,9 

101.71.2 

103.56.2 
105.41,1 

113.01,4 
115.06,8 
117.12,3  i 

1 5800 
5900 
1 6000 

47.67,1 

48.49,3 

49.31,5 

59.58,9 

60.61,6 

61.64,4 

71.50,7 

72.74,0 

73.97,3 

83.42,5 

84.86,3 

86.30,1 

95.34,2 

96.98,6 

98.63,0 

107.26.0 

109.11.0 
110.95,9 

119.17.8  ll 
121.23,3  I' 

123.28.8  | 

6100 
6200 
I 6300 

50.13,7 

50.95,9 

51.78,1 

62.67,1 

63.69,9 

64.72,6 

75.20,5 

76.43,8 

77.67,1 

87.74,0 

89.17,8 

90.61,6 

100.27,4 

101.91,8 

103.56,2 

112.80,8 

114.65,8 

116.50,7 

125.34.2  i 
127.39,7 

129.45.2  | 

6400 

6500 

6600 

52.60,3 

53.42,5 

54.24,7 

65.75,3 

66.78,1 

67.80,8 

78.90,4 

80.13,7 

81.37,0 

92.05,5 

93.49,3 

94.93,2 

105.20,5 

106.84,9 

108.49,3 

118.35,6 

120.20.5 

122.05.5 

131.50,7 
133.56,2 
135.61,6  ; 

6700 
6800 
I 6900 

55.06,8 

55.89,0 

56.71,2 

68.83,6 

69.86,3 

70.89,0 

82.60,3 

83.83,6 

85.06,8 

96.37,0 

97.80,8 

99.24,7 

110.13,7 

111.78,1 

113.42,5 

123.90,4 

125.75.3 

127.60.3 

137.67.1 
139.72,6 

141.78.1 

7000 

7100 

7200 

57.53,4 

58.35,6 

59.17,8 

71.91,8 

72.94,5 

73.97,3 

86.30,1 

87.53,4 

88.76,7 

100.68,5 

102.12,3 

103.56,2 

115.06,8 

116.71,2 

118.35,6 

129.45,2 

131.30.1 

133.15.1 

143.83,6 

145.89,0 

147.94,5 

i 7300 
! 7400 

7500 

60.00,0 

60.82,2 

61.64,4 

75.00,0 

76.02,7 

77.05,5 

90.00,0 

91.23,3 

92.46,6 

105.00,0 

106.43,8 

107.87,7 

120.00,0 

121.64,4 

123.28,8 

135.00,0 

136.84.9 

138.69.9 

150.00,0 

152.05,5 

154.11,0 

7600 

7700 

7800 

62.46,6 

63.28,8 

64.11,0 

78.08,2 

79.11,0 

80.13,7 

93.69,9 

94.93,2 

96.16,4 

109.31,5 

110.75,3 

112.19,2 

124.93,2 

126.57,5 

128.21,9 

140.54,8 

142.39.7 

144.24.7 

156.16.4 
158.21,9 

160.27.4 

7900 

8000 

8100 

64.93.2 

65.75.3 
66.57,5 

81.16,4 

82.19,2 

83.21,9 

97.39,7 

98.63,0 

99.86,3 

113.63,0 

115.06,8 

116.50,7 

129.86,3 

131.50,7 

133.15,1 

146.09,6 

147.94.5 

149.79.5 

162.32,9 

164.38,4 

166.43,8 

8200 

8300 

8400 

67.39,7 

68.21,9 

69.04,1 

84.24,7 

85.27,4 

86.30,1 

101.09,6 

102.32,9 

103.56,2 

117.94,5 

119.38,4 

120.82,2 

134.79,5 
136.43, 8' 
138.08,2 

151.64,4 

153.49,3 

155.34,2 

168.49.3 
170.54,8 

172.60.3 

8500 

8600 

8700 

69.86,3 
70.68,5 
‘ 71.50,7 

87.32,9 

88.35,6 

89.38,4 

104.79,5 

106.02,7 

107.26,0 

122.26,0. 

123.69,9 

125.13,7 

139.72,6 

141.37,0 

143.01,4 

157.19,2 

159.04,1 

160.89,0 

174.65,8 

176.71,2 

178.76,7 

8800 

8900 

9000 

72.32,9 

73.15,1 

73.97,3 

90.41,1 

91.43,8 

92.46,6 

108.49,3 

109.72,6 

110.95.9 

126.57,5 

128.01,4 

129.45,2 

144.65,8 

146.30,1 

147.94,5 

162.74,0 

164.58,9 

166.43,8 

180.82,2 

182.87,7 

184.93.2 

9100 

9200 

9300 

74.79,5 
75.61, c 
76.43,8 

93.49,3 

94.52,1 

95.54,8 

112.19,2 

113.42.5 

114.65,8 

130.89,0 

132.32,9 

133.76,7 

149.58,9 

151.23,3 

152.87,7 

168.28,8 

170.13,7 

171.98,6 

186.98.6 
189.04,1 

191.09.6 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

77.26,0 

78.08,2 

78.90.4 

96.57,5 

97.60,3 

98.63,0 

115.89,0 

117.12,3 

118.35,6 

135.20,5 

136.64,4 

138.08,2 

154.52,1 

156.16,4 

157.80,8 

173.83,6 

175.68,5 

177.53,4 

193.15,1 

195.20,5 

197.26,0 

79.72,6 

80.54,8 

81.37,0 

99.65,8 

100.68,5 

101.71,2 

119.58,9 

120.82,2 

122.05,5 

139.52,1 

140.95,9 

142.39,7 

159.45,2 

161.09,6 

162.74,0 

179,38,4 

181.23,3 

183.08,2 

199.31.5 
201.37,0 

203.42.5 

lOOOO 

82.19,2 

102.74,0 

123.28,8 

143.83,6|  164.38,4 

184.93,2 

205.47,9 

March  16th— 75  DAYS  2 months  16  days. 

E 

< 

76  DAYS. 

E 

< 

Rate. 

4 

S | 6 

) 7 

8 

9 

10 

Rate. 

loo 

200 

300 

.83,3 

1.66,6 

2.49,9 

1.01,1 

2.08,2 

3.12,3 

1.24.9 

2.49.9 
3.74,8 

1.45,8 

2.91,5 

4.37,3 

1.66,6 

3.33,2 

4.99,7 

1.87,4 

3.74,8 

5.62,2 

2.08,2 

4.16,4 

6.24,7 

too 

200 

300 

400 

600 

600 

3.33,2 

4.16,4 

4.99,7 

4.16.4 

5.20.5 
6.24,7 

’ 4.99,7 
‘6.24,7 
X.49,0 

5.83,0 

7.28,8 

8.74,5 

6.66,3 

8.32,9 

9.99,5 

7.49,6 

9.37,0 

11.24,4 

8.32,9 

10.41,1 

12.49,3 

400 

600 

600 

700 

800 

OOO 

5.83,0 

6.66,3 

7.49,6 

7.28.8 

8.32.9 
9.37,0 

8.74.5 

9.99.5 
11.24,4 

10.20,3 

11.66,6 

13.11,8 

11.66,0 

13.32,6 

14.99,2 

13.11,8 

14.99,2 

16.86,6 

14.57,5 

16.65,8 

18.74,0 

700 
800 
OOO 
lOOO 
1 1 oo 
1200 
1300 
1400 
1600 

lOOO 

1100 

1200 

8.32,9 

9.16,2 

9.99,5 

10.41.1 

11.45.2 

12.49.3 

12.49,3 

13.74.2 

14.99.2 

14.57,5 

16.03,3 

17.49,0 

16.65.8 
18.32,3 

19.98.9 

18.74,0 

20.61,4 

22.48,8 

20.82,2 

22.90,4 

24.98,6 

1300 

1400 

1500 

10.82,7 

11.66,0 

12.49,3 

13.53.4 

14.57.5 

15.61.6 

16.24,1 

17.49.0 

18.74.0 

18.94,8 

20.40,5 

21.86,3 

21.65,5 

23.32,1 

24.98,0 

24.36,2 

26.23,6 

28.11,0 

27.06,8 

29.15,1 

31.23,3 

1600 

1700 

1800 

1000 

2000 

2100 

13.32,6 

14.15,9 

14.99,2 

16.65.8 

17.69.9 
18.74,0 

19.98,9 

21.23.8 

22.48.8 

23.32,1 

24.77,8 

26.23,6' 

26.65,2 

28.31,8 

29.98,4 

29.98,4 

31.85,8 

33.73,2 

33.31,5 

35.39,7 

37.47,9 

1 GOO 
1 700 
1800 

15.82,5 

16.65,8 

17.49,0 

19.78.1 

20.82.2 
21.86,3 

23.73,7 

24.98.6 

26.23.6 

27.69,3 

29.15,1 

30.60,8 

31.64,9 

33.31,5 

34.98,1 

35.60,5 

37.47,9 

39.35,3 

39.56,2 

41.64,4 

43.72,6 

lOOO 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

2200 

2300 

2400 

18.32.8 
19.15,6 

19.98.9 

22.90.4 

23.94.5 

24.98.6 

27.48,5 

28.73.4 

29.98.4 

32.06,6 

33.52,3 

34.98,1 

36.64.7 
38.31,2 

39.97.8 

41.22,7 

43.10,1 

44.97,5 

45.80,8 

47.89,0 

49.97,3 

2500 

2600 

2700 

20.82,2 

21.65,6 

22.48,8 

26.02.7 

27.06.8 
28.11,0 

31.23,3 

32.48.2 

33.73.2 

36.43,8 

37.89,6 

39.35,3 

41.64.4 
43.31,0 

44.97.5 

46.84,9 

48.72,3 

50.59,7 

52.05,5 

54.13,7 

56.21,9 

2600 

2600 

2700 

2800 

2000 

3000 

23.32,1 

24.15,3 

24.98,6 

29.15.1 

30.19.2 

31.23.3 

34.98,1 

36.23,0 

37.47,9 

40.81,1 

42.26,8 

43.72,6 

46.64,1 

48.30,7 

49.97,3 

52.47,1 

54.34,5 

56.21,9 

58.30,1 

60.38,4 

62.46,6 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

25.81,9 

26.65,2 

27.48,5 

32.27.4 

33.31.5 

34.35.6 

38.72,9 

39.97,8 

41.22,7 

45.18,4 

46.64,1 

48.09,9 

51.63,8 

53.30,4 

54.97,0 

58.09,3 

59.96,7 

61.84,1 

64.54,8 

66.63,0 

68.71,2 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

28.31,8 

29.15,1 

29.98,4 

35.39.7 

36.43.8 

37.47.9 

42.47,7 

43.72,6 

44.97,5 

49.55,6 

51.01,4 

52.47,1 

56.63,6 

58.30,1 

59.9(L7 

63.71,5 

65.58,9 

67.46,3 

70.79,5 

72.87,7 

74.95,9 

3400 

3600 

3600 

3700 

3800 

3000 

30.81,6 

31.64,9 

32.48,2 

38.52.1 

39.56.2 

40.60.3 

46.22,5 

47.47,4 

48.72,3 

53.92,9 

55.38,6 

56.84,4 

61.63.3 
63.29,9 

64.96.4 

69.33,7 

71.21,1 

73.08,5 

77.04,1 

79.12,3 

81.20,5 

3700 

3800 

3000 

li  4000 
4100 
4200 

33.31,5 
34.14,8 
34  98,1 

41.64.4 

42.68.5 

43.72.6 

49.97,3 

51.22,2 

52.47,1 

58.30,1 

59.75,9 

61.21,6 

66.63,0 

68.29,6 

69.96,2 

74.95,9 

76.83,3 

78.70,7 

83.28,8 

85.37,0 

87.45,2 

4000 

4100 

4200 

4300  35.81,4 

4400  36.64,7 

4500)  37.47,9 

44.76.7 

45.80.8 

46.84.9 

53.72,1 

54.97,0 

56.21,9 

62.67,4 

64.13,2 

65.58,9 

71.62,7 

73.29,3 

74.95,9 

80.58,1 

82.45,5 

84.32,9 

89.53,4 

91.61,6 

93.69,9 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

38.31,2 

39.14,5 

39.97,8 

47.89,0 

48.93.2 

49.97.3 

57.46.8 

58.71.8 
59.96,7 

67.04,7 

68.50,4 

69.96,2 

76.62.5 
78.29,0 

79.95.6 

86.20,3 

88.07,7 

89.95,1 

95.78,1 

97.86,3 

99.94,5 

4600 

4700 

4800 

4000 

5000 

5100 

40.81,1 

41.64,4 

42.47,7 

51.01.4 

52.05.5 

53.09.6 

61.21,6 

62.46,6 

63.71,5 

71.41,9 

72.87,7 

74.33,4 

81.62,2 

83.28,8 

84.95,3 

91.82,5 

93.69,9 

95.57,3 

102.02,7 

104.11,0 

106.19,2 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

43.31,0 

44.14,2 

44.97,5 

54.13.7 

55.17.8 

56.21.9 

64.96.4 

66.21.4 
67.46,3 

75.79,2 

77.24,9 

78.70,7 

86.61,9 

88.28,5 

89.95,1 

97.44,7 

99.32,1 

101.19,5 

108.27,4 

110.35,6 

112.43,8 

5200 

5300 

5400 

5500 
5600 
| 5700 

45.80,8 

46.64,1 

47.47,4 

57.26.0 

58.30.1 

59.34.2 

68.71.2 

69.96.2 
71.21,1 

80.16,4 

81.62,2 

83.07,9 

91.61,6 

93.28,2 

94.94,8 

103.06,8 

104.94,2 

106.81,6 

114.52,1 

116.60,3 

118.68,5 

5500 

5600 

5700 

i 5800 
1 5000 
6000 

48.30,7 

49.14,0 

49.97,3 

60.38.4 

61.42.5 

62.46.6 

72.46.0 

73.71.0 
74.95,9 

84.53,7 

85.99,5 

87.45,2 

96.61.4 
98.27,9 

99.94.5 

108.69,0 

110.56,4 

112.43,8 

120.76,7 

122.84,9 

124.93,2 

5800 

5000 

6000 

6100 

6200 

6300 

- 50.80,5 
51.63,8 
52.47,1 

63.50.7 

64.54.8 

65.58.9 

76.20.8 

77.45.8 
78.70,7 

88.91,0 

90.36,7 

91.82,5 

101.61,1 

103.27,7 

104.94,2 

114.31,2 

116.18,6 

118.06,0 

127.01,4 

129.09,6 

131.17,8 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

53.30,4 

54.13,7 

54.97,0 

66.63.0 

67.67.1 

68.71.2 

79.95,6 

81.20.5 

82.45.5 

93.28,2 

94.74,0 

96.19,7 

106.60,8 

108.27,4 

109.94,0 

119.93,4 

121.80,8 

123.68,2 

133.26,0 

135.34,2 

137.42,5 

6400 

6500 

6600 

6700  55.80,3 

6800  56.63,6 

6000  57.46,8 

69.75,3 

70.79.5 

71.83.6 

83.70,4 

84.95.3 

86.20.3 

97.65,5 

99.11,2 

100.57,0 

111.60,5 

113.27,1 

114.93,7 

125.55,6 

127.43,0 

129.30,4 

139.50,7 

141.58,9 

143.67,1 

6700 

6800 

6000 

7000 

7100 

7200 

58.30,1 

59.13,4 

59.96,7 

72.87.7 

73.91.8 

74.95.9 

87.45,2 

88.70.1 

89.95.1 

102.02,7 

103.48,5 

104.94,2 

116.60.3 
118.26,8 

119.93.4 

131.17,8 

133.05,2 

134.92,6 

145.75,3 

147.83,6 

149.91,8 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

60.80,0 

61.63,3 

62.46,6 

76.00,0 

77.04.1 

78.08.2 

91.20,0 

92.44.9 

93.69.9 

106.40,0 

107.85,8 

109.31,5 

121.60,0 

123.26,6 

124.93,2 

136.80,0 

138.67,4 

140.54,8 

152.00,0 

154.08,2 

156.16,4 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

63.29,9 

64.13,2 

64.96,4 

79.12.3 

80.16.4 

81.20.5 

94.94,8 

96.19.7 

97.44.7 

110.77,3 

112.23,0 

113.68,8 

126.59,7 

128.26,3 

129.92,9 

142.42,2 

144.29,6 

146.17,0 

158.24,7 

160.32,9 

162.41,1 

7600 

7700 

7800 

7000 

8000 

8100 

65.79,7 

66.63,0 

67.46,3 

82.24.7 

83.28.8 

84.32.9 

98.69,6 

99.94,5 

101.19,5 

115.14,5 

116.60,3 

118.06,0 

131.59.5 
133.26,0 

134.92.6 

148.04,4 

149.91,8 

151.79,2 

164.49,3 

166.57,5 

168.65,8 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

68.29,6 

69.12,9 

69.96,2 

85.37.0 

86.41.1 

87.45.2 

102.44,4 

103.69,3 

104.94,2 

119.51,8 

120.97,5 

122.43,3 

136.59.2 
138.25,8 

139.92.3 

153.66,6 

155.54,0 

157.41,4 

170.74,0 

172.82,2 

174.90,4 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

70.79,5 

71.62,7 

72.46,0 

88.49.3 

89.53.4 

90.57.5 

106.19,2 

107.44,1 

108.69,0 

123.89,0 

125.34,8 

126.80,5 

141.58,9 

143.25,5 

144.92,1 

159.28,8 

161.16,2 

163.03,1 

176.98,6 

179.06,8 

181.15,1 

8500 
8600 
8700  1 

8800 

8000 

0000 

73.29,3 

74.12,6 

74.95,9 

91.61,6 

92.65.8 

93.69.9 

109.94,0 

111.18,9 

112.43,8 

128.26,3 

129.72,1 

131.17,8 

146.58,6 

148.25,2 

149.91,8 

164.91,0 

166.78,4 

168.65,8 

183.23,3 

185.31,5 

187.39,7 

8800 
8000  1 
9000  1 

OlOO 

0200 

0300 

75.79,2 

76.62,5 

77.45,8 

94.74.0 

95.78.1 

96.82.2 

113.68,8 

114.93,7 

116.18,6 

132.63,6 

134.09,3 

135.55,1 

151.58.4 
153.24,9 

154.91.5 

170.53,2 

172.40,5 

174.27,9 

189.47,9 

191.56,2 

193.64,4 

9100  ! 
0200  1 
0300  | 

0400 

0500 

0600 

78.29,0 

79.12,3 

79.95,6 

97.86.3 

98.90.4 

99.94.5 

117.43,6 

118.68,5 

119.93,4 

137.00,8 

138.46,6 

139.92,3 

156.58.1 
158.24,7 

159.91.2 

176.15,3 

178.02,7 

179.90,1 

195.72,6 

197.80,8 

199.89,0 

9400 

9500 

9600 

0700 

0800 

0000 

80.78,9 

81.62,2 

82.45,5 

100.98.6 

102.02.7 

103.06.8 

121.18,4 

122.43,3 

123.68,2 

141.38,1 

142.83,8 

144.29,6 

161.57,8 

163.24,4 

164.91,0 

181.77,5 

183.64,9 

185.52,3 

201.97,3 

204.05,5 

206.13,7 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

83.28,8 

104.11,0 

124.93,2 

145.75,3 

166.57,5 

187.39,7 

208.21,9 

lOOOO 

March  17th-76  DAYS-2  months  17  days. 


77  DAYS. 


March.  18th — 77  DAYS— 2 months  18  days. 


Rate. 

4 

5 

6 

7 

j 8 

9 

10 

1O0 

200 

300 

.84,4 

1.68,8 

2.53,2 

1.05,5 

2.11,0 

3.16,4 

1.26,6 

2.53,2 

3.79,7 

1.47,7 

2.95,3 

4.43,0 

1.68,8 

3.37,5 

5.06,3 

1.89,9 

3.79,7 

5.69,6 

2.11,0 

4.21.9 

6.32.9 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

3.37,5 

4.21,9 

5.06,3 

4.21.9 
5.27,4 

6.32.9 

5.06,3 

6.32,9 

7.59,5 

5.90,7 

7.38,4 

8.86,0 

6.75,1 

8.43,8 

10.12,6 

7.59,5 

9.49,3 

11.39,2 

8.43,8 

10.54.8 

12.65.8 

5.90,7 

6.75,1 

7.59,5 

7.38,4 

8.43,8 

9.49,3 

8.86,0 

10.12,6 

11.39,2 

10.33,7 

11.81,4 

13.29,0 

11.81,4 

13.50,1 

15.18,9 

13.29,0 

15.18,9 

17.08,8 

14.76.7 

16.87.7 
18.98,6 

lOOO 

HOO 

1200 

8.43,8 

9.28,2 

10.12,6 

10.54.8 
11.60,3 

12.65.8 

12.65.8 
13.92,3 

15.18.9 

14.76,7 

16.24,4 

17.72,1 

16.87,7 

18.56,4 

20.25,2 

18.98,6 

20.88,5 

22.78,4 

21.09,6 

23.20.5 

25.31.5 

1300 

1400 

1500 

10.97,0 

11.81,4 

12.65,8 

13.71.2 
14.76,7 

15.82.2 

16.45.5 
17.72,1 

18.98.6 

19.19,7 

20.67,4 

22.15,1 

21.94,0 

23.62,7 

25.31,5 

24.68,2 

26.58,1 

28.47,9 

27.42,5 

29.53.4 

31.64.4 

1600 

1700 

1800 

13.50,1 

14.34,5 

15.18,9 

16.87,7 

17.93,2 

18.98,6 

20.25,2 

21.51,8 

22.78,4 

23.62,7 

25.10,4 

26.58,1 

27.00,3 

28.69,0 

30.37,8 

30.37,8 

32.27,7 

34.17,5 

33.75.3 

35.86.3 

37.97.3 

1900 

2000 

2100 

16.03,3 

16.87,7 

17.72,1 

20.04.1 
21.09,6 

22.15.1 

24.04,9 

25.31,5 

26.58,1 

28. Oh, 8 
29.53,4 
31.01,1 

32.06,6 

33.75,3 

35.44,1 

36.07,4 

37.97,3 

39.87,1 

40.08.2 

42.19.2 
44.30,1 

2200 

2300 

2400 

18.56,4 

19.40,8 

20.25,2 

23.20.5 
24.26,0 

25.31.5 

27.84.7 
29.11,2 

30.37.8 

32.48,8 

33.96,4 

35.44,1 

37.12,9 

38.81,6 

40.50,4 

4-1.77,0 

43.66,8 

45.56,7 

46.41.1 

48.52.1 
50.63,0 

2500 

2600 

2700 

21.09,6 

21.94,0 

22.78,4 

26.37,0 

27.42,5 

28.47,9 

31.64.4 
32.91,0 

34.17.5 

36.91,8 

38.39,5 

39.87,1 

42.19,2 

43.87,9 

45.56,7 

47.46,6 

49.36,4 

51.26,3 

52.74,0 

54.84.9 

56.95.9 

2800 

2900 

3000 

23.62,7 

24.47,1 

25.31,5 

29.53.4 
30.58,9 

31.64.4 

35.44,1 

36.70,7 

37.97,3 

41.34,8 

42.82,5 

44.30,1 

47.25,5 

48.94,2 

50.63,0 

53.16,2 

55.06,0 

56.95,9 

59.06.8 

61.17.8 

63.28.8 

3100 

3200 

3300 

26.15,9 

27.00,3 

27.84,7 

32.69,9 

33.75,3 

34.80,8 

39.23,8 

40.50,4 

41.77,0 

45.77,8 

47.25,5 

48.73,2 

52.31,8 

54.00,5 

55.69,3 

58.85,8 

60.75,6 

62.65,5 

65.39.7 

67.50.7 
69.61,6 

3400 

3500 

3600 

28.69,0 

29.53,4 

30.37,8 

35.86.3 
36.91,8 

37.97.3 

43.03.6 
44.30,1 

45.56.7 

50.20,8 

51.68,5 

53.16,2 

57.38,1 

59.06,8 

60.75,6 

64.55,3 

66.45,2 

68.35,1 

71.72.6 

73.83.6 
75.94,5 

3700 

3800 

3900 

31.22,2 

32.06,6 

32.91,0 

39.02.7 
40. OS, 2 

41.13.7 

46.83.3 
48.09,9 

49.36.4 

54.63,8 

56.11,5 

57.59,2 

62.44,4 

64.13,2 

65.81,9 

70.24,9 

72.14,8 

74.04,7 

78.05,5 

80.16.4 

82.27.4 

4000 

4100 

4200 

33.75,3 

34.59,7 

35.44,1 

42  19,2 
43.24,7 
44.30,1 

50.63,0 

51.89,6 

53.16,2 

59.06,8 

60.54,5 

62.02,2 

67.50,7 

69.19,5 

70.88,2 

75.94,5 

77.84,4 

79.74,2 

84.38,4 

86.49.3 

88.60.3 

4306 

4400 

4500 

36.28,5 

37.12,9 

37.97,3 

45.35.6 
46.41,1 

47.46.6 

54.42,7 

55.69,3 

56.95,9 

63.49,9 

64.97,5 

66.45,2 

72.57,0 

74.25,8 

75.94,5 

81.64,1 

83.54,0 

85.43,8 

90.71.2 

92.82.2 

94.93.2 

4600 

4700 

4800 

38.81,6 

39.66,0 

40.50,4 

48.52,1 

49.57,5 

50.63,0 

58.22.5 
59.49,0 

60.75.6 

67.92,9 

69.40,5 

70.88,2 

77.63,3 

79.32,1 

81.00,8 

87.33,7 

89.23,6 

91.13,4 

97.04.1 

99.15.1 
101.26,0 

4900 

5000 

5100 

41.34,8 

42.19,2 

43.03,6 

51.68.5 
52.74,0 

53.79.5 

62.02,2 

63.28,8 

•64.55,3 

72.35,9 

73.83,6 

75.31,2 

82.69,6 

84.38,4 

86.07,1 

93.03,3 

94.93,2 

96.83,0 

103.37,0 

105.47.9 

107.58.9 

5200 

5300 

54Q0 

43.87,9 

44.72,3 

45.56,7 

54.84.9 
55.90,4 

56.95.9 

65.81,9 

67.08,5 

68.35,1 

76.78,9 

78.26,6 

79.74,2 

87.75,9 

89.44,7 

91.13,4 

98.72,9 

100.62,7 

102.52,6 

109.69,9 

111.80,8 

113.91,8 

5500 

5600 

5700 

46.41,1 

47.25,5 

48.09,9 

58.01,4 

59.06,8 

60.12,3 

69.61,6 

70.88,2 

72.14,8 

81.21,9 

82.69,6 

84.17,3 

92.82,2 

94.51,0 

96.19,7 

104,42,5 

106.32,3 

108.22,2 

116.02.7 

118.13.7 

120.24.7 

5800 

5900 

6000 

48.94,2 

49.78,6 

50.63,0 

61.17.8 
62.23,3 

63.28.8 

73.41.4 
74.67,9 

75.94.5 

85.64,9 

87.12,6 

88.60,3 

97.88,5 

99.57,3 

101.26,0 

110.12,1 

112.01,9 

113.91,8 

122.35.6 

124.46.6 
126.57,5 

6100 

6200 

6300 

51.47,4 

52.31,8 

53.16,2 

64.34.2 
65.39,7 

66.45.2 

77.21.1 
78.47,7 

79.74.2 

90.07,9 

91.55,6 

93.03,3 

102.94,8 

104.63,6 

106.32,3 

115.81,6 

117.71,5 

119.61,4 

128.68.5 

130.79.5 
132.90,4 

6400 

6500 

6600 

54.00,5 

54.84,9 

55.69,3 

67.50,7 

68.56,2 

69.61,6 

81.00,8 

82.27,4 

83.54,0 

94.51,0 

95.98,6 

97.46,3 

108.01,1 

109.69,9 

111.38,6 

121.51,2 

123.41,1 

125.31,0 

135.01,4 

137.12.3 

139.23.3 

6700 

6800 

6900 

56.53,7 

57.38,1 

58.22,5 

70.67.1 
71.72,6 

72.78.1 

84.80,5 

86.07,1 

87.33,7 

98.94,0 

100.41,6 

101.89,3 

113.07,4 

114.76,2 

116.44,9 

127.20,8 

129.10,7 

131.00,5 

141.34.2 

143.45.2 

145.56.2 

7000 

7100 

7200 

59.06,8 

59.91,2 

60.75,6 

73.83,6 

74.89,0 

75.94,5 

88.60.3 
89.86,8 

91.13.4 

103.37,0 

104.84,7 

106.32,3 

118.13,7 

119.82,5 

121.51,2 

132.90,4 

134.80,3 

136.70,1 

147.67.1 

149.78.1 
151.89,0 

7300 

7400 

7500 

61.60,0 

62.44,4 

63.28,8 

77.00,0 

78.05,5 

79.11,0 

92.40,0 

93.66,6 

94.93,2 

107.80,0 

109.27,7 

110.75,3 

123.20,0 

124.88,8 

126.57,5 

138.60,0 

140.49,9 

142.39,7 

1*4.00,0 

156.11,0 

158.21,9 

7600 
7 700 
7800 

64.13,2 

64.97,5 

65.81,9 

80.16.4 
81.21,9 

82.27.4 

96.19,7 

97.46,3 

98.72,9 

112.23,0 

113.70,7 

115.18,4 

128.26,3 

129.95,1 

131.63,8 

144.29,6 

146.19,5 

148.09,3 

160.32,9 

162.43.8 

164.54.8 

7900 

8000 

8100 

66.66,3 

67.50,7 

68.35,1 

83.32,9 

84.38,4 

85.43,8 

99.99,4 

101.26,0 

102.52,6 

116.66,0 

118.13,7 

119.61,4 

133.32,6 
135.01,4 
136.T0, 1 

149.99,2 

151.89,0 

153.78,9 

166.65,8 

168.76.7 

170.87.7 

8200 

8300 

8400 

69.19,5 

70.03,8 

70.88,2 

86.49.3 
87.54,8 

88.60.3 

103.79.2 
105.05,8 

106.32.3 

121.09,0 

122.56,7 

124.04,4 

138.38,9 

140.07,7 

141.76,4 

155.68,8 

157.58,6 

159.48,5 

172.98.6 

175.09.6 
177.20,5 

8500 

8600 

8700 

71.72,6 

72.57,0 

73.41,4 

89.65,8 

90.71,2 

91.76,7 

107.58,9 

108.85,5 

110.12,1 

125.52,1 

126.99,7 

128.47,4 

143.45,2 

145.14,0 

146.82,7 

161.38,4 

163.28,2 

165.18,1 

179.31.5 

181.42.5 
183.53,4 

8800 

8900 

9000 

74.25,8 

75.10,1 

75.94,5 

92.82.2 
93.87,7 

94.93.2 

111.38,6 

112.65,2 

113.91,8 

129.95,1 

131.42,7 

132.90,4 

148.51,5 

150.20,3 

151.89,0 

167.07,9 

168.97,8 

170.87,7 

185.64,4 

187.75.3 

189.86.3 

9100 

9200 

9300 

76.78,9 

77.63,3 

78.47,7 

95.98.6 
97.04,1 

98.09.6 

115.18.4 
116.44,9 

117.71.5 

134.38,1 

135.85,8 

137.33,4 

153.57,8 

155.26,6 

156.95,3 

172.77,5 

174.67,4 

176.57,3 

191.97,3 

194.08.2 

196.19.2 

9400 

9500 

9600 

79.32,1 

80.16,4 

81.00,8 

99.15,1 

100.20,5 

101.26,0 

118.98.1 
120.24,7 

121.51.2 

138.81,1 

140.28,8 

141.76,4 

158.64,1 

160.32,9 

162.01,6 

178.47,1 

180.37,0 

182.26,8 

198.30.1 

200.41.1 

202.52.1 

9700 

9800 

.9900 

81.85,2 

82.69,6 

83.54,0 

102.31.5 
103.37,0 

104.42.5 

122.77,8 

124.04,4 

125.31,0 

143.24,1 

144.71,8 

146.19,5 

163.70,4 

165.39,2 

167.07,9 

184.16,7 

186.06,6 

187.96,4 

204.63.0 

206.74.0 
208.84,9 

lOOOO 

84.38,4 

105.47,9 

126.57,5 

147.67,1 

168.76,7 

189.86,3 

210.95,9 

< 

Rate. 

Too 
• 200 
300 


400 

500 

600 


700 

800 

900 


1000 

1100 

1200 


1300 

1400 

1500 


1600 

1700 


1900 

2000 

2100 


2200 

2300 

2400 


2500 

2600 

2700 


2800 

2900 

3000 


3100 

3200 

3300 


3400 

3500 

3600 


3700 

3800 

3900 


4000 

4100 

4200 


4300 

4400 

4500 


4600 

4700 

4800 


4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 


5500 

5600 

5700 


5800 

5900 

6000 


6100 

6200 

6300 


6400 

6500 

6600 


6700 

6800 

6900 


7000 

7100 

7200 


7300 

7400 

7500 


7600 

7700 

7800 


7900 

8000 

8100 


8200 

8300 

8400 


8500 

8600 

8700 


8800 

8900 

9000 


9100 

9200 

9300 


9400 

9500 

9600 


9700 

9800 

9900 


78  DAYS. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

.85,5 

1.71,0 

2.56,4 

1.06,8 

2.13,7 

3.20,5 

1.28,2 

2.56,4 

3.84,7 

1.49,6 

2.99,2 

4.48,8 

1.71,0 

3.41.9 

5.12.9 

1.92,3 

3.84,7 

5.77,0 

2.13,7 

4.27,4 

6.41,1 

3.41.9 
4.27,4 

5.12.9 

4.27,4 

5.34,2 

6.41,1 

5.12,9 

6.41,1 

7.69,3 

5.98.4 
7.47,9 

8.97.5 

6.83.8 

8.54.8 
10.25,8 

7.69,3 

9.61,6 

11.54,0 

8.:.4,8 

10.68,5 

12.82,2 

5.98,4 

6.83,8 

7.69,3 

7.47,9 

8.54,8 

9.61,6 

8.97,5 

10.25,8 

11.54,0 

10.47,1 

11.96,7 

13.46,3 

11.96.7 

13.67.7 
15.38,6 

13.46,3 

15.38,6 

17.31,0 

14.95,9 

17.09,6 

19.23,3 

8.54,8 

9.40,3 

10.25,8 

10.68,5 

11.75,3 

12.82,2 

12.82,2 

14.10,4 

15.38,6 

14.95,9 

16.45,5 

17.95,1 

17.09,6 

18.80.5 

20.51.5 

19.23,3 

21.15,6 

23.07,9 

21.37,0 

23.50,7 

25.64,4 

11.11,2 

11.96,7 

12.82,2 

13.89,0 

14.95,9 

16.02,7 

16.66,8 

17.95,1 

19.23,3 

19.44.7 
20.94,2 

22.43.8 

22.22,5 

23.93.4 

25.64.4 

25.00,3 

26.92,6 

28.84,9 

27.78,1 

29.91,8 

32.05,5 

13.67,7 
14.53,2 
15.38;  6 

17.09,6 

18.16,4 

19.23,3 

20.51,5 

21.79,7 

23.07,9 

23.93,4 

25.43,0 

26.92,6 

27.35.3 

29.06.3 

30.77.3 

30.77,3 

32.69,6 

34.61,9 

34.19,2 

36.32,9 

38.46,6 

16.24.1 
17.09,6 

17.95.1 

20.30,1 

21.37,0 

22.43,8 

24.36,2 

25.64,4 

26.92,6 

28.42,2 

29.91,8 

31.41,4 

32.48.2 

34.19.2 
35.90,1 

36.54,2 

38.46,6 

40.38,9 

40.60,3 

42.74,0 

44.87,7 

18.80.5 
19.66,0 

20.51.5 

23.50,7 

24.57,5 

25.64,4 

28.20,8 

29.49,0 

30.77,3 

32.91.0 
34.40,5 

35.90.1 

37.61.1 

39.32.1 
41.03,0 

42.31,2 

44.23,6 

46.15,9 

47.01,4 

49.15,1 

51.28,8 

21.37,0 

22.22,5 

23.07,9 

26.71,2 

27:78,1 

28.84,9 

32.05,5 

33.33,7 

34.61,9 

37.39,7 

38.89,3 

40.38,9 

42.74,0 

44.44.9 

46.15.9 

48.08,2 

50.00,5 

51.92,9 

53.42,5 

55.56,2 

57.69,9 

23.93.4 
24.78,9 

25.64.4 

29.91,8 

30.98,6 

32.05,5 

35.90,1 

37.18,4 

38.46,6 

41.88,5 

43.38,1 

44.87,7 

47.86.8 

49.57.8 

51.28.8 

53.85,2 

55.77,5 

57.69,9 

59.83,6 

61.97,3 

64.11,0 

26.49,9 

27.35,3 

28.20,8 

33.12,3 

34.19,2 

35.26,0 

39.74,8 

41.03,0 

42.31,2 

46.37.3 
47.86,8 

49.36.4 

52.99.7 

54.70.7 
56.41,6 

59.62,2 

61.54,5 

63.46,8 

66.24,7 

68.38,4 

70.52,1 

29.06.3 
29.91,8 

30.77.3 

36.32,9 

37.39,7 

38.46,6 

43.59,5 

44.87,7 

46.15,9 

50.86,0 

52.35,6 

53.85,2 

58.12.6 

59.83.6 
61.54,5 

65.39,2 

67.31,5 

69.23,8 

72.65,8 

74.79,5 

76.93,2 

31.62.7 
32.48,2 

33.33.7 

39.53,4 

40.60,3 

41.67,1 

47.44,1 

48.72,3 

50.00,5 

55.34,8 

56.84,4 

58.34,0 

63.25,5 

64.96.4 

66.67.4 

71.16,2 

73.08,5 

75.00,8 

79.06,8 

81.20,5 

83.34,2 

34.19,2 

35.04,7 

35.90,1 

42.74,0 

43.80,8 

44.87,7 

51.28,8 

52.57,0 

53.85,2 

59.83.6 
61.33,2 

62.82.7 

68.38,4 

70.09.3 

71.80.3 

76.93,2 

78.85,5 

80.77,8 

85.47,9 

87.61,6 

89.75,3 

36.75.6 
37.61,1 

38.46.6 

45.94,5 

47.01,4 

48.08,2 

55.13,4 

56.41,6 

57.69,9 

64.32,3 

65.81,9 

67.31,5 

73.51.2 

75.22.2 

76.93.2 

82.70,1 

84.62,5 

86.54,8 

91.89,0 

94.02,7 

96.16,4 

39.32,1 

40.17,5 

41.03,0 

49.15,1 

50.21,9 

51.28,8 

58.98,1 

60.26,3 

61.54,5 

68.81,1 

70.30,7 

71.80,3 

78.64.1 

80.35.1 
82.06,0 

88.47,1 

90.39,5 

92.31,8 

98.30,1 

100.43,8 

102.57,5 

41.88.5 
42.74,0 

43.59.5 

52.35,6 

53.42,5 

54.49,3 

62.82,7 

64.11,0 

65.39,2 

73.29,9 

74.79,5 

76.29,0 

83.77,0 

85.47.9 

87.18.9 

94.24,1 

96.16,4 

98.08,8 

104.71,2 

106.84,9 

108.98,6 

44.44.9 
45.30,4 

46.15.9 

55.56,2 

56.63,0 

57.69,9 

66.67,4 

67.95,6 

69.23,8 

77.78,6 

79.28,2 

80.77,8 

88.89,9 

90.60.8 

92.31.8 

100.01,1 

101.93,4 

103.85,8 

111.12,3 

113.26,0 

115.39,7 

47.01,4 

47.86,8 

48.72,3 

58.76,7 

59.83,6 

60.90,4 

70.52,1 

71.80,3 

73.08,5 

82.27,4 

83.77,0 

85.26,6 

94.02.7 

95.73.7 

97.44.7 

105.78,1 

107.70,4 

109.62,7 

117.53,4 

119.67,1 

121.80,8 

49.57.8 
50.43,3 

51.28.8 

61.97,3 

63.04,1 

64.11,0 

74.36,7 

75.64,9 

76.93,2 

86.76.2 
88.25,8 

89.75.3 

99.15,6 

100.86,6 

102.57,5 

111.55,1 

113.47,4 

115.39,7 

123.94,5 

126.08,2 

128.21,9 

52.14.2 
52.99,7 

53.85.2 

65.17,8 

66.24,7 

67.31,5 

78.21,4 

79.49,6 

80.77,8 

91.24,9 

92.74,5 

94.24,1 

104.28.5 

105.99.5 
107.70,4 

117.32,1 

119.24,4 

121.16,7 

130.35,6 

132.49,3 

134.63,0 

54.70,7 

55.56,2 

56.41,6 

68.38,4 

69.45,2 

70.52,1 

82.06,0 

83.34,2 

84.62,5 

95.73,7 

97.23,3 

98.72,9 

109.41,4 

111.12.3 

112.83.3 

123.09,0 

125.01,4 

126.93,7 

136.76,7 

138.90,4 

141.04,1 

57.27.1 
58.12,6 

58.98.1 

71.58,9 

72.65,8 

73.72,6 

85.90,7 

87.18,9 

88.47,1 

100.22.5 
101.72,1 

103.21.6 

114.54.2 

116.25.2 

117.96.2 

128.86,0 

130.78,4 

132.70,7 

143.17,8 

145.31,5 

147.45,2 

59.83,6 

60.69,0 

61.54,5 

74.79,5 

75.86,3 

76.93,2 

89.75,3 

91.03,6 

92.31,8 

104.71,2 

106.20,8 

107.70,4 

119.67.1 

121.38.1 
123.09,0 

134.63,0 

136.55,3 

138.47,7 

149.58,9 

151.72,6 

153.86,3 

62.40.0 
63.25,5 

64.11.0 

78.00,0 

79.06,8 

80.13,7 

93.60,0 

94.88,2 

96.16,4 

109.20,0 

110.69,6 

112.19,2 

124.80.0 

126.51.0 
128.21,9 

140.40,0 

142.32,3 

144.24,7 

156.00,0 

158.13,7 

160.27,4 

64.96.4 
65.81,9 

66.67.4 

81.20,5 

82.27,4 

83.34,2 

97.44,7 

98.72,9 

100.01,1 

113.68.8 
115.18,4 

116.67.9 

129.92,9 

131.63.8 

133.34.8 

146.17,0 

148.09,3 

150.‘'i,6 

162.41,1 

164.54,8 

166.68,5 

67.52,9 

68.38,4 

69.23,8 

84.41,1 

85.47,9 

86.54,8 

101.29,3 

102.57,5 

103.85,8 

118.17,5 

119.67,1 

121.16,7 

135.05, S 

136.76.7 

138.47.7 

151.94,0 

153.86,3 

155.78,6 

168  82^ 
170.95,9 
173.09,6 

70.09.3 
70.94,8 

71.80.3 

87.61,6 

88.68,5 

89.75,3 

105.14,0 

106.42,2 

107.70,4 

122.66,3 

124.15,9 

125.65,5 

140.18.6 

141.89.6 
143.60,5 

157.71,0 

159.63,3 

161.55,6 

175.23,3 

177.37,0 

179.50,7 

72.65,8 

73.51,2 

74.36,7 

90.82,2 

91.89,0 

92.95,9 

108.98,6 

110.26,8 

111.55,1 

127.15.1 
128.64,7 

130.14.2 

145.31.5 

147.02.5 
148.73,4 

163.47,9 

165.40,3 

167.32,6 

181.64,4 

183.78,1 

185.91,8 

75.22.2 
! 76.07.7 

76.93.2 

94.02,7 

95.09,6 

96.16,4 

112.83,3 

114.11,5 

115.39,7 

131.63,8 

133.13,4 

134.63,0 

150.44,4 

152.15.3 

153.86.3 

169.24,9 

171.17,3 

173.09,6 

188.05,5 

190.19,2 

192.32,9 

77.78.6 
78.64,1 

79.49.6 

97.23,3 

98.30,1 

99.37,0 

116.67,9 

117.96,2 

119.24,4 

136.12,6 

137.62,2 

139.11,8 

155.57,3 

157.28.2 

158.99.2 

175.01,9 

176.94,2 

178.86,6 

194.46,6 

196.60,3 

198.74,0 

80.35,1 

81.20,5 

82.06,0 

100.43,8 

101.50,7 

102.57,5 

120.52,6 

121.80,8 

123.09,0 

140.61.4 
142.11,0 

143.60.5 

160.70.1 

162.41.1 

164.12.1 

180.78,9 

182.71,2 

184.63,6 

200.87,7 

203.01,4 

205.15,1 

82.91.5 
83.77,0 

84.62.5 

103.64,4 

104.71,2 

105.78,1 

124.37,3 

125.65,5 

126.93,7 

145.10,1 

146.59,7 

148.09,3 

165.83.0 

167.54.0 
169.24,9 

186.55,9 

188.48,2 

190.40,5 

207.28,8 

209.42,5 

211.56,2 

| 85.47,9 

106.84,9 

128.21, 9|  149.58,9 

170.95,9 

192.32,9 

213.69,9 

E 

< 

Rate. 


100 

200 

300 


400 

500 

600 


700 

800 

900 


1600 

1100 

1200 


1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 


2200 

2300 

2400 


2500 

2600 

2700 


2800 

2900 

3000 


3100 

3200 

3300 


3400 

3500 

3600 


3700 

3800 

3900 


4000 

4100 

4200 


4300 

4400 

4500 


4600 

4700 

4800 


4900 

5000 

5100 


5200 

5300 

5400 


5500 

5600 

5700 


5800 

5900 

_90Q6 

61#jO 

6200 

6300 


6400 

6500 

660Q, 


6700 

6800 

6900 


7000 

7100 

7200 


7300 

7400 

7500 


7600 

7700 

7800 


7900 

8000 

8100 


8200 

8300 

8400 


8500 

8600 

8700 


8800 

8900 

9000 


.9100 

9200 

9300 


9400 

9500 

9600 


9700 

9800 

9900 

lOOOO 


March  l’9th — 78  DAYS — 2 months  19  days. 


J 


-H 

£ 

< 

79  DAYS. 

s. 

-4-5 

E 

< 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

I 9 

10 

4 

8 

U- 

9 

10 

Rate. 

1 00 

200' 

300 

.86,6 

1.73,2 

2.69,7 

1.08,2 

2.16,4 

3.24,7 

1.29,9 

2.59,7 

3.89,6 

1.51.5 
3.03,0 

4.54.5 

1.73.2 

3.46.3 
5.19,5 

1.94,8 

3.89,6 

5.84,4 

2.16,4 

4.32,9 

6.49,3 

1.75,3 

3.50,7 

5.26,0 

1.97,3 

3.94,5 

5.91,8 

2.19,2 

4.38.4 

6.57.5 

lOO 

2<>o 

300 

4(>0 

500 

000 

46,3 

4.32,9 

5.10,.. 

4.32,9 

5.41,1 

6.49,3 

5.19,5 

6.49,3 

7.79,2 

6.06,0 

7.57,5 

9.09,0 

6.92,6 

8.65,8 

10.38,9 

7.79,2 

9.74,0 

11.68,8 

8.65,8 

10.82,2 

12.98,6 

7.01,4 
8.76,7 
1 10.52,1 

7.89,0 

9.86,3 

11.83,6 

8.76,7 

10.95,9 

13.15,1 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

6.06,0 

6.92,6 

7.79,2 

7.57,5 

8.65,8 

9.74,0 

9.09,0 

10.38,9 

11.68,8 

10.60.5 
12.12,1 

13.63.6 

12.12,1 

13.85,2 

15.58,4 

13.63,6 

15.58,4 

17.53,2 

15.15,1 

17.31,5 

19.47,9 

12.27,4 

14.02,7 

15.78,1 

13.80,8 

15.78,1 

17.75,3 

15.34,2 

17.53,4 

19.72,6 

700 

800 

OOO 

lOOO 

1100 

1200 

8.65,8 

9.52,3 

10.38,9 

10.82,2 

11.90,4 

12.98,6 

12.98,6 

14.28,5 

15.58,4 

15.15.1 
16.66,6 

18.18.1 

17.31,5 

19.04.7 

20.77.8 

19.47,9 

21.42,7 

23.37,5 

21.64,4 

23.80,8 

25.97,3 

■ 

17.53,4 

19.28,8 

21.04,1 

19.72,6 

21.69,9 

23.67,1 

21.91,8 

24.11.0 

26.30.1 

1 OOO 
1 lOO 
1200 

1300 

1400 

1500 

11.25.5 
12.12,1 

12.98.6 

14.06,8 

15.15,1 

16.23,3 

16.88,2 

18.18,1 

19.47,9 

19.69.6 
21.21,1 

22.72.6 

22.51.0 

24.24.1 
25.97,3 

25.32,3 

27.27,1 

29.21,9 

28.13,7 

30.30,1 

32.46,6 

22.79,5 

24.54,8 

26.30,1 

25.64,4 

27.61,6 

29.58,9 

28.49,3 

30.68,5 

32.87,7 

1500 
1400  j 
1 500 
1600 
1700 
1800 

lOOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

13.85,2 

14.71,8 

15.58,4 

17.31,5 

18.39,7 

19.47,9 

20.77,8 

22.07,7 

23.37,5 

24.24.1 
25.75,6 

27.27.1 

27.70,4 

29.43.6 

31.16.7 

31.16,7 

33.11,5 

35.06,3 

34.63,0 

36.79,5 

38.95,9 

28.05,5 
1 29.80,8 
1 31.56,2 

« 31.56,2 
33.53,4 
35.50,7 

35.06,8 

37.26,0 

39.45,2 

16.44,9 

17.31,5 

18.18,1 

20.56,2 

21.04,4 

22.72,6 

24.67,4 

25.97,3 

27.27,1 

28.78.6 
30.30,1 

31.81.6 

32.89,9 

34.63,6 

36.36,2 

•587.01,1 
* 38.95,9 
'40.90,7 

41.12,3 

43.28,8 

45.45,2 

louu 

2000 

2100 

i 0.00, 8 

17.53,4 

18.41,1 

26.BZ,2 

21.91,8 

23.01,4 

24.98.6 
26.30,1 

27.61.6 

30.68,5 

32.21,9 

33.31,5 

35.06,8 

36.82,2 

37.47,9 

39.45,2 

41.42,5 

41.64,4 

43.83.6 

46.02.7 

1 OOO 
2000 
2100 
220(5 
2300 
2400 
250(5 
2600 
2700 

! 2200 
2300 
2400 

19.04.7 
19.91,2 

20.77.8 

23.80,8 

24.89,0 

25.97,3 

28.57,0 

29.86,8 

31.16,7 

33.33.2 
34.84,7 

36.36.2 

38.09,3 

39.82.5 

41.55.6 

42.85,5 

44.80,3 

46.75,1 

47.61,6 

49.78,1 

51.94,5 

2200 

2300 

2400 

19.28,8 

20.16,4 

21.04,1 

24.11.0 
25.20,5 

26.30.1 

28.93.2 
30.24,7 

31.56.2 

33,  / 5, 3 
35.28,8 
36.82,2 

38.57,5 

40:32,9 

42.08,2 

43.39,7 

45.37,0 

47.34,2 

48.21,9 

50.41,1 

52.60,3 

2500 

2600 

2700 

21.64.4 
22.51,0 

23.37.5 

27.05,5 

28.13,7 

29.21,9 

32.46,6 

33.76,4 

35.06,3 

37.87.7 
39.39,2 

40.90.7 

43.28.8 

45.01.9 
46.75,1 

48.69,9 

50.64,7 

52.59,5 

54.11,0 

56.27,4 

58.43,8 

2300 

2000 

2700 

21.91,8 

22.79,5 

23.67,1 

27.39,7 

28.49,3 

29.58,9 

32.87.7 
34.19,2 

35.50.7 

38.35,6 
39. 83,0 
41.42,5 

43.83,6 

45.58,9 

47.34,2 

49.31,5 

51.28,8 

53.26,0 

54.79.5 

56.98.6 
59.17,8 

, 2800 
2900 
3000 

24.24,1 

25.10,7 

25.97,3 

30.30,1 

31.38,4 

32.40,6 

36.36,2 

37.66,0 

38.95,9 

42.42.2 
43.93,7 

45.45.2 

48.48,2 

50.21.4 

51.94.5 

54.54,2 

56.49,0 

58.43,8 

60.60,3 

62.76,7 

64.93,2 

2800 

2000 

3000 

24.54,8 

25.42,6 

26.30,1 

30.68,5 

31.78,1 

32.87,7 

36.82.2 
38.13,7 

39.45.2 

42.95,9 

44.49,3 

46.02,7 

49.09,6 

50.84,9 

52.60,3 

55.23,3 

57.20,5 

59.17,8 

61.37,0 

63.56.2 

65.75.3 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

26.83,8 

27.70,4 

28.57,0 

33.54,8 

34.63,0 

35.71,2 

40.25,8 

41.55,6 

42.85,5 

46.96.7 
48.48,2 

49.99.7 

53.67.7 

55.40.8 
57.14,0 

60.38,6 

62.33,4 

64.28,2 

67.09,6 

69.26,0 

71.42,5 

3100 

3200 

3300 

27.17,8 

28.05,5 

28.93,2 

33.97.3 
35.06,8 

36.16.4 

40.76.7 
42.08,2 

43.39.7 

47.56,2 

49.09,6 

50.63,0 

54.35,6 

56.11,0 

57.86,3 

61.15,1 

63.12,3 

65.09,6 

67.94,5 

70.13,7 

72.32,9 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

29.43.6 
30.30,1 

31.16.7 

36.79,5 

37.87,7 

38.95,9 

44.15,3 

45.45,2 

46.75,1 

51.51.2 
53.02,7 

54.54.2 

58.87,1 

60.60.3 

62.33.4 

66.23,0 

68.17,8 

70.12,6 

73.58,9 

75.75,3 

77.91,8 

3400 

3500 

3000 

29.80,8 

30.68,5 

31.56,2 

37.26,0 

38.35,6 

39.45,2 

44.71.2 
46.02,7 

47.34.2 

52.16,4 

53.69,9 

55.23,3 

59.61,6 

61.37,0 

63.12,3 

67.06,8 

69.04,1 

71.01,4 

74.52.1 

76.71.2 
78.90,4 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

32.03.3 
32.89,9 

33.76.4 

40.04,1 

41.12,3 

42.20,5 

48.04,9 

49.34,8 

50.64,7 

56.05.8 
57.57,3 

59.08.8 

64.06.6 

65.79.7 
67.52,9 

72.07,4 

74.02,2 

75.97,0 

80.08,2 

82.24,7 

84.41,1 

3700 

3800 

3000 

32.43,8 

33.31,5 

34.19,2 

40.54,8 

41.64,4 

42.74,0 

48.65.8 
49.97,3 

51.28.8 

56.76,7 

58.30,1 

59.83,6 

64.87,7 

66.63,0 

68.38,4 

72.98,6 

74.95,9 

76.93,2 

81.09,6 

83.28.8 

85.47.9 

3700 
3800  j 
3000 

4000 

4100 

4200 

34.63,0 

35.49,6 

36,36,2 

43.28,8 

44.37,0 

45.45,2 

51.94,5 

53.24,4 

54.54,2 

60.60.3 
62.11,8 

63.63.3 

69.26,0 

70.99.2 

72.72.3 

77.91,8 

79.83,6 

81.81,4 

86.57,5 

88.74,0 

90.90,4 

4000 

4100 

4200 

35.06,8 

35.94,5 

36.82,2 

43.83.6 
44.93,2 

46.02.7 

52.60,3 

53.91,8 

55:23,3 

61.37,0 

62.90,4 

64.43,8 

70.13,7 

71.89,0 

73.64,4 

78.90,4 

80.87,7 

82.84,9 

87.67,1 

89.86,3 

92.05,5 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

37.22,7 

38.09,3 

38.95,9 

46.53,4 

47.61,6 

48.69,9 

55.84,1 

57.14,0 

58.43,8 

65.14.8 
66.66,3 

68.17.8 

74.45.5 

76.18.6 
77.91,8 

83.76,2 

85.71,0 

87.65,8 

93.06,8 

95.23,3 

97.39,7 

4300 

4400 

4500 

37.69,9 

38.57,5 

39.45,2 

47.12,3 

48.21,9 

49.31,5 

56.54.8 
57.86,3 

59.17.8 

65.97,3 

67.50,7 

69.04,1 

75.39,7 

77.15,1 

78.90,4 

84.82,2 

86.79,5 

88.76,7 

94.24.7 

96.43.8 
98.63,0 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

39.82.5 
40.69,0 

41.55.6 

49.78,1 

50.86,3 

51.94,5 

59.73,7 

61.03,6 

62.33,4 

69.69.3 
71.20,8 

72.72.3 

79.64,9 

81.38.1 

83.11.2 

89.60,5 

91.55,3 

93.50,1 

99.56,2 

101.72,6 

103.89,0 

4000 

4700 

4800 

40.32,9 

41.20,5 

42.08,2 

50.41,1 

51.50,7 

52.60,3 

60.49.3 
61.80,8 

63.12.3 

70.57,5 

72.11.0 

73.64.1 

80.65,8 

82.41,1 

84.16,4 

90.74,0 

92.71,2 

94.68,5 

100.82,2 

103.01.4 

105.20.5 

4600 

4700 

4800 

4000 

5000 

5100 

4900 

5000 

5100 

42.42.2 
43.28,8 

44.15.3 

53.02,7 

54.11,0 

55.19,2 

63.63,3 

64.93,2 

66.23,0 

74.23.8 
75.75,3 

77.26.8 

84.84.4 

86.57.5 
88.30,7 

95.44,9 

97.39,7 

99.34,5 

106.05,5 

108.21,9 

110.38,4 

4000 

5000 

5100 

42.95,9 

43.83,6 

44.71,2 

53.69,9 

54.79,5 

55.89,0 

64.43.8 
65.75,3 

67.06.8 

75.1 7,8 
76.71,2 
78.24,7 

85.91,8 

87.67,1 

89.42,5 

96.65,8 

98.63,0 

100.60,3 

107.39,7 

109.58,9 

111.78,1 

5200 
5300 
I 5400 

45.01,9 

45.88,5 

46.75,1 

56.27,4 

57.35,6 

58.43,8 

67.52,9 

68.82,7 

70.12,6 

78.78.4 
80.29,9 

81.81.4 

90.03,8 

91.77.0 

93.50.1 

101.29,3 

103.24,1 

105.18,9 

112.54,8 

114.71,2 

116.87,7 

5200 

5300 

5400 

45.58,9 

46.46,6 

47.34,2 

56.98,6 

58.08,2 

59.17,8 

68.38.4 
69.69,9 

71.01.4 

79.78,1 

81.31,5 

82.84,9 

91.17,8 

92.93,2 

94.68,5 

102.57,5 

104.54,8 

106.52,1 

113.97.3 

116.16.4 
118.35,6 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

47.61,6 

48.48,2 

49.34,8 

59.52,1 

60.60,3 

61.68,5 

71.42,5 

72.72,3 

74.02,2 

83.32.9 
84.84,4 

86.35.9 

95.23.3 

96.96.4 
98.69,6 

107.13,7 

109.08,5 

111.03,3 

119.04,1 

121.20,5 

123.37,0 

5500 

5000 

5700 

48.21,9 

49.09,6 

49.97,3 

60.27,4 

61.37,0 

62.46,6 

72.32.9 
73.64,4 

74.95.9 

84.38,4 

85.91,8 

87.45,2 

96.43,8 

98.19,2 

99.94,5 

108.49,3 

110.46,6 

112.43,8 

120.54,8 

122.74,0 

124.93,2 

5500 

5600 

5700 

5800 
! 5900 
! 6000 

50.21.4 
51.07,9 

51.94.5 

62.76,7 

63.84,9 

64.93,2 

75.32,1 

76.61,9 

77.91,8 

87.87.4 
89.38,9 

90.90.4 

100.42,7 

102.15,9 

103.89,0 

112.98,1 

114.92,9 

116.87,7 

125.53,4 

127.69,9 

129.86,3 

5800 

5000 

0000 

50.84,9 

51.72,6 

52.60,3 

63.56.2 
64.65,8 

65.75.3 

76.27.4 
77.58,9 

78.90.4 

88.98,6 

90.52,1 

92.05,5 

101.69,9 

103.45,2 

105.20,5 

114.41,1 

116.38,4 

118.35,6 

127.12,3 

129.31,5 

131.50,7 

5800 

5000 

6000 

6100 

6200 

6300 

52.81.1 
53.67,7 

54.54.2 

66.01,4 

67.09,6 

68.17,8 

79.21,6 

80.51,5 

81.81,4 

92.41.9 
93.93,4 

95.44.9 

105.62.2 

107.35.3 
109.08,5 

118.82,5 

120.77,3 

122.72,1 

132.02,7 

134.19,2 

136.35,6 

OlOO 

0200 

0300 

53.47,9 

54.35,6 

55.23,3 

66.84,9 

67.94,5 

69.04,1 

80.21.9 
81.53,4 

82.84.9 

. 93.58,9 
95.12,3 
96.65,8 

106.95,9 

108.71,2 

110.46,6 

120.32,9 

122.30,1 

124.27,4 

133.69,9 

135.89,0 

138.08,2 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

55.40,8 

56.27,4 

57.14,0 

69.26,0 

70.34,2 

71.42,5 

83.11,2 

84.41,1 

85.71,0 

96.96.4 
98.47,9 

99.99.5 

110.81,6 

112.54.8 

114.27.9 

124.66,8 

126.61,6 

128.56,4 

138.52,1 

140.68,5 

142.84,9 

0400 

0500 

0000 

56.11,0 

56.98,6 

57.86,3 

70.13,7 

71.23,3 

72.32,9 

84.16.4 
85.47,9 

86.79.5 

98.19,2 

99.72,6 

101.26,0 

112.21,9 

113.97,3 

115.72,6 

126.24,7 

128.21,9 

130.19,2 

140.27,4 

142.46,6 

144.65,8 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

58.00,5 

58.87,1 

59.73,7 

72.50,7 

73.58,9 

74.67,1 

87.00,8 

88.30,7 

89.60,5 

101.51.0 
103.02,5 

104.54.0 

116.01,1 

117.74,2 

119.47,4 

130.51,2 

132.46,0 

134.40,8 

145.01,4 

147.17,8 

149.34,2 

0700 

0800 

0900 

58.74,0 

59.61,6 

60.49,3 

73.42.5 
74.52,1 

75.61.6 

88.11,0 

89.42,5 

90.74,0 

102.79,5 

104.32,9 

105.86,3 

117.47,9 

119.23,3 

120.98,6 

132.16,4 

134.13,7 

136.11,0 

146.84,9 

149.04,1 

151.23,3 

6700 

6800 

6000 

7000 

7100 

7200 

60.60.3 
61.46,8 

62.33.4 

75.75,3 

76.83,6 

77.91,8 

90.90,4 

92.20,3 

93.50,1 

106.05.5 
107.57,0 

109.08.5 

121.20.5 
122.93,7 

124.66.5 

136.35,6 

138.30,4 

140.25,2 

151.50,7 

153.67,1 

155.83,6 

7000 

7100 

7200 

61.37,0 

62.24,7 

63.12,3 

76.71,2 

77.80,8 

78.90,4 

92.05.5 
93.37,0 

94.68.5 

107.39,7 

108.93,2 

110.46,6 

122.74,0 

124.49,3 

126.24,7 

138.08,2 

140.05,5 

142.02,7 

153.42.5 

155.61.6 
157.80,8 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

63.20,0 

64.06,6 

64.93,2 

79.00,0 

80.08,2 

81.16,4 

94.80,0 

96.09,9 

97.39,7 

110.60,0 

112.11,5 

113.63,0 

126.40,0 

128.13.2 

129. 56. 3 

142.20,0 

144.14,8 

146.09,6 

158.00,0 

160.16,4 

162.32,9 

7 300 
740C 
7500 

64.00,0 

64.87,7 

65.75,3 

80.00,0 

81.09,6 

82.19,2 

96.00,0 

97.31,5 

98.63,0 

112.00,0 

113.53,4 

115.06,8 

128.00,0 

129.75,3 

131.50,7 

144.00,0 

145.97,3 

147.94,5 

160.00,0 

162.19,2 

164.38,4 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

65.79,7 

66.66,3 

67.52,9 

82.24,7 
83.32,9 
8<  41,1 

98.69,6 

99.99,5 

101.29,3 

115.14.5 
116.66,0 

118.17.5 

131.59.5 

133.32.6 
135.05,8 

148.04,4 

149.99,2 

151.94,0 

164.49,3 

166.65,8 

168.82,2 

7000 

7700 

7800 

66.63,0 

67.50,7 

68.38,4 

83.28.8 
84.38,4 

85.47.9 

99.94,5 

101.26,0 

102.57,5 

116.60,3 

118.13,7 

119.67,1 

133.26,0 

135.01,4 

136.76,7 

149.91,8 

151.89,0 

153.86,3 

166.57,5 

168.76,7 

170.95,9 

7600 
7 700 
7800 

7900 

8000 

8100 

68.39,7* 

69.26,0 

70.12,6 

85.49,3 

86.57,5 

87.65,8 

102.59,2 

103.89,0 

105.18,9 

119.69.0 
121.20,5 

122.72.1 

136.78,9 

138.52.1 

140.25.2 

153.88,8 

155.83,6 

157.78,4 

170.98,6 

173.15,1 

175.31,5 

7900 

8000 

8100 

69.26,0 

70.13,7 

71.01,4 

86.57,5 

87.67,1 

88.76,7 

103.89,0 

105.20,5 

106:52,1 

121.20,5 

122.74,0 

124.27,4 

138.52,1 

140.27,4 

142.02,7 

155.83,6 

157.80,8 

159.78,1 

173.15.1 

175.34.2 
177.53,4 

7000 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

8200 
8300 
| 8400 

70.99.2 
71.85,8 

72.72.3 

88.74,0 

89.82,2 

90.90,4 

106.48,8 

107.78,6 

109.08,5 

124.23.6 
125.75,1 

127.26.6 

141.98.4 

143.71.5 
145.44,7 

159.73,2 

161.67,9 

163.62,7 

177.47,9 

179.64,4 

181.80,8 

8200 

8300 

8400 

71.89,0 

72.76,7 

73.64,4 

89.86,3 

90.95,9 

92.05,5 

107.83.6 
109.15,1 

110.46.6 

125.80,8 

127.34,2 

128.87,7 

143.78,1 

145.53,4 

147.28,8 

161.75,3 

163.72,6 

165.69,9 

179.72,6 

181.91,8 

184.11,0 

8500 

8600 

8700 

73.58,9 

74.45,5 

75.32,1 

91.98,6 

93.06,8 

94.15,1 

110.38,4 

111.68,2 

112.98,1 

128.78.1 
130.29,6 

131.81.1 

147.17,8 

148.91.0 

150.64.1 

165.57,5 

167.52,3 

169.47,1 

183.97,3 

186.13,7 

188.30,1 

8500 

8000 

8700 

74.52,1 

75.39,7 

76.27,4 

93.15.1 
94.24,7 

95.34.2 

111.78.1 
113.09,6 

114.41.1 

130.41,1 

131.94,5 

133.47,9 

149.04,1 

150.79,5 

152.54,8 

167.67,1 

169.64,4 

171.61,6 

186.30,1 

188.49,3 

190.68,5 

8500 

8600 

8700 

8800 
8900 
| 9000 

76.18,6 

77.05,2 

77.91,8 

95.23,3 

96.31,5 

97.39,7 

114.27,9 

115.57,8 

116.87,7 

133.32.6 
134.84,1 

136.35.6 

152.37.3 

154.10.4 
155.83,6 

171.41,9 

173.36,7 

175.31,5 

190.46,6 

192.63,0 

194.79,5 

8800 

8900 

9000 

77.15,1 
78.02,7 
■ 78.90,4 

96.43,8 

97.53,4 

98.63,0 

115.72.6 
117.04,1 

118.35.6 

135.01,4 

136.54,8 

138.08,2 

154.30,1 

156.05,5 

157.80,8 

173.58,9 

175.56,2 

177.53,4 

192.87.7 

195.06.8 
197.26,0 

8800 

8000 

0000 

1 9100 
9200 
9300 

78.78.4 
79.64,9 

80.51.5 

98.47,9 

99.56,2 

100.64,4 

| 11  j.17,5 
119.47,4 
| 120.77,3 

137.87.1 
139.38,6 

140.90.1 

157.56,7 

159.29,9 

161.03,0 

177.26,3 

179.21,1 

181.15,9 

196.95,9 

199.12,3 

201.28,8 

9100 

9200 

9300 

79.78,1 

80.65,8 

81.53,4 

99.72,6 

100.82,2 

101.91,8 

119.67.1 
120.98,6 

122.30.1 

139.61,6 

141.15,1 

142.68,5 

159.56,2 

161.31,5 

163.06,8 

179.50,7 

181.47,9 

183.45,2 

199.45,2 

201.64,4 

203.83,6 

0100 

0200 

0300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

81.38.1 
82.24,7 

83.11.2 

101.72,6 

102.80,8 

103.89,0 

122.07,1 

123.37,0 

124.66,8 

142.41.6 
143.93,2 

145.44.7 

162.76.2 

164.49.3 
166.22,5 

183.10,7 

185.05,5 

187.00,3 

203.45,2 

205.61,6 

207.78,1 

9400 

9500 

9000 

82.41,1 

83.28,8 

84.16,4 

103.01.4 
104.11,0 

105.20.5 

123.61.6 
124.93,2 

126.24.7 

144.21,9 

145.75,3 

147.28,8 

164.82,2 

166.57,5 

168.32,9 

185.42,5 

187.39,7 

189.37,0 

206.02,7 

208.21,9 

210.41,1 

9400 

9500 

9600 

83.97,8 

84.84,4 

85.71,0 

104.97,3 

106.05,5 

107,13,7 

125.96,7 

127.26,6 

128.56,4 

146.96.2 
148.47,7 

149.99.2 

167.95,6 

169.68.8 

171.41.9 

188.95,1 

190.89,9 

192.84,7 

209.94,5 

212.11,0 

214.27,4 

9700 

9800 

9900 

85.04,1 

85.91,8 

86.79,5 

106.30,1 

107.39,7 

108.49,3 

127.56.2 
128.87,7 

130.19.2 

148.82,2 

150.35,6 

151.89,0 

170.08,2 

171.83,6 

173.58,9 

191.34,2 

193.31,5 

195.28,8 

212.60,3 

214.79.5 

216.98.6 

9700 

9800 

9900 

lOOOO | 80.57,5 

108.21,9 

129.86,3 

151.50,7 

1 73.15,1 

194.79,5 

216.43,8 

lOOOO 

87.67,1 

1 09.58,9 1 131.50,7 

153.42,5 

175.34,2 

197.26,0 

219.17,8 

lOOOO 

March  20th  79  DAYS  2 months  20  days. 

March  21st — 80  DAYS — 2 months  21  days. 

4-j 

£ 

81 

DAYS. 

~ 1 

+3 

82 

DAYS. 

£ 

< 

/ i 

< 

< 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 j 

W 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

100 

.88,8 

1.11,0 

1.33,2 

1.55,31 

1.77,5 

1.99,7 

27Z1 ,9 

100 

.89,9 

1.12,3 

1.34,8 

1.57,3 

1.79,7 

2.02,2 

2.24,7 

lOO 

200 

1.77,5 

2.21,9 

2.66,3 

3.10,7 

3.55,1 

3.99,5 

4.43,8 

200 

1.79,7 

2.24,7 

2.69,6 

3.14,5 

3.59,5 

4.04,4 

4.49,3 

200  | 

300 

2.66,3 

3.32,9 

3.99,5 

4.f)fi,0| 

5.32,6 

5.99,2 

6.65,8 

300! 

2.69,6 

3.37,0 

4.04,4 

4.71,8 

5.39,2 

6.06,6 

6.74,0 

300  [ 

400 

3.55,1 

4.43,8 

5.32,6 

6.21,4 

7.10,1 

7.98,9 

.8.87,7 

400 

3.59,5 

4.49,3 

5.39,2 

6.29,0 

7.18,9 

8.08,8 

8.98,6 

400 

500 

4.43,8 

5.54,8 

6.65,8 

7.76,7 

8.87,7 

9.98,6 

11.09,6 

500 

4.49,3 

5.61,6 

6.74,0 

7.86,3 

8.98,6 

10.11,0 

11.23,3 

500 

600 

5.32,6 

6.65,8 

7.98,9 

9.32,1 

10.65,2 

11.98,4 

13.31,5  | 

600 

5.39,2 

6.74,0 

8.08,8 

9.43,6 

10.78,4 

12.13,2 

13.47,!! 

600  1 

700 

6.21,4 

7.76,7 

9.32,1 

10.87,4 

12.42,7 

13.98,1 

15.53,4  1 

700 

6.29,0 

7.86,3 

9.43,6 

11.00,8 

12.58,1 

14.15,3 

15.7‘>,6 

7o0 

800 

7.10,1 

8.87,7 

10.65,2 

12.42,7 

14.20,3 

15.97,8 

17.75,3  j! 

800 

7.18,9 

8.98,6 

10.78,4 

12.58,1 

14.37,8 

16.17,5 

17.97,3 

800  | 

900 

7.98,9 

9.98,6 

11.98,4 

13.98,1 

15.97,8 

17.97,5 

19.97,3  I 

900 

8.08,8 

10.11,0 

12.13,2 

14.15,3 

16.17,5 

18.19,7 

20.21,9 

900  1 

1 ooo 

8.87,7 

11.09,6 

13.31,5 

15.53,4 

17.75,3 

19.97,3 

22.19,2  | 

looo 

8.98,6 

11.23,3 

13.47,9 

15.72,6 

17.97,3 

20.21,9 

22.46,6 

lOOO 

1100 

9.76,4 

12.20,5 

14.64,7 

17.08,8 

19.52,9 

21.97,0 

24.41,1  I 

1100 

9.88,5 

12.35,6 

14.82,7 

17.29,9 

19.77,0 

22.24,1 

24.71,2 

iioo  ! 

1200 

10.65,2 

13.31,5 

15.97,8 

18.64,1 

21.30,4 

23.96,7 

26.63,0 

1200 

10.78,4 

13.47,9 

16.17,5 

18.87,1 

21.56,7 

24.26,3 

26.95,9 

1200  ! 

1300 

11.54,0 

14.42,5 

17.31,0 

20.19,5 

23.07,9 

25.96,4 

28.84,9  i 

1300 

11.68,2 

14.60,3 

17.52,3 

20.44,4 

23.36,4 

26.28,5 

29.20,5 

1300 

1400 

12.42,7 

15.53,4 

18.64,1 

21.7-1,8 

24.85,5 

27.96,2 

31.06,8 

1400 

12.58,1 

15.72,6 

18.87,1 

22.01,6 

25.16,2 

28.30,7 

31.45,2 

1400 

1500 

13-31,5 

16.64,4 

19.97,3 

23.30,1 

26.63,0 

29.95,9 

33.28,8  : 

1500 

13.47,9 

16.84,9 

20.21,9 

23.58,9 

26.95,9 

30.32,9 

33.69,9 

1500 

1600 

14.20,3 

17.75,3 

21.30,4 

24.85,5 

26.40,8 

28.40,5 

31.95,6 

35.50,7 

1600 

14.37,8 

17.97,3 

21.56,7 

25.16,2 

28.75,6 

32.35,1 

35.94,5 

1600 

1700 

15.09,0 

18.86,3 

22.63,6 

30.18,1 

83.95,3 

37.72,6 

1700 

15.27,7 

19.09,6 

22.91,5 

26.73,4 

30.55,3 

34.37,3 

38.19,2 

1700 

1800 

15.97,8 

19.97,3 

23.96,7 

27.96,2 

31.95,6 

35.95,1 

39.94,5  | 

1800 

16.17,5 

20.21,9 

24.26,3 

28.30,7 

32.35,1 

36.39,5 

40.43,8  | 

1800 

1900 

16.86,6 

21.08,2 

25.29,9 

29.51,5 

33.73,2 

37.94,8 

42.16,4 

1900 

17.07,4 

21.34,21 

^5.61.1 

29.87,9 

34.14,8 

38.41,6 

42.68,5 

1900 

2000 

17.75,3 

22.19,2 

26.63,0 

31.06,8 

35.50,7 

39.94,5 

44.38,4 

2000 

17.97,3 

22.46, i 

2b. 95, 9 

31.45,2 

35.94,5 

40.43,8 

44.93,2 

47.17,8 

2000 

2100 

18.64,1 

23.30,1 

27.96,2 

32.62,2 

37.28,2 

41.94,2 

46.60,3 

2100 

18.87,1 

23.58,™ 

^K.30,7 

33.02,5 

37.74,2 

42.46,0 

2100 

2200 

19.52,9 

24.41,1 

29.29,3 

34.17,5 

39.05,8 

43.94,0 

48.82,2  1 

2200 

19.77,0 

24.71,2 

29.65,5 

34.59,7 

39.54,0 

44.48,2 

49.42,5 

2200 

2800 

20.41,6 

25.52,1 

30.62,5 

35.72,9 

40.83,3 

45.93,7 

51.04,1  | 

2300 

20.66,8 

25.83,6 

31.00,3 

36.17,0 

41.33,7 

46.50,4 

51.67,1 

2300 

2400 

21.30,4 

26.63,0 

31.95,6 

37.28,2 

42.60,9 

47.93,4 

53.26,0  1 

2400 

21.56,7 

26.95,9 

32.35,1 

37.74,2 

43.13,4 

48.52,6 

53.91,8 

2400 

2500 

22.19,2 

27.74,0 

33.28,8 

38.83,6 

44.38,4 

49.93,2 

55.47,9 

2500 

22.46,6 

2S.08,‘2 

33.69,9 

39.31,5 

44.93,2 

50.54,8 

56.16,4 

2500 

2600 

23.07,9 

28.84,9 

34.61,9 

40.38,9 

46.15,9 

51.92,9 

57.69,0 

2600 

23.36,4 

29.20,5 

35.04,7 

40.88,8 

46:72,9 

52.57,0 

53.41,1 

2600 

2700 

23.96,7 

29.95,9 

35.95,1 

41.94,2 

47.93,4 

53.92,6 

59.91,8  | 

2700 

24.26,3 

30.32,9 

36.39,5 

42.46,0 

48.52,6 

54.59,2 

60.65,8 

2700 

2800 

24.85,5 

31.06,8 

37.28,2 

43.49,6 

49.71,4 

55.92,3 

62.13,7 

2800 

25.16,2 

31.45,2 

37.74,2 

44.03,3 

50.32,3 

56.61,4 

62.90,4 

2800 

2900 

25.74,2 

32.17,8 

38.61,4 

45.04,9 

51.48,5 

57.92,1 

64.35,6 

2900 

26.06,0 

32.57,5 

39.09,0 

45.60,5 

52.12,1 

58.63,6 

65.15,1 

2900 

3000 

26.63,0 

33.28,8 

39.94,5 

46.60,3 

53.26,0 

59.91,8 

66.57,5 

3000 

26.95,9 

33.69,9 

40.43,8 

47.17,8 

53.91,8 

60.65,8 

67.39,7 

3000 

3100 

27.51,8 

34.39,7 

41.27,7 

48.15,6 

55.03,6 

61.91,5 

68.79,5 

3100 

27.85,8 

34.82,2 

41.78,6 

48.75,1 

55.71,5 

62.67,9 

69.64,4 

3100 

3200 

28.40,5 

35.50,7 

42.60,8 

49.71,0 

56.81,1 

63.91,2 

71.01,4 

3200 

28.75,6 

35.94,5 

43.13,4 

50.32,3 

57.51,2 

64.70,1 

71.89,0 

3200 

3300 

29.29,3 

36.61,6 

43.94,0 

51.26,3 

58.58,6 

65.91,0 

73.23,3  I 

3300 

29.65,5 

37.06,8 

44.48,2 

51.89,6 

59.31,0 

66.72,3 

74.13,7 

3300 

3400 

30.18,1 

37.72,6 

45.27,1 

52.81,6 

60.36,2 

67.90,7 

75.45,2 

77.67,1 

3400 

30.55,3 

38.19,2 

45.83,0 

53.46,8 

61.10,7 

68.74,5 

76.38,4 

3400 

3500 

31.06,8 

38.83,6 

46.60,3 

54.37,0 

62.13,7 

69.90,4 

3500 

31.45,2 

39.31,5 

47.17,8 

55.04,1 

62.90,4 

70.76,7 

72.78,9 

78.63,0 

3500 

3600 

31.95,6 

39.94,5 

47.93,4 

55.92,3 

63.91,2 

71.90,1 

79.89,0 

3600 

32.35,1 

40.43,8 

48.52,0 

56.61,4 

64.70,1 

80.87,7 

3000 

3700 

32.84,4 

41.05,5 

49.26,6 

57.47,7 

65.68,8 

73.89,9 

82.11,0  j 

3700 

33.24,9 

41.56,2 

49.87,4 

58.18,6 

66.49,9 

74.81,1 

83.12,3 

3700 

3800 

33.73,2 

42.16,4 

50.59,7 

59.03,0 

67.46,3 

75.89,6 

.84.32,9  •' 

3800 

34.14,8 

42.68,5 

51.22,2 

59.75,9 

68.29,6 

76.83,3 

85.37,0 

3800 

3900 

34.61,9 

43.27,4 

4ft.  92, 9 

60.58,4 

69.23,8 

77.89,3 

86.54,8  • 

3900 

35.04,7 

43.80,8 

52.57,0 

61.33,2 

70.09,3 

78.85,5 

87.61,6 

3900 

4000 

35.50,7 

44.38,4 

53.26,0 

62.13,7 

71.01,4 

79.89,0 

88.76,7.  j 

4000 

35.94,5 

44.93,2 

53.91,8 

62.90,4 

71.89,0 

80.87,7 

89.86,3 

4000 

4100 

36.39,5 

45.49,3 

54.59,2 

63.69,0 

72.78,9 

81.88,8 

90.98,6 

4100 

36:84,4 

46.05,5 

55.26,6 

64.47,7 

73.68,8 

82.89,9 

92.11,0 

4100 

4200 

37.28,2 

46.60,3 

55.92,3 

65.24,4 

74.56,4 

83.88,5 

93.20,5 

4200 

37.74,2 

47.17,8 

56.61,4 

66.04,9 

75.48,5 

84.92,1 

94.35,6 

4200 

4300 

38.17,0 

47.71,2 

57.25,5 

66.79,7 

76.34,0 

85.88,2 

95.42,5 

4300 

38.64,1 

48.30,1 

57.96,2 

67.62,2 

77.28,2 

86.94,2 

96.60,3 

4300 

4400 

39.05,8 

48.82,2 

58.58,0 

68.35,1 

78.11,5 

87.87,9 

97.64,4  • 

. 4400 

39.54,0 

49.42,5 

59.31,0 

69.19,5 

79.07,9 

80.87,7 

88.96,4 

98.84,9 

4400 

4500 

39.94,5 

49.93,2 

59.91,8 

69.90,4 

79.89,0 

89.87,7 

99.86,3  i 

4500 

40.43,8 

50.54,8 

60.65,8 

70.76,7 

90.98,6 

101.09,6 

4500 

4600 

40.83,3 

51.04,1 

61.24,9 

71.45,8 

81.66,6 

91.87,4 

1 02. 08s  2 

4600 

41.33,7 

51.67,1 

62.00,5 

72.34,0 

82.67,4 

93.00,8 

103.34,2 

4000 

4700 

41.72,1 

52.15,1 

62.58,1 

73.01,1 

83.44,1 

93.87,1 

104.30,1 

4700 

42.23,6 

52.79,5 

63.35,3 

73.91,2 

84.47,1 

95.03,0 

105.58,9 

4700 

4800 

42.60,8 

53.26,0 

63.91,2 

74.56,4 

85.21,6 

95.86,8 

106. 52,1 

4800 

43.13,4 

53.91,8 

64.70,1 

75.48,5 

86.26,8 

97.05,2 

107.83,6 

4800 

4900 

43.49,6 

54.37,0 

65.24,4 

76.11,8 

86.99,2 

97.86,6 

108.74,o 

4900 

44.03,3 

55.04,1 

66.04,9 

77.05,8 

88.06,6 

99.07,4 

110.08,2 

4900 

5000 

44.38,4 

55.47,9 

66.57,5 

77.67,1 

88.76,7 

99.86,3 

110.95,9 

5000 

44.93,2 

56.16,4 

67.39,7 

78.63,0 

89.86,3 

101.09,6 

112.32,9 

5000 

5100 

45.27,1 

56.58,9 

67.90,7 

79.22,5 

90.54,2 

101.86,0 

113.17,8 

5100 

45.83,0 

57.28,8 

68.74,5 

80.20,3 

91.66,0 

103.11,8 

114.57,5 

5100 

5200 

46.15,9 

57.69,9 

69.23,1 

80.77,8 

92.31,8 

103.85,8 

115.39,7 

5200 

46.72,9 

58.41,1 

70.09,3 

81.77,5 

93.45,8 

105.14,0 

116.82,2 

5200 

5300 

47.04,7 

58.80.8 

59.91.8 

70.57,0 

82.33,2 

94.09,3 

105.85,5 

117.61,6 

5300 

47.62,7 

59.53,4 

71.44,1 

83.34,8 

95.25,5 

107.16,2 

119.06,8 

5300 

5400 

47.93,4 

71.90,1 

. 83.88,5 

95.86,8 

107.85,2 

119.83,6 

5400 

48.52,6 

60.65,8 

72.78,9 

84.92,1 

97.05,2 

109.18,4 

121.31,5 

5400 

5500 

. 48.82,2 

61.02,7 

73.23,3 

85.43,8 

97.64,4 

109.84,9 

122.05,5  } 

5500 

49.42,5 

61.78,1 

74.13,7 

86.49,3 

98.84,9 

111.20,5 

123.56,2 

5500 

5600 

49.71,0 

62.13,7 

74.56,4 

86.99,2 

99.41,9 

111.84,7 

124.27,4 

5600 

50.32,3 

62.90,4 

75.48,5 

88.06,6 

100.64,7 

113.22,7 

125.80,8 

5600 

5700 

50.59,7 

63.24,7 

75.89,6 

88.54,5 

101.19,5 

113.84,4 

126.49,3 

5700 

51.22,2 

64.02,7 

76.83,3 

89.63,8 

102.44,4 

115.24,9 

128.05,5 

5700 

5800 

51.48,5 

52.37,3 

64.35,6 

77.22,7 

90.09,9 

102.97,0 

115.84,1 

117.83,8 

128.71,2 

5800 

52.12,1 

65.15,1 

78.18,1 

91.21,1 

104.24,1 

117.27,1 

130.30,1 

5800 

5900 

65.46,6 

78.55,9 

91.65,2 

104.74,5 

130.93,2 

5900 

53.01,9 

66.27,4 

79.52,9 

92.78,4 

106.03,8 

119.29,3 

132.54,8 

5900 

6000 

. 53.26,0 

66.57,5 

79.89,0 

93.20,5 

106.52,1 

119. 8.3,  < 

133.15,1 

6000 

53.91,8 

67.39,7 

80.87,7 

94.35,6 

107.83,6 

121.31,5 

134.79,5 

6000 

6100 

54.14,1 

67.68,5 

81.22,2 

94.75,9 

108.29,6 

110.07,1 

121.83,3 

135.37,0 

6100 

54.81,6 

68.52,1 

82.22,5 

95.92,9 

109.63,3 

123.33,7 

137.04,1 

6100 

6200 

55.03,6 

68.79,5 

82.55,3 

96.31,2 

123.83,0 

137.58,9 

6200 

6300 

55.71,5 

69.64,4 

83.57,3 

97.50,1 

111.43,0 

125.35,9 

139.28,8 

6200 

6300 

55.92,3 

69.90,4 

83.88,5 

97.86,6 

111.84,7 

125.82,7 

139.80,8 

56.61,4 

70.76,7 

84.92,1 

99.07,4 

113.22,7 

127.38.1 

141.53,4 

6300 

6400 

56.81,1 

71.01,4 

85.21,6 

99.41,9 

100.97,3 

113.62,2 

127.82,5 

142.02,7 

6400 

57.51,2 

71.89,0 

86.26,8 

100.64,7 

115.02,5 

129.40,3 

143.78,1 

0400 

6500 

57.69,9 

72.12,3 

86.54,8 

115.39,7 

129.82,2 

144.24,7 

6500 

58.41,1 

73.01,4 

87.61,6 

102.21,9 

116.82,2 

131.42,5 

146.02,7 

6500 

6600 

58.5S,6 

73.23,3 

87.87,9 

102.52,6 

117.17,3 

131.81,9 

146.46,6 

6600 

59.31,0 

74.13,7 

88.96,4 

103.79,2 

118.61,9 

133.44,7 

148.27,4 

6600 

6700 

59.47,4 

74.34,2 

89.21,1 

104.07,9 

118.94,8 

133.81,6 

148.68,5 

6700 

60.20,8 

75.26,0 

90.31,2 

105.36,4 

120.41,6 

135.46,8 

150.52,1 

152.76,7 

6700 

6800 

60.36,2 

75.45,2 

90.54,2 

105.63,3 

120.72,3 

135.81,4 

150.90,4 

6800 

61.10,7 

76.38,4 

91.66,0 

106.93,7 

122.21,4 

137.49,0 

6800 

6900 

61.24,9 

76.56,2 

91.87,4 

107.18,6 

122.49,9 

137.81,1 

153.12,3 

6900 

62.00,5 

77.50,7 

93.00,8 

108.51,0 

124.01,1 

139.51,2 

155.01,4 

6900 

7000 

62.13,7 

77.67,1 

93.20,5 

108.74,0 

124.27,4 

139.80,8 

155.34,2 

7000 

62.90,4 

78.63,0 

94.35,6 

110.08,2 

125.80,8 

141.53,4 

157.26,0 

7000 

7100 

63.02,5 

78.78,1 

94.53,7 

110.29,3 

126.04,9 

141.80,5 

157.56,2 

1 7100 

63.80,3 

79.75,3 

95.70,4 

111.65,5 

127.60,5 

143.55,6 

159.50,7 

7100 

7200 

63.91,2 

79.89,0 

95.86,8 

111.84,7 

127.82,5 

143,80,3 

159.78,1 

7200 

64.70,1 

80.87,7 

97.05,2 

113.22,7 

129.40,3 

145.57,8 

161.75,3 

7200 

7300 

64.80,0 

81.00,0 

97.20,0 

113.40,0 

129.60,0 

145. 80, ( 

162.00,0 

7300 

65.60,0 

82.00,0 

98.40,0 

114.80,0 

131.20,0 

147.60,0 

164.00,0 

7300 

7400 

65.68,8 

82.11,0 

98.53,2 

114.95,3 

131.37,5 

147.79,7 

164.21,9 

7400 

66.49,9 

83.12,3 

99.74,8 

116.37,3 

132.99,7 

149.62,2 

166.24,7 

7400 

7500 

66.57,5 

83.21,9 

99.86,3 

116.50,7 

133.15,1 

149.79,5 

166.43,8 

1 7500 

67.39,7 

84.24,7 

101.09,6 

117.94,5 

134.79,5 

151.64,4 

1 168.49,3 

7500 

7600 

67. 46, '3 

84.32,9 

101.19,5 

1 18.06,* 

134.92,6 

151.79,2 

168.65,8 

7600 

68.29,6 

| 85.37,* 

102.44,4 

119.51,8 

136.59,2 

153. 66, b 

1 170.74,0 

7600 

7700 

68.35,1 

85.43,8 

102.52,6 

119.61,4 

136.70,1 

153.78,9 

170.87,7 

7700 

69.19,5 

86.49,3 

103.79,2 

121.09,0 

138.38,9 

155.68,8 

172.98,6 

7700 

7800 

69.23,8 

86.54,8 

103.85,8 

121.16,7 

138.47,7 

155.78,6 

173.09,6 

7800 

70.09,3 

| 87.61,* 

105.14,0 

122.66,3 

140.18,6 

157.71,* 

| 175.23,3 

7800 

7900 

70.12,6 

87.65,8 

105.18,9 

122.72,1 

140.25,2 

157.78,4 

175.31,5 

7900 

70.99,2 

88.74,* 

106.48,8 

124.23,6 

141.98,4 

159. 7 3,2 

177.47,9 

7900 

8000 

71 .01, ' 

88.76,7 

106.52,1 

124.27,4 

142.02,7 

159.78,1 

177.53,4 

8000 

71.89,0 

89.86,3 

107.83,6 

125.80,8 

143.78,1 

161.75,3 

179.72,6 

8000 

8100 

71.90,1 

89.87,7 

107.85,2 

125.82,7 

143.80,3 

161.77,8 

179.75,3 

8100 

72.78,9 

90.98,t 

109.18,4 

127.38,1 

145.57,8 

163.77,5 

181.97,3 

8100 

8200 

72.78,1 

90.98,6 

109.18,4 

127.38,1 

145.57,8 

163.77,5 

181.97,3 

8200 

73.68,8 

92.11,0 

110.53,2 

l-^.95,3 

147.37,5 

165.79,7 

1 184.21,9 

8200 

8300 

73.67,7 

92.09,6 

110.51,5 

128.93,4 

147.35,3 

165.77,3 

184.19,2 

8300 

74.58,6 

93.23,3 

111.87,9 

130.52,6 

149.17,3 

1 67.8ML9  186.46,6 

8300 

8400 

74.56,* 

93.20,5 

111.84,7 

130.48,8 

149.12,9 

167. 77,  ( 

186.41,1 

8400 

75.48,5 

94.35,6 

113.22,7 

132.09,9 

150.97,0 

169.84,] 

I 188.71,2 

8400 

8500 

75.45,2 

94.31,5 

113.17,8 

132.04,1 

150.90,4 

169.76,7 

171.76,- 

188.63,0 

8500 

76.38,4 

95.47,' 

114.57,5 

133.67,1 

152.76,7 

171.86,3 

I 190.95,9 

8500 

8600 

76.34,1 

95.42,5 

114.51,0 

133.59,5 

152.67,9 

190.84,9 

8600 

77.28,2 

96.60,3 

115.92,3 

135.24,4 

154.56,4 

173.88,5 

193.20,5 

8600 

8700 

77.22,7 

96.53,* 

115.84,1 

135.14,8 

154.45,5 

173.76,5 

193.06,8 

8700 

78.18,1 

97.72,* 

117.27,1 

136.81,6 

156.36,2 

1 75.90,7 

I 195.45,2 

8700 

| 8800 

78.11, f 

97.64, 

117.17,3 

136.70,1 

156.23,1 

175.75,9 

195.28,8 

8800 

79.07,1 

98.84,! 

118.61,! 

138.38,9 

158.15,9 

177.92,9 

197.69,9 

8800 

8900 

79.00,? 

98.75,? 

118.50,4 

138.25,  f 

158.00,5 

177.75,* 

197.50,7 

8900 

79.97,8 

99.97,3 

119.96,7 

139.96,2 

159.95,* 

179.95,1 

199.94,5 

8900 

9000 

79.89, ( 

99.86,5 

119.83,* 

139.80,8 

159.78,1 

179.75,3 

199.72,6 

9000 

80.87,7 

101.09,0 

121.31,5 

141.53,4 

161.75,1 

181,97,3 

202.19,2 

9000 

9100 

80.77,1 

100.97,5 

121.16,7 

141.36,', 

161. 55, f 

181.75,] 

183.74,1 

201.94,5 

9100 

81.77,1 

102.21,! 

122,66,3 

143.10,7 

163.55,  j 

I 133.99,5 

204.43,8 

9100 

| 9200 

81.66,< 

102.08,- 

122.49,1 

142.91,; 

163.33,5 

204.16,4 

9200 

82.67,4 

103.34, 5 

124.01,1 

144.67,9 

165.34,8 

1 186.01, t 

206.68,5 

9200 

| 9300 

82.55,1 

103.19,‘ 

123. 83,  ( 

144.46,8 

165.10,1 

185.74,1 

206.38,4 

9300 

83.57,? 

104.46,* 

*125.35,9 

146.25,2 

167.14,!- 

| 188.03,8 

208.93,2 

9300 

9400 

83.44,1 

104.30, 

125.16,5 

146.02,; 

166.88,5 

187.74,; 

208.60,3 

9400 

84.47,1 

105.58,! 

126.70,7 

147.82,5 

168.94,2 

190.06,4 

211.17,8 

9400 

9500 

> 84.32, 

105.41, 

126.49,1 

147.57,. 

168.65,1 

189. 74, 

' 210.82,2 

9500 

85.37, C 

106.71,5 

128.05,5 

149.39,7 

170.74,1 

192.08,2 

.213.42,5 

9500 

9600 

85.21, 

I 106.52, 

127.82,1 

149. 1 2, 

170.43,? 

191.73,' 

213.04,1 

9600 

86.26,8 

107.83,* 

129.40,3 

150.97,1 

172.53,7 

194.10,4  j 215.67,1 

9600 

9700 

86.10, 

1 107.63, 

0 129. 15, < 

150.68,‘ 

172.20,1 

193.73, 

215.26,0 

9700 

87.16,7 

108.95,! 

130.75,1 

152.54,; 

17  4.33,4 

196.12,* 

217.91,8 

9700 

9800 

86.99, 

2 108.74, 

0 130. 48, 

152.23, 

1 173.98, 

195.73,- 

2 217.47,9 

9800 

88.06,* 

110.08,: 

132.09,! 

154.11,5 

176.13,-. 

198.14,8 

220.16,4 

| 9800 

9900 

87.87, 

» 109.84, 

J 131.81,1 

153.78,' 

* 175.75,5 

197.72,' 

» 219.6.9,9 

9900 

88.96,* 

111.20,! 

133.44,7 

155. 6S, 8 

177.92,! 

200.17,* 

222.41,1 

1 9900 

iooo< 

> 88.76, 

7 110.95, 

9 133.15,] 

| 155.34, 

2]  177.53, 

1 99.72, 

5 221.91,8 

lOOOO 

89. S6,? 

112.32,! 

134.79,5 

157.26,* 

j 179.72,* 

202.19,2 

224.65,8 

1 lOOOO 

March  22nd— 81  DAYS — 2 months  22  days. 

March 

23rd 

-82  DAYS 

- 2 months  23  days. 

£ 

83  DAYS. 

hP* 

£ 

84  DAYS. 

i 

£ 

< 

c 

< 

Rate. 

! 4 

5 

6 

" 7 " 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 

J 6 

l.  7 

1 8 

| 9 ! 

i <r 

Rate. 

100 

.91,0 

1.13,7 

1.36,4 

1.59,2 

1.81,9 

2.04,7 

2.27,4 

lOO 

V-,i 

1.15,1 

J ,:s\i 

1 .61 , 1 

1.84,1 

2.07,1 

2.3u,  j. 

4 00 

200 

1.81,9 

2.27,4 

2.72,9 

3.18,4 

3.63,8 

4.09,3 

4.54,8 

200 

1.84,1 

2.30,1 

2.76,2 

3.22,2 

3.68,2 

4.14,2 

4.60,3 

200 

800 

2.72,9 

3.41,1 

4.09,3 

4.77,5 

5.45,8 

6.14,0 

6.82,2 

300 

2.76,2 

3.45,2 

4.14,2 

4.83,3 

5.52,3 

6.21,4 

6.90,4 

300 

400 

3.03,8 

4.54,8 

5.45,8 

6.36,7 

7.27,7 

8.18,6 

9.09,6 

400 

3.68,2 

4.60,3 

5.52,3 

6.44,4 

7.36,4 

8.28,5 

9.20,5 

400 

500 

4.54,8 

5.68,5 

6.82,2 

7.95,9 

9.09,6 

10.23,3 

11.37,0 

500 

4.60,3 

5.75,3 

6.90,4 

8.05,5 

9.20,5 

10.35,6 

11.50,7 

500 

600 

5.45,8 

6.82,2 

8.18,6 

9.55,1 

10.91,5 

12.27,9 

13.64,4 

600 

5.52,3 

6.90,4 

8.28,5 

9.66,6 

11.04,7 

12.42,7 

13.80,8 

OOO 

700 

0-30,7 

7.95,9 

9.55,1 

11.14,2 

12.73,4 

14.32,6 

15.91,8 

700 

6.44,4 

8.05,5 

9.66,6 

11.27,7 

12.88,8 

14.49,9 

16.11,0 

700 

800 

7.27,7 

9.09,6 

10.91,5 

12.73,4 

14.55,3 

16.37,3 

18.19,2 

800 

7.36,4 

9.20,5 

11.04,7 

12.88,8 

14.72,9 

16.57,0 

18.41,1 

800 

900 

8. 18,* 

10.23,3 

12.27,9 

14.32,6 

16.37,3 

18.41,9 

20.46,6 

900 

8.28,5 

10.35,6 

12.42,7 

14  49,9 

16.57,0 

18.64,1 

20.71,2 

OOO 

lOOO 

9.09,0 

11.37,0 

13.64,4 

15.91,8 

18.19,2 

20.46,6 

22.74,0 

IOOO 

9.20,5 

11.50,7 

13.80,8 

16.11,0 

18.41,1 

20.71,2 

23.01,4 

IOOO 

1 1 00 

10.00,5 

12.50,7 

15.00,8 

17.51,0 

20.01,1 

22.51,2 

25.01,4 

1100 

10.12,6 

12.65,8 

15.18,9 

17.7  & 

20.25,2 

22.78,4 

25.31,5 

J J oo 

1200 

10.91,5 

13.64,4 

16.37,3 

19.10,1 

21.83,0 

24.55,9 

27.28,8 

1200 

11.04,7 

13.80,8 

16.57,0 

19.33,2 

22.09,3 

24.85,5 

27.61,6 

1 200 

1800 

11.82,5 

14.78,1 

17.73,7 

20.69,3 

23.64,9 

26.60,5 

29.56,2 

1300 

11.96,7 

14.95,9 

17.95,1 

20.94,2 

23.93,4 

26.92,6 

29.91,8 

1300 

1400 

12.73,4 

15.91,8 

19.10,1 

22.28,5 

25.46,8 

28.65,2 

31.83,6  | 

1400 

12.88,8 

16.11,0 

19.33,2 

22.55,3 

25.77,5 

28.99,7 

32.21,9 

1400 

1500 

13.64,4 

17.05,5 

20.46,6 

23.87,7 

27.28/8 

30.69,9 

34.11,0 

1500 

13.80,8 

17.26,0 

20.71,2 

24.16,4 

27.61,6 

31.06,8 

34.52,1 

1500  1 

1600 

14.55,3 

18.19,2 

21.83,0 

25.46,8 

29.10,7 

32.74,5 

36.38,4  : 

1600 

14.72,9 

18.41,1 

22.09,3 

25.77,5 

29.45,8 

33.14,0 

36.82,2 

1600  | 

1700 

15.46,3 

19.32,9 

23.19,5 

27.06,0 

30.92,6 

34.79,2 

38.65,8 

1700 

15.64,9 

19.56,2 

23.47,4 

27.38,6 

31. -29, 9 

35.21,1 

39.12,3 

1700  1 

1800 

16.37,3 

20.46,6 

24.55,9 

28.65,2 

32.74  5 

36.83,8 

40.93,2 

1800 

16.57,0 

20.71,2 

24.85,5 

28.99,7 

33.14,0 

37.28,2 

41.42,5 

1800 

1900 

17.28,2 

21.60,3 

25.92,3 

30.24,4 

34.5641 

1^418.88.5 

43.20,5 

1900 

17.49,0 

21.86,3 

26.23,6 

30.60,8 

34.98,1 

39.35,3 

43.72,6 

IOOO 

2000 

18.19,2 

22.74,0 

27.28,8 

31.83,6 

36.31® 

45.47,9 

2000 

18.41,1 

23.01,4 

27.61,6 

32.21,9 

36.82,2 

41.42,5 

46.02,7 

2000 

2100 

19.10,1 

23.87,7 

28.65,2 

33.42,7 

38.2<P 

W2.97.8 

47.75,3 

2100 

19.33,2 

24.16,4 

28.99,7 

33.83,0 

38.66,3 

43.49,6 

48.32,9 

2 1 OO  | 

2200 

20.01,1 

25.01,4 

30.01,6 

35.01,9 

40.02,2 

45.02,5 

50.02,7 

2200 

20.25,2 

25.31,5 

30.37,8 

35.44,1 

40.50,4 

45.56,7 

50.63,0 

2200 

2300 

20.92,1 

26.15,1 

31.38,1 

36.61,1 

41.84,1 

47.07,1 

52.30,1 

2300 

21.17,3 

26.46,6 

31.75,9 

37.05,2 

42.34,5 

47.63,8 

52.93,2 

2300 

2400. 

21.83,0 

27.28,8 

32.74,5 

38.20,3 

4^0 

49.11,8 

54.57,5 

2400 

22.09,3 

27.61,6 

33.14,0 

38.66,3 

44.18,6 

49.71,0 

55.23,3 

2400 

2500 

22.74,0 

28.42,5 

34.11,0 

39.79,5 

4:7*47,9 

51.16,4 

56.84,9 

2500 

23.01,4 

28.76,7 

34.52,1 

40.27,4 

46.02,7 

51.78,1 

57.53,4 

2500 

2600 

23.64,9 

29.50,2 

35.47,4 

41.38,6 

47.29,9 

53.21,1 

59.12,3 

2600 

23.93,4 

29.91,8 

35.90,1 

41.88,5 

47.86,8 

53.85,2 

59.83,6 

2600 

2700 

24.55,9 

30.69,9 

36.83,8 

42.97,8" 

49.11,8 

55.25,8 

61.39,7 

2700 

24.85,5 

31.06,8 

37.28,2 

43.49,6 

49.71,0 

55.92,3 

62.13,7 

2700 

2800 

25.46,8 

31.83,6 

38.20,3 

44.57,0 

50.93,7 

57.30,4 

63.67,1 

2800 

25.77,5 

32.21,9 

38.66,3 

45.10,7 

51.55,1 

57.99,5 

64.43,8 

2800 

2900 

26.37,8 

32.97,3 

39.5.6,7 

46.16,2 

52.75,6 

59.35,1 

65.94,5 

2900 

26.69,6 

33.37,0 

40.04,4 

46.71,8 

53.39,2 

60.06,6 

66.74,0 

2000 

3000 

27.28,8 

34.11,0 

40.93,2 

47.75,3 

54.57,5 

61.39,7 

68.21,9 

3000 

27.61,6 

34.52,1 

41.42,5 

48.32,9 

55.23,3 

62.13,7 

69.04,1 

3000 

3100 

28.19,7 

35.24,7 

42.29,6 

49.34,5 

56.39,5 

63.44,4 

70.49,3 

3100 

28.53,7 

35.67,1 

42.80,5 

49,94,0 

57.07,4 

64.20,8 

71.34,2 

3100 

3200 

29.10,7 

36.38,4 

43.66,0 

50.93,7 

58.21,4 

65.49,0 

72.76,7 

3200 

29.45,8 

36.82,2 

44.18,6 

51.55,1 

58.91,5 

66.27,9 

73.64,4 

3200 

3300 

30.01,6 

37.52,1 

45.02,5 

§2.52,9 

60.03,3 

67.53,7 

75.04,1 

3300 

30.37,8 

37.97,3 

45.56,7 

53.16,2 

60.75,6 

68.35,1 

75.94,5 

3300 

3400 

30.92,6 

38.65,8 

46.38,9 

54.12,1 

61.85,2 

69.58,4 

77.31,5 

3400 

31.29,9 

39.12,3 

46.94,8 

54.77,3 

62.59,7 

70.42,2 

78.24,7 

3400 

3500 

31.83,6 

39.79,5 

47.75,3 

55. >1,2 

63.67,1 

71.63,0 

79.58,9 

3500 

32.21,9 

40.27,4 

48.32,9 

56.38,4 

64.43,8 

72.49,3 

80.‘54,8 

3500 

3600 

32.74,5 

40.93,2 

49.11,8 

57.30,4 

65.49,0 

73.67,7 

81.86,3 

3600 

33.14,0 

41.42,5 

49.71,0 

57.99,5 

66.27,9 

74.56,4 

82.84,9 

3600 

3700 

33.65,5 

42.06,8 

50.48,2 

58.89,6 

67.31,0 

75.72,3 

84.13,7 

3700 

34.06,0 

42.57,5 

51.09,0 

59.60,5 

68.12,1 

76.63,6 

85.15,1 

3700 

3800 

34.56,4 

43.20,5 

51.84,7 

60.48,8 

69.12,9 

77.77,0 

86.41,1 

3800 

34.98,1 

43.72,6 

52.47,1 

61.21,6 

69.96  2 

78.70,7 

87.45,2 

3800 

3900 

35.47,4 

44.34,2 

53.21,1 

62.07,9 

70.94,8 

79.81,6 

88.68,5 

3900 

35.90,1 

44.87,7 

53.85,2 

62.82,7 

71.80}« 

80.77,8 

89.75,3 

3000 

4000 

36.38,4 

45.47,9 

54.57,5 

63.67,  1 

72.76,7 

81.86,3 

90.95,9 

4000 

36.82,2 

46.02,7 

55.23,3 

64.43,8 

73.64,4 

82.84,9 

92.05,5 

4000 

' 4100 

37.29,3 

46.61,6 

55.94,0 

65.26,3 

74.58,6 

83.91,0 

93.23,3 

4100 

37.74,2 

47.17,8 

56.61,4 

66.04,9 

75.48,5 

84.92,1 

94.35,6 

4100 

4200 

38.20,3 

47.75,3 

57.30,4 

66.85,5 

76.40,5 

85.95,6 

95.50,7 

4200 

38.66,3 

48.32,9 

57.99,5 

77.32,(5 

86.99,2 

96.65,8 

4200 

4300 

39.11,2 

48.89,0 

58.66,8 

68.44,7 

78.22,5 

88.00,3 

97.78,1 

4300 

39.58,4 

49.47,9 

59.37,5 

69.27,1 

79.16,7 

89.06,3 

98.95,9 

4300 

4400 

40.02,2 

50.02,7 

60.03,3 

70.03,8 

80.04,4 

90.04,9 

100.05,5 

4400 

40.50,4 

50.63,0 

60.75,6 

70.88,2 

81.00,8 

91.13,4 

101.26,0 

4400 

4500 

40.93,2 

51.16,4 

61.39,7 

71.63,0 

81.86,3 

92.09,6 

102.32,9  | 

4500 

41.42,5 

51.78,1 

62.13,7 

72.49,3 

82.84,9 

93.20,5 

103.56,2 

4500 

4600 

41.84,1 

52.30,1 

62.76,2 

73.22,2 

83.68,2 

94.14,2 

104.60,3 

4600 

42.34,5 

52.93,2 

63.51,8 

74.10,4 

84.69,0 

95.27,7 

105.86,3 

4600 

4700 

42.75,1 

53.43,8 

64.12,6 

74.81,4 

85.50,1 

96.18,9 

106.87,7 

4700 

43.26,6 

54.08,2 

64.89,9 

75.71,5 

86.53,2 

97.34,8 

108.16,4 

4700 

4800 

43.66,0 

54.57,5 

, 65.49,0 

76.40,5 

87.32,1 

98.23,6 

109.15,1 

4800 

44.18,6 

55.23,3 

66.27,9 

77.32,6 

88.37,3 

99.41,9 

110.46,6 

4800 

4900 

44.57,0 

55.71,2 

66.85,5 

77.99,7 

89.14,0 

100.28,2 

111.42,5 

4900 

45.10,7 

56.38,4 

78.93,7 

90.21,4 

101.49,0 

112.76,7 

4000 

5000 

45.47,9 

56.84,9 

68.21,9 

79.58,9 

90.95,9 

102.32,9 

113.69,9 

5000 

46.02,7 

57.53,4 

69.04,1 

80.54,8 

92.05,5 

103.56,2 

115.06,8 

5000 

5100 

46.38,9 

57.98,6 

69.58,4 

81.18,1 

92.77,8 

104.37,5 

115.97,3 

5100 

46.94,8 

58.68,5 

70.42,2 

82.15,9 

93.89,6 

105.63,3 

117.37,0 

5100 

5200 

47.29,9 

59.12,3 

70.94,8 

82.77,3 

94.59,7 

106.42,2 

118.24,7 

5200 

47.86,8 

59.83,6 

71.80,3 

83.77,0 

95.73,7 

107.70,4 

119.67,1 

5200 

5300 

48.20,8 

60.26,0 

72.31,2 

84.36,4 

96.41,6 

108.46,8 

120.52,1 

5300 

48.78,9 

60.98,6 

73.18,4 

85.38,1 

97.57,8 

109.77,5 

121.97,3 

5300 

5400 

49.11,8 

61.39,7 

73.67,7 

85.95,6 

98.23,6 

110.51,5 

122.79,5 

5400 

49.71,0 

62.13,7 

74.56,4 

86.99,2 

99.41,9 

111.84,7 

124.27,4 

5400 

5500 

50.02,7 

62.53,4 

75.04,1 

87.54,8 

100.05,5 

112.56,2 

125.06,8 

5500 

50.63,0 

63.28,8 

75.94,5 

88.60,3 

101.26,0 

113.91,8 

126.57,5 

5500 

5600 

50.93,7 

63.67,1 

76.40,5 

89.14,0 

101.87,4 

114.60,8 

127.34,2 

5600 

51.55,1 

64.43,8 

77.32.6 

90.21,4 

103.10,1 

115.98,9 

128.87,7 

5600 

5700 

51.84,7 

64.80,8 

77.77,0 

90.73,2 

103.69,3 

116.65,5 

129.61,6  | 

5700 

52.47,1 

65.58,9 

78.70,7 

91.82,5 

104.94,2 

118.06,0 

131.17,8 

5700 

5800 

52.75,6 

65.94,5 

79.13,4 

92.32,3 

105.51,2 

118.70,1 

131.89,0 

5800 

53.39,2 

66.74,0 

80.08,8 

93.43,6 

106.78,4 

120.13,2 

133.47,9 

5800 

5900 

53.66,6 

67.08,2 

ftu.49,9 

93.91,5 

107.33,2 

120.74,8 

134.16,4 

5900 

54.31,2 

67.89,0 

81.46,8 

95.04,7 

108.62,5 

122.20,3 

135.78,1 

5000 

6000 

54.57,5 

68.21,9 

81.86,3 

95.50,7 

109.15,1 

122.79,5 

136.43,8 

6000 

55.23,3 

69.04,1 

82.84,9 

96.65,8 

110.46,6 

124.27,4 

138.08,2 

6000 

6100 

55.48,5 

69.35,6 

S3. 22, 7 

97.09,9 

110.97,0 

124.84,1 

138.71,2 

6100 

56.15,3 

70.19,2 

84.23,0 

98.26,8 

112.30,7 

126.34,5 

140.38,4 

6100 

6200 

56.39,5 

70.49,3 

84.59,2 

98.69,0 

112.78,9 

126.88,8 

140.98,6 

6200 

57.07,4 

71.34,2 

85.61,1 

99.87,9 

114.14,8 

128.41,6 

142.68,5 

6200 

6300 

57.30,4 

71.63,0 

85.95,6 

100.28,2 

114.60,8 

128.93,4 

143.26,0 

6300 

57.99,5 

72.49,3 

86.99,2 

101.49,0 

115.98,9 

130.48,8 

144.98,6 

6300 

6400 

58.21,4 

72.76,7 

87.32,1 

101.87,4 

116.42,7 

130.98,1 

145.53,4 

6400 

58.91,5 

73.64,-1 

88.37,31 

103.10,1 

117.83,0 

132.55,9 

147.28,8 

6400 

6500 

59.12,3 

73.90,4 

88.68,5 

103.46,6 

118.24,7 

133.02,7 

147.80,8  | 

6500 

59.83,6 

74.79,5 

89.75,3 

104.71,2 

119.67,1 

134.63,0 

149.58,9 

6500 

6600 

60.03,3 

75.04,1 

90.04,9 

105.05,8 

120.06,6 

135.07,4 

150. OS, 2 

6600 

60.75,6 

75.94,5 

91.13,4 

106.32,3 

121.51,2 

136.70,1 

151.89,0 

6600 

6700 

60.94,2 

76.17,8 

91.41,4 

106.64,9 

121.88,5 

137.12,1 

152.35,6 

6700 

61.67,7 

77.09,6 

92.51,5 

107.93,4 

123.35,3 

138.77,3 

154.19,2 

6700 

6800 

61.85,2 

77.31,5 

92.77,8 

108.24,1 

123.70,4 

139.16,7 

154.63,0 

6800 

62.59,7 

78.24,7 

93.89,6 

109.54,5 

125.19,5 

140.84,4 

156.49,3 

6800 

6900 

62.76,2 

78.45,2 

94.14,2 

109.83,3 

125.52,3 

141.21,4 

156.90,4 

6900 

63.51,8 

79.39,7 

95.27,7 

111.15,6 

127.03,6 

142.91,5 

158.79,5 

6000 

7000 

63.67,1 

79.58,9 

95.50,7 

111.42,5 

127.34,2 

143.26,0 

159.17,8 

7000 

64.43,8 

80.54,8 

96.65,8 

112.76,7 

128.87,7 

144.98,6 

161.09,6 

7000 

7100 

64.58,1 

80.72,6 

96.87,1 

113.01,6 

129.16,2 

145.30,7 

161.45,2* 

7100 

65.35,9 

81.69,9 

98.03,8 

114.37,8 

130.71,8 

147.05, S 

163.39,7 

7100 

7200 

65.49,0 

81.86,3 

98.23,6 

114.60,8 

130.98,1 

147.35,3 

163.72,6 

! 7200 

66.27,9 

82.84,9 

99.41,9 

115.98,9 

132.55,9 

149.12,9 

165.69,9 

7200 

7300 

66.40,0 

83.00,0 

99.60,0 

116.20,0 

132.80,0 

149.40,0 

166.00,0 

7300 

67.20,0 

84.00,0 

100.80,0 

117.60,0 

134.40,0 

151.20.0 

168.00,0 

7300 

7400 

67.31,0 

84.13,7 

100.96,4 

117.79,2 

134.61,9 

151.44,7 

168.27,4 

7400 

68.12,1 

85.15,1 

102.18,1 

119.21,1 

136.24,1 

153.27,1 

170.30,1 

7400 

7500 

68.21,9 

85.27,4 

102.32,9 

119.38,4 

136.43,8 

153.49,3 

170.51,8 

7500 

69.04,1 

86.30,1 

103.56,2 

120.82,2 

138.08,2 

155.34,2 

172.60.3 

7500 

7600 

09.12,9 

86.41,1 

103.69,3 

120.97,5 

138.25,8 

155.54,0 

172.82,2 

7600 

69.96,2 

87.45,2 

104.94,2 

122.43,3 

139.92,3 

157.41,4 

174.90,4 

7600 

7700 

70.03,8 

87.54,8 

105.05,8 

122.56,7 

140.07,7 

157.58,6 

175.09,6 

7700 

70.88,2 

88.60,3 

106.32,3 

124.04,4 

141.76,4 

159.48,5 

177.20,5 

7700 

7800 

70.94,8 

88.68,5 

106.42,2 

124.15,9 

141.89,6 

159.63,3 

177.37,0 

7800 

71.80,3 

89.75,3 

107.70,4 

125.65,5 

143.60,5 

161.55,6 

179.50,7 

7800 

7900 

71.85,8 

39.82,2 

107.78,6 

125.75,1 

143.71,5 

161.67,9 

179.64,4 

7900 

72.72,3 

90.90,4 

109.08,5 

127.26,6 

145.44,7 

163.62,7 

181.80,8 

7000 

8000 

72.76,7 

90.95,9 

109.15,1 

127.34,2 

145.53,4 

163.72,6 

181.91,8 

8000 

73.64,4 

92.05,5 

110.46,6 

128.87,7 

147.28,8 

165.69,9 

184.11,0 

8000 

| 8100 

73.67,7 

92.09,6 

110.51,5 

128.93,4 

147.35,3 

165.77.3 

184.19,2 

8100 

74.56,4 

93.20,5 

111.84,7 

130.48,8 

149.12,9 

167.77,0 

186.41,1 

8100 

8200 

74.58,6 

93.23,31  111.87,9 

130.52,6 

149.17,3 

167.81,91  186.46,6 

820(5 

75.48,5 

94.35,6 

113.22,7 

132.09,9 

150.97,0 

169.84,1 

188.71,2 

8200 

1 8300 

75.49,6 

9*37,0 

113.24,4 

132.11,8 

150.99,2 

169.86,6 

188.74,0 

8300 

76.40,5 

95.50,7 

114.60,8 

133.71,0 

152.81,1 

171.91,2 

191.01,4 

8300 

8400 

76.40,5 

to. 50, 7 

114.60,8 

133.71,0 

152.81,1 

171.91,2 

191.01,4 

8400 

77.32,6 

96.65,8 

115.98,9 

135.32,1 

154.65,2 

173.98,4 

193.31,5 

8400 

i 8500 

77.31,5 

96.64,4 

115.97,3 

135.30,1 

154.63,0 

173.95,9 

193.28,8 

8500 

78.24,7 

97.80,8 

117.37,0 

136.93,2 

156.49,3 

176.05,5 

195.61,6 

8500 

8600 

78.22,5 

97.78.1 

117.33,7 

136.89,3 

156.44,9 

176.00,5 

195.56,2 

8600 

79.16,7 

98.95,9 

118.75,1 

138.54,2 

158.33,4 

178.12,6 

197.91,8 

8600 

8700 

79.13,4 

98.91,8 

118.70,1 

138.48,5 

158.26,8 

178.05,2 

197.83,6 

8700 

80.08,8 

100.11,0 

120.13,2 

140.15,3 

160.17,5 

180.19,7 

200.21,9 

8700 

8800 

80.04,4 

100.05,5 

120.06,6 

140.07,7 

160.08,8 

180.09,9 

200.11,0 

8800 

81.00,8 

101.26,0 

121.51,2 

141.76,4 

162.01,6 

182.26,8 

202.52,1 

8800 

8900 

80.95,3 

101.19,2 

121.43,0 

141.66,8 

161.90,7 

182.14,5 

202.38,4 

8900 

81.92,9 

102.41,1 

122.89,3 

143.37,5 

163.85,8 

18  4.34,0 

204.82,2 

8000 

9000 

81.86,3 

102.32,9 

122.79,5 

143.26,0 

163.72,6 

184.19,2 

204.65,8 

9000 

82.84,9 

103.56,2 

124.27,4 

144.98,6 

165.69,9 

186.41,1 

207.12,3 

OOOO 

9100 

j 82.77,3 

103.46,6 

124.15,9 

144.85,2 

165.54,5 

186.23,8 

206.93,2 

9100 

83.77,0 

104.71,2 

125.65,5 

146.59,7 

167.54,0 

188.48,2 

209.42,5 

OlOO 

9200 

! 83.68,2 

104.60,3 

125.52,3 

146.44,4 

167.36,4 

188.28,5 

209.20,5 

9200 

84.69,0 

105.86,3 

127.03,6 

148.20,8 

169.38,1 

190.55,3 

211.72,6 

0200  | 

9300 

84.59,2 

1 05.74,0]  126.88,8 

148.03,6 

169.18,4 

190.33,2 

211.47,9 

9300 

85.61,1 

107.01,4 

128.41,6 

149.81,9 

’171.22,2 

192.62,5 

214.02,7 

0300  | 

9400 

1 85.50,1 

106.87,7 

128.25,2 

149.62,7 

171.00,3 

192.37,8 

213.75,3 

9400 

86.53,2 

108.16,4 

129.79,7 

151.43,0 

173.06,3 

194.69,6 

216.32,9 

04.00 

9500 

1 86.41,1 

108.01,4 

129.61,6 

151.21,9 

172.82,2 

194.42,5 

216.02,7 

9500 

87.45,2 

109.31,5 

131.17,8 

153.04,1 

174.90,4 

196.76,7 

218.63,0 

0500 

9600 

j 87.32.1 

1 109.15,1 

130.98,1 

152.81,1 

174.64,1 

196.47,1 

218.30,1 

9600 

88.37,3 

110.46,6 

132.55,9 

154.65,2 

176.74,5 

198.83,8 

220.93,2 

0600 

9700 

! 88.23,0 

110.28,8 

132.34,5 

154.40,3 

176.46,0 

198.51,8 

220.57,5 

9700 

89.29,3 

111.61,6 

133.94,0 

156.26,3 

178.58,6 

200.91,0 

223.23,3 

0700 

9800 

89.14,0 

111.42,5 

133.71,0 

155.99,5 

178.27,9 

200.56,4 

222.84,9 

9800 

90.21,4 

112.76,7 

135.32,1 

157.87,4 

180.42,7 

202.98,1 

225.53,4 

0800 

| 9900 

90.04,9 

112.56,2 

135.07,4 

157.58,6 

180.09,9 

202.61,1 

225.12,3 

9900 

91.13,4 

113.91,8 

136.70,1 

159.48,5 

182.26,8 

205.05,2 

227.83,6 

OOOO 

| lOOOO 

90.95,9 

113.69,! 

136.43,8 

159.17,8 

181.91,8 

204.65,8 

227.39,7 

lOOOO 

92.05,5 

115.06,8 

138.08,2 

161.09,6 

184.11,0 

207.12,3 

230.13,7 

10(100  1 

| 

March.  24th  83  DAY'S— 2 months  24  days. 

March 

25th- 

-84  DAYS- 

-2  months  25  days. 

• 

-M 

i 

1 

. . ■. ^ 

85  DAYS.* 

! — %jsi-  ■ 

* 

,/f 

Amt. 

86  DAYS. 

Amt. 

Rate 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

,10_ 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

i ^ 

1 10 

Rate. 

100 

.93, ‘ 

• 1.16, 

1.39, 

1.63,* 

* 1.86,; 

2.09 

2.32,9 

lOO 

.94,1 

i.i7,; 

1.41,4 

1.64,; 

i.88,; 

2.12,1 

2.35,6 

TOO 

1200 

1.86,; 

2.32, 

2.79, 

3.26, 

3.72,* 

4.19,5 

4.65,8 

200 

1.88, £ 

2.35,* 

2.82,7 

3.29,; 

3.77,* 

4.24,1 

4.71,2 

200 

300 

2.79,. 

3.49,; 

4.19,‘ 

4.89, -* 

5.58,1 

6.-28,J 

6.98,6 

300 

2.82,7 

3.53,- 

4.24,] 

4.94,8 

5.65,£ 

6.36,2 

7.06,8 

300 

400 

3.72, 

4.65,; 

5.58,1 

* 6.52,] 

7.45,5 

8.38,' 

9.31,5 

400 

3.77,i 

4.71,£ 

5.65, £ 

6.59,7 

7.54,* 

8.48,2 

9.42,5 

400 

r»oo 

4.65,8 

5.82,1 

6.98,* 

8.15,] 

9. 31,  f 

10.47,4 

11.64,4 

500 

4.71,1 

5.89,* 

7.06,; 

8.24,7 

9.42, £ 

10.60,3 

11.78,1 

500 

000 

5.58,1 

6.98,( 

8.38,- 

9.78,1 

11.17, f 

12.57,f 

13.97,3 

600 

5.65,£ 

7.06,; 

8.48,7 

9.89,6 

11.31,* 

12.72,3 

14.13,7 

! 600 

voo 

6.52,1 

8.15,1 

9.78,1 

11.41,1 

13.04,] 

14.67,1 

16.30,1 

700 

6.59,/ 

8.24,5 

9.89,* 

11.54,5 

13.19,; 

14.84,-, 

! 16.49,3 

70-1) 

800 

7.45,5 

9.31,5 

11.17, f 

13.04,1 

14.90,-1 

16.76,7 

18.63,0 

800 

7.54, ( 

9.42,£ 

11.31,1 

13.19,5 

15.07,; 

16.96,4 

18.84,9 

800 

900 

8.38,4 

10.47,9 

12.57, 

14.67,1 

16.76,1 

18.86,5 

20.95,9 

900 

8.48,1 

io.60,; 

12.72,? 

14.84,4 

16.96,4 

19.08,5 

21.20,5 

900 

lOOO 

9.31,5 

11.64,4 

13.97,; 

16.30,1 

18.63,* 

20.95,1 

23.28,8 

lOOO 

9.42,£ 

11.78,] 

14.13,7 

16.49,3 

18.84,£ 

21.20,5 

23.56,2 

| lOOO 

llOO 

10.24,7 

12.80,8 

15.37, < 

* 17.93,5 

20.49,S 

23.05,f 

25.61,6 

1100 

10.36,7 

12.95,; 

15.55,1 

18.14,2 

20.73,4 

23.32,6 

25.91,8 

llOO 

1200 

11.17,8 

13.97,3 

16.76,7 

19.5*7,5 

22.35,* 

25.15,1 

27.94,5 

1200 

11.31,* 

14.13,7 

16.96,] 

13,79,2 

22.61,; 

25.44,7 

28.27,4 

I 1200 1 

1300 

12.11,6 

15.13,7 

18.16,1 

21.19,2 

24.21,1 

27.24,7 

30.27,4 

1300 

12.25,2 

15.31,; 

18.37,81  21.44,1 

24.50,4 

27.56,7 

30.63,0 

1300 

1400 

13.04,1 

16.30,1 

19.56,5 

22.82,2 

26.08,2 

29.34,5 

32.60,3 

1400 

13.19,5 

16.49,; 

19.79,7 

23.09,0 

26.38,; 

29.68,8 

32.98,6 

1400  | 

1500 

13.97,3 

17.46,4 

20.95,1 

24.45,2 

27.94,  f 

31.43,5 

34.93,2 

1500 

14.13,7 

17.67,1 

21.20,5 

24.74,0 

28.27,4 

31.80,8 

35.34,2 

1500  | 

lOOO 

14.90,4 

18.63,1 

22.35,* 

26.08,2 

29.80,8 

33.53,4 

37.26,0 

1600 

15.07,9 

18.84,1 

22.61,? 

26.38,9 

30.15,; 

33.92,9 

37.69,9 

1600  | 

1700 

15.83,6 

19.79,5 

23.75,3 

27. 71, 2 

31.67,1 

35.63, ( 

39.58,9 

1700 

16.02,2 

20.02,7 

24.03,3 

28.03,8 

32.04,4 

36.04,9 

40.05,5 

1700 

1800 

16.76,7 

20.95,9 

25.15,1 

29.34,2 

33.53,4 

37.72,6 

41.91,8 

1800 

16.96,4 

21.20,; 

25.44,7 

29.68,8 

33.92,; 

38.17,0 

42.41,1 

1800 

1900 

17.69,9 

22.12,3 

26.54,8 

30.97,3 

35.39,7 

39.82,2 

44.24,7 

1900 

17.90,7 

22.38,4 

26.86,(J 

31.33,7 

35.81.4 

40.29,0 

44.76,7 

1900 

2000 

18.63,0 

23.28,8 

27.94,5 

32.60,3 

37.26,0 

41.91,8 

46.57,5 

2000 

18.84,9 

23.56,2 

28.27,4 

32.98,6 

37.69,; 

42.41,1 

47.12,3 

2000 

2100 

19.56,2 

24.45,2 

29.34,2 

34.23,3 

39.12,3 

44.01,4 

48.90,4 

2100 

19.79,2 

24.74,0 

29.68,8 

34.63,6 

39.58,4 

44.53,2 

49.47,9 

2100 

2200 

20.49,3 

25.61,6 

30.74,* 

35.86,3 

40.98,6 

46.11,* 

51.23,3 

2200 

20.73,4 

25.91,8 

31.10,1 

36.28,5 

41.46,8 

46.65,2 

51.83,6 

2200 

2300 

21.42,5 

26.78,1 

32.13,7 

37.49,3 

42.84,9 

48.20,5 

53.56,2 

2300 

21.67,7 

27.09,6 

32.51,5 

37.93,4 

43.35,3 

48.77,3 

54.19,2 

2300 

2400 

22.35,6 

27.94,5 

33.53,4 

39.12,3 

44.71,2 

50.3*1,1 

55.89,0 

2400 

22.61,9 

28.27,4 

33.92,9 

39.58,4 

45.23,8 

50.89,3 

56.54,8 

2400  | 

2500 

23.28,8 

29.11,0 

34.93,2 

40.75,3 

46.57,5 

52.39,7 

* 58.21,9 

2500 

23.56,2 

29.45,2 

35.34,2 

41.23,3 

47.12,3 

53.01,4 

58.90,4 

2500 

2000 

24.21,9 

30.27,4 

36.32,9 

42.38,4 

48.43,8 

54.49,3 

60.54,8 

2600 

24.50,4 

30.63,0 

36.75,6 

42.88,2 

49.00,8 

55.13,4 

61.26,0 

2600 

2700 

25.15,1 

31.43,8 

37.72,6 

44.01,4 

50.30,1 

56.58,9 

62.87,7 

2700 

25.44,7 

31.80,8 

38.17,0 

44.53,2 

50.89,3 

57.25,5 

63.61,6 

2700 

2800 

26.08,2 

32.60,3 

39.12,3 

45.64,4 

52.16,4 

58.68,5 

65.20,5 

2800 

26.38,9 

32.98,6 

39,58,4 

46.18,1 

52.77,8 

59.37,5 

65.97,3 

2800 

2900 

27.01,4 

33.76,7 

40.5?,1 

47.27,4 

54.02,7 

60.78,1 

67.53,4 

2900 

27.33,2 

34.16,4 

40.99,7 

47.83,0 

54.66,3 

61.49,6 

68.32,9 

2900 

3000 

27.94,5 

34.93,2 

41.91,8 

48.90,4 

55.89,0 

62.87,7 

69.86,3 

3000 

28.27,4 

35.34,2 

42.41,1 

49.47,9 

56.54,8 

63.61,6 

70.68,5 

3000 

3100 

28.87,7 

36.09,6 

43.31,5 

50.53,4 

57.75,3 

64.97,3 

72.19,2 

3100 

29.21,6 

36.52,1 

43.82,5 

51.12,9 

58.43,3 

65.73,7 

73.04,1 

3100 

3200 

29.80,8 

37.26,0 

44.71,2 

52.16,4 

59.61,6 

67.06,8 

74.52,1 

3200 

30.15,9 

37.69,9 

45.23,8 

52.77,8 

60.31,8 

67.85,8 

75.39,7 

3200 

3300 

30.74,0 

38.42,5 

46.11,0 

53.79,5 

61.47,9 

69.16,4 

76.84,9 

3300 

31.10,1 

38.87,7 

4-6.65,2 

54.42,7 

62.20,3 

69.97,8 

77.75,3 

! 3300 

3400 

31.67,1 

39.58,9 

47.50,7 

55.42,5 

63.34,2 

71.26,0 

79.17,8 

3400 

32.04,4 

40.05.5 

1 48.06,6 

56.07,7 

64.08,8 

72.09,9 

80.11,0 

I 3400 

3500 

32.60,3 

40.75,3 

48.90,4 

57.05,5 

65.20,5 

73.35,6 

81.50,7 

3500 

32.98,6 

41.23,3 

49.47,9 

57.73,6 

65.97,3 

74.21,9 

82.46,6 

3500 

3000 

33.53,4 

41.91,8 

50.30,1 

58.68,5 

67.06,8 

75.45,2 

83.83,6 

3600 

33.92,9 

42.41,1 

50.89,3 

59.37,5 

67.85,8 

76.34,0 

84.82,2 

3600 

3100 

34.46,6 

43.08,2 

51.69,9 

60.31,5 

68.93,2 

77.54,8 

86.16,4 

3700 

34.87,1 

43.58,9 

52.30,7 

61.02,5 

69.74,2 

78.46,0 

87.17,8 

3700 

3800 

35.39,7 

44.24,7 

53.09,6 

61.94,5 

70.79,5 

79.64,4 

88.49,3 

3800 

35.81,4 

44.76,7 

53.72,1 

62.67,4 

71.62,7 

80.58,1 

89.53,4 

3800 

1 3900 

36.32,9 

45.41,1 

54.49,3 

63.57,5 

72.65,8 

81.74,0 

90.82,2 

3900 

36.75,6 

45.94,5 

55.13,4 

64.32,3 

73.51,2 

82.70,1 

91.89,0 

3900 

4000 

37.26,0 

46.57,5 

55.89,0 

65.20,5 

74.52,1 

83.83,6 

93.15,1 

4000 

37.69,9 

47.12,3 

56.54,8 

65.97,3 

75.39,7 

84.82,2 

94.24,7 

4000 

4100 

38.19,2 

47.74,0 

57.28,8 

66.83,6 

76.38,4 

85.93,2 

95.47,9 

4100 

38.64,1 

48.30,1 

57.96,2 

67.62,2 

77.28,2 

86.94,2 

. 96.60,3 

4100 

4200 

39.12,3 

48.90,4 

58.68,5 

68.46,6 

78.24,7 

88,02,7 

97.80,8 

4200 

39.58,4 

49.47,9 

59.37,5 

69.27,1 

79.16,7 

89.06,3 

98.95,9 

4200 

4500 

40.05,5 

50.06,8 

60.08,2 

70.1*9,6 

80.11,0 

90.12,3 

100.13,7 

4300 

40.52,6 

50.65,8 

60.78,9 

70.92,1 

81.05,2 

91.18,4 

101.31,5 

4300 

j 4400 

40.98,6 

51.23,3 

61.47,9 

71.72,6 

81.97,3 

92.21,9 

102.46,6 

4400 

41.46,8 

51.83,6 

62.20,3 

72.57,0 

82.93,7 

93.30,4 

103.67,1 

4400 

4500 

41.91,8 

52.39,7 

62.87,7 

73.35,6 

83.83,6 

94.31,5 

104.79,5  ] 

4500 

42.41.1 

53.01,4 

63.61,6 

74.21,9 

84.82,2 

95.42,5 

106.02,7 

4500 

I 4000 

42.84,9 

53.56,2 

64.27,4 

74.98,6 

85.69,9 

96.41,1 

107.12,3 

4600 

43.35,3 

54.19,2 

65.03,0 

75.86,8 

86.70,7 

97.54,5 

108.38,4 

4600 

4700 

43.78,1 

54.72,6 

65.67,1 

76.61,6 

87.56,2 

98.50,7 

109.45,2 

4700 

44.29,6 

55.37,0 

66.44,4 

77.51,8 

88.59,2 

99.66,6 

110.74,0 

4700 

4800 

44.71,2 

55.89,0 

67.06,8 

78.24,7 

89.42,5 

100.60,3 

111.78,1 

4800 

45.23,8 

56.54,8 

67.85,8 

79.16,7 

90.47,7 

101.78,6 

113.09,6 

4800 

4900 

45.64,4 

57.05,5 

68.46,6 

79.87,7 

91.28,8 

102.69,9 

114.11,0 

4900 

46.18,1 

57.72,6 

69.27,1 

80.81,6 

92.36,2 

103.90,7 

115.45.2 

4900 

5000 

46.57,5 

58.21,9 

69.86,3 

81.50,7 

93.15,1 

104.79,5 

116.43,8  1 

5000 

47.12,3 

58.90,4 

70.68,5 

82.46,6 

94.24,7 

106.02,7 

117.80,8 

5000 

5100 

47.50,7 

■59.38,4 

71.26,0 

83.13,7 

95.01,4 

106.89,0 

118.76,7 

5100 

48.06,6 

60.08,2 

72.09,9 

84.11,5 

96.13,2 

108.14,8 

120.16,4 

5100 

3200 

48.43,8 

60.54,8 

72.65,8 

84.76,7 

96.87,7 

108.98,6 

121.09,6  1 

5200 

49.00,8 

61.26,0 

73.51,2 

85.76,4 

98.01,6 

110.26,8 

122.52,1 

5200 

5300 

49.37,0 

61.71,2 

74.05,5 

86.39,7 

98.74,0 

111.08,2 

123.42,5 

5300 

49.95,1 

62.43,8 

74.92,6 

87.41,4 

99.90,1 

112.38,9 

124.87,7 

5300 

5400 

50.30,1 

62.87,7 

75.45,2 

88.02,7 

100.60,3 

113.17,8 

125.75,3 

5400 

50.89,3 

63.61,6 

76.34,0 

89.06,3 

101.78,6 

114.51,0 

127.23,3 

5400 

5500 

51.23,3 

64.04,1 

76.84,9 

89.65,8 

102.46,6 

115.27,4 

128.08,2 

5500 

51.83,6 

64.79,5 

77.75,3 

90.71,2 

103.67,1 

116.63,0 

129.58,9 

5500 

5000 

52.16,4 

65.20,5 

78.24,7 

91.28,8 

104.32,9 

117.37,0 

130.41,1 

5600 

52.77,8 

65.97,3 

79.16,7 

92.36,2 

105.55,6 

118.75,1 

131.94,5 

5600 

5700 

53.09,6 

66.37,0 

79.64,4 

92.91,8 

106.19,2 

119.46,6 

132.74,0 

5700 

53.72,1 

67.15,1 

80.58,1 

94.01,1 

107.44,1 

120.87,1 

134.30,1 

5700 

5800 

54.02,7 

67.53,4 

81.04,1 

94.54,8 

108.05,5 

121.56,2 

135.06,8 

5800 

54.66,3 

68.32,9 

81.99,5 

95.66,0 

109.32,6 

122.99,2 

136.65,8 

5800 

5900 

54.95,9 

68.69,9 

82.43,8 

96.17,8 

109.91,8 

123.65,8 

137.39,7 

5900 

55.60,5 

69.50,7 

83.40,8 

97.31,0 

111.21,1 

125.11,2 

139.01,4 

5900 

(5000 

55.89,0 

69.86,3 

83.83,6 

97.80,8 

111.78,1 

125.75,3 

139.72,6 

6000 

56.54,8 

70.68,5 

84.82,2 

98.95,9 

113.09,6 

127.23,3 

141.37,0 

6000 

OiOO 

56.82,2 

71.02,7 

85.23,3 

99.43,8 

113.64,4 

127.84,9 

142.05,5 

6100 

57.49,0 

71.86,3 

86.23,6 

100.60,8 

114.98,1 

129.35,3 

143.72,6 

6100 

0200 

57.75,3 

72.19,2 

86.63,0 

101.06,8 

115.50,7 

129.94,5 

144.38,4 

6200 

58.43,3 

73.04,1 

87.64,9 

102.25,8 

116.86,6 

131.47,4 

146.08,2 

6200 

0300 

58.68,5 

73.35,6 

88.02,7 

102.69,9 

117.37,0 

132.04,1 

146.71,2 

6300 

59.37,5 

74.21,9 

89.06,3 

103.90,7 

118.75,1 

133.59,5 

148.43,8 

6300  ! 

0400 

59.61,6 

74.52,1 

89.42,5 

104.32,9 

119.23,3 

134.13,7 

149.04,1 

6400 

60.31,8 

75.39,7 

90.47,7 

105.55,6 

120.63,6 

135.71,5 

150.79,5 

6400 

0500 

60.54,8 

75.68,5 

90.82,2 

105.95,9 

121.09,6 

136.23,3 

151.37,0 

6500 

61.26,0 

76.57,5 

91.89,0 

107.20,5 

122.52,1 

137.83,6 

153.15,1 

6500 

OOOO 

61.47,9 

76.84,9 

92.21,9 

107.58,9 

122.95,9 

138.32,9 

153.69,9 

6600 

62.20,3 

77.75,3 

93.30,4 

108.85,5 

124.40,5 

139.95,6 

155.50,7 

6600 

3100 

62.41,1 

78.01,4 

93.61,6 

109.21,9 

124.82,2 

140.42,5 

156.02,7  I 

6700 

63.14,5 

78.93,2 

94.71,8 

110.50,4 

126.29,0 

142.07,7 

157.86,3 

6700 

(>800 

63.34,2 

79.17,8 

95.01,4 

110.84,9 

126.68,5 

142.52,1 

158.35,6  1 

6800 

64.08,8 

80.11,0 

96.13,2 

112.15,3 

128.17,5 

144.19,7 

160.21,9 

6800 

0900 

64.27,4 

80.34,2 

96.41,1 

112.47,9 

128.54,8 

144.61,6 

160.68,5 

6900 

65.03,0 

81.28,8 

97.54,5 

113.80,3 

130.06,0 

146.31,8 

162.57,5 

6900  | 

7000 

65.20,5 

81.50,7 

97.80,8 

114.11,0 

130.41,1 

146.71,21 

163.01,4  1 

7000 

65.97,3 

82.46,6 

98.95,9 

115.45,2 

131.94,5 

148.43,8 

164.93,2 

7000 

7100 

66.13,7 

82.67,1 

99.20,5 

115.74,0 

132.27,4 

148.80,81 

165.34,2 

7100 

- 66.91,5 

83.64,4 

100.37,3 

117.10,1 

133.83,0 

150.55,9 

167.28,8 

7100  | 

7200 

67.06,8 

83.83,6 

100.60,3 

117.37,0 

134.13,7 

150. 90, 4 1 

107.67,1  1 

7200 

67.85,8 

84.82,2 

101.78,6 

118.75,1 

135.71,5 

152.67,9 

169.64,4 

7200 

7300 

68.00,0 

85.00,0 

102.00,0 

119.00,0 

136.00,0 

153.00,0 

170.00,0  I 

7 300 

68.80,0 

86.00,0 

103.20,0 

120.40,* 

137.60,0 

154.80, 0| 

172.00,0 

7300 

7400 

68.93,2 

86.16,4 

103.39,7 

120.63,0 

137.86,3 

155.09,6 

172.32,9 

7400 

69.7  4,2| 

87.17,8 

104.61,4 

122.04,9 

139.48,5 

156.92, l! 

174.35,6 

7400  j 

7500 

69.86,3 

87.32,9 

104.79,5 

122.26,0 

139.72,6 

157.19,2 

174.65,8 

7500 

70.68,5, 

88.35,6 

106.02,7 

123.69,9 

141.37,0 

159.04,1 1 

176.71,2 

7500 

I 7000 

70.79,5 

88.49,3 

106.19,2 

123.89,0 

141.58,9 

159.28,8 

176.98,6 

7600 

71.62,7 

89.53,4 

1**7.44,11 

125.34,8 

113.25,5 

161.16,2 

179.06,8 

7600 

7700 

71.72,6 

89.65,8 

107.58,9 

125.52,1 

143.45,2 

161.38,4 

179.31,5  1 

7700 

72.57,0 

90.71,2 

108.35,51 

126.99,7 

145.14,0 

163.28,2 

181.42,5 

7700 

7800 

72.65,8 

90.82,2 

108.98,6 

127.15,1 

145.31,5 

163.47,9 

181.64,4  1 

7800 

73.51,2 

91.89,0 

110.26,8] 

128.64,7 

147.02,5 

165.4-l.3j 

1-83.78,1 

7800  j 

7900 

73.58,9 

91.98,6 

110.38,4 

128.78,1 

147.17,8 

165.57,5 

183.97,3 

7900 

74.45,5 

93.06,8 

111.68,2 

130.29,6 

148.91,0 

167.52,3 

186.13,7 

7900 

8000 

74.52,1 

93.15,1 

111.78,1 

130.41,1 

149.04,1 

167.67,1 

186.30,1 

8000 

75.39,7 

94.24,7 

113.09,6 

131.94,5 

150.79,5 

169.64.4 

188.49,3 

8000 

8100 

75.45,2 

94.31,5 

113.17,8 

132.04,1 

150.90,4 

169:76,7 

188.63,0 

8100 

76.34,0 

95.42,5 

114.51,0 

133.59,5 

152.67,9 

1 71 .76,4 

190.84,9 

8100 

8200 

76.38,4 

95.47,9 

114.57,5 

133.67,1 

152.76,7 

171.86,3 

190.95,9 

8200 

77.28,2 

96.60,3 

115.92,3 

135.24,4 

154.56,4 

173. 88  A 

193. 2**,  5 

8200 

8300 

77.31,5 

96.64,4 

115.97,3 

135.30,1 

154.63,0 

173.95,9 

193.28,8 

8300 

78.22,5 

97.78,1 

117.33,7 

136.89,3 

156.44,9 

176.00, 5 

195.56,2 

8300 

8400 

78.24,7 

97.80,8 

117.37,0 

136.93,2 

156.49,3 

176.05,5 

195.61,6 

8400 

79.16,7 

98.95,9 

118.75,1 

138.54,2 

158.33,4 

178.12,6 

197.91,8 

8400 

8500 

79.17,8 

98.97,3 

118.76,7 

138.56,2 

158.35,6 

178.15,1 

197.94,5 

8500 

80.11,0 

100.13,7 

120.16,4 

140.19,2 

160.21,9 

180.24,7 

200.27,4 

8500 

8000 

80.11,0 

100.13,7 

120.16,4 

140.19,2 

160.21,9 

180.24,7 

200.27,4 

8600 

81.05,2 

101.31,5 

121.57,8 

141.84,1 

162.10,4 

182.36,7 

202.63,0 

8600 

8700 

81.04,1 

101.30,1 

121.56,2 

141.82,2 

182.08,2 

1S2.34,2 

202.60,3 

8700 

81.99,5 

102.49,3 

122.99,2 

143.49,0 

163.98,9 

184.48,8 

204.98,6 

8700 

8800 

81.97,3 

102.46,6 

122.95,9 

143.45,2 

163.94,5 

184.43,8 

204.93,2 

8800 

82.93,7 

103.67,1 

124.40,5 

145.14,0 

165.87,4 

] 86.60,8 

207.34,2 

8800 

8900 

82.90,4 

103.63,0 

124.35,6 

145.08,2 

165.80,8 

186.53,4 

207.26,0 

8900 

83.87,9 

104.84,9 

125.81,9 

146.78,9 

167.75,9 

188.72,9 

209.69,9 

8900 

1 9000 

83.83,6 

104.79,5 

125.75,3 

146.71,2 

167.67,1 

188.63,0 

209.58,9 

9000 

84.82,2 

106.02,7 

127.23,3 

148.43,8 

16P.64,4|  190.84,9 

212.05,5 

9000  | 

9100 

84.76,7 

105.95,9 

127.15,1 

148.34,2 

169.53,4 

190.72,6 

211.91,8 

9100 

85.76,4 

107.20,5 

128.64,7! 

150.08,8 

171.52,9' 

192.97,0 

214.41,1 

9100 

9200 

85.69,9 

107.12,3 

128.54,8 

149.97,3 

171.39,7 

192.82,2 

214.24,7 

9200 

86.70,7 

108.38,4 

130.06,0 

151.73,7 

173.41,4] 

195.09,0 

216.76,7 

9200 

9300 

86.63,0 

108.28,8 

129.94,5 

151.60,3 

173.26,0 

194.91,8 

216.57,5 

9300 

87.64,9 

109.56,2 

131.47,4 

153.38,6 

175.29,  »| 

197.21,1 

219.12,3 

9300 

1 9400 

87.56,2 

109.45,2 

131.34,2 

153.23,3 

175.12,3 

197.01,4 

218.90,4 

9400 

88.59,2 

110.74,0 

132.88,8 

155.03,6 

177.18,4) 

199.33,2 

221.47,9 

9400 

! 9500 

88.49,3 

110.61,6 

132.74,0 

154.86,3 

176.98,6 

199.11,0 

221.23,3 

9500 

89.53,4 

111.91,8 

134.30,1 

156.68,5 

179.06,8 

201.45,2 

223.83,6 

9500 

9000 

89.42,5 

111.78,1 

134.13,7 

156.49,3 

178.84,9 

201.20,5 

223.56,2 

9600 

90.47,7 

113.09,6 

135.71,5 

158.33,4 

180.95,3 

203.57,3 

2436.19,2 

9600 

9700 

90.35,6 

112.94,5 

135.53,4 

158.12,3 

180.71,2 

203.30,1 

225.89,0 

9700 

91.41,9 

114.27,41 

137.12,9 

159.98,4 

182.83,8 

205.69,3 

228.54,8  ! 

9700 

9800 

91.28,8 

114.11,0 

136.93,2 

159.75,3 

182.57,5 

205.39,7 

228.21,9 

9800 

92.36,2 

115.45,2 

138.54,2 

161.63,3 

184.72,3 

207.81,4 

230.90,4  j 

9800 

! 9900 

92.21,9 

115.27,4 

138.32,9 

161.38,4 

184.43,8 

207.49,3 

230.54,8 

9900 

93.30,4 

116.63,0 

139.95,6 

163.28,2 

186.60,8 

209.93,4 

233.26,0 

9900 

ioooo| 

93.15.1 

116. 43,8 1 

139.72,6 

163.01,4 

186.30,1 

209.58,9 

232.87,7  ! 

Toooo 

"94.24,7 

117.80,8 

141.37,0| 

164.93,21 

188.49,3) 

212.05,5] 

235.61,6  j' 

lOOOO  J 
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s 26  days. 
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March 

27th- 

86  DAYS- 

2 months  27  days.  ( 

1 

\ 


/ 


-M 



— 

— 

-M  1 

E 

87  DAYS. 

p ■ 

1 

88 

DAYS. 

e 

r— 

< 

< 

< | 

Hate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 | 

6 

7 j 

8 1 

9 | 

10 

_ | 

Rate. 

I OO 

.95,3 

1.19,2 

1.43,0 

1.66,8 

1.90,7 

2.14,5 

2.38,4 

100 

.96,4 

1 .20,5 

1.44,7 

1.68,8 

on 

2.17,0 

2.41,1 

IOO 

200 

1.90,7 

2.38,4 

2.86,0 

3.33,7 

3.81,4 

4.29,0 

4.76,7 

200 

1.92,9 

2.41,1 

2.89,3 

3.37,5 

4.34,0 

4.82,2 

1400 

300 

2.86,0 

3.57,5 

4.29,0 

5.00,5 

5.72,1 

6.43,6 

7.15,1 

300 

2.89,3 

3.61,6 

4.34,0 

5.06,3 

5.78,< 

6.51,0 

7.23,3 

300 

400 

3.81,4 

4.76,7 

5.72,1 

6.67, ! 

7.62,7 

8.58,1 

9.53,4 

400 

3.85,8 

4.82,2 

5.78,6 

6.75,1 

7.71,5 

8.67,9 

9.64,4 

400 

500 

4.76,7 

5.95,9 

7.15,1 

8.34,2 

9.53,4 

10.72,6 

11.91,8 

500 

4.82,2 

6.02,7 

7.23,3 

8.43,8 

9.64,4 

10.84,9 

12.05,5 

500 

OOO 

5.72,1 

7.15,1 

8.58,1 

10.01;  1 

11.44,1 

12.87,1 

14.30,1 

600 

5.78,6 

7.23,3 

8.67,9 

10.12,6 

11.57,3 

13.01,9 

1 1.46,6 

600 

700 

6.67,4 

8.34,2 

10.01,1 

11.67,9 

13.34,8 

15.01,6 

16.68,5 

700 

6.75,1 

8.43,8 

10.12,6 

11.81,4 

13.50,1 

15.18,9 

16.87,7 

700 

800 

7.62,7 

9.53,4 

11.44,1 

13.34,8 

15.25,5 

17.16,2 

19.06,8 

800 

7.71,5 

9.64,4 

11.57,3 

13.50,1 

15.43,0 

17.35,9 

19.28,8 

300 

000 

8.58,1 

10.72,6 

12.87,1 

15.01,6 

17.16,2 

19.30,7 

21.45,2 

OOO 

8.67,9 

10.84,9 

13.01,9 

15. If, 9 

17.35,9 

19.52,9 

21.69,9 

OOO 

lOOO 

9.53,4 

11.91,8 

14.30,1 

16.68,5 

19.06,8 

21.45,2 

23.83,6 

lOOO 

9.64,4 

12.05,5 

14.46,6 

16.87,7 

19.28,8 

21.69,9 

24.11,0 

1 OOO 

1100 

10.48,8 

13.11,0 

15.73,2 

18.35,3 

20.97,5 

23.59,7 

26.21,9 

noo 

10.60,8 

13.26,0 

15.91,2 

18.56,4 

21.21,6 

23.86,8 

26.52,1 

J IOO 

1200 

11.44,1 

14.30,1 

17.16,2 

20.02,2 

22.88,2 

25.74,2 

28.60,3 

1200 

11.57,3 

14.46,6 

17.35,9 

20.25, -2 

23.14,5 

26.0  1,8 

28.93,2 

1200 

1300 

12.39,5 

15.49,3 

18.59,2 

21.69,0 

24.78,9 

27.88,8 

30.98,6 

1300 

12.53,7 

15.67,1 

18.80,5 

21.94,0 

25.07,4 

28.20,8 

31.34,2 

1 300 

1400 

13.34,8 

16.68,5 

20.02,2 

23.35,9 

26.69,6 

30.03,3 

33.37,0 

1400 

13.50,1 

16.87,7 

20.25,2 

23.62,7 

27.00,3 

30.37,8 

33.75,3 

1400 

1500 

14.30,1 

17.87,7 

21.45,2 

25.02,7 

28.60,3 

32.17,8 

35.75,3 

1500 

14.46,6 

18.08,2 

21.69,9 

25.51,5 

23.93,2 

32.54,8 

36.16,4 

1500 

1300 

15.25,5 

19.06,8 

22.88,2 

26.69,6 

30.51,0 

34.32,3 

38.13,7 

1600 

15.43,0 

19.28,8 

23.14,6 

27.110,3 

30.86,0 

34.71,8 

38.57,5 

1600 

1700 

16.20,8 

20.26,0 

24.31,2 

28.36,4 

32.41,6 

36.46,8 

40.52,1 

1700 

16.39,5 

20.49,3 

24.59,2 

28.69,0 

32.78,9 

36.88,8 

40.98,6 

1700 

1800 

17.16,2 

21.45,2 

25.74,2 

30.03,3 

34.32,3 

38.61,4 

42.90,4 

1800 

17.35,9 

21.69,9 

26.03,8 

30.37,8 

34.7*1 ,8 

39.05,8 

43.39,7 

1800 

lOOO 

18.11,5 

22.64,4 

27.17,3 

31.70,1 

36.23,0 

40.75,9 

45.28,8 

lOOO 

18.32,3 

22.90,4 

27.48,5 

32.06,6 

36.64,7 

41.22,7 

45.80,8 

1 OOO 

2000 

19.06,8 

23.83.6 

25.02.7 

28.60,3 

33.37,0 

33.13,7 

42.90,4 

47.67,1 

2000 

19.28,8 

24.11,0 

28.93,2 

33.75,3 

38.57,5 

43.39,7 

48.21,9 

2000 

2100 

20.02,2 

30.03,3 

35.03,8 

40.04,4 

45.04,9 

50.05,5 

2100 

20.25,2 

25.31,5 

30.37,8 

35.44,1 

40.50,4 

45.56,7 

50.63,0 

2100 

2200 

20.97,5 

26.21,9 

31.46,3 

36.70,7 

41.95,1 

47.19,5 

■52.43,8 

2200 

21.21,6 

26.52,1 

31.82,5 

37.12,9 

42.43,3 

47.73,7 

53.04,1 

220(5 

2300 

21.92,9 

27.41,1 

32.89,3 

38.37,5 

43.85,8 

49.34,0 

54.82,2 

2300 

22.18,1 

27.72,6 

33.27,1 

38.81,6 

44.36,2 

49.90,7 

55.45,2 

2300 

2400 

22.88,2 

28.60,3 

34.32,3 

40.04,4 

45*76,4 

51.48,5 

57.20,5 

2400 

23.14,5 

28.93,2 

34.71,8 

40.30,4 

46.29,0 

52.07,7 

57.86,3 

2400 

2500 

23.83,6 

29.79,5 

35.75,3 

41.71,2 

47.67,1 

53.63,0 

59.58,9 

2500 

24.11,0 

30.13,7 

36.16,4 

42.19,2 

48.21,9 

54.24,7 

60.27,4 

2500 

2600 

24.78,9 

■30.98,6 

37.18,4 

43.38,1 

49.57,8 

55.77,5 

61.97,3 

2600 

25.07,4 

31.34,2 

37.61,1 

43.8/,! 

50.14,8 

56.41,6 

62.68,5 

2600 

2700 

25.74,2 

32.17,8 

38.61,4 

15.04,9 

51.48,5 

57.92,1 

64.35,6 

2700 

26.03,8 

32.54,8 

39.05,8 

45.56,7 

52.07,7 

58.58,6 

65.09,6 

2 700 

2800 

26.69,6 

33.37,0 

40.04,4 

*io.71,8 

53.39,2 

60.06,6 

66.7  4,0 

2800 

27.00,3 

33.75,3 

40.50,4 

47.25,5 

54.00.5 

60.75,6 

67.50,7 

2800 

2900 

27.64,9 

34.56,2 

41.47,4 

48.38,6 

55.29,9 

62.21,1 

69.12,3 

2000 

27.96,7 

34.95,9 

41.95,1 

48.94,2 

55.93,4 

62.92,6 

69.91,8 

2000 

3000 

28.60,3 

35.75,3 

42.90,4 

50.05,5 

57.20,5 

64.35,6 

71.50,7 

3000 

28.93  2 

36.16,4 

43.39,7 

50.63,0 

57.86,3 

65.09,6 

72.32,9 

3000 

3100 

29.55,6 

36.94,5 

44.33,4 

51.72,3 

59.11,2 

66.50,1 

73.89,0 

3100 

29.89,6 

37.37,0 

44.84,4 

52.31,8 

59.79,2 

67.26,6 

74.74,0 

3100 

3200 

30.51,0 

38.13,7 

45.76,4 

53.39,2 

61.01,9 

68.64,7 

76.27,4 

3200 

30.86,0 

38.57,5 

46.29,0 

54.00,5 

61.72,1 

69.43,6 

77.15,1 

3200 

3300 

31.46,3 

39.32,9 

47.19,5 

55.06,0 

62.92,6 

70.79,2 

78.65,8 

3300 

31.82,5 

39.78,1 

47.73,7 

55.69,3 

63.64,9 

71.60,5 

79.56,2 

3300 

3400 

32.41,6 

33.37,0 

40.52,1 

48.62,5 

56.72,9 

64.83,3 

72.93,7 

81.04,1 

3400 

32.78,9 

40.98,6 

49.18,4 

57.38,1 

65.57,8 

73.77,5 

81.97,3 

3400 

3500 

41.71,2 

50.05,5 

58.39,7 

66.74,0 

75.08,2 

83.42,5 

3500 

33.75,3 

42.19,2 

50.63.0 

59/06,8 

67.50,7 

75.94,5 

84.38,4 

3500 

3600 

34.32,3 

42.90,4 

51.48,5 

60.06,6 

68.64,7 

77.22,7 

85.80,8 

3600 

34.71,8 

43.39,7 

52.07,7 

60.75,6 

69.43,6 

78.11,5 

86.79,5 

3600 

3700 

35.27,7 

44.09,6 

52.91,5 

61.73,4 

70.55,3 

79.37,3 

88.19,2 

3700 

35.68,2 

44.60,3 

53.52,3 

62.44,4 

71.36,4 

80,28,5 

89.20,5 

3700 

3800 

36.23,0 

45.28,8 

54.34,5 

63.40,3 

65.07,1 

72.46,0 

81.51,8 

90.57,5 

3800 

36.64,7 

45.80,8 

54.97,0 

64.13,2 

73.29,3 

82.45,5 

91.61,5 

3800 

3900 

37.18,4 

46.47,9 

55.77,5 

74.36,7 

83.66,3 

92.95,9 

3000 

37.61,1 

47.01,4 

56.41,6 

65.81,9 

75.22,2 

84.62,5 

91.02,7 

3000 

4000 

38.13,7 

47.67,1 

57.20,5 

66.74,0 

76.27,4 

85.80,8 

95.34,2 

4000 

38.57,5 

48.21,9 

57.86,3 

67.5o,7 

77.15,1 

86.79,5 

96.43,8 

4000 

4100 

39.09,0 

48.86,3 

58.63,6 

68.40,8 

70.07,7 

78.18,1 

87.95,3 

97.72,6 

4100 

39.54,0 

49.42,5 

59.31,0 

69.19,5 

79.07,9 

88.96,4 

98.84,9 

4100 

4200 

40.04,4 

50.05,5 

60.06,6 

80.08,8 

90.09,9 

100.11,0 

4200 

40.50,4 

50.63,0 

60.75,6 

70.88,2 

81.00,8 

91.13,4 

101.26,41 

4200 

4300 

40.99,7 

51.24,7 

61.49,6 

71.74,5 

81.99,5 

92.24.4 

102.49,3 

4300 

41.46,8 

51.83,6 

62.20,3 

72.57,0 

82.93,7 

93.30,4 

103.67,1 

4300 

4400 

41.95,1 

52.43,8 

62.92.6 

64.35.6 

73.41,4 

75.08,2 

83.90,1 

*94.38,9 

104.87,7 

4400 

42.43,3 

53.04,1 

63.64,9 

74.25,8 

84.86,6 

95.47,4 

106.08,2 

4400 

4500 

42.90,4 

53.63,0 

85.80,8 

96.53,4 

107.26,0 

4500 

43.39,7 

54.24,7 

65.09,6 

75.94,5 

86.79,5 

97.64,4 

108.49,3 

4500 

4600 

43.85,8 

54.82,2 

65.78.6 

67.21.6 

76.75,1 

87.71,5 

98.67,9 

109.64,4 

4600 

44.36,2 

55.45,2 

66.54,2 

67.98,9 

77.63.3 

88.72,3 

99.81,4 

110.90,4 

4600 

4700 

44.81,1 

56.01,4 

78.41,9 

89.62,2 

100.82,5 

112.02.7 

4700 

45.32,6 

56.65,8 

79.32,1 

90.65,2 

101.98,4 

113.31,5 

4700 

4800 

45.76,4 

57.20,5 

68.64,7 

80.08,8 

91.52,9 

102.97,0 

114.41,1 

4800 

46.29,0 

57.86,3 

69.43,6 

81.00,8 

92.58,1 

104.15,3 

115.72,6 

4800 

4900 

46.71,8 

58.39,7 

70.07,7 

81.75,6 

93.43,6 

105.11,5 

116.79,5 

119.17,8 

4000 

47.25,5 

59.06,8 

70.88,2 

82.69,6 

94.51,0 

96.43,8 

106.32,3 

118.13,7 

4000 

5000 

47.67,1 

59.58,9 

71.50,7 

83.42,5 

95.34,2 

107.26,0 

5000 

48.21,9 

60.27,4 

72.32,9 

84.38,4 

108.49,3 

120.54,8 

5000 

5100 

48.62,5 

60.78,1 

72.93,7 

85.09,3 

; 97.24,9 

' 109.40,5 

121.56,2 

5100 

49.18,4 

61.47,9 

73.77,5 

86.07,1 

98.36,7 

110.66,3 

122.95,9 

5100 

5200 

49.57,8 

61.97,3 

74.36,7 

86.76,2 

99.15,6 

111.55,1 

123.94,5 

5200 

50.14,8 

62.68,5 

75.22,2 

87.75,9 

100.29,6 

112.83,3 

125.37,0 

5200 

5300 

50.53,2 

63.16,4 

75.79,7 

88.43,0 

101.06,3 

i 113.69,6 

126.32,9 

5300 

51.11,2 

63.89,0 

76.66,8 

89.44,7 

102.22,5 

115.00,3 

127.78,1 

5300 

5400 

51.48,5 

64.35,6 

77.22,7 

90.09,9 

102.97,0 

115.84,1 

128.71,2 

5400 

52.07,7 

65.09,6 

78.11,5 

91.13,4 

104.15,3 

117.17,3 

130.19,2 

5400 

5500 

52.43,8 

65.54,8 

78.65,8 

91.76,7 

104.87,7 

117.98,6 

131.09,6 

5500 

53.04,1 

66.30,1 

79.56,2 

92.82,2 

106.08,2 

119.34,2 

132.60,3 

5500 

5600 

53.39,2 

66.74,0 

80.08,8 

93.43,6 

106.78,4 

120.13,2 

133.47,9 

5600 

54.00,5 

67.50,7 

81.00,8 

94.51,0 

108.01,1 

121.51,2 

135.01,4 

5600 

5700 

54.34,5 

67.93,2 

81.51,8 

95.10,4 

108.69,0 

122.27,7 

135.86,3 

5700 

54.97,0 

68.71,2 

82.45,5 

96.19,7 

109.94,0 

123.68,2 

137.42,5 

5700 

5800 

55.29,9 

69.12,3 

82.94,8 

96.77,3 

110.59,7 

112.50,4 

124.42,2 

138.24,7 

5800 

55.93,4 

69.91,8 

83.90,1 

97.88,5 

111.86,8 

125.85,2 

139.83,6 

5800 

5900 

56.25,2 

70.31,5 

84.37,8 

98.44,1 

126.56,7 

140.63,0 

5000 

56.89,9 

71.12,3 

85.34,8 

99.57,3 

113.79,7 

128.02,2 

142.24,7 

5000 

6000 

57.20,5 

71.50,7 

85.80,8 

100.11,0 

114.41,1 

128.71,2 

143.01,4 

6000 

57.86,3 

72.32,9 

86.79,5 

101.26,0 

115.72,6 

130.19,2 

144.65,8 

6000 

6100 

58.15,9 

72.69,9 

87.23,8 

101.77,8 

116.31,8 

130.85,8 

145.39,7 

6100 

58.82,7 

73.53,4 

88.24,1 

102.94,8 

117.65,5 

132.36.2 

147.06,8 

6100 

6200 

59.11,2 

73.89,0 

88.66,8 

103.44,7 

118.22,5 

133.00,3 

147.78,1 

6200 

59.79,2 

7 4.7 4, '0 

89.68,8 

104.63,6 

119.58,4 

134.53,2 

149.47,9 

0*200 

6300 

60.06,6 

75.08,2 

90.09,9 

105.11,5 

120.13,2 

135.14,8 

150.16,4 

6300 

60.75,6 

75.94,5 

91.13,4 

106.32,3 

121.51,2 

136.70,1 

151.89,0 

0300 

6400 

61.01,9 

76.27,4 

91.52,9 

106.78,4 

122.03,8 

137.29,3 

152.54,8 

6400 

61.72,1 

77.15,1 

92.58,1 

108.01,1 

123.44,1 

138.87,1 

154.30,1 

6400 

6500 

61.97,3 

77.46,6 

92.95,9 

108.45,2 

123.94,5 

139.43,8 

154.93,2 

6500 

62.68,5 

78.35,6 

94.02,7 

109.69,9 

125.37,0 

141.04,1 

156.71,2 

6500 

6600 

62.92,6 

78.65,8 

94.38,9 

110.12,1 

125.85,2 

141.58,4 

157.31,5 

6600 

63.64,9 

79.56,2 

95.47,4 

111.38,6 

127.29,9 

143.21,1 

159.12,3 

6600 

6700 

63.87,9 

79.84,9 

95.81,9 

111.78,9 

127.75,9 

143.72,9 

159.69,9 

6700 

64.61,4 

80.76,7 

96.92,1 

113.07,4 

129.22,7 

145.38,1 

161.53,4 

6700 

6800 

64.83,3 

81.04,1 

97.24,9 

113.45,8 

129.66,6 

145.87,4 

162.08,2 

6800 

65.57,8 

81.97,3 

98.36,7 

114.76,2 

131.15,6 

147.55,1 

163.94,5 

6800 

6900 

65.78,6 

82.23,3 

98.67,9 

115.12,6 

131.57,3 

148.01,9 

164.46,6 

6000 

66.54,2 

83.17.S 

99.81,4 

116.44,9 

133.08,5 

149.72,1 

166.35,6 

6000 

7000 

66.74,0 

83.42,5 

100.11,0 

116.79,5 

133.47,9 

150.16,4 

166.84,9 

7000 

67.50,7 

84.38,4 

101.26,0 

118.13,7 

135.01,4 

151.89,0 

168.76,7 

7000 

7100 

67.69,3 

84.61,6 

101.54,0 

118.46,3 

135.38,6 

152.31,0 

169.23,3 

7100 

68.47,1 

85.58,9 

102.70,7 

119.82,5 

136.94,2 

154.06,0 

171.17,8 

7100 

7200 

68.64,7 

85.80,8 

102.97,0 

120.13,2 

137.29,3 

154.45,5 

171.61,6 

7200 

69.43,6 

86.79,5 

104.15,3 

121.51,2 

138.87,1 

156.23,0 

173.58,9 

7200 

7300 

69.60,0 

87.00,0 

104.40,0 

121.80,0 

139.20,0 

156.60,0 

• 174.00,0 

7300 

70.40,0 

88.00,0 

105.60,0 

123.20,0 

140.80,0 

158.40,0 

176.00,0 

7300 

7400 

70.55,3 

88.19,2 

105.83,0 

123. 46, S 

141.10,7 

158.74,5 

176.38,4 

i 7400 

71.36,4 

89.20,5 

107.04,7 

124.88,8 

142.72,9 

160.57,0 

178.41,1 

7400 

7500 

71.50,7 

89.38,4 

107.26,0 

125.13,7 

143.01,4 

160.89,0 

178.76,7 

7500 

72.32,9 

90.41,1 

108.49,3 

126.57,5 

144.65,8 

162.74,0 

180.82,2 

7500 

7600 

72.46,0 

90.57,5 

10S.69,0 

126.80,5 

144.92,1 

163.03,6 

181.15,1 

7600 

73.29,3 

91.61,6 

109.94,0 

128.26,3 

146.58,6 

164.91,0 

183.23,3 

7600 

7700 

73.41,4 

91.76,7 

110.12,1 

128. 47, '4 

146. b2, 7 

165.18,1 

183.53,4 

7700 

74.25,8 

92.S2.2 

111.38,6 

129.95,1 

148.51,5 

167.07.9 

185.64,4 

7700 

7800 

74.36,7 

92.95,9 

111.55,1 

130,14,2 

148.73,4 

167.32,6 

185.91,8 

7800 

75.22,2 

94.02,7 

112.83,3 

131.63.8 

150.44,4 

169.24,9 

188.05,5 

7800 

7900 

75.32,1 

94.15,1 

112.98,1 

131.81,1 

150.64,1 

169.47,1 

188.30,1 

7000 

76.18,6 

95.23,3 

114.27,9 

133.32,6 

152.37,3 

171.41,9 

190.46,6 

7000 

8000 

76.27,4 

95.34,2 

114.41,1 

133.47,9 

152.54,8 

171.61,6 

190.68,5 

8000 

77.15,1 

96.43,8 

115.72,6 

135.01,4 

154.30,1 

173.58,9 

192.87,7 

8000 

8100 

77.22,7 

96.53,4 

115.84,1 

135.14.8 

154.45,5 

173.76,2 

193.06,8 

8100 

78.11,5 

97.64,4 

117.17,3 

136.70,1 

156.23,0 

175.75,9 

195.28,8 

8100 

8200 

78.18,1 

97.72,6 

117.27,1 

136.81,6 

156.36,2 

175.90,7 

195.45,2 

8200 

79.07,9 

98.84,9 

118.61,9 

138.38,9 

158.15,9 

177.92,9 

197.69,9 

8200 

8300 

_7  9.13,4 

98.91,8 

118.70,1 

138.48,5 

158.26,8 

178.05,2 

197.83,6 

8300 

80.04,4 

100.05,5 

120.06,6 

140.07,7 

160.08,8 

180.09,9 

200.11,0 

8300 

8400 

100.11,0 

120.13,2 

140.15,3 

160.17,5 

180.19,7 

200.21,9 

8400 

81.00,8 

101.26,0 

121.51,2 

141.76,4 

162.01,6 

182.26,8 

202.52,1 

8400 

8500 

81.04,1 

101.30,1 

121.56,2 

141.82,2 

162.08,2 

182.34,2 

202.60,3 

8500 

81.97,3 

102.46,6 

122.95,9 

143.45,2 

163.94,5 

184.43,8 

204.93,2 

8500 

8600 

81.99,5 

102.49,3 

122.99,2 

143.49,0 

145.15,9 

163.98,9 

184.48,8 

204.98,6 

8600 

82.93,7 

103.67,1 

124.40,5 

145.14,0 

165.87,4 

186.60,8 

207.34,2 

8600 

8700 

82.94,8 

103.68,5 

124.42,2 

165.89,6 

186.63,3 

207.37,0 

8700 

83.90,1 

104.87,7 

125.85,2 

146.82,7 

167.80,3 

188.77,8 

209.75,3 

8700 

8800 

83.90,1 

104.87,7 

125.85,2 

146.82,7 

167.80,3 

188.77,8 

209.75,3 

8800 

84.86,6 

106.08,2 

127.29,9 

148.51,5 

169.73,2 

190.94,8 

212.16,4 

8800 

8900 

84.85,5 

106.06,8 

127.28,2 

148.49,6 

169.71,0 

190.92,3 

212.13,7 

8000 

85.83,0 

107.28,8 

128.74,5 

150.20,3 

171.66,0 

193.11,8 

214.57,5 

8900 

9000 

85.80,8 

107.26,0 

1 2s.  71,2 

150.16,4 

171.61,6 

193.06,8 

214.52,1 

OOOO 

86.79,5 

108.49,3 

130.19,2 

151.89,0 

173.58,9 

195.28,8 

216.98,6 

OOOO 

9100 

86.76,2 

108.45,21  130.14,2 

151.83,3 

173.52,3 

195.21,4 

216.90,4 

OlOO 

87.75,9 

109.69,9 

131. 63,  S 

153.57,8 

175.51,8 

197.45,8 

219.39,7 

9100 

9200 

87.71,5 

109.64,4 

131.57,3 

153.50,1 

155.17,0 

175.43,0 

197.35,9 

219.28,8 

0200 

88.72,3 

110.90,4 

133.08,5 

155.26,6 

177.44,7 

199.62,7 

221.S0,8 

9200 

9300 

88.66,8 

110.83,6 

133.00,3 

177.33,7 

199.50,4 

221.67,1 

0300 

89.68,8 

112.11,0 

134.53,2 

156.95,3 

179.37,5 

201.79,7 

224.21,9 

9300 

9400 

89.62,2'  112.02,7 

134.43,3 

156.83,8 

179.24,4 

201.64,9 

224.05,5 

0400 

90.65,2 

113.31,5 

135.97,8 

158.64,1 

181.30,4 

203.96,7 

226.63,0 

9400 

9500 

90.57,5 

113.21,9 

135.86,3 

158.50,7 

181.15,1 

203.79,5 

226.43,8 

9500 

91.61,6 

114.52,1 

115.72,6 

137.42,5 

160.32,9 

183.23,3 

206.13,7 

229.04,1 

9500 

9600 

91.52,9 

114.41,1 

137.29,3 

160.17,5 

183.05,8 

205.94,0 

228.82,2 

9600 

92.58,1 

138.87,1 

162.01,6 

185.16,2 

208.30,7 

231.45,2 

9600 

9700 

92.48,2 

115.60,3 

138.72,3 

161.84,4 

184.96,4 

208.08,5 

231.20,5 

9700 

93.54,5 

116.93,2 

140.31,8 

163.70,4 

187.09,0 

210.47,7 

233.86,3 

9700 

9800 

93.43,6 

116.79,5 

140.15,3 

163.51,2 

186.87,1 

210.23,0 

233.58,9 

9800 

94.51,0 

118.13,7 

141.76,4 

165.39,2 

189.01,9 

212.64,7 

236.27,4 

9S00 

9900 

94.38,9 

117.98,6 

141.58,4 

165.18,1 

188.77,8 

212.37,5 

235.97,3 

9900 

95.47,4 

119.34,2 

143.21,1 

167.07,9 

190.94,8 

214.81,6 

238.68,5 

9900 

lOOOO 

95.34,2 

1 19.17,8 

143.01,4 

166.84,9 

190.68,  r 

214.52,1 

238.35,6 

lOOOO 

96.43, 8|  120.54,8 

144.65,8 

168.76,7 

192.87,7 

216.98,6 

241.09,6 

lOOOO 

March.  28th — 87  DAYS—  2 months  28  days. 


March  29th  88  DAYS — 2 months  29  days. 
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< 

89  DAY'S. 

Rate. 

4 

5 

6 

r ? 

1 8 9 \ 10 

100 

200 

300 

.97,5 
1 .95,1 
2.92,6 

1.21,9 

2.43.8 

3.65.8 

1.46,3 

2.92,6 

4.38,9 

1.70,7i  1 .95, 1 1 2.19,5 
3.41,41  3.90,1  4.38,9 
5.12,1]  5.85,2]  6.58,4 

4.87,7 
7 31,5 

400 

500 

600 

3.90.1 
4.87,7 

5.85.2 

4.87,7 

6.09,6 

7.33,5 

5.85,2 

7.31,5 

8.77,8 

6.82,7 

8.53,4 

10.24,1 

7. 50. 3 

9.75.3 
11.70,4 

8.77,8 

10.97,3 

13.16,7 

9 75,3 
12.19,2 
14.63,0 

ooopoc 

oooloo® 

6.82.7 
7.80,3 

8.77.8 

8.53,4 

9.75,3 

10.97,3 

10.24,1 

11.70,4 

13.16,7 

11.94,8 

13.65,5 

15.36,2 

13.65/ 

15.60.5 

17.55.6 

15.36,2 

17.55,6 

19.75,1 

17.06,8 

19.50,7 

21.94,5 

' 9.75,3 
10.72,9 
11.70,4 

12.19,2 

13.43,1 

14.63,0 

14.63,0 

16.09,3 

17.55,6 

17.06,8 

18.77,5 

20.48,2 

19.50.7 

21.45.8 

23.40.8 

21.94,5 

24.14,0 

26.33,4 

24.38,4 

26.82,2 

29.26,0 

1300 

1400 

1500 

12.67,9 

13.65,5 

14.63,0 

15.84,9 

17.06.8 

18.28.8 

19.01,9 

20.48,2 

21.94,5 

,22.18,9 

23.88,6 

25^0,3 

25.35,9 

27.31.0 

29.26.0 

28.52,9 

30.72,3 

32.91,8 

31.69,9 

34.13,7 

36.57,5 

1600 
1700 
1800 
| 1900 

2000 
2100 

15.60.5 
16.58,1 

17.55.6 

19.50,7 

20.72,6 

21.94,5 

23.40,8 

24.87,1 

26.33,4 

27.31,0 

29Jil,6 

30.72,3 

31.21.1 

33.16.2 
35:11,2 

35.11,2 

37.30,7 

39.50,1 

39.01,4 

41.45,2 

43.89,0 

18.53.2 
19.50,7 

20.48.2 

23.16.4 

24.38.4 
25.60,3 

27.79,7 

29.26,0 

30.72,3 

32.43,0 

34.13,7 

35.S4.4 

37.06.3 

39.01.4 
40/96,4 

41.69,6 

43.89,0 

46.08,5 

46.32,9 

48.76,7 

51.20,5 

2200 

2300 

2400 

21.45.8 
22.43,3 

23.40.8 

26.82,2 

28.04,1 

29.26,0 

32.18,6 

33.64,9 

35.11,2 

37.55,1 

39.25,8 

40.96,4 

42.91.5 
44/86,6 

46.81.6 

48.27,9 

50.47,4 

52.66,8 

53.64,4 

56.08,2 

58.52,1 

2500 
2600 
| 2700 

24.38.4 
25.35,9 

26.33.4 

30.47.9 

31.69.9 
32.91,8 

36.57,5 

38.03,8 

39.50,1 

42.67,1 

44.37,8 

46.Q8.5 

48.76.7 

50.71.8 

52.66.8 

54.86,3 

57.05,8 

59.25,2 

60.95,9 

63.39,7 

65.83,6 

2800 

2900 

3000 

27.31.0 
28.28,5 

29.26.0 

34.13,7 

35.35,6 

36.57,5 

40.96,4 

42.42,7 

43.89,0 

47.79,2 

49/49,9 

51.20,5 

54.61,9 

56.57.0 

58.52.1 

61.44,7 

63.64,1 

65.83,6 

68.27,4 

70.71,2 

73.15,1 

3100 

3200 

3300 

30.23.6 
31.21,1 

32.18.6 

37.79,5 

39.01,4 

40.23,3 

*15.35,3 

46.31,6 

48.27,9 

52.91,2 

54.61,9 

56.32,6 

60.47.1 

62.42.2 

64.37.3 

68.03,0 

70.22,5 

72.41,9 

75.58,9 

78.02,7 

80.46,6 

3400 

3500 

3600 

33.16.2 
34.13,7 

35.11.2 

41.45,2 

42.67,1 

43.89,0 

49.74,2 

51.20,5 

52.66,8 

58.03,3 

59.74,0 

61,-44,7 

66.32.3 

68.27.4 

70.22.5 

74.61,4 

76.80,8 

79.00,3 

82.90,4 

85.34,2 

87.78,1 

1 3700 
! 3800 
3900 

36.08.8 
37.06,3 

38.03.8 

45.11,0 

46.32,9 

47.54,8 

54.13,2 

55.59,5 

57.05,$ 

63.15,3 

64.86,0 

66/56,7 

72.17.5 

74.12.6 

76.07.7 

81.19,7 

83.39,2 

85.58,6 

90.21,9  j 
92.65,8  | 
95.09,6 

4000 

4100 

4200 

39.01.4 
39.98,9 

40.96.4 

48.76,7 

49.98,6 

53.20,5 

58.52,1 

59.9S,4 

61.44,7 

68.27,4 

69.98,1 

71.68,8 

78.02.7 

79.97.8 

81.92.9 

87.78,1 

89.97,5 

92.17,0 

97.53,4 
99.97,3 
102.41,1  | 

4300 

4400 

4500 

41.94.0 
42.91,5 

43.89.0 

52.42,5 

53.64,4 

54.86,3 

62.91,0 

64.37,3 

65.83,6 

73.39,5 

75.10,1 

76.80,8 

83.87,9 

85.83.0 

87.78.1 

94.36,4 

96.55,9 

98.75,3 

104.84,9 

107.28,8 

109.72,6 

4600 

4700 

4800 

44.86.6 
45.84,1 

46.81.6 

56.08.2 
57.30,1 

58.52.3 

67.29,9 

68.76,2 

70.22,5 

• 78.51,5 
80.22,2 
81.92,9 

89.7.3.2 

91.68.2 

93.63.3 

1U0.94,8 

103.14,2 

105.33,7 

112.16,4 
114.60,3 
117.04,1  | 

4900 

5000 

5100 

47.79.2 
48.76,7 

49.74.2 

59.74,0 

60.95,9 

62.17,8 

71.68,8 

73.15,1) 

74.61,1 

^|^3,6 

IK  i.'j 
^7^04,9 

95.58.4 

97.53.4 

99.48.5 

107.53,2 

109.72,6 

111.92,1 

119.47,9 

121.91,8 

124.35,6 

5200 

5300 

5400 

50.71.8 
51.69,3 

52.66.8 

63.39,7 

64.61.6 

65.83.6 

76.07,7 

77.54,0 

79.00,3 

88.75,6 

90.46,3 

92.17,0 

101.43.6 

103.38.6 

105.33.7 

114.11,5 

116.31,0 

118.50,4 

126.79,5 

129.23,3 

131.67,1 

5500 
5600 
| 5700 

53.64.4 
54.61,9 

55.59.5 

67.05,5 

68.27,4 

69.49,3 

80.46,6 

81.92,9 

83.39,2 

93.87,7 

95.58,4 

97.29,0 

107.28.8 

109.23.8 

111.18.9 

120.69,9 
122.  S9, 3 
125.08,8 

134.11,0  1 

136.54,8 

138.98,6 

5800 

5900 

6000 

56.57.0 
57.54,5 

58.52.1 

70.71.2 

71.93.2 
73.15,1 

84.85,5 

86.31,8 

87.78,1 

98.4)9,7 

100.70,4 

102.41,1 

113.14.0 

115.09.0 

117.04.1 

127.28,2 

129.47,7 

131.67,1 

141.42,5  - 
143.86,3  1 
146.30,1  1 

6100 

6200 

6^00 

59.49.6 
60.47,1 

61.44.7 

74.37,0 

75.58,9 

76.80,8 

89.24,4 

90.70,7 

92.17,0 

104.11,8 

105.82,5 

107.53,2 

118.99.2 

120.94.2 

122.89.3 

133.86,6 

136.06,0 

138.25,5 

148.74,0  j 

151.17,8 

153.61,6 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

62.42.2 
63.39,7 

64.37.3 

78.02.7 

79.24.7 
80.46,6 

93.63,3 

95.09,6 

96.55,9 

109.23,8 

110.94,5 

112.65,2 

124.84.4 

126.79.5 

128.74.5 

140.44,9 

■142.64,4 

144.83,8 

156.05,5 
158.49,3 
160.93,2  1 

65.34.8 
66.32,3 

67.29.9 

81.68,5 

82.90,4 

84.12,3 

96.02,2 

99.48,5 

100.94,8 

114.35,9 

116.06,6 

117.77,3 

130.69.6 

132.64.7 

134.59.7 

147.03,3 

149.22,7 

151.42,2 

163.37,0 
165.80,8 
168.24,7  1 

7*000 

7100 

7200 

68.27.4 
69.24,9 

70.22.5 

85.34.2 

86.56.2 
87.78,1 

102.41,1 

103.87,4 

105.33,7 

119.47,9 

121.18,6 

122.89,3 

136.54.8 

138.49.9 

140.44.9 

153.61,6 

155.81,1 

158.00,5 

170.68,5 
173.12,3 
175.56,2  i 

7300 

7400 

75.00 

71.20.0 
72.17,5 

73.15.1 

89.00,0 

90.21,9 

91.43,8 

106.80,0 

108.26,3 

109.72,6 

124.60,0 

126.30,7 

128.01,4 

142.40.0 

144.35.1 

146.30.1 

160.20,0 

162.39,5 

164.58,9 

178.00,0 

180.43,8 

182.87,7 

7600 

7700 

7800 

74.12.6 
75.10,1 

76.07.7 

92.65,8 

93.87,7 

95.09,6 

111.18,9 

112.65,2 

114.11,5 

129.72,1 

131.42,7 

133.13,4 

148.25.2 

150.20.3 

152.15.3 

166.78,4 

168.97,8 

171.17,3 

185.31,5 

187.75,3 

190.19,2 

7900 
8000 
i 8100 
8200 
8300 
§400 
8500 
8600 
8700 

77.05,2 

78.02,7 

79.00,3 

96.31,5 

97.53,4 

98.75,3 

115.57,8 

117.04,1 

118.50,4 

134.84,1 

136.54,8 

138.25,5 

154.10.4 

156.05.5 
158.00,5 

173.36,7 

175.56,2 

177.75,6 

192.63,0 

195.06,8 

197.50,7 

79.97.8 
80.95,3 

81.92.9 

99.97,3 

101.19,2 

102.41,1 

119.96,7 
121.43,0 
122. S9, 3 

139.96,2 

141.66,8 

143.37,5 

159.95.6 

161.90.7 

163.85.8 

179.95,1 

182.14,5 

184.34,0 

199.94,5 

202.38,4 

204.82,2 

82.90.4 
83.87,9 

84.85.5 

103.63,0 

104.84,9 

106.06,8 

124.35,6 

125.81,9 

127.28,2 

145.08,2 

146.78,9 

148.49,6 

165.80.8 

167.75.9 
169.71,0 

186.53,4 

188.72,9 

190.92,3 

207.26,0 

209.69,9 

212.13,7 

8800 

8900 

9000 

85.83.0 
86.80,5 

87.78.1 

107.28,8 

108.50,7 

109.72,6 

128.74,5 

130.20,8 

131.67,1 

150.20,3 

151.91,0 

153.61,6 

171.66.0 

173.61.1 

175.56.2 

193.11,8 

195.31,2 

197.50,7 

214.57,5 

217.01,4 

219.45,2 

9100 

9200 

9300 

88.75.6 
89.73,2 

90.70.7 

110.94,5 

112.16.4 

113.38.4 

133.13,4 

134.59,7 

136.06,0 

155.32,3 

157.03,0 

158.73,7 

177.51.2 

179.46.3 

181.41.4 

199.70,1 

201.89,6 

204.09,0 

221.89,0 
224.32,9  i 
226.76,7  1 

9400 

9500 

9600 

91.68.2 
92.65,8 

93.63.3 

114.60,3 

115.82,2 

117.04,1 

137.52,3 

138.98,6 

140.44,9 

160.44,4 

162.15,1 

163.85,8 

183.36.4 

185.31.5 

187.26.6 

206.28,5 

208.47,9 

210.67,4 

229.20,5 
231.64,4 
234. OS, 2 

9700 

9800 

9900 

94.60.8 
95.58,4 

96.55.9 

118.26,0 

119.47.9 

120.69.9 

141.91,2 

143.37,5 

144.83,8 

165.56,4 

167.27,1 

168.97,8 

189.21.6 

191.16.7 

193.11.8 

212.86/ 

215.06,3 

217.25,8 

236.52,1 

238.95,9 

241.39,7 

10000 

97.53,4 

121.91,8 

146.30,1 

170.68,5 

195.06,8 

219.45,2|  243.83,6 

March  30th—  89  DAY'S — 2 months  30  days. 
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< 

_X_ 

S' 

90  DAY'S. 

-M 

E 

< 

Rate. 

4 

5 

6 | 7 

8 

9 

10 

Rate. 

loo 

200 

300 

.98,6 

1.97,3 

2.95,9 

1.23,3 

2.46,6 

3.69,9 

1.47.9 

2.95.9 
4.43,8 

1.72.0 

3.45,2 

5.17,8 

1.97,3 

3.94,5 

5.91,8 

2.21,9 

4.43.8 

6.65.8 

2.46.6 
4.93,2 

7.39.7 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

3.94,5 

4.93,2 

5.91,8 

4.93,2 

6.16,4 

7.39,7 

5.91,8 

7.39.7 

8.87.7 

6.9o,4 

8.63,0 

10.35,6 

7.89,0 

9/86,3 

11.83,6 

8.87,7 

11.09,6 

13.31,5 

9.86,3 

12.32,9 

14.79,5 

400 

7500 

OOO 

700 

800 

900 

6.90,4 

7.89,0 

8.87,7 

8.63,0 

9.86,3 

11.09,6 

10.35.6 

11.83.6 
13.31,5 

>2.08,2 

13.80,8 

15.53,4 

13.80,8 

15.78,1 

17.75,3 

15.53,4 

17.75.3 

19.97.3 

17.26,0 

19.72,6 

22.19,2 

700 

800 

OOO 

lOOO 

1100 

1200 

9.86,3 

10.84,9 

11.83,6 

12.32,9 

13.56,2 

14.79,5 

14.79,5 

16.27,4 

17.75,3 

17.26,0 

18.98,6 

2041,2 

19.72,6 

21.69,9 

23.67,1 

22.19,2 

24.41.1 

26.63.1 

24.65,8 

27.12,3 

2^58,9 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

12.82,2 

13.80,8 

14.79,5 

16.02,7 

17.26,0 

18.49,3 

19.23)3 

20.71.2 

22.19.2 

22/43,8 

24.16,4 

25.89,0 

•5/64,4 

27.61,6 

29.58,9 

28.84,9 

31.06.8 

33.28.8 

3^5,5 

34.52,1 

36.98,6 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

15.78,1 

16.76,7 

17.75,3 

19.72,6 

20.95,9 

22.19,2 

23.67,1 

25.1V 

26.63,0 

27.61/6 

29.34,2 

31.06,8 

31.56,2 

33.53,4 

35.50,7 

35.50,7 

37.72,6 

39.94,5 

39.45,2 

41.91,8 

44.38,4 

lOOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

18.74,0 

19.72,6 

20.71,2 

23.42,5 

24.65,8 

25.89,0 

28.11,0 

29.58,9 

31.06,8 

32.79,5 
34.52,1 
36. 3,4, 7 

37.47,9 

39.45,2 

41.42,5 

42.16.4 

44.38.4 
46.60,3 

46.84,9 

49.31,5 

51.78,1 

lOOO 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

21.69,9 

22.68,5 

23.67,1 

27.12,3 

28.35,6 

29.58,9 

32.51,8 

34.02.7 

35.50.7 

37.97,3 
39.69,9 
41. '42, 5 

43.39,7 

45.37,0 

47.34,2 

48.82,2 

51.04,1 

53.26,0 

54.24.7 
56.71,2 

59.17.8 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

2500 

2600 

2700 

24.65,8 

25.64,4 

26.63,0 

30.82,2 

32.05,5 

33.28,8 

36.98.6 

38.46.6 
39.94,5 

43.15,1 
4*87,  7 
46.60,3 

49.31,5 

51.26,8 

53.26,0 

55.47.9 

57.69.9 
59.91,8 

61.64.4 
64.11,0 

66.57.5 

2800 

2900 

3000 

27.61,6 

28.60,3 

29.58,9 

34.52,1 

35.75,3 

36.98,6 

41.42,5 

42.90.4 

44.38.4 

48.32,9 

50.05,5 

51.78,1 

55.23,3 

57.20,5 

59.17,8 

62.13,7 

64.35,6 

66.57,5 

69.04,1 

71.50,7 

73.97,3 

2800  ; 
2000 
3000  [ 

3100 

35500 

3300 

30.57,5 

31.56,2 

32.54,8 

38.21,9 

39.45,2 

40.68,5 

45.86,3 

47.34.2 

48.82.2 

53.50,7 

55.23,3 

56.95,9 

61.15,1 

63.12,3 

65.09,6 

68.79,5 

71.01,4 

73.23,3 

76.43,8 

78.90,4 

81.37,0 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

33.53,4 

34.52,1 

35.50,7 

41.91,8 

43.15,1 

44.38,4 

50.30.1 

51.78.1 
53.26,0 

58.68,5 

60.41,1 

62.13,7 

67.06,8 

69.04,1 

71.01,4 

75.45,2 

77.67,1 

79.89,0 

83.83.6 
86.30,1 

88.76.7 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

36.49,3 

37.47,9 

38.46,6 

45.01,6 

46.84,9 

48.08,2 

54.74,0 

56.21.9 

57.69.9 

63.86,3 

65.58,9 

67.31,5 

72.98,6 

74.95,9 

76.93,2 

82.11,0 

84.32,9 

86.54,8 

91.23.3 
93.69,9 

96.16.4 

8700 

3800 

3000 

4000 

4100 

4200 

39.45,2 

40.43,8 

41.42,5 

49.31,5 

50.54,8 

51.78,1 

59.17.8 

60.65.8 
62.13,7 

69.04,1 

70.7.6,7 

72.49,3 

78.90,4 

80.87,7 

82.84,9 

88.76,7 

90.98,6 

93.20,5 

98.63,0 

101.09,6 

103.56,2 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

42.41,1 

43.39,7 

44.38,4 

53.01,4 

54.24,7 

55.47# 

63.61.6 

65.09.6 
, 66.57,5 

74.21,9 

75.94,5 

77.67,1 

84.82,2 

86.79,5 

88.76,7 

95.42,5 

97.64,4 

99.86,3 

106.02,7 

108.49,3 

110.95,9 

4304 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

45.37,0 

46.35,6 

47.34,2 

56.71,2 

57.94,5 

59.17,8 

CT.05,5 

69.53.4 

71.01.4 

79.39,7 

81.12,3 

82.84,9 

90.74,0 

92.71,2 

94.68,5 

102.08,2 

104.30.1 

106.52.1 

113.42.5 
115.89,0 

118.35.6 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

48.32,9 

49.31,5 

50.30,1 

60.41,1 

61.64,4 

62.87,7 

72.19.3 

73.97.3 
75.45,2 

84.57,5 

86.30,1 

88.02,7 

96.65,8 

98.63,0 

100.60,3 

108.74,0 

110.95,9 

113.17,8 

120.82,2 

123.28,8 

125.75,3 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

51.28,8 

52.27,4 

53.26,0 

64.11,0 

65.34,2 

66.57,5 

76.93,2 

78.41,1 

79.89,0 

89.75,3 

91.47,9 

93.20,5 

102.57,5 

104.54,8 

106.52,1 

115.39,7 

117.61.6 

119.83.6 

128.21,9 

130.68,5 

133.15,1 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

54.24,7 

55.23,3 

56.21,9 

67.80,8 

69.04,1 

70.27,4 

81.37,0 

82.84.9 

84.32.9 

94.93,2 

96.65,8 

99,38,4 

108.49,3 

110.46,6 

112.43,8 

122.05,5 

124.27,4 

126.49,3 

135.61,6 

138.08,2 

140.54,8 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

57.20,5 

58.19,2 

59.17,8 

71.50,7 

72.74,0 

73.97,3 

85.80.8 

87.28.8 
88.76,7 

100.11,0 

101.88,6 

103.56,2 

114.41,1 

116.38,4 

118.35,6 

128.71.2 

130.93.2 
133.15,1 

143.01.4 
145.47,9 

147.94.5 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

60.16,4 

61.15,1 

62.13,7 

75.20,5 

76.43,8 

77.67,1 

90.24,7 

91.72,6 

93.20,5 

105.28,8 

107.01,4 

10f>74,0 

120.32,9 

122.30,1 

124.27,4 

135.37,0 

137.58,9 

139.80,8 

150.41,1., 

152.87/7 

155.34,2 

f 6100 
62QA 

6300 

6400 

6500 

6600 

63.12,3 

64.11,0 

65.09,6 

78.90,4 

80.13,7 

81.37,0 

94.68,5 

96.10.4 

97.64.4 

110.46,6 

112.19,2 

113.91,8 

126.24,7 

128.21,9 

130.19,2 

142.02.7 

144.24.7 
146.46,6 

157.80,8 

160.27,4 

162.74,0 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

66.08,2 

67.06,8 

68.05,5 

82.60,3 

83.83,6 

85.06,8 

99.12,3 

100.60,3 

102.08,2 

115.64,4 

117.37,0 

119.09,6 

132.16,4 

134.13,7 

136.11,0 

148.68,5 

150.90,4 

153.12,3 

165.20,5 

167.67,1 

170.13,7 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

09.04,1 

70.02,7 

71.01,4 

86.30,1 

87.53,4 

88.76,7 

103.56,2 

105.04.1 

106.52.1 

120.82,2 

122.54,8 

124.27,4 

138.08,2 

140.05,5 

142.02,7 

155.34.2 

157.56.2 
159.78,1 

172.60.3 
175.06,8 

177.53.4 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

72.00,0 

72.98,6 

73.97,3 

90.00,0 

91.23,3 

92.46,6 

108,00,0 

109.47.9 

110.95.9 

126.00,0 

127.72,6 

129.45,2 

144.00,0 

145.97,3 

147.94,5 

162.00,0 

164.21,9 

166.43,8 

180.00,0 

182.46,6 

184.93,2 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

7 '.05,9 
75.94,5 
76.93,2 

93.69,9 

94.93,2 

96.10,4 

112.43.8 

113.91.8 
11 5.39,7 

131.17,8 

132.90,4 

134.63,0 

149.91,8 

151.89,0 

153,86,3 

168.65,8 

170.87,7 

173.09,6 

187.39,7 

1S9.86,3 

192.32,9 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

77.91,8 

78.90,4 

79.89,0 

97.39,7 

98.63,0 

99.86,3 

116.87,7 

118.35.6 

119.83.6 

136.35,6 

138.08,2 

139.80,8 

155.83,6 

157.80,8 

159.78,1 

175  34/1 
177.53,4 
179.75,8 

194.79.5 
197.26,0 

199.72.6 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

80.87,7 

81.86,3 

82.84,9 

101.09,6 

102.32,9 

103.56,2 

121.31.5 

122.79.5 
124.27,4 

141.53,4 

143.26,0 

144.98,6 

161.75,3 

163.72,6 

165.69,9 

181.97,3 
184.19,2 
ISO. 41,1 

202.19.2 
204.65,8 

207.12.3 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

83.83,6 

84.82,2 

85.80,8 

104.79,5 

106.02,7 

107.20,0 

125.75.3 

127.23.3 
128.71,2 

146.71,2 

148.43,8 

150.16,4 

167.67,1 

169.64,4 

171.61,6 

ISS.63,0 

190.84,9 

193.06,8 

209.58,9 
212.05,5 
214.52, J 

8500 
8600 
8700  ! 

8800 

8900 

9000 

86.79,5 

87.78,1 

88.76,7 

108.49,3 

109.72,6 

110.95,9 

130.19,2 

131.67.1 

133.15.1 

151.89,0 

153.61,6 

155.34,2 

173.58,9 

175.56,2 

177.53,4 

195.28,8 

197.50,7 

199.72,6 

216.98,6 

219.45,2 

221.91,8 

8800  | 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

89.75,3 

90.74,0 

91.72,6 

112.19,2 

113.42,5 

114.65,8 

134.63.0 

136.11.0 
137. 5S, 9 

157.06,8 

158.79,5 

160.52,1 

179.50,7 
181. -.7.9 
183.45,2 

201.94,5 

204.16.4 

206.38.4 

224.38.4 
226.84,9 

229.31.5 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

92.71,2 
93. 69, *9 
94.68,5 

115.89,0 

117.12,3 

118.35,6 

139.06.8 

140.54.8 
142.02,7 

162.24,7 

163.97,3 

165.69,9 

185.42,5 
18  J. 39, 7 
189.37,0 

208.60,3 

210.82,2 

213.04,1 

231.78.1 

234.24,7 

*336.71,2 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

9700 

9800 

9900 

95.67,1 

96.65,8 

97.64,4 

119.58,9 

120.82,2 

122.05,5 

143.50,7 

144.98.6 

146.46.6 

167.42,5 

169.15,1 

170.87,7 

191.34,2 

193.31,5 

195.28,8 

215.28,01 

217.47,91 

219.69,9 

-289.17,8 
241.64,4  i 
244.11,0 

lOOOO 

98.63,0 

123.28,8 

147.94,5 

172.60,3!  197.26,0) 

221.91,8) 

246.57,5  ! 

lOOOO 

March  31st— 90  DAY’S— 3 months  O day. 


1 

Amt. 

91  DAYS.  * 



1 ^ 

> 

Rate. 

4 

! 5 

1 6 

j 7 

1 8 

nr 

9 

10 

lOO 

.99,7 

* 1.24,7 

1.49,6 

1.74$ 

1.99,5 

2.24,4 

■>.•26,8 

2.52,1 

200 

1.99,5 

2.49,3 

2.99,2 

3.49,0 

3.98,9 

4.48,8 

4.53,7 

5.04,1 

300 

2.99,2 

3.74,0 

4.48,8 

5.23,6 

5.98,4 

6.73,2 

6.80,5 

7.56,2 

400 

3.98,9 

4.98,6 

5.98,4 

6.98,1 

7.97,8 

8.97,5 

9.07,4 

10.08,2 

500 

4.98,0 

6.23,3 

7.47,9 

8.72,6 

9.9?,3 

11.21, t 

1 1 .34,2 

12.60,3 

GOO 

5.98,4 

7.47,9 

8.97,5 

10.47f3 

11.96,7 

13.46,3 

13.61,1 

15.12,3 

700 

0.98,1 

8.72,6 

10.47,1 

12.24,6 

13.96,2 

10.  ft),/ 

15.87,9 

17.64,4 

800 

7.97,8 

9.97,3 

11.96,7 

13.96,2 

15.95,6 

17.95,1 

18.14,8 

f 20.16,4 

900 

8.97,5 

11.21,9 

13.46,3 

15.70,7 

17.95,1 

20.19,5 

20.4lii 

1 22.68,5 

lOOO 

9.97,3 

12.46,6 

14.95,9 

1 7.45,^ 

19.94,5 

22.43,1 

25.20,5 

1100 

>£1.97,0 

13.71,2 

16.45,5 

19.19,7 

21.94,0 

24.684 

27.72,6 

1200 

1U>6,7 

14.95,9 

17.95,1 

20/94  J 

23:93,4 

26.92, ( 

■7.22,2 

30.24,7 

1300 

l”o,4 

16.20,5 

19.44,7 

2A6J$) 

25.92,9 

29.17,0 

32.41,1 

lOOO 

13.10,7 

16.38,4 

19.66,0 

'22?93,7 

26.21,  | 

^29.49,0 

32.76,7 

1400 

13.90,2 

17.45,2 

20.94,2 

24.48,3 

27.92,3 

31.41,4 

34.90,4 

1400 

14.11,5 

17.64,4 

21.17,3 

24.70,1 

28.23/1 

f 31.75,9 

35.28,8 

1500 

14.95,9 

18.69,9 

22.43,8 

26.17,8 

29,91,8 

33.65,8 

37.39,7 

1500 

15.12,3 

18.90,4 

22.68,/) 

26.46,6 

_ 3fi.24>7 

34.02,7 

37.80,8 

lOOO 

15.95,0 

19.94,5 

23.93,4 

27.r9  2, 3 

31.91,2 

35.90,1 

39.89,0 

lOOO 

16.13,2 

20.16,4 

24.19,7 

28.^3, Q 

, 32.26  3 

36.29,6 

40.32,9 

1700 

16.95,3 

21.19,2 

25.43,0 

29’.  (56, 8 

33.90,7 

38.14,5 

42.38,4 

1700 

17.14,0 

21.42,5 

25.71,0 

29.99,5 

34*27,9 

38.56,4 

42.84,9 

1800 

17.95,1 

22.43,8 

26.92,6 

31.4}, -4 

35.90,1 

40.38,9 

44.87,7 

1 800 

18.14,8 

22.68,5 

27.22,2 

31.75,9 

36.29,6 

40.83,3 

45.37,0 

1900 

18.94,8 

23.68,5 

28.42,2 

33.15,9 

37.89,6 

42.63,3 

47.37,0 

lOOO 

19.15,6 

23.94,5 

28.73,4 

33.52,3 

38.31,2 

43.10,1 

47.89,0 

2000 

19.94,5 

24.93,2 

29.91,8 

3 4:91),  4 

39.89,0 

44.87,7 

49*86,3 

2000 

20.16,4 

25.20,5 

30.24,7 

35.28,8 

40.32,9 

45.37,0 

50.41,1 

2100 

20.94,2 

26.17,8 

31.41,4 

36.'64,9 

41.88,5 

47.12,1 

52.35,6 

2100 

21.17,3 

26.46,6 

31 .75,/y 

37.05,2 

42.34,5 

47.63,8 

52.93,2 

2200 

21.94,0 

27.42,5 

32.91,4) 

3^9,5 

43.87,9 

49.36,4 

54.84,9 

2200 

22.18,1 

27.72,6 

33.27,1 

38.81,6 

44.36,2 

49.90,7 

55.45,2 

2300 

22.93,7 

28.67,1 

34.40,5 

40.14,0 

45.87,4 

51.60,8 

57.34,2 

2300 

23.18,9 

28.98,6 

34.78,4 

40.58,1 

46.37,8 

.52.17,5 

57.97,3 

2400 

23.93,4 

29.91,8 

35.90,1 

41.88,5 

47.86,8 

53.85,2 

59.83,6 

2400 

24.19,7 

30.24,7 

36.29,6 

42.34,5 

48.39,5 

54.44,4 

60.49,3 

2500 

24.93,2 

31.16,4 

37.39,7 

43.63,0 

49.86,3 

56.09,6 

62.32,9 

2500 

25.20,5 

31.50,7 

37.80,8 

4441,0 

50.41,1 

56.71,2 

63.01,4 

, 2000 

25.92,9 

32.41,1 

38.89,3 

45#7,5 

51.85,8 

58.34,0 

64.82,2 

2000 

26.21,4 

32.76,7 

39.32,1 

45.87,4 

*57.42,7 

58.98,1 

65.53,4 

2700 

20.92,6 

33.65,8 

40.38,9 

47.12,1 

53.85,2 

60.58,4 

67.31,5 

2700 

27.22,2 

34.02,7 

40.83,3 

47.63,8 

54.  A,  4 

61.24,9 

68.05,5 

2800 

27.92,3 

34.90,4 

41.88,5 

48.86,6 

55.84,7 

62.82,7 

69.80,8 

2800 

28.23,0 

35.28,8 

42.34,5 

49.40/6 

56. *4(5,0 

63.51,8 

70.57,5 

2900 

28.92,1 

36.15,1 

43.38,1 

50.61,1 

57.84,1 

65.07,1 

72.30,1 

2000 

29.23,8 

36.54,8 

43.85,8 

or.  16,7 

58.47,7 

65.78,6 

73.09,6 

3000 

29.91,8 

37.39,7 

44.87,7 

52.35,6 

59.83,8 

67.31,5 

74.79,5 

3000 

30.24,7 

37.80,8 

45.37,0 

52.93,2 

60.49,3 

68.05,5 

75.61,6 

3100 

30.91,5 

38.64,4 

46.37,3 

54.10,1 

61.83,0 

69.55,9 

77.28,8 

3100 

31.25,5 

39.06,8 

46.88,2 

54.69,6 

62.5J.0 

70.32,3 

78.13,7 

3200 

31.91,2 

39.89,0 

47.86, S 

55.84,7 

63.82,5 

71.80,3 

79.78,1 

moo 

32.26,3 

40.32,9 

48.39,5 

56.46,0 

64.52,6 

72.59,2 

80.65,8 

3300 

32.91,0 

41.13,7 

49.36,4 

57.59,2 

65.81,9 

74.04,7 

82.27,4 

Wipo 

33.27,1 

41.58,9 

49.90,7 

58.22,5 

66.54,2 

74.86,0 

83.17,8 

3400 

33.90,7 

42.38,4 

50.86,0 

59.33,7 

67.81,4 

76.29,0 

84.76,7 

3400 

34.27,9 

42.84,9 

51.41,9 

59.98,9 

68.55,9 

77.12,9 

85.69,9 

3500 

34.90,4 

43,63,0 

52.35,6 

’ 61.08,2 

69.80,8 

78.53,4 

87.26,0 

3500 

35.28,8 

44.11,0 

52.93,2 

61.75,3 

70.57,5 

79.39,7 

88.21,9 

3000 

35.90,1 

44.87,7 

53.85,2 

62.82,7 

71.80,3 

80,77,8 

89.75,3 

3000 

36.29,6 

45.37,0 

64.44,4 

63.51,8 

72.59,2 

81.66,6 

90.74,0 

3700 

36.89,9 

46.12,3 

55.34,8 

64.57,3 

73.79,7 

83.02,2 

92.24,7 

I 3700 

37.30,4 

46.63,0 

55.95,6 

65.28,2 

74.60,8 

83.93,4 

93.26,0 

3800 

37.89,0 

47.37,0 

56.84,4 

66.31,3 

75.79,2 

85.26,6 

94.74,0 

3800 

38.31,2 

47.89,0 

57.46,8 

67.04,7 

76.62,5 

86.20,3 

95.78,1 

3900 

38.89,3 

1 48.61,6 

58.34,0 

68.06,3 

77.78,6 

87.51,0 

97.23,3 

| 3000 

39.32,1 

49.15,1 

58.98,1 

68.81,1 

78.64,1 

88.47,r 

98.30,1 

4000 

39.89,0 

49.86,3 

59.83,6 

69.80,8 

79.78,1 

89.75,3 

99.72,6 

4000 

40.32,9 

50.41,1 

60.49,3 

70.57,5 

80.65,8 

90.74,0 

100.82,2 

4100 

40.88,8 

51.11,0 

61.33,2 

71.55,3 

81.77,5 

91.99,7 

102.21,9 

1 4100 

41.33,7 

51.67,1 

62.00,5 

72.34,0 

82.67,4 

93.00,8 

103.34,2 

4200 

41.88,5 

52.35,6 

62.82,7 

73.29,9 

83.77,0 

94.24,1 

104.71,2 

1 4200 

42.34,5 

52.93,2 

63.51,8 

74.  WO,  4 

84.69,0 

95.27,7 

105.86,3 

l-  4300 

42.88,2 

53.60,3 

64.32,3 

75.04,4 

85.76,4 

96.48,5 

107.20,5 

4300 

43.35,3 

54.19,2 

65.03,0 

75.86,8 

86.70,7 

97.54,5 

108.38,4 

4400 

43.87,9 

54.84,9 

65.81,9 

76.78,9 

. 87.75,9 

98.72,9 

109.69,9 

4400 

44.36,2 

55.45,2 

66.54,2 

77,63,3 

88.72,3 

99.81,4 

110.90,4 

4500 

44.87,7 

56.09,6 

67.31,5 

78.53,4 

8975,3 

^00.97,3 

112.19,2 

4500 

45.37,0 

56.71,2 

68.05,5 

79. 3$,  7 

90.74,0 

102.08,2 

M*.42,5 

4000 

45.87,4 

57.34,2 

68.81,1 

80.27,9 

91T4.8 

103.21,6 

114.68,5 

4000 

46.37,8 

57.97,3 

69.56,7 

81.16,2 

92.75,6 

104.35,1 

■f.94,5 

4700 

46787,1 

58.58,9 

70.30,7 

82.02,5 

93^4,2 

105.46,0 

117.17,8 

4700 

47.38,6 

59.23,3 

71.07,9 

82.92,6 

94.77,3 

106.61,9 

■ 46,6 

| 4800 

47.80,8 

59.83,6 

71.80,3 

83.77,0 

95.73,7 

107.70,4 

119.67,1 

4800 

48.39,5 

60.49,3 

72.59,2 

84.69,0 

^6.78,9 

108. 88, §1 

JP.98,6 

4900 

48.86,6 

61.08,2 

73.29,9 

85.51,5 

97.73,2 

109.94,8 

122.16,4 

4900 

49.40,3 

61.75,3 

74.10,4 

mi 

■<8.80.5 

111.15,6* 

WtS.  OiyP 

5000 

49.86,3 

62.32,9 

74.79,5 

87.26,0 

99.72,6 

112.19,2 

124.65,13 

5000 

50.41,1 

63.01,4 

75.61,6 

■"<>.*2,2 

113.42,5 

126.02,7 

5100 

50.86,0 

63.57,5 

76.29,0 

89.00,5 

101.72,1 

114.43,6 

127.15,1 

5100 

51.41,9 

64.27,4 

77.12,9 

P*4£.83,8 

115.69,3 

128.54,8 

5200 

51.85,8 

64.82,2 

77.78,6 

90.75,1 

103.71,5 

116.67,9 

129.64,4 

5200 

52.42,7 

65.53,4 

78.64,1 

91.7178 

104.85,5 

117.96,2 

131.06,8 

5300 

52.85,5 

66.06,* 

79.28,2 

92.49,6 

105.71,0 

118.92,3 

132.13,7 

5300 

53.43,6 

66.79,5 

80.15,3 

93.51,2 

106.87,1 

120.23,0 

133.58,9 

5400 

53.85,2 

67.31,5 

80.77,8 

94.24,1 

107.70,4 

121.16,7 

134.63,0 

5400 

54.44,4 

68.05,5 

81.66,6 

95.27,7 

108.88,8 

122.49,9 

136.11,0 

5500 

54.84,9 

68.56,2 

S2v27,4 

95.98,6 

109.69,9 

123.41,1 

137.12,3 

5500 

55.45,2 

69.31,5 

83.17,8 

97.04,1 

110.90,4 

124.78,7* 

- 138.63,0 

5000 

55.84,7 

6^08 

83-.7/T0 

*^97.73,2 

.111.69,3 

125.65,5 

139.61,6 

5000 

56.46,0 

70.57,5 

84.69,0 

•98.80,5 

112.92,1 

^7.03,6 

141.15,1 

5700 

*6.84,4 

71.05& 

V.S5.26,6 

99,47,7 

113.68,8 

127.8}^ 

. 142.11,0 

5700 

57.46,8 

. 71.83,6 

86.20,3 

100.57,0 

114.93^ 

143.67,1 

5800 

57.84,1 

72.30,1 

86.76,2 

101*42,2 

115.68,2 

130.14,2 

5800 

58.47,7 

73.09,6 

87.71,5 

102.36,4 

116.95,3 

131^3 

146.19,2 

5900 

58.83.8 

73.54,8 

88.25,8 

102.96,7 

117.67,7 

132.38,6 

147.09,6 

5900 

59.48,5 

74.35,6 

89.22,7 

10^09,9 

118.97,0 

133.84>P 

148.71,2 

eooa 

74.79,5 

89.75,3 

104.71,2 

119.67,1 

134.63,0 

' 149.58,9 

GOOO 

60.49,3 

75.61,6 

90.74,0 

105.86,3 

120.98,6 

136.11,0 

151.23,3 

GlOOl 

00.88,3 

76.04,1 

91.24,9 

106.45,8 

121.66,6 

136.87,4 

152.08,2 

G100 

61.50,1 

76.87,7 

92.25,2 

107.62,7 

123.00,3 

138.37,8 

153.75,3 

,^fc020(V 

^61.83,0 

77.28,8 

92.74,5 

108.20,3 

123.66,0 

139.11,8 

154.57,5 

0200 

62.51,0 

78.13,7 

93.76,4 

109.39,2 

125.01,9 

140.64,7 

156.27,4 

H}300 

62782,7 

78.53,4 

94.24,1 

109.94,8 

125.65,5 

141.36,2 

157.06,8 

0300 

63.51,8 

79.39,7 

95.27,7 

111.15,6 

127.03,6 

142.91,5 

158.79,5 

! 0400 

03.82,5 

79.78,1 

95.73,7 

'111.69,3 

127.64,9 

143.60,5 

159.56,2 

0400 

64.52,6 

80.65,8 

96.78,9 

112.92,1 

129.05,2 

145.18,4 

161.31,5 

0500 

64.82,2 

81.02,7 

97.23,3 

113.43,8 

129.64,4 

145.84,9 

162.05,5 

0500 

65.53,4 

81.91,8 

98.30,1 

114.68,5 

1^1.06,8 

147.45,2 

163.83,6 

0000 

65.81,9 

82.27,4 

98.72,9 

115.18,4 

131.63,8 

148.09,3 

164.54,8 

GOOO 

66.54,2 

83.17,8 

99.81,4 

116.44,9 

133.08,5 

149.72,1 

166.35,6 

0700 

66.81,6 

83.52,1 

100.22,5 

116.92,9 

133.63,3 

150.33,7 

167.04,1 

0700 

67.55,1 

84.43,8 

101.32,6 

118.21,4 

135.10,1 

151.98,9 

168.87,7 

0800 

67.81,4 

84.76,7 

101.72,1 

118.67,4 

135.62,7 

152.58,1 

169.53,4 

0800 

68.55,9 

85.69,9 

102.83,8 

119.97,8 

137.11.8 

154.25,8 

171.39,7 

0900 

68.81,1 

86.01,4 

103.21,6 

120.41,9 

137.62,2 

154.82,5 

172.02,7 

0900 

69.56,7 

86.95,9 

104.35,1 

12\.74, 2 

139.13,4 

156.52,6} 

173.91,8 

7000 

69.80,8 

87.26,0 

104.71,2 

122.16,4 

139.61,6 

157.06,8 

174.52,1 

7000 

70.57,5 

88.21,9 

105.86,3 

123,50,7 

141.15,1 

158.79,5 

176.43,8 

7100 

70.80,5 

88.50,7 

106.20,8 

123.91,0 

141.61,1 

159.31,2 

177.01,4 

7100 

71.58,4 

89.47,9 

107.37,5 

125.27,1 

143.16,7 

161.06,3 

178.95,9 

7200 

71.80,3 

89.75,3 

107.70,4 

125.65,5 

143.60,5 

161.55,6 

179.50,7 

7200 

72.59,2 

90.74,0 

108.88,8 

127.03,6 

145.18,4 

163.33,2 

181.47,9 

7300 

72.80,0 

91.00,0 

109.20,0 

127.40,0 

145.60,0 

163.80,0 

182.00,0 

7300 

73.60,0 

92.00. 0 

110  40,0 

128.80,0 

147.20,0 

165.60,0 

184.00,0 

7400 

73.79,7 

92.24,7 

110.69,6 

129.14,5 

147.59,5 

166.04,4 

184.49,3 

7400 

74.60,8 

93.26,0 

111.91,2 

130.56,4 

149.21,6 

167.86,8 

186.52,1 

7500 

74.79,5 

93.49,3 

112.19,2 

130.89,0 

149.58,9 

168.28,8 

186.98,6 

7500 

75.61.6 

94.52,1 

113.42,5 

132.32,9 

151.23,3 

170.13,7 

189.04,1 

7000 

75.79,2 

94.74,0 

113.68,8 

132.63,6 

151.58,4 

170.53,2 

189.47,9 

7000 

76.62,5 

95.78,1 

114.93,7 

134.09,3 

153.24,9 

172.40,5 

191.56,2 

7700 

76.78,9 

95.98,6 

115.18,4 

134.38,1 

153.57,8 

172.77,5 

191.97,3  1 

7700 

77.63,3 

97.04,1 

116.44,9 

135.85,8 

155.26,6 

174.67,4 

194.08,2 

7800 

77.78,6 

97.23,3 

116.67,9 

136.12,6 

155.57,3 

175.01,9 

194.46,6 

7800 

78.64,1 

98.30,1 

117.96,2 

.137.62,2 

157.28,2 

176.94,2 

196.60,3 

7900 

78.78,4 

98.47,9 

118.17,5 

137.87,1 

157.56,7 

177.26,3 

196.95,9 

7900 

79.61,9 

99.56,2 

119.47,4 

139.38,6 

159.29,9 

179.21,1 

199.12,3 

8000 

79.78,1 

99.72,6 

119.67,1 

139.61,6 

159.56,2 

179.50,7 

199.45,2 

8000 

SO. 65, 8 

100.82,2 

120.98,6 

141.15,1 

161.31,5 

181.47,9 

201.64,4 

1 8100 

80.77,8 

100.97,3 

121.16,7 

141:36,2 

161.55,6 

181.75,1 

201.94,5 

*8100 

81.66,6 

102.08,2 

122.49,9 

142.91,5 

163.33,2 

183.74,8 

204.16,4 

8200 

81.77,5 

102.21,9 

122.66,3 

.143.10,7 

163.55,1 

183.99,5 

204.43,8 

3200 

82.67,4 

103.34,2 

124.01,1 

144.67,9 

165.34,8 

186.01,6 

206.68,5 

8300 

82.77,3 

103.46,6 

124.15,9 

144.85,2 

165.54,5 

186.23,8 

206.93,2 

8300 

83.68,2 

104.60,3 

125.52,3 

146.44,4 

167.36,4 

188.28,5 

209.20,5 

8400 

83.77,0 

104.71,2 

125.65,5 

146.59,7 

167.54,0 

188.48,2 

209.42,5 

8400 

84.69,0 

105.86,3 

127.03,6 

148.20,8 

169.38,1 

190.55,3 

211.72,6 

1 8500 

84.76,7 

105.95, 9 

127.15,1 

148.34,2 

169.53,4 

190.72,6 

211.91,8 

8500 

85.69,9 

107.12,3 

128.54,8 

149.97,3 

171.39,7 

192.82,2 

214.24,7 

8000 

85.76,4 

107.20,5 

128.64,7 

150.08,8 

171.52,9 

192.97,0 

214.41,1 

8000 

S6.70,7 

108.38,4 

130.06,0 

151.73,7 

173.41,4 

195.09,0 

216.76,7 

8700 

86.76,2 

108.45,2 

130.14,2 

151.83,3 

173.52,3 

195.21,4 

216.90,4 

8700 

87.71,5 

109.64,4 

131.57,3 

15$. 50,1 

175.43,0 

197.35,9 

219.28,8 

,8800 

87.75,9 

109.69,9 

131.63,8 

153.57.j8 

175.51,8 

197.45,8 

219.39.7 

8800 

88.72,3 

110.90,4 

133.08,5 

155.26,6 

177.44,7 

199.62,7 

221.80,8 

&900 

88.75,6 

110.94,5 

133.13,4 

155.32,3 

177.51,2 

199.70,1 

221.89,0 

8900 

89.73,2 

112.16,4 

134.59,7 

157.03,0 

179.46,3 

201. S9, 6 

224.32,9 

9000 

89.75,3 

112.19,2 

134.63,0 

157*.  06,8 

179.50,7 

201.94,5 

224.38,4 

9000 

90.74,0 

113.42,5 

136.11,0 

158.79,5 

181.47,9 

204.16,4 

226.84,9 

9100 

90.75,1 

113.43,8 

136.12,6. 

1*58.81,4 

181.50,1 

204.18,9 

226.87,7 

9100 

91.74,8 

114.68,5 

137.62,2 

160.55,9 

183.49,6 

206.43,3 

229.37,0 

9200 

91.74,8 

114.68,5 

137,62*2 

160.55,9 

183.49,6 

206.43,3 

229.37,0 

9200 

92.75,6 

115.94,5 

139.13,4 

162.32,3 

185.51,2 

208.70,1 

231.S9,0 

9300 

92.74,5 

115.93,2 

139.11,8 

162.30,4 

185.49,0 

208.67,7 

231.86,3 

9300 

93.76,4 

117.20,5 

140.64,7 

164. OS, 8 

187.52,9 

210.97,0 

234.41,1 

9400 

93.74,2 

1J  7.17,0 

140.61,4 

164.04,9 

187.48,5 

210.92,1 

234.35,6 

9400 

94.77,3 

118.46,6 

142.15,9 

165.85,2 

189.54,5 

213.23,8 

236.93,2 

9500 

94.74,0 

118. 42, 5 

142.11,0 

165.79,5 

189.47,9 

213.16,4 

236.84,9 

9500 

*95.78,1 

119.72,6 

143.67,1 

167.61,6 

191.56,2 

215.50,7 

239.45,2 

9000 

95.73,7! 

119.67,1 

143.60,5 

16*7.54,0 

191.47,4 

215.40,8 

239.34,2 

9000 

96.78,9 

120.98,6 

145.18,4 

169.38,1 

193.57,8 

217.77,5 

241.97,3 

. 9700 

96.73.4 

1 20.91,8 

145.10,1 

169.28,5 

193.46,8 

217.65,2 

241.83,6 

9700 

97.79,7 

122.24,7 

146.69,6 

17  I'M  4, 5 

195.59,5 

220.04,4 

244.49,3 

9800 

97-  78,2 

122.16,4 

146.59,7 

171.03,0 

195.46,3 

219.89,6 

244.32,9 

9800 

98.80,5 

123.50,7 

148.20,8 

172.91,0 

197.61,1 

222.31,2 

247.01,4 

9900 

98.72,9 

123.41,1 

148.09,3 

172.77,5 

197.45,8 

222.14,0 

246.82,2 

9900 

99.81,4 

124.76,7 

149.72,1 

174.67,4 

199.62,7 

224.58,1 

249.53,4 

ioooo 

99.72,6 

124.65,8 

149.58,9 

174.52,1 

199.45,2 

224.38,4 

249.31,5 

IOOOO 

100.82,2 

l;46.02,7 

151.23,3 

176.43,8 

201.64,4 

226.84,9 

252.05,5 

£ 

< 

Hate. 
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400 
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April  1 st— -9 1 DAY'S — 3 months  1 day. 


3800 

3900 

GOOO 

OlOO 

0200 


04 
0300 
OOOO 


0700 

0800 

0900 


1300 

1400 

1300 

1GOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

2200 


7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 


7000 

7700 

7800 


7900 

8000 

8100 


8200 

8300 

8400 

8500 

8000 

8700 


8800 

8900 

9000 


9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9000 


9700 

9800 

9900 
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April  2nd— 92  DAYS— 3 months  2 days. 


1?  +6 
E 

* < 

— ■ — f— 

93  DAYS. 

i -M 

E 

< 

l*V  1 1 | 

. C^4  94^  DAYS. 

•+J  I 

< - 1 

Rate. 

4 

ft 

6 

7t 

8 9 

1 10 

Rate.  4 5 f 6 

7 

8 

9 | 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

1.01,9 

2.03.8 

3.05.8 

1.27,4 

2.54,8 

3.82,2 

1.52,9 

3.05,8 

4.58,6 

1.78,4 

3.56,7 

5.35,1 

2.03,8 

4,P7,V 

6.11,5 

^2329,3 
'4-  58,  (5 
6 

1 2.54,8 

1 5.09,6 

7.64,4  | 

IOO , 1-03,0 

200:  2.06,0 
300  3.09,0 

1.28,8 

2.57,5 

3.86,3 

1.54.5 
3.09,0 

4.63.6 

1.80% 

3.60% 

5.40,8 

2.06% 
4. 1*2,1' 
6.18,1 

2.31,8 

4.63,6 

6.95,3 

2.57.5 
5.15,1 

7.72.6 

100 
200 
300 
400 
500 
GOO 
700 
800 
900 
lOOO 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
lOOO 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100  1 
2200  j 
2300  1 
240' 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3100 
3200 
3300 
3400 
3500 
3600 

400 

500 

GOO 

4.07,7 

5.09,6 

6.11,5 

5.09,6 

6.37,0 

7.64,4 

6.11,5 

7.64,4 

9.17,3 

7.1 3, ’4 
8.91,8, 
lO'.fll,! 

8.15,3 

10.19,2 

12.53,0 

9.17,3 

ai.4o,£ 

13.75,9 

10.19,2 
12.74,0  1 
15.28,8 

400  4.12,1 

GOO!  5.15,1 
600;  6.18,1 

5.15,1 

6.43,8 

7.72,6 

6.18,1 

7.72,6 

9.27,1 

7.3J.1 

9.01,4 

1(L81.,6 

8.24,1 

10.30,1 

12.36/2 

9.27,1 

11.58,9 

13.90,7 

10.30,1 
12.87,7 
• 15.45,2 

700 

800 

900 

7.13,4 

8.15.3 

9.17.3 

8.91,8 
1 10.19,2 
.11.46,6 

10.70,1 

12.23,0 

13.75,9 

12.48,5 

14.20,8 

26.05,2 

14.26,8 

16.30,7 

18.34,5 

16.05,2 

18.34,5 

20.63,8 

17.83,6 

20.38,4 

22.93,2 

700 

800 

900 

7.21.1 

8.24.1 

9.27.1 

9.01,4 

10.30,1 

11.58,9 

10.81,6 

12.36,2 

13.90,7 

MCI, 9 
14.42,2 
16.22,5 

14.42.2 

16.48.2 

18.54.2 

16.22% 

18.54,2 

20.86,0 

18.02% 

20.60,3 

23.17,8 

lOOO 

1100 

1200 

10.19,2 

11.21,1 

12.23,0 

#2.24,0 

14.oly-l 

15.28,8 

15.28,8 

16.81,6 

18.34,5 

17.83% 

19.61,9 

21.40,3 

20.38,4 

22.42,2 

24.46,0 

22.93,2 

25.22,5 

27.51,8 

25.47,9 

28.02,7 

30.57,5 

lOOO 

1100 

1200 

10.30.1 

11.33.2 

12.36.2 

12.87,7 

14.16,4 

15.45,2 

15.45,2 

16.99,7 

18f54,2 

18.02,7 

19%3,0 

2?(%,3 

20.60.3 

22.66.3 
2t72,3 

23.17,8 

25.49,6 

27.81,4 

25.75,3 

28.32,9 

30^0,4 

1300 

1400 

1500 

13.24,9 

14.26.8 

15.28.8 

16.56,2 

17.83,6 

19.11,0 

19.87,4 

21.40,3 

22.93,2 

23.  l£o 
24  %7,0 
2(W'5, 3 

26.49,9 

28:53,7 

30.57,5 

29.81,1 

32.10,4 

34.39,7 

33.12,3 

35.67,1 

38.21,9 

1300 

1400 

1500 

13.39.2 

14.42.2 

15.45.2 

16%4% 

102,7 

-19.31,5 

20.08,8 

21.63,3 

23.17,8 

28.441,6 

25,28,8 
27,04, 1 

26.78.4 

28.84.4 

30.96.4 

30.13,2 

32.44,9 

34.76,7 

33.47,9 

36.05,5 

38.63,0 

1000 

1700 

1800 

16.30,7 

17.32,6 

18.34,5 

20.38,4 

21.65,8 

22.93,2 

24.46,0 

25.98,9 

27.51,8 

28.5^7 
30:3C,1 
32. IB, 4 

32.61,4 
3ft.  85, 2 
36.69,0 

36.69,0 

38.98,4 

41.27,7 

40.76,7 

43.31,5 

45.86,3 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

16.48.2 

17.51.2 

18.54.2 

20.60,3 

21.89,0 

23.17,8 

24.72.3 
26.26,8 

27.81.4 

28*!?M 

30.6-4,7 

32.44,9 

32.;%,  4 
35j02,5 
37.08,5 

37.08,5 

39.40,3 

41.72,1 

41.20.5 
43.78,1 

46.35.6 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

19.36.4 

20.38.4 
21.40,3 

24.20,5 

25.47,9 

26.75,3 

29.04,7 

30.57,5 

32.10,4 

33*.  88, 8 
35.67,1 
37.45,5 

38.72,9 

40.70,7 

42.80,5 

43.57,0 

45.86,3 

48.15,6 

48.41,1  | 

50.95,9 

53.50,7 

19.57.3 

20.60.3 

21.63.3 

24.46,6 

25.75,3 

27.04,1 

29.35.9 
/30.90.4 

32.44.9 

34.25,2 

36.05,5 

37*85,8 

39.14% 
41.20,5 
43,^6, 6 

44.03,8 

46.35,6 

48.67,4 

48.93.2 
51.50,7 

54.08.2 

22.42,2 

23.44,1 

24.46,0 

28.02,7 

29.30,1 

30.57,5 

33.63,3 

35.16,2 

36.69,0 

39.23,8 

41,02,2 

42.80,5 

44.84,4 

46.88,2 

48.92,1 

50.44,9 

52.74,2 

55.03,6 

56.05,5 
58.60,3 
. 61.15,1 

2200 

2300 

2400 

22.66.3 

23.69.3 

24.72.3 

28.32,9 

29.61,6 

30.90,4 

33.99.5 
35.54,0 

37.08.5 

39.66,0 

41.4053 

48.26,6 

45.32.6 

47.38.6 

49.44.7 

50.99,2 

53.31,0 

55.62,7 

56.65,8 

59.23,3 

61.«p,8 

2500 

2000 

2700 

25.47.9 

26.49.9 
27.51,8 

31.84,9 

33.12,3 

34.39,7 

38.21,9 

39.74,8 

41.27,7 

44.58,9 

46.37,3 

48.15,6 

50^5,9 

52.99,7 

55.03,6 

57.32,9 

59.62,2 

61.91,5 

63.69,9  | 
66.24,7  1 
68.79,5 

2500 

2600 

2700 

25.75.3 

26.78.4 

27.81.4 

32.19,2 

33.47,9 

34.76,7 

38.63.0 
40.17,5 

41.72.1 

45.06,8 

4<?.87,1 

48.67,4 

51.50.7 

53.56.7 

55.62.7 

57.94,5 

60.26,3 

62.58,1 

64.33.4 
66.95,9 

69.53.4 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

28.53,7 

29.55,6 

30.57,5 

35.67,1 

36.94,5 

38.21,9 

42.80,5 

44.33,4 

45.86,3 

49.94,0 

51.72,3 

53.50,7 

57.07,4 

59.11,2 

61.15,1 

64.20,8 

66.50,1 

68.79)5 

71.34,2 
73.89,0 
'76.43,8  1 

2800 

2900 

3000 

28.84.4 

29.87.4 

30.90.4 

36.05,5 

37.34,2 

38.63,0 

43.26.6 
44.81,1 

46.35.6 

50.47,7 

52.27% 

54.08,2 

57.68.8 

59.74.8 
61.80% 

64.89,9 

6?.21,6 

69.53,4 

72.11.0 
74.68,5 

77.26.0 

31.59,5 

32.61,4 

33.63,3 

39.49,3 

40.76,7 

42.04,1 

47*59.2 

48.92,1 

50.44,9 

55.29,0 

57.07,4 

58.85,8 

63.18,9 

65.22,7 

67.26,6 

71.08,8 

73.38,1 

75.67,4 

78.98,6 

81.53,4 

84.08,2 

3100 

3200 

3300 

31.93.4 

32.96.4 

33.99.5 

39.91,8 

41.20,5 

42.49,3 

47.90.1 
49.44,7 

50.99.2 

55488% 

57.68,8 

59.49,0 

65.86.8 
65.92)9 

67.98.9 

71.85,2 

74.17,0 

76.48,8 

79.83,6 

82.41,1 

84)98,6 

3400 

3500 

3000 

34.65,2 

35.67,1 

36.69,0 

43.31,5 

44.58,9 

45.86,3 

51.97,8 

53.50,7 

55.03,6 

60.64,1 

62.42,5 

64.20,$ 

69.30,4 

71.34,2 

73.38,1 

77.96,7 

80.26,0 

82.55,3 

86.63,0 
• 89.17,8 
91.72,6 

3400 

3500 

3600 

35.02.5 

36.05.5 

37.08.5 

43.78,1 

45.06,8 

46.35,6 

52.53.7 
54.08,2 

55.62.7 

(rt  29,3 
. 63.09,6 
64.89,9 

70.04,9 

72.11.0 

74.17.0 

78.80,5 

81.12,3 

83.44,1 

87.56.2 
90.13,7 

92.71.2 

3700 

3800 

3900 

37.71,0 

38.72,9 

39.74,8. 

47.13,7 

48.41,1 

•19.6.8,5 

56.56,4 

58.09,3 

59.62,2 

65.99,2 

67^7,5 

69!55,9 

75.41,9 

77.45,8 

79.49,6 

84.84,7 

87.14.0 

89.4' 

94:27,4 
96)82,2 
99.37,0  ! 

3700 

3800 

3900 

38.11.5 

39.14.5 

40.17.5 

47.64,4 

48.93,2 

50.21,9 

57.17.8 

58.71.8 
60.26,3 

66.70,1 

68.50,4 

70.80,7 

76.23.0 

78.29.0 

80.35.1 

85.75,9 

88.07,7 

90.39,5 

95.28,8 

97.86,3 

100.43,8 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

40.76.7 

41.78,6 

42.80,5 

50.95-9 

52.23)1 

53.50,7 

61.15,1 
| 62.67,9 
^ 64.20,8 

71.84,2 

73212,6 

74:91,0 

81.53,4 

83.57,3 

85.61,1 

91.72,6 

94.01,9 

96.31,2 

101.91,8 

104.46,6 

107.01,4 

4000 

4100 

4200 

41.20.5 

42.23.6 

43.26.6 

51.50,7 

52.79,5 

54.08,2 

61.80,8 

63.35,3 

64.89,9 

72.11,0 

73.91,2 

75.71,5 

82.41.1 

84.47.1 

86.53.2 

92.71,2 

95.03,0 

)%%4,8 

103.01.4 
105.58,9 

108.16.4 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

4300 

4400 

4500 

43.82,5 

44.84,4 

45.86,3 

54.78,1 

56.05,5 

57.32,9 

^yi.73,7 

■r.26,6 

*8.79,5 

76.09,3 

78.4.7,7 

80.26,0 

87J4,9 

89*68,8 

91.72,6 

98.60,5 

100.89,9 

103.19,2 

109.56,2 

112.11,0 

114.65,8 

4300 

4400 

4500 

44.29.6 

45.32.6 

46.35.6 

55.37,0 

56.65,8 

57.94,5 

66.44,4 
67.98,9 
* 69.53,4 

77»51,b 

79.32,1 

81.12,3 

88.59.2 

90.65.2 

92.71.2 

99.66,6 
101 .98,4 
104.30,1 

110.74.0 
113=31% 

115.89.0 

4000  46.88,2 

4700  47.90,1 

4300  48.92,1 

58.00,3 

59.87,7 

61.15,1 

70.32,3 

71.85,2 

73.38,1 

82.04,4 
83.82,7 
. _8iL.6i.l 

93.76,4 

95.80,3 

97.84,1 

105.48,5 

107.77,8 

110.07,1 

117.20,5 

119.75,3 

122.30,1 

4600 

4700 

4800 

47.38.6 

48.41.6 

49.44.7 

59.23,3 

60.52,1 

61.80,8 

71.07,9 

72.62,5 

74.17,0 

82. $2, 6 
84.72,9 
86.53,2 

94.77.3 

96.83.3 

98.89.3 

106.61,9 

108.93,7 

111.25,5 

118.46.6 
121.04,1 

123.61.6 

4600 

4700 

4800 

4900  49.94,0 

5000  50.95,9 

5100  51.97,8 

62.42,5 

63.69,9 

64.97,3 

74.91,(7 

76.43,8 

77.96,7 

•^^7,8 

90.96,2 

99.87,9 

101.91,8 

103.95,6 

112.36,4 

114.65,% 

116.95,1 

124.84,9 

127.39,7 

129.94,5 

4900 

5000 

5100 

50.47.7 

51.50.7 

52.53.7 

63.09,6 

64.38,4 

65.67,1 

75.71.5 
77.26,0 

78.80.5 

88.33,4 

9f.l3,7 

91,94,0 

100.95.3 

103.01.4 
10!L07,4 

113.57,3 

115.89,0 

118.20,8 

126.19.2 
123.76,7 

131.34.2 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

52.99,7 

54.01.6 

55.03.6 

66.24,7 

67.52,1 

68.79,5 

79.49,6 

81,02,5 

82.55,3 

92.7'4,5 

94.52,9 

9§.31,2 

105.99,5 

108/02,3 

110.07,1 

119.24,4 

121.53,7 

123.83,0 

132.49,3 

135.04,1 

137.58,9 

5200 

5300 

5400 

53.56.7 

54.59.7 

55.62.7 

66.95,9 

68.24,7 

69.53,4 

80.35.1 
81.89,6 

83.44.1 

93.?4,2 
95.5+,  5 
97.34,8 

10*13,4 

109.19.5 

111.25.5 

120.52,6 
+ 22.84,4 
125.16,2 

133.91.8 
136.49,3 

139.06.8 

5200 
5300 
5400  | 

5500  56.05,5 

5000  57.07,4 

5700  58.09,3 

70.06,8 

71.34,2 

72.61,6 

84.08,2 

85.61,1 

87.14,0 

98.09,6 
99. W, 9 
101.66,3 

112.11,0 

114.14,8 

116.18,6 

126.12,3 

128.41,6 

130.71,0 

140.13,7 

142.68,5 

145.23,3 

5500 

5600 

5700 

56.65.8 

57.68.8 

58.71.8 

70.82,2 

72.11,0 

73.39,7 

84.98.6 
86.53,2 

88.07.7 

99.15,1 

100.95,3 

102.75,6 

113.31.5 
115.3)f7,5 

117.43.6 

127.47,9 

129.79,7 

132.11,5 

141.64.4 
144.21,9 

146.79.5 

5500 

5600 

5700 

5800  59.11,2 

5900  60.13,2 

0000  61.15,1 

73.89,0 

75.16,4 

76.43,8 

88.66,8 

90.19,7 

91.72,6 

103.44,7 

105.23,0 

107.01,4 

118.22,5 

120.26,3 

122.30,1 

133.00,3 

135.29,6 

137.58,9 

147.78,1 

150.32,9 

152.87,7 

5800 

5900 

6000 

59.74.8 

60.77.8 

61.80.8 

74.68,5 

75.97,3 

77.26,0 

89.62.2 
91.16,7 

92.71.2 

104.55,9 

106.36,2 

108.16,4 

119.49.6 

121.55.6 

123.61.6 

134.43,3 

136.75,1 

139.06,8 

149.37,0 

5800 

5900 

k 6000 

0100 

0200 

0300 

62.17,0 

63.18,9 

64.20,8 

77.71,2 

78.98,6 

80.26,0 

93.25,5 

94.78,4 

96.31,2 

106.79,7 

110.58,1 

112.36,4 

124.34,0 

126.37,8 

128.41,6 

139.88,2 

142.17,5 

144.46,8 

155.42,5 

157.97,3 

160.52,1 

6100 

0200 

6300 

62.83.8 

63.86.8 

64.89.9 

78.54,8 

79.83,6 

81.12,3 

94.25.8 
95. $0,3 

97.34.8 

109.96,7 

111.77,0 

113.57,3 

125.67.7 

127.73.7 

129.79.7 

141.38,6 

143.70,4 

146.02,2 

”9.6  7.* 

162.24% 

W 6100 
62011 
63<» 

0400 

0500 

oooo 

65.22.7 

66.24.7 
67.26,6 

81.53,4 
82. SO, 8 
84.08,2 

97.84,1 

99.37,0 

100.89,9 

114.14,8 

115.93,2 

117.71,5 

130.45,5 

132.49,3 

124.53,2 

146.76,2 

149.05,5 

151.34,8 

.163.06,8 

165.61,6 

168.16,4 

6400 

6500 

6600 

65.92.9 

66.95.9 

67.98.9 

82.41,1 

83.69,9 

84.98,6 

98.89,3 

100.43,8 

101.98,4 

115.37,5 

117.17,8 

118.98,1 

131.85.8 

133.91.8 

135.97.8 

148.34,0 

150.65,8 

152.97,5 

164.82.2 
167.39% 

169.97.3 

6400 

6500 

6600 

0700 

0800 

0900 

68.28,5 

69.30,4 

70.32,3 

85.35,6 

86.63,0 

87.90,4 

102.42,7 

103.95,6 

105.48,5 

112.49,9 

121.28,2 

123.06,6 

136.57,0 

138.60,8 

140.64,7 

153.64,1 

155.93,4 

158.22,7 

170.71,2 

173.26,0 

175.80,8 

6700 

6800 

0900 

69.01.9 

70.04.9 

71.07.9 

86.27. 1 

87.56.2 
» 88.84,9 

103.52.9 
105.07,4 

106.61.9 

120.78,4 

122.58,6 

124.38,9 

138.03.8 

140.09.9 

142.15.9 

155.29,3 

157.61,1 

159.92,9 

1 172.54,8 
175.12,3 
177.69,9 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

71.34.2 

72.36.2 
73.38,1 

89.17,8 

90.45,2 

91.72,6 

107.01,4 

108.54,2 

110.07,1 

124.84,2 

126.63,# 

128.41,6 

142.68,4 
^144. 7U, 3 
146.76,2 

160.52,1 

162.81,4 

165.10,7 

178.35,6 

180.90,4 

183.45,2 

7000 

7100 

7200 

72.11.0 

73.14.0 

74.17.0 

90.13,7 

91.42,5 

92.71,2 

108.16.4 
109.71,0 

111.25.5 

126.19,2 

127.99,5 

129.79,7 

144.21.9 

146.27.9 
148.34,0 

162.24%|  180.27,4 
164.56, 4j  182.84,9 
166.88;2|  185.42,5 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

74.40,0 

75.41,9 

76.43,8 

93.00,0 

94.27,4 

95.54,8 

111.60,0 

113.12,9 

114.65,8 

130.20,0 

131.98,4 

133.76,7 

148.80,0 

150.83,8 

152.87,7 

167.40,0 

169.69,3 

171.98,6 

186.00,0 

188.54,8 

191.09,6 

7300 

7400 

7500 

75.20.0 

76.23.0 

77.26.0 

94.00,0 

95.28,8 

96.57,5 

112.80,0 

114.34,5 

115.89,0 

131.60,0 
133.41), 3 
1 £5.20,5 

150.40.0 

152.46.0 

154.52.1 

169.*),T>|  188.00,0 
171  51,81  190,57,5 
173.83,6,  193.15,1 

7300 

7400 

7500 

7000 
7700 
7300 
‘ 7900 
8000 
8100 

77.45,8 

78.47,7 

79.49,6 

96.82,2 

98.09,6 

99.37,0 

116.18,6 

117.71,5 

119.24,4 

137.33,4 

13*11,8 

1 54. 91. 5 

156.95.6 
158.99,2 

174.27,9 
'176- 57,3 
178.86,0 

193.64,4 

196.19,2 

*“8.74.0 

76001  78.29,0 
7 7 0 0 79.32,1 

7800  80.35,1 

97.86,3 

99.15,1 

100.43,8 

117.43.6 
118.98,1 

120.52.6 

137.00,8 

138.81,1 

140.61,4 

156:58,1 

158.64.1 

163.70.1 

176.15,3 

178.47% 

180%8,9 

195.72,6 

198.30,1 

200.87% 

7600 

7700 

7800 

80.51,5 

81.53,4 

82.55,3 

100.64,4 

101.91,8 

103.19,2 

120.77,3 

122.30,1 

123.83,0 

140.90,1 

142.08,5 

144.46,8 

161.03,0 

163.06,8 

165.10,7 

181.15,9 

183.45,2 

185.74,5 

201.28,8  ’ 
203.83,6 
206.38,4  i 

7900 

8000 

8100 

81.38.1 

82.41.1 

83.44.1 

101.72,6 

103.01,4 

104.30,1 

12?.07,1 
123.61,6 
1 125.16,2 

142.41,6 

144.21,9 

146.02,2 

162.76.2 

164.82.2 

166.88.2 

1814.1 0,7 
185.42,5 
187.74,2 

203.45.2 
206.02,7 

208.60.3 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

83.57,3 

84.59,2 

85.61,1 

104.46,6 

105.74,0 

107.01,4 

125.35,9 

126.88,8 

128.41,6 

146.25,2 

148.03,6 

149.81,9 

167.14,5 

16948,4 

171.22,2 

188.03,8 

190.33,2 

192.62,5 

208,93,2 

211147,9 

21/4.02,7 

8200 

8300 

8400 

84.47.1 

85.50.1 

86.53.2 

105. 58’, 9 
106.87,7 
108.16,4 

126  70,7 
• 128.25,2 
129. 7S, 7 

147.82,5 

149.62,7 

151.43,0 

108.9  4,2  190.06,0 
171.00,3  T32'.37,S 
173.06, :?{  19*69,6 

211-17,8 

213.75,3 

216.32,9 

8200 

8300 

8400 

8500 

8000 

8700 

86.03,0 

87.04,9 

88.06,8 

108.28,8 

109.56,2 

110.83.6 

129.94,5 

131.47,4 

133.00,3 

151.60,3 

153.38,6 

155.17,0 

173.26,0 

175.29,9 

177.33,7 

194.91% 

197.21,1 

199.50,4 

-216.57,5 

219.12,3 

221.67,1 

8500 

8600 

8700 

87.56.2 

88.59.2 

89.62.2 

109.45,2 

110.74,0 

112.02,7 

131.34.2 
132.88,8 

134.43.3 

153.".  3 
155.03,6 
156.83, S 

175.12.3 

177.14.4 
179  2 1,4 

197.01,4 

199.33,2 

201.64,9 

218.90.4 
221.47,9 

224.05.5 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

89.68,8 

90.70.7 

91.72,6 

112.11,0 

113.38,4 

114.65,8 

134.53,2 

136.06,0 

137.58,9 

156.95,3 

158.73,7 

160.52,1 

179.37,5 

181.41,4 

183.45,2 

201.79,7 

204.09,0 

206.38,4 

224.21,9 

226.76,7 

229.31,5 

8800 

8900 

9000 

90.65.2 

91.68.2 

93.71.2 

113.31,5 

114.60,3 

115.89,0 

135.97.8 
137.52,3 

139.06.8 

158.64,1 

160.44,4 

162.24,7 

181.30, 4|  203.96% 
1 3.36,-lf  206.28,5 
185.  !2..>l  20.8.60,3 

226.63,0 

229.20,5 

231.78,1/ 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9000 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

92.74,5 

93.76.4 

94.78.4 

115.93,2 

117.20,5 

118.47,9 

139.11,8 

140.64,7 

142.17,5 

162.30,4 

164.08,8 

165.87,1 

185.49,0 

187.52,9 

189.56,7 

208.67,7 

210.97,0 

213.26,3 

231.86,3 

234.41,1 

236.95,9 

9100 

9200 

9300 

93.74,21  117.17,81  140.61,4 
94.7/%y-JJ8.46,6!  142.15,9 
0,3;  11  <v -U3 .70%. 

164.04,9 
165.85,2 
-J  67.65.5 

•13'  .48,;>p  2l0.92,l 
1 8i.  5 4, 5 J-' 13. 23, 8 
19l%i/rf  215.55,6 

234.35%  1 
236.93,2  ! 
239. .70% 

95.80,3 

96.82,2 

97.84,1 

119.75,3 

121.02,7 

122.30,1 

143.70,4 

145.23,3 

146.76,2 

167.65,5 

169.43,8 

171.22,2 

191.60,5 

193.64,4 

195.68,2 

215.55.6 

217.84,9 

220.14,2 

239.50,7 

242.05,5 

244*60,3- 

94 $Kt 
9500 
" 9600 
9700 
9800 
9900 

96.83.3 

97.86.3 

98.89.3 

121.04,1 

122.32,9 

123.61,6 

3 45.24,9 
146.79,5 
148.34,0 

169. 45, 8* 
171.26,(1 
173.06,3 

4 10$  .6%.  6 

ifer.fv 

21 7.87, 4 j 

212.(18  2 1 
2 14.65,8  1 
*£  7.23,3  j 

9400 

9500 

9600 

98.86,0 

99.87,9 

100.89,9 

123.57,5 

124.84,9 

126.12,3 

148.29,0 

149.81,9 

151.34,8 

173.00,5 

174.78,9 

176.57,3 

197.72,1 

199.75,9 

201.79,7 

222.43,6 

224.72,9 

227.02,2 

247-15,1 

249.69,9 

252.24,7 

99.92,3 

100.95.3 

101.98.4 

124.90,4 

126.19,2 

127.47,9 

149.88.5 
151.43,0 

152.97.5 

174.86,6 

170.66,8 

178.47,1 

199.84% 
L 201.90% 
203.96,7; 

224.8?%, 

227.14,5,  252.38,4 
229.40, 3|  254.95,9  | 

9700 
9800  y 
%*906 
lOOOO 

101.91,8 

127.39,7 

152.87, 7|  178.35, 6|  203.83,6 

229.31,5 

254.79,5 

lOOOO 

103.01,4!  128.76,7 

154.52,1  180.27)4 

20(J/0*2,7j 

231.78,1|  257.53,4  | 

April  3rd — 93  DATS — 3 months  3 days. 

April  4th.— 94  Di 

LyYS  -3  months  4 days. 

4900 

5000 

5100 

51.01.4 

52.05.5 

53.09.6 

63.76.7 

65.06.8 
66.37,0 

76.52.1 

78.08.2 
79^4,4 

89.27,4 

91.(Jlj,6 

92.91,8 

102.02,7 

104.11,0 

106.19,2 

114.78,1 

117.12,3 

119.46,6 

127.53,4 

130.13,7 

132.74,0 

4000 

5000 

5100 

51.55,1 

52.60,3 

53.65,5 

04.43.8 

65.75.8 

67.06.8 

i / .32,0 

78.90,4 

80.48,2 

92:05,5 

93.89,6 

J UO.  lUjl 

105.20,5 

107.31,0 

1 18.35^6 
120.72,3 

1-0.01,1 

131.50.7 

134.13.7 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

54.13.7 

55.17.8 

56.21.9 

67,67,1 

68.97.3 

70.27.4 

81.20,5 

82.76,7 

84.32,9 

94.74,0 

96.50,2 

98.38,4 

108.27,4 

110.35.6 

112.43,8 

121.80,8 

124.15,1 

126.49,3 

135.34,2 

137.94,5 

140.54,8 

5200 

5300 

5400 

54.70,7 

55.75,9 

56.81,1 

68.38.4 
69.69,9 

71.01.4 

82.06,0 

83.63,8 

85.21,6 

95.78.7 

97.57.8 
99.4J ,9 

109.41,4 

111.51,8 

113.62,2 

124.09,0 

125.45,8 

127.82,5 

136.76.7 

139.39.7 

142.02.7 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

57.26.0 

58.30.1 

59.34.2 

71.57,5 

72.87.7 

74.17.8 

85.89,0 

87.45,2 

S9.01.4 

100.20,5 
102. 02, 7 
103.84r,9 

114.52,1 

116.60,3 

118.68,5 

128.83,6 

131.17,8 

133.52,1 

143.15,1  II  5500 
145.75,3  1 5000 
1 4S.35,6  | 5700 

57.86,3 

58.91,5 

59.96,7 

72.32.9 
73.64,4 

74.95.9 

86.79,5 

8S.37,3 

89.95,1 

101.26,0 

103.10.1 

104.94.2 

115.72,6 

117.83,0 

119.93,4 

130.19,2 

132.55,9 

134.92,6 

144.65.8 

147.28.8 

149.91.8 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

6000 

60.38.4 

61.42.5 

62.46.6 

75.47,9 

76.78.1 

78.08.2 

90.57,5 

92.13,7 

93.69,9 

105.67,1 

107.49;3 

109.31,5 

120.76,7 

122.84,9 

124.93,2 

135.86,3 
138.20, & 
140.54^ 

150.95,9 

153.56,2 

156.16,4 

5800 
! 5900 
COOO 

61.01,9 

62.07,1 

63,12,3 

76.27.4 
77.58,9 

78.90.4 

91.52,9 

93.10,7 

94.68,5 

106.78.4 

108.62.5 

110.46.6 

122.03,8 

124.14,2 

126.24,7 

137.29,3 

139.66,0 

142.02,7 

152.54.8 

155.17.8 

157.80.8 

5800 

5900 

0000 

6100 

-6200 

*6300 

63.50.7 

64.54.8 

65.58.9 

79.38.4 

80.65.5 

81.98.6 

95.26,0 

96.82,2 

98.38,4 

111.13,7 

112.95,9 

114.78,1 

127.01,4 

129,09,6 

13*17,8 

142.89,0 

145.23,3 

147.57,5 

158.76,7  :!  OlOO 
161.37,0  G200 

163.97,3  0300 

64.17,5 

65.22,7 

66.27,9 

80.21.9 
81.53,4 

82.84.9 

96.26,3 

97.84,1 

99.41,9 

112.30.7 

114.14.8 

115.98.9 

128.35,1 

130.45,5 

132.55,9 

144.39,5 

146.76,2 

149.12,9 

160.43.8 

163.06.8 

165.69.9 

6100 

0200 

6300 

6400 

6500 

6600 

66.63.0 

67.67.1 

68.71.2 

83.28.8 

84.58.9 
85.89,0 

99.94,5 

101.50.7 

103.06.8 

116.60,3 

118.42,5 

I20.2;4,7 

133.26,0 

135.34,2 

137.42,5 

149.91,8 

152.26,0 

154.60,3 

166.57,5 

169.17,8 

171.78,1 

0400 

G500 

0000 

67.33,2 

68.38,4 

69.43,6 

84.16,.4 

85.47,9 

86.79,5 

100.99,7 

102.57,5 

104.15,3 

117.83.0 

119.67.1 

121.51.2 

134.66,3 

136.76,7 

138.87,1 

151.49,6 

153.86,3 

156.23,0 

108.32.9 

170.95.9 

173.58.9 

0400 

6500 

OOOO 

6700 

6800 

6900 

69.75,3 

70.79.5 

71.83.6 

87.19.2 

88.49.3 
89.79,5 

104.63,0 

106.19.2 

107.75.3 

122.06,8 

123.89,0 

125.71,2 

139.50,7 

141.58,9 

143.67,1 

156.94,5 

159.28,8 

101.63,0 

174.38,4 

176.98,6 

179.58,9 

0700 

0800 

6900 

70.48,8 

71.54,0 

72.59,2 

88.11,0 

89.42,5 

90.74,0 

105.73, 2 
107.31,0 
108.88,8 

123.35,3 

125.19.5 

127.03.6 

140.97,5 

143.07,9 

145.18,4 

158.59,7 

160.96.4 

163.33,2 

176.21.9 

178.84.9 

181.47.9 

0700 

0800 

6900 

7000 

7100 

7200 

72.87.7 

73.91.8 

74.95.9 

91.09.6 

92.39.7 
93.69,9 

109.31,; 

110*.87,7 

112.43,8 

127.53,4 

129.35,6 

131.17,8 

145.75,3 

147.83,6 

149.91,8 

163.97,3 

166.31,5 

168.65,8 

152.19,2 

184.79,5 

1S7.39.7 

7000 

7100 

7200 

73.64,4 

74.69,6 

75.74,8 

92.05.5 
93.37,0 

94.68.5 

110.46,6 

112.04,4 

113.62,2 

128.87,7 

-130.71,8 

132.55,9 

147.28,8 

149.39,2 

151.49,6 

165.09,9 

168.06,6 

170.43,3 

184.11,(1 

186.74.0 

189.37.0 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7#00 

76.00,0 

77.04.1 

78.08.2 

95.00,0 

96.30,1 

97.60,3 

114. oil, 0 
115.56,2 
117  12,3 

133.00,0 

134.82,2 

136.64*4 

152.00,0 

154.08,2 

156.16,4 

171.00,0 

173.34,2 

175.68,5 

190.00,0 

192.60,3 

195.20,5 

7300 

7400 

7500 

76.80,0 

77.85,2 

78.90,4 

96.00,0 

97.31,5 

98.63,0 

115.20,0 

116.77,8 

118.35,6 

134.40.0 

136.24.1 

138.08.2 

153.60,0 

155.70,4 

157.80,8 

172.80,0 

175.16,7 

177.53,4 

192.00,0 

194.63.0 

197.26.0 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

79.12.3 

80.16.4 
81.20,5. 

98.90,4 

100.20,5 

101.50,7 

118.63,5 

120.24.7 

121.80.8 

138.46,6 

140.28,8 

142.11,0 

158.24,7 

160.32,9 

162.41,1 

178.02,7 

180.37,0 

182.71,2 

197.80,8 

200.41,1 

203.01,4 

7600 

7700 

7800 

79.95,6 

81.00,8 

82.0.6,0 

99.94,5 

101.26,0 

102.57,5 

119.93.4 

121751,2 

123.09,0 

139.92.3 

141.76.4 

143.60.5 

159.91,2 

162.01,6 

164.12,1 

179.90,1 

182.26,8 

184.63,6 

199.89.0 

202.52.1 

205.15.1 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

82.24.7 

83.28.8 

84.32.9 

l62J0,8 

104.11.0 

105.41.1 

123.37,0 

124.93.2 

126.49.3 

143.93.2 

145.75.3 
147.57,5 

104.49.8 
166.57,5 

168.65.8 

185.05,5 

187.39,7 

189.74,0 

205.61,6 

208.21,9 

210.82,2  i 

7900 

8000 

8100 

83.11,2 

84.16,4 

85.21,6 

103.89.0 
105.20,5 

106.52.1 

124.66,8 

126.24,7 

127.82,5 

145.44,7 

147.2S,S 

149.12,9 

166.22,5 

168.32,9 

170.43,3 

187.00,3 

189.37,0 

191.73,7 

207.78.1 

210.41.1 

213.04.1 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

85:37,0 

86.41.1 

87.45.2 

106.71,2 

108.01.4 

109.51.5 

128.05.5 

129.61.6 
131.17,8 

149.39,7 

151.21,9 

153.04,1 

170.74,0 
172.82,2 
1ft. 90, 4 

192.08,2 

194.42,5 

196.76,7 

213.42,5 

216.02,7 

218.63,0 

8200 

8300 

8400 

86.26,8 

87.32,1 

88.37,3 

107.83.6 
109.15,1 

110.46.6 

129.40,3 

130.98,1 

132.55,9 

150.97.0 

152.81.1 

154.65.2 

172.53,7 

174.64,1 

176.74,5 

194.10,4 

196.47,1 

198.83,8 

215.67.1 

218.30.1 

220.93.2 

8200 

8300 

8400 

8500 
! 8600 
.87pO 

88.49,3!  110.61,6 
89.53,41  111.91,8 
90.57, 5|  1^13.21,9 

132.74,(i 

134.30,1 

135.86,3 

1*86,3 

156.68,5 

158.50,7 

176.98,6 

179.06,8 

181.15,1 

199.11,0 

201.45,2 

203.79,5 

221.23,3 

223.83,6 

226.43,8 

8500 

8600 

8700 

89.42,5 

90.47,7 

91.52.9 

111.78.1 
113.09,6 

114.41.1 

134.13,7 

135.71,5 

137.29,3 

156.49.3 

158.33.4 

160.17.5 

178.84,9 

180.95,3 

183.05,8 

201.20,5 

203.57,3 

205.94,0 

223.56.2 

226.19.2 

228.82.2 

8500 

8600 

8700 

72,6 

04,1 

35,6 

138.87,1 

140.44,9 

142.02,7 

162.01,6 

163.85.8 

165.69.9 

185.16,2 

187.26,6 

189.37,0 

208.30,7 

210.67,4 

213.04,1 

231.45.2 

234.08.2 

236.71.2 

8800 

8900 

9000 

67,1 

98,6 

.30,1 

143.60,5 

145.18,4 

146.76,2 

167.54.0 

169.38.1 

171.22.2 

191.47,4 

193.57,8 

195.68,2 

215.40,8 

217.77,5 

220.14,2 

239.34.2 

241.97.3 

244.60.3 

9100 

9200 

9300 

,61,6 

93,2 

24,7 

148.34,0 

149.91,8 

151.49,6 

173.06.3 

174.90.4 

176.74.5 

197.78,6 

199.89,0 

201.99,5 

222.51,0 

224.87,7 

227.24,4 

247.23.3 

249.86.3 

252.49.3 

9400  I 
9500  ! 
9600 

56.2 
87,7 

19.2 

153.07,4 

154.65,2 

156.23,0 

178.58.6 

180.42.7 

182.26.8 

204.09,9 

206.20,3 

208.30,7 

229.61,1 

231.97,8 

234.34,5 

255.12.3 

257.75.3 

260.38.4 

9700 

9800 

9900 

50,7 

157.80,8 

184.11,0 

210.41,1 

236.71,2 

263.01,4 

lOOOO 

b. — 96  DAY'S — 3 months  6 days, 


i E 
! < 

f 

97.  DAYS.  { 

jfl 

98  days: 

-+-*  1 
E 
< 

Rate. 

100 

200 

300 

4 

5 ) 

6 

7 | 8 



9 

10 

Rate. 

4|5| 

6 | 7 | 8 ! 

9 | 10 

— - — - — ! .-I 

Rate. 

1.06,3 

2.12,6 

3.18,9 

1.32,9 

2.65,8 

3.98,6 

1.59,5 

3.18,9 

4.78,4 

1.86.0 

3.72.1 

5.58.1 

2.12,6 

4.25,2 

6.37,8 

2.39,2 

4.78.4 

7.17.5 

2.65,8 

5.31,5 

7.97,3 

100 

200 

300 

1.07,4 

2.14,8 

3.22,2 

1.34,2 

2.68,5 

4.02,7 

1.61,1 

3.22.2 

4.83.3 

1.87.9 

3.75.9 
5.63,8 

2.14,8 

4.29,6 

6.44,4 

2.41,6 

4.83,3 

7.24,9 

2.68.5  i 
5.37,0 

8.05.5 

100 

200 

300 

400 

500 

GOO 

4.25,2 

5.31,5 

6.37,8 

5.31,5 

6.64,4 

7.97,3 

6.37,8 

7.97,3 

9.56,7 

7.44.1 

9.30.1 
11.16,2 

8.50,4 

10.63,0 

12.75,6 

9.56,7 

11.95,9 

14.35,1 

10.63,0 

13.28,8 

15.94,5 

400 

500 

GOO 

4.29,6 

5.37,0 

6.44,4 

5.37,0 

6.71,2 

8.05,5 

6.44,4! 

8.05.5 

9.66.6 

7.51,8' 

9.39,7 

11.27,7 

8.59,2 

10.74,0 

12,88,8 

9.66,6 

12.08,2 

14.49,9 

10.74.0 
13.42,5 

16.11.0 

400 

50O 

OOO 

700 

800 

900 

700 

800 

900 

7.44,1 

8.50,4 

9.56,7 

9.30,1 

10.63,0 

11.95,9 

11.16,2 

12.75,6 

14.35,1 

13.02.2 

14.88.2 

16.74.2 

14.88,2 

17.00,8 

19.13,4 

16.74,2 

19.13,4 

21.52,6 

18.60,3 

21.26,0 

23.91,8 

700 

800 

900 

7.51,8 

8.59,2 

9.66,6 

9.39,7 

10.74,0 

12.08,2 

11.27.7 

12.88.8 
14.49,9 

13.15.6 

15.03.6 
16.91,5 

15.03,6 

17.18,4 

19.33,2 

16.91,5 

19.33,2 

21.74,8 

18.79,5 

21.47,9 

24.16,4 

lOOO 

1100 

1200 

10.63,0 

11.69,3 

12.75,6 

13.28,8 

14.61,6 

15.94,5 

15.94,5 

17.54,0 

19.13,4 

18.60.3 

20.46.3 

22.32.3 

21.26,0 

23:88,6 

25.51,2 

23.91,8 

26.31.0 

28.70.1 

26.57,5 

29.23,3 

31.89,0 

lOOO 

11O0 

1200 

10.74,0 

11.81,4 

12.88,8 

13.42,5 

14.76,7 

16.11,0 

16.11,0 

17.72.1 

19.33.2 

18.79,5 

20.67,4 

22.55,3 

21.47,9 

23.62,7 

25.77,5 

24.16,4 

26.58,1 

28.99,7 

26.84.9 
29.53,4 

32.21.9 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

1300 

1400 

1500 

13.81,9 

14.88,2 

15.94,5 

17.27,4 

18.60,3 

19.93,2 

20.72,9 

22.32,3 

23.91,8 

24.18.4 

26.04.4 

27.90.4 

27.63,8 

29.76,4 

31.89,0 

31.09,3 

33.48,5 

35.87,7 

34.54,8  i 

37.20,5 

39.86,3 

1300 

1400 

1500 

13.96,2 
' 15.03,6 
16.11,0 

17.45,2 

18.79,5 

20.13,7 

20.94,2 

22.55^3 

24.16,4 

24.43,3 

26.31.2 

28.19.2 

27.92,3 

30.07,1 

32.21,9 

31.41,4 

33.83,0 

36.24,7 

34.90.4 
37.58,9 

40.27.4 

1GOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

17.00,8 

18.07.1 

19.13.1 

21.26,0 

22.58,9 

23.91,8 

25.51,2 

27.10,7 

28.70,1 

29.76.4 

31.62.5 

33.45.5 

34.01,6 

36.14,2 

38.26,8 

38.26,8 

40.66,0 

43.05,2 

42.52,1 

45.17,8 

47.83,6 

lOOO 

1700 

1800 

17.18,4 

18.25,8 

19.33,2 

21.47,9 

22.82,2 

24.16,4 

25.77.5 

27.38.6 

28.99.7 

30.07.1 

31.95.1 
33.83,0 

34.36,7 

36.51,5 

38.66,3 

38.66,3 

41.07,9 

43.49,6 

42.95.9 
45.64,4 

48.32.9 

lOOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

20.19,7 

21.26,0 

22.32,3 

25.24,7 

26.57,5 

27.90,4 

30.29,6 

31.89,0 

33.48,5 

35.34.5 

37.20.5 

39.06.6 

40.39,5 

42.52,1 

44.64,7 

45.44,4 

47.83.6 

50.22.7 

50.49.8 
53.15,1  1 

55.80.8 

1900 

2000 

2100 

20.40,5 
21.47,9 
. 22.55,3 

25.50,7 

26.84,9 

28.19,2 

30.60,8 

^32.21,9 

35.83,0 

35.71,0 

37.58,9 

39.46,8 

40.81,1 

42.95,9 

45.10,7 

45.91,2 

48.32,9 

50.74,5 

51.01.4 
53.69,9 

56.38.4 

2200 

2300 

2400 

23.38,6 

24.44,9 

25.51,2 

29.23,3 

30.56,2 

31.89,0 

35.07,9 

36.67,4 

38.26,8 

4iL92,6 

42.78.6 

44.64.7 

46.77,3 

48.89,9 

51.02,5 

52.61,9 

55.01,1 

57.40,3 

58.46,6 

61.12,3 

63.78,1 

2200 

2300 

2400 

23.62,7 

24.70,1 

25.77,5 

29.53,4 

30.87,7 

32.21,9 

35.44.1 

37.05.2 

38.66.3 

41.34,8 

43.22.7 

45.10.7 

47.25,5 

49.40,3 

51.55,1 

53.16,2 

55.57,8 

57.99,5 

59.06.8 
61.75,3 

64.43.8 

2200 

2300 

2400 

2500 

2000 

2700 

2800  | 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

3409 

3500 

3000 

2500  26.57,5 

2000  27.63,8 

2700  28.70,1 

33.21,9 

34.54,8 

35.87,7 

39.86,3 

41.45,8 

43.05,2 

46.50.7 

48.36.7 

50.22.7 

53.15,1 

55.27,7 

57.40,3 

59.79.5 

62.18.6 
64.57,8 

66.43,8 
'69.09,6 
71.75,3  | 

2500 

2000 

2700 

26.84,9 

27.92,3 

28.99,7 

33.56,2 

34.90,4 

36.24,7 

40.27.4 

41.88.5 

43.49.6 

46.  $8, 6 
48.86,6 
50.74,5 

53.69,9 

55.84,7 

57.99,5 

60.41,1 

62.82,7 

65.24,4 

67.12.3 
69.80,8 

72.49.3 

2800  29.76,4 

2900  30.82,7 

3000  31.89,0 

37.20,5 

38.53,4 

39.86,3 

44.64,7 

46.24,1 

47.83,6 

52.08.8 

53.94.8 

55.80.8 

59.52,9 

61.65,5 

63.78,1 

66.97,0 

69.36.2 

71.75.3 

74.41,1 
77.06,8 
79.72,6  1 

2800 

2900 

3000 

30.07,1 

31.14,5 

32.21,9 

37.58,9 

38.93,2 

40.27,4 

45.10.7 

46.71.8 

48.32.9 

52^2,5 

54.50.4 

56.38.4 

60.14,2 

62.29,0 

64.43,8 

67.66,0 

70.07,7 

72.49,3 

75.17.8 
77.86,3 

80.54.8 

3 1 00  32.95,3 

32Q0  34.01,(1 

3300  35.07,9 

41.1-9,2 

42.52,1 

43.84,9 

49.43,0 

51.02,5 

52.61,9 

57.66.8 

59.52.9 

61.38.9 

65.90,7 

68.03,3 

70.15,9 

74.14,5 

76.53,7 

78.92,9 

82.38,4 

85.04,1 

87.69,9 

3100 

3200 

3300 

33.29,3 

34.36,7 

35.44,1 

41.61,6 

42.95,9 

44.30,1 

49.94.0 

51.55.1 

53.16.2 

58.26,3 

60.14.2 

62.02.2 

66.58,6 

68.73,4 

70.88,2 

74.91,0 

77.32,6 

79.74,2 

83.23.3 
85.91,8 

88.60.3 

3400 

3500 

3000 

36.14,2 

37.20,5 

38.26,8 

45.17,8 

46.50,7 

47.83,6 

54.21,4 

55.80,8 

57.40,3 

63.24,9 

65.11.0 

66.97.0 

72.28,5 

74.41,1 

76.53,7 

81.32.1 

83.71.2 
86.10,4 

90.35,6  | 
93.01,4  1 
95.67,1  1 

3400 

3500 

3000 

36.51,5 

37.58,9 

38.66,3 

45.64,4 

46.98,6 

48.32,9 

54.77.3 

56.38.4 

57.99.5 

63.90.1 

65.78.1 
67.66,0 

73.03,0 

75.17,8 

77.32,6 

82.15,9 

84.57,5 

86.99,2 

91.28.8 
93.97,3 

96.65.8 

5/00 

3800 

3900 

39.33,2 

40.39,5 

41.45,8 

49.16,4 

50.49,3 

51.82,2 

58.99,7 

60.59,2 

62.18,6 

68.83.0 

70.69.0 

72.55.1 

78.66,3 

80.78,9 

82.91,5 

88.49,6 

90.88.8 

93.27.9 

98.32,9 

100.98,6 

103.64,4 

3700 

3800 

3900 

39.73,7 

40.81,1 

41.88,5 

49.67,1 

51.01,4 

52.35,6 

59.60.5 

61.21.6 
62.82,7 

69.54,0 

71.41.9 

73.29.9 

79.47,4 

81.62,2 

83.77,0 

89.40,8 

91.82,5 

94.24,1 

99.34,2 

102.02,7 

104.71,2 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

| 4000  42.52,1 

4100  43.58,4 

1 4200  44.64,7 

53.15,1 

5^47,9 

55.80,8 

63.78,1 

65.37,5 

66.97,0 

74.41.1 

76.27.1 

78.13.2 

85.04,1 

87.16,7 

89.29,3 

95.67,1 

98.06,3 

100.45,5 

106.30,1 

108.95,9 

111.61,6 

4000 

4100 

4200 

42.95,9 

44.03,3 

45.10,7 

53.69,9 

55.04,1 

56.38,4 

64.43.8 

66.04.9 
67.66,0 

75.17,8 
77'.  05, 8 
78.93,7 

85.91,8 

88.06,6 

90.21,4 

96.65,8 

99.07,4 

101.49,0 

107.39.7 
110.08,2 

112.76.7 

4300 

4400 

4500 

45.71,0 

46.77,3 

47.83,6 

57.13,7 

58.46,6 

59.79,5 

68.56,4 

70.15,9 

71.75,3 

79.99.2 

81.85.2 

83.71.2 

91.41,9 

93.54,5 

95.67,1 

102.84.7 

105.23.8 
107.63,0 

114.27,4  | 
116.93,2 
119.58,9  i 

*4300 

4400 

4500 

46.18,1 

47.25,5 

48.32,9 

57.72,6 

59.06,8 

60.41,1 

69.27.1 

70.88.2 

72.49.3 

80.81,6 

82.69,6 

84.57,5 

92.36,2 

94.51,0 

96.65,8 

103.90,7 

106.32,3 

108.74,0 

115.45.2 
118.13,7 

120.82.2 

4300 

4400 

4500 

4000 

4700 

4800 

48.89,9 

49.96,2 

51.02,5 

61.12,3 

62.45,2 

63.78,1 

73.34,8 

74.94,2 

76.53,7 

85.57.3 

87.43.3 

89.29.3 

97.79,7 

99.92,3 

102.04,9 

110.02,2 

112.41.4 

114.80.5 

122.24,7 
124.90,4  j 
127.56,2 

4000 

4700 

4800 

49.40,3 

50.47,7 

51.55,1 

61.75,3 

63.09,6 

64.43,8 

"74.10,4 

75.71.5 

77.32.6 

86.45,5 

88.33.4 

90.21.4 

98.80,5 

100.95,3 

103.10,1 

111.15,6 

113.57,3 

115.98,9 

123.50.7 
126.19,2 

128.87.7 

4000 

4700 

4800 

4900 
i 5000 
51 00 

52.08,8 

53.15,1 

54.21,4 

65.11,0 

66.43,8 

67.76,7 

78.13,2 

79.72,6 

81.32,1 

91.15.3 

93.01.4 

94.87.4 

104.17,5 

106.30,1 

108.42,7 

117.19,7 

119.58,9 

121.98,1 

130.21,9 

132.87,7 

135.53,4 

4900 

5000 

5100 

52.62,5 

53.69,9 

54.77,3 

65.78,1 

67.12,3 

68.46,6 

78.93.7 

80.54.8 

82.15.9 

92.09.3 

93.97.3 
95.85,2 

105.24,9 

107.39,7 

109.54,5 

118.40,5 

120.82,2 

123.23,8 

131.56.2 
134.24,7 

136.93.2 

4900 
5000 
5100  | 

5200 

5300 

5400 

55.27,7 

56.34,0 

57.40,3 

69.09,6 

70.42,5 

71.75,3 

82.91,5 

84.51,0 

86.10,4 

96.73.4 

98.59.5 
100.45,5 

110.55,3 

112.67,9 

114.80,5 

124.37.3 

126.76.4 
129.15,6 

138.19,2 

140.84,9 

143.50,7 

5200 

5300 

5400 

55.84,7 

56.92,1 

57.99,5 

69.80,8 

71.15,1 

72.49,3 

83.77.0 

85.38.1 

86.99.2 

97.73,2 

99.61,1 

101.49,0 

111.69,3 

113.84,1 

115.98,9 

125.65,5 

128.07,1 

130.48,8 

139.61.6 
142.30,1 

144.98.6 

5200 

5300 

5400 

5500 

5000 

5700 

58.46,6 

59.52,9 

60.59,2 

73.08,2 

74.41,1 

75.74,0 

87.69,9 

89.29,3 

90.88,8 

102.31.5 

104.17.5 

106.03.6 

•116.93,2 

119.05,8 

121.18,4 

131.54,8 

133.94,0 

136,33,2 

146.16,4 

148.82,2 

151.47,9 

5500 

5000 

5700 

59.06,8 

60.14,2 

61.21,6 

73.83,6 
75.17,8 
- 76.52,1 

88.60.3 

90.21.4 

91.82.5 

103.37,0 

105.24.9 

107.12.9 

118.13,7 

120.28,5 

122.43,3 

132.90,4 

135.32,1 

137.73,7 

147.67.1 
150.35,6 

153.04.1 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

OOOO 

61.65,5 

62.71,8 

63.78,1 

77.06,8 

78.39,7 

79.72,6 

92.48,2 

94.07,7 

95.67,1 

107.89.6 

109.75.6 

111.61.6 

123.31,0 

125.43,6 

127.56,2 

138.72,3 

141.11,5 

143.50,7 

154.13,7 

156.79,5 

159.45,2 

5800 

5900 

OOOO 

62.29,0 

63.36,4 

64.43,8 

77.86,3 

79.20,5 

80.54,8 

93.43.6 

95.04.7 

96.65.8 

109.00,8 

110.88,8 

112.76,7 

124.58,1 

126.72,9 

128.87,7 

140.15,3 

142.57,0 

144.98,6 

155.72.6 
158.41,1 

161.09.6 

5800 

5900 

OOOO 

OlOO 
0200 
1 0300 

64.84,4 

65.90,7 

66.97,0 

81.05,5 

82.38,4 

83.71,2 

97.26,6 

98.86,0 

100.45,5 

113.47.7 

115.33.7 

117.19.7 

129. 68, 8 
131.81,4 
133.94,0 

145.89,9 

148.29,0 

150.68,2 

162.11,0 

164.76,7 

167.42,5 

OlOO 

0200 

0300 

65.51,2 

66.58,6 

67.66,0 

81.89,0 

83.23,3 

84.57,5 

98.26.8 

99.87.9 
101.49,0 

114.64,7 

116.52,6 

118.40,5 

131.02,5 

133.17,3 

135.32,1 

147.40,3 

149.81,9 

152.23,6 

163.78.1 
166.46,6 

169.15.1 

OlOO 

0200 

0300 

0400 
! 0500 
OOOO 

68.03,3 

69.09,6 

70.15,9 

85.04,1 

86.37,0 

87.69,9 

102.04,9 

103.64,4 

105.23,8 

119.05.8 

120.91.8 

122.77.8 

136.06,6 

138.19,2 

140.31,8 

153.07,4 

155.46,6 

157.85,8 

170.08,2 

172.74,0 

175.39,7 

0400 

0500 

OOOO 

68.73,4 

69.80,8 

70.88,2 

85.91,8 

87.26,0 

88.60,3 

103.10.1 

104.71.2 
10$32,3 

120.28,5 

122.16.4 

124.04.4 

137.46,8 

139.61,6 

141.76,4 

154.65,2 

157.06,8 

159.48,5 

171.83,6 

174.52,1 

177.20,5 

0400 

0500 

OOOO 

0700 

0800 

0900 

71.22,2 

72.28,5 

73.34,8 

89.02,7 

90.35,6 

91.68,5 

106.83,3 

108.42,7 

110.02,2 

124.63.8 

126.49.9 

128.35.9 

142.44,4 

144.57,0 

146.69,6 

160.24,9 

162,64,1 

165.03,3 

178.05,5  j 
180.71,2  ! 
183.37,0fi 

0700 

0800 

0900 

71.95,6 

73.03,0 

74.10,4 

89.94,5 

91.28,8 

92.63,0 

lOt. 93, 4 

109.54.5 

111.15.6 

125.92.3 

127.80.3 
129.68,2 

143.91,2 

146.06,0 

148.20,8 

161.90,1 

164.31,8 

166.73,4 

179.89.0 
182.57,5 

185.26.0 

0700 

0800 

0900 

7000 
7100 
| 7200 

74.41,1 

75.47,4 

76.53,7 

93.01,4 

94.34,2 

95.67,1 

111.61,6 

113.21,1 

114.80,5 

130.21.9 

132.07.9 
133.94,0 

148.82,2 

150.94,8 

153.07,4 

167.42.5 

169.81.6 
172.20,8 

186.02,7 

188.68,5 

191.34,2 

7000 

7100 

7200 

75.17,8 

76.25,2 

77.32,6 

93.97,3 

95.31,5 

96.65,8 

112.76.7 

114.37.8 

155.98.9 

131.56,2 

133.44.1 

135.32.1 

150.35,6 

152.50,4 

154.65,2 

169.15,1 

171.56,7 

173.98,4 

187.94.5 
190.63,0 

193.31.5 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

77.60,0 

78.66,3 

79.72,6 

97.00,0 

98.32,9 

99.65,8 

116.40,0 

117.99,5 

119.58,9 

135.80.0 

137.66.0 

139.52.1 

155.20,0 

157.35,6 

159.45,2 

174.60,01  194.00,0 
176.99,21  196. 65, S 
179.38, 4|  199.31,5 

7300 

7400 

7500 

78.40,0 

79.47,4 

80.54,8 

98.00,0 

99.34,2 

100.68,5 

117.60.0 

119.21.1 

120.82.2 

137.20,0 

139.07.9 

140.95.9 

156.80,0 

158.94,8 

161.09,6 

176.40,0 

178.81,6 

181:53,3 

196.00,0 

19S.68.5 

201.37,0 

7300 

*400 

7500 

7000 
7 700 
7800 

80.78,9 

81.85,2 

82.91,5 

100.98,6 

102.31,5 

103.64,4 

121.18,5 

122.77,8 

124.37,3 

141.38.1 

143.24.1 

145.10.1 

161.57,8 

163.70,4 

165.83,0 

181 .77,5 
184.16.7 

186.55,9 

201.97,3 

204.63,0 

207.28.8 

7000 

7700 

7800 

81.62,2 

82.69,6 

83.77,0 

102.02,7 

103.37,0 

104.71,2 

122.43.3 

124.04.4 

125.65.5 

142.83.8 

144.71.8 
146.59,7 

163.24,4 

165.39,2 

167.54,0 

183.64,9 

186.06,6 

188.48,2 

204.05.5 
206.74,0 

209.42.5 

7000 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

83.97,8 

85.04,1 

86.10,4 

104.97,3 

106.30,1 

107.63,0 

125.96,7 

127.56,2 

129.15,6 

146.96.2 

148.82.2 

150.68.2 

167.95,6 

170.08,2 

172.20,8 

188.95.1 

191.34.2 
193.73,4 

209.94,5 

212.60,3 

215.26,0 

7900 

8000 

8100 

84.84,4 

85.91,8 

86.99,2 

106.05,5 

107.39,7 

108.74,0 

127.26.6 

128.87.7 

130.43.8 

148.47,7 

150.35.6 

152.23.6 

169.68,8 

171.83,6 

173.98,4 

190.39,9 

193.31,5 

195.73*2 

212.11,0 

214.79,5 

217.47,9 

7900 
8000 
8100  ! 

8200 

8300 

8400 

87.16,7 

88.23,0 

89.29,3 

108.95,9 

110.28,8 

111.61,6 

130.75,1 

132.34,5 

133.94,0 

152.54.2 

154.40.3 

156.26.3 

174.33,4 

176.46,0 

178.58,6 

196.12,6 

198.51,8 

200.91,0 

217.91,8 

220.57,5 

223.23,3 

8200 

8300 

8400 

88.06,6 

89.14,0 

90.21,4 

110.08,2 

111.42,5 

112.76,7 

132.09,9 

133.71.0 

135.32.1 

154.11.5 

155.99.5 
157.87,4 

176.13,2 

178.27,9 

180.42,7 

, 108.14,8 
1 200.56,4 
| 202.98,1 

220.16.4 
222.84,9 

225.53.4 

8200 
8300 
8400  l 

8500 

8000 

8700 

90.35,6 

91.41,9 

92.48,2 

112.94,5 

114.27,4 

115.60,3 

135.53,4 

137.12,9 

138.72,3 

158.12.3 

159.98.4 

161.84.4 

180.71,2 

182.83,8 

184.96,4 

203.30,1 

205.69,3 

208.08,5 

225.89,0 

228.54,8 

231.20,5 

8500 

8000 

8700 

91.28,8 

92.36,2 

93.43,6 

114.11,0 

115.45,2 

116.79,5 

136.93.2 

135.54.2 

140.15.3 

159.75.3 

161.63.3 
163.51,2 

182.57,5 

184.72,3 

186.87,1 

205.39,7  228.21,9  1 8 5 00 
j 207.81, 4|  230.90,4  8 0 00 

21 0.23, 0|  233.58,9  | 8700 

8800 

8900 

9000 

93.54,5 

94.60,8 

95.67,1 

116.93,2 

118.26,0 

119.58,9 

140.31,8 

141.91,2 

143.50,7 

163.70.4 

165.56.4 

167.42.5 

187.09,0 

189.21,6 

191.34,2 

210.47.7 

212.86.8 
215.26,0 

233.86,3 

236.52,1 

239.17,8 

8800 

8900 

9000 

94.51,0 

95.58,4 

96.65,8 

118.13,7 

119.47,9 

120.82,2 

141.76.4 

143.37.5 

144.98.6 

165.39,2 

167.27.1 

169.15.1 

189.01,9 

191.16,7 

193.31,5 

212.64,7|  236.27,4 
215.06,3  238.95,9 
217.47,91  241.64,4 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

96.73,4 

97.79,7 

98.86,0 

120.91,8 

122.24,7 

123.57,5 

145.10,1 

146.69.6 

148.29.6 

169.28.5 

171.14.5 
173.00,5 

193.46,8 

195.59,5 

197.72,1 

217.65,2 

220.04,4 

222.43,6 

241.83,6 

244.49,3 

247.15,1 

9100 

9200 

9300 

97.73,2 

98.80,5 

99.87,9 

122.16,4 

123.50,7 

124.84,9 

146.59.7 

148.20.8 

149.81.9 

171.03,0!  195.46,3 
172.91,01  197.61,1 
174.78,9'  199.75,9 

219.89,6|  244.32,9 
222.31,2  247.01,4 
224.72,91  249.69,9 

9100 
9200  1 
9300 

9400 
I 9500 
9000 

99.92,3 

100.98,6 

102.04,9 

124.90,4 

126.23,3 

127.56,2 

149.88.5 

151.47. 5 
153.07,4 

174.86,6 

176./2,6 

178.58;6 

199.84,7 

201.97,3 

204.09,9 

224.82,7 

227.21,9 

229.61,1 

249.80,8 

252.46,6 

255.12,3 

9400 

9500 

9000 

9700 

9800 

9900 

100.95,3 

102.02,7 

103.10,1 

126.19,2 

127.53,4 

128.87,7 

151.43.0 

153.04.1 

154.65.2 

176.66,8!  207.90, 7 
178.54,8  204.05,? 
180.42,71  206.20,3 

y 227.14,5  252.38,4 
226.56,2  255.06,8 
231,5V!  257.75,3 

9400 

9500 

9000 

9700 

9800 

9900 

103.11,2 

104.17,5 

105.23,8 

128.89,0 

130.21,9 

131.54,8 

154.66,8 
156.26,3 
| 157.85,8 

180.44.7 

182.30.7 

184.16.7 

206.22,5 

208.35,1 

210.47,7 

232.00,3 

234.39.5 

236.78.6 

257.78,1 

260.43,8 

263.09,6 

104.17,5 

105.24,9 

106.32,3 

130.21,9 

131.56,2 

132.90,4 

156.26.3 

157.87.4 

159.48.5 

182.30,7 

184.18.6 

186.06.6 

20S. 35,1 
210.49,9 
212.64,7 

234.39,5 

236.81,1 

239.22,7 

260.43.8 
263.12,3 

265.80.8 

9700 

9800 

9900 

iocoo 

lOOOO 

106.30,1 

132.87,7 

| 159.45,1 

186.02,7 

212.60,3 

239.17,8 

265.75,3 

lOOOO 

j 107.39,7 

134.24,7 

161.09,6 

187.94,5 

214.79.5j  241.64,4 

268.49,3 

April  7th.— 97  DAYS— 3 months  7 days. 

April  8th — 98  DAYS — 3 months  8 days. 

E 

< 


99  DAYS. 


Hate. 

4 1 

5 I 

6 | 7 | 

8 

9 | 

10  l 

lOO 
• 200 
| 300 

' 1.08,5 
2.17,0 
8.25,5 

1.85,0 

2.71,2 

4.06,8 

1.62,7 

3.25,5 

4.88,2 

1.89,9 

3.79,7 

8.69,6 

2.17.0 
'4.34,0 

6.51.0 

2.44.1 

4.88.2 

7.32.3 

2.71,2 

5.42,5 

8.13,7 

400 
500 
! 600 

4.34.0 
5.42,5 

6.51.0 

5.42,5 

6.78,1 

8.13,7 

6.51,0 

8.13.7 

9.76,4 

7.59,5 

9.49,3 

11.39,2 

8.67,9 

10.84.9 

13.01.9 

9.76,4 

12.20,5 

14.64,7 

10.84,9 

13.56,2 

16.27,4 

! 700 

800 
1 900 

7.50,5 
.8.-67, 9 
9.76,4 

9.49,3 

10.84,9 

12.20,5 

11.39,2 

13.01,9 

14.64,7 

13.29,0 

15.18,9 

17.08,8 

15.18.9 

17.35.9 

19.52.9 

17.08.8 

19.52.9 
21.97,0 

18.98,6 
21.69,9 
24.41,1  | 

lOOO 

HOO 

1200 

10.84.9 
11.93,4 

13.01.9 

13.56,2 

14.91,8 

16.27,4 

16.27,41  18.98,6 

17.90,1 1 20.88,5 
19. 52,9 1 22.78,4 

21.69,9 

23.86.8 

26.03.8 

24.41.1 

26.85.2 

29.29.3 

27.12,3  | 
29.83,6  I 
32.54,8 

1300 

1400 

1500 

14.10.4 
15.18,9 

16.27.4 

17.03,0 

18.98,6 

20.34,2 

21.15,6 

22.78,4 

24.41,1 

24.68,2 

26.58,1 

28.47,9 

28.20,8 

30.37.8 

32.54.8 

31.73.4 

34.17.5 

36.61.6 

35.26,0 
37.97,3  ■ 
40.68,5 

1600 
1700 
' 1800 

17.35.9 
18.44,4 

19.52.9 

21.69,9 

23.05,5 

24.41,1 

26.03,8 

27.66,6 

29.29,3 

30.37,8 

32.27,7 

34.17,5 

34.71.8 

36.88.8 

39.05.8 

39.05,8 

'•41.49,9 

43.94,0 

43.39,7 

‘46.11,0- 

48.82,2 

1900 

2000 

2100 

20.61.4 
21.69,9 

22.75.4 

25.76,7 

27.12,3 

28.47,9 

30.92,1 

32.54,8 

34.17,5 

36.07,4 

37.97,3 

39.87,1 

41.22.7 

43.39.7 

45.56.7 

46.38,1 

•48.82,2 

51.26,3 

51.53,4 

54.24,7 

56.95,9 

1 2200 
. 2300 
1'  2400 

23.86.8 
24.95,3 

26.03.8 

29.83,6 

31.19,2 

32.54,8 

'35.80,3 

37.43,0 

39.05,8 

41.77,0 

43.66,8 

45.56,7 

47.73.7 

49.90.7 

52.07.7 

53.70.4 

56.14.5 

58.58.6 

59.67,1 

62.38,4 

65.09,6 

1,  2500 
2600 
2700 

27.12.3 
28.20,8 

29.29.3 

33.90,4 

35.26,0 

36.61,6 

40.68,5 

42.31,2 

43.94,0 

47.46,6 

49.36,4 

51.26,3 

54.24,7 

56.41.6 

58.58.6 

61.02,7 

‘63.46,8 

65.91,0 

67.80,8 

70.52,1 

73.23,3 

2800 

2900 

3000 

30.37.8 
31.46,3 

32.54.8 

37.97,3 

39.32,9 

40.68,5 

45.56,7 

47.19,5 

48.82,2 

53.16,2 

55.06,0 

56.95,9 

60.75.6 

62.92.6 

65.09.6 

68.35.1 

70.79.2 

73.23.3 

75.94,5 

78.65,8’ 

81.37,0 

3100 

3200 

3300 

33.63.3 
34.71,8 

35.80.3 

42.04,1 

43.39,7 

44.75,3 

50.44,9 

52.07,7 

53.70,4 

58.85,8 

60.75,6 

62.65,5 

67.26,6 

69.43,6 

71.60,5 

75.67.4 

78.11.5 

80.55.6 

84.08,2 

86.79,5 

89.50,7 

3400 

3500 

3600 

36.88.8 
37.97,3 

39.05.8 

46.11,0 

47.46,6 

48.82,2 

55.33,2 

56.95,9 

58.58,6 

64.55,3 

66.45,2 

68.35,1 

73.77.5 

75.94.5 

78.11.5 

82.99.7 

85.43.8 

87.87.9 

92.21,9 

94.93,2 

97.64,4 

3700 

3800 

3900 

40.14.2 
41.22,7 

42.31.2 

50.17,8 

51.53,4 

52.89,0 

60.21,4 

61.84,1 

63.46,8 

70.24,9 

72.14,8 

74.04,7 

80.28.5 

82.45.5 

84.62.5 

90.32.1 

92.76.2 

95.20.3 

100.35,6 

103.06,8 

105.78,1 

4000 

4100 

4200 

43.39.7 
44.48,2 

45.56.7 

54.24,7 

55.60,3 

56.95,9 

65.09,6 

66.72,3 

68.35,1 

75.94,5 

77.84,4 

79.74,2 

86.79,5 

88.96.4 

91.13.4 

97.64,4 

100.08.5 

102.52.6 

108.49,3 

111.20,5 

113.91,8 

4300 

4400 

4500 

46.65.2 
47.73,7 

48.82.2 

58.31,5 

59.67,1 

61.02,7 

69.97,8 

71.60.5 

73.23,3 

81.64,1 

83.54,0 

85.43,8 

93.30.4 

95.47.4 

97.64.4 

104.96.7 

107.40.8 

109.84.9 

116.63,0 

119.34,2 

122.05,5 

4600 

4700 

4800 

49.90.7 
50.99,2 

52.07.7 

62.38,4 

63.74,0 

65.09,6 

74.86,0 

76.48,8 

78.11,5 

87.33,7 

89.23,6 

91,13,4 

99.81,4 

101.98,4 

104.15,3 

112.29,0 

114.73.2 

117.17.3 

124.76,7 

127.47,9 

130.19,2 

4900 

5000 

5100 

53.16.2 
54.24,7 

55.33.2 

66.45,2 

67.80,8 

69.16,4 

79.74,2 

81.37,0 

82.99,7 

93.03,3 

94.93,2 

96.83,0 

106.32.3 

108.49.3 

110.66.3 

119.61.4 

122.05.5 

124.49.6 

132.90,4 
135.61,6 
138.32,9  1 

5200 

5300 

5400 

56.41.6 
57.50,1 

58.58.6 

70.52,1 

71.87,7 

73.23,3 

84.62,5 

86.25,2 

87.87,9 

98.72,9 

100.62,7 

102.52,6 

112.83.3 
115.00,3 

117.17.3 

126.93.7 

129.37.8 

131.81.9 

141.04,1 

143.75,3 

146.46,6 

5500 
5600 
| 5700 

59.67.1 
60.75,6 

61.84.1 

74.58,9 

75.94,5 

77.30,1 

89.50,7 

91.13,4 

92.76,2 

104.42,5 

106.32,3 

108.22,2 

119.34.2 

121.51.2 

123.68.2 

134.26.0 

136.70.1 

139.14.2 

149.17,8 

151.89,0 

154.60,3 

5800 
1 5900 

i 6000 

62.92.6 
64.01,1 

65.09.6 

78.65,8 

80.01,4 

81.37,0 

94.38,9 

96.01,6 

97.64,4 

110.12,1 

112.01,9 

113.91,8 

125.85.2 

128.02.2 
130.19,2 

141.58.4 

144.02.5 

146.46.6 

157.31,5  j 
100.02,7  ! 
162.74,0  1 

6100 
! 6200 
6300 

66.18,1 

67.26,6 

68.35,1 

82.72,6 

84.08,2 

85.43,8 

99.27,1 

100.89,9 

102.52,6 

115.81,6 

117.71,5 

119.61,4 

132.36.2 

134.53.2 
136.70,1 

148.90.7 

151.34.8 

153.75.9 

165.45,2  1, 

168.16,4 

170.87,7 

6400 

6500 

6600 

69.43,6 

70.52,1 

71.60,5 

86.79,5 

88.15,1 

89.50,7 

104.15,3 

105.78,1 

107.40,8 

121.51,2 

123.41,1 

125.31,0 

138.87.1 

141.04.1 

143.21.1 

156.23.0 

158.67.1 

161.11.2 

173.58,9 

176.30,1 

179.01,4 

6700 

6800 

6900 

72.69.0 
73.77,5 

74.86.0 

90.86,3 

92.21,9 

93.57,5 

109.03,6 

110.66,3 

112.29,0 

127.20,8 

129.10,7 

131.00,5 

145.38.1 

147.55.1 

149.72.1 

163.55,3 

165.99.5 

168.43.6 

181.72,6 

184.43,8 

187.15,1 

7 O0O 
7100 
7200 

75.94.5 
77.03,0 

78.11.5 

94.93,2 
96.28,8 
97.64 ,4 

113.91,8 

115.54,5 

117.17,3 

132.90,4 

134.80,3 

136.70,1 

151.89.0 

154.06.0 

156.23.0 

170.87.7 

173.31.8 

175.75.9 

189.86,3 
192.57,5 
195.28,8  j: 

7300 

7400 

7500 

79.20.0 
80.28,5 

81.37.0 

99.00,0 

100.35,6 

101.71,2 

1 118.80,0 
120.42,7 
122.05,5 

138.60,0 

140.49,9 

142.39,7 

158.40.0 

160.57.0 

162.74.0 

178.20.0 

180.64.1 

183.08.2 

198.00,0 
200.71,2 
203.42,5  ; 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

82.45.5 
83.54,0 

84.62.5 

103.06,8 

104.42,5 

105.78,1 

123.68,2 

125.31,0 

126.93,7 

144.29,6 

146.19,5 

148.09,3 

164.91,0 

167.07.9 

169.24.9 

185.52.3 

187.96.4 

190.40.5 

206.13,7 

208.84,9 

211.56,2 

85.71,0 

86.79,5 

87.87,9 

107.13,7 

108.49,3 

109.84,9 

128.56,4 

130.19,2 

131.81,9 

149.99,2 

151.89,0 

153.78,9 

171.41.9 

173.58.9 

175.75.9 

192.84.7 

195.28.8 

197.72.9 

214.27,4 
216.98,6 
219.69,9  : 

8200 

8300 

8400 

88.96.4 
90.04,9 

91.13.4 

111.20,5 

112.56,2 

113.91,8 

1 133.44,7 
135.07,4 
136.70,1 

155.68,8 

157.58,6 

159.48,5 

177.92.9 

180.09.9 
1S2.26,8 

200.17.0 

202.61.1 
205.05,2 

222.41,1 
225.12,3 
22;.  83, 6 

i 8500 
! 8600 
8700 

92.21.9 
93.30,4 

94.38.9 

115.27,4 

116.63,0 

117.98,6 

138.32,9 

139.95,6 

141.58,4 

161.38,4 

163.28 

165.18,1 

184.43.8 
186.60, S 

188.77.8 

207.49.3 

209.93.4 

212.37.5 

230.54,8 

233.26,0 

235.97,3 

8800 

8900 

9000 

95.47.4 
96.55,9 

97.64.4 

119.34,2 

120.69,9 

122.05,5 

143.21,1 
144.83,8 
146. 46, f 

167.07,9 

168.97,8 

170.87,7 

190.94.8 

193.11.8 

195.28.8 

214.81,6 

217.25.8 

219.69.9 

238.68,5 

241.39,7 

244.11,0 

9100 

9200 

9300 

98.72,9 

99.81,4 

100.89,9 

123.41,1 

124.76,7 

126.12,3 

148.09,3 

149.72,1 

151.34,8 

172.77,5 

174.67,4 

176.57,3 

197.45.8 

199.62.7 

201.79.7 

222.14.0 

224.58.1 

227.02.2 

246. S2, 2 
249.53,4 
252.24,7 

9400 

9500 

9600 

101.98,4 

103.06.8 

104.15.8 

127.47,9 

128.83,6 

1.30,19,2 

152.97,5 

^54.60,3 

156.23,0 

178.47,1 

180.37,0 

182.26,8 

203.96.7 

206.13.7 

208.30.7 

229.46.3 

231.90.4 

234.34.5 

254.95,9 

257.67,1 

260.38,4 

9700 

9800 

9900 

10000 

105.23.8 

106.32.8 

107.40.8 

131.54, S 
132.90,4 
134.26, ( 

157.85,8 

159.48,5 

161.11,2 

184.16,7 

186.06,0 

187.96,4 

210.47.7 

212.64.7 
214.81, f 

236.78.0 

239.22.1 
241.66,8 

263.09,6 

265.80,8 

268.52,1 

108.49,8 

135.61,6|  162.74, ( 

189.86,0 

216.98,1 

244.11,1 

| 271.23,3 

I April  9th- 


-99  DAYS — 3 months  9 days. 


?T. 

lOO  DAYS. 

E 

< 

Rate. 

4 I 5 | 

6 } 

7 | 

8 | 

9 ) 10 

Rate. 

lOO 

200 

300 

1,09,6 

2.19,2 

3.28,8 

1.37,6 

2.74.0 

4.11.0 

1.64,4 

3.28,8 

4.93,2 

1,91,81  2.19,2 
3.83,6  4.38,4 
5.75,3|  6.57,5 

2.46.6 
4.93,2 

7.39.7 

2.74,0 

5.47.9 

8.21.9 

TOO 

200 

300 

400 

500 

600 

4.38.4 
'5.47,9 

6.57.5 

5.47.9 

6.84.9 

8.21.9 

6.57,5 

8.21,9 

9.86,3 

7.67,1 

9.58,9 

11.50,7 

. 8.76,7 
10.95,9 
13.15,1 

9.86,3 

12.32,9 

14.79,5 

10.95.9 

13.69.9 
16.43,8 

400 
500  | 

ooo  1 

700 

800 

900 

7.67,1 

8.76,7 

9.86,3 

9.58,9 

10.95.9 

12.32.9 

11.50,7 
13.15,1 
1 4.79,5 

13.42,5 

15.34,2 

17.26,0 

15.34,2 
17.53,4 
19.72, c| 

17.26,0 

19.72,6 

22.19,2 

19.17.8 

21.91.8 

24.65.8 

700 
800  ! 
OOO  j 
lOOO 
1 lOO 
1200 

lOOO 

1100 

1200 

10.95,9 

12.05,5 

13.15,1 

13.69,9 

15.06.8 

16.43.8 

16.43,8 

18.08,2 

19.72,6 

19.17,8 

21.09,6 

23.01,4 

21.91,8 

24.11.0 

26.80.1 

24.65.8 
27.12,3 

29.58.9 

27.39.7 

30.13.7 

32.87.7 

1300 
1 400 
1500 

14.24.7 
15.34,2 

16.43.8 

17.80.8 

19.17.8 

20.54.8 

21.37,0 

23.01,4 

24.65,8 

24.93,2 

26.84,9 

28.76,7 

28.49,3 

30.68,5 

32.87,7 

32.05.5 
34.52,1 

36.98.6 

35.61.6 

38.35.6 

41.09.6 

1300  1 
1400 
1500 
1 OOO 
1 700  1 
1800  j 
1 OO0 
2000 
2100 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

17.53,4 

18.63,0 

19.72,6 

21.91.8 

23.28.8 

24.65.8 

26.30,1 

27.94,5 

29.58,9 

30.68,5 

32.60,3 

34.52,1 

35.06,8 

37.26,0 

39.45,2 

39.45,2 

41.91,8 

44.38,4 

43.83,6 

46.57.5 

49.31.5 

20.82,2 

21.91,8 

23.01,4 

26.02.7 

27.39.7 

28.76.7 

31.23,3 

32.87,7 

34.52,1 

36.43,8 

38.35,6 

40.27,4 

41.04,41 

43.83.6 

46.02.7 

46.84,9 

49.31,5 

51.78,1 

52.05.5 

54.79.5 
57.53,4 

2200 

2300 

2400 

24.11.0 
25.20,5 

26.30.1 

30.13.7 

31.50.7 

32.87.7 

36.16,4 

37.80,8 

39.45,2 

' 42.19.2 
44.1T.O 
46.02,7 

48.21,9 

50.41,1 

52.00,3 

54.24.7 
56.71,2 

59.17.8 

60.27.4 

63.01.4 
65.75,3 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

27.39,7 

28.49,3 

29.58,9 

34.24,7 

35.61.6 

36.98.6 

41.09,6 

42.74,0 

44.38,4 

47.94,5 
49.86,3 
51:78, lj 

54.79.5 

56.98.6 
59.17,8 

61.64.4 
64.11,0 

66.57.5 

68.49.3 

71.23.3 

73.97.3 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

30.68,5 

31.78,1 

32.87,7 

38.35.6 

39.72.6 

41.09.6 

46.02,7 

47.67,1 

49.31,5 

53.69,9 

55.61,6 

57.53,4 

61.37,0 

63.56.2 

65.75.3 

<59.04,1 

71.50,7 

73.97,3 

76.71,2 

79.45.2 

82.19.2 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

33.97.3 
35.06,8 

36.16.4 

42.46.6 

43.83.6 
45.20,5 

50.95,9 

52.60,3 

54.24,7 

59.45,2 

61.37,0 

63.28,8 

67.94,5 

70.13,7 

72.32,9 

76.43,8 

78.90,4 

81.37,0 

84.53,2 

87.67.1 

90.41.1 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

37.26,0 
38.35,6 
• 39.45,2 

46.57.5 

47.94.5 

49.31.5 

55.89,0 

57.53,4 

59.17,8 

65.20,5 

67.12,3 

69.04,1 

74.52.1 

76.71.2 
78.90,4 

' 83.83,6 
86.30,1 
88.76,7 

93.15,1 

95.89.0 

98.63.0 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

40.54, 8|  50.68,5 

41.64, 4J  52.05,5 
42.7  4,0  j 53.42,5 

60.82,2 

62.46,6 

64.11,0 

70.95,9 

72.87,7 

74.79,5 

81.09,6 

83.28.8 

85.47.9 

91.23.3 
93.69,9 

96.16.4 

101.37.0 

104.11.0 
106.84,9 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

43.83.6 
44.93,2 

46.02.7 

54.79,5 

56.16.4 

57.63.4 

65.75,3 

67.39,7 

69.04,1 

76.71,2 

78.63,0 

80.54,8 

87.67,1 

89.86,3 

92.05,5 

98.63,0 

101.09,6 

103.56,2 

109.58.9 

112.32.9 
115.06,8 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

47.12,3 

48.21,9 

49.31,5 

58.90.4 

60.27.4 

61.64.4 

70.68,5 

72.32,9 

73.97,3 

82.46,6 

84.38,4 

86.30,1 

94.24.7 

96.43.8 
98.63,0 

106.02,7 

108.49,3 

110.95,9 

117.80.8 

120.54.8 

123.28.8 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

50.41,1 

51.50,7 

52.60,3 

03.01.4 

64.38.4 
65.75,3 

75.61,6 

77.26,0 

78.90,4 

88.21,9 

90.13,7 

92.05,5 

100.82,2 

103.01.4 

105.20.5 

113.42.5 
115.89,0 

118.35.6 

126.02.7 

128.76.7 

131.50.7 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

53.69,9 

54.79,5 

55.89,0 

67.12.3 

68.49.3 

69.86.3 

80.54,8 

82.19,2 

83.83,6 

93.97,3 

95.89,0 

97.80,8 

107.39,7 

109.58,9 

111.78,1 

120.82,2 

123.28,8 

125.75,3 

134.24,7 

136.98.6 

139.72.6 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

56.98,6 

58.08,2 

59.17,8 

71.23.3 

72.60.3 

73.97.3 

85.47,9 

87.12,3 

88.76,7 

99.72,6 

101.64,4 

103.56,2 

113.97.3 

116.16.4 
118.35,6 

128.21,9 

130.68,5 

133.15,1 

142.46,6 

145.20.5 

147.94.5 

5200 
5300 
5400  ! 

5500 

5600 

5700 

60.27,4 

61.37,0 

62.46,6 

75.34.2 

76.71.2 

78.08.2 

90,41,1 

92.05,5 

93.69,9 

105.47,9 

107.39,7 

109.31,5 

120.54,8 

122.74,0 

124.93,2 

135.61,6 

138.08,2 

140.54,8 

150.68.5 

153.42.5 
156.16,4 

5500 
5000 
| 5700 

5800 

5900 

6000 

63.56.2 
64.65,8 

65.75.3 

79.45.2 

80.82.2 
82.19,2 

95.34,2 

96.98,6 

98.63,0 

111.23,3 

113.15,1 

115.06,8 

127.12,3 

129.31,5 

131.50,7 

143.01*4 

145.47,9 

147.94,5 

158.90.4 

161.64.4 

164.38.4 

5800 

5900 

OOOO 

6100 

6200 

6300 

66.84,9 

67.94,5 

69.04,1 

83.50.2 

84.93.2 
86.30,1 

100.27,4 

101.91,8 

103.56,2 

116.98,6 

118.90,4 

120.82,2 

133.69,! 

135.89,0 

138.08,2 

150.41.1 
152.87,7 

155.34.2 

167.12.3 

169.86.3 

172.60.3 

OlOO 

0200 

0300 

6400 

6500 

6600 

70.13,7 

71.23,3 

72.32,9 

87.67.1 

89.04.1 

90.41.1 

105.20,5 

106.84,9 

108.49,3 

122.74,6 

124.65,8 

126.57,5 

140.27.4 
142.46,6 

144.65. 5 

157.80,8 

160.27,4 

162.74,6 

175.34.2 

178.08.2 
180.82,2 

0400  ! 

0500 

OOOO 

6700 

6800 

6900 

73.42.5 
74.52,1 

75.61.6 

91.78.1 

93.15.1 
94. 5V 

110.13,7 

111.78,1 

113.42,5 

128.49,3 

130.41,1 

132.32,9 

146.84,9 

149.04,1 

151.23,3 

165.20,5 

167.67,1 

170.13,7 

183.56,2 

186.30.1 

189.04.1 

0700 

0800 

0900 

7000 

7100 

7200 

76.71,2 

77.80,8 

78.90,4 

95.89.0 

97.26.0 

98.63.0 

115.06,8 

116.71,2 

118.35,6 

134.24,7 

136.16,4 

138.08,2 

153.42.5 

155.61.6 
157.80,8 

172.60.3 
175.06,8 

177.53.4 

191.78.1 

194.52.1 
197.26,0 

7000 
7100 
7200  ; 

7300 

7400 

750C 

80.00,1 

81.09,C 

82.19,2 

100.00,0 

101.37.0 

102.74.0 

120.00,0 

121.64,4 

123.28,8 

140.00,0 

141.91,8 

143.83,6 

160.00,6 

162.19,2 

164.38,4 

180.00,0 

182.46,6 

184.93,2 

200.00,0 

202.74,0 

205.47,9 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

83.28.8 
84.38,4 

85.47.9 

104.11.0 
105.47,S 

106.84.0 

124.93,2 

126.57,5 

128.21,9 

145.75,3 

147.67,1 

149.58,9 

166.57,5 
168.76,7 
170.95, £ 

187.39,7 

189.86,3 

192.32,9 

208.21.9 

210.95.9 

213.69.9 

7000 
7700  ! 
7800 
7900  ! 
8000 
8100  | 

7900 

8000 

8100 

86.57,5 

87.67,1 

88.76,7 

108. 21, £ 
109. 58, £ 
110.95, £ 

129.86,3 

131.50,7 

133.15,1 

151.50,7 

153.42,5 

155.34,2 

173.15.1 

175.34.2 
177.53,' 

194.79.5 
197.26, C 

199.72.6 

216.43.8 

219.17.8 

221.91.8 

8200 

8300 

8400 

. 89.86,3 
90.95,1 
92.05,5 

112. 32, £ 
113.69,! 
115.06,5 

134.79,5 

136.43,8 

138.08,2 

157. 20, < 
159.17,8 
161.09,6 

179.72,t 

181.91,8 

1S4.11,( 

202.19.2 
204.65,8 

207.12.3 

224.65,8 

227.39.7 

230.13.7 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

93.15.1 
94.24,7 

95.34.2 

116.43.5 

117.80.5 

119.17.5 

139.72.6 

141.37.6 
143.01,4 

163.01,1 

164.93,: 

l66.S4,£ 

186.30,] 

188.49,? 

190.68,; 

209.58,! 

212.05,5 

214.52,1 

232.87,7 

235.61.6 

238.35.6 

8500 

8000 

8700 

8800 

8900 

9000 

96.43,8 

97.53,4 

98.63,( 

120.54.5 

121.91.5 

123.28.5 

144.65,8 

146.30,1 

147.94,5 

168.76,7 

170.68,5 

172.60,3 

192.87,/ 
195.06,8 
197. 26, 

216. 98,  ( 
219.45,2 
221.91,8 

241.09.6 

243.83.6 
246.57,5 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

99.72,1 

100.82.2 

101.91,8 

124.65,5 

126.02,/ 

127.39,/ 

149.58,9 

151.23,3 

152.87,7 

174.52,1 

176.43,8 

178.35,6 

199.45,: 

201.64,' 

203.83, 

224.38.4 
226.84,! 

229.31.5 

249.31.5 

252.05.5 

254.79.5 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

103.01,* 
104. 11, 
105.20,5 

128.76,/ 

130.13,7 

131.50,' 

154.52,1 

156.16,4 

157.80,8 

180.27.1 

182.19.2 
184.11,6 

206.02,' 

208.21,! 

210.41,] 

231.78.1 
234.24,7 

236.71.2 

257.53.4 

260.27.4 

263.01.4 

9400 

9500 

9000 

9700 

9800 

9900 

106.30,1 

107.39,' 

108.49,5 

132.87," 

134.24,' 

135.61,0 

159.45,2 

161.09.6 

162.74.6 

186.02,7 

187.94,5 

189.86,3 

212.60,? 
214.79,! 
216. 98, 

239.17,8 

241.64,4 

244.11,1 

265.75.3 

268.49.3 

271.23.3 

lOOOO 

109.58,! 

136.98,6)  164.38,4 

191.78,1 

219.17,! 

246.57,5 

273.97,3 

lOOOO 

April  lOth — lOO  DAYS— 3 months  lO  days. 


April  11th. — lOl  DAY'S — 3 months  11  days. 


£ 

< 

lOl  DAYS. 

E 

< 

102  DAYS. 

+-> 

£ 

< 

Hate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 | 5 | 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

Too 
200 
. 300 

1.10,7 

2.21,4 

3.32,1 

1.38,4 

2.76,7 

4.15,1 

1.66,0 

3.32.1 

4.98.1 

1.93,7 

3.87,4 

5.81,1 

2.21,4 

4.42,7 

6.64,1 

2.49.0 

4.98.1 

7.47.1 

2.76,7 

5.53,4 

8.30,1 

100 

200 

300 

1.11,8 

2.23,6 

3.35,3 

1.39,7 

2.79,5 

4.19,2 

1.67,7 

3.35,3 

5.03,0 

1.95,6 

3.91„‘2 

5.86,8 

2.23.6 
4.47,1 

6.70.7 

2.51.5 
5.03,0 

7.54.5 

2.79,5 

5.58,9 

8.38,4 

100 

200 

300 

400 

500 

000 

4.42,7 

5.53,4 

6.64,1 

5.53,4 

6.91,8 

8.30,1 

6.64.1 

8.30.1 

9.96.2 

7.74,8 

9.68,5 

11.62,2 

8.85,5 

11.06,8 

13.28,2 

9.96,2 

12.45.2 

14.94.2 

11.06,8 

13.83,6 

16.60,3 

400 

500 

OOO 

700 

800 

900 

4.47,1 

5.58,9 

6.70,7 

5.58,9 

6.98,6 

8.38,4 

6.70,7 

8.38,4 

10.06.0 

7.82,5 

9.78,1 

11.73,7 

8.94,2 

11.17,8 

13.41,4 

10.06,0 

12.57,5 

15.09,0 

11.17,8 

13.97,3 

16.76,7 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

7.74,8 

8.85,5 

9.96,2 

9.68,5 

11.06,8 

12.45,2 

11.62,2 

13.28.2 

14.94.2 

13.55,9 

15.49,6 

17.43,3 

15.49,6 

17.71,0 

19.92,3 

17.43.3 

19.92.3 

22.41.4 

19.37,0 

22.13,7 

24.90,4 

7.82,5 
8. 94, "2 
10.06,0 

9.78,1 

11.17,8 

12.57,5 

11.73,7 

13.41,4 

15.09,0 

13.69,3 

15.64,9 

17.60,5 

15.64,9 

17.88,5 

20.12,1 

17.60.5 
20.12,1 

22.63.6 

19.56.1 
22.35,6 

25.15.1 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

11.06,8 

12.17,5 

13.28,2 

13.83,6 

15.21,9 

16.60,3 

16.60.3 

18.26.3 

19.92.3 

19.37,0 

21.30,7 

23.24,4 

22.13,7 

24.35,1 

26.56,4 

24.90.4 

27.39.5 

29.88.5 

27.67,1 

30.43,8 

33.20,5 

lOOO 

1100 

1200 

11.17,8 

12.29,6 

13.41,4 

13.97,3 

15.37,0 

16.76,7 

16.76,7 

18.44,4 

20.12,1 

19.56,2 

21.51,8 

23.47,4 

22.35.6 
24.59,2 

26.82.7 

25.15.1 
27.66,6 

30.18.1 

27.94,5 

30.74,0 

33.53,4 

lOOO 

1100 

1200 

. 1300 
J 400 
1500 

14.38,9 

15.49,6 

16.60,3 

17.98,6 

19.37,0 

20.75,3 

21.58.4 

23.24.4 

24.90.4 

25.18,1 

27.11,8 

29.05,5 

28.77,8 

30.99,2 

33.20,5 

32.37.5 

34.86.6 

37.35.6 

35.97,3 

38.74,0 

41.50,7 

1300 

1400 

1500 

14.53,2 

15.64,9 

16.76,7 

18.16,4 

19.56,2 

20.95,9 

21.79,7 

23.47,4 

25.15,1 

25.43,0 

27.38,6 

29.34,2 

29.06.3 
31.29,9 

33.53.4 

32.69.6 
35.21,1 

37.72.6 

36.32,9 

39.12,3 

41.91,8 

1300 

1400 

1500 

lOOO 

1700 

1800 

17.71,0 

18.81,6 

19.92,3 

22.13,7 

23.52,1 

24.90,4 

26.56.4 

28.22.5 

29.88.5 

30.99,2 

32.92,9 

34.86,6 

35.41,9 

37.63,3 

39.84,7 

39.84.7 

42.33.7 

44.82.7 

44.27,4 

47.04,1 

49.80,8 

1GOO 

1700 

1800 

17.88,5 

19.00,3 

20.12,1 

22.35,6 

23.75,3 

25.15,1 

26.82,7 

28.50,4 

30.18,1 

31.29,9 

33.25,5 

35.21,1 

35.77.0 
38.00,5 

40.24.1 

40.24.1 
42.75,6 

45.27.1 

44.71,2 

47.50,7 

50.30,1 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

21.03,0 

22.13.7 

23.24,4 

26.28,8 

27.67,1 

29.05,5 

31.54.5 

33.20.5 

34.86.6 

36.80,3 

38.74,0 

40.67,7 

42.06,0 

44.27,4 

46.48,8 

47.31.8 

49.80.8 

52.29.9 

52.57,5 

55.34,2 

58.11,0 

1900 

2000 

2100 

21.23,8 

22.35,6 

23.47,4 

26.54,8 

27.94,5 

29.34,2 

31.85,8 

33.53,4 

35.21,1 

37.16,7 

39.12,3 

41.07,9 

42.47.7 
44.71,2 

46.94.8 

47.78.6 
50.30,1 

52.81.6 

53.09,6 

55.89,0 

58.68,5 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

24.35,1 

25.45,8 

26.56,4 

30.43,8 

31.82,2 

33.20,5 

36.52.6 

38.18.6 

39.84.7 

42.61,4 

44.55,1 

46.48,8 

48.70,1 

50.91,5 

53.12,9 

54.78.9 

57.27.9 
59.77,0 

60.87,7 

63.64,4 

66.41,1 

2200 

2300 

2400 

24.59,2 

25.71,0 

26.82,7 

30.74,0 

32.13,7 

33.53,4 

36.88,8 

38.56,4 

40.24,1 

43.03,6 

44.99,2 

46.94,8 

49.18.4 
51.41,9 

53.65.5 

55.33.2 
57.84,7 

60.36.2 

61.47,9 

64.27,4 

67.06,8 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

27.67,1 

28.77,8 

29.88,5 

34.58,9 

35.97,3 

37.35,6 

41.50.7 

43.16.7 

44.82.7 

48.42,5 

50.36,2 

52.29,9 

55.34,2 

57.55,6 

59,77,0 

62.26,0 

64.75.1 

67.24.1 

69,17,8 

71.94,5 

74.71,2 

2500 

2GOO 

2700 

27.94,5 

29.06,3 

30.18,1 

34.93,2 

36.32,9 

37.72,6 

41.91,8 

43.59,5 

45.27,1 

48.90,4 

50.86,0 

52.81,6 

55.89,0 

58.12,6 

60.36,2 

62.87.7 
65.39,2 

67.90.7 

69.86,3 

72.65,8 

75.45,2 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

30.99,2 

32.09,9 

33.20,5 

38.74,0 

40.12,3 

41.50,7 

46.48.8 

48.14.8 

49.80.8 

54.23,6 

56.17,3 

58.11,0 

61.98,4 

64.19,7 

66.41,1 

69.73.2 

72.22.2 

74.71.2 

77.47,9 

80.24,7 

83.01,4 

2800 

2900 

3000 

34.29,9 

32.41,6 

33.53,4 

39.12,3 

40.52,1 

41.91,8 

46.94,8 

48.62,5 

50.30,1 

54.77,3 

56.72,9 

58.68,5 

62.59.7 
64.83,3 

67.06.8 

70.42.2 
72.93,7 

75.45.2 

78.24,7 

81.04,1 

83.83,6 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

34.31,2 

35.41,9 

36.52,6 

42.89,0 

44.27,4 

45.65,8 

51.46.8 

53.12.9 

54.78.9 

60.04,7 

61.98,4 

63.92,1 

68.62,5 

70.83,8 

73.05,2 

77.20.3 

79.69.3 

82.18.4 

85.78,1 

88.54,8 

91.31,5 

3100 

3200 

3300 

34.65,2 

35.77,0 

36.88,8 

43.31,5 

44.71,2 

46.11,0 

51.97,8 

53.65,5 

55.33,2 

60.64,1 

62.59,7 

64.55,3 

69.30.4 
71.54,0 

73.77.5 

77.96.7 
80.48,2 

82.99.7 

86.63,0 

89.42,5 

92.21,9 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

37.63,3 

38.74,0 

39.84,7 

47.04,1 

48.42,5 

49.80,8 

56.44,9 

58.11.0 

59.77.0 

65.85,8 

67.79,5 

69.73,2 

75.26,6 

77.47,9 

79.69,3 

84.67.4 

87.16.4 

89.65.5 

94.08,2 

96.84,9 

99.61,6 

3400 

3500 

3600 

38.00,5 

39.12,3 

40.24,1 

47.50,7 

48.90,4 

50.30,1 

57.00,8 

58.68,5 

60.36,2 

66.51 ,0 
68.46,6 
70.42,2 

76.01.1 
78.24,7 

80.48.2 

85.51.2 
88.02,7 

90.54.2 

95.01,4 

97.80,8 

100.60,3 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

40.95,3 

42.06,0 

43.16,7 

51.19,2 

52.57,5 

53.95,9 

61.43.0 

63.09.0 

64.75.1 

71.66,8 

73.60,5 

75.54,2 

81.90,7 

84.12,1 

86.33,4 

92.14.5 

94.63.6 

97.12.6 

102.38,4 
105.15,1 
107. 9i;  8 

3700 

3800 

3900 

41.35,9 

42.47,7 

43.59,5 

51.69,9 

53.09,6 

54.49,3 

62.03,8 

63.71,5 

65.39,2 

72.37,8 

74.33,4 

76.29,0 

82.71.8 
84.95,3 

87.18.9 

93.05.8 
95.57,3 

98.08.8 

103.39,7 

106.19,2 

108.98,6 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

44.27,4 

45.38,1 

46.48,8 

55.34,2 

56.72,6 

58.11,0 

66.41.1 

68.07.1 

69.73.2 

77.47,9 

79.41,6 

81.35,3 

88.54,8 

90.76,2 

92.97,5 

99.61,6 

102.10.7 

104.59.7 

110.68,5 

113.45,2 

116.21,9 

4000 

4100 

4200 

44.71,2 

45.83,0 

46.94,8 

55.89,0 

57.28,8 

58.68,5 

67.06,8 
68.74,5 
71).  42, 2 

78.24,7 

80.20,3 

82.15,9 

89.42.5 
91.66,0 

93.89.6 

100.60.3 
103.11,8 

105.63.3 

111.78,1 

114.57,5 

117.37,0 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

47.59,5 

48.70,1 

49.80,8 

59.49,3 

60.87,7 

62.26,0 

71.39.2 

73.05.2 

74.71.2 

83.29,0 

85.22,7 

87.16,4 

95.18,9 

97.40,3 

99.61,6 

107.08.8 

109.57.8 

112.06.8 

118.98,6 

121.75,3 

124.52,1 

4300 

4400 

4500 

48.06,6 

49.18,4 

50.30,1 

60.08,2 

61.47,9 

62.87,7 

72.09,9 

73.77,5 

75.45,2 

84.11,5 

86.07,1 

88.02,7 

96.13,1 

98.36,7 

100.60,3 

108.14.8 
110.66,3 

113.17.8 

120.16,4 

122.95,9 

125.75,3 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

50.91,5 

52.02,2 

53.12,9 

63.64,4 

65.02,7 

66.41,1 

76.37.3 

78.03.3 

79.69.3 

89.10,1 

91.03,8 

92.97,5 

101.83,0 

104.04,4 

106.25,8 

114.55.9 

117.04.9 
119.54,0 

127.28,8 

130.05,5 

132.82,2 

4GOO 

4700 

4800 

51.41,9 

52.53,7 

53.65,5 

64.27,4 

65.67,1 

67.06,8 

77.12,9 

78.80,5 

80.48,2 

89.98,4 

91.94,0 

93.89,6 

102.83,8 

105.07,4 

107.31,0 

115.69.3 
118.20,8 

120.72.3 

128.54,8 

131.34,2 

134.13,7 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

54.23,6 

55.34,2 

56.44,9 

67.79,5 

69.17,8 

70.56,2 

81.35.3 

83.01.4 

84.67.4 

94.91,2 

96.84,9 

98.78,6 

108.47,1 

110.68,5 

112.89,9 

122.03.0 

124.52.1 

127.01.1 

135.58,9 

138.35,6 

141.12,3 

4900 

5000 

5100 

54.77,3 

55.89,0 

57.00,8 

68.46,6 

69.86,3 

71.26,0 

82.15,9 

83.83,6 

85.51,2 

95.85,2 

97.80,8 

99.76,4 

109.54.5 
111.78,1 

114.01.6 

123.23.8 
125.75,3 

128.26.8 

136.93,2 

139.72,6 

142.52,1 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

57.55,6 

58.66,3 

59.77,0 

71.94.5 

73.32,9 

74.71,2 

86.33.4 

87.99.5 

89.65.5 

100.72,3 

102.66,0 

104.59,7 

115.11,2 

117.32,6 

119.54,0 

129.50.1 

131.99.2 

134.48.2 

143.89,0 

146.65,8 

149.42,5 

5200 

5300 

5400 

58.12,6 

59.24,4 

60.36,2 

72.65,8 

74.05,5 

75.45,2 

87.18,9 

88.86,6 

90.54,2 

101.72,1 

103.67,7 

105.63,3 

116.25.2 
118.48,8 

120.72.3 

130.78.4 
133.29,9 

135.81.4 

145.31,5 

148.11,0 

150.90,4 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

60.87,7 

61.98,4 

63.09,0 

76.09,6 

77.47,9 

78.86,3 

91.31.5 

92.97.5 

94.63.6 

106.53,4 

108.47,1 

110.40,8 

121.75,3 

123.96,7 

126.18,1 

136.97.3 

139.46.3 

141.95.3 

152.19,2 

154.95,9 

157.72,6 

5500 

5600 

5700 

61.47,9 

62.59,7 

63.71,5 

76.84,9 

78.24,7 

79.64,4 

91.21,9 

93.89,6 

95.57,3 

107.58,9 

109.54,5 

111.50,1 

122.95,9 

125.19,5 

127.43,0 

138.32.9 
140.84,4 

143.35.9 

153.69,9 

156.49,3 

159.28,8 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

64.19,7 

65.30,4 

66.41,1 

80.24,7 

81.63,0 

83.01,4 

96.29.6 

97.95.6 

99.61.6 

112.34,5 

114.28,2 

116.21,9 

128.39,6 

130.60,8 

132.82,2 

144.44.4 

146.93.4 

149.42.5 

160.49,3 

163.26,0 

166.02,7 

5800 

5900 

6000 

64.83,3 

65.95,1 

67.06,8 

81.04,1 

82.43,8 

83.83,6 

97.24,9 

98.92,6 

100.60,3 

113.45,8 

115.41,4 

117.37,0 

129.66.6 
131.90,1 

134.13.7 

145.87.4 
148.38,9 

150.90.4 

162.08,2 

164.87,7 

167.67,1 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

67.51,8 

68.62,5 

69.73,2 

84.39,7 

85.78,1 

87.16,4 

101.27.7 

102.93.7 

104.59.7 

118.15,6 

120.09,3 

122.03,0 

135.03,6 

137.24,9 

139.46,3 

151.91.5 

154.40.5 

156.89.6 

168.79,5 

171.56,2 

174.32,9 

GlOO 

<5200 

6300 

68.18,6 

69.30,4 

70.42,2 

85.23,3 

86.63,0 

88.02,7 

102.27,9 

103.95,6 

105.63,3 

119.32,6 

121.28,2 

123.23,8 

136.37.3 
138.60,8 

140.84.4 

153.41.9 
155.93,4 

158.44.9 

170.46,6 

173.26,0 

176.05,5 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

70.83,8 

71.94,5 

73.05,2 

88.54,8 

89.93,2 

91.31,5 

106.25.8 

107.91.8 

109.57.8 

123.96,7 

125.90,4 

127.84,1 

141.67,7 

143.89,0 

146.10,4 

159.38.6 

161.87.7 

164.36.7 

177.09,6 

179.86,3 

182.63,0 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

71.54,0 

72.65,8 

73.77,5 

89.42,5 

90.82,2 

92.21,9 

107.31,0 

108.98,6 

110.66.3 

125.19,5 

127.15,1 

129.10,7 

143.07,9 

145.31,5 

147.55,1 

160.96.4 
163.47,9 

165.99.5 

178.84,9 

181.64,4 

184.43,8 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

74.15,9 

75.26,6 

76.37,3 

92.69,9 

94.08,2 

95.46,6 

111.23.8 

112.89.9 

114.55.9 

129.77,8 

131.71,5 

133.65,2 

148.31,8 

150.53,2 

152.74,5 

166.85.8 

169.34.8 

171.83.8 

185.39,7 

188.16,4 

190.93,2 

74.89,3 

76.01,1 

77.12,9 

93.61,6 

95.01,4 

96.41,1 

112.34,0 

114.01,6 

115.69,3 

131.06,3 

133.01,9 

134.97,5 

149.78,6 

152.02,2 

154.25,8 

168.51.0 
171.02,5 

173.54.0 

187.23,3 

190.02,7 

192.82,2 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

77.47,9 

78.58,6 

79.69,3 

96.84,9 

98.23,3 

99.61,6 

116.21.9 

117.87.9 
119.54,0 

135.58,9 

137.52,6 

139.46,3 

154.95,9 

157.17,3 

159.38,6 

174.32.9 

176.81.9 
179.31,0 

193.69,9 

196.46,6 

199.23,3 

7000 

7100 

7200 

78.24,7 

79.36,4 

80.48,2 

97.80,8 

99.20,5 

100.60,3 

117.37,0 

119.04,7 

120.72,3 

136.93,2 

138.88,8 

140.84,4 

156.49.3 
158.72,9 

160.96.4 

176.05.5 
178.57,0 

181.08.5 

195.61,6 

198.41,1 

201.20,5 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

80.80,0 

81.90,7 

83.01,4 

101.00,0 

102.38,4 

103.76,7 

121.20,0 

122.86,0 

124.52,1 

141.40,0 

143.33,7 

145.27,4 

161.60,0 

163.81,4 

166.02,7 

181.80,0 

184.29.0 

186.78.1 

202.00,0 

204.76,7 

207.53,4 

7300 

7400 

7500 

81.60,0 

82.71,8 

83.83,6 

102.00,0 

103.39,7 

104.79,5 

122.40,0 

124.07,7 

125.75,3 

142.80,0 

144.75,6 

146.71,2 

163.20.0 
165.43,6 

167.67.1 

183.60.0 
186.11,5 

188.63.0 

204.00,0 

206.79,5 

209.58,9 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

84.12,1 

85.22,7 

86.33,4 

105.15,1 

106.53,4 

107.91,8 

126.18,1 

127.84.1 

129.50.1 

147.21,1 

149.14,8 

151.08,5 

168.24,1 

170.45,5 

172.66,8 

189.27.1 

191.76.2 

194.25.2 

210.30,1 

213.06,8 

215.83,6 

7600 
7700 
7 SOO 

84.95,3 

86.07.1 

87.18,9 

106.19,2 

107.58,9 

108.98,6 

127.43,0 

129.10,7 

130.78,4 

148.66,8 

150.62,5 

152.58,1 

169.90.7 
172.14,2 

174.37.8 

191.14.5 
193.66,0 

196.17.5 

212.38,4 

215.17,8 

217.97,3 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

87.44,1 

88.54,8 

89.65,5 

109.30,1 

110.68,5 

112.06,8 

131.16.2 

132.82.2 

134.48.2 

153.02,2 

154.95,9 

156.89,6 

174.88,2 

177.09,6 

179.31,0 

196.74.2 

199.23.3 

201.72.3 

218.60,3 

221.37,0 

224.13,7 

7900 

8000 

8100 

88.30,7 

89.42,5 

90.54,2 

110.38,4 

111.78,1 

113.17,8 

132.46,0 

134.13,7 

135.81,4 

154.53,7 

156.49,3 

158.44,9 

176.61.4 
178.84,9 

181.08.5 

198.69.0 
201.20,5 

203.72.1 

220.76,7 

223.56,2 

226.35,6 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

90.76,2 

91.86,8 

92.97,5 

113.45,2 

114.83,6 

116.21,9 

136.14.2 

137.80.3 

139.46.3 

158.83,3 

160.77,0 

162.70,7 

181.52,3 

183.73,7 

185.95,1 

204.21.4 

206.70.4 

209.19.5 

226.90,4 

229.67,1 

232.43,8 

8200 

8300 

8400 

91.66,0 

92.77,8 

93.89,6 

114.57,5 

115.97,3 

117.37,0 

137.49,0 

139.16,7 

140.84,4 

160.40,5 

162.36,2 

164.31,8 

183.32.1 
185.55,6 

187.79.2 

206.23.6 
208.75,1 

211.26.6 

229.15,1 

231.94,5 

234.74,0 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

94.08,2 

95.18,9 

96.29,6 

117.60,3 

118.98,6 

120.37,0 

141.12.3 

142.78.4 

144.44.4 

164.64,4 

166.58,1 

168.51,8 

188.16,4 

190.37,8 

192.59,2 

211.68.5 

214.17.5 

216.66.6 

235.20,5 

237.97,3 

240.74,0 

8500 

8600 

8700 

95.01.4 

96.13,2 

97.24,9 

118.76,7 

120.16,4 

121.56,2 

142.52,1 

144.19,7 

145.87,4 

166.27,4 

168.23,0 

170.18,6 

190.02,7 

192.26,3 

194.49,9 

213.78.1 
216.29,6 

218.81.1 

237.53,4 

240.32,9 

243.12,3 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

97.40,3 

98.51,0 

99.61,6 

121.75,3 

123.13,7 

124.52,1 

146.10.4 

147.76.4 

149.42.5 

170.45,5 

172.39,2 

174.32,9 

194.80,5 

197.01,9 

199.23,3 

219.15.6 

221.64.7 

224.13.7 

243.50,7 

246.27,4 

249.04,1 

8800 

8900 

9000 

98.36,7 

99.48,5 

100.60,3 

122.95,9 

124.35,6 

125.75,3 

147.55,1 

149.22,7 

150.90,4 

172.14,2 

174.09,9 

176.05,5 

196.73.4 
198.97,0 

201.20.5 

221.32.6 
223.84,1 

226.35.6 

245.91,8 

248.71,2 

251.50,7 

88OO 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

100.72,3 

101.83,0 

102.93,7 

125.90,4 

127.28,8 

128.67,1 

151.08.5 

152.74.5 

154.40.5 

176.26,6 

178.20,3 

180.14,0 

201.44, 7 
203.66,0 
205.87,4 

226.62.7 

229.11.8 

231.60.8 

251.80,8 

254.57,5 

257.34,2 

9100 

9200 

9300 

101.72,1 

102.83,8 

103.95,6 

127.15,1 

128.54,8 

129.94,5 

152.58,1 

154.25,8 

155.93,4 

178.01,1 

179.96,7 

181.92,3 

203.44,1 

205.67,7 

°07.91,2 

228.87.1 
231.38,6 

233.90.1 

254.30,1 

257.09,6 

259.89,0 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

9400 

9500 

9600 

104.04,4 

105.15,1 

106.25,8 

130.05,5 

131.43,8 

132.82,2 

156.06.6 

157.72.6 

159.38.6 

182.07,7 

184.01,4 

185.95,1 

208.08,8 

210.30,1 

212.51,5 

234.09.9 

236.58.9 

239.07.9 

260.11,0 

262.87,7 

265.64,4 

9400 

9500 

9600 

105.07,4 

106.19,2 

107.31,0 

131.34,2 

132.74,0 

134.13,7 

157.61,1 

159.28,8 

160.96,4 

183.87,9 

185.83,6 

187.79,2 

210.1 1,8 
212.38,4 
214.61,9 

236.41.6 
238.93,2 

241.44.7 

262.68,5 

265.47,9 

268.27,4 

9700 

9800 

9900 

107.36,4 

108.47,1 

109.57,8 

134.20.5 

135.58,9 

136.97,3 

161.04.7 

162.70.7 

164.36.7 

187.88,8 

189.82,5 

191.76,2 

214.72,9 

216.94,2 

219.15,6 

241.57.0 

244.06.0 

246.55.1 

268.41,1 

271.17,8 

273.94,5 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

108.42,7 

109.54,5 

110.66,3 

135.53,4 

136.93,2 

138.32,9 

162.64,1 

164.31,8 

165.99,4 

189.74,8 

191.70,4 

193.66,0 

216.85.5 
219.09,0 

221.32.6 

243.96.2 
246.47,7 

248.99.2 

271.06.8 
273.86,3 

276.65.8 

lOOOO 

110.68,5 

138.35,6)  166.02,7 

193.69,9 

221.37,0 

249.04,1 

276.71,2 

111.78,1 

139.72,6 

167.67,1  195.61,6 

223.56.2 

251.50,7 

279.45,2 

April  12th — 102  DAYS — 3 months  12  days. 


E 

< 

103  DAYS. 

Hate. 

Too 

200 

300 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1.12,9 
2.25,8 
3.38, (i 

1.41.1 

2.82.2 
4.23,3 

1.09,3 

3.38,0 

5.07,9 

1.97.5 
• 3.95,1 

5.92.6 

2.26,8 

4.51,5 

6.77,3 

2.54,0 

5.07.9 

7.61.9 

2.82,2 

5.64,4 

8.46,6 

400 

500 

GOO 

4.51,5 
5.04, 4 
6.77,3 

5.64.4 

7.05.5 
8.40,0 

0.77,3 

8.46,6 

10.15,9 

7.90,1 

9.87,7 

11.85,2 

9.03,0 

11.28,8 

13.54,5 

10.15.9 

12.69.9 
15.23,8 

11.28,8 

14.11,0 

16.93,2 

700 

800 

900 

7.90,1 

9.03,0 

10.15,9 

9.87,7 

11.28,8 

12.69,9 

11.85,2 

13.54,5 

15.23,8 

13.82.7 
15.80,3 

17.77.8 

1 5.80,3 
18.06,0 
20.31,8 

17.77.8 

20.31.8 

22.85.8 

19.75,3 

22.57,5 

25.39,7 

1000 

1100 

1200 

11.28,8 

12.41,0 

13.54,5 

14.11.0 

15.52.1 

16.93.2 

16.93,2 

18.02,5 

20.31,8 

19.75.3 
21.72,9 

23.70.4 

22.57,5 

24.83,3 

27.09,0 

25.39.7 

27.93.7 

30.47.7 

28.21,9 

31.04,1 

33.86,3 

1300 

1400 

1500 

14.07,4 

15.80,3 

10.93,2 

18.34.2 

19.75.3 

21.10.4 

22.01,1 

23.70,4 

25.39,7 

25.07,9 

27.65,5 

29.63,0 

29.34,8 

31.60,5 

33.86,3 

33.01.6 

35.55.6 

38.09.6 

36.68,5 

39.50,7 

42.32,9 

1GOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

18.00,0 

19.18,9 

20.31,8 

22.57,5 

23.98,0 

25.39,7 

27.09,0 

28.78,4 

30.47,7 

31.60,5 

33.58,1 

35.55,0 

36.12,1 

38.37,8 

40.63,6 

40.63,6 

43.17.5 

45.71.5 

45.15,1 

47.97,3 

50.79,5 

21.44,7 

22.57,5 

23.70,4 

26.80,8 

28.21,9 

29.63,0 

32.17,0 

33.86,3 

35.55,6 

37.53.2 
39.50,7 

41.48.2 

42.89,3 

45.15,1 

47.40,8 

48.25.5 

50.79.5 
53.33,4 

53.61,6 

56.43,8 

59.26,0 

24.83,3 

25.90,2 

27.09,0 

31.04.1 

32.45.2 
33.86, r 

37.24,9 

38.94,2 

40.63,6 

43.45.8 
45.43,3 

47.40.8 

49.66,6 

51.92,3 

54.18,1 

55.87.4 

58.41.4 
60.95,3 

62.08,2 

64.90,4 

67.72,6 

2500 

2600 

2700 

28.21,9 

29.34,8 

30.47,7 

35.27.4 

36.68.5 

38.09.6 

42.32,9 

44.02,2 

45.71,5 

49.38.4 
51.35,9 

53.33.4 

56.43,8 

58.69,6 

60.95,3 

63.49.3 

66.03.3 

68.57.3 

70.54,8 

73.37,0 

76.19,2 

2800 

2900 

3000 

31.60,5 

32.73,4 

33.80,3 

39.50.7 

40.91.8 

42.32.9 

47.40,8 

49.10,1 

50.79,5 

55.31.0 
57.28,5 

59.26.0 

63.21,1 

65.46,8 

67.72,6 

71.11.2 

73.65.2 

76.19.2 

79.01,4 

81.83,0 

84.65,8 

3100 

3200 

3300 

34.99,2 

30.12,1 

37.24,9 

43.74.0 

45.15.1 

46.56.2 

52.48,8 

54.18,1 

55.87,4 

61.23.6 
63.21,1 

65.18.6 

69.98,4 

72.24,1 

74.49,9 

78. 73, 2 

81.27.1 

83.81.1 

87.47,9 

90.30,1 

93.12,3 

3400 

3500 

3600 

38.37,8 

39.50,7 

40.03,0 

47.97.3 

49.38.4 

50.79.5 

57.56,7 

59.26,0 

60.95,3 

67.16.2 
69.13,7 

71.11.2 

76.75,6 

79.01,4 

81.27,1 

86.35,1 

88.89.0 

91.43.0 

95.94,5 

98.76,7 

101.58,9 

3700 

3800 

3900 

41.70,4 

42.89,3 

44.02,2 

52.20,5 

53.01,0 

55.02,7 

02.64,7 

04.34,0 

66.03,3 

73.08.8 
75.06,3 

77.03.8 

83.52,9 

85.78,6 

88.04,4 

93.97.0 

96.51.0 
99.04,9 

104.41,1 

107.23,3 

110.05,5 

4000 

4100 

4200 

45.15,1 

40.27,9 

47.40,8 

50.43.8 

57.84.9 
59.26,0 

07.72,0 

09.41,9 

71.11,2 

79.01.4 
80.98,9 

82.96.4 

90.30,1 

92.55,9 

94.81/* 

101.58.9 

104.12.9 
106.66,8 

112.87,7 

115.69,9 

118.52,1 

4300 

4400 

4500 

48.53,7 

49.00,0 

50.79,5 

60.67.1 

62.08.2 
63.49,3 

72.80,5 

74.49,9 

76.19,2 

84.94.0 
86.91,5 

88.89.0 

97.07,4 

99.33,2 

101.58,9 

109.20.8 

111.74.8 

114.28.8 

121.34,2 

124.16,4 

126.98,6 

4600 

4700 

4800 

51.92,3 

53.05,2 

54.18,1 

64.90.4 

66.31.5 

67.72.6 

77.88,5 

79.57,8 

81.27,1 

90.86.6 
92.84,1 

94.81.6 

103.84,7 

106.10,4 

108.36,2 

116.82.7 

119.36.7 

121.90.7 

129.80,8 

132.63,0 

135.45,2 

4900 

5000 

5100 

55.31,0 

50.43,8 

57.50,7 

69.13.7 

70.54.8 

71.95.9 

82.96,4 

84.65,8 

86.35,1 

96.79,2 

98.76,7 

100.74,2 

110.61,9 

112.87,7 

115.13,4 

124.44,7 

126.98.6 

129.52.6 

138.27.5 

141.09.6 
143.91,8 

5200 

5300 

5400 

58.09,6 

59.82,5 

60.95,3 

73.37.0 

74.78.1 

76.19.2 

88.04,4 

89.73,7 

91.43,0 

102.71.8 
104.69,3 

106.66.8 

117.39,2 

119.64,9 

121.90,7 

132.06,6 

134.60.5 

137.14.5 

146.74,0 

149.56,2 

152.38,4 

5500 

5600 

5700 

62.08,2 

63.21,1 

64.34,0 

77.00,3 

79.01.4 

80.42.5 

93.12,3 

94.81.0 

96.51.0 

108.64.4 
110.61,9 

112.59.5 

124.16,4 

126.42,2 

128.67,9 

139)68,5 

142/22,5 

144.76,4 

155.20,5 

158.02,7 

160.84,9 

" 5800 
5900 
6000 

65.40,8 

66.59,7 

67.72,6 

81.83.6 

83.24.7 

84.65.8 

98.20,3 

99.89,0 

101.58,9 

114.57.0 
116.54,5 

118.52.1 

130.93,7 

133.19,5 

135.45,2 

147.30.4 

149.84.4 

152.38.4 

163.67,1 

166.49,3 

169.31,5 

6100 

6200 

6300 

68.85,5 

69.98,4 

71.11,2 

86.00,8 

87.47,9 

88.89,0 

103.28,2 

104.97,5 

106.66,8 

120.49.6 
122.47,1 

124.44.7 

137.71,0 

139.96,7 

142.22,5 

154.92.3 

157.46.3 
160.00,3 

172.13,7 

174.95,9 

177.78,1 

6400 

6500 

6600 

72.24,1 

73.37,0 

74.49,9 

90.30.1 

91.71.2 

93.12.3 

108.36,2 

110.05,5 

111.74,8 

126.42.2 
128.39,7 

130.37.3 

144.48,2 

146.74,0 

148.99,7 

162.54.2 

165.08.2 

167.62.2 

180.60,3 

1S3.42,5 

186.24,7 

6700 

6800 

6900 

75.62,7 

76.75,6 

77.88,5 

94.53.4 

95.94.5 

97.35.6 

113.44,1 

115.13,4 

116.82,7 

132.34.8 
134.32,3 

136.29.9 

151.25,5 

153.51,2 

155.77,0 

170.16,2 

172.70.1 

175.24.1 

189.06,9 

191.89,0 

194.71,2 

7000 

7100 

7200 

79.01,4 

80.14,2 

81.27,1 

98.76,7 

100.17.8 

101.58.9 

118.52,1 

120.21,4 

121.90,7 

138.27.4 
140.24,9 

142.22.5 

158.02,7 

160.28,5 

162.54,2 

177.78.1 

180.32.1 
182.86,0 

197.53,4 

200.35,6 

203.17,8 

7300 

7400 

7500 

82.40,0 

83.52,9 

84.65,8 

103.00,0 

104.41.1 

105.82.2 

123.60,0 

125.29,3 

126.98,6 

144.20.0 
146.17,5 

148.15.1 

164.80,0 

167.05,8 

169.31,5 

185.40.0 

187.94.0 
190.47,9 

206.00,0 

208.82,2 

211.64,4 

7600 

7700 

7800 

85.78,6 

86.91,5 

88.04,4 

107.23.3 

108.64.4 

110.05.5 

128.67,9 

130.37,3 

132.06,6 

150.12.6 
152.10,1 

154.07.7 

171.57,3 

173.83,0 

176.08,8 

193.01.9 

195.55.9 

198.09.9 

214.46,6 

217.28,8 

220.11,0 

7900 

8000 

8100 

89.17,3 

90.30,1 

91.43,0 

111.46,0 

112.87.7 

114.28.8 

133.75,9 

135.45,2 

137.14,5 

156.05,2 

158.02,7 

160.00,3 

178.34,5 

180.60,3 

182.86,0 

2Q0.63.8 

203.17.8 

205.71.8 

222.93.2 

225.75.3 
228.57,5 

8200 

8300 

8400 

92.55,9 

93.68,8 

94.81,6 

115.09,9 

117.11.0 

118.52.1 

138.83,8 

140.53,2 

142.22,5 

161.97.8 
163.95,3 

165.92.9 

185.11,8 

187.37,5 

189.63,3 

208.25,8 

210.79.7 

213.33.7 

231.39,7 

234.21,9 

237.04,1 

8500 

8600 

8700 

95.94,5 

97.07,4 

98.20,3 

119.93.2 

121.34.2 

122.75.3 

143.91,8 

145.61,1 

147.30,4 

167.90.4 
169.87,9 

171.85.5 

191.89,0 

194.14,8 

196.40,5 

215.87,7 

218.41.6 

220.95.6 

239.86,3 

242.68,5 

245.50,7 

88.00 

8900 

9000 

99.33,2 

100.46,0 

101.58,9 

124.16.4 

125.57.5 

126.98.6 

148.99,7 

150.69,0 

152.38,4 

173.83.0 
175.80,5 

177.78.1 

198.66,3 

200.92,1 

203,17,8 

223.49.6 

226.03.6 
228.57,5 

248.32,9 

251.15,1 

253.97,3 

9100 

9200 

9300 

102.71,8 

103.84,7 

104.97,5 

128.39.7 

129.80.8 

131.21.9 

154.07,7 

155.77,0 

157.46,3 

179.75.6 
181.73,2 

183.70.7 

205.43,6 

207.69,3 

209.95,1 

231.11.5 

233.65.5 

236.19.5 

256.79.5 

259.61.6 
262.43,8 

9400 

9500 

9600 

106.10,4 

107.23,3 

108.36,2 

132.63.0 

134.04.1 

135.45.2 

159.15,6 

160.84,9 

162.54,2 

185.68.2 
187.65,8 

189.63.3 

212.20,8 

214.46,6 

216.72,3 

238.73.4 

241.27.4 

243.81.4 

265.26,0 

268.08,2 

270.90,4 

9700 

9800 

9900 

109.49,0 

110.61,9 

111.74,8 

136.86.3 

138.27.4 

139.68.5 

164.23,6 

165.92,9 

167.62,2 

191.60.8 
193.58,4 

195.55.9 

218.98,1 

221.23,8 

223.49,6 

246.35.3 

248.89.3 

251.43.3 

273.72,6 

276.54,8 

279.37,0 

lOOOO 

112.87,7)  141.09,6 

169.31,5 

197.53,4 

225.75,3 

253.97,3 

282.19,2 

April  13th. — 103  DAY'S — 3 months  13  days. 
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Hate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 | 10 

Hate.  | 

IOO 

200 

300 

1,14,0 

2.27.9 

3.41.9 

1.42,5 

2.84,9 

4.27,4 

1.7l,o 

3.41.9 

5.12.9 

1.99,5 

3.98,9 

5.98,4 

_ 2.27,9 
4.55,9 
6.83,8 

2.56,4 

5.12,9 

7.69,3 

2.84.9 

5.69.9 
8.54,8 

too 

200 

300 

400 

500 

600 

4.55.9 

5.69.9 
6.83,8 

5.09,9 

7.12,3 

8.54,8 

6.83.8 

8.54.8 
10.25,8 

7.1/7, 8 
9.97,3 
11.96,7 

9.11,8 

11.39.7 

13.67.7 

10.25,8 

12.82,2 

15.38,6 

11.39.7 

14.24.7 
17.09,6 

400 

600 

600 

700 

800 

900 

7.97.8 

9.11.8 
10.25,8 

9.97,3 

11.39,7 

12.82,2 

11.90.7 

13.67.7 
15.38,6 

13.96,2 

15.95,6 

17.95,1 

15.95.6 

18.23.6 
20.'51,5 

17.95,1 

20.51,5 

23.07,9 

19.94.5 

22.79.5 
25.64,4 

700 
800 
900 
lOOO  1 
HOO 
1 200 
1300 
1400 
1600 

lOOO 

1100 

1200 

11.39.7 

12.53.7 

13.67.7 

14.24,7 

15.67.1 

17.09,6 

17.09,6 

18.80.5 

20.51.5 

19.94,5 

21.94,0 

23.98,4 

22.79,5 

25.07,4 

27.35,3 

25.64,4 

28.20,8 

30.77,3 

28.49,3 

31.34.2 

34.19.2 

1300 

1400 

1500 

1 4.81,1 

15.95.6 

17.09.6 

18.52,1 

19.94,5 

21.37,0 

22.22,5 

23.93.4 

25.64.4 

25.92,9 

27.92,3 

29.91,8 

29.63,3 

31.91.2 

34.19.2 

33.33,7 

35.90,1 

38.46,6 

37.04,1 

39.89.0 

42.74.0 

1600 

1700 

1800 

18.23,6 

19.37.5 

20.51.5 

22.79,5 

24.21,9 

25.64,4 

27.35.3 

29.06.3 

30.77.3 

31.91,2 

33.90,7 

35.90,1 

36.47.1 

38.75.1 
41.03,0 

41.03,0 

43.59,5 

46.15,9 

45.58,9 

48.43.8 

51.28.8 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

1900 

2000 

2100 

21.05.5 

22.79.5 
23.93,4 

27.00,8 

28.49,3 

29.91,8 

32.48.2 

34.19.2 
35.90,1 

37.89,6 

39.89,0 

41.88,5 

43.31,0 

45.58,9 

47.86,8 

48.72,3 

51.28,8 

53.85,2 

54.13,7 

56.98.6 

59.83.6 

2200 

2300 

2400 

25.07.4 

26.21.4 
27.35,3 

31.34.2 
32.76,7 

34.19.2 

37.61.1 

39.32.1 
41.03,0 

43.87,9 

45.87,4 

47.86,8 

50.14,8 

52.42.7 

54.70.7 

56.41,6 

58.98,1 

61.54,5 

62.68,5 

65.53.4 

68.38.4 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

28.49.3 

29.63.3 

30.77.3 

35.61.6 
37.04,1 

38.46.6 

42.74,0 

44.44.9 

46.15.9 

49.86,3 

51.85,8 

53.85,2 

56.98.6 

59.26.6 
81.54,5 

64.11,0 

66.67,4 

69.23,8 

71.23,3 

74.08.2 

76.93.2 

2600 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

31.91.2 

33.05.2 

34.19.2 

39.89.0 
41.31,5 

42.74.0 

47.80.8 

49.57.8 

51.28.8 

55.84,7 

57.84,1 

59.83,6 

63.82,5 

66.10.4 

68.38.4 

71.80,3 

74.36,7 

76.93,2 

79.78,1 

82.63,0 

85.47,9 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

35.33,2 

36.47.1 

37.61.1 

44.10.4 
45.58,9 

47.01.4 

52.99.7 

54.70.7 
56.41,6 

61.83,0 

63.82,5 

65.81,9 

70.66,3 

72.94.2 

75.22.2 

79.49,6 

82.06,0 

84.62,5 

88.32,9 

91.17,8 

94.02,7 

3TOO 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

38.75,1 

39.89.0 

41.03.0 

48.43.8 
49.86,3 

51.28.8 

58.12.6 

59.83.6 
61.54,5 

67.81,4 

69.80,8 

71.80,3 

77.50.1 

79.78.1 
82.06,0 

87.18,9 

89.75,3 

92.31,8 

96.87,7 

99.72,6 

102.57,5 

3400 

3600 

3600 

3700 

3800 

3900 

42.17.0 

43.31.0 
44.44,9 

52.71.2 
54.13,7 

55.56.2 

03.25,5 

64.96.4 

66.67.4 

73.79,7 

75.79,2 

77.78,6 

84.34,0 

86.61.9 

88.89.9 

94.88,2 

97.44,7 

100.01,1 

105.42,5 

108.27,4 

111.12,3 

3700 

3800 

3900 

4000 
4100 
i 4200 

45.58.9 

46.72.9 
47.86,8 

50.98.0 

58.41.1 
59.83,6 

08.38,4 

70.09.3 

71.80.3 

79.78,1 

81.77,5 

83.77,0 

91.17.8 

93.45.8 
95.73,7 

102.57,5 

105.14,0 

107.70,4 

113.97,3 

116.82,2 

119.67,1 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

49.00,8 

50.14.8 

51.28.8 

61.26,0 

62.68,5 

64.11,0 

73.51.2 

75.22.2 

76.93.2 

85.76,4 

87.75,9 

89.75,3 

98.01,6 

100.29,6 

102.57,5 

110.26,9 

112.83,3 

115.39,7 

122.52,1 

125.37,0 

128.21,9 

4300 

4400 

4600 

4600 

4700 

4800 

52.42.7 

53.56.7 

54.70.7 

05.53.4 
66.95,9 

68.38.4 

78.64.1 

80.35.1 
82.06,0 

91.74,8 

93.74,2 

95.73,7 

104.85,5 

107.13.4 

109.41.4 

117.96,2 

120.52,6 

123.09,0 

131.06.8 

133.91.8 
136.76,7 

4600  1 
4700 
4800  | 

4900 

5000 

5100 

55.84,7 

56.98.6 

58.12.6 

09.80.8 
71.23,3 

72.65.8 

83.77,0 

85.47.9 

87. 15. 9 

97.73,2 

99.72,6 

101.72,1 

111.69.3 

113.97.3 
116.25,2 

125.65,5 

128.21,9 

130.78,4 

139.61.6 

142.46.6 
145.31,5 

4900 
6000  ! 
6100 

5200 

5300 

5400 

59.26,6 

60.40.5 

61.54.5 

74.08.2 
75.50,7 

76.93.2 

88.89,9 

90.60.8 

92.31.8 

103.71,5 

105.71,0 

107.70,4 

118.53,2 

120.81,1 

123.09,0 

133.34,8 

135.91,2 

138.47,7 

148.16.4 

151.01.4 
153.86,3 

6200 

6300 

6400 

5500 

5600 

5700 

62.68.5 

63.82.5 
64.96,4 

78.35.0 

79.78.1 
81.20,5 

94.02.7 

95.73.7 

97.44.7 

109.69,9 

111.69,3 

113.68,8 

125.37,0 

127.64.9 

129.92.9 

141.04,1 

143.60,5 

146.17,0 

156.71.2 

159.56.2 
162.41,1 

6600 

6600 

6700 

5800 

5900 

6000 

60.10.4 

67.24.4 

68.38.4 

82.03,0 

84.05,5 

85.47,9 

99.15,0 

100.86,6 

102.57,5 

115.68,2 

117.67,7 

119.67,1 

132.20.8 

134.48.8 
136.76,7 

148.73,4 

151.29,9 

153.86,3 

165.26.0 

168.11.0 
170.95,9 

6800 

6900 

6000 

6100 

6200 

6300 

69.52.3 

70.66.3 

71.80.3 

86.90,4 

88.32,9 

89.75,3 

104.28.5 

105.99.5 
107.70,4 

121.66,6 

123.66,0 

125.65,5 

139.04,7 

141.32,6 

143.60,5 

156.42,7 

158.99,2 

161.55,6 

173.80.8 

176.65.8 
179.50,7 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

72.94.2 

74.08.2 

75.22.2 

91.17,8 

92.60,3 

94.02,7 

109.41,4 

111.12.3 

11 2. 53. 3 

127.64,9 

129.64,4 

131.63,8 

145.88,5 

148.16.4 

150.44.4 

164.12,1 

166.68,5 

169.24,9 

182.35,6 

185.20.5 

188.05.5 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

76.36,2 

77.50.1 

78.64.1 

95.45,2 

96.87,7 

98.30,1 

114.54.2 

116.25.2 

117.96.2 

133.63,3 

135.62,7 

137.62,2 

152.72,3 

155.00,3 

157.28,2 

171.81,4 

174.37,8 

176.94,2 

190.90,4 

193.75.3 

196.60.3 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

79.78.1 

80.92.1 
82.06,0 

99.72,0 

101.15,1 

102.57,5 

119.67.1 

121.38.1 
123.09,0 

139.61.6 
141.61,1 

143.60.6 

159.56,2 

161.84.1 

164.12.1 

179.50,7 

182.07,1 

184.63,6 

199.45,2 

202.30.1 

205.15.1 

7000 
7100 
7200 
7300 
7400 
7500 
7600 
7 700 
7800 
7900 
8000 
8100 
8200 
8300 
8400 
8500 
8600 
8700 

7300 

7400 

7500 

83.20.0 

84.34.0 
85.47,9 

104.00,0 

105.42,5 

106.84,9 

124.80.0 

126.51.0 
128.21,9 

145.60,0 

147.59,5 

149.58,9 

166.40,0 

168.67.9 

170.95.9 

187.20,0 
189.76,4 
192  32,9 

20S-00,0 

210.84.9 

213.69.9 

7600 

7700 

7800 

86.61.9 

87.75.9 

88.89.9 

108.27,4 

109.69,9 

111.12,3 

129.92,9 

131.63.8 

133.34.8 

151.5S,4 

153.57,8 

155.57,3 

173.23.8 

175.51.8 
177.79,7 

194.89,3 

197.45,8 

200.02,2 

216.54,8 

219.39.7 

222.24.7 

7900 

8000 

8100 

90.03.8 

91.17.8 

92.31.8 

112.54,8 

113.97,3 

115.39,7 

135.05,8 

136.76.7 

138.47.7 

157.56,7 

159.56,2 

161.55,6 

180.07,7 
182.35, f 
184.63,6 

202.58,6 

205.15,1 

207.71,5 

225.09,6 

227.94.5 

230.79.5 

8200 

8300 

8400 

93.45,8 

94.59.7 

95.73.7 

116.82,2 

118.24,7 

119.67,1 

140.18.6 

141.89.6 
143.60,5 

163.55,1 

1C5.54,5 

167.54,0 

186.91,6 

189.19,5 

191.47,4 

210.27,9 

212.84,4 

215.40,8 

233.64,4 

236.49,3 

239.34,2 

8500 

8600 

8700 

96.87,7 

98.01.6 

99.15.6 

121.09,6 

122.52,1 

123.94,5 

145.31.5 

147.02.5 
148.73,4 

169.53,4 

171.52,9 

173.52,3 

193.75.3 

196.03.3 
198.31,2 

217.97,3 

220.53,7 

223.10,1 

242.19,2 

245.04,1 

247.89,0 

8800 

8900 

9000 

100.89.6 

101.43.6 
102.57,5 

125.37,0 

126.79,5 

128.21,9 

150.44,4 

152.15.3 

153.86.3 

175.51,8 

177.51,2 

179.50,7 

200.59,2 

202.87.1 

205.15.1 

225.66,6 

228.23,0 

230.79,5 

250.74,0 

253.58,9 

256.43,8 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

103.71.5 

104.85.5 

105.99.5 

129.64,4 

131.06,8 

132.49,3 

155.57,3 

157.28.2 

158.99.2 

181.50,1 

183.49,6 

185.49,0 

207.43.0 

209.71.0 
211.98,9 

233.35,9 

235.92,3 

238.48,8 

259.28,8 

262.13,7 

264.98,6 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

107.13.4 

108.27.4 

109.41.4 

133.91,8 

135.34,2 

136.76,7 

160.70.1 

162.41.1 

164.12.1 

187.48,5 

189.47,9 

191.47,4 

214.26.8 

216.54.8 
218.82,7 

241.05,2 

243.61,6 

246.18,1 

267.83,6 

270.68,5 

273.53,4 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

110.55.3 

111.69.3 

112.83.3 

138.19,2 

139.61,6 

141.04,1 

165.83.0 

167.54.0 
169.24,9 

193.46.8 
195.46,3 

197.45.8 

221.10,7 

223.38.6 

225.66.6 

248.74,5 

251.31,0 

253.87,4 

276.38,4 

279.23,3 

282.08,2 

9700 

9800 

9900 

113.97,3 

142.46,6 

170.95,9 

199.45,2 

227.94,5 

256.43,8 

284.93,2 

lOOOO 

April  14th— 104  DAYS— 3 months  14  days. 


-f-i 

E 

<c 

105  DAYS. 

-+-i 

E 

< 

106  DAYS. 

-f-i 

E 

< 

Rate. 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

1 9 

10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

100 

200 

300 

1.15.1 

2.30.1 

3.45.2 

1.43,8 

2.87,7 

4.31,5 

1.72,6 

3.45,2 

5.17,8 

2.01,4 

4.02,7 

6.04,1 

2.30,1 

4.60.3 

6.90.4 

2.58,9 

5.17,8 

7.76,7 

2.87,7 

5.75,3 

8.63,0 

100 

300 

300 

1.16,2 

2.32,3 

3.48,5 

1.45,2 

2.90,4 

4.35,6 

1.74,2 

3.48,5 

5.22,7 

2.03,3 

4.06,6 

6.09,9 

2.32,3 

4.64,7 

6.97,0 

2.61,4 

5.22,7 

7.84,1 

2.90,4 

5.80,8 

8.71,2 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

4160.3 

5.75.3 

6.90.4 

5.75,3 

7.19,2 

8.63,0 

6.90,4 

8.63,0 

10.35,6 

8.05,5 

10.06,8 

12.08,2 

9.20,5 

11.50.7 

13.80.8 

10.35,6 

12.94,5 

15.53;4 

11.50,7 

14.38,4 

17.26,0 

400 

500 

600 

4.64.7 

5.80.8 
6.97,0 

5.80,8 

7.26,0 

8.71,2 

6.97,0 

8.71,2 

10.45,5 

8.13,2 

10.16,4 

12.19,7 

9.29,3 

11.61,6 

13.94,0 

10.45,5 

13.06,8 

15.68,2 

11.61,6 

14.52,1 

17.42,5 

400 

500 

OOO 

700 

800 

OOO 

700 

800 

900 

8.05.5 

9.20.5 
10. 35, .6 

10.06,8 

11.50,7 

12.94,5 

12.08,2 

13.80,8 

15.53,4 

14.09,6 

16.11,0 

18.12,3 

16.11,0 

18.41.1 

20.71.2 

18.12,3 

20.71,2 

23.30,1 

20.13,7 

23.01,4 

25.89,0 

Too 

800 

900 

8.13.2 

9.29.3 
10.45,5 

10.16,4 

11.61,6 

13.06,8 

12.19,7 

13.94,0 

15.68,2 

14.23,0 

16.26,3 

18.29,6 

16.26,3 

18.58,6 

20.91,0 

18.29,6 

20.91,0 

23.52,3 

20.32,9 

23.23,3 

26.13,7 

1600 

1100 

1200 

11.50.7 

12.65.8 

13.80.8 

14.38,4 

15.82,2 

17.26,0 

17.26,0 

18.98,6 

20.71,2 

20.13,7 

22.15,1 

24.16,4 

23.01.4 

25.31.5 

27.61.6 

25.89,0 

28.47,9 

31.06,8 

28.76,7 

31.64,4 

34.52,1 

IOOO 

1100 

1200 

11.61,6 

12.77,8 

13.94,0 

14.52,1 

15.97,3 

17.42,5 

17.42,5 

19.16,7 

20.91,0 

20.32,9 

22.36,2 

24.39,5 

23.23,3 

25.55,6 

27.87,9 

26.13,7 

28.75,1 

31.36,4 

29.04,1 

31.94,5 

34.84,9 

IOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

14.95,9 

16.11,0 

17.26,0 

18.69,9 

20.13,7 

21.57,5 

22.43,8 

24.16,4 

25.89,0 

26.17,8 

28.19,2 

30.20,5 

29.91.8 

32.21.9 
34.52,1 

33.65,8 

36.24,7 

38.83,6 

37.39,7 

40.27,4 

43.15,1 

1300 

1400 

1500 

15.10,1 

16.26,3 

17.42,5 

18.87,7 

20.32,9 

21.78,1 

22.65,2 

24.39,5 

26.13,7 

26.42,7 

28.46,0 

30.49,3 

30.20,3 

32.52,6 

34.84,9 

33.97,8 

36.59,2 

39.20,5 

37.75,3 

40.65,8 

43.56,2 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

18.41.1 

19.56.2 

20.71.2 

23.01,4 

24.45,2 

25.89,0 

27.61,6 

29.34,2 

31.06,8 

32.21,9 

34.22,3 

36.24,7 

36.82.2 

39.12.3 
41.42,5 

41.42,5 

44.01,4 

46.60,3 

46.02,7 

48.90,4 

51.78,1 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

18.58,6 

19.74,8 

20.91,0 

23.23,3 

24.68,5 

26.13,7 

27.87,9 

29.62,2 

31.36,4 

32.52,6 

34.55,9 

36.59,2 

37.17,3 

39.49,6 

41.81,9 

41.81,9 

44.43,3 

47.04,7 

46.46,6 

49.37,0 

52.27,4 

IOOO 

1700 

1800 

IOOO 

2000 

2100 

21.86.3 

23.01.4 

24.16.4 

27.32,9 

28.76,7 

30.20,5 

32.79,5 

34.52,1 

36.24,7 

38.26,0 

40.27,4 

42.28,8 

43.72.6 

46.02.7 
48.32,9 

49.19,2 

51.78,1 

54.37,0 

54.65,8 

57.53,4 

60.41,1 

22.07,1 

23.23,3 

24.39,5 

27.58,9 

29.04,1 

30.49,3 

33.10,7 

34.84,9 

36.59,2 

38.62,5 

40.65,8 

42.69,0 

44.14,2 

46.46,6 

48.78,9 

49.66,0 

52.27,4 

54.88,8 

55.17,8 

58.08,2 

60.98,6 

2200 

2300 

2400 

25.31.5 

26.46.6 

27.61.6 

31.64,4 

33.08,2 

34.52,1 

37.97,3 

39.69,9 

41.42,5 

44.30,1 

46.31,5 

48.32,9 

50.63,0 

52.93.2 

55.23.3 

56.95,9 

59.54,8 

62.13,7 

63.28,8 

66.16,4 

69.04,1 

2200 

2300 

2400 

25.55,6 

26.71.8 

27.87.9 

31.94,5 

33.39,7 

34.84,9 

38.33,4 

40.07,7 

41.81,9 

44.72,3 

46.75,6 

48.78,9 

51.11,2 

53.43,6 

55.75,9 

57.50,1 

60.11,5 

62.72,9 

63.89,0 

66.79,5 

69.69,9 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

28.76.7 

29.91.8 

31.06.8 

35.95,9 

37.39,7 

38.83,6 

43.15  1 
44.87,7 
46.60,3 

50.34,2 

52.35,6 

54.37,0 

57.53,4 

59.83.6 

62.13.7 

64.72,6 

67.31,5 

69.90,4 

71.91,8 

74.79,5 

77.67,1 

2500 

2600 

2700 

29.04,1, 

30.20.3 

31.36.4 

36.30,1 

37.75,3 

39.20,5 

43.56,2 

45.30,4 

47.04,7 

50.82,2 

52.85,5 

54.88,8 

58.08,2 

60.40,5 

62.72,9 

65.34,2 

67.95,6 

70.57,0 

72.60,3 

75.50,7 

78.41,1 

2500 

2G00 

2700 

2800 

2900 

3000 

32.21,9 

33.37.0 

34.52.1 

40.27,4 

41.71,2 

43.15,1 

48.32,9 

50.05,5 

51.78,1 

56.38,4 

58.39,7 

60.41,1 

64.43,8 

66.74.0 

69.04.1 

72.49,3 

75.08,2 

77.67,1 

80.54,8 

83.42,5 

86.30,1 

2800 

2900 

3000 

32.52,6 

33.68.8 

34.84.9 

40.65,8 

42.11,0 

43.56,2 

48.78,9 

50.53,2 

52.27,4 

56.92,1 

58.95,3 

60.98*6 

65.05,2 

67.37,5 

69.69,9 

73.18,4 

75.79,7 

78.41,1 

81.31,5 

84.21,9 

87.12,3 

2800 

2000 

3000 

3100 
! 3200 
3300 

35.67.1 

36.82.2 

37.97.3 

44.58,9 

46.02,7 

47.46,6 

53.50,7 

55.23,3 

56.95,9 

62.42,5 

64.43,8 

66.45,2 

71.34,2 

73.64.4 

75.94.5 

80.26,0 

82.84,9 

85.43,8 

89.17,8 

92.05,5 

94.93,2 

3100 

3200 

3300 

36.01,1 

37.17.3 

38.33.4 

45.01,4 

46.46,6 

47.91,8 

54.01,6 

55.75,9 

57.50,1 

63.01,9 

65.05,2 

67.08,5 

72.02,2 

74.34,5 

76.66,8 

81.02,5 

83.63,8 

86.25,2 

90.02,7 

92.93,2 

95.83,6 

3100 

3200 

3300 

3400 
i 3500 
3600 

39.12.3 

40.27.4 

41.42.5 

48.90,4 

50.34,2 

51.78,1 

58.68,5 

60.41,1 

62.13,7 

68.46,6 
70.47,9 
. 72.49,3 

78.24.7 

80.54.8 

82.84.9 

88.02,7 

90.61,6 

93.20,5 

97.80,8 

100.68,5 

103.56,2 

3400 

3500 

3600 

39.49,6 
40.65,8 
' 41.81,9 

49.37,0 

50.82,2 

52.27,4 

59.24,4 

60.98,6 

62.72,9 

69.11,8 

71.15,1 

73.18,4 

78.99,2 

81.31,5 

83.63,8 

88.86,6 

91.47,9 

94.09,3 

98.74,0 

101.64,4 

104.54,8 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

42.57.5 

43.72.6 

44.87.7 

53.21,9 

54.65. 5 

56.09.6 

63.86,3 

65.58,9 

67.31,5 

74.50,7 

76.52,1 

78.53,4 

85.15.1 

87.45.2 

89.75.3 

95.79,5 

98.38,4 

100.97,3 

106.43,8 

109.31,5 

112.19,2 

3700 

3800 

3900 

42.98.1 

44.14.2 
45.30,4 

53.72,6 

55.17,8 

56.63,0 

64.47,1 

66.21,4 

67.95,6 

75.21,6 

77.24,9 

79.28,2 

85.96,2 

88.28,5 

90.60,8 

96.70,7 

99.32,1 

101.93,4 

107.45,2 

110.35,6 

113.26,0 

3700 

3800 

3000 

4000 

4100 

4200 

46.02.7 

47.17.8 

48.32.9 

57.53,4 

53.97,3 

60.41,1 

69.04,1 

70.76,7 

72.49,3 

80.54,8 

82.56,2 

84.57,5 

92.05.5 

94.35.6 
96.65,8 

103.56,2 

106.15,1 

108.74,0 

115.06,8 

117.94,5 

120.82,2 

4000 

4100 

4200 

46.46.6 

47.62.7 
48.78,9 

58.08,2 

59.53,4 

60.98,6 

69.69,9 

71.44,1 

73.18,4 

81.31,5 

83.34,8 

85.38,1 

92.93,2 

95.25,5 

97.57,8 

104.54,8 

107.16,2 

109.77,5 

116.16,4 

119.06,8 

121.97,3 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

49.47,9 

50.63.0 

51.78.1 

61.84,9 

63.28,8 

64.72,6 

74.21,9 

75.94,5 

77.67,1 

86.58,9 

88.60,3 

90.61,6 

98.95,9 

101.26,0 

103.56,2 

111.32,9 

113.91,8 

116.50,7 

123.69,9 

126.57,5 

129.45,2 

4300 

4400 

4500 

49.95.1 

51.11.2 
52.27,4 

62.43,8 

63.89,0 

65.34,2 

74.92,6 

76.66,8 

78.41,1 

87.41,4 

89.44,7 

91.47,9 

99.90,1 

102.22,5 

104.54,8 

112.38,9 

115.00,3 

117.61,6 

121.87,7 

127.78,1 

130.68,5 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

52.93.2 

54.08.2 
55.23,5 

66.16,4 

67.60,3 

69.04,1 

79.39,7 

81.12,3 

82.84,9 

92.63,0 

94.64,4 

96.65,8 

105.86.3 

108.16.4 
110.46,6 

119.09,6 

121.68,5 

124.27,4 

132.32,9 

135.20,5 

138.08,2 

4600 

4700 

4800 

53.43.6 

54.59.7 
55.75,9 

66.79,5 

68.24,7 

69.69,9 

80.15,3 

81.89,6 

83.63,8 

93.51,2 

95.54,5 

97.57,8 

106.87,1 

109.19,5 

111.51,8 

120.23,0 

122.84,4 

125.45,8 

133.58,9 

136.49,3 

139.39,7 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

56.38.4 

57.53.4 

58.68.5 

70.47,9 

71.91,8 

73.35,6 

84.57,5 

86.30,1 

88.02,7 

98.67,1 

100.68,5 

102.69,9 

112.76.7 

115.06.8 
117.37,0 

126.86.3 

129.45,2 

132.04,1 

140.95,9 

143.83,6 

146.71,2 

4900 

5000 

5100 

56.92.1 

58.08.2 
59.24,4 

71.15,1 

72.60,3 

74.05,5 

85.38,1 

87.12,3 

88.86,6 

99.61,1 

101.64,4 

103.67,7 

113.84,1 

116.16,4 

118.48,8 

128.07,1 

130.68,5 

133.29,9 

142.30,1 

145.20,5 

148.11,0 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

59.83.6 

60.98.6 

62.13.7 

74.79,5 

76.23,3 

77.67,1 

89.75,3 

91.47,9 

93.20,5 

104.71,2 

106.72,6 

108.74,0 

119.67,1 

121.97.3 

124.27.4 

134.63,0 

137.21,9 

139.80,8 

149.58,9 

152.46,6 

155.34,2 

5200 

5300 

5400 

60.40,5 

61.56,7 

62.72,9 

75.50,7 

76.95,9 

78.41,1 

90.60,8 

92.35,1 

94.09,3 

105.71,0 

107.74,2 

109.77,5 

120.81,1 

123.13,4 

125.45,8 

135.91,2 

138.52,6 

141.14,0 

151.01,4 

153.91,8 

156.82,2 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

63.28.8 

64.43.8 

65.58.9 

79.11,0 

80.54,8 

81.98,6 

94.93,2 

96.65,8 

98.38,4 

110.75,3 

112.76,7 

114.78,1 

126.57,5 

128.87.7 

131.17.8 

142.39,7 

144.98,6 

147.57,5 

158.21,9 

161.09,6 

163.97,3 

5500 

5600 

5700 

63.89,0 

65.05,2 

66.21,4 

79.86,3 

81.31,5 

82.76,7 

95.83,6 

97.57,8 

99.32,1 

111.80,8 

113.84,1 

115.87,4 

127.78,1 

130.10,4 

132.42,7 

143.75,3 

146.36,7 

148.98,1 

159.72,6 

162.63,0 

165.53,4 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

6000 

66.74.0 

67.89.0 

69.04.1 

83.42,5 

84.86,3 

86.30,1 

100.11,0 

101.83,6 

103.56,2 

116.79,5 

118.80,8 

120.82,2 

133.47,9 

135.78.1 

138.08.2 

150.16,4 

152.75,3 

155.34,2 

166.84,9 

169.72,6 

172.60,3 

1 5800 
5900 
6000 

67.37,5 

68.53,7 

69.69,9 

84.21,9 

85.67,1 

87.12,3 

101.06,3 

102.80,5 

104.54,8 

117.90,7 

119.94,0 

121.97,3 

134.75,1 

137.07,4 

139.39,7 

151.59,5 

154.20,8 

156.82,2 

168.43,8 

171.34,2 

174.24,7 

5800 

5000 

GOOO 

oloo 

6200 

6300 

70.19.2 

71.34.2 

72.49.3 

87.74,0 

89.17,8 

90.61,6 

105.28,8 

107.01,4 

108.74,0 

122.83,6 

124.84,9 

126.86,3 

140.38.4 

142.68.5 

144.98.6 

157.93,2 

160.52,1 

163.11,0 

175.47,9 

178.35,6 

181.23,3 

6100 

6200 

6300 

70.86,0 

72.02,2 

73.18,4 

88.57,5 

90.02,7 

91.47,9 

106.29,0 

108.03,3 

109.77,5 

124.00,5 

126.03,8 

128.07,1 

141.72,1 

144.04,4 

146.36,7 

159.43,6 

162.04,9 

164.66,:’ 

177.15,1 

180.05,5 

182.95,9 

OlOO 

0200 

0300 

6400 

6500 

6600 

73.64.4 

74.79.5 

75.94.5 

92.05,5 

93.49,3 

94.93,2 

110.46,6 

112.19,2 

113.91,8 

128.87,7 

130.89,0 

132.90,4 

147.28.8 

149.58.9 
151.89,0 

165.69,9 

168.28,8 

170.87,7 

184.11,0 

186.98,6 

189.86,3 

6400 

6500 

6600 

74.34,5 

75.50.7 

76.66.8 

92.93,2 

94.38,4 

95.83,6 

111.51,8 

113.26,0 

115.00,3 

130.10,4 

132.13,7 

134.17,0 

148.69,0 

151.01,4 

153.33,7 

167.27,7 

169.89,0 

172.50,4 

185.86,3 

188.76,7 

191.67,1 

0400 

0500 

GOOO 

6700 

6800 

6900 

77.09.6 

78.24.7 

79.39.7 

96.37,0 

97.80,8 

99.24,7 

115.64,4 

117.37,0 

119.09,6 

134.91,8 

136.93,2 

138.94,5 

154.19.2 

156.49.3 
158.79,5 

173.46,6 

176.05,5 

178.64,4 

192.74,0 

195.61,6 

198.49,3 

6700 

6800 

6900 

77.83,0 

78.99.2 

80.15.3 

97.28,8 

98.74,0 

100.19,2 

116.74,5 

118.48,8 

120.23,0 

136.20,3 

138.23,6 

140.26,8 

155.66,0 

157.98,4 

160.30,7 

175.11,8 
177.73,2 
ISO. .34, 5 

194.57,5 

197.47,9 

200.38,4 

0700 

0800 

0900 

7000 

7100 

7200 

. 80.54,8 

81.69.9 

82.84.9 

100.68,5 

102.12,3 

103.56,2 

120.82,2 

122.54,8 

124.27,4 

140.95,9 

142.97,3 

144.98,6 

161.09.6 

163.39.7 
165.69,9 

181.23,3 

183.82,2 

186.41,1 

201.37,0 

204.24,7 

207.12,3 

7000 

7100 

7200 

81.31,5 

82.47.7 

83.63.8 

101.64,4 

103.09,6 

104.54,8 

121.97,3 

123.71,5 

125.45,8 

142.30,1 

144.33,4 

146.36,7 

162.63,0 

164.95,3 

167.27,7 

182.95,9 

185.57,3 

188.18,6 

203.28,8 

206.19,£ 

209.09,6 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

84.00,0 

85.15.1 

86.30.1 

105.00,0 

106.43,8 

107.87,7 

126.00,0 

127.72,6 

129.45,2 

147.00,0 

149.01,4 

151.02,7 

168.00,0 

170.30,1 

172.60,3 

189.00,0 

191.58,9 

194.17,8 

210.00,0 

212.87,7 

215.75,3 

7300 

7400 

7500 

84.80,0 
85.96,2 
87J  2, 3 

106.00,0 

107.45,2 

108.90,4 

127.20,0 

128.94,2 

130.68,5 

148.40,0 

150.43,3 

152.46,6 

169.60,0 

171.92,3 

174.24,7 

190.80,0 

193.41,4 

196.02,7 

212.00,0 

214.90,4 

217.80,8 

7300 

7400 

7500 

7600 
7 700 
7800 
7900 
8000 
8100 

87.45.2 

88.60.3 

89.75.3 

109.31,5 

110.75,3 

112.19,2 

131.17,8 

132.90,4 

134.63*0 

153.04,1 

155.05,5 

157.06,8 

1/4.90,4 

177.20,5 

179.50,7 

196.76,7 

199.35,6 

201.94,5 

218.63,0' 

221.50,7 

224.38,4 

7600 

7700 

7800 

88.28,5 

89.44.7 

90.60.8 

110.35,6 
111. 80, 8 
113.26,0 

132.42,7 

134.17,0 

135.91,2 

154.49,9 

156.53,2 

158.56,4 

176.57,0 

178.89,3 

181.21,6 

198.64,1 

201.25,5 

203.86,8 

220.71,2 

223.61,6 

226.52,1 

7000 
7 700 
7800 

90.90.4 

92.05.5 

93.20.5 

113.63,0 

115.06,8 

116.50,7 

136.35,6 

138.08,2 

139.80,8 

159.08,2 

161.09,6 

163.11,0 

181.80,8 

184.11.0 

186.41.1 

204.53,4 

207.12,3 

209.71,2 

227.26,0 
230. 1&7 
233.01,4, 

7900 

8000 

8100 

91.77,0 

92.93.2 

94.09.3 

114.71,2 

116.16,4 

117.61,6 

137.65,5 

139.39,7 

141.14,0 

160.59,7 

162.63,0 

164.66,3 

183.54,0 
185. S6, 3 
188.18,6 

206.48,2 

209.09,6 

211.71,0 

229.42,5 

232.32,9 

235.23,3 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

94.35.6 

95.50.7 

96.65.8 

117.94,5 

119.38,4 

120.82,2 

141.53,4 

143.26,0 

144.98,6 

165.12,3 

167.13,7 

169.15,1 

188.71,2 

191.01.4 

193.31.5 

212.30,1 

214.89,0 

217.47,9 

235.89,0 

238.76,7 

241.64,4 

8200 

«300 

8400 

95.25.5 

96.41.6 
*97.57,8 

119.06,8 

120.52,1 

121.97,3 

142.88,2 

144.62,5 

146.36,7 

166.69,6 

168.72,9 

170.76,2 

190.51,0 

192.83,3 

195.15,6 

214.32,3 
216.93,7 
219. .,5,1 

238.13,7 

241.04,1 

243.94,5 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

97.80.8 

98.95.9 
100.11,0 

122.26,0 

123.69,9 

125.13.7 

146.71,2 

148.43,8 

150.16,4 

171.16,4 

173.17,8 

175.19,2 

195.61,6 

197.91.8 

200.21.9 

220.06,8 

222.65,8 

225.24,7 

244.52,1 

247.39,7 

250.27,4 

“850H 

8600 

8700 

..  98.74,0 
99.90,1 
101.06,3 

123.42,5 

124.87,7 

126.32,9 

148.11,0 
149.85,2 
151  59,5 

172.79,5 

174.82,7 

176.86,0 

197.47,9 

199.80,3 

202.12,6 

222.16,4 

224.77,8 

227.39,2 

246.84,9 

249.75,3 

252.65,8 

8500 

8000 

8700 

101.26,0 

102.41.1 

103.56.2 

126.57,5 

128.01,4 

129.45,2 

151.89,0 

153.61,6 

155.34,2 

177.20,5 

179.21,9 

181.23,3 

202.52.1 

204.82.2 

207.12.3 

227.83,6 

230.42,5 

233.01,4 

253:15,1 

256.02,7 

258.90,4 

8800 

8900 

9000 

102.22.5 

103.38.6 
104.54,8 

127.78,1 

129.23,3 

130.68,5 

153.33,7 

155.07,9 

156.82,2 

178.89,3 

180.92,6 

182.95,9 

204.44,9 

206.77,3 

209.09,6 

230.00,5 

232.61,9 

235.23,3 

255.56,2 

258.46,6 

261.37,0 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

104.71.2 

105.86.3 

107.01.4 

130.89,0 

132.32,9 

133.76,7 

157.06,8 

158.79,5 

160.52,1 

183.24,7 

185.26,0 

187.27,4 

209.42.5 

211.72.6 

214.02.7 

235.60,3 

238.19,2 

240.78,1 

261.78,1 

264.65,8 

267.53,4 

9100 

9200 

9300 

105.41,0 

106.87^1 

108.03,3 

132.13,7 

133.58,9 

'135.04,1 

158.56,4 

160.30,7 

162.04,9 

184.99,2 

187.02,5 

189.05,8 

211,41,9]  237.84,7 
2]3.7\2  240.46,0 
216.06, 6|  248.07,4 

264.27,4 

267.17,8 

270.08,2 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

108.16.4 

109.31.5 

110.46.6 

135.20,5 

136.64,4 

138.08,2 

162.24,7 

163.97,3 

165.69,9 

189.28,8 

191.30,1 

193.31,5 

216.32,9 

218.63,0 

220.93,2 

243.37,0 

245.95,9 

248.54,8 

270.41,1 

273.28,8 

276.16,4 

9400 

9500 

9600 

109.19.5 

110.35.6 
111.51,8 

7136.49, 3 
137.94,5 
139.39,7 

163.79,2 

165.53,4 

167.27,7 

191.09,0 

193.12,3 

195.15,6 

218.38,9 

220.71,2 

223.03,6 

245.68,8 

248.30,1 

250.91,5 

272.98,6 

275.89,0 

278.79,5 

9400 

9500 

9000 

9700 

9800 

9900 

111.61,6 

112.76.7 

113.91.8 

139.52,1 

140.95,9 

142.39,7 

167.42,5 

169.15,1 

170.87,7 

195.32,9 

197.34,2 

199.35,6 

223.23.3 

225.53.4 
227.83,6 

251.13,7 

253.72,6 

256.31,5 

279.04,1 

281.91,8 

284.79,5 

9700 

9800 

9900 

112.67,9 

113.84,1 

115.00,3 

140.84,9 

142.30,1 

143.75,3 

169.01,9 

170.76,2 

172.50,4 

197.18,9 
199.22,2 
2(»1.25, 5 

225.35,9 
227. 6S, 2 
230.00,5 

253.52,9 
256.14,2 
258. 75,6| 

281.69,9 

284.60,3 

287.50,7 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

115.06, 8 

143.83,6 

172.60,3 

ft 

201.37,0 



230.13,71  258.90,4 

287.67,1 

lOOOO 

116.16,4 

1 45.20, 5|  174.24,7 

203.28,8 

232.32,9,  261.37,0] 

290.41,1 

lOOOO 

April  15th — 105  DAY’S— 3 months  15  days. 


April  16th— 106  DAYS— 3 months  16  days. 


I 


-M 

E 

< , 

107  DAYS. 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

100 

200 

300 

1.17,3 

2.34,5 

3.51,8 

1.46.6 
2.93,2 

4.39.7 

1.75,9 

3.51,8 

5.27,7 

2.05,2 

4.10,4 

6.15,6 

2.34.5 
4.69,0 

7.03.6 

2.63,8 

5.27,7 

7.91,5 

2~93/T 

5.86,3 

8.79,5 

400 

500 

600 

4.69,0 

5.86,3 

7.03,6 

6.86,3 

7.32,9 

8.79,5 

7.03,6 

8.79,5 

10.55,3 

8.20,8 

10.26,0 

12.31,2 

9.38,1 

11.72,6 

14.07,1 

10.55,3 

13.19,2 

15.83,0 

11.72,6 

14.65.8 

17.58.9 

700 

800 

900 

8.20,8 

9.38,1 

10.55,3 

10.26,0 

11.72,6 

13.19,2 

12.31,2 

14.07,1 

15.83,0 

14.36,4 

16.41,6 

18.46,8 

16.41.6 
18.76,2 

21.10.7 

18.46,8 

21.10,7 

28.74,5 

20.52.1  | 

23.45.2 
26.38,4 

lOOO 

1100 

1200 

11.72,6 

12.89,9 

14.07,1 

1 4.65.8 
16.12,3 

17.58.9 

17.58,9 

19.34,8 

21.10,7 

20.52,1 

22.57,3 

24.62,5 

23.45.2 
25.79,7 

28.14.2 

26.38,4 

29.02,2 

31.66,0 

29.31,5 

32.24.7 

35.17.8 

1300 

1400 

1500 

16.24,4 

16.41,6 

17.58,9 

19.05.5 
20.52,1 

21.98.6 

22.86,6 

24.62,5 

26.38,4 

26.67,7 

28.72,9 

30.78,1 

30.48.8 
32.83,3 

35.17.8 

34.29,9 

36.93,7 

39.57,5 

38.11.0 

41.04.1 
43.97,3 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

18.76,2 

19.93,4 

21.10,7 

23.45,2 

24.91,8 

26.38,4 

28.14,2 

29.90,1 

31.66,0 

32.83,3 

34.88,5 

36.93,7 

37.52.3 
39.86,8 

42.21.4 

42.21,4 

44.85,2 

47.49,0 

46.90,4 

49.83.6 

52.76.7 

22.27,9 

23.45,2 

24.62,5 

27.84,9 

29.31,5 

30.78,1 

33.41,9 

35.17,8 

36.93,7 

38.98,9 

41.04,1 

43.09,3 

44.55.9 
46.90,4 

49.21.9 

50.12,9 

52.76,7 

55.40,5 

55.69,9 

58.63,0 

61.56,2 

2200 

2300 

2400 

25.79,7 

26.97,0 

28.14,2 

32.24.7 
33.71,2 

35.17.8 

38.69,6 

40.45,5 

42.21,4 

45.14,5 

47.19,7 

49.24,9 

51.59.5 
53.94,0 

56.28.5 

58.04,4 

60.68,2 

63.32,1 

64.49,3 

67.42.5 

70.35.6 

2500 

2600 

2700 

29.31,5 

30.48,8 

31.66,0 

36.64.4 
38.11,0 

39.57.5 

43.97,3 

45.73,2 

47.49,0 

51.30,1 

53.35,3 

55.40,5 

58.63.0 
60.97,5 

63.32.1 

65.95,9 

68.59,7 

71.23,6 

# 73.28,8 
76.21,9 
79.15,1 

2800 

2900 

3000 

32.83,3 
34.00,5 
• 35.17,8 

41.04,1 

42.50,7 

43.97,3 

49.24,9 

51.00,8 

52.76,7 

57.45,8 

59.51,0 

61.56,2 

65.66,  ♦ 
68.01,1 
70.35,6 

73.87,4 

76.51,2 

79.15,1 

82.08,2 

85.01.4 

87.94.5 

3100 

3200 

3300 

36.35,1 

37.52,3 

38.69,6 

45.43,8 

46.90/ 

48.37,0 

54.52,6 

56.28,5 

58.04,4 

63.61,4 

65.66,6 

67.71,8 

72.70.1 
75.04,7 

77.39.2 

81.78,9 

84.42,7 

87.06,6 

90.87.7 

93.80.8 
96.74,0 

| 3400 
| 3500 
3600 

39.86,8 

41.04,1 

42.21,4 

49.83.6 
51.30,1 

52.76.7 

59.80,3 

61.56,2 

63.32,1 

69.77,0 

.71.82,2 

73.87,4 

79.73.7 
82.08,2 

84.42.7 

89.70,4 

92.34,2 

94.98,1 

99.67,1 

102.60.3 

105.53.4 

3700 

3800 

3900 

43.38,6 

44.55,9 

45.73,2 

54.23.3 
55.69,9 

57.16.4 

65.07,9 

66.83,8 

68.59,7 

75.92,6 

77.97,8 

80.03,0 

86.77^3 

89.11,8 

91.46,3 

97.61,9 

100.25,8 

102.89,6 

108.46.6 

111.39.7 
114.32,9 

4000 

4100 

4200 

46.90,4 

48.07,7 

49.24,9 

68.63,0 

60.09,6 

61.56,2 

70.35,6 

72.11,5 

73.87,4 

82.08,2 

84.13,4 

86.18,6 

93.80.8 
96.15,3 

98.49.9 

105.53.1 
108.17,3 

110.81.1 

117.26,0 

‘120.19,2 

123.12,3 

4300 

4400 

4500 

50.42,2 

51.59,5 

52.76,7 

63.02,7 

64.49,3 

65.95,9 

75.63,3 

77.39,2 

79.15,1 

88.23,8 

90.29,0 

92.34,2 

100.84.4 
103.18,9 

105.53.4 

113.44,9 

116.08,8 

118.72,6 

126.05.5 

128.98.6 
131.91,8 

4600 

4700 

4800 

53.94,0 

55.11,2 

56.28,5 

67.42.5 
68.89,0 

70.35.6 

80.91,0 

82.66,8 

84.42,7 

94.39,5 

96.44,7 

98.49,9 

107.87,9 

110.22,5 

112.57,0 

121.36,4 

124.00,3 

126.64,1 

134.84,9 

137.78.1 

140.71.2  j 

4900 

5000 

5100 

57.45,8 

58.63,0 

59.80,3 

71.82.2 
73.28,8 

74.75.3 

86.18,6 

87.94,5 

89.70,4 

100.55,1 

102.60,3 

104.65,5 

114.91.5 
117.26,0 

119.60.5 

129.27,9 

131.91,8 

134.55,6 

143.64.4  ! 

146.57.5 
149.50,7 

1 5200 
5300 
5400 

60.97,5 

62.14,8 

63.32,1 

76.21,9 

77.68,5 

79.15,1 

91.46,3 

93.22,2 

94.98,1 

106.70,7 

108.75,9 

110.81,1 

121.95,1 

124.29,6 

126.6J,1 

137.19,5 

139.83,3 

142.47,1 

152.43,8 

155.37,0- 

158.30,1 

5500 

5600 

5700 

64.49,3 

65.66,6 

66.83,8 

80.61,6 

82.08,2 

83.54,8 

96.74,0 

98.49,9 

100.25,8 

112.86,3 

114.91,5 

116.96,7 

128.98.6 
131.33,2 

133.67.7 

145.11,0 

147.74,8 

150.38,6 

161.23.3 

164.16.4 
167.09,6 

| 5800 
5900 
! 6000 

68.01,1 

69.18,4 

70.35,6 

85.01.4 
86.47,9 

87.94.5 

102.01,6 

103.77,5 

105.53,4 

119.01,9 

121.07,1 

123.12,3 

136.02.2 
138.36,7 

140.71.2 

153.02,5 

155.66,3 

158.30,1 

170.02,7  i 
172.95,9  1 
175.89,0 

6100 
6200 
| 6300 

71.52,9 

72.70,1 

73.87,4 

89.41.1 
90.87,7 

92.34.2 

107.29,3 

109.05,2 

110.81,1 

125.17,5 

127.22,7 

129.27,9 

143.05.8 
145.40,3 

147.74.8 

160.94,0 
163. 57,  S 
166.21,6 

178.82.2 

181.75.3 
184.68,5 

6400 
6500 
1 6600 

75.04,7 

76.21,9 

77.39,2 

93.80,8 

95.27,4 

96.74,0 

112.57,0 

114.32,9 

116.08,8 

131.33,2 

133.38,4 

135.43,6 

150.09.3 
152.43,8 

154.78.4 

168.85,5 

171.49,3 

174.13,2 

187.61,6  i 

190.34.8  I 

193.47.9  1 

6700 

6800 

6900 

78.56,4 

79.73,7 

80.91,0 

98.20,5 

99.67,1 

101.13,7 

117.84,7 

119.60,5 

121.36,4 

137.48,8 

139.54,0 

141.59,2 

157.12.9 
159.47/ 

161.81.9 

176.77,0 

179.40,8 

182.04,7 

196.41.1  ; 

199.34.2 
202.27,4 

7000 

7100 

7200 

82.08,2 

83.25,5 

84.42,7 

102.60.3 
104.06,8 

105.53.4 

123.12,3 

124.88,2 

126.64,1 

143.64,4 

145.69,6 

147.74,8 

164.16/ 

166.51,0 

168.85,5 

184.68,5 

187.32,3 

189.96,2 

205.20,5 

208.13.7 

211.06.8 

7300 

7400 

7500 

85.60,0 

86.77,3 

87.94,5 

107.00,0 

108.46,6 

109.93,2 

128. 40, 0 
130.15,9 
131.91,8 

149. 80,  U 
151.85,2 
153.90,4 

171.20.0 
173.54,5 

175.89.0 

192.60,0 

195.23,8 

197.87,7 

214.00,0 

216.93.2 

219.86.3 

7600 
7700 
| 7800 

89.11,8 

90.29,0 

91.46,3 

111.39,7 

112.86,3 

114.32,9 

133.67,7 

135.43,6 

137.19,5 

155.95,6 

158.00,8 

160.06,0 

178.23.6 
180.58,1 

182.92.6 

200.51,5 

203.15,3 

205.79,2 

222.79.5 

225.72.6 
228.65,8 

1 7900 
8000 
8100 

92.63,6 

93.80,8 

94.98,1 

115.79.5 
117.26,0 

118.72.6 

138.95,3 

140.71,2 

142.47,1 

162.11,2 

164.16,4 

166.21,6 

185.27.1 
187.61,6 

189.96.2 

208.43,0 

211.06,8 

213.70,7 

231.58,9 

234.52.1 

237.45.2 

8200 

8300 

8400 

96.15,3 

97.32,6 

98.49,9 

120.19.2 
121.65,8 

123.12.3 

144.23,0 

145.98,9 

147.74,8 

168.26,8 

170.32,1 

172.37,3 

192.30.7 
194.65,2 

196.99.7 

216.34,5 

218.98,4 

221.62,2 

240.38.4 

243.31.5 
246.24,7 

8500 

8600 

8700 

99.67,1 

100.84,4 

102.01,6 

124.58,9 

126.05,5 

127.52,1 

149.50,7 

151.26,6 

153.02,5 

174.42,5 

176.47,7 

178.52,9 

199.34.2 
201.68.8 

204.03.3 

224.26,0 

226.89,9 

229.53,7 

249.17,8 

252.11.0 

255.04.1 

8800 

8900 

9000 

103.18,9 

104.36,2 

105.53,4 

128.98,6 

130.45,2 

131.91,8 

154.78,4 

156.54,2 

158.30,1 

180.58,1 

182.63,3 

184.68,5 

206.37.8 
208.72,3 

211.06.8 

232.17,5 

234.81,4 

237:45,2 

257.97.3 

260.90.4 
263.83,6  | 

9100 

9200 

9300 

106.70,7 

107.87,9 

109.05,2 

133.38.4 
134.84,9 

136.21.5 

160  v.'i,u 
14*1.81, 9 
163.57,8 

186.73,7 

188.78,9 

190.84,1 

213.41.4 
215.75,9 

218.10.4 

240.09,0 

242.72,9 

245.36,7 

266.76,7 

269.69,9 

272.63,0 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

110.22,5 

111.39,7 

112.57,0 

137.78.1 
139.24,7 

140.71.2 

165.33,7 

167.09,6 

168.85,5 

192.89,3 

194.94,5 

196.99,7 

220.44,9 

222.79,5 

225.14,0 

248.00,5 

250.64,4 

253.28,2 

275.56.2 

278.49.3 
281.42,5 

113.74,2 

114.91,5 

116.08,8 

142.17,8 

143.64,4 

145.11,0 

170.61,4 

172.37,3 

174.13,2 

199.04,9 

201.10,1 

203.15,3 

227.48.5 
229.83,0 

232.17.5 

255.92,1 

258.55,9 

261.19,7 

284.35,6 

287.28.8 

290.21.9 

lOOOO 

1 17.26,0 

146.57,5 

175.89,0 

205.20,5 

234.52,1 

263.83,6 

293.15,1 

April  17th — 107  DAYS — 3 months  17  days. 


rr 


E 

< 

108  DAYS. 

4-5 

E 

< 

Rate. 

4 

1 5 6 

1 7 

8 

n 9 

10 

Rate. 

lOO 

200 

300 

1.18,4 

2.36,7 

3.55,1 

1.47.9 

2.95.9 
4.43,8 

1.77.5 
3.55,1 

5.32.6 

2.07.1 

4.14.2 
6.21,4 

2.36,7 

4.73,4 

7.10,1 

~ 2.66,3 
5.32,6 
7.98,9 

2.95,9 

5.91,8 

8.87,7 

lOO 

200 

300 

400 

500 

000 

4.73,4 

5.91,8 

7.10,1 

5.91,8 

7.39.7 

8.87.7 

7.10,1 

8.87,7 

10.65,2 

8.28,5 

10.35.6 

12.42.7 

9.46,8 

11.83,6 

14.20,3 

10.65,2 

13.31,5 

15.97,8 

11.83,6 

14.79,5 

17.75,3 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

8.24,5 

9.46,8 

10.65,2 

10.35.6 

11.83.6 
13.31,5 

12.42.7 
14.20,3 

15.97.8 

14.49,9 

16.57.0 

18.64.1 

16.57,0 

18.93,7 

21.30,4 

18.64,1 

21.30,4 

23.96,7 

20.71,2 

23.67,1 

26.63,0 

700 
800 
ooo 
1 ooo 

J 1 00 
1 200 

11.83,6 

13.01,9 

14.20,3 

14.79,5 

16.27,4 

17.75,3 

17.75.3 
19.52,9 

21.30.4 

20.71,2 

22.78.4 

24.85.5 

23.67,1 

26.6)3,8 

28.40,5 

26.63,0 

29.29,3 

31.95,6 

29.58,9 

32.54,8 

35.50,7 

15.38,6 

16.57,0 

17.75,3 

19.23,3 

20.71.2 

22.19.2 

23.07,9 

24.85,5 

26.63,0 

26.92.6 

28.99.7 
■31.00,8 

30.77,3 
33.14,0 
35. 56), 7 

34.61,9 

37.28,2 

39.94,5 

38.40,0 

41.42,5 

44.38,4 

1 500 
1 400 
1 500 

lOOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

18.93,7 

20.12,1 

21.30,4 

23.67.1 

25.15.1 
26.63,0 

28.40.5 
30.18,1 

31.95.6 

33.14.0 

35.21.1 

37.28.2 

37.87,4 

40.24,1 

42.60,8 

42.60,8 

45.27,1 

47.93,4 

47.34,2 

50.30,1 

53.26,0 

1 OOO 
1 700 
1800 

22.48,8 

23.67,1 

24.85,5 

28.11,0 

29.58,9 

31.06,8 

33.73.2 
35.50,7 

37.28.2 

39.35,3 

41.42.5 

43.49.6 

44.97,5 

47.34,2 

49.71,0 

50.59,7 

53.26,0 

55.92,3 

56.21,9 

59.17,8 

62.13,7 

1 OOO 
2000 
2100 

2200 

2300 

2400 

26.03,8 

27.22,2 

28.40,5 

32.54,8 

34.02.7 

35.50.7 

39.05.8 
40.83,3 

42.60.8 

45.56.7 

47.63.8 
49.71,0 

52.07,7 

54.44,4 

56.81,1 

58.58,6 

61.24,9 

63.91,2 

65.09,6 

68.05,5 

71.01,4 

2200 

2300 

2400 

2500 

2000 

2700 

29.58,9 

30.77,3 

31.95,6 

36.98.6 

38.46.6 
39.94,5 

4 4.38,4 
46.15,9 
47.93,4 

51.78.1 

53.85.2 

55.92.3 

59.17,8 

61.54,5 

63.91,2 

66.57,5 

69.23,8 

71.90,1 

73.97,3 

76.93,2 

79.89,0 

2500 

2G00 

2700 

2800 

2900 

3000 

33.14,0 

34.32,3 

35.50,7 

41.42,5 

42.90.4 

44.38.4 

49.71,1 

51.48,5 

53.26,0 

57.99.6 

60.06.6 
62.13,7 

66.27,9 

68.64,7 

71.01,4 

74.56,4 

77.22,7 

79.89,0 

82.84,9 

85.80,8 

88.76,7 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

36.69,0 

37.87,4 

39.05,8 

45.86,3 

47.34.2 

48.82.2 

55.03.6 
56.81,1 

58.58.6 

64.20.8 

66.27.9 
68.35,1 

73.38,1 

75.74,8 

78.11,5 

82.55,3 

85.21,6 

87.87,9 

91.72,6 

94.68,5 

97.64,4 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3000 

40.24,1 

41.42,5 

42.60,8 

50.30.1 

51.78.1 
53.26,0 

60.36.2 
62.13,7 

63.91.2 

70.42.2 

72.49.3 

74.56.4 

80.48,2 

82.84,9 

85.21,6 

90.54,2 

93.20,5 

95.86,8 

100.60,3 

103.56,2 

106.52,1 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

43.79,2 

44.97,5 

46.15,9 

54.74,0 

56.21.9 

57.69.9 

65.68.8 
67.46,3 

69.23.8 

76.63.6 

78.70.7 

80.77.8 

87.58,4 

89.95,1 

92.31,8 

98.53,2 

101.19,5 

103.85,8 

109.47,9 

112.43,8 

115.39,7 

3700 

3800 

3000 

4000 

4100 

4200 

47.34,2 

48.52,6 

49.71,0 

59.17.8 

60.65.8 
62.13,7 

71.01.4 
72.78,9 

74.56.4 

82.84,9 

84.92.1 

86.99.2 

94.68,5 

97.05,2 

99.41,9 

106.52,1 

109.18,4 

111.84,7 

118.35,6 

121.31,5 

124.27,4 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

50.89,3 

52.07,7 

53.26,0 

63.61.6 

65.09.6 
66.57,5 

76.34.0 
78.11,5 

79.89.0 

89.06.3 

91.13.4 

93.20.5 

101.78,6 

104.15,3 

106.52,1 

114.51,0 

117.17,3 

119.83,6 

127.23,3 

130.19,2 

133.15,1 

4300 

4400 

4500 

4000 

4700 

4800 

54.44,4 

55.62,7 

56.81,1 

68.05,5 

69.53.4 

71.01.4 

81.66,6 

83.44,1 

85.21,6 

95.27.7 

97.34.8 

99.41.9 

108.88,8 

111.25,5 

113.62,2 

122.49,0 

125.16,2 

127.82,5 

136.11,0 

139.06,8 

142.02,7 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

57.99,5 

59.17,8 

60.36.2 

72.49.3 

73.97.3 
75.45,2 

86.99.2 
88.76,7 

90.54.2 

101.49,0 

103.56.2 

105.63.3 

115.98,9 

118.35,6 

120.72,3 

130.48,8 

133.15,1 

135.81,4 

144.98,6 

147.94,5 

150.90,4 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5404 

61.54,5 

62.72,9 

63.91,2 

76.93,2 

'78.41,1 

79.89,0 

92.31.8 
94.09,3 

95.86.8 

107.70.4 

109.77.5 
111.84,7 

123.09,0 

125.45,8 

127.82,5 

138.47,7 

141.14,0 

143.80,3 

153.86,3 

156.82,2 

159.78,1 

5200 

5300 

5400 

5500 

5000 

5700 

65.09,6 

66.27,9 

67.46,3 

81.37,0 

82.84.9 

84.32.9 

97.64,4 

99.41,9 

101:19,5 

113.91.8 

115.98.9 
118.06,0 

130.19,2 

132.55,9 

134.92,6 

146.46,6 

149.12,9 

151.79,2 

162.74,0 

165.69,9 

168.65,8 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

0000 

68.64,7 

69.83,0 

71.01,4 

85.80.8 

87.28.8 
88.76,7 

102.97.0 
104.74,5 

106.52.1 

120.13.2 

122.20.3 

124.27.4 

137.29,3 

139.66,0 

142.02,7 

154.45,5 

157.11,8 

159.78,1 

171.61,6 

174.57,5 

177.53,4 

5800 

5000 

6000 

0100 

0200 

0300 

72.19,7 

73.38,1 

74.56,4 

90.24,7 

91.72,6 

93.20,5 

108.29.6 
110.07,1 

111.84.7 

126.34.5 

128.41.6 
130.48,8 

144.39,5 

146.76,2 

149.12,9 

162.44,4 

165.10,7 

167.77,0 

180.49,3 

183.45,2 

186.41,1 

6100 

6200 

6300 

0400 

0500 

0000 

75.74,8 

76.93,2 

78.11,5 

94.68,5 

96.16.4 

97.64.4 

113.62.2 
115.39,7 

117.17.3 

132.65,9 

134.63.0 

136.70.1 

151.49,6 

153.86,3 

156.23,0 

170.43,3 

173.09,6 

175.75,9 

189.37,0 

192.32,9 

195.28,8 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6000 

0700 

0800 

0900 

79.29,9 

80.48,2 

81.66,6 

99.12,3 

100.60,3 

102.08,2 

118.94.8 
120.72,3 

122.49.9 

138.77.3 

140.84.4 

142.91.5 

158.59,7 

160.96,4 

163.33,2 

178.42,2 

181.08,5 

183.74,8 

198.24,7 

201.20,5 

204.16.4 

7000 

7100 

7200 

82.84,9 

84.03,3 

85.21,6 

103.56,2 

105.04.1 

106.52.1 

124.27.4 
126.04,9 

127.82.5 

144.98,6 

147.05.8 

149.12.9 

165.69,9 

168.06,6 

170.43,3 

186.41,1 

189.07,4 

191.73,7 

207.12,3 

210.08,2 

213.04,1 

7000 

7100 

7200 

7 30v 
7400 
7500 

86.40,0 

87.58,4 

88.76,7 

108.00,0 

109.47.9 

110.95.9 

129.60.0 
131.37.5 

133.15.1 

151.20.0 

153.27.1 

155.34.2 

172.80,0 

175.16.7 

177.53,4 

194.40,0 

197.06,3 

199.72,6 

216.00,0 

218.95,9 

221.91,8 

7300 

7400 

7500 

7000 

7700 

7800 

89.95,1 

91.13,4 

92.31,8 

112.43.8 

113.91.8 
115.39,7 

134.92.6 
136.70,1 

138.47.7 

157.41.4 

159.48.5 

161.55.6 

179.90,1 

182.26,8 

184.63,6 

202.38,9 

205.05,2 

207.71,5 

224.87,7 

227.83,6 

230.79,5 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

93.50,1 

94.68,5 

95.86,8 

116.87,7 

118.35.6 

119.83.6 

140.25.2 
142.02,7 

143.80.3 

163.62,7 

165.69,9 

167.77,0 

187.00,3 

189.37,0 

191.73,7 

210.37,8 

213.04,1 

215.70,4 

233.75,3 

236.71,2 

239.67,1 

7000 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

97.05,2 

98.23,6 

99.41.9 

121.31.5 

122.79.5 
124.27,4 

145.57.8 
147.35,3 

149.12.9 

169.84.1 

171.91.2 
173.98,4 

194.10,4 

196.47,1 

198.83,8 

218.36,7 

221.03,0 

223.69,3 

242.63,0 

245.58,9 

248.54,8 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

100.60,3 

101.78,6 

102.97,0 

125.75.3 

127.23.3 
128.71,2 

150.90.4 
152.67,9 

154.45.5 

176.05.5 

178.12.6 

180.19.7 

201.20,5 

203.57,3 

205.94,0 

226.35,6 

229.01,9 

231.68,2 

251.50,7 

254.46,6 

257.42,5 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

104.15,3 

105.33,7 

106.52,1 

130.19,2 

131.67.1 

133.15.1 

156.23.0 
158.00,5 

159.78.1 

182.26,8 

184.34.0 

186.41.1 

208.30,7 

210.67,4 

213.04,1 

234.34,5 

237.00,8 

239.67,1 

260.38,4 

263.34,2 

266.30,1 

8800 

8000 

OOOO 

9100 

9200 

9300 

107.70,4 

108.88,8 

110.07,1 

134.63.0 

136.11.0 
137.58,9 

161.55.6 
163.33,2 

165.10.7 

188.48.2 

190.55.3 
192.62,5 

215.40,8 

217.77,5 

220.14,2 

242.33,4 

244.99,7 

247.66,0 

269.26,0 

272.21,9 

275.17,8 

OlOO 

0200 

0300 

9400 

9500 

9600 

111.25,5 

112.43,8 

113.62,2 

139.06.8 

140.54.8 
142.02,7 

166.88,2 

168.65,8 

170.43,3 

194.69.6 

196.76.7 

198.83.8 

222.51,0 

224.87,7 

227.24,4 

250.32,3 

252.98,6 

255.64,9 

278.13,7 

281.09,6 

284.05,5 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

114.80,5 

115.98,9 

117.17,3 

143.50,7 

144.98.6 

146.46.6 

172.20.8 
173.98,4 

1 75.75.9 

200.91.0 

202.98.1 

205.05.2 

229.61,1 

231.97,8 

234.34,5 

258.31,2 

260.97,5 

263.63,8 

287.01,4 

289.97,3 

292.93,2 

9700 

9S00 

9900 

lOOOC 

118.35,6 

147.94,5 

177.53,4)  207.12,3 

236.71,2 

266.30,1 

295.89,0  j 

lOOCO 

April  18th — 108  DAYS — 3 months  18  days. 


E 

< 


Rate. 


100 

200 

300 


400 

500 

600 


700 

800 

900 


1000 

1100 

1200 


1300 

1400 

1500 


1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 


2200 

2300 

2400 


2500 

2600 

2700 


2800 

2900 

3000 


3100 

3200 

3300 


3400 

3500 

3600 


3700 

3800 

3900 


4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 


4600 

4700 

4800 


4900 

5000 

5100 


109  DAYS. 


6 


8 9 10 


1.19,5 

2.38,9 

3.58,4 


4.77,8 

5.97,3 

7.16,7 


8.36,2 

9.55,6 

10.75,1 


’11.94,5 

13.14,0 

14.33,4 


15.52,9 

16.72,3 

17.91,8 


19.11,2 

20.30,7 

21.50,1 


22.69,6 

23.89,0 

25.08,5 


26.27,9 

27.47,4 

28.66,8 


29.86,3 

31.05,8 

32.25,2 


33.44,7 

34.64,1 

35.83,6 


37.03,0 

38.22,5 

39.41,9 


40.61,4 

41.80,8 

43.00,3 


44.19,7 

45.39,2 

46.58,6 


47.78,1 

48.97,5 

50.17,0 


51.36,4 

52.55,9 

53.75,3 


54.94,8 

56.14,2 

57.33,7 


6200 

6300 

6400 


6600 

6600 

6700 


58.53,2 

59.72,6 

60.92,1 


62.11,5 

63.31,0 

64.50,4 


65.69,9 

66.89,3 

68.08,8 


1.49,3 

2.98,6 

4.47,9 


5.97,3 

7.46,6 

8.95,9 


10.45,2 

11.94,5 

13.43,8 


14.93,2 

16.42,5 

17.91,8 


19.41,1 

20.90,4 

22.39,7 


23.89,0 

25.38,4 

26.87,7 


28.37,0 

29.86,3 

31.35,6 


32.84,9 

34.34,2 

35.83,6 


37.32,9 

38.82,2 

40.31,5 


41.80,8 

43.30,1 

44.79,5 


46.28,8 

47.78,1 

49.27,4 


50.76,7 

52.26,0 

53.75,3 


55.24,7 

56.74,0 

58.23,3 


59  72,6 

61.21,9 

62.71,2 


64.20,5 

65.69,9 

67.19,2 


68.68,5 

70.17,8 

71.67,1 


73.16,4 

74.65,8 

76.15,1 


77.64,4 

79.13,7 

80.63,0 


82.12,3 

83.61,6 

85.11,0 


1.79,2 

3.58.4 

5.37.5 


7.16,7 
- 8.95,9 

10.75,1 


12.54,2 

14.33,4 

16.12,6 


17.91,8 

19.71.0 

21.50.1 


23.29,3 

25.08,5 

26.87,7 


28.66,8 

30.46,0 

32.25,2 


34.04,4 

35.83.6 

37.62.7 


39.41,9 

41.21,1 

43.00,3 


2.09.0 

4.18.1 

6.27.1 


8.36,2 

10.45.2 

12.54.2 


14.63.3 

16.72.3 

18.81.4 


20.90.4 

22.99.5 

25.08.5 


27.17.5 
29.26, 

31.35.6 


33.44.7 

35.53.7 

37.62.7 


39.71.8 

41.80.8 

43.89.9 


45.98.9 

48.07.9 

50.17,0 


44.79.5 

46.58.6 

48.37,8 


50.17,0 

51.96.2 

53.75.3 


55.54,5 

57.33,7 

59.12,9 


60.92.1 

62.71.2 

64.50,4 


66.29,6 

68.08,8 

69.87,9 


71.67,1 

73.46,3 

75.25,5 


77.04.7 

78.83.8 

80.63,0 


82.42,2 

84.21,4 

86.00,5 


87.79,7 

89.58,9 

91.38,1 


93.17.3 

94.96.4 

96.75,6 


98.54,8 

100.34,0 

102.13,2 


52.26.0 

54.35.1 

56.44.1 


58.53.2 

60.62.2 

62.71,2 


64.80.3 

66.89.3 

68.98.4 


71.07.4 

73.16.4 

75.25.5 


77.34.5 

79.43.6 

81.52.6 


83.61.6 

85.70.7 

87.79.7 


89.88.8 

91.97.8 

94.06.8 


96.15.9 

98.24.9 

100.34,0 


102.43.0 

104.52.1 

106.61.1 


108.70.1 

110.79.2 

112.88.2 


114. 

117. 

119. 


2.38,9 

4.77,8 

7.16,7 


9.55,6 

11.94,5 

14.33,4 


16.72,3 

19.11,2 

21.50,1 


23.89,0 

26.27,9 

28.66,8 


31.05,8 

33.44,7 

35.83,6 


38.22,5 

40.61,4 

43.00,3 


45.39,2 

47.78,1 

50.17,0 


52.55,9 

54.94,8 

57.33,7 


59.72,6 

62.11,5 

64.50,4 


66.89,3 

69.28,2 

71.67,1 


74.06,0 

76.44,9 

78.83,8 


81.22,7 

83.61,6 

86.00,5 


88.39,5 

90.78,4 

93.17,3 


95.56,2 

97.95,1 

100.34,0 


102.72,9 

105.11,8 

107.50,7 


109.89,6 

112.28,5 

114.67,4 


117.06,3 

119.45,2 

121.84,1 


124.23,0 

126.61,9 

,129.00,8 


2.68,8 

5.37,5 

8.06,3 


10.75,1 

13.43,8 

16.12,6 


18.81,4 

21.50,1 

24.18,9 


26.87,7 

29.56,4 

32.25,2 


34.94,0 

37.62,7 

40.31,5 


43.00,3 

45.69,0 

48.37,8 


51.06,6 

53.75,3 

56.44,1 


59.12,9 

61.81,6 

64.50,4 


67.19,2 

69.87,9 

72.56,7 


75.25,5 

77.94,2 

80.63,0 


83.31,8 

86.00,5 

88.69,3 


91.38,1 

94.06,8 

96.75,6 


99.44,4 

102.13,2 

104.81,9 


107.50,7 

110.19,5 

112.88,2 


115.57,0 

118.25,8 

120.94,5 


123.63,3 

126.32,1 

129.00,8 


131.69,6 

134.38,4 

137.07,1 


139.75,9 

142.44,7 

145.13,4 


97.3  131.39,7  147.82,2  164.24,7 

06.3  133.78,6  150.51,0  167.23,3 


2.98,6 

5.97,3 

8.95,9 


11.94,5 

14.93,2 

17.91,8 


20.90,4 

23.89,0 

26.87,7 


29.86,3 

32.84,9 

35.83,6 


38.82,2 

41.80,8 

44.79,5 


47.78,1 

50.76,7 

53.75,3 


56.74,0 

59.72,6 

62.71,2 


65.69,9 

68.68,5 

71.67,1 


74.65,8 

77.64,4 

80.63,0 


83.61,6 

86.60,3 

89.58,9 


92.57,5 

95.56,2 

98.54,8 


101.53,4 

104.52,1 

107.50,7 


April  19th — 109  DAYS — 3 months  19  days. 


110.49,3 

113.47,9 

116.46,6 


119.45,2 

122.43,8 

125.42,5 


128.41,1 

131.39,7 

134.38,4 


.137.37,0 

140.35,6 

143.34,2 


146.32,9 

149.31,5 

152.30,1 


155.28,8 

158.27,4 

161.26,0 


, \5rtOO 
5900 
GOOO 

69.28,2 

70:47,7 

71.67,1 

\ JjJUiiM 
* 88.09,6 
89.58,9 

1 J3tf.-42;3 
105.71,5 
107.50,7 

-12124,4 

123.33.4 

125.42.5 

138.56,4 

140.95,3 

143.34,2 

155.88,5 

158.57,3 

161.26,0 

173.20,5 

176.19,2 

179.17,8 

OlOO 

0200 

0300 

72.86,6 

74.06,0 

75.25,5 

91.08,2 

92.57,5 

94.06,8 

109.29,9 

111.09,0 

112.88,2 

127.51.5 

129.60.5 

131.69.6 

145.73,3 

148.12,1 

150.51,0 

163.94,8 

166.63,6 

169.32,3 

182.16,4 

185.15,1 

188.13,7 

0400 

G500 

GOOO 

76.44,9 

77.64,4 

78.83,8 

95.56,2 

97.05,5 

98.54,8 

114.67,4 

116.46,6 

118.25,8 

133.78.6 

135.87.7 

137.96.7 

152.89,9 

155.28,8 

157.67,7 

172.01,1 

174.69,9 

177.38,6 

191.12,3 

194.11,0 

197.09,6 

0700 

0800 

0900 

7000 

7100 

7200 

80.03,3 

81.22,7 

82.42,2 

100.04,1 

101.53,4 

103.02,7 

120.04,9 

121.84,1 

123.63,3 

140.05.8 

142.14.8 

144.23.8 

160.06,6 

162.45,5 

164.84,4 

180.07,4 

182.76,2 

185.44,9 

200.08,2 

203.06,8 

206.05,5 

83.61,6 

84.81,1 

86.00,5 

104.52,1 

106.01,4 

107.50,7 

125.42.5 

127.21.6 
129.00,8 

146.32.9 

148.41.9 
150.51,0 

167.23,3 

169.62,2 

172.01,1 

188.13,7 

190.82,5 

193.51,2 

209.04,1 

212.02,7 

215.01,4 

7300 

7400 

7,100 

87.20,0 

88.39,5 

89.58,9 

109.00,0 

110.49,3 

111.98,6 

130.80,0 

132.59,2 

134.38,4 

152.60.0 

154.69.0 

156.78.1 

174.40,0 

176.78,9 

179.17,8 

196.20,0 

198.88,8 

201.57,5 

218.00,0 

220.98,6 

223.97,3 

7000 

7700 

7800 

90.78,4 

91.97,8 

93.17,3 

113.47,9 

114.97,3 

116.46,6 

136.17,5 

137.96,7 

139.75,9 

158.87.1 

160.96.2 

163.05.2 

181.56,7 

183.95,6 

186.34,5 

204.26,3 

206.95,1 

209.63,8 

226.95,9 

229.94,5 

232.93,2 

7900 

8000 

8100 

94.36,7 

95.56,2 

96.75,6 

117.95,9 

119.45,2 

120.94,5 

141.55.1 

143.34.2 
145.13,4 

165.14.2 

167.23.3 

169.32.3 

188.73,4 

191.12,3 

193.51,2 

212.32,6 

215.01,4 

217.70,1 

235.91,8 

238.90,4 

241.89,0 

8200 

8300 

8400 

97.95,1 

99.14,5 

100.34,0 

122.43,8 

123.93,2 

125.42,5 

146.92,6 

148.71,8 

150.51,0 

171.41.4 

173.50.4 

175.59.5 

195.90,1 

198.29,0 

200.67,9 

220.38,9 

223.07,7 

225.76,4 

244.87,7 

247.86,3 

250.84,9 

8500 

8G00 

8700 

101.53,4 

102.72,9 

103.92,3 

126.91,8 

128.41,1 

129.90,4 

152.30,1 

154.09,3 

155.88,5 

177.68.5 

179.77.5 

181.86.6 

203.06.8 

205.45.8 
207.84,7 

228.45,2 

231.14,0 

233.82,7 

253.83,6 

256.82,2 

259.80,8 

8800 

8900 

9000 

105.11,8 

106.31,2 

107.50,7 

131.39,7 

132.89,0 

134.38,4 

157.67.7 

159.46.8 
161.26,0 

183.95.6 

186.04.7 

188.13.7 

210.23,6 

212.62,5 

215.01,4 

236.51,5 

239.20,3 

241.89,0 

262.79,5 

265.78,1 

268.76,7 

9100 

9200 

9300 

108.70,1 

109.89,6 

111.09,0 

135.87,7 

137.37,0 

138.86,3 

163.05,2 

164.84,4 

166.63,6 

190.22.7 

192.31.8 

194.40.8 

217.40,3 

219.79,2 

222.18,1 

244.57,8 

247.26,6 

249.95,3 

271.75,3 

274.74,0 

277.72,6 

9400 

9500 

9000 

112.28,5 

113.47,9 

114.67,4 

140.35,6 

141.84,9 

143.34,2 

168.42,7 

170.21,9 

172.01,1 

196.49.9 

198.58.9 

200.67.9 

224.57,0 

226.95,9 

229.34,8 

.252.64,1 

255.32,9 

258.01,6 

280.71,2 

.283.69,9 

286.68,5 

9700 

9800 

9900 

115.86.8 
117.06,3 

118.25.8 

144.83,6 

146.32,9 

147.82,2 

173.80,3 

175.59.5 

177.38.6 

202.77.0 

204.86.0 

206.95.1 

231.73,7 

234.12,6 

236.51,5 

260.70,4 

263.39,2 

266.07,9 

289.67,1 

292.65,8 

295.64,4 

lOOOO 

119.45,2 

149.31,5 

179.17,3 

209.04,1 

238.90,4 

268.76,7 

298.63,0 

E 

< 

110  DAYS. 

£ 

< 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rat§*  j 

100 

200 

300 

1.20.5 
2.41,1 

3.61.6 

1.50,7 

3.01,4 

4.52,1 

1.80,8 

3.61,6 

5.42,5 

2.11, ( 

4.21.9 

6.32.9 

2.41.1 

4.82.2 

7.23.3 

2.71,2 

5.42,5 

8.13,7 

3.01,4 
6.02,7 
9.04,  J 

100 

200 

300 

400 

500 

OOO 

4.82.2 
6.02,7 

7.23.3 

6.02,7 

7.53,4 

9.04,1 

7.23,3 

9.04,1 

10.84,9 

8. 4^,8 

10.54.8 

12.65.8 

9.64,4 

12.05.5 

14.46.6 

10.84,9 

13.56,2 

16.27,4 

12.05,5 

15.06,8 

18.08,2 

400 
500 
GOO  | 

700 

800 

900 

8.43,8 

9.64,4 

10.84,9 

10.54,8 

12.05,5 

13.56,2 

12.65,8 

14.46,6 

16.27,4 

14.76.7 

16.87.7 

18.98,6 

16.87.7 

19.28.8 

21.69.9 

18.98.0 
21.69,9 

24.41.1 

21.09,6 

24.11,0 

27.12,3 

700 

800 

900 

IOOO 

llOO 

1200 

12.05.5 
13.26,0 

14.46.6 

15.06,8 

16.57,5 

18.08,2 

18.08,2 

19.89,0 

21.69,9 

21.09,6 

23.20.5 

25.31.5 

24.11.0 

26.52.1 

28.93.2 

27.12,3 

29.83,6 

32.54,8 

30.13,7 

33.15,1 

36.16,4 

IOOO 

llOO 

1200 

1300 

1400 

1500 

15.67.1 
16.87,7 

18.08.2 

19.58,9 

21.09,6 

22.60,3 

23.50,7 

25.31,5 

27.12,3 

27.42,5 

29.53.4 

31.64.4 

31.34.2 

33.75.3 

36.16.4 

35<26,( 

37.97,3 

40.68,5 

39.17,8 

42.19,2 

45.20,5 

1300 

1400 

1500 

IOOO 

1700 

1800 

19.28.8 
20.49,3 

21.69.9 

24.11,0 

25.61,6 

27.12,3 

28.93,2 

30.74,0 

32.54,8 

33.75.3 

35.86.3 

37.97.3 

38.57.5 

40.98.6 

43.39.7 

43.39,7 
46.1 1;0 
48.82,2 

48.21,9 

51.23,3 

54.24,7 

IOOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

1900 

2000 

2100 

22.90.4 
24.11,0 

25.31.5 

28.63,0 

30.13,7 

31.64,4 

34.35,6 

36.16,4 

37.97,3 

40.08.2 

42.19.2 
44.30,1 

45.80.8 

48.21.9 
50.63,0 

51.53,4 

54.24,7 

56.95,9 

57.26,0 

60.27,4 

63.28,8 

2200 

2300 

2400 

26.52.1 
27.72,6 

28.93.2 

33.15,1 

34.65,8 

36.16,4 

39.78,1 

41.58,9 

43.39,7 

46.41.1 

48.52.1 
50.63,0 

53.04.1 

55.45.2 

57.86.3 

59.67,1 

62.38,4 

65.09,6 

66.30,1 

69.31,5 

72.32,9 

2200 

2300 

2400 

2500 

2000 

2700 

30.13.7 
31.34,2 

32.54.8 

37.67,1 

39.17,8 

40.68,5 

45.20,5 

47.01,4 

48.82,2 

52.74,0 

54.84.9 

56.95.9 

60.27,1 

62.68.5 

65.09.6 

67.80,8 

70.52,1 

73.23,3 

75.34,2 

78.35,6 

81.37,0 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

33.75.3 
34.95,9 

36.16.4 

42.19,2 

43.69,9 

45.20,5 

50.63,0 

52.43,8 

54.24,7 

59.06.8 

61.17.8 

63.28.8 

67.50.7 

69.91.8 

72.32.9 

75,94,5 

78.65,8 

81.37,0 

84.38,4 

87.39,7 

90.41,1 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

37.37,u 

38.57,5 

39.78,1 

46.71,2 

48.21,9 

49.72,6 

56.05,5 

57.86,3 

59.67,1 

65.39.7 

67.50.7 
69.61,6 

74.74.0 

77.15.1 

79.56.2 

84.08,2 

86.79,5 

89.50,7 

93.42,5 

96.43,8 

99.45,2 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3000 

40.98.6 
42.19,2 

43.39.7 

51.23,3 

52.74,0 

54.24;7 

61.47,9 

63.28,8 

65.09,6 

71.72,b 

73.83,6 

75.94,5 

81.97.3 

84.38.4 

86.79.5 

92.21,9 

94.93,2 

97.64,4 

102.46,6 

105.47,9 

108.49,3 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

44.60.3 
45.80,8 

47.01.4 

55.75,3 

57.26,0 

58.76,7 

66.90,4 

68.71,2 

70..52,1 

78.05,5 

80.16.4 

82.27.4 

89.20.5 

91.61.6 

94.02.7 

100.35,6 

103.06,8 

105.78,1 

111.50,7 

114.52,1 

117.53,4 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

48.21,9 

49.42,5 

50.63,0 

60.27,4 

61.78,1 

63.28,8 

72.32,9 

74.13,7 

75.94,5 

84.38,4 

86.49.3 

88.60.3 

96.43.8 

98.84.9 
101.26,0 

108.49,3 

111.20,5 

113.91,8 

120.54,8 

123.56,2 

126.57,5 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

51.83.6 
53.04,1 

54.24.7 

64.79,5 

66.30,1 

67.80,8 

77.75,3 

79.56,2 

81.37,0 

90.71.2 

92.82.2 

94.93.2 

103.67.1 

106.08.2 
108.49,3 

116.63,0 

119.34,2 

122.05,5 

129.58,9 

132.60,3 

135.61,6 

4300 

4400 

4500 

4000 

4700 

4800 

55.45.2 
56.65,8 

57.86.3 

69.31,5 

70,82,2 

72.32,9 

83.17,8 

84.98,6 

86.79,5 

97.04.1 

99.15.1 
101.26,0 

110.90.4 

113.31.5 

115.72.6 

124.76,7 

127.47,9 

130.19,2 

138.63,0 

141.64,4 

144.65,8 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

59.06.8 
60.27,4 

61.47.9 

73.83,6 

75.34,2 

76.84,9 

88.60,3 

90.41,1 

92.21,9 

103.37,0 

105.47.9 

107.58.9 

118.13.7 

120.54.8 

122.95.9 

132.90,4 

135.61,6 

138.32,9 

147.67,1 

150.68,5 

153.69,9 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

62.68.5 
63.89,0 

65.09.6 

78.35,6 

79.86,3 

81.37,0 

94.02,7 

95.83,6 

97.64,4 

109.69,9 

111.80,8 

113.91,8 

125.37.0 

127.78.1 

130.19.2 

141.04,1 

143.75,3 

146.46,6 

156.71,2 

159.72,6 

162.74,0 

5200 

5300 

5400 

5500 

5000 

5700 

66.30.1 
67.50,7 

68.71.2 

82.87,7 

84.38,4 

85.89,0 

99.45,2 

101.26,0 

103.06,8 

116.02.7 

118.13.7 

120.24.7 

132.60.3 

135.01.4 

137.42.5 

149.17,8 

151.89,0 

154.60,3 

165.75,3 

168.76,7 

171.78,1 

5500 

5000 

5700 

5900 

OOOO 

69  01.8 

'■ytm 

72.32,9 

87.39,7 
'88. (90,4 
90.41,1 

104.87,7 

i0t>?t£»L 

108.49,1 

122.35,6 
^4. 46,6 
1 26 . 57^T| 

139.83.6 

142.24.7 
.144.65,8 

157.31,5 

160.02,7 

162.74,0 

174.79,5 

177.80,8 

180.82,2 

5800 

5900 

OOOO 

OlOO 

0200 

G300 

73.53.4 
74.74,0 

75.94.5 

91.91,8 

93.42,5 

94.93,2 

110.30,1 

112.11,0 

113.91,8 

128.68.5 

130.79.5 
132.90,4 

147. 

149.47,* 

151,89,0 

f 165.45,2 
**68.16,4 
;,Tf..*7,7 

183.83,6 

186.84,9 

189.86,3 

OlOO 
. G200 
0300 

0400 

G500 

OOOO 

77.15.1 
78.35,6 

79.56.2 

96.43,8 

97.94,5 

99.45,2 

115.72,6 

117.53,4 

119.34,2 

135.01,4 

137.12.3 

139.23.3 

154.30.1 

156.71.2 

159.12.3 

173.5,.; 

176.30,1 

179.01,4 

192.37,7 

195 

198.90,4 

0400 

0700 

0800 

0900 

80.76.7 
81.97,3 

83.17.8 

100.99,9 

102.46,6 

103.97,3 

121.15,1 

122.95,9 

124.76,7 

141.34.2 

143.45.2 

145.56.2 

161.53.4 

163.94.5 

166.35.6 

181.72,6 

184.43,8 

187.15,1 

201.91,8 

204.93,2 

207.94,5 

0700  f 

0800 

0900 

7000 

7100 

7200 

84.38.4 
85.58,9 

86.79.5 

105.47,9 

106.98,6 

108.49,3 

126.57,5 

128.38,4 

130.19,2 

147.67.1 

149.78.1 
151.89,0 

168.76.7 

171.17.8 

173.58.9 

189.86,3 

192.57,5 

195.28,8 

210.95,9 

213.97,3 

216.98,6 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

88.00,0 

89.20,5 

90.41,1 

110.00,0 

111.50,7 

113.01,4 

132.00,0 

133.80,8 

135.61,6 

154.00,0 

156.11,0 

158.21,9 

176.00,0 

178.41.1 

180.82.2 

198.00,0 

200.71,2 

203.42,5 

220.00,0 

223.01,4 

226.02,7 

7300 

7400 

7500 

7000 

7700 

7800 

91.61.6 
92.82,2 

94.02.7 

114.52,1 

116.02,7 

117.53,4 

137.42,5 

139.23,3 

141.04,1 

160.32,9 

162.43.8 

164.54.8 

183.23.3 

185.64.4 

188.05.5 

206.13,7 

208.84,9 

211.5i,2 

229.04,1 

232.05,5 

235.06,8 

7000 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

95.23.3 
96.43,8 

97.64.4 

119.04,1 

120.54,8 

122.05,5 

142.84,9 

144.65,8 

146.46,6 

166.65,8 

168.76.7 

170.87.7 

190.46,0 

192.57.7 

195.28.8 

214.^7,4 

216.98,6 

219.69,9 

238.08,2 

241.09,6 

244.11,0 

7900 
8000 
8100  1 

8200 

8300 

8400 

98.84,9 

100.05,5 

101.26,0 

123.56,2 

125.06,8 

126.57,5 

148.27,4 

150.08,2 

151.89,0 

172.98.6 

175.09.6 
177.20,5 

197.69,9 

200.11,0 

202.52,1 

222.41,1 

225.12,3 

227.83,6 

247.12,3 

250.13,7 

253.15,1 

8200 

8300 

8400 

8500 

8000 

8700 

102.46.6 
103.67,1 

104.87.7 

128.08,2 

129.58,9 

131.09,6 

153.69,9 

155.50,7 

157.31,5 

179.31.5 

181.42.5 
183.53,4 

204.93.2 

207.34.2 

209.75.3 

230.54,8 

233.26,0 

235.97,3 

256.16,4 

259.17,8 

262.19,2 

$500 

8000 

8700 

8800 

8900 

9000 

106.08,2 

107.28,8 

108.49,3 

132.60,3 

134.11,0 

135.61,6 

159.12,3 

160.93,2 

162.74,0 

185.64,41 

187.75.3 

189.86.3 

212.16.4 

214.57.5 

216.98.6 

238.68,5 

241.39,7 

2f4.11,0 

265.20,5 

268.21,9 

271.23,3 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

109.69,9 

110.90,4 

112.11,0 

137.12,3 

138.63,0 

140.13,7 

164.54,8 

166.35,6 

168.16,4 

191.97,3 

194.08.2 

196.19.2 

219.39,7 
22 1.30;  8 
224.21,9 

246.82,2 

249.53,4 

252.24,7 

274.24,7 

277.26,0 

280.27,4 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9000 

9700  1 

9800 

9900 

1 Oil  00 

9400 

9500 

9000 

9700 

9800 

9900 

1 13.-31,5 
114.52,1 
115.72,6 

141.64,4 

143.15,1 

144.65,8 

169.97,3 

171.78,1 

173.58,9 

198.30.1 

200.41.1 

202.52.1 

226.63.0 

229.04.1 

231.45.2 

254.95,9 

257.67,1 

260.38,4 

2o3.28,8 

286.30,1 

289.31,5 

116.93.2 
118.13,7 

119.34.2 

146.16,4 

147.67,1 

149.17,8 

175.39,7 

177.20,5 

179.01,4 

204.63.0 

206.74.0 
208.84,9 

233.86.3 

236.27.4 

238.68.5 

263.09,6 

265.80,8 

268.52,1 

292.32,9 

295.34,2 

298.35,6 

lOOOO 

120.54,8 

150.68,5|  180.82,2 

210.95,9 

241.09,6 

271.23,3 

301.37,0 

April  20th — HO  DAYS — 3 months  20  days. 

*+-5 

E 

< 

111  DAYS. 

E 

< 

112  DAYS. 

Amt. 

Rate. 

4 

1 5 

1 6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

loo 

1.21,6 

2.43,3 

1.52,1 

1.82,5 

2.12,9 

2.43,3 

2.73,7 

3.04,1 

ioo 

1.22,7 

1.53,4 

1.84,1 

2.14,8 

2.45,5 

2.76,2 

3.06,8 

IOO 

200 

3.04,1 

3.64,9 

4.25,8 

4.86,6 

5.47,4 

6.08,2 

200 

2.45,5 

3.06,8 

3.68,2 

4.29,6 

4.91,0 

5.52,3 

6.13,7 

200 

300 

3.04,! 

4.56,2 

5.47,4 

6.38,6 

7.29,9 

8:21,1 

9.12,3  j 

300 

3.68,2 

4.60,3 

5.52,3 

6.44,4 

7.36,4 

8.28,5 

9.20,5 

300 

400 

4.30,6 

6.08,2 

7.29,9 

8.51,5 

9.73,2 

10.94,8 

13.68,5 

12.16,4 

400 

4.91,0 

6.13,7 

7.86,4 

8.59,2 

9.81,9 

11.04,7 

12,27,4 

400 

500 

1 0.08,2 

7.60,3 

9.12,3 

10.64,4 

12.16,4 

15.20,5 

500 

6.13,7 

7.67,1 

9.20,5 

10.74,0 

12.27,4 

13.80,8 

15.34,2 

600 

GOO 

7.20,0 

0.12,3 

10.94,8 

12.77,3 

14.59,7 

16.42,2 

18.24,7 

600 

7.36,4 

9.20,5 

11.04,7 

12.88,6 

14.72,9 

16.57,0 

18.41,1 

600 

700 

8.51,5 

10.64,4 

12.77,3 

14.90,1 

17.03,0 

19.15,9 

21.28,8 

700 

8.59,2 

10.74,0 

12.88,8 

15.03,6 

17.18,4 

17.18,4 

19.33,2 

21.47,9 

— ToTF 

800 

9.73,2 

12.16,4 

14.59,7 

17.03,0 

19.46,3 

21.89,6 

24.32,9 

800 

9.81,!) 

12.27,4 

14.72,9 

19.63,8 

22.09,3 

2 4 .54-8 

800 

1 000 

10.04,8 

13.68,5 

16.42,2 

19.15,!, 

21.89,6 

24.63,3 

27.37,0 

900 

11.04,7 

13,80,8 

16.57,0 

19.33,2 

22.09,3 

24.85,5 

27.61,6  ~ 

000 

lOOO 

12.16,4 

15.20,5 

18.24,7 

21.28,1 

24.32,9 

27.37,0 

30.41,1 

lOOO 

12.27,4 

15.34,2 

18.41,1 

21.47,9 

24.54,8 

27.61,6 

30.68,5 

~1 000 

llOO 

13.38,1 

16.72, f 

20.07,1 

23.41,6 

26.76,2 

30.10,7 

33.45,2 

1100 

13.50,1 

16.87,7 

20.25,2 

23.62,7 

27.00,3 

30.37,8 

33.75,3 

1 IOO 

1200 

14.50,7 

18.21,7 

21.80,6 

25.54,5 

29.19,5 

32.84,4 

36.49,3 

1200 

14.72,9 

18.41,1 

22.09,3 

25.77,5 

29.45,8 

33.14,0 

36.82,2 

1200 

1300 

15.81,4 

19.76,7 

23.72,1 

27.67,4 

31.62,7 

35.58,1 

39.53,4 

1800 

15.95,6 

19.94,5 

23.93,4 

27.92,3 

31.91,2 

35.90,1 

39.89,0 

j 300 

1400 

17.03,0 

21.28,8 

25.54,5 

27.37,0 

29.80,3 

34.06,0 

38.31,8 

42.57,5 

1400 

17.18,4 

21.47,9 

25.77,5 

30.0L1 

34.36,7 

38.66,3 

42.95,9 

1400  i 

1500 

18.24,7 

22.80,8 

31.93,2 

36.49,3 

41.05,5 

45.61,6 

1500 

18.41,1 

23.01,4 

27.61,6 

32.21,9 

36.82,2 

41.42,5 

46.02,7 

1500 

1GOO 

10.40,3 

24.32,9 

29.19,5 

34.06,0 

38.92,6 

43.79,2 

48.65,8 

1600 

19.63,8 

24.54,8 

29.45,8 

34.36,7 

39.27,7 

4 4.18,6 

49.09,6 

1600  1 

1700 

20.67,0 

25.84,9 

31.01,9 

36.18,9 

41.35,9 

46.52,9 

51.69,9 

1700 

20.86,6 

26.08,2 

31.29,9 

36.51,5 

41.73,2 

46.94,8 

52.16,4 

1700 

1800 

21.89,0 

27.37,0 

32.84,4 

38.31,8 

43.79,2 

49.26,6 

54.74,0 

1800 

22.09,3 

27.01,(5 

33.14,0 

38.66,3 

44.18,6 

49.71,0 

55.23,3 

1800 

1000 

23.11,2 

28.89,0 

34.66,8 

40.44,7 

46.22,5 

52.00,3 

57.78,1 

1 900 

23.32,1 

29.15,1 

34.98,1 

40.81,1 

46.64,1 

52.47,1 

58.30,1 

1900 

2000 

24.32,0 

30.41,1 

36.49,3 

42.57,5 

48.65,8 

54.74,0 

60.82,2 

2000 

24.54,8 

30.68,5 

36.82,2 

42.95,9 

48.09,6 

55.23,3 

61.37,0 

2000 

2100 

25.54,5 

31.93,2 

38.31,8 

44.70,4 

51.09,0 

57.47,7 

63.86,3 

2100 

25.77,5 

32.21,9 

38.66,3 

45.10,7 

51.55,1 

57.99,5 

64.43,8 

2100 

2200 

26.76,2 

33.45,2 

40.14,2 

46.83,3 

53.52,3 

60.21,4 

66.90,4 

2200 

27.00,3 

33.75,3 

40.50.4 

42.34.5 

47.25,5 

54.00,5 

60.75,6 

67.50,7 

2200 

2300 

27.97,8 

34.97,3 

41.96,7 

48.96,2 

55.95,6 

62.95,1 

69.94,5 

2300 

28.23,0 

35.28,8 

49.40,3 

56.46,0 

63.51,8 

70.57,5 

2300 

2400 

29.19,5 

36.40,3 

43.79,2 

51.09,0 

58.38,9 

65.68,8 

72.98,6 

2400 

29.45,8 

36.82,2 

44.18,6 

51.55,1 

58.91,5 

66.27,9 

73.64,4 

2400  I 

2500 

30.41,1 

38.01,4 

45.61,6 

53.21,9 

60.82,2 

68.42,5 

76.02,7 

2500 

30.68,5 

38.35,6 

46.02,7 

53.69,9 

61.37,0 

69.04,1 

76.71,2 

2500 

2600 

31.62,7 

39.53,4 

47.44,1 

55.34,8 

63.25,5 

71.16,2 

79.06,8 

2600 

31.91,2 

39.89,0 

47:86,8 

55.84,7 

63.82,5 

71.80,3 

79.78,1 

2600 

2700 

32.84,4 

41.05,5 

49.26,6 

57.47,7 

65.68,8 

73.89,9 

82.11,0 

2700 

33.14,0 

41.42,5 

49.71,0 

57.99,5 

66.27,9 

74.56,4 

- 82.84,9 

2700 

2800 

34.06,0 

42.57,5 

51.09,0 

59.60,5 

68.12,1 

76.63,6 

85,15,1 

2800 

34.36,7 

42.95,9 

51.55,1 

60.  IV,  2 

68.73,4 

77.32,6 

85.91,) 

2800 

2000 

35.27,7 

44.09,6 

52.91,5 

61.73,4 

70.55,3 

79.37,3 

88.19,2 

2900 

35.59,5 

44.49,3 

53.39,2 

62.29,0 

71.18,9 

80.08,8 

88.98,6 

2900 

3000 

36.49,3 

45.61,6 

54.74,0 

63.86,3 

72.98,6 

82.11,0 

91.23,3 

3000 

36.82,2 

46.02,7 

55.23,3 

64.43,8 

73.64,4 

82.84,9 

92.05,5 

300(1 

t^lOO 

37.71,0 

47.13,7 

56.56,4 

65.99,2 

75.41,9 

84.84,7 

94.27,4 

3100 

38.04,9 

47.56,2 

57.07,4 

66.58,6 

76.09,9 

85.61,1 

95.12,3 

3100 

3200 

38.92,6 

48.65,8 

58.38,9 

68.12,1 

77.85,2 

87.58,4 

97.31,5 

3200 

39.27,7 

49.09,6 

58.91,5 

68.73,4 

78.55,3 

88.37,3 

98.19,2 

3200 

33oo 

40.14,2 

50.17,8 

60.21,4 

70.24,9 

80.28,5 

90.32,1 

100.35,6  j 

3300 

40.50,4 

50.63,0 

60.75,6 

70.88,2 

81.00^ 

91.13,4 

101.26,0 

3300 

3400 

41.35,0 

51.69,9 

62.03,8 

72.37,8 

82.71,8 

93.05,8 

103.39,7  i 

3400 

41.73,2 

52.16,4 

62.59,7 

73.03,0 

83.46,3 

93.89,6 

104.32,9 

3400 

3500 

42.57,5 

53.21,9 

63.86,3 

74.50,7 

85.15,1 

95.79,5 

106.43,8 

3500 

42.95,9 

53.69,9 

64.43,8 

75.17,6 

86.91,8 

96,65,8 

107.39,7 

3500  I 

3600 

43.79,2 

54.74,0 

65.68,8 

76.63,6 

87.58,4 

98.53,2 

109.47,9 

3600 

44.18,6 

55.23,3 

66.27,9 

77.32,6 

88.37,3 

99.41,9 

110.46,6 

3600  1 

3700 

45.00,8 

56.26,0 

67.51,2 

78.76,4 

90.01,6 

101.26,8 

112.52,1 

3700 

45.41,4 

56.76,7 

68.12,1 

79.47,4 

90.82,7 

102.18,1 

113.53,4 

3700 

3800 

46.22,5 

47.44,1 

57.78,1 

69.33,7 

80.89,3 

92.44,9 

104.00,5 

115.56,2 

3800 

46.64,1 

58.30,1 

69.96,2 

81.62,2 

93.28,2 

104.94,2 

116.60,3 

3800 

3000 

59.30,1 

71.16,2 

83.02,2 

94.88,2 

106.74,2 

118.60,3 

3900 

47.86,8 

59.83,6 

71.80,3 

83.77,0 

95.73,7 

107.70,4 

119.67,1 

3900 

4000 

48.65,8 

60.82,2 

72.98,6 

85.15,1 

97.31,5 

109.47,9 

121.64,4  j 

4000 

49.09,6 

61.37,0 

73.64,4 

85.91,8 

98.19,2 

110.46,6 

122.74,0 

4000 

4100 

49.87,4 

62.34,2 

74.81,1 

87.27,9 

99.74,8 

112.21,6 

124.68,5 

4100 

50.32,3 

62.90,4 

75.48,5 

88.06,6 

100.64,7 

113.22,7 

125.80.8 

4100 

4200 

51.09,0 

63.86,3 

76.63,6 

89.40,8 

102.18,1 

114.95,3 

127.72,6 

4200 

51.55,1 

64.43,8 

77.32,6 

90.21,4 

103.10,1 

115.98,9 

128.87,7 

4200 

4300 

5 2'.  30, 7 

65.38,4 

78.46,0 

91.53,7 

104.61,4 

107.04,7 

117.69,0 

130.76,7 

4300 

52.77,8 

65.97,3 

79.16,7 

92.36,2 

105.55,6 

118.75,1 

131.94,5 

4300 

4400 

53.52,3 

54.74,0 

66.90,4 

80.28,5 

93.66,6 

120.42,7 

133.80,8 

4400 

54.00,5 

67.50,7 

81.00,8 

94.51,0 

108.01,1 

121.51,2 

135.01,4 

4400  1 

4500 

68.42,5 

82.11,0 

95.79,5 

109.47,9 

123.16,4 

136.84,9  1 

4500 

55.23,3 

69.04,1 

82.84,9 

96.65,8 

110.46,6 

124.27,4 

138.08,2 

4500 

4600 

55.05,6 

69.94,5 

83.93,4 

97.92,3 

111.91,2 

125.90,1 

139.89,0 

4600 

56.46,0 

70.57,5 

84.69,0 

98.80,5 

112.92,1 

127.03,6 

141.15,1 

4600 

4700 

57.17,3 

71.46,6 

85.75,9 

100.05,2 

114.34,5 

128.63,8 

142.93,2 

4700 

57.68,8 

72.11,0 

86.53,2 

100.95,3 

115.37,5 

129.79,7 

144.21,9 

4700 

4800 

58.38,9 

72.98,6 

87.58,4 

102.18,1 

116.77,8 

131.37,5 

145.97,3 

4800 

58.91,5 

73.64,4 

88.37,3 

103.10,1 

117.83,0 

132.55,9 

147.28,8 

4800  | 

4000 

59.60,5 

74.50,7 

89.40,8 

104.31,0 

119.21,1 

134.11,2 

149.01,4 

4900 

60.14,2 

75.17,8 

90.21,4 

105.24,9 

120.28,5 

135.32,1 

150.35,6 

4900 

5000 

60.82,2 

76.02,7 

91.23,3 

106.43,8 

121.64,4 

136.84,9 

152.05,5 

5000 

61.37,0 

76.71,2 

92.05,5 

107.39,7 

122.74,0 

138.08,2 

153.42,5 

5000 

5100 

62.03,8 

77.54,8 

93.05,8 

108.56,7 

124.07,7 

139.58,6 

155.09,6 

5100 

62.59,7 

78.24,7 

93.89,6 

109.54,5 

125.19,5 

140.84,4 

156.49,3 

5100  I 

5200 

5300 

63.25,5 

64.47.1 

79.06,8 
SO  58  9 

94.88,2 

Qfi  *7 A 7 

110.69,6 

110  CO  r 

126.51,0 

1 OQ  04  o 

142.32,3 

158.13,7 

5200 

KQAA 

63.82,5 
fif;  ns  o 

79.78,1 

Of  o*  - 

95.73,7  j 

111.69,3 

127.64,9 

143.60,5 

159.56,2 

5200 

7400 

7500 

9o!oi’,6 

91.23,3 

112.52', 1 
114.04,1 

135.02*5 

136.84,9 

157.52, 9 
159.65,8 

150. 03^3 
182.46,6 

202.53;? 

205.27,4 

225.04)l 

228.08,2 

7 600 
7700 
7800 

92.44,9 

93.66,6 

94.88,2 

115.56.2 

117.08.2 

118.60.3 

138.67,4 

140.49,9 

142.32,3 

161.78,6 

163.91,5 

166.04,4 

184.89,9 

187.33,2 

189.76,4 

208.01,1 

210.74,8 

213.48,5 

231.12.3 

234.16.4 

237.20.5 

7900 

8000 

8100 

96.09,9 

97.31,5 

98.53,2 

120.12.3 

121.64.4 

123.16.4 

144.14,8 

145.97,3 

147.79,7 

168.17,3 

170.30,1 

172.43,0 

192.19,7 

194.63,0 

197.06,3 

216.22,2 

218.95,9 

221.69,6 

240.24.7 

243.28.8 

246.32.9 

8200 

8300 

8400 

99.74,8 

100.96,4 

102.18,1 

124.68.5 

126.20.5 

127.72.6 

149.62,2 

151.44,7 

153.27,1 

174.55,9 

176.68,8 

178.81,6 

199.49,6 

201.92,9 

204.36,2 

224.43,3 

227.17,0 

229.90,7 

249.37.0 

252.41.1 

255.45.2 

8500 

8600 

8700 

103.39,7 

104.61,4 

105.83,0 

129.24.7 

130.76.7 

132.28.8 

155.09,6 

156.92,1 

158.74,5 

180.94,5 

183.07,4 

185.20,3 

206.79,5 

209.22,7 

211.66,0 

232.64,4 

235.38,1 

238.11,8 

258.49.3 

261.53.4 

264.57.5 

8800 

8900 

9000 

107.04,7 

108.26,3 

109.47,9 

133.80.8 

135.32.9 

136.84.9 

160.57,0 

162.39,5 

164.21,9. 

187.33,2 

189.46,0 

191.58,9 

214.09,3 

216.52,6 

218.95,9 

240.85,5 

243.59,2 

246.32,9 

267.61,6 

270.65.8 

273.69.9 

9100 

9200 

9300 

110. 6!), 6 
111.91,2 
113.12,!) 

138.37.0 

139.89.0 

141.41.1 

166.04,4 

167.86,8 

169.69,3 

193.71,8 

195.84,7 

197.97,5 

221.39,2 

223.82,5 

226.25,8 

249.06,6 

251.80,3 

254.54,0 

276.74.0 

279.78.1 

282.82.2 

9400 

9500 

9600 

114.34,5 

115.56,2 

116.77,8 

142.93.2 

144.45.2 

145.97.3 

171.51,8 

173.34,2 

175.16,7 

200.10,4 

202.23,3 

204.36,2 

228.69,0 

231.12,3 

233.55,6 

257.27,7 

260.01,4 

262.75,1 

285.86.3 

288.90.4 

291.94.5 

9700 

9800 

9900 

117.99,5 

119.21,1 

120.42,7 

147.49.3 

149.01.4 

150.53.4 

176.99,2 

178.81,6 

180.64,1 

206.49,0 

208.61,9 

210.74,8 

235.98,9 

238.42,2 

240.85,5 

265.48,8 

268.22,5 

270.96,2 

294.98.6 

298.02.7 

301.06.8 

1 OOOO 

121.64,41  152.05,5 

182.46,6 

212.87,7 

243.28,8 

273.69,9 

304.11,0 

April  21st— 111  DAYS- 3 months  21  days. 


7400 

7500 

90.82,7 

92.05,5 

113.53,4 

115.06,8 

136.24.1 

138.08.2 

158.94,8 

161.09,6 

181.65,5 

184.11,0 

204.36.2 

207.12.3 

227.06;S 

230.13,7 

7400 

7600 

7600 

7700 

7800 

93.28,2 

94.51,0 

95.73,7 

116.60,3 

118.13,7 

119.67,1 

139.92.3 

141.76.4 

143.60.5 

163.24,4 

165.39,2 

167.54,0 

186.56.4 
189.01,9 

191.47.4 

209.88,5 

212.64.7 

215.40.8 

233.20,5 

236.27,4 

239.34,2 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

96.96,4 

98.19,2 

99.41,9 

121.20,5 

122.74,0 

124.27,4 

145.44,7 
147. 2S,  8 
149.12,9 

169.68,8 

171.83,6 

173.98,4 

193.92,9 

196.38,4 

198.83,8 

218.17,0 

220.93.2 

223.69.3 

242.41,1 

245.47,9 

248.54,8 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

100.64,7 

101.87,4 

103.10,1 

125.80,8 

127.34,2 

128.87,7 

150.97.0 

152.81.1 

154.65.2 

176.13,2 

178.27,9 

180.42,7 

201.29.3 
203.74,8 

206.20.3 

226.45.5 

229.21.6 
231.97,8 

251.61,6 

254.68,5 

257.75,3 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

104.32,9 

105.55,6 

10.6.78,4 

130.41,1 

131.94,5 

133.47,9 

15(1:49,3 

158.33.4 

160.17.5 

182.57,5 

1S4.72.3 

186.87,1 

208.65,8 

211.11,2 

213.56,7 

234.74.0 

237.50.1 
240.26,3 

260.62,2 

263.89,0 

266.95,9 

8600 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

108.01,1 

109.23,8 

110.46,6 

135.01,4 

136.54,8 

138.08,2 

162.01,6 

163.85.8 

165.69.9 

189.01,9 

191.16,7 

193.31,5 

216.02,2 

218.47,7 

220.93,2 

243.02.5 

245.78.6 
248.54,8 

270.02,7 

273.09,6 

276.16,4 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

111.69,3 

112.92,1 

114.14,8 

139.61,6 

141.15,1 

142.68,5 

167.54.0 

169.38.1 

171.22.2 

195.46,3 

197.61,1 

199.75,9 

223.38.6 
225.84,1 

228.29.6 

251.31.0 

254.07.1 
256.83,3 

279.23,3 

282.30,1 

285.37,0 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

115.37,5 

116.60,3 

117.83,0 

144.21,9 

145.75,^ 

147.28,8 

173.06.3 

174.90.4 

176.74.5 

201.90,7 

204.05,5 

206.20,3 

230.75,1 

233.20,5 

235.66,0 

259.59.5 

262.35.6 
265.11,8 

288.43,8 

291.50,7 

294.57,5 

9400 

9600 

9600 

9700 

9800 

9900 

119.05,8 

120.28,5 

121.51,2 

148.82,2 

150.35,6 

151.89,0 

178.58.6 

180.42.7 

182.26.8 

208.35,1 

210.49,9 

212.64,7 

238.11.5 
240.57,0 

243.02.5 

267.87,9 

270.64,1 

273.40,3 

297.64,4 

300.71,2 

303.78,1 

9700 

9800 

9900 

Toooo 

122.74,0 

153.42,5 

184.11,0 

214.79,5 

245.47,9 

276.16,4 

306. §4, 9 

IOOOO 

J 


April  22nd— 112  DAYS— 3 months  22  days, 


-4-i 

£ 

< 

]— 

113  DAYS. 

-M 

£ 

< 

114  DAYS. 

+!  | 
£ 

< _ { 

Rate. 

4 1 5 

6 

7 

8 

9 | 

10 

Rate. 

4 

5 

6 I 

?: 

8_] 

9 j 

10 

Rate. 

lOO 

200 

300 

1.23,8 

2.47,7 

3.71,5 

1.54,8 

3.09,6 

4.64,4 

1.85,8 

3.71,5 

5.57,3 

2.16,7 

4.33,4 

6.50,1 

2.47,7 

4.95,3 

7.43,0 

2.78,6 

5.57,3 

8.35,9 

3.09,6 

6.19,2 

9.28,8 

1 oo 
200 
300 

1.24.9 

2.49.9 
3.74,8 

1.56.2 

3.12.3 
4.68,5 

1.87,4 

3.74,8 

5.62,2 

2.18,61 

4.37,3 

6.55,9] 

2.49.9 

4.99,7 

7.49,6 

2.81,1 

5.62.2 

8.43.3 

3.12,3 

6.24,7 

9.37,0 

lOO 

200 

.300 

400 

500 

OOO 

4.95,3 

6.19,2 

7.43,0 

6.19,2 

7.74,0 

9.28,8 

7.43,0 

9.28,8 

11.14,5 

8;66,8 

10.83,6 

13.00,3 

9.90,7 

12.38,4 

14.86,0 

11.14,5 

13.93,2 

16.71,8 

12.38.4  | 
15.47,9 

18.57.5 

400 

500 

600 

4.99.7 

6.24.7 
7.49,6 

6.24.7 

7.80.8 
9.37,0 

7.49,6 

9.37,0 

11.24,4 

8.74,5 

10.93,2 

13.11,8 

9.99,5 

12.49,3 

14.99,2 

11.24.4 

14.05.5 

16.86.6 

12.49,3 

15.61,6 

18.74,0 

400 

500 

GOO 

700 

800 

900 

8.66,8 

9.90,7 

11.14,5 

10.83,6 

12.38,4 

13.93,2 

13.00,3 

14.86,0 

16.71,8 

15.17,0 

17.33,7 

19.50,4 

17.33,7 

19.81,4 

22.29,6 

19.50,4 

22.29,0 

25.07,7 

21.67,1 

24.76,7 

27.86,3 

700 

800 

900 

8.74.5 

9.99.5 
11.24,4 

10.93.2 

12.49.3 
14.05,5 

13.11,8 

14.99,2 

16.86,6 

15.30,4 

17.49,0 

19.67,7 

17.49,0 

19.98,9 

22.48,8 

19.67.7 

22.48.8 

25.29.9 

21.86,3 

24.98,6 

28.11,0 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

12.38,4 

13.62,2 

14.86,0 

15.47,9 

17.02,7 

18.57,5 

18.57,5 

20.43,3 

22.29,0 

21.67,1 

23.83,8 

26.00,5 

24.76,7 

27.24,4 

29.72,1 

27.86,3 
30.64,9 
33. 43, '6 

30.95,9 

34.05,5 

37.15,1 

lOOO 

1100 

1200 

12.49,3 

13.74.2 

14.99.2 

15.61,6 

17.17,8 

18.74,0 

18.74,0 

20.61,4 

22.48,8 

21,86,3 

24.04,9 

26.23,6 

24.98,6 

27.48,5 

29.98,4 

28.11,0 

30.92.1 

33.73.2 

31.23,3 

34.35,6 

37.47,9 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

16.09,9 

17.33,7 

18.57,5 

20.12,3 
21.67,1 
23.21  8 

24.14,8 

26.00,5 

27.86,3 

28.17,3 

30.34,0 

32.50,7 

32.19,7 

34.67,4 

37.15,1 

36.22,2 

39.00,8 

41.79,5 

40.24.7 
43.34,2 

46.43.8 

1300 

1400 

1500 

16.24,1 

17.49.0 

18.74.0 

20.30,1 

21.86,3 

23.42,5 

24.36,2 

26.23,6 

28.11,0 

28.42,2 

30.60,8 

32.79,5 

32.48,2 

34.98,1 

37.47,9 

36.54.2 

39.35.3 

42.16.4 

40.60,3 

43.72,6 

46.84,9 

1300 

1400 

1500 

1000 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

19.81,4 

21.05,2 

22.29,0 

24.76,7 

26.31,5 

27.86,3 

29.72,1 

31.57,8 

33.43,6 

34.67,4 

36.84,1 

39.00,8 

39.62,7 

42.10,4 

44.58,1 

44.58,1 

47.36,7 

50.15,3 

49.53,4  | 

52.C3,0 

55.72,6 

1600 

1700 

1800 

19.98,9 

21.23.8 

22.48.8 

24.98,6 

26.54,8 

28.11,0 

29.98,4 

31.85,8 

33.73,2 

34.98,1 

37.16,7 

39.35,3 

39. 97, 8 
42.47,7 
44.97,5 

44.97.5 

47.78.6 

50.59.7 

49.97,3 

53.09,6 

56.21,9 

1GOO 

1700 

1800 

23.52,9 

24.76,7 

26.00,5 

29.41,1 

30.95,9 

32.50,7 

•35.29,3 

37.15,1 

39.00,5 

41.17,5 

43.34,2 

45.51,0 

47.05,8 

49.53,4 

52.01,1 

52.94,0 

55.72,6 

58.51,2 

58.82,2 

61.91,8 

65.01,4 

1900 

2000 

2100 

23.73,7 

24.98.6 

26.23.6 

29.67,1 

31.23,3 

32.79,5 

35.60,5 

37.47,9 

39.35,3 

41.54,0 

43.72,6 

45.91,2 

47.47,4 

49.97,3 

52.47,1 

53.40.8 

56.21.9 
59.03,0 

59.34,2 

62.46,6 

65.58,9 

1900 

2000 

2100 

~2200 

2300 

2400 

27.24,4 

23.48,2 

29.72,1 

34.05,5 

35.60,3 

37.15,1 

40.56,6 

42.72,3 

44.58,1 

47.67,7 

49.84,4 

52.01,1 

54.48,8 

56.96,4 

59.44,1 

61.29,9 

64.08,5 

66.87,1 

68.11,0 

71.20,5 

74.30,1 

2200 

2300 

2400 

27.48,5 

28.73.4 

29.98.4 

34.35,6 

35.91.8 

37.47.9 

41.22,7 

43.10,1 

44.97,5 

48.09,9 

50.28,5 

52.47,1 

54.97,0 

57.46,8 

59.96,7 

61.84.1 

64.65.2 

67.46.3 

68.71,2 

71.83,6 

74.95,9 

2200 

2300 

2400 

2500 

2000 

2700 

30.95,9 

32.19,7 

33.43,6 

38.69,9 

40.24,7 

,41.79,5 

46.43,8 
48.29,6 
50. 15;  3 

54.17,8 

56.34,5 

58.51,2 

61.91,8 

64.39,5 

66.87,1 

69.65,8 

72.44,4 

75.23,0 

77.39,7 

80.49,3 

83.58,0 

2500 

2600 

2700 

‘ 31.23,3 

32.48.2 

33.73.2 

39.04,1 

40.60.3 

42.16.4 

46.8.4,9 

48.72,3 

50.59,7 

54.65,8 

56.84,4 

59.03,0 

62.46,6 

64.96,4 

67.46,3 

70.27.4 

73.08.5 

75.89.6 

78.08,2 

81.20,5 

84.32,9 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

34.67,4 

35.91,2 

37.15,1 

43.34,2 

44.89,0 

46.43,8 

52.01,1 

53.86,8 

55.72,6 

60.67,9 

62.84,7 

65.01,4 

69.34,8 

71.82,5 

74.30,1 

78.01,6 

80.80,3 

83.58,9 

86.68,5 

89.78,1 

92.87,7 

2800 

2900 

3000 

' 34.98,1 
36.23,0 
37.47,9 

43.72,6 

45.28.8 

46.84.9 

52.47,1 

54.34,5 

56.21,9 

61.21,6 

63.40,3 

65.58,9 

69.96,2 

72.46,0 

74.95,9 

78.70.7 

81.51.8 

84.32.9 

ir’3,2 

90.57,5 

93.69,9 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

38.38,9 

39.62,7 

40.86,6 

47.98,6 

49.53,4 

51.08,2 

57.58,4 

59.44,1 

61.29,9 

67.18,1 

69.34,8 

71.51,5 

76.77,8 

79.25,5 

81.73,2 

86.37,5 

89.16,2 

91.94,8 

95.97,3 

99.06,8 

102.16,4 

3100 

3200 

3300 

38.72,9 

39.97,8 

41.22,7 

48.41,1 

49.97.3 

51.53.4 

58.09,3 

59.96,7 

61.84,1 

67.77,5 

69.96,2 

72.14,8 

77.45,8 

79.95,6 

82.45,5 

87.14.0 

89.95.1 

92.76.2 

96.82,2 

99.94,5 

103.06,8 

3100  l 

320.0 

3300 

3400 

3500 

3000 

42.10,4 

43.34,2 

44.58,1 

52.63,0 

54.17,8 

55.72,6 

63.15,6 

65.01,4 

66.87,1 

73.68,2 

75.84,9 

78.01,6 

84.20,8 

86.68,5 

89.16,2 

94.73,4 

97.52,1 

100.30,7 

105.26,0 

108.35,6 

111.45,2 

3400 

3500 

3600 

42.47,7 

43.72,6 

44.97,5 

53.09,6 

54.65.8 

56.21.9 

63.71,5 

65.58,9 

67.46,3 

74.33,4 

76.52,1 

78.70,7 

84.95,3 

87.45,2 

89.95,1 

95.57.3 

98.38.4 
101.19,5 

106.19,2 

109.31,5 

112.43,8 

3400. 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

45.81,9 

47.05,8 

48.29,6 

57.27,4 

58.82,2 

60.37,0 

68.72,9 

70.58,6 

72.44,4 

80.18,4 

82.35,1 

84.51,8 

91.63,8 

94.11,5 

96.59,2 

103.09,3 

105.87,9 

108.66,6 

U4.54.8 

117.64,4 

120.74,0 

3700 

3800 

3900 

46.22,5 

47.47,4 

48.72,3 

57.78.1 

59.34.2 
60.90,4 

69.33,7 

71.21,1 

73.08,5 

80.89,3 

83.07,9 

85.26,6 

92.44,9 

94.94,8 

97.44,7 

104.00,5 

106.81,6 

109.62,7 

115.56,2 

118.68,5 

121.80,8 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

49.53,4 

50.77,3 

52.01,1 

61.91,8 

63.46,6 

65.01,4 

74.30,1 

76.15,9 

78.01,6 

86.68,5 

88.85,2 

91.01,9 

99.06,8 

101.54,5 

104.02,2 

111.45,2 

114.23,8 

117.02,5 

123.83.6 
126.93,2 

130.02.7 

4000 

4100 

4200 

49.97,3 

51.22,2 

52.47,1 

62.46.6 

64.02.7 
65.58,9 

74.95,9 

76.83,3 

78.70,7 

87.45,2 

89.63,8 

91.82,5 

99.94,5 

102.44,4 

104.94,2 

112.43.8 

115.24.9 
118.06,0 

124.93,2 

128.05,5 

131.17,8 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

53.24,9 

54.48,8 

55.72,6 

66.56,2 

68.11,0 

69.65,8 

79.87,4 

81.73,2 

83.58,9 

93.18,6 

95.35,3 

97.52,1 

106.49,9 

108.97,5 

111.45,2 

119.81,1 

122.59,7 

125.38,4 

133.12,3 

136.21,9 

139.31,5 

4300 

4400 

4500 

53.72,1 

54.97,0 

56.21,9 

67.15.1 

68.71.2 
70.27,4 

80.58,1 

82.45,5 

84.32,9 

94.01,1 

96.19,7 

98.38,4 

107.44,1 

109.94,0 

112.43,8 

120.87.1 

123.68.2 

126.49.3 

134.30,1 

137.42,5 

140.54,8 

4300 

4400 

4500 

4000 

4700 

4800 

56.96,4 

58.20,3 

59.44,1 

71.20,5 

72.75,3 

74.30,1 

85.44,7 

87.30,4 

•89.16,2 

99.68,8 

101.85,5 

104.02,2 

113.92,9 

116.40,5 

118.88,2 

128.17,0 

130.95,6 

133.74,2 

142.41,1 

145.50,7 

148.60,3 

4600 

4700 

4800 

57.46.8 

58.71.8 
59.96,7 

71.83.6 

73.39.7 
74.95,9 

86.20,3 

88.07,7 

89.95,1 

100.57,0 

102.75,6 

104.94,2 

114.93,7 

117.43,6 

119.93,4 

129.30.4 

132.11.5 

134.92.6 

143.67,1 

146.79,5 

149.91,8 

4600 

4700* 

4800 

4900 

5000 

5100 

60.67,9 

61.91,8 

63.15,6 

75.84,9 

77.39,7 

78.94,5 

91.01,9 

92.87,7 

94.73,4 

106.18,9 

108.35,6 

110.52,3 

121.35,9 

123.83,6 

126.31,2 

136.52,9 

139.31,5 

142.10,1 

151.69,9 

154.79,5 

157.89,0 

4900 

5000 

5100 

61.21,6 

62.46,6 

63.71,5 

76.52.1 

78.08.2 
79.64,4 

91.82,5 

93.69,9 

95.57,3 

107.12,9 

109.31,5 

111.50,1 

122.43,3 

124.93,2 

127.43,0 

137.73.7 

140.54.8 

143.35.9 

153.04,1 

156.16,4 

159.28,8 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

64.39,5 

65.63,3 

66.87,1 

80.49,3 

82.04,1 

83.58,9 

96.59,2 

98.44,9 

100.30,7 

112.69,0 

114.85,8 

117.02,5 

128.78,9 

131.26,6 

133.74,2 

144.88,8 

147.67,4 

150.46,0 

160.98,6 

164.08,2 

107.17,8 

5200 

5300 

5400 

64.96.4 

66.21.4 
67.46,3 

81.20,5 

82.76,7 

84.32,9 

97.44,7 

99.32,1 

101.„19,5 

113.68,8 

115.87,4 

118.06,0 

129.92,9 

132.42,7 

134.92,6 

146.17.0 

148.98.1 

151.79.2 

162.41,1 

165.53,4 

168.65,8 

5200 

5300 

5400 

5500 

5000 

5700 

68.11,0 

69.34,8 

70.58,6 

85.13,7 

86.68,5 

88.23,3 

102.16,4 

104.02,2 

105.87,9 

119.19,2 

121.35,9 

123.52,6 

136.21,9 

138.69,6 

141.17,3 

153.24.7 
156.03,3 

158.81.8 

170.27,4 

173.37,0 

176.46,6 

5500 

5600 

5700 

68.71.2 

69.96.2 
71.21,1 

85.89,0 

87.45,2 

89.01,4 

103.06,8 

104.94,2 

106.81,6 

120.24,1 

122.43,3 

124.61,9 

137.42,5 

139.92,3 

142.42,2 

154.00,3 

157.41.4 

160.22.5 

171.78,1 

174.90,4 

178.02,7 

5300 

5600 

5700 

5800 

o5'0v/~ 

0000 

71.82,5 

74.30,1 

tSJ 

92.87,7 

1 07.73,7 
'09*y!r,'5' 
111.45,2 

125.69,3 

130.02,7 

143.64,9 

.146.12,6 

148.60,3 

161.60,5 

164.39,2 

179.56,2 

182.65,8 

_0£5.75,3 

5800 

5900 

6000 

72.46.0 

73.71.0 
74.95,9 

90.57,5 

92.13,7 

93.69,9 

108.69,0 

110.56,4 

112.43,8 

126.80,5 

128.99,2 

131.17,8 

144.92,1 

147.41,9 

149.91,8 

163.03.6 

165.84.7 

168.65.8 

181.15,1 

184.27,4 

187.39,7 

5800 

5900 

6000 

OlOO 

0200 

0300 

75.54,0 

76.77,8 

78.01,6 

94.42,5 

95.97,3 

97.52,1 

113.31,0 

115.16,7 

117.02,5 

132.19,5 

134.36,2 

136.52,9 

151.07,9 

153.55,6 

156.03,3 

169.96,4 

172.75,1 

175.53,7 

lbS~$4,S 

191.94,5 

195.04,1 

. 6100 
6200 
1 6300 

76.20,3 

77:4v,a 

78.70,7 

95.26,0 
96  S°  ° 
98.38,4 

114.31,2 

ll8.06> 

133.36,4 

135.55,1 

iSWiL? 

152.41,6 

154,91,5 

15X41,4 

171.46.8 

174.27.9 
177.09,0 

190.52,1 

193.64,4 

196.76,7 

6100 

6200 

6300 

0400 

0500 

0000 

79.25,5 

80.49,3 

81.73,2 

99.06,8 

100.61,6 

102.16,4 

118.88,2 

120.74,0 

122.59,7 

138.69.6 
140.86,3 

143.03.6 

158.51,0 

160.98,6 

163.46,3 

178.32,3 

181.11,0 

183.89,6 

198.13,7 

201.23,3 

204.32,9 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

79.95,6 

81.20.5 

82.45.5 

99.94,5 

101.50.7 

103.06.8 

119.93,4 

121.80,8 

123.68,2 

139.92,3 

142.11,0 

144.29,6 

~rstMiL2 

I62.417I' 

164.91,0 

- 179.90,1 
"482^1,2 
1 yjtj 

199.89,0 

203.01,4 

1-306.13,7 

6400 
6500 
i 6600 

0700 

0800 

0900 

82.97,0 

84.20,8 

85.44,7 

103.71,2 

105.26,0 

106.80,8 

124.45,5 

126.31,2 

128.17,0 

145.19,7 

147.36,4 

149.53,2 

165.94,0 

168.41,6 

170.89,3 

186.68,2 

189.46,8 

192.25,5 

207.42.5 
210.52,1 

213.61.6 

83.70,4 

84.95.3 

86.20.3 

104.63,0 

106.19.2 

107.75.3 

125.55,6 

127.43,0 

129.30,4 

146.48,2 

148.66,8 

150.85,5 

167.40,8 

169.90,7 

172.40,5 

188.33.4 

191.14.5 

193.95.6 

2O9.20JCS 

212.38,4 

215.50,7 

A 6700 
1 oSOU 
6900 

7000 

7100 

7200 

86.68,5 

87.92,3 

89.16,2 

108.35,6 

109.90,4 

111.45,2 

130.02,7 

131.88,5 

133.74,2 

151.69,9 

153.86,6 

156.03,3 

173.37,0 

175.84,7 

178.32,3 

195.04,1 
197.82,7 
200.61,  • 

216.71,2 

219.80,8 

222.90,4 

7000 

7100 

7200 

87.45,2 

88.70.1 

89.95.1 

109.31,5 

110.87.7 

112.43.8 

131.17,8 

133.05,2 

134.92,6 

153.04,1 

155.22,7 

157.41,4 

174.90,4 

177.40,3 

179.90,1 

196.76.7 

199.57.8 

202.38.9 

218.63,0 

221.75,3 

224.87,7 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

90.40,0 

91.63,8 

92.87,7 

113.00,0 

114.54,8 

116.09,6 

135.60,0 

137.45,8 

139.31,5 

158.20,0 

160.36,7 

162.53,4 

180.80,0 

183.27,7 

185.75,3 

203.40,0 

206.18,6 

208.97,3 

226. 00,  i' 

229.09,6 

232.19,2 

7300 
7 400 
7 50C 

91.20,0 

92.44.9 

93.69.9 

114.00,0 

115.56.2 

117.12.3 

136.80,0 

138.67,4 

140.54,8 

159.60,0 

161.78,6 

163.97,3 

182.40,0 

184.89,9 

187.39,7 

205.20.0 

208.01.1 
210.82,1 

228.00,0 

231.12,3 

234.24,7 

7300 

7400 

7500 

7000 

7700 

7800 

94.11,5 

95.35,3 

96.59,2 

117.64,4 

119.19,2 

120.74,0 

141.17.3 

143.03.4 
144.88,8 

164.70,1 

166.86,8 

169.03,6 

188.23,0 

190.70,7 

193.18,J 

211.75,9 

214.54,5 

217.33,2 

235.28.8 
238.38,4 

241.47.9 

1 7600 
7700 
7800 

94.94,8 

96.19.7 

97.44.7 

118.68,5 

120.24.7 

121.80.8 

142.42,2 

144.29,6 

146.17,0 

166.15,9 

168.34,5 

170.53,2 

189.89,6 

192.39,5 

194.89,3 

213.63.3 

216.44.4 

219.25.5 

237.37,0 

240.49,3 

243.61,6 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

97.83,1 

99.06,5 

100.30,7 

122.28,8 

123.83,0 

125.38,4 

146.74,5 

148.60,3 

.150.46,0 

171.20,3 

173.37.6 

175.53.7 

195.66,0 

198.13,7 

200.61,4 

22,1.11,8 
222.90,4 
225. 69, ( 

244.57,5 

247.67,1 

250.76,7 

7900 

8000 

8100 

98.69,6 

99.94,5 

101.19,5 

123.37.1 

124.93.2 

126.49.3 

148.04,4 

149.91,8 

151.79,2 

172.71,8 

174.90,4 

177.09,0 

197.39,2 

199.89,0 

202.38,9 

222.06,6 

224.87.7 

227. 68. 8 

246.74,0 

249,86,3 

252.98,6 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

101.54,5 

102.78,4 

104.02,2 

126.93,2 
128. 47,  S 
130.02,7 

152.31,8 

154.17,5 

156.03,3 

177.70,4 

179.87,1 

182.03,8 

203.09,0 

205.56,7 

208.04,4 

228.47,7 

231.26,3 

234.04,1 

253.86,3 

256.95,9 

260.05,5 

8200 

8300 

8400 

102.44,4 

103.69,3 

104.94,2 

128.05.5 

129.61.6 
131.17,8 

153.66,6 

155.54,0 

157.41,4 

179.27,7 

181.46,3 

183.64,9 

204.88,8 

207.38,6 

209.88,5 

230.49,9 
233.31,0 
236  12,1 

256.11,0 

259.23,3 

262.35,6 

8200 

8300 

8400 

8500 

8000 

8700 

8800 

8900 

9000 

105.26,1 

106.49,£ 

107,73.5 

131.57  5 
183.12,? 
131  0:7.1 

157.89,0 

159.74,8 

.m.fio.f 

184.20,5 
186.37,3 
ISS.K.t  r 

210.52,1 

212.99,7 

91  Z A7 

236. 83,  b 
239.62,2 

9 40  4ft  o 

263.15,1 

266.24,7 

o | r 

8500 

8600 

8700 

106.19,2 

107.44,1 

108.69,0 

132.74.0 

134.30.1 
135.86,3 

159.28,8 

161.16,2 

163.03,6 

185.83,6 

188.02,2 

190.20,8 

212.38,4 

214.88,2 

217.38,1 

238.93.2 

241.74.2 

244.55.3 

1 265.47,9 
268.60,3 
271.72,6 

8500 

8600 

8700 

108.97,5 

110.21,4 

111.45,2 

136.21,9 

137.76,7 

139.31,5 

163.46,3 

165.32,1 

167.17,8 

190.70,7 

192.87,4 

195.04,1 

217.95,1 

220.42,7 

222.90.4 

245.19,4 

247.98,1 

250.76,7 

272.43,8 

275.53,4 

278.63,0 

8800 

8900 

9000 

109.94,0 

111.18,9 

112.43,8 

137.42.5 

138.95.6 
140.54,8 

164.91.4 

166.78.4 
168.65,8 

192.39,5 

194.58,1 

196.76,7 

219.87,9 

222.37,8 

224.87,7 

247.36.4 

250.17.5 

252.98.6 

274.84,9 

277.97,3 

281.09,6 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

112.69,0 

113.92,9 

115.16,7 

140.86,3 

142.41,1 

143.95,9 

169. 03, b 
170.89,3 
172.75,1 

197.20,8 

199.37,5 

201.54,2 

225.38,1 

227.85,8 

230.33,4 

253.55,3 

256.34,0 

259.12,6 

281.72,6 

284.82,2 

287.91,8 

9100 

9200 

9300 

113.68,8 

114.93,7 

116.18,6 

142.11.0 

113.67.1 
145.23,3 

170.53,2 

172.40,5 

174.27,9 

198.95,3 

201.14,0 

203.32,6 

227.37,5 
229.87. 4 
232.37,3 

255.79.7 

258.60.8 

261.41.9 

284.21,9 

287.34,2 

290.46,6 

9100 

9200 

9300 

116.40,5 

117.64,4 

118.88,2 

145.50,7 

147.05,5 

148.60,3 

174.60,8 

176.46,6 

178.32,3 

203.71,0 

205.87,7 

208.04,4 

232.81,1 

235.28,8 

237.76,4 

261.91,2 

264.69,9 

267.48,5 

291.0^4 

294.11,0 

297.20,5 

9400 
9500 
9600 
I 9700 
9800 
| 9900 

117.43,6 

118.68,5 

119.93,4 

146.79.5 

148.35.6 
149.91,8 

176.15,3 

178.02,7 

179.90,1 

205.51,2 

207.69,9 

209.88,5 

234.87,1 

237.37,0 

239.86,8 

••64.23,0 

267.04.1 

269.85.2 

293.58,9 

296.71,2 

299.83,6 

9400 

9500 

9600 

9700 

9S00 

9900 

lOOOO 

120.12,1 

121.35,9 

122.59,7 

150.15,1 

151.69,9 

153.24,7 

180.18,1 

152.03.5 

183.89.6 

210.21,1 

212.37,8 

214.54,5 

240.24,1 

242.71,8 

245^19,5 

270.27,1 

273.05,8 

275.84,4 

300.30,1 

303.39,7 

306.49,3 

121.18,4 

122.43,3 

123.68,2 

151.47,9 

153.04,1 

154.60,3 

181.77,5 

183.64,9 

185.52,3 

212.07,1 

214.25,8 

216.44,4 

242.36,; 
244.86, f 
247.36,4 

272.66.3 

275.47.4 

278.28.5 

302.95,9 

306.08,2 

309.20,5 

123.83,6 

J 154.79,5|  185.75,! 

216.71,2 

247.67, lj  278.63, 0|  309.58,9 

| lOOOO 

124.93,2 

156.16,4)  187.39,7 

218.63,1 

249.86,3)  281.09,6 

312.32,9 

April  23rd — 113  DAYS — 3 months  23  days. 


April  24th— 114  DAYS — 3 months  24  days. 
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-fj 

E 

< 

115  DAYS. 

-4-J 

E 

< 

116  DAYS. 

•4-S 

r~ 

C 

< 

Rate. 

4 

5 

i 6 

| 7 | 8 

1 9 

1 10 

Rate. 

4 | 5 

1 6 

I 7 | 8 

1 9 

| 10 

Rate. 

104) 

1200 

;{(>o 

1.26, ( 
2.52,] 
3.78,1 

1.57,5 

3.15,1 

4.72,« 

1.89.1 

3.78.1 

5.67.1 

2.20,r 
4.41,1 
6.61, ( 

2.52.1 

5.04.1 

7.56.2 

2.83,< 

5.07,1 

8.50,7 

3.15.1 
0.30,1 

9.45.2 

1 lOO 
200 
300 

1.27.1 

2.54.2 
3.81,4 

1.58,1 

3.17,8 

4.70,7 

1.90,7 

3.81,4 

5.72,1 

2.22,5 
4.44,9 
6.67;  4 

2.54,2 

5.08,5 

7.62,7 

2.86,1 

5.72.1 

8.58.1 

3.17,8 

6.35,6 

9.53,4 

Too 

200 

300 

400 

500 

GOO 

6.04.1 
0.30,1 

7.50.2 

0.30,1 

7.87,7 

9.45,2 

7.50.2 

9.45.2 
11.34,2 

8.82,2 

11.02,7 

13.23,3 

10.08,2 

12.60.3 

15.12.3 

11.34,2 

14.17,8 

17.01,4 

12.00,3 

15.75.3 

18.90.4 

400 

300 

GOO 

5.08.5 

6.35.6 

7.02.7 

6.35,0 

7.94,5 

9.53,4 

7.02,7 

9.53,4 

11.44,1 

8.89,9 

11.12,3 

13.34,8 

10.17, ( 
12.71,2 
15.25,5 

11.44.1 

14.30.1 

17.16.2 

12.71,2 

15.89,0 

19.06,8 

400 

500 

GOO 

800 

900 

V 4)0 
800 
900 

8.82,2 

10.08,2 

11.34,2 

11.02.7 
12.60,3 

14.17.8 

13.23.3 

15.12.3 

17.01.4 

15.43.8 
17.64,4 

19.84.9 

17.04.4 

20.16.4 

22.68.5 

19.84,9 

22.68,5 

25.52,1 

22.05.5 

25.20.5 
28.35,0 

700 

800 

OOO 

8.89,9 

10.17.0 

11.44.1 

11.12,3 

12.71,2 

14.30,1 

13.34,8 

15.25,5 

17.16,2 

15.57,3 

17.79,7 

20.02,2 

17.79,7 

20.34,0 

22.88,2 

20.02,2 

22.88,2 

25.74,2 

22.24,7 

25.42,5 

28.60,3 

lOOO 

1104) 

11204) 

12.00.3 

13.86.3 

15.12.3 

15.75.3 
17.32,9 

18.90.4 

18.90.4 

20.79.5 
22.68,;" 

22.05.5 
24.26,0 

26.46.6 

25.20.5 

27.72.6 

30.24.7 

28.35,0 

31.19,2 

34.02,7 

31.50.7 

34.65.8 

37.80.8 

lOOO 

llOO 

1200 

12.71,2 

13.98.4 

15.25.5 

15.89,0 

17.47,9 

19.06,8 

19.06,8 
20  97,5 
22.88,2 

22.24,7 

24.47,1 

20.69,6 

26.42,5 

27.96,7 

30.51,0 

28.60.3 

31.46.3 

34.32.3 

31.78,1 

34.95,9 

38.13,7 

J OOO 
1 JOO 
1200 

184)0 

144)0 

154)4) 

10.38.4 

17.64.4 

18.90.4 

20.47,9 

22.05,5 

23.63,0 

24.57.5 

26.40.6 

28.35.6 

28.07.1 
30.87,7 

33.08.2 

32.76.7 

35.28.8 

37.80.8 

30.86.3 
39.09,9 

42.53.4 

40.95,9 

44.11.0 

47.26.0 

1300 

1400 

1300 

10.52,0 

17.79.7 

19.06.8 

20.05,8 

22.24,7 

23.83,0 

24.78,9 

26.69,6 

28.60,3 

28.92,1 

31.14,5 

.33.37,0 

33.05,2 

35.59,5 

38.13,7 

37.18.4 

40.04.4 

42.90.4 

41.31,5 

44.49,3 

47.67,1 

1300 

1400 

1500 

1G04) 

174)0 

1800 

1900 

12000 

52100 

121200 

2300 

2404) 

254)0 

2600 

274)0 

20.10.4 

21.42.5 

22.68.5 

25.20.5 
26.78,1 

28.35.6 

30.24.7 

32.13.7 

34.02.7 

35.28.8 
37.49,3 

39.69.9 

40.32.9 

42.84.9 
45.37,0 

45.37.0 
48.20,5 

51.04.1 

50.41.1 

53.56.2 

56.71.2 

1GOO 

1700 

1800 

lOOO 

2000 

2100 

20.34.0 

21.61.1 
22.88,2 

25.42,5 

27.01,4 

28.00,3 

30.51,0 

32.41,6 

34.32,3 

35.59,5 

37.81,9 

40.04,4 

40.67,9 

43.22,2 

45.70,4 

45.76.4 

48.02.5 

51.48.5 

50.84,9 

54.02,7 

57.20,5 

1GOO 

1700 

1800 

23.94.5 

25.20.5 

26.46.6 

29.93.2 
31.50,7 

33.08.2 

35.91.8 

37.80.8 

39.69.9 

41.90.4 
44.11,0 

46.31.5 

47.89.0 

50.41.1 

52.93.2 

53.87.7 
50.71,2 

59.54.8 

59.86.3 

63.01.4 

66.10.4 

24.15,3 

25.42,5 

20.69,0 

30.19,2 

31.78,1 

33.37,0 

36.23,0 

38.13,7 

40.04,4 

42.20.8 
44.49,3 

46.7.1.8 

48.30,7 

50.84,9 

53.39,2 

54.34.5 

57.20.5 
60.06,0 

00.38,4 

03.50,2 

60.74,0 

1900  | 
2000  1 
2100 
15200 
2300 
2400 

27.72,0 

28.98.6 

30.24.7 

34.05.8 
30.23,3 

37.80.8 

41.58.9 

43.47.9 
45.37,0 

48.52.1 
50.72,6 

52.93.2 

55.45.2 

57.97.3 

60.49.3 

02.38,4 
65.21,9 
' 68.05,5 

69.31,5 

72.46.0 

75.61.0 

2200 

2300 

2400 

27.90.7 

29.23.8 
30.51,0 

34.95,9 

36.54,8 

38.13,7 

41.95,1 

43.85,8 

45.7-6,4 

48.94.2 
51.16,7 

53.39.2 

55.93,4 

58.47,7 

61.01,9 

02.92.6 

65.78.6 

68.64.7 

09.91,8 

73.09,6 

76.27,4 

31.50.7 

32.76.7 

34.02.7 

39.38.4 
40.95,9 

42.53.4 

47.26.0 

49.15.1 

51.04.1 

55.13.7 
57.34,2 

59.54.8 

63.01.4 

65.53.4 

68.05.5 

70.89,0 

73.72,6 

76.56,2 

78.70.7 

81.91.8 
85.00,8 

2500 
2 GOO 
2700 

31.78.1 

33.05.2 

34.32.3 

39.72,0 

41.31,5 

42.90,4 

47.67,1 

49.57,8 

51.48,5 

55.01.0 

57.84.1 
60.06,0 

03.50,2 

66.10,4 

68.64,7 

71.50.7 

74.36.7 

77.22.7 

79.45,2 

82.63,0 

85.80,8 

2500 

2GOO 

2700 

2800 

2990 

3000 

36.54^8 

37.80,8 

44.11.0 
45.68,5 

47.26.0 

52.93.2 

54.82.2 

56.71.2 

01.75.3 
63.95,9 

66.16.4 

70.57.5 

73.09.6 
75.61,0 

79.39.7 
82.23,3 

85.06.8 

88.21,9 

91.37.0 

94.52.1 

2800 

2000 

3000 

35.59,5 

36.86,0 

38.13,7 

44.49,3 

46.08,2 

47.67,1 

63.39,2 

55.29,9 

57.20,5 

62.29.0 
64.51,5 

66.74.0 

71.18,9 

73.73,2 

76.27,4 

80.08,8 

82.94.8 

85.80.8 

88.98,0 

92.16,4 

95.34,2 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

3100 

3200 

3300 

39.00,8 

40.32.9 

41.58.9 

48.83.0 

50.41.1 
51.98,6 

58.00,3 

60.49.3 

62.38.4 

08.37.0 
70.57,5 

72.78.1 

78.13.7 

80.65.8 

83.17.8 

87.90.4 
90.74,0 

93.57.5 

97.07,1 

100.82.2  I 

103.97.3  1 

3100 

3200 

3300 

39.40.8 

40.67.9 
41.95,1 

49.20,0 

50.84,9 

52.43,8 

59.11,2 

61.01,9 

62.92,6 

68.90.4 
71.18,9 

73.41.4 

78.81,0 

81.35,9 

83.90,1 

88.00,8 

91.52.9 

94.38.9 

98.52,1 

101.69,9 

104.87,7 

3400 

354)0 

3600 

42.84,9 

44.11.0 

45.37.0 

53.56.2 
55.13,7 

50.71.2 

04.27.4 

66.16.4 

68.05.5 

74.98.6 
77.19,2 

79.39.7 

85.09.9 

88.21.9 
90.74,0 

96.41,1 

99.24,7 

102.08,2 

107.12.3 

110.27.4 

113.42.5 

3400 

3500 

3GOO 

43.22.2 

44.49.3 

45.76.4 

54.02,7 

55.61,0 

57.20,5 

04.83,3 

60.74,0 

68.64,7 

75.03.8 
77.80,3 

80.08.8 

80.44,4 

88.98,6 

91.52J* 

97.24,9 

100.11,0 

102.97,0 

108.05,5 
111.23,3 
114.41,1  | 

3400 

3500 

3GO0 

3700 

3800 

3900 

40.03.0 

47.89.0 

49.15.1 

58.28.8 
59.86,3 

61.43.8 

09.94.5 

71.83.6 

73.72.6 

81.60.3 
83.80,8 

86.01.4 

93.20.0 

95.78.1 

98.30.1 

104.91.8 
107.75,3 

110.58.9 

110.57.5 

119.72.6 
1 *22.87,7 

3700 

3800 

3000 

47.03.6 

48.30.7 

49.57.8 

58.79,5 

60.38,4 

01.97,3 

70.55,3 

72.46,0 

74.36,7 

82.31.2 
84.53,7 

86.76.2 

94.07,1 

96.01,4 

99.15,6 

105.83.0 

108.09.0 

111.55.1 

117.58,9  ) 
120.76,7  [ 
123.94,5 

3700  • 

3800 

3900 

404)0 

4104) 

4200 

50.41.1 

51.67.1 

52.93.2 

63.01.4 
04.58,9 

66.16.4 

75.61.6 

77.50.7 

79.39.7 

88.21,9 

90.42,5 

92.63,0 

100.82,2 

103.34.2 

105.80.3 

113.42.5 
116.26,0 

119.09.6 

126.02.7 

129.17.8 

132.32.9 

4000 

4100 

4200 

50.84,9 

52.12.1 

55.39.2 

03.50,2 

65.15,1 

66.74,0 

70.27,4 

78.18,1 

80.08,8 

88.98.0 

91.21.1 
93.43,6 

101.09,9 

104.24,1 

106.78,4 

114.41.1 

117.27.1 

120.13.2 

127.12,3  I 

130.80,1 

133.47,9 

4000 

4100 

4200 

4304) 
i 4400 
4500 

54.19.2 

55.45.2 

56.71.2 

67.74.0 
69.31,5 

70.89.0 

81.28,8 

83.17,8 

85.00,8 

94.83.6 
97.04,1 

99.24.7 

108.38.4 

110.90.4 

113.42.5 

121.93.2 
124.76,7 

127.60.3 

135.47,9 

138.63.0  | 

141.78.1  || 

4300 

4400 

45001 

54.00,3 

55.93.4 

57.20.5 

08.32,9 

69.91,8 

71.50,7 

81.99,5 

83.90,1 

85.80,8 

95.00,0 

97.88,5 

100.11,0 

109.32.0 
111.86,8 

114.41.1 

122.99.2 

125.85.2 

128.71.2 

130.65,8 
139.83,6 
143.01.4  1 

4300 

4400 

4500 

7700 

7800 

97.04’l 

98.36,1 

121. 30^1 
122.87,7 

145!56’2 

147.45,2 

169.82^2 

172.02,7 

194.08^2 

196.60,3 

AXO-OV)  1 

218.34,2 

221.17,8 

AtJO  . .if 

242.60.3 

245.75.3 

7700 

7800 

97.88.5 

99.15.6 

120./ 6,7 
122.35,6 
123.94,5 

144.92,1 

146.82,7 

148.73,4 

169.07,4 

171.29,9 

173.52,3 

193.22,7 

195.77,0 

198.31,2 

217.38.1 

220.24.1 

223.10.1 

241.53,4 

244.71,2 

247.89,0 

7G00 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

99.56,2 
106.82, 2 
102.08,2 

124.45.2 
126.02,7 

127.60.3 

149.34.2 

151.23.3 

153.12.3 

174.23.3 
176.43,8 

178.64.4 

199.12.3 

201.64.4 

204.16.4 

224.01.4 
226.84,9 

229.68.5 

248.90.4 

252.05.5 

255.20.5 

7900 

8000 

8100 

100.42,7 

101.69,9 

102.97,0 

125.53,4 

127.12,3 

128.71,2 

150.64,1 

152.54,8 

154.45,5 

175.74,8 

177.97,3 

180.19,7 

200.85,5 

203.39,7 

205.94,0 

225.96.2 

228.82.2 
231.68,2 

251.06,8 

254.24,7 

257.42,5 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

103.34.2 

104.60.3 

105.86.3 

129.17.8 
130.75,3 

132.32.9 

155.01.4 

156.90.4 

158.79.5 

180.84,9 

183.05,5 

185.26,0 

206.68.5 

209.20.5 

211.72.6 

232.52.1 
235.35,6 

238.19.2 

258.35.6 

261.50.7 

264.65.8 

8200 

8300 

8400 

104.24.1 

105.51.2 
106.78,4 

130.30,1 

131.89,0 

133.47,9 

156.36,2 

158.26,8 

160.17,5 

182.42,2 

184.64,7 

186.87,1 

208.48,2 

211.02,5 

213.56,7 

234.54.2 

237.40.3 

240.26.3 

260.60,3 

263.78,1 

266.95,9 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

107.12.3 

108.38.4 

109.64.4 

133.90.4 
135.47,9 

137.05.5 

160.68.5 

162.57.5 

164.46.6 

187.40.6 
189.67,1 

191.87.7 

214.24.7 

216.76.7 

219.28.8 

241.02,7 

243.86,3 

246.69,9 

267.80.8 

270.95.9 
274.11,0 

8500 

8600 

8700 

108.05.5 

109.32.6 

110.59.7 

135.06.8 

136.65.8 
138.24,7 

162.08,2 

163.98,9 

165.89,6 

189.09,6 

191.32,1 

193.54,5 

216.11,0 

218.65,2 

221.19,5 

243.12.3 

245.98.4 

248.84.4 

270.13,7 

273.31,5 

276.49,3 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

110.90.4 

112.16.4 

113.42.5 

138.63.0 
140.20,5 

141.78.1 

106.35,0 

168.24.7 

170.13.7 

194.08.2 
196.28,8 

198.49.3 

221.80,8 

224.32.9 

226.84.9 

249.53.4 
252.37,0 

255.20.5 

277.26.0 

280.41.1 

283.56.2 

8800 

8900 

9000 

111.86,8 

113.14.0 

114.41.1 

139.83,6 

141.42,5 

143.01,4 

167.80,3 

169.71,0 

171.61,6 

195.77,0 

197.99,5 

200.21,9 

223.73,7 

226.27,9 

228.82,2 

251.70.4 

254.56.4 

257.42.5 

279.67,1 

282.84,9 

286.02,7 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

114.68.5 

115.94.5 

117.20.5 

143.35.6 
144.93,2 

146.50.7 

172.02.7 

175.91.8 
175. 80, S 

200.69,9 

202.90,4 

205.11,0 

229.37.0 

231.89.0 

234.41.1 

258.04.1 
260.87,7 

263.71.2 

286.71.2 

289.86.3 

293.01.4 

9100 

9200 

9300 

115.68.2 

116.95.3 
118.22,5 

144.60,3 

146.19,2 

147.78,1 

173.52,3 

175.43,0 

177.33,7 

202.44,4 

204.66,8 

206.89,3 

231.36,4 

233.90,7 

236.44,9 

260.28.5 

263.14.5 
266.00,5 

289.20,5 

292.38,4 

295.56,2 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9G00 

118.46.6 

119.72.6 

120.98.6 

118.08,2 

149.65.8 

151.23,3 

177.69.9 

179.58.9 

181.47.9 

207.31.5 
209.52,1 

211.72.6 

236.93.2 

239.45.2 

241.97.3 

266.54.8 
269.38,4 

272.21.9 

296.16.4 

299.31.5 

302.46.6 

9400 

9500 

9600 

lf9.49,6 

120.76.7 

122.03.8 

149.37,0 

150.95,9 

152.54,8 

179.24,4 

181.15,1 

1S3.05,8 

209.11,4 

211.34,2 

213.56,7 

238.99,2 

241.53,4 

244.07,7 

268.86,6 

271.72.6 

274.58.6 

298.74,0 

301.91,8 

305.09,6 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

IOOOO 

9700 

9800 

9900 

122.24.7 

123.50.7 

124.76.7 

152.80.8 
154.38,4 

155.95.9 

183.37.0 

185.26.0 

187.15.1 

213.93.2 
216.13,7 

218.34.2 

244.49.3 

247.01.4 

249.53.4 

275.05.5 
277.89,0 

280.72.6 

305.61.6 

308.76.7 

311.91.8 

9700 

9800 

9900 

123.31.0 

124.58.1 

125.85.2 

154.13,7 

155.72,6 

157.31,5 

184.96,4 

186.87,1 

188.77,8 

215.79,2 

218.01,6 

220.24,1 

246.61,9 

249.16,2 

251.70,4 

277.44.7 

280.30.7 

283.16.7 

308.27,4 

311.45,2 

314.63,0 

IOOOO 

126.02,7 

157.53,4 

189.04,1 

220.54,8 

252.05,5 

283.56,2 

315.06,8 

IOOOO 

127.12,3 

158.90,4 

190.68,5 

222.46,6 

254.24,7 

286.02,7 

317.80,8 

April  25th. — 115  DAYS  3 months  25  days. 


April  26th— 116  DAYS— 3 months  26  days. 


' £ 

< 

Rate. 

lOO 

200 

300 


117  DAYS. 


f I 


4 5 


400 

500 

600 


700 

800 

900 


lOOO 

llOO 

1200 


1300 

1400 

1500 


1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

"2500 

2600 

2700 


1.28,2 

2.56,4 

3.84,7 


5.12,9 

6.41,1 

7.69,3 


8.97,5 

10.25,8 

11,54,0 


12.82,2 

14.10,4 

15.38,6 


16.66,8 

17.95,1 

19.23,3 


1.60,3 

3.20,5 

4.80,8 


6.41,1 

8.01,4 

9.61,6 


11.21,9 

12.82,2 

14.42,5 


16.02,7 

17.63,0 

19.23,3 


20.83,6 

22.43,8 

24.04,1 


20.51,5 

21.79,7 

23.07,9 


24.36,2 

25.64,4 

26.92,6 


28.20,8 

29.49,0 

30.77,3 


32.05,5 

33.33,7 

34.61,9 


2800 

2900 

3000 

“3T00 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 


35.90,1 

37.18,4 

38.46,6 


39.74,8 

41.03,0 

42.31,2 


3700 

3800 

3900 


4000 

4100 

4200 


4300 

4400 

4500 


4600 

4700 


43.59,5 

44.87,7 

46.15,9 


47.44,1 

48.72,3 

50.00,5 


51.28,8 

52.57,0 

53.85,2 


55.13,4 

56.41,6 

57.69,9 


58.98,1 

.60.26,3 


25.64,4 

27.24,7 

28.84,9 


30.45,2 

32.05,5 

33.65,8 


6 

1.92,3 

3.84,7 

5.77,0 


8 9 10 


7.69,3 

9.61,6 

11.54,0 


13.46,3 

15.38,6 

17.31,0 


2.24,4 

4748,8 

6.73,2 


8.97,5 

11.21,9 

13.46,3 


15.70,7 

17.95,1 

20.19,5 


19.23,3 

21.15,6 

23.07, 


25.00,3 

26.92,6 

28.84,9 


30.77,3 

32.69,6 

34.61,9 


36.54,2 

38.46,6 

40.38,9 


3:7.26,0 

36.86,3 

38.46,6 


40.06,8 

41.67,1 

43.27,4 


44.87,V 

46.47,9 

48.08,2 


49.68,5 

51.28,8 

52.89,0 


54.49,3 

56.09,6 

57.69,9 


59.30,1 

60.90,4 

62.50,7 


64.11,0 

65.71,2 

67.31,5 


68.91,8 

70.52,1 

72.12,3 


42.31,2 

44.23.6 

46.15,9 


48.08,2 

50.00,5 

51.92,9 


53.85,2 

55.77,5 

57.69,9 


59.62,2 

61.54,5 

63.46,8 


65.39,2 

67.31,5 

69.23,8 


71.16,2 

73.08,5 

75.00,8 


76.93,2 

78.85,5 

80.77,8 


82.70,1 
84.62,5 
86.54,8 
73.72,6  88.47,1 

75.32,9,  f 90.39,5 


22.43,8 

24.68,2 

26.92,6 


2.56,4 

5.12,9 

7.69,3 


10.25,8 

12.82,2 

15.38,6 


17.95,1 

20.51,5 

23.07,9 


25.64,4 

28.20,8 

30.77,3 


29.17,0 

31.41,4 

33.65,8 


35.90,1 

38.14,5 

40.38,9 


42.63,3 

44.87,7 

47.12,1 


49.36,4 

51.60,8 

53.85,2 


56.09,6 

58.34,0 

60.58,4 


62.82,7 

65.07,1 

67.31,5 


69.55,9 

71.80,3 

74.04,7 


76.29,0 

78.53,4 

80.77,8 


83.02,2 

85.26,6 

87.51,0 


89.75,3 

91.99,7 

94.24,1 


96.48,5 

98.72,9 

100.97,3 


103.21,6 

105.46,0 


33.33,7 

35.90,1 

38.46,6 


41.03,0 

43.59.5 

46.15.5 


48.72,3 

51.28,8 

53.85,2 


56.41, () 

58.98,1 

61.54,5 


64.11,0 

66.67,4 

69.23,8 


71.80,3 

74.36,7 

76.93,2 


79.49,6 

82.06,0 

84.62,5 


87.18,9 

89.75,3 

92.31,8 


94.88,2 

97.44,7 

100.01,1 


102.57,5 

105.14,0 

107.70,4 


110.26,8 

112.83,3 

115.39,7 


117.96,2 

120.52,6 


2.88.5 

5.77,0 

8.65.5 


11.54.0 

14.42.1 

17.31,0 


20.19,5 

23.07,9 

25.96,4 


28.84.9 

31.73,4 

34.61.9 


37.50.4 

40.38,9 

43.27.4 


46.15.9 

49.04,4 

51.92.9 


54.81.4 

57.69,9 

60.58.4 


63.46.8 

66.35,3 

69.23.8 


72.12.3 

75.00,8 

77.89.3 


80.77.8 

83.66,3 

86.54.8 


89.43.3 

92.31,8 

95.20.3 


98.08,8 

100.97,3 

103.85,8 


106.74.2 

109.62,7 

112.51.2 


115.39.7 

118.28,2 

121.16.7 


124.05,-/ 

126.93,7 

129.82,2 


132.70,7 

135.59,2 


3.20.5 
6.41,1 

9.61.6 


99.37,0 

102.57,5 

105.78,1 


108.98.6 
112.19,2 

115.39.7 


118.60.3 

121.80.3 

125.01.4 


128.21,9 

131.42,5 

134.63,0 


137.88.0 

141.04.1 
144.24.7 


147.45,2 
150  o 


4000 

fioo1 

62.8‘4£ 

65!39*2 

■*80.13, 7 
81.74,0 

J 

96.16,4 

98.08,8 

”I99.94?8 

112.19,2 

114.43,6 

128.21*9 

130.78,4 

14. .36, 2 
144.24,7 
147.13,2 

157.06.8 
160.27,4 

163.47.9 

5200 

5300 

5400 

66.67,4 

67.95,6 

69.23,8 

83.34,2 

84.94,5 

86.54,8 

100.91,1 

101.93,4 

103.85,8 

116.67,9 

118.92,3 

121.16,7 

133.34,8 

135.91,2 

138.47,7 

150.91.6 
152.90,1 

155.78.6 

166.68.5 
169.89,0 

173.09.6 

5500 

5G00 

5700 

70.52,1 

71.80,3 

73.08,5 

88.15,1 

89.75,3 

91.35,6 

105.78,1 

107.70,4 

109.62,7 

123.41.1 

125.65,5 

127.89,9 

141.94,1 

143.60,5 

146.17,0 

158.67.1 
161.55,6 

164.44.1 

176.30.1 
179.50,7 

182.71.2 

5800 

5900 

0000 

74.36,7 

75.64,9 

76.93,2 

92.95,9 

94.56,2 

96.16,4 

111.55,1 

113.47,4 

115.39,7 

130.14,2 

132.38,6 

134.63,0 

148.73,4 

151.29,9 

153.86,3 

167.32.6 
170.21,1 

173.09.6 

185.91.8 
189.12,3 

192.32.9 

OlOO 

6200 

0300 

78.21,4 

79.49,6 

80.77,8 

97.76,7 

99.37,0 

100.97,3 

117.32,1 

119.24,4 

121.16,7 

136.87,4 

139.11,8 

141.36,2 

156.42,7 

158.99,2 

161.55,6 

175.98.1 
^178.86,0 

181.75.1 

195.53.4 
198.74,0 

201.94.5 

0400 

6500 

0000 

82.96,0 

83.34,2 

84.62,5 

192.57,5 

104.17,8 

105.78,1 

123.09,0 

125.01,4 

126.93,7 

143.60,5 

145.84,9 

148.09,3 

164.12,1 

166.68,5 

169.24,9 

184.63,6 

187.52,1 

190.40,5 

295.15.1 
208.35,6 

211.56.2 

0700 

0800 

0900 

85.90,7 

87.18,9 

88.47,1 

107.38,4 

108.98,6 

110.58,9 

128.86,0 

130.78,4 

132.70,7 

150.33,7 

152.58,1 

154.82,5 

171.81,4 

174.37,8 

176.94,2 

193.29.0 
196.17,5 

199.06.0 

214.76.7  j 
217.97,3 

221.17.8 

7000 

7100 

7200 

89.75,3 

91.03,6 

92.31,8 

112.19,2 

113.79,5 

115.39,7 

134.63,0 

136.55,3 

138.47,7 

157.06,8 

159.31,2 

161.55,6 

179.50,7 

182.07,1 

184.63,6 

201.94.5 
204.83,0 

207.71.5 

224.38.4 
227. 5S, 9 

230.79.5 

7300 

7400 

7500 

93.60,0 

94.88,2 

96.16,4 

117.00,0 

118.60,3 

120.20,5 

140.40,0 

142.32,3 

144.24,7 

163.80,0 

166.04,4 

168.28,8 

187.29,0 

189.76,4 

192.32,9 

210.60,0 

213.48,5 

216.37,0 

234.90.0  . 
237.20,5 

240.41.1 

7000 

7700 

7800 

97.44,7 

98.72,9 

100.01,1 

121.80,8 

123.41,1 

125.01,4 

146.17,9 

148.09,3 

150.01,6 

170.53,2 

172.77,5 

175.01,9 

194.89,3 

197.45,8 

200.02,2 

219.25.5 
222.14,0 

225.02.5 

243.61.6 
246.82,2 

250.02.7 

7900 

8000 

8100 

101.29,3 

102.57,5 

103.85,8 

126.61,6 

128.21,9 

129.82,2 

151.94,0 

153.86,3 

155.78,6 

177.26,3 

179.50,7 

181.75,1 

202.58,6 

205.15,1 

207.71,5 

227.91,0 

230.79,5 

233.67,9 

253.23.3 
256.43,8 

259.64.4 

8200 

8300 

8400 

105.14,0 

106.42,2 

107.70,4 

131.42,5 

133.02,7 

134.63,0 

157.71,0 

159.63,3 

161.55,6 

183.99,5 

186.23,8 

188.48,2 

210.27.9 

212.84,4 

215.40,8 

236.56.4 
239.44,9 

242.33.4 

262.84,9 

266.05,5 

269.26,0 

8500 

8000 

8700 

108.98,6 

110.26,8 

111.55,1 

136.23,3 

137.83,6 

139.43,8 

163.47,9 

165.40,3 

167.32,6 

199.72,6 

192.97,0 

195.21,4 

217.97,3 

220.53,7 

223.10,1 

245.21.9 
248.10.4 

250.98.9 

272.46.6 
275.67,1 

278.87.7 

8800 

8900 

9000 

112.83,3 

114.11,5 

115.39,7 

141.94,1 

142.64,4 

144.24,7 

169.24,9 

171.17,3 

173.09,6 

197.45,8 

199.70,1 

201.94,5 

225.66,6 

228.23,0 

230.79,5 

253.87.4 
256.75,9 

259.64.4 

282.08,2 

285.28,8 

288.49,3 

9100 

9200 

9300 

116.67,9 

117.96,2 

119.24,4 

145.84,9 

147.45,2 

149.05,5 

175.91,9 

176.94,2 

178.86,6 

294.18,9 

206.43,3 

208.67,7 

233.35,9 

235.92,3 

238.48,8 

262.52.9 
265.41,4 

268.29.9 

291.69,9 

294.90,4 

298.11,0 

9400 

9500 

9000 

9700 

9800 

9900 

129.52,6 

121.80,8 

123.09,0 

159.65,8 

152.26,0 

153.86,3 

189.  V 8,9 
182.71,2 
184.63,6 

219.92,1 

213.16,4 

215.40,8 

241.95,2 

243.61,6 

246.18,1 

271.18,4 

274.06,8 

276.95,3 

391.31.5 
304.52,1 

307.72.6 

124.37,3 

125.65,5 

126.93,7 

155.46,6 

157.06,8 

158.67,1 

186.55,9 

188.48,2 

190.40,5 

217.65,2 

219.89,6 

222.14,0 

248.74,5 

251.31,0 

253.87,4 

279.83.8 
282.72,3 

285.60.8 

310.93.2 
314.13,7 

317.34.2 

lOOOO 

128.21,9  160.27, 4|  192.32,9 

224.38,4 

256.43,8 

, 288.49,3 

320.54,8 
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12.82,2 

16.02,7 

19.23,3 


22.43.8 
25.64,4 

28.84.9 


32.05.5 
35.26,0 

38.46.6 


41.67.1 
44.87,7 

48.08.2 


51.28.8 
54.49,3 

57.69.9 


60.90.4 
64.11,0 

67.31.5 


70.52.1 
73.72,6 

76.93.2 


80.13.7 
83.34,2 

86.54.8 


89.75.3 
92.95,9 

96.16.4 


£ 

< 

118  DAYS. 

•4-5 

£ 

< 

Rate. 

4 

5 

I 6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

1.29,3 
2.58,6 
3.87, £ 

1.61,6 
3.23;3 
4.84, S 

1.94,0 

3.87.9 

5.81.9 

2.26,3 

4.52,6 

6.78,9 

2.58,6 

5.17,3 

7.75,9 

2.91,0 

5.81.9 

8.72.9 

3.23,3 

6.46,6 

9.69,9 

lOO 

200 

300 

400 

500 

600 

5.17,3 

6.46.6 

7.75.6 

6.46,6 

8.08,2 

9.69,9 

7.75.9 

9.69.9 
11.63,8 

9.05,2 

11.31,5 

13.57,8 

10.34,5 

12.93,2 

15.51,8 

11.63.8 

14.54.8 

17.45.8 

12.93,2 

16.16,4 

19.39,7 

400 

500 

600 

1 700 

800 
900 

9.05,2 

10.34,6 

11.63,8 

11.31,5 

12.93,2 

14.54,8 

13.57.8 

15.51.8 

17.45.8 

15.84,1 

18.10,4 

20.36,7 

18.10,4 

20.69,0 

23.27,7 

20.36.7 

23.27.7 
26.18,6 

22.63,0 

25.86,3 

29.09,6 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

12.93,2 

14.22,5 

15.51,8 

16.16,4 

17.78,1 

19.39,7 

19.39.7 

21.33.7 

23.27.7 

22.63,0 

24.89,3 

27.15,6 

25.86,3 

28.44,9 

31.03,6 

29.09,6 

32.00,5 

34.91,5 

32.32,9 

35.56,2 

38.79,5 

lOOO 

llOO 

1200 

1300 

1400 

1500 

16.81,1 

18.10,4 

19.39,7 

21.01,4 

22.63,0 

24.24,7 

25.21.6 

27.15.6 

29.09.6 

29.41,9 

31.68,2 

33.94,5 

33.62,2 

36.20,8 

38.79,5 

37.82,5 

40.73.4 

43.64.4 

42.02,7 

45.26,0 

48.49,3 

1300 

1400 

1500 

lOOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

lOOO 

1700 

1800 

20.69,(J 

21.98,4 

23.27,7 

25.86,3 

27.47,9 

29.09,6 

31.03,6 

32.97.5 

34.91.5 

36.20,8 

38.47,1 

40.73,4 

41.38,1 

43.96,7 

46.55,3 

46.55.3 

49.46.3 

52.37.3 

51.72,6 

54.95,9 

58.19,2 

1900 

2000 

2100 

24.57,0 

25.86,3 

27.15,6 

30.71,2 

32.32,9 

33.94,5 

36.85.5 

38.79.5 
40.73,4 

42.99,7 

45.26,0 

47.52,3 

49.14,0 

51.72,6 

54.31,2 

54.28.2 

58.19.2 
61.10,1 

61.42,5 

64.65,8 

67.89,0 

2200 

2300 

2400 

28.44,9 

29.74,2 

31.03,6 

35.56,2 

37.17,8 

38.79,5 

42.67.4 

44.61.4 
46.55,3 

49.78,6 

52.04,9 

54.31,2 

56.89,9 

59.48,5 

62.07,1 

64.01.1 

66.92.1 
69.83,  C 

71.12,3 

74.35,6 

77.58,9 

2200 
2300 
1 2400 

2500 

2000 

2700 

32.32,9 

33.62,2 

34.91,5 

40.41,1 

42.02,7 

43.64,4 

48.49.3 

50.43.3 

52.37.3 

56.57,5 

58.83,8 

61.10,1 

64.65,8 

67.24,4 

69.83,0 

72.74,0 

75.64.9 

78.55.9 

80.82,2 

84.05,5 

87.28,8 

2500 

2600 

2700 

2800 
2900 
i 3000 

36.20,8 

37.50,1 

38.79,5 

45.26,0 

46.87,7 

48.49,3 

54.31.2 

56.25.2 

58.19.2 

63.36,4 

65.62,7 

67.89,0 

72.41,6 

75.00,3 

77.58,9 

81.46.8 

84.37.8 

87.28.8 

90.52,1 

93.75,3 

96.98,6 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

40.08,8 

41.38,1 

42.67,4 

50.11,0 

51.72,6 

53.34,2 

60.13,2 

62.07.1 

64.01.1 

70.15,3 

72.41,6 

74.67,9 

80.17,5 

82.76,2 

85.34,8 

90.19.7 

93.10.7 
96.01,6 

100.21,9 

103.45,2 

106.68,5 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3000 

43.96,7 

45.26,0 

46.55,3 

54.95,9 

56.57,5 

58.19,2 

65.95,1 

67.89.0 

69.83.0 

76.94,2 

79.20,5 

81.46,8 

87.93,4 

90.52,1 

13.10,7 

98.92,6 

101.83,6 

104.74,5 

109.91,8 

113.15,1 

116.38,4 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

47.84,7 

49.14,0 

50.43,3 

59.80,8 

61.42,5 

63.04,1 

71.77.0 

73.71.0 
75.64,9 

83.73,2 

85.99,5 

88.25,8 

95.69,3 
98.27,9 
100.86, C 

107.65,5 

110.56.4 

113.47.4 

119.61,6 

122.84,9 

126.08,2 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

51.72,6 

53.01,9 

54.31,2 

.64.65,8 

66.27,4 

67.89,0 

77.58.9 

79.52.9 
81.46,8 

90.52,1 

92.78,4 

95.04,7 

103.45,2 

106.03,8 

108.62,5 

116.38,4 

119.29.3 

122.20.3 

129.31,5 

132.54,8 

135.78,1 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

4300 

4400 

4500 

55.60,5 

56.89,9 

58.19,2 

69.50,7 

71.12,3 

72.74,0 

83.40.8 

85.34.8 
.87.28,8 

97.31,( 

99.57,3 

101.83,6 

111.21,1 

113.79,7 

116.38,4 

125.11.2 

128.02.2 
130.93,2 

139.01,4 

142.24,7 

145.47,9 

4000 

4700 

4800 

59.48,5 
60  S 

t>^07,l 

74.35,6 

/ 9. 9 1 , o 

*.58,9 

89.22.7 

1“imT6,'7 

93.10.7 

1U4.W 

108.62,5 

1 1 18.92J 

121.5576 

124.14,2 

1 133.84,1  148.71,2 
*fg£?^4^151.94,5 
139.66^0|l!o!T77r:i 

4600 

4700 

> * 

4900 

5000 

5100 

63.36,4 
64.65,  S 
65.95,1 

79.20,5 

80.82,2 

82.43,8 

95.04,7 

96.98.6 

98.92.6 

110.88,8 

113.15,1 

115.41,4 

126.72,9 

129.31,5 

131.90,1 

142.57,0 

145.47,9 

t48.38,9 

158.41,1 

161.64,4 

164.87,7 

4900 
/SOOO 
/ 5100 

5200 

5300 

5400 

67.24,4 

68.53,7 

69.83,0 

84.05,5 

85.67,1 

87.28,8 

100.86,6 

102.80.5 

104.74.5 

117.67,7 

119.94,0 

122.20,3 

134.48,8 

137.07,4 

139.66,0 

151.29,9 

154.20.8 

157.11.8 

168.11,0. 

171.34,2 

174.57,5 

5200 

5300 

5400 

5500 
5000 
! 5700 

71.12,3 

72.41,6 

73.71,0 

88.90,4 

90.52,1 

92.13,7 

106.68.5 

108.62.5 
110.56,4 

124.46,0 

126.72,9 

128.99,2 

142.24,7 

144.83,3 

147.41,9 

160.02.7 

162.93.7 

165.84.7 

177.80,8 

181.04,1 

184.27,4 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

OOOO 

75.00,3 

76.29,6 

77.58,9 

93.75,3 

95.37,0 

96.98,6 

112.50.4 

114.44.4 

116.38.4 

131.25,5 

133.51,8 

135.78,1 

150.00,5 

152.59,2 

155.17,8] 

168.75. 6 

171.66.6 
174.57,5 

lo7.50,7 

190.74,0 

193.97,3 

5800 

5900 

OOOO 

OlOO 

6200 

6300 

78.88,2 

80.17,5 

81.46,8 

98.60,3 

100.21,9 

101.83,6 

118.32.3 

120.26.3 

122.20.3 

138.04,4 

140.30,7 

142.57,0 

157.76,4 

160.35,1 

162.93,7 

177.48.5 

180.39.5 
183.30,4 

197.20,5 

200.43,8 

203.67,1 

6100 

6200 

6300 

0400 

6500 

0000 

82.76,2 

84.05,5 

85.34,8 

103.45,2 

105.06,8 

106.68,5 

124.14.2 

126. 05. 2 

128.02.2 

144.83,3 

147.09,6 

149.35,9 

100.52,3 
168.1]  ,0 
170.69,6 

186.21,4 

189.12.3 

192.03.3 

206.90,4 

210.13,7 

213.37,0 

6400 

6500 

OOOO 

0700 

0800 

0900 

86.64,1 

87.93,4 

89.22,7 

108.30,1 

109.91,8 

111.53,4 

129.96,/ 

131.90.1 

133.84.1 

151.62,2 

153.88,5 

156.14,8 

173.28,2 

175.86,8 

178.45,5 

194.94.2 
197.ol»,"z 

200.76.2 

216.60,3 
9l  9.83,6 
223.06,6 

0700 
0800 
_ 6900 
i «»oo 
7100 
7200 

7000 

7100 

72001 

90.52,1 

91.81,4 

93.10,7 

113.15,1 

114.76,7 

116.38,4 

135.78.1 

137.72.1 
139.66,0 

15S.41,1 

160.67,4 

162.93,7 

181.04,1 

183.62,7 

186.21,4 

203.67.1 

206.58.1 
209.49,0 

22.6.30,  i 
229.53,4 
232.76,7 

7300] 
7400 
1 7500] 

94.40,0 

95.69,3 

96.98,6 

118.00,0 

119.61,0 

121.23,3 

141.60.0 

143.54.0 
145.47,9 

165.20,0 

167.46,3 

169.72,6 

188.80,0 

191.38,6 

193.97,3 

212.40.0 

215.31.0 
218.21,9 

236.00,0 

239.23,3 

242.46,6 

7300 

7400 

7500 

7000,' 
1 7700 
7800, 

98.27,9 

99.57,3 

100.86,6 

122.84,9 

124.46,6 

126.08,2 

147.41.9 

149.35.9 

151.29.9 

171.98,9 

174.25,2 

176:51,5 

196.55,9 

199.14,5 

201.73,2 

221.12,9 

224.03.8 

226.94.8 

245.69,9 

248.93,2 

252.16,4 

7000 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

102.15,9 

103.45,2 

104.74,5 

127.69,9 

129.31,5 

130.93,2 

153.23.8 

155.17.8 

157.11.8 

178.77,8 

181.04,1 

183.30,4 

204.31,8 

206.90,4 

209.49,0 

229.85,8, 

232.76.7 

235.67.7 

255.39,7 

258.63,0 

261.86,3 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

106.03,8 
107  33,2 
108.62,5 

132.54,8 

134.16,4 

135.78,1 

159.05,8 

160.99.7 

162.93.7 

185.56,7 

187.83,0 

190.09,3 

212.07,7 

214.66,3 

217.24,9 

238.58.6 

241.49.6 
244.40,5 

265.09,6 

268.32,9 

271.56,2 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

109.91,8 

111.21,1 

112.50,4 

137.39,7 

139.01,4 

140.63,0 

164.87,7 

166.81,6 

168.75,6 

192.35,6 

194.61,9 

196.88,2 

219.83,6 

222.42,2 

225.00,8 

247.31.5 

250.22.5 
253.13,4 

274.79,5 

278.02,7 

281.26,0 

8500 

8000 

8700 

8800 

8900 

9000 

113.79,7 

115.09,0 

116.38,4 

142.24,7 

143.86,3 

145.47,9 

170.69.6 

172.63.6 
174.57,5 

199.14,5 

201.40,8 

203.67,1 

227.59,5 

230.18,1 

232.76,7 

256.04,4 

258.95.3 

261.86.3 

284.49,3 

287.72,6 

290.95,9 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

117.67,7 

118.97,0 

120.26,3 

147.09,6 

148.71,2 

150.32,9 

176.51.5 

178.45.5 

180.39.5 

205.93,4 

208.19,7 

210.46,0 

235.35,3 

237.94,0 

240.52,6 

264.77,3 

267.68.2 

270.59.2 

294.19,2 

297.42,5 

300.65,8 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9000 

9700 

9800 

9900 

121.55,6 

122.84,9 

124.14,2 

151.94,5 

153.56,2 

155.17,8 

182.33.4 

184.27.4 

186.21.4 

212.72,3 

214.98.6 

217,24,9 

243.11,2 

245.69,9 

248.28,5 

273.50.1 

276.41.1 

279.32.1 

303.89,0 

307.12,3 

310.35,6 

9400 

9500 

9000 

125.43,6 

126.72,9 

128.02,2 

156.79,5 

158.41,1 

160.02,7 

188.15.3 

190.09.3 

192.03.3 

219.51,2 

221.77,5 

224.03,8 

250.S7,1 

253.45,8 

256.04,4 

282.23.0 

285.14.0 
288.04,9 

313.58,9 

316.82,2 

320.05,5 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

129.31, 5|  101.64,4 

193.97,3 j 226.30,1 

258.63,0 

290.95, 9j  323.28,8 

lOOOO 

April  28th— 118  DAYS— 3 months  28  days. 
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£ 

< 

119  DAYS. 

£ 

< 

* 1 — J ^ — 

120  DAYS.  7 

1 < 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 10 

Rate. 

4 

5 

6 | 7 

8 

9 J 

10 

Rate. 

ioo 

200 

300 

1.30,4 

2.60,8 

3.01,2 

1.63.0 

3.26.0 

4.89.0 

1.95$6 

3.91,2 

5.86,8 

2.28,2 

4.56,4 

6.84,7 

2.00,8 

5.21,6 

7.82,5 

2.93,4 

5.86,8 

8.80,3 

3.26.0 

6.52.1 

9.78.1 

ioo 

200 

300 

1.81,6 

2.63,0 

3.94,5 

1.64,  i 

3.28,8 

4.93,2 

1.97,3 

3.94,5 

5.91,8 

2.30,1 

4.60,8 

6.90,4 

2.63.0 

5.26.0 

7.89.0 

2.95,9 

5.91,8 

8.87,7 

3.28,8 

6.57,5 

9.86,3 

IOO 

200 

300 

400 

500 

H 000 

£.21,6 

6.52,1 

7.82,5 

6.52. 1 

8.15.1 

9.78.1 

7.82,5 

9.78,1 

11.73,7 

9.12,9 

11.41,1 

13.69,3 

10.43,3 

13.04,1 

15.64,9 

11.73,7 

14.67,1 

17.60,5 

13.04.1 

16.30.1 

19.56.2 

400 

500 

GOO 

5.26.0 
6.57,5 

7.89.0 

6.57,5 

8.21,9 

9.86,3 

7.89,0 

9.86,3 

11.83,6 

9.20,5 

11.50.7 

13.80.8 

10.52.1 

13.15.1 

15.78.1 

11.83,6 

14.79,5 

17.75,3 

13.15,1 

16.43,8 

19.72,6 

400 

500 

OOO 

700 

800 

900 

0.12,9 

10.43,3 

11.73,7 

11.41.1 

13.04.1 

14.67.1 

13.69,3 

15.64,9 

17.60,5 

15.97,5 

18.25,8 

20.54,0 

18.25,8 

20.86,6 

23.47,4 

20.54,0 

23.47,4 

26.40,8 

22.82,2 

26.08,2 

29.34,2 

700 

800 

900 

9.20,5 

10.52,1 

11.83,6 

11.50,7 

13.15,1 

14.79,5 

13.80,8 

15.78,1 

17.75,3 

16.11,0 

18.41.1 

20.71.2 

18.41.1 

21.04.1 

23.67.1 

20.71,2 

23.67,1 

26.63,0 

23.01,4 

26.30,1 

29.58,9 

700 

800 

OOO 

lOOO 

1100 

1200 

13.04,1 

14.34,5 

15.64,9 

16.30.1 

17.93.2 

19.56.2 

19.56,2 

21.51,8 

23.47,4 

22.82.2 

25.10,4 

27.38,6 

26.08,2 

28.69,0 

31.29,9 

29.34,2 

32.27,7 

35.21,1 

•32.60,3 

35.86.3 

39.12.3 

lOOO 

HOO 

1200 

13.15.1 
14.46,6 

15.78.1 

16.43,8 
18.08,2 
' 19.72,6 

19.72.0 
21.60,9 

23.67.1 

23.01.4 

25.31.5 
27.61,0 

26.30.1 

28.93.2 

31.56.2 

29.58,9 

32.54,8 

35.50,7 

32.87,7 

36.16,4 

39.45,2 

lOOO 

HOO 

1200 

1300 

1400 

1500 

16.95,3 

18,25,8 

19.56,2 

21.19.2 

22.82.2 
24.45,2 

25.43,0 

27.38,6 

29.34,2 

29.66,8 

31.95,1 

34.23,3 

33.90,7 

36.51,5 

39.12,3 

38.14,5 

41.07,9 

44.01,4 

42.38.4 

45.64.4 

48.90.4 

1300 

1400 

1500 

17.09.6 
18.41,1 

19.72.6 

21.37,0 

23.01,4 

24.65,8 

25.64,4 

27.61,6 

29.58,9 

29.91.8 

32.21.9 
34.52,1 

34.19.2 

36.82.2 

39.45.2 

38.46,6 

41.42,5 

44.38,4 

42.74,0 

46.02,7 

49.31,5 

1300 

1400 

1500 

1000 

1700 

1800 

20.86,6 

22.17,0 

23.47,4 

26.08,2 

27.71.2 

29.34.2 

31.29,9 

33.25,5 

35.21,1 

36.51,5 

38.79,7 

41.07,9 

41.73,2 

44.34,0 

46.94,8 

46.94,8 

49.88,2 

52.81,6 

52.16.4 

55.42.5 

58.68.5 

1GOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

21.04,1 

22.35.0 

23.67.1 

26.30,1 

27.94,5 

29.58,9 

31.56,2 

33.53,4 

35.50,7 

36.82.2 

39.12.3 
41.42,5 

42.08.2 

44.71.2 

47.34.2 

47.34,2 

50.30,1 

53.26,0 

52.60,3 

55.89,0 

59.17,8 

lOOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

24.77,8 

26.08,2 

27.38,6 

30.97.3 

32.60.3 

34.23.3 

37.16,7 

39.12,3 

41.07,9 

43.36,2 

45.64,4 

47.92,6 

49.55,6 

52.16,4 

54.77,3 

55.75,1 

58.68,5 

61.61,9 

61.94.5 

65.20.5 

68.46.6 

24.98,6 

26.30,1 

27.61,0 

31.23,8 

32.87,7 

34.52,1 

37.47,9 

39.45,2 

41.42,5 

43.72.6 

46.02.7 
48.32,9 

49.97.3 

52.60.3 

55.23.3 

56.21,9 

59.17,8 

62.13,7 

62.46,6 

65.75,3 

69.04,1 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

28.69,0 

29.99,5 

31.29,9 

35.86.3 

37.49.3 

39.12.3 

43.03,6 

44.99,2 

46.94,8 

50.20,8 

52.49,0 

54.77,3 

57.38,1 

59.98,!* 

62.59,7 

64.55,3 

67.48,8 

70.42,2 

71.72.6 

74.98.6 

78.24.7 

2200' 

2300 

2400 

28.93.2 
30.24,7 

31.56.2 

36.16,4 

37.80,8 

39.45,2 

43.39,7 

45.37,0 

47.34,2 

50.63,0 

52.93.2 

55.23.3 

57.86.3 

60.49.3 

63.12.3 

65.09,6 

68.05,5 

71.01,4 

72.32,9 

75.61,6 

78.90,4 

2200 

2300 

2400 

2500 

2000 

2700 

32.60,3 

33.90,7 

35.21,1 

40.75.3 
42. 38y4 

44.01.4 

48.90,4 

50.86,0 

52.81,6 

•57.05,5 

59.33,7 

61.61,9 

65.20,5 

67.81,4 

70.42,2 

73.35,6 

76.29,0 

79.22,5 

81.50.7 

84.76.7 

88.02.7 

2500 

2000 

2700 

32.87.7 
34.19,2 

35.50.7 

41.09,6 

42.74,(1 

44.38,4 

49.31,5 

51.28,8 

53.26,0 

57.53,4 

59.83.6 

02.13.7 

65.75.3 

68.38.4 

71.01.4 

73.97,3 

70.93,2 

79.89,0 

82.19,2 

85.47,9 

88.76,7 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

36.51,5 

37.81,9 

39.12,3 

45.64.4 

47.27.4 

48.90.4 

54.77,3 

56.72,9 

58.68,5 

63.90,1 

66.18,4 

68.46,6 

73.03,0 

75.63,8 

78.24,7 

82.15,9 

85.09,3 

88.02,7 

91.28.8 

94.54.8 

97.80.8 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

36.82.2 
38.13,7 

39.45.2 

46.02,7 

47.67,1 

49.31,5 

55.23,3 

57.20,5 

59.17,8 

64.43,8 

66.74.0 

69.04.1 

73.64,1 

76.27.4 

78.90.4 

82.84,9 

85.80,8 

88.76,7 

92.05,5 

95.34,2 

98.63,0 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

40.42,7 

41.73,2 

43.03,6 

50.53.4 

52.16.4 

53.79.5 

60.64,1 

62.59,7 

64.55,3 

70.74,8 

73.03,0 

75.31,2 

80.85,5 

83.46,3 

86.07,1 

90.96,2 

93.89,6 

96.83,0 

101.06,8 
104.32,9 
1**7. 58, 9 

40.76.7 
42.08,2 

43.39.7 

50.95,9 

52.60,3 

54.24,7 

61.15,1 

63.12,3 

65.09,6 

71.34,2 

73.64.4 

75.94.5 

81.53.4 

84.16.4 

86.79.5 

91.72,6 

94.68,5 

97.64,4 

101.91,8 

105.20,5 

108.49,3 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3000 

44.34,0 

45.64,4 

46.94,8 

55.42.5 

57.05.5 

58.68.5 

66.51,0 

68.46,6 

70.42,2 

77.59,5 

79.87,7 

82.15,9 

88.67,9 

91.28,8 

93.89,6 

99.76,4 

102.69,9 

105,63,3 

110.84,9 

114.11.0 

117.37.0 

3400 

3500 

3000 

44.71.2 
46.02,7 

47.34.2 

55.89,0 

57.53,4 

59.17,8 

67.06,8 

69.04,1 

71.01,4 

78.24.7 

80.54.8 

82.84.9 

89.42.5 

92.05.5 

94.68.5 

100.60,3 

103.56,2 

106.52,1 

111.78,1 

115.06,8 

118.35,6 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

48.25,2 

49.55,6 

50.86,0 

60.31.5 

61.94.5 

63.57.5 

72.37,8 

74.33,4 

76.29,( 

84.44,1 

86.72,3 

89.00,5 

96.50,4 

99.11,2 

101.72,1 

108.56,7 

111.50,1 

114.43,6 

120.63.0 

123.89.0 

127.15.1 

3700 

3800 

3900 

48.65.8 
49.97,3 

51.28.8 

60.82,2 

62.46.6 

64.11,0 

72.98,6 

74.95,9 

76.93,2 

85.15.1 

87.45.2 

89.75.3 

97.31.5 

99.94.5 
102.57,5 

109.47,9 

112.43,8 

115.39,7 

121.64,4 

124.93,2 

128.21,9 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

52.16,4 

53.46,8 

54.77,3 

65.20.5 

66.83.6 

68.46.6 

78.24,7 

80.20,3 

82.15,!. 

91.28,8 

93.57,0 

95.85,2 

104.32,9 

106.93,7 

109.54.5 

117.37,0 
120.30,4 
1 23  23  ft 

130.41.1 

133.67.1 

1 9/1  09  O 

4000 
, 4100 

11' 

52.60,3 

53.91,8 

99  9 

65.75,3 

67.39,7 

/IQ  /li  1 

78.90,4 

80.87,7 

89.  84  <| 

92.05.5 

94.35.6 
96.65.8 

105.20.5 

107.83.6 
110.46.0 

118.35,6 

121.31,5 

124.27.4 

131.50,7 

134.79,5 

138.08.9. 

4000 
4100 
4200  1 

7400 

7500 

97.80, S 

120.63^0 

122.26,0 

144.75^6 

146.71,2 

168.88', 2 
171.16,4 

193.00,8 

195.61,6 

217. 13^4 
220.06,8 

"241.26,0 

244.52,1 

7400 

7500 

97.31,5 

98.63.C 

121.64^4 

123.28,8 

145.97,3 

147.94,5 

170.30jl 

172.60,3 

194.63*0 

197.26,0 

218.95,9 

221.91,8 

243.28', 8 
246.57,5 

7400 

7500 

7000 

7700 

7800 

99.11,2 

100.41,6 

101.72,1 

123.89.0 

125.52.1 

127.15.1 

148.66,8 

150.62,5 

152.58,1 

173.44,7 

175.72,9 

178.01,1 

IOS.22,5 

200.83,3 

203.44,1 

223.00,3 

225.93,7 

228.87,1 

247.78.1 

251.04.1 

254.30.1 

7GOO 

7700 

7800 

99.94,5 

101.26,0 

102.57,5 

124.93,2 

126.57,5 

128.21,9 

149  91,8 
151.89,0 
153.86,3 

174.90.4 

177.20.5 
179.50,7 

199.89.0 

202.52.1 

205.15.1 

224.87,7 
227.83, C 
230.79,5 

249.86,3 

253.15,1 

256.43,8 

7600 
7700 
7800  | 

7900 

8000 

8100 

103.02,5 

104.32,9 

105.63,3 

128.78.1 

130.41.1 

132.04.1 

154.53,7 

156.49,3 

158.44,9 

180.29,3 

182.57,5 

184.85,8 

206.04,9 

208.65,8 

211.26,6 

231.80,5 

234.74,0 

237.67,4 

257.56.2 

260.82.2 
264.08,2 

7900 

8000 

8100 

103.89.0 
105.20,5 

106.52.1 

129.86,3 

131.50,7 

133.15,1 

155.83,6 

157.80,8 

159.78,1 

181.80,8 

184.11.0 

186.41.1 

207.78.1 

210.41.1 

213.04.1 

233.75,3 

236.71,2 

239.67,1 

259.72,6 

2C3.01,4 

266.30,1 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

106.93,7 

108.24,1 

109.54,5 

133.67.1 

135.30.1 

136.93.2 

160.40,5 

1G2.36/2 

164.31,8 

187.14,1) 

189.42,2 

191.70,4 

213.87,4 

216.48,2 

219.09,0 

240.60,8 

243.54,2 

246.47,7 

267.34.2 

270.60.3 

273.86.3 

8200 

8300 

8400 

107.83,6 
109.15,1 
110. 46, C 

134.79,5 

136.43,8 

138.08,2 

161.75,3 

163.72,6 

165.69,9 

188.71,2 

191.01.4 

193.31.5 

215.67.1 

218.30.1 

220.93.2 

242.63,0 

245.58,9 

24S.54,S 

269.58,9 

272.87,7 

276.16,4 

8200 

8300 

8400 

8500 

8000 

8700 

110.84,9 

112.15,3 

113.45,8 

138.56.2 

140.19.2 

141.82.2 

166.27,4 

168.23,0 

170.18,6 

193.98,6 

196.26,8 

198.55,1 

221.69,9 

224.30,7 

226.91,5 

249.41,1 

252.34,5 

255.27,9 

277.12.3 

280.38.4 

283.64.4 

8500 

8600 

8700 

111.78.1 
113.09,6 

114.41.1 

139.72,6 

141.37,0 

143.01,4 

167. 67J 
169.64,4 
171.61,6 

195.61,6 

197.91.8 

200.21.9 

223.56.2 

226.19.2 

228.82.2 

2ji.50,7 

254.46,6 

257.42,5 

2/9.45,2 

232.74,0 

286.02,7 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

0000 

114.76,2 

116.06,6 

117.37,0 

143.45.2 

145.08.2 

146.71.2 

172.14,2 

174.09,9 

176.05,5 

200.83,3 

203.11,5 

205.39,7 

229.52,3 

232.13,2 

234.74,0 

258.21,4 

261.14,8 

264.08,2 

286.90.4 

290.16.4 

293.42.5 

8800 

8900 

9000 

115.72.6 
117.04,1 

118.35.6 

144.65,8 

146.30,1 

147.94,5 

173.53,9 

175.56,2 

177.53,4 

202.52.1 

204.82.2 

207.12.3 

231.45.2 

234.08.2 

236.71.2 

260.38,4 

263.34,2 

266.30,1 

289.31,5 

292.60,3 

295.89,0 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

118.67,4 

119.97,8 

121.28,2 

148.34.2 

149.97.3 
151.60.? 

178.01,1 

179*96,7 

181.92,3 

207.67,9 

209.96,2 

212.24,4 

237.34,8 

239.95,6 

242.56,4 

267.01,6 

269.95,1 

272.88,5 

296.68.5 

299.94.5 

303.20.5 

| 9100 
9200 
9300 

119.67.1 
120.98,6 

122.30.1 

149.58,9 

151.23,3 

152.87,7 

179.50,7 
181.47,9 
■ 183.45,2 

209.42.5 

211.72.6 

214.02.7 

239.34.2 

241.97.3 

244.60.3 

262-26,0 

272.21,9 

275.17,8 

299.17,8 

302.46,6 

305.75,3 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9400 

9500 

9000 

9700 

0800 

9900 

122.58,6 

123.89,0 

125.19,5 

153.23.3 

154.86.3 

156.49.3 

183.87,9 

185.83,6 

187.79,2 

214.52,6 

216*80,8 

219.09,0 

245.17,3 

247.78,1 

250.38,9 

275.81,9 

278.75,3 

281.68,8 

306.46.6 

309.72.6 

312.98.6 

9400 

9500 

9600 

123.61.6 
124.93,2 

126.24.7 

154.52,1 

156.16,4 

157.80,8 

185.42,5 
187.39,7 
189.37, 0 

216.32,9 

218.63,0 

220.93,2 

247.23.3 

249.86.3 

252.49.3 

278.13,7 

281.09,6 

284.05,5 

309.04,1 

312.32,9 

315.61,6 

126.49,9 

127.80,3 

129.10,7 

158.12.3 

159.75.3 

161.38.4 

189.74,8 

191.70,4 

193.66,0 

221.37,3 

223.65,5 

225.93,7 

252.99,7 

255.60,5 

258.21,4 

284.62,2 

287.55,6 

290.49,0 

316.24.7 

319.50.7 

322.76.7 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

127.56.2 
128.87,7 

130.19.2 

159.45,2 

161.09,6 

162.74,0 

191.34,2, 

193.31,5 

195.28,8 

223.23.3 

225.53.4 
227.83,6 

255.12.3 

257.75.3 

260.38.4 

287.01,4 

289.97,3 

292.93,2 

318.90,4 

322.19,2 

325.47,9 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

lOOOO 

130.41,1 

163.01,4 

195.61,6 

228.21,9 

260.82,2 

293.42,5 

326.02,7 

131.50,7 

164.38,4 

197.26,0 

230.13,7 

263.01,4 

295.89,0 

328.76,7 

April  29th. — 119  DAYS — 3 months  2 3 days. 

April  30th— 120  DAYS— 4 months  O days. 

e 

< 

I \ 

121  DAYS 

1 

E 

■ < 

122  DAYS. 

-f-5 

E 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

! io 

Rate. 

4 

5 6 | 7 ! 8 

9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

1.32,6 
| 2.65,2 

3.97,8 

1.65,8 

3.31,5 

4.97,3 

1.98,9 

3.97,8 

5.96,7 

2.32.1 

4.64.1 

6.96.2 

2.65,2 

5.30v4 

7.95,6 

I.y98,4 

8.95,1 

I 3.31,5 
1 6.63,0 

9.94,5 

100 

200 

300 

1.83,7 

2.67,4 

4.01,1 

1.67.1 

3.34.2 
5.01,4 

2.00,5 

4.01,1 

6.01,6 

2.34,0 

4.67.9 

7.01.9 

. 2.67,4 

5.^4, 8 
8.02,2 

3.00,8 

6.01,6 

9.02,5 

3.34,2 

6.68,5 

10.02,7 

. 100 
200 
300 

400 

500 

600 

5.30,4 

6.63,0 

7.95,6 

6.63,0 

8.28,8 

9.94,5 

7.95,6 

9.94,5 

11.93,4 

•9.28,2 

11.60.3 

13.92.3 

10.60,8 

13.26,0 

15.91,2 

11.93,4 

14.91,8 

17.90,1 

15.26.0 

16.577&. 

19.89.0 

400 

500 

GOO 

5.34,8 

6.68,5 

8.02,2 

6.68.5 

8.35.6 
10.02,7 

8.02,2 

10.02,7 

12.03,3 

9.35,9 
11.69,9 
» 14.03,8 

10.69,6 

13.37,0 

16.04,4 

12.03,3 

15.04,1 

18.04,9 

13.37,0 

16.71,2 

20.05,5 

400 

500 

600 

7 OO  9.28,2 

800  10.60,8 
900  11.93,4 

11.60,3 

13.26,0 

14.91,8 

13.92,3 

15.91,2 

17.90,1 

16.24.4 

18.56.4 

20.88.5 

18.56,4 

21.21,6 

23.86,8 

20.88,5 

23.86,8 

26.85,2 

23.20.5 
26.52,1 

29.83.6 

700 

800 

900 

9.35,9 

10.69,6 

12.03,3 

11.69,9 

13.37.0 

15.04.1 

14.03.8 
16.04,4 

18.04.9 

16.37.8 

18.71.8 

21.05.8 

18.71,8 

21.39,2 

24.06,6 

21.05,8 

24.06,6 

27.07,4 

23.39,7 

26.74,0 

30.08,2 

700 

800 

900 

lOOOj  13.26,0 
1100,  14.58,6 
1200  15.91,2 

16.57,5 

18.23,3 

19.89,0 

19.89,0 

21.87,9 

23.86,8 

23.20.5 

25.52.6 

27.84.7 

26.52,1 

29.17,3 

31.82,5 

29.83,6 

32.81,9 

35.80,3 

33.15.1 
36.46,6 

39.78.1 

lOOO 

HOO 

1200 

13.37,0 

14.70,7 

16.04,4 

16.71,2 

18.38.4 

20.05.5 

20.05.5 
22,06,0 

24.06.6 

23.39.7 

25.23.7 

28.07.7 

26.74,0 

29.41,4 

32.08,8 

30.08,2 

33.09,0 

36.09,9 

33.42,5 

36.76,7 

40.11,0 

lOOO 

1100 

1200 

130  0 3 7.23,8 

1400  18.56,4 

1500'  19.89,0 

21.54,8 

23.20,5 

24.86,3 

25.85,8 

27.84,7 

29.83,6 

30.16.7 

32.48.8 

34.80.8 

34.47,7 

37.12,9 

39.78,1 

38.78,6 

41.77,0 

44.75,3 

43.09.6 
46.41,1 

49.72.6 

1300 

1400 

1500 

17.38,1 

18.71,8 

20.05,5 

21.72.6 

23.39.7 

25.06.8 

26.07.1 
28.07,7 

30.08.2 

30.41.6 

32.75.6 

35.09.6 

34.76,2 

37.43,6 

40.11,0 

39.10,7 

42.11,5 

45.12,3 

43.45,2 

46.79,5 

50.13,7 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

21.21,6 

22.54,2 

23.86,8 

26.52,1 

28.17,8 

29.83,6 

31.82,5 

33>.81,4 

35.80,3 

37.12.9 

39.44.9 
41.77,0 

42.43,3 

45.08,5 

47.73,7 

47.73,7 

50.72,1 

53.70,4 

53.04.1 
56.35,6 

59.67.1 

1GOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

21.39,2 

22.72,9 

24.06,6 

26.74.0 

28.41.1 

30.08.2 

32.08.8 
34.09,3 

36.09.9 

37. 43;  6 

39.77.5 

42.11.5 

42.78,4 

45.45,8 

48.13,2 

48.13,2 

51.14,0 

54.14,8 

53.47,9 

56.82,2 

60.16,4 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

25.19,5 

26.52,1 

27.84,7 

31.49,3 

33.15,1 

34.80,8 

37.79,2 

39.78,1 

41.77,0 

44.09.0 

46.41.1 

48.73.2 

50.38,9 

53.04,1 

55.69,3 

56.68,8 

59.67,1 

62.65,5 

62.98.6 
66.30,1 

69.61.6 

25.40,3 

26.74,0 

28.07,7 

31.75,3 

33.42.5 

35.09.6 

38.10.4 
40.11,0 

42.11.5 

44.45.5 

46.79.5 
49.13,4 

50.80,5 

53.47,9 

56.15,3 

57.15,6 

60.16,4 

63.17,3 

63.50,7 

66.84,9 

70.19,2 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

29.17,3 

30.49,9 

31.82,5 

36.46,6 

38.12,3 

39.78,1 

43*.  7 5, 9 
45.74,8 
47.73,7 

51.05.2 

53.37.3 

55.69.3 

58.34,5 

60.99,7 

63.64,9 

65.63,8 

68.62,2 

71.60,5 

72.93.2 
76.24,7 

79.56.2 

2200 

2300 

2400 

29.41,4 

30.75,1 

32.08,8 

36.76.7 

38.43.8 
40.11,0 

44.12.1 
46.12,6 

48.13.2 

51.47.4 

53.81.4 
56.15,3 

58.82,7 

61.50,1 

64.17,5 

66.18,1 

69.18,9 

72.19,7 

73.53,4 

76.87,7 

80.21,9 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

33.15,1 

34.47,7 

35.80,3 

41.43,8 

43.09,6 

44.75,3 

49.72,6 

51.71,5 

53.70,4 

58.01.4 

60.33.4 

62.65.5 

66.30,1 

68.96,3 

71.60,5 

74.58,9 

77.57,3 

80.55,6 

82.87.7 
86.19,2 

89.50.7 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

33.42,5 

34.76,2 

36.09,9 

41.78.1 

43.45.2 

45.12.3 

50.13.7 
52.14,2 

54.14.8 

58.49.3 

60.83.3 

63.17.3 

66.84,9 

69.52,3 

72.19,7 

75.20,5 

78.21,4 

81.22,2 

83.56,2 

86.90,4 

90.24,7 

2500 

2600 

2700 

2SOO 

2900 

3000 

37.12,9 

38.45,5 

39.78,1 

46.41,1 

48.06,8 

49.72,6 

55.69,3 

57.68,2 

59.67,1 

64.97.5 

67.29.6 

69.61.6 

74.25,8 

76.91,0 

.79.56,2 

83.54,0 

86.52,3 

89.50,7 

92.82.2 
96.13,7 

99.45.2 

37.43,6 

38.77,3 

40.11,0 

46.79.5 

48.46.6 

50.13.7 

5'6.15,3 

58.15,9 

60.16,4 

65.51.2 

67.85.2 

70.19.2 

74.87,1 

77.54,5 

80.21,9 

84.23,0 

87.23,8 

90.24,7 

93.58,9 

96.93,2 

100.27,4 

2800 

2900 

3000 

3100 
! 3200 
3300 

41.10,7 

42.43,3 

43.75,9 

51.38,4 

53.04,1 

54.69,9 

61.66,0 

63.64,9 

65.63,8 

71.93.7 

74.25.8 
76.-57,8 

82.21,4 

84.86,6 

87.51,8 

92.49,0 

95.47,4 

98.45,8 

102.76.7 
106.08,2 

109.39.7 

3100 

3200 

3300 

41.44,7 

42.78,4 

44.12,1 

51.80.8 

53.47.9 
55.15,1 

62.17.0 
64.17,5 

66.18.1 

72.53,2 

74.87.1 

77.21.1 

82.89,3 

85:56,7 

88.24,1 

93.25,5 

96.26,3 

99.27,1 

103.61,6 

106.95,9 

110.30,1 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

45.08,5 

46.41,1 

47.73,7 

56.35,6 

58.01,4 

59.67,1 

67.62,7 

69.61,6 

71.60,5 

78.89.9 

81.21.9 
83.54,0 

90.17,0 

92.82,2 

95.47,4 

101.44,1 

104.42,5 

107.40,8 

112.71.2 
116.02,7 

119.34.2 

3400 

3500 

3600 

45.45,8 

46.79,5 

48.13,2 

56.82.2 

58.49.3 

60.16.4 

68.18,6 

70.19,2 

72.19,7 

79.55,1 

81.89.0 

84.23.0 

90.91,5 

93.58,9 

96.26,3 

102.27,9 

105.28,8 

108.29,6 

113.64,4 

116.98,6 

120.32,9 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

49.06,3 

50.38,9 

51.71,5 

61.32,9 
62  98,6 
64,64,4 

73.59,5 

75.58,4 

77.57,3 

85.86.0 

88.18.1 
90.50,1 

98.12,6 

100.77,8 

103.43,0 

110.39,2 

113.37,5 

116.35,9 

122.65.8 
125.97,3 

129.28.8 

3700 

3800 

3900 

49.46,3 

50.80,5 

52.14,2 

61.83.6 

63.50.7 

65.17.8 

74.20.3 
76.20,8 

78.21.4 

86.57,0 

88*91,0 

91.24,9 

98.93,7 

101.61,1 

104.28,5 

111.30,4 

114.31,2 

117.32,1 

123.67,1 

127.01,4 

130.35,6 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

53.04,1 

54.36,7 

55.69,3 

66  30,1 
67.95,9 
69,61,6 

79.56,2 

81.55,1 

83.54,0 

92.82.2 

95.14.2 

97.46.3 

106.08,2 

108.73,4 

111.38,6 

119.34,2 

122.32,6 

125.31,0 

132.60.3 
135.91,8 

139.23.3 

4000 

4100 

4200 

53.47,9 

54.81,6 

56.15,3 

66.84,9 

68.52.1 

70.19.2 

80.21,9 

82.22,5 

84.23,0 

93.58.9 

95.92.9 
98.26,8 

106.95,9 

109.63,3 

112.30,7 

120.32,9 

123.33,7 

126.34,5 

133.69,9 

137.04,1 

140.38,4 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

57.01,9 

58.34,5 

59.67,1 

71  27,4 
72.93,2 
74,58,9 

85.52,9 

87.51,8 

89.50,7 

99.78,4 

102.10.4 

104.42.5 

114.03,8 

116.69,0 

119.34,2 

128.29,3 

131.27,7 

134.26,0 

142.54.8 
145.86,3 

149.17.8 

4300 

4400 

4500 

57.49,0 

58.82,7 

60.16,4 

71.86.3 

73.53.4 

75.20.5 

86.23.6 
88.24,1 

90.24.7 

100.60,8 

102.94.8 

105.28.8 

114.98,1 

117.65,5 

120.32,9 

129.35,3 

132.36,2 

135.37,0 

143.72,6 

147.06,8 

150.41,1 

4300 

4*4*00 

4500 

4600 

4700 

4800 

60.99,7 

62.32,3 

63.64,9 

76,24,7 

77.90,4 

79.56,2 

91.49,6 

93.48,5 

95.47,4 

106.7  4,5 

109.06.6 

111.38.6 

121.99,5 

124.64,7 

127.29,9 

137.24,4 

140.22,7 

143.21,1 

152.49.3 
155.80,8 

159.12.3 

4600 

4700 

4800 

61.50,1 

62.83,8 

64.17,5 

76.87.7 

78.54.8 

80.21.9 

92.25.2 
94.25,8 

96.26.3 

107.62.7 

109.9V 

112.30.7 

123.00,3 

125.67,7 

128.35,1 

138.37,8 

141.38,6 

144.39,5 

153.75,3 

157.09,6 

160.43,8 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

64.97,5 

66.30,1 

67.62,7 

81.21,9 

82.87,7 

84.53,4 

97.46,3 

99.45,2 

101.44,1 

113.70.7 

116.02.7 

118.34.8 

129.95,1 

132.60,3 

135.25,5 

146.19,5 

149.17,8 

152.16,2 

162.43.8 
165.75,3 

169.06.8 

4900 

5000 

5100 

65.51,2 

66.84,9 

68.18,6 

81.89,0 

83.56.2 

85.23.3 

98.26,8 

100.27,4 

102.27,9 

114.64,7 

116.98.6 

119.32.6 

131.02,5 

133.69,9 

136.37,3 

147.40,3 

150.41,1 

153.41,9 

163.78,1 

167.12,3 

170.46,6 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

68.95,3 

70.27,9 

71.60,5 

86.19,2 

87.84,9 

89.50,7 

103.43,0 

105.41,9 

107.40,8 

120.66,8 

122.98,9 

125.31,0 

137.90,7 

140.55,9 

143.21,1 

155.14,5 

158.12,9 

161.11,2 

172.38.4 
175.69,9 

179.01.4 

5200 

5300 

5400 

69.52,3 

70.86,0 

72.19,7 

86.90.4 

88.57.5 
90.24,7 

104.28.5 
106.29,0 

108.29.6 

121.66,6 

124.00,5 

126.34,5 

139.04,7 

141.72,1 

144.39,5 

156.42,7 

159.43,6 

162.44,4 

173.80,8 

177.15,1 

180.49,3 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

72.93,1 

74.25,8 

75.58,4 

91.16,4 

92.82,2 

94.47,9 

109.39,7 

111.38,6 

113.37,5 

127.63.0 

129.95.1 

132.27.1 

145.86,3 

148.51,5 

151.16,7 

164.09,6 

167.07,9 

170.06,3 

182.32.9 
185.64,4 

188.95.9 

I 5500 
5600 
5700 

73.53,4 

74.87,1 

76.20,8 

91.91.8 

93.58.9 
95.26,0 

110.30.1 
112.30,7 

114.31.2 

128.68.5 

131.02.5 
133.36,4 

147.06,8 

149.74,2 

152.41,6 

165.45,2 

168.46,0 

171.46,8 

183.83,6 

187.17,8 

190.52,1 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

76.91,0 

78.23,6 

79.56,2 

96.13,7 

97.79,5 

99.45,2 

115.36,4 

117.35,3 

119.34,2 

134.59.2 

136.91.2 

139.23.3 

153.81,9 

156.47,1 

159.12,3 

173.04,7 

176.03,0 

179.01,4 

192.27.4  1 
195.58,9 

198.90.4  | 

5800 

5900 

6000 

77.54,5 

78.88,2 

80.21,9 

96.93.2 

98.60.3 
100.27,4 

116.31.8 
118.32,3 

120.32.9 

135.70.4 

138.04.4 

140.38.4 

155.09,0 

157.76,4 

160.43,8 

174.47,7 

177.48,5 

180.49,3 

193.86,3 

197.20,5 

200.54,8 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

6100 

6200 

6300 

80.88,8 

82.21,4 

83.54,0 

101.11,0 

102.76,7 

104.42,5 

121.33,2 

123.32,1 

125.31,0 

141.55.3 

143.87.4 

146.19.5 

161.77,5 

164.42,7 

167.07,9 

181.99,7 

184.98,1 

187.96,4 

202.21.9 
205.53,4 

208.84.9 

6100 

6200 

6300 

81.55,6 

82.89,3 

84.'23,0 

101.94.5 

103.61.6 
105.28,8 

122.33.4 
124.34,0 

126.34.5 

142.72.3 

145.06.3 

147.40.3 

163.11,2 

165.78,6 

168.46,0 

183.50,1 

186.51,0 

189.51,8 

203.89,0 

207.23,3 

210.57,5 

6400  84.86,6 

6500  86.19,2 

6600  87.51,8 

106.08,2 

107.74,0 

109.39,7 

127.29,9 

129.28,8 

131.27,7 

148.51.5 

150.83.6 

153.15.6 

169.73,2 

172.38,4 

175.03,6 

190.94,8 

193.93,2 

196.91,5 

212.16.4 
215.47,9 

218.79.5 

6400 

6500 

6600 

85.56,7 

86.90,4 

88.24,1 

106.95,9 

108.63.0 

110.30.1 

128.35.1 
130.35,6 

132.36.2 

149.74.2 

152.08.2 

154.42.2 

171.13,4 

173.80,8 

176.48,2 

192.52,6 

195.53,4 

198.54,2 

243.91,8 

217.26,0 

220.60,3 

6700  88.84,4 

6800  90.17,0 

6900  91.49,6 

111.05,5 

112.71,2 

114.37,0 

133.26,6 

135.25,5 

137.24,4 

155.47.7 

157.79.7 
160.y,8 

177.68,8 

180.34,0 

182.99,2 

199.89,9 

202.88,2 

205.86,6 

222.11,0 

225.42,5 

228.74,0 

6700 

6800 

6900 

89.57,8 

90.91,5 

92.25,2 

111.97.3 

113.64.4 

115.31.5 

134.36.7 
136.37,3 

138.37.8 

156.76,2 

*59.10,1 

161.44,1 

179.15,6 

181.83,0 

184.50,4 

201.55,1 

204.55,9 

207.56,7 

223.94,5 

227.28,8 

230.63,0 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

7000  92.82,2 

7100  94.14,8 

7200  95.47,4 

116.02,7 

117.68,5 

119.34,2 

139.23,3 

141.22,2 

143.21,1 

162.43.8 

164.75.9 

167.07.9 

185.64,4 

188.29,6 

190.94,8 

208.84,9 
211.83,3 
214. SI, 6 

232.05.5 
235.37,0 

238.68.5 

7000 

7100 

7200 

93.58,9 

94.92,6 

96.26,3 

116.98,6 

118.65.8 

120.32.9 

140.38.4 
142.38,9 

144.39.5 

163.78.1 

166.12.1 
168.46,0 

187.17,8 

189.85,2 

192.52,6 

210.57,5 

213.58,4 

216.59,2 

233.97,3 

237.31,5 

240.65,8 

■ 7300  96.80,0 

7400  98.12,6 

7500  99.45,2 

121.00,0 

122.65,8 

124.31,5 

145.20,0 

147.18,9 

149.17,8 

169.40.0 

171.72.1 

174.04.1 

193.60,0 

196.25,2 

198.90,4 

217.80,0 

220.78,4 

223.76,7 

242.00,0 

245.31,5 

248.63,0 

/ 300 
7400 
7500 

97.60,0 

98,93,7 

100.27,4 

122.00,0 

123.67.1 

125.34.2 

146.40.0 
148.40,5 

150.41.1 

170.80.0 

173.14.0 
175.47  9 

195.20,0 

197.87,4 

200.54,8 

219.60,0 

222.60,8 

225.61,6 

244.00,0 

247.34,2 

250.68,5 

7600  loo.77,S 
7700  102.10,4 
7800  103.43,0 

125.97,3 

127.63,0 

129.28,8 

151.16.7 

153.15,6 

155.14,5 

176.36.2 

178.68.2 
181.00,3 

201 .55,6 
204.20,8 
206.86,0 

226.75,1 

229.73,4 

232.71,8 

251.94.5 
255.26,0 

258.57.5 

7600 
7 700 
7800 

101.61,1 

102.94,8 

104.28,5 

127.01.4 

128.68.5 

130.35.6 

152.41.6 
154.42,2 

156.42.7 

177.  Si,  9 

180.15.9 

182.49.9 

203.22,2 

205.89,6 

208.57,0 

228.62,5 

231.63,3 

234.64,1 

254.02,7 

257.37,0 

.260.71,2 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

7 9 00  104.75,6 
8000  106.08,2 
8100  107.40,8 

130.94,5 

132.60,3 

134.26,0 

157.13,4 

159.12,3 

161.11,2 

183.32.3 

185.64.4 

187.96.4 

209.51,2 

212.16,4 

214.81,6 

235.70,1 

238.68,5 

241.66,8 

261.89.0  j 
265.20,5 

268.52.1 

7900 

8000 

8100 

105.62,2 

106.95,9 

108.29,6 

132.02,7 

133.69,9 

135.37,0 

158.43.3 
160.43,8 

162.44.4 

184.83.8 

187.17.8 

189.51.8 

211.24,4 
213. 91,  S 
216.59,2 

237.64,9 

240.65,8 

243.66,6 

264.05,5 

267.39,7 

270.74,0 

8200  108.73,4 
8300  110.06,0 
8400  111.38,6 

135.91,8 

137.57,5 

139.23,3 

163.10,1 

165.09,0 

167.07,9 

190.28.5 

192.60.5 

194.92.6 

217.46,8 

220.12,1 

222.77,3 

244.65,2 

247.63,6 

250.61,9 

271.83.6 
275.15,1 

278.46.6 

8200 

8300 

8400 

109.63,3 

110.97,0 

112.30,7 

137.04.1 

138.71.2 
-140.38,4 

164.44,9 

166.45,5 

168.46,0 

191.85,8 

194.19.7 

196.53.7 

219.26,6 

221.94,0 

224.61,4 

246.67,4 

'249.68,2 

252.69,0 

274.08,2 

277.42,5 

280.76,7 

8200 

8300 

8400 

8500  112.71,2 
8600  114.03,8 
8700  115.36,4 

140.89,0 

142.54,8 

144.20,5 

169.06,3 

171.05,8 

173.04,7 

197.24.7 

199.56.7 

201.88.8 

225.42,5 

228.07,7 

230.72,9 

253.60,3 

256.58,6 

259.57,0 

281.78.1 
285.09,6 

288.41.1 

8500 

8600 

8700 

113.64,4 

114.98,1 

116.31,8 

142.05.5 

143.72.6 

145.39.7 

170.46.6 
172.47,1 

174.47.7 

198.87,7 

201.21,6 

203.55,6 

227.28,8 

229.96,2 

232.63,6 

255.69,9 

258.70,7 

261.71,5 

284.11,0 

2S7.45,2 

290.79,5 

8500 

8600 

8700 

8800  116.69,0 
8900  118.01,6 
9000  119.34,2 

145.86,3 

147.52,1 

149.17,8 

175.03,6 

177.02,5 

179.01,4 

204.20.8 

206.52.9 

208.84.9 

233.38,1 

236.03,3 

238.68,5 

262.55,3 

265.53,7 

268.52,1 

291.72.6 
295.04,1  | 

298.35.6 

8800 

8900 

9000 

117.65,5 

118.99,2 

120.32,9 

147.06,8 

148.74.0 

150.41.1 

176.48.2 
178.48,8 

180.49.3 

205.89.6 

205. 23.6 
210.57,5 

235.31,0 

237.98,4 

240.65,8 

264.72,3 

267.73,2 

270.74,0 

294.13,7 

297.47,9 

300.82,2 

8800 

8900 

9000 

9100  120.66,8 
9200  121.99,5 
9300  1 23.32,1 

150.83,6 

152.49,3 

154.15,1 

181.00,3 

182.99,2 

184.98,1 

211.17.0 

213.49.0 

215.81.1 

241.33,7 

243.98,9 

246.64,1 

271.50,4 

274.48,8 

277.47,1 

301.67.1 
304.98,6 

308.30.1 

9100 

9200 

9300 

121.66,6 

123.00,3 

124.34,0 

152.08.2 

153.75.3 
155.42,5 

182.49,9 

184.50,4 

186.51,0 

212.91.5 

215.25.5 

217.59.5 

243.33,2 

240.00,5 

248.67,9 

2/3.74,8 
276.75,6 
7 79.76,4 

304.16,4 

307.50,7 

310.84,9 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

9400  124.64,7 
9500  125.97,3 
9600  127.29,9 

155.80,8 

157.46,6 

159.12,3 

186.97,0 

188.95,9 

190.94,8 

218.13.2 

220.45.2 

222.77.3 

249.29,3 

251.94,5 

254.59,7 

280.45,5 

283.43,8 

286.42,2 

311.61.6  j 
314.93,2 

318.24.7  1 

9400 

9500 

9600 

125.67,7 

127.01,4 

128.35,1 

157.09.6 

158.76.7 
160.43,  S 

188.51.5 
190.52,1 

192.52.6 

219.93.4 

222.27.4 

224.61.4 

2j1  .35,3 
254.02,7 
256.70,1 

282.77,3 

285.78,1 

288.78,9 

314.19,2 

317.53,4 

320.87,7 

9700 

9800 

9900 

128.62,5 

129.95,1 

131.27,7 

160.78,1 

162.43,8 

164.09,6 

192.93,7 

194.92,6 

196.91,5 

225.09.3 

227.41.4 

229.73.4 

257.24,9 

259.90,1 

262.55,3 

289.40,5 

292.38,9 

295.37,3 

321.56.2 
324.87,7 

328.19.2 

9C00 

9800 

9900 

129.68,8 

131.02,5 

132.36,2 

162.11,0 

163.78.1 

165.45.2 

194.53.2 
196.53,7 

198.54.2 

226.95.3 

229.29.3 

231.63.3 

259.37,5 

262.04,9 

264.72,3 

291.79,7 

294.80,5 

297.81,4 

324.21,9 

327.56,2 

330.90,4 

10090 

132.60,3 

165.75,3 

198.90,4 

232.05, 6|  265.20,5 

298.35,6 

331.50,7 

lOOOOj 

133.69, 9|  167.12,3 

200.54,8 

233.97,3 

267.39,7 

300.82, 2|  334.24,7 

May  1st — 121  DATS — 4-  months  1 day. 

May  2nd — 122  DAYS — 4 months  2 days. 

-4-J 

E 

< 

123  DAYS. 

E 

< 

,7.24  DAYS. 

Y 

< 

Rate. 

4 

1 5 

1 6 

| 7 

1 8 

| 0 | 10 

Rate. 

4 

5/6 

1 T 

8 | 9 

10 

— 

Rate.  | 

100 

200 

300 

1.84. 1 

2.09.1 
4. 04,-1 

1.68, f 
3.37, C 
5.05,1 

‘2.02,5 

4-04,4 

6.00,fc 

2.35,! 

4.71,8 

7.07,7 

2. 69,(i 
5.39,2 
8.08,8 

3.03.8 
6.06,6 

9.09.9 

3.37.0 

6.74.0 
10.11,0 

lOO 

200 

300 

] .35,9 
2.71,8 
4.07,7 

i.<Ufl,y 
5^19,7 
{ 5.09,6 

2.03,8 

4.07,7 

6.11,5 

2.37,8 
4. 7 5, -6 
7.13,4 

' 2.71,8 
5.13,6 
8.15,3 

3.05,8 
6:11,5 
1 9.17,3 

3.39,7 

6.79,5 

10.19,2 

100 
200 
ooo  ! 
— 4<)(5 
500  1 
OOO 

400 

r»oo 

(500 

5.39,5 

6.74,0 

8.08,8 

6.74,0 

8.42,5 

10.11,0 

8.08,8 

10.11,C 

12.13,2 

9.43, ( 
11.79,5 
14.15,3 

10.78,4 

13.47,! 

„ I6.i7;r 

12.13,2 

15.16,4 

18.19,7 

13.47.9 

16.84.9 

20.21.9 

400 

500 

OOO 

5.43,6 
6.-79, 5 
8.15,3 

? 6.79,5 

8.49,3 
10.19,2 

8.15,3 

10.19,2 

12.23,1 

9.DU 

11.80,1 

14.26,8 

lo.87,  l 
13.58,9 
16.30,7 

12.23,0 

15.28,8 

18.34,5 

13.58,9 

16.98,6 

20.38,4 

700 

800 

OOO 

y.43,0 

10.78,' 

12.13,2 

11.79,5 

13.47,9 

15.16,4 

14.15,3 

16.17,5 

18.19,7 

16.51,2 

18.87.1 

21.23.1 

18.87,1 

21.56,7 

24.26,3 

21.23,0 

24.26,3 

27.29,6 

23.58.9 

26.95.9 

30.32.9 

700 

800 

900 

9.51,2 

10.87,1 

12.23,( 

1 1 .89,0 
13.58,9 
15.28,8 

14.20,8]  16.64,7 

16.30,7  19.02,5 

18.34,5]  21.40,3 

19.02,5 

21.74,2 

24.46,0 

21.40,3 

24.46,0 

27.51,8 

23.78,1 

27.17,8 

30.57,5 

7T70 

800 

900 

JOOO 

1100 

1200 

13.47,0 

14.82,7 

16.17,5 

16.84.9 
18.53,4 

20.21.9 

20.21,! 

22.24,1 

24.26x3 

23.58,9 

25.94,8 

28.30,7 

26.95,9 

29.65,5 

32.35,1 

30.32,9 

33.36,2 

36.39,5 

33.69,9* 

37.06.8 

40.43.8 

“TOoo 

1100 

1200 

13.58,! 

14.94,8 

16.30,7 

16.98,6 

18.68,5 

20.38,4 

20.38,4 
22.42*2 
24.46, ( 

23.78,1 

26.15,9 

28.53,7 

27.17,8 

29.89,6 

32.61,4 

30.57.5 

33.63.5 
36.69,0 

33.97,3 

37.37,0 

40.76,7 

1 OOO 
1100 
1 200 

1300 

1400 

ir>oo 

17.52,3 

18.87,1 

20.21,9 

21.90.4 
23.58,9 

25.27.4 

20.2jB,5 

28.30,7 

30.72,0 

30.66,t 

33.02,5 

35,38,4 

35414.7 
37.74,2 

40.43.8 

39.42,7 

42.46,0 

45.49,3 

43.80.8 

47.17.8 

50.54.8 

1300 

1400 

1500 

1 7.66,6 
19.02,5 
20.38,4 

22.08,2 

23.78,1 

25.47,9 

26.49,9 

28.53,7 

30.57,5 

30.91.5 

33.29,3 

35407,1 

35.33,2 

38.04,9 

40.76,7 

39.74,8 

42.80,5 

•15.86,3 

44.16,4 

47.56,2 

50.95,9 

1800 

1400 

1500 

ltioo 

1700 

1800 

21.56,7 

22.91,5 

24.26,3 

26.95.9 
28.64,4 

30.32.9 

32.(35,1 

34.37,3 

36.39,5 

37.74,2 

40.10,1 

42.46,5 

43.13,4 

45.83,0 

48.52,6 

48.52,6 

51.55,9 

64.59,2 

53.91.8 

57.28.8 

60.65.8 

1GOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

21.74,2 

23.10,1 

24.46,0 

27.17,8 

28.87,7 

30.67,5 

32.61.4 
34.65,2 

36.611.4 

38.  </4, 9 
40.42,7 
42.80,5 

43.48.5 

46.20,3 

48.02,1 

48.92,1 

51.97,8 

55.03,6 

54.35,6 

57.75,3 

61.15,1 

lOOO 

1700 

1800 

lOOO 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

2500 

2000 

2700 

25.61,1 

26.95,9 

28.30,7 

32.01.4 
33.69,9 

35.38.4 

38.41,6 

40.43,8 

42.46,0 

44.81,9 

47.17,8 

49.53,7 

51.22,2 

53.91,8 

56.61,4 

57.62,5 

60.65,8 

63.69,0 

64.02.7 

67.39.7 

70.76.7 

25.81,9 

27.17,8 

28.53,7 

32.27,4 

33.97,3 

35.67,1 

38.72,9 

40.76,7 

42.80,5 

45,18,4 
47.56,2 
1 49.94,0 

51.63,8 

54.3556 

57.07,4 

1 58.09,3 

61.15,1 
64.20,8 

64.54,8 

67.94,5 

71.34,2 

1900 
2000  | 
2100  ! 
~22oo  i 
2800 
2400  1 

29.65,5 

31.00,3 

32.35,1 

37.06.8 
38.75,3 

40.43.8 

44.48,2 

46.50,4 

48.52,6 

51.89,6 

54.25,5 

56.(71-4 

59.31.0 
62.00,5 

64.70.1 

66.72,3 

69.75,6 

72.78,9 

74.13.7 

77.50.7 

80.87.7 

2200 

2300 

2400 

29.89,6 

31.25,5 

32.61.4 

37.37,0 

39.06,8 

40.76,7 

44.84,4 

46.88,2 

48.92,1 

52.31,8 

54.69,6 

57.07,4 

59.79,2 

62.51,0 

65.22,7 

67.26,6 

70.32,3 

73.38,1 

74.74,0 

78.13,7 

81.53,4 

33.69,9 
i 35.04,7 
36.39,5 

42.12.3 
43.80,8 

45.49.3 

50.54,8 

52.57,0 

54.59,2 

58.07,3 

61.33,2 

63.69,0 

67.39,7 

70.09,3 

72.78,9 

75.82,2 

78.85,5 

81.88,8 

84.24,7 

87.61,6 

90.9^6 

2500 

2000 

2700 

33.97,3 

35.33,2 

36.69,0 

42.46,6 

44.16,4 

45.86,3 

50.95,9 

52.99,7 

55.03,6 

59.45,2 

61.83,0 

64.20,8 

67.94,5 

70.66,3 

73.38,1 

76.43.8 
79.49,6 

82.55.8 

84.93,2 

88.32,9 

91.72,6 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

37.74,2 

39.09,0 

40.43,8 

47.17.8 
48.86,3 

50.54.8 

56.61,4 

58.63,6 

60.65,8 

66.04,9 

68.40,8 

70.76,7 

75.48,5 

78.18,1 

80.87,7 

84.92.1 

87.95,3 

90.98,6 

94.35.6 

97.72.6 
101t0<MJ 

2800 
2900 
I 3000 

38.04,9 

39.40,8 

40.76,7 

47.56,2 

49.26,0 

50.95,9 

57.07,4 

59.11,2 

61.15,1 

66.58,6 

68.96,4 

71.34,2 

76.09,9 

78*1,6 

81.53,4 

85.61,1 

88.66,8 

91.72,6 

95.12,3 

98.52,1 

101.91,8 

2800 

2900 

8000 

3100 

3200 

3300 

41.78,6 

43.13,4 

44.48,2 

52.23.3 
53.91,8 

55.60.3 

62.67,9 

64.70,1 

66.72,3 

73.12,6 

75.48,5 

77.84,4 

83.57.3 
86.26,8 

88.96.4 

94.01,9 

97.05,2 

100.08,5 

104.(k, 6 

107.83* 

111.20,5 

i 3100 
U3200 
r 3300 

42.12,6 

43.48,5 

44.84,4 

52.65,8 

54.35,6 

56.05,5 

63.18,9 

65.22,7 

67.26,6 

73.72,1 

76.09,9 

78.47,7 

84.25,2 

86.97,0 

89.68,8 

94.78,4 

97.84,1 

100.89,9 

105.31,5 

108.71,2 

112.11,0 

8100 

8200 

3300 

3400 

3500 

3000 

45.83,0 

47.17,8 

48.52,6 

57.28.8 
58.97,3 

60.65.8 

68.74,5 

70.70,7 

72.78,9 

80.20,3 

82.56,2 

84.92,1 

91.66,0 

94.35,6 

97.05,2 

103.11,8 

106.15,1 

109.18,4 

114.57.5 

117.94.5 

121.31.5 

3400 

3500 

3000 

46.20,3 

47.56,2 

48.92,1 

57.75,8 

59.45,2 

61.15,1 

69.30,4 

71.34,2 

73.38,1 

80.85,5 

83.23,3 

85.61,1 

92.40,5 

95.12,3 

97.84,1 

103.95,6 

107.01,4 

110.07,1 

115.50,7 

118.90,4 

122.30,1 

3400 
3500  1 
3000 

3700 

3800 

3900 

49.87,4 

51.22,2 

52.57,0 

62.34.2 
64.02,7 

65.71.2 

74.81,1 

76.83,3 

78.85,5 

87.27,9 

89.63,8 

91.99,7 

99.74,8 

102.44,4 

105.14,0 

112.21,6 

115.24,9 

118.28,2 

124.68.5 

128.05.5 

131.42.5 

| 3700 
3800 
3900 

50.27,9 

51.63,8 

52.99,7 

62.84,9 

64.54,8 

66.24,7 

75.41,9 

77.45,8 

79.49,6 

87.98,9 

90.36,7 

92.74,5 

100.55,9 
103.27,7 
1 05.99,5 

113.12,9 

116.18,6 

119.24,4 

125.69,9 

129.09,6 

132.49,3 

“3700 
3800 
39  (tO 

4000 
1 4100 
j 4200 

53.91,8 

55.26,6 

56.61,4 

67.39.7 
69.08,2 

70.76.7 

80.87,7 

82.89,9 

84.92,1 

94.35,6 

96.71,5 

99.07,4 

107.83.6 
110.53,2 

113.22.7 

121.31,5 

124.34,8 

•127.38,1 

134.79,5 

138.16.4 

141.53.4 

4000 

4100 

4200 

54.35,6 

55.71,5 

57.07,4 

67.94,5 

69.64,4 

71.34,2 

81.53,4 

83.57,3 

85.61,1 

95.12,3 

97.50,1 

99.87,!! 

108.71,2 

111.43,0 

114.14,8 

122.30,1 

125.35,9 

128.41,6 

135.89,0 

139.28,8 

142.68,5 

YooO 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

57.96,2 

59.31,0 

60.65,8 

72.45.2 
74.13,7 

75.82.2 

86.94,2 
88.96,4 
' 90.98,6 

101.43,3 

103.79,2 

106.15,1 

llff.92,3 

118.61,9 

121.31,5 

130.41,4 

133.44,7 

136.47,9 

144.90.4 

148.27.4 

151.64.4 

4300 

4400 

4500 

58.43,3 

59.79,2 

61.15,1 

73.04,1 

74.74,0 

76.43,8 

87.64,9 

89568,8 

91.72,6 

102.25,8 
104.63,0 
107. 0J,  4 

116.86,6 
119.58,4 
122. $0,1 

131.47,4 

134.53,2 

137.58,9 

146.08,2 

149.47,9 

152.87,7 

Y3oo 

4400 

4500 

4000 
1 4700 
4800 

62.00,5 

63.35,3 

64.70,1 

77.50.7 
79.19,2 

80.87.7 

93.00,8 

95.03,0 

97.05,2 

108.51,0 

110.86,8 

113.22,7 

124.01,1 

126.70,7 

129.40,3 

139.51,2 

142.54,5 

145.57,8 

155.01.4 

158.38.4 
161.75,3 

4000 

4700 

4800 

62.51,0 

63.86,8 

65.22,7 

78.13,7 

79.83,6 

81.53,4 

93.76,4 

95.80,3 

97.84,1 

109.39,2 

111.77,0 

114.14,8 

125.01,9 

127.73,7 

130.45,5 

140.64,7 

143.70,4 

146.76,2 

156.27,4 

159.67,1 

163.06,8 

4000 

4700 

4800 

! 4900 
5000 
| 5100 

66.04,9 

67.39,7 

68.74,5 

82.56,2 

84.24,7 

85.93,1 

99.07,4 

101.09,6 

103.11,8 

115.58,6 

117.94,5 

120.30,4 

132.09,9 

134.79,5 

137.49,0 

148.61,1 

151.64,4 

154.67,7 

165.12.3 

168.49.3 

171.86.3 

4900 

5000 

5100 

66.58,6 

67.94,5 

69.30,4 

83.23,3 

84.93,2 

86.63,0 

99.87,9 

101.91,8 

103.95,6 

116.52,6 
118.90,4 
121.28  2 

133.17,3 

135.89,0 

138.60,8 

149.81,9 

152.87,7 

155.93,4 

166.46,6 

169.86,3 

173.2<;,0 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

70.09,3 

71.44,1 

72.78,9 

87.61.6 
89.30,1 

90.98.6 

105.14,0 

107.16,2 

109.18,4 

122.66,3 

125.52,2 

127.33,1 

140.18,6 

142.88,2 

145.57,8 

157.71,0 

160.74,2 

163.77,5 

175.23.3 

178.60.3 

181.97.3  : 

5200 

5300 

5400 

70.66,3 

72.02,2 

73.38,1 

88.32,9 

90.02,7 

91.72,6 

105.99,5 

108.03,3 

110.07,1 

123.66,0 

126.03,8 

128.41,6 

141.32,6 

144.04,4 

146.76,2 

158.99,2 

162.04,9 

165.10,7 

176.65,8 

180.05,5 

183.45,2 

5200 

5300 

5400 

5500 

5000 

5700 

74.13,7 

75.48,5 

76.83,3 

92.67.1 
94.35,6 

96.04.1 

111.20,5 

113.22,7 

115.24,9 

129.74,0 
132.09,9 
134.45, S 

148.27,4 

150.97,0 

153.66,6 

166.80,8 

169.84,1 

172.87,4 

185.34.2 

188.71.2 

192.08.2 

5500 

5GOO 

5700 

74.74,0 

76.09,9 

77.45,8 

93.42,51  112.11,0 
95.12,3  114.14,8 
96.82, 2|  116.18,6 

130.79,5 

133.17,3 

135.55,1 

149.47,9 

152.19,7 

154.91,5 

168.16,4 

171.22,2 

174.27,9 

186.84,9 

190.24,7 

193.64,4 

5500 

5000 

5700 

5800 
1 5900 
0000 

78.18,1 

79.52,9 

80.87,7 

97.72,6 

99.41,1 

101.09,6 

117.27,1 

119.29,3 

121.31,5 

136.81,6 

139.17,5 

141.53,4 

156.36.2 
159.05,8 

161.75.3 

175.90,7 

178.94,0 

181.97,3 

195.45.2 

198.82.2 

202.19.2  1 

5800 

5900 

0000 

78.81,6 

80.17,5 

81.53,4 

98.52,1 

100.21,9 

101.91,8 

118.22,5 

120.26,3 

122.30,1 

137.92,9 

140.30,7 

142.68,5 

157.63,3 

160.35,1 

163.06,8 

177.33,7 

180.39,5 

183.45,2 

197.04,1 

200.43,8 

203.83,6 

5800 

5900 

OOOO 

OlOO 
0200 
1 0300 

82.22,5 

83.57,3 

84.92,1 

102.78.1 
104.46,6 

106.15.1 

123.33,7 

125.35,9 

127.38,1 

143.89,3 

146.25,2 

148.61,1 

164.44,9 

167.14,5 

169.84,1 

185.00,5 

18S.03,8 

191.07,1 

205.56.2  : 

205.93.2 
212.30,1 

OlOO 

0200 

0300 

82.89,3 

84.25,2 

85.61,1 

103.61,6 

105.31,5 

107.01,4 

124.34,0 

126.37,8 

12S.41,6 

145.06,3 

147.44,1 

149.81,9 

165.78,6 

168.50,4 

171.22,2 

186.51,0 

189.56,7 

192.62,5 

207.23,3 

210.63,0 

214.02,7 

OlOO 

0200 

0300 

! 0400 
0500 
] 0000 

86.26,8 

87.61,6 

88.96,4 

107.83,6 

109.52,1 

111.20,5 

129.40,3 

131.42,5 

133.44,7 

150.97,0 

153.32,9 

155.68,8 

172.53,7 

175.23,3 

177.92,9 

194.10,4 

197.13,7 

200.17,0 

215.67.1  | 

219.04.1  | 

222.41.1 

0400 

0500 

0000 

86.97,0 

88.32,9 

89.68,8 

108.71,2 

110.41,1 

112.11,0 

130.45,5 

132.49,3 

134.53,2 

152.19,7 

154.57,5 

156.95,3 

173.94,0 

176.65,8 

179.37,5 

195.68,2 

198.74,0 

201.79,7 

217.42,5 

220.82,2 

224.21,9 

0400 

0500 

6000 

0700 
i 0800 
! 0900 

90.31,2 

91.66,0 

93.00,8 

112.89.0 
114.57,5 

116.26.0 

135.46,9 

137.49,0 

139.51,2 

158.04,7 

160.40,5 

162.76,4 

180.62.5 
183.32,1 

186.01.6 

203.20,3 

206.23,6 

209.26,9 

225.78.1 

229.15.1 

232.52.1  | 

0700 

0800 

0900 

91.04,7 

92.40,5 

93.76,4 

113.80,8 

115.50,7 

117.20,5 

136.57,0 

138.60,8 

140.64,7 

159.33,2 

161.71,0 

164.08,8 

182.09,3 

184.81,1 

187.52,9 

204.85,5 

207.91,2 

210.97,0 

227.61,6 

231.01,4 

234.41,1 

0700 

0800 

0900 

[ 7000 
7100 
7200 

94.35,6 

95.70,4 

97.05,2 

lit. 94, 5 
119.63,0 
121.31,5 

141.53,4 

143.55,6 

145.57,8 

165.12,3 

167.48,2 

169.84,1 

188.71,2 

191.40,8 

194.10,4 

212.30,1 

215.33,4 

218.36,7 

235.89.0 

239.26.0 

242.63.0  ! 

7000 

7100 

7200 

95.12,3 

96.48,2 

97.84,1 

118.90,4 

120.60,3 

122.30,1 

142.68,5 

144.72,3 

146.76,2 

166.46,6 

168.84,4 

171.22,2 

190.24,7 

192.96,4 

195.68,2 

214.02,7 

217.08,5 

220.14,2 

237.80,8 

241.20,5 

244.60,3 

7000 

7100 

7200 

7300 
7400 
! 7500 

98.40,0 

99.74,8 

101.09,6 

123.00,0 

124.68,5 

126.37,0 

147.60,0 

149.62,2 

151.64,4 

172.20,0 

174.55,9 

176.91,8 

196.80,0 

199.49,6 

202.19,2 

221.40,0 

224.43,3 

227.46,6 

246.00,0 

249.37.0  1 

252.74.0 

7300 

7400 

7500 

99.20,0 

100.55,9 

101.91,8 

124.00,0 

125.69,9 

127.39,7 

148.80,0 

150.83,8 

152.87,7 

173.60,0 

175.97,8 

178.35,6 

19S.40,0 

201.11,8 

203.83.6 

223.20,0 

226.25,8 

229.31,5 

248.00,0 

251.39,7 

254.79,5 

7300 
7400  | 
7500 

7000 
7700 
; 7800 

102.44,4 

103.79,2 

105.14,0 

128.05.5 
129.74,0 

131.42.5 

153.66,6 

155.68,8 

157.71,0 

179.27,7 

181.63,6 

183.99,5 

204.88.8! 

207.58,4 

210.27,9 

230.49,9 

233.53,2 

236.56,4 

256.11,0 

259.47.9 

262.84.9 

7600 

7700 

7800 

103.27,7 

104.63,6 

105.99,5 

129.09.6j 

130.79.5 

132.49,3! 

154.91,5 

156.95,3 

15S.99,2 

180.73,41 

183.11,2 

185.49,0 

206.55,3 

209.27,1 

211.98,9 

232.37,3 

235.43,0 

238.48,8 

258.19,2 

261.58,9 

264.98,6 

7000 

7700 

7800 

7900 
i 8000 
8100 

106.48,81 
107.83, 6| 
109. 18,4 1 

133.11,0 

134.79,4 

136.47,9 

159.73.2 

161.75.3 
163.77,5 

1S6.35,3 

188.71,2 

191.07,1 

212.97,5 

215.67,1 

218.36,7 

239.59,7 

242.63,0 

245.66,3 

266.21.9 

269.58.9 

272.95.9 

7900 

8000 

8100 

107.35,3 

108.71,2 

110.07,1 

134.19,2 

135.89,0 

137.58,9 

161.03,0 

163.06,8 

165.10,7 

187.86,8 

190.24,7 

19232,5 

214.70,7 

217.42,5 

220.14,2 

241.54,5 

244.60,3 

247.66,0 

268.38,4 

271.78,1 

275.17,8 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

110.53,2 

111.87,9 

113.22,7 

138.16.4 
139.84,9 

141.53.4 

165.79,7 

167.81,9 

169.84,1 

193.43,0 

195.78,9 

198.14,8 

221.06,3 

223.75,9 

226.45,5 

248.69,6 

251.72,9 

254.76,2 

276.32.9 

279.69.9 
283.06,8 

8200 

8300 

8400 

111.43,0 

112.78,9 

114.14,8 

139.28,8 

140.98,6 

142.68,5 

167.14,5 

169.18,4 

171.22,2 

195.00,3 

197.38,1 

199.75,9 

222.86,0 

225.57,8 

228.29,6 

250.71,8 

253.77,5 

256.83,3 

278.57,5 

281.97,3 

285.37,0 

8200 

8300 

8400 

8500 

8000 

8700 

114.57,5 

115.92,3 

117.27,1 

143.21.9 
144.90,4 

146.58.9 

171.86,3 

173.88,5 

175.90,7 

200.50,7 

202.86,6 

205.22,5 

229.15.1 
231.84,7 

234.54.2 

257.79,5 

260.82,7 

263.86,0 

286.43.8 

289.80.8 

293.17.8 

8500 

8600 

8700 

115.50,7 

116.86,6 

118.22,5 

144.33,4 

146.08,2 

147.78,1 

173.26,0 

175.29,9 

177.33,7 

202.13,7 

204.51,5 

206.89,3 

231.01,4 

233.73,2 

236.44,9 

259.89,0 

262.94,8 

266.00,5 

288.76,7 

292.16,4 

295.56,2 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

118.61,9 

119.96,7 

121.31,5 

148.27.4 
149.95,9 

151.64.4 

177.92,9 

179.95,1 

181.97,3 

207.58,4 

209.94,2 

212.30,1 

237.23,8 

239.93,4 

242.63,0 

266.89,3 

269.92,6 

272.95,9 

296.54.8 

299.91.8 

303.28.8 

8800 

8900 

9000 

119.58,4 
12  194,2 
122.30,1 

149.47,9 

151.17,8 

152.87,7 

179.37,5 

181.41,4 

183.45,2 

209.27,1 

211.64,9 

214.02,7 

239.16,7 

241.88,5 

244.60,3 

269.06,3 

272.12,1 

275.17,8 

298.95,9 
302.35,6 
305.75,3  - 

8800 
8900 
* 9000 

9100 

9200 

9300 

122.66,3 

124.01,1 

125.35,9 

153.32.9 
155.01,4 

156.69.9 

183.99,51  214.66,0 
186.-01,61  217.01,9 
188.03, 8|  219.37,8 

245.32,6 

248.02,2 

250.71,8 

275.99,2 

279.02,5 

282.05,8 

306.65,8 

310.02.7 

313.39.7 

9100 

9200 

9300 

123.66,0 

125.01,9 

126.37,8 

154.57,5 

156.27,4 

157.97,3 

185.49,0 

187.52,9 

1S9.56,7 

216.40,5 

218.78,4 

221.16,2 

247.32,1 

250.03,8 

252.75,6 

278.23,6 

281.29,3 

284.35,1 

309.15,1 

312.54,8 

315.94,5 

9100 

9200 

9300 

9400 
i 9500 
j 9000 

126.70,7 

128.05,5 

129.40,3 

158.38,4 

160.06,8 

161.75,3 

190.06,0 

192.08,2 

194.10,4 

221.73,7 

224.09,6 

226.45,5 

253.41.4 
256.11,0 

258.80.5 

285.09,0 

288.12,3 

291.15,6 

316.76.7 

320.13.7 

323.50.7 

9400 

9500 

9600 

127.73,7 

129.09,6 

130.45,5 

159.67,1 

161.37,0 

163.06,8 

191.60,5 

193.64,4 

195.68,2 

223.54,0 

225.91,8 

22S.29.6 

255.47,4 

258.19,2 

260.91,0 

287.40,8 

290.46,6 

293.52,3 

319.34,2 

322.74,0 

326.13,7 

9400 

9500 

9600 

9700 
9800 
1 9900 

130.75,1 

132.09,9 

133.44,7 

163.43.8 
165.12,3 

166.80.8 

196.12,6 

198.14,8 

200.17,0 

228.81,4 

231.17,3 

233.53,2 

261.50,1 

264.19,7 

266.89,3 

294.18,9 

297.22,2 

300.25,5 

326.87.7 

330.24.7 
333.61,6 

9700 

9800 

9900 

131.81,4 

133.17,3 

134.53,2 

164.76,7 

166.46,6 

168.16,4 

197.72,1 

199.75,9 

201.79,7 

230.67,4 

233.05,2 

235.43,0 

263.62,7 

266.34,5 

269.06,3 

296.58,1 

299.63,8 

302.69,6 

329.53,4 

332.93,2 

336.32,9 

9700  j 
9800 
9900  j 

lOOOO 

134.79,5]  168.49,3 

202.19,2 

235.89, 0|  269.58,9]  303.28,8 

336.98,6 

lOOOO 

135.89,0 

169.86,3 

203.83,6 

237. SO, 8 

271.78,1|  305.75,3 

339.72,6 

lOOOO 

May  3rd — 123  DAYS — 4 months  3 days. 

May  4th— 124  DAYS — 4 months  4 days. 

£ 

< 

125  DAYS. 

E 

< 

126  DAYS. 

- k £ - — - I 

— _ 

Rate. 

4 

5 

i 6 

1 7 

! 8 ! 9 ! 10 

Hate. 

4_|  5 

6 

7 

8 

9 

10 

lOO 

200 

300 

1.37.0 

2.74.0 

4.11.0 

1.71,2 

3.42,5 

5.13,7 

2.05,5 

4.11,0 

6.16,4 

2.39,7 

4.79,5 

7.19,2 

2.74,0 

5.47.9 

8.21.9 

3.08,2 

6.16,4 

9.24,7 

3.42,5 

6.84,9 

10.27,4 

lOO 

200 

300 

1.38.1 

2.76.2 

4.14.2 

1.72,6 

3.45,2 

5.17,8 

2.07.1 

4.14.2 
6.21,4 

2.41,6 

4.83,3 

7.24,9 

2.76.2 

5.52.3 
8. 28, ,5 

3.10,7 

6.21,4 

9.32,1 

3.45,2 

6.90,4 

10.35,6 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

5.47.9 

6.84.9 

8.21.9 

6.84,9 

8.56,2 

10.27,4 

8.21,9 

10.27,4 

12.32,9 

9.5f?i9 
11. -98, 6 
14:38,4 

10.95.9 

13.69.9 
16.43,8 

12.32,9 

15.41,1 

18.49,3 

13.69,9 

17.12,3 

20.54,8 

400 

500 

600 

5.52.3 

6.90.4 

8.28.5 

6.90,4 

8.63,0 

10.35,6 

8.28,5 

10.35.6 

12.42.7 

9.66,6 

12?08,2 

14.49,9 

11.04.7 

13.80.8 
16.57,0 

12.42,7 

15.53,4 

18.64,1 

13.80,8 

17.26,0 

20.71,2 

9.58,9 

10.95.9 

12.32.9 

11.98,6 

13.69,9 

15.41,1 

14.38,4 

16.43,8 

18.49,3 

16.78,1 

19.17,8 

21.57,-5 

19.17.8 

21.91.8 

24.65.8 

21.57,5 

24.65,8 

27.74,0 

23.97,3 

27.39,7 

30.82,2 

700 

800 

OOP 

9.66,6 

11.04.7 

12.42.7 

12.08,2 

13.80,8 

15.53,4 

14.49,9 

16.57.0 

18.64.1 

16.91,5 

19.33,2 

21.74,8 

19.33.2 

22.09.3 
24.85,5 

21.74,8 

24.85,5 

27.96,2 

24.16,4 

27.61,6 

31.06,8 

lOOO 

1100 

1200 

13.69,9 

15.06.8 

16.43.8 

17.12,3 

18.83,6 

20.54,8 

20.54.8 
22.60,3 

24.65.8 

23.97,3 

26.37,0 

28.7677 

27*39,7 
30.13,7 
32. 8^,7 

30.82,2 
33.90,4 
• 36.98,6 

34.24,7 

37.67,1 

41.09,6 

lOOO 

HOP 

1200 

13.80.8 

15.18.9 
16.57,0 

17.26,0 

18.98,6 

20.71,2 

20.71,2 

22.78.4 

24.85.5 

24.16,4 

26.58,1 

28.99,7 

27.61,6 

30.37,8 

33.14,0 

31.06,8 

34.17,5 

37.28,2 

34.52,1 

37.97,3 

41.42,5 

1300 

1400 

1500 

17.80.8 

19.17.8 

20.54.8 

22.26,0 

23.97,3 

26.68,5 

. .-26.71,2 
28.76,7 
30.82,2 

31.1*6,4 

33.56,2 

35.9»,9 

35.61.6 

38.35.6 

41.09.6 

40.06,8 

43.15,1 

46.23,3 

44.52,1 

47.94,5 

51.37,0 

1300 

1400 

1500 

17.95,J1 

19.33.2 

20.71.2 

22.43,8 

24.16,4 

25.89,0 

26.92.6 

28.99.7 

31.06.8 

31.41,4 
33.83,0 
, 36.24,7 

35.90,1 

38.66,3 

41.42,5 

40.38,9 

43.49,6 

46.60,3 

44.87,7 

48.32,9 

51.78,1 

1000 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

21.91.8 

23.28.8 

24.65.8 

27.39,7 

29.11,0 

30.82,2 

32.87,7 

34.93,2 

36.98,6 

38.35,6 

40.75,3 

43.1-5,1 

43.83,6 

46.57.5 

49.31.5 

49.31,5 

52.39,7 

55.47,9 

54.79,5 

58.21,9 

61.64,4 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

22.09.3 

23.47.4 

24.85.5 

27.61,6 

29.34,2 

31.06,8 

33.14.0 

35.21.1 

37.28.2 

38.(16,3 

41.07,9 

43.49,6 

44.1)8,6 

46.94,8 

49.71,0 

49.71,0 

52.81,6 

55.92,3 

55.23,3 

58.68,5 

62.13,7 

26.02.7 

27.39.7 

28.76.7 

32.53,4 

34.24,7 

35.95,9 

39.04.1 
41.09,6 

43.15.1 

45.54,8 

47.94,5 

50.34,2 

52.05,5 
§4.7£,  5 
57.53,4 

58.56,2 

61.64,4 

64.72,6 

65.06.8 
68.49,3 

71.91.8 

26.23.6 

27.61.6 

28.99.7 

32.79,5 

34.52,1 

36.24,7 

39.35,3 

41.42.5 

43.49.6 

45.91,2 

48.32,9 

50.74,5 

52.47,1 

55.23,3 

57.99,5 

59.03,< 

62.13,7 

65.24,4 

65.58,9 

69.04,1 

72.49,3 

2200 

2300 

2400 

30.13.7 

31.50.7 

32.87.7 

37.67,1 

39.38,4 

41.09,6 

45.20.5 
47.26,0 

49.31.5 

52.74,0 

55.13,7 

57.53,4 

60.27.4 

63.01.4 
65.75,3 

67.80,8 

70.89,0 

73.97,3 

75.34.2 
78.76,7 

82.19.2 

2200 

2300 

2400 

30.37.8 

31.75.9 
33.14,0 

37.97,3 

39.69,9 

41.42,5 

45.56,7 
47.63, S 
49.71,0 

53.16,2 

55.57,8 

57.99,5 

60.75,6 

63.51.8 

66.27.9 

68.35,1 

71.45,8 

74.56,4 

75.94,5 

79.39,7 

82.84,9 

2500 

2600 

2700 

34.24,7 

35.61.6 

36.98.6 

42.80,8 

44.52,1 

46.23,3 

51.37,0 

53.42,5 

55.47,9 

59.93,2 
62:32^9 
64. *£6 

68.49.3 

71.23.3 

73.97.3 

77.05,5 

80.13,7 

83.21,9 

85.61.6 
89.04,1 

92.46.6 

2500 

2000 

2700 

34.52.1 

35.90.1 

37.28.2 

43.15,1 

44.87,7 

46.60,3 

51.78.1 

53.85.2 

55.92.3 

60.41,1 

62.82,7 

65.24,4 

69.04,1 

71.80.3 

74.56.4 

77.67,1 

80.77,8 

83.88,5 

86.30,1 

89.75,3 

93.20,5 

2800 

2900 

3000 

38.35.6 

39.72.6 

41.09.6 

47.94,5 

49.65,8 

51.37,0 

57.53.4 
59.58,9 

61.64.4 

67.12,3 

69.52,1 

71.91,8 

76.71.2 

79.45.2 

82.19.2 

86.30,1 

89.38,4 

92.46,6 

95.89,0 

99.31,5 

102.74,0 

2800 

2900 

3000 

38.66.3 

40.04.4 

41.42.5 

48.32,9 

50.05,5 

51.78,1 

57.99.5 

60.06.6 
62.13,7 

67.66,0 

70.07,7 

72.49,3 

77.3*2,6 

80.08,8 

82.84,9 

86.99,2 

90.09,9 

93.20,5 

96.65,8 

100.11,0 

103.56,2 

3100 

3200 

3300 

42.46.6 

43.83.6 
45.20,5 

53.08,2 

54.79,5 

56.50,7 

63.69,9 

65.75,3 

67.80,8 

74.31,5 

76.71,2 

79.11,0 

84.93,2 

87.67a 

90.41,1 

95.54,8 

98.63,0 

101.71,2 

106.16.4 
109.58,9 

113.01.4 

3100 

3200 

3300 

42.80.5 

44.18.6 

45.56.7 

53.50,7 

55.23,3 

56.95,9 

64.2018 

66.27,9 

68.35,1 

74.91,0 

77.32,6 

79.74,2 

85.61,1 

88.37.3 

91.13.4 

96.31,2 

99.41,9 

102.52,6 

107.01,4 

110.46,6 

113.91,8 

3400 

3500 

3000 

46.57.5 

47.94.5 

49.31.5 

58.21,9 

59.93,2 

61.64,4 

69.86.3 
71.91,8 

73.97.3 

81.50,7 

83.90,4 

86.3*1,1 

93.15,1 

95.89.0 

98.63.0 

104.79,5 

107.-87,7 

110.95,9 

116.43.8 
119.86,3 

123.28.8 

3400 

3500 

3000 

46.94.8 

48.32.9 
49.71,0 

58.68,5 

60.41,1 

62.13,> 

70.42.2 

72.49.3 

74.56.4 

82.15,9 
84.57,5 
86.99;  2 

9<f.89,6 

96.65.8 

99.41.9 

105.63,3 

108.74,0 

111.84,7 

117.37,0 

120.82,2 

124.27,4 

3700 

3800 

3900 

50.68.5 

52.05.5 

53.42.5 

63.35,6 
‘ 65.06,8 
66.78,1 

76.02.7 
78.08,2 

80.13.7 

88.69,9 

91.09,6 

93.49,3 

101.37.0 

104.11.0 
106.84,9 

114.04,1 

117.12,3 

120.20,5 

126.71.2 
130.13,7 

133.56.2 

3700 

3800 

3900 

51.09.0 

52.47.1 

53.85.2 

63.86,3 

65.58,9 

67.31,5 

76.63.6 

78.70.7 

80.77.8 

89.40,8 

91.82,5 

94.24,1 

102.18,1 
104.94,2 
107*.  70, 4 

114.95,3 

118.06,0 

121.16,7 

127.72,6 

131.17,8 

134.63,0 

4000 

4100 

4200 

54.79,5 

56.16.4 

57.53.4 

68.49,3 

70.20,5 

71.91,8 

82.19,2 

84.24,7 

86.30,1 

95.89,0 

98.28,8 

100.6&.5 

109.58.9 

112.32.9 
.115.06,8 

123.28,8 

126.37,0 

129.45,2 

136.98.6 
140.41,1 

143.83.6 

4000 

4100 

4200 

55.23.3 

56.61.4 

57.99.5 

69.04,1 

70.76,7 

72.49,3 

82.84,9 

84.92.1 

86.99.2 

96.65,8 

99.07,4 

10449,0 

110.46.6 

113.22.7 
115. 9S,  9 

124.27,4 

127.38,1 

130.48,8 

138.08,2 

141.53,4 

144.98,6 

4300 

4400 

4500 

58.90.4 

60.27.4 

61.64.4 

73.63,0 

75.34,2 

77.05,5 

88.35.6 
90.41,1 

92.46.6 

103.08,2 

105.47,9 

107.87,7 

117.80.8 

120.54.8 

123.28.8 

132.53,4 

135.61,6 

138.69,9 

147.26.0 
150.68,5 

154.11.0 

4300 

4400 

4500 

59.37.5 

60.75.6 

62.13.7 

74.21,9 

75.94,5 

77.67,1 

89.06.3 

91.13.4 

93.20.5 

,103.90,7 

106.32,3 

108.74,0 

118.75.1 

121.51.2 
124.27,4 

133.59,5 

136.70,1 

139.80,8 

148.43,8 

151.89,0 

155.34,2 

4000 

4700 

4800 

63.01.4 

64.38.4 
65.75,3 

78.76,7 
80.47,9 
. 82.19,2 

94.52,1 

96.57,5 

98.63,0 

110.27,4 

112.67,1 

115.06,8 

126.02.7 

128.76.7 

131.50.7 

141.78,1 

144.86,3 

147.94,5 

157.53.4 
160.95,9 

164.38.4 

4000 

4700 

4800 

63.51.8 

64.89.9 

66.27.9 

79.39,7 

81.12,3 

82.84,9 

95.27.7 

97.34.8 

99.41.9 

111.15,6 

113.57,3 

115.98,9 

127.03.6 

129.79.7 
132.55,9 

142.91,5 

146.02,2 

149.12,9 

158.79,5 

162.24,7 

165.69,9 

4900 

5000 

5100 

67.12.3 

68.49.3 

69.86.3 

83.90,4 

85.61,6 

87.32,9 

100.68.5 
102.74,0 

104.79.5 

117.46,6 

119.86,3 

122.26,0 

134.24,7 

136.98.6 

139.72.6 

151.02,7 

154.11,0 

157.19,2 

167.80.8 
171.23,3 

174.65.8 

4900 

5000 

5100 

67.66.0 

69.04.1 

70.42.2 

84.57,5 

86.30,1 

88.02,7 

101.49,0 

103.56.2 

105.63.3 

118.40,5 

120.82,2 

123.23,8 

135.32.1 

138.08.2 
140.84,4 

152.23,6 

155.34,2 

158.44,9 

169.15,1 

172.30,3 

176.05,5 

5200 

5300 

5400 

71.23.3 

72.60.3 

73.97.3 

89.04,1 

90.75,3 

92.46,6 

106.84.9 
108.90,4 

110.95.9 

124.65,8 

127.05,5 

129.45,2 

142.46,6 

145.20.5 

147.94.5 

160.27,4 

163.35,6 

166.43,8 

178.08.2 
181.50,7 

184.93.2 

5200 

5300 

5400 

71.80.3 

73.18.4 

74.56.4 

89.75,3 

91.47,9 

93.20,5 

107.70.4 

109.77.5 
111.84,7 

125.65,5 

128.07,1 

130.48,8 

143.60,5 

146.36,7 

149.12,9 

161.55,6 

164.66,3 

167.77,0 

179.50,7 

182.95,9 

186.41,1 

5500 

5600 

5700 

75.34.2 

76.71.2 

78.08.2 

94.17,8 

95.89,0 

97.60,3 

113.01,4 

115.06,8 

117.12,3 

131.84,9 

134.24,7 

136.64,4 

150.68.5 

153.42.5 
156.16,4 

169.52,1 

172.60,3 

175.68,5 

188.35.6 
191.78,1 

195.20.6 

55<K> 

56#0 

5700 

75.94,5 
I 77.32,6 
78.70,7 

94.93,2 

96.65,8 

98.38,4 

113.91.8 

115.98.9 
118.06,0 

132.90,4 

135.32,1 

137.73,7 

151.89,0 

154.65,2 

157.41,4 

170.87,7 

173.98,4 

177.09,0 

189.86,3 

193.31,5 

196.76,7 

5800 

5900 

6000 

79.45.2 

80.82.2 
82.19,2 

99.31,5 

101.02,7 

102.74,0 

119.17.8 
121.23,3 

123.28.8 

139.04,1 
141.43,8 
143. 8$,  6 

158.90.4 

161.64.4 

164.38.4 

178.70,7 

181.84,9 

184.93,2 

198.63,0 

202.05,5 

205.47,9 

5800 

5900 

0000 

80.05.8 

81.46.8 

82.84.9 

100.11,0 

101.83,6 

103.56,2 

120.13.2 

122.20.3 

124.27.4 

140.15,-3 

142.57,0 

144.98,6 

160.17,5 

162.93,7 

165.69,9 

180.19,7 

183.30,4 

186.41,1 

200.21,9 

203.67,1 

207.12,3 

oloo 

0200 

0300 

83.56.2 

84.93.2 
86.30,1 

104.45,2 

106.16,4 

107.87,7 

125.34.2 
127.39,7 

129.45.2 

146.23,3 

148.63,0 

151.02,7 

167.12.3 

169.86.3 

172.60.3 

188.01,4 

191.09,6 

194.17,8 

208.90,4 

212.32,9 

215.75,3 

6100 

0200 

6300 

84.23.0 

85.61.1 

86.99.2 

105.28,8 

107.01,4 

108.74,0 

126.34.5 

128.41.6 
130.48,8 

147.40,3 

149.81,9 

152.23,6 

168.46,0 
171.22  2 
173.98’4 

189.51,8 

192.62,5 

195.73,2 

210.57,5 

214.02,7 

217.47,9 

0400 

0500 

0000 

87.67.1 

89.04.1 

90.41.1 

109.58,9 

111.30,1 

113.01,4 

131.50,7 

133.56,2 

135.61,6 

153.42,5 

155.82,2 

158.21,9 

175.34.2 

178.08.2 

180.82.2 

197.26,0 

200.34,2 

203.42,5 

219.17,8 

222.60,3 

226.02,7 

0400 

0500 

0600 

88.37.3 

89.75.3 

91.13.4 

110.46,6 

112.19,2 

113.91,8 

132.55,9 

134.63.0 

136.70.1 

154.65,2 

157.06,8 

159.48,5 

176.74,5 

179.50.7 

182.26.8 

198.83,8 

201.94,5 

205.05,2 

220.93,2 

224.38,4 

227.83,6 

0700 

0800 

0900 

91.78.1 

93.15.1 

94.52.1 

114.72,6 

116.43,8 

118.15,1 

137.67.1 
139.72,6 

141.78.1 

160.61,6 

163.01,4 

165.41,1 

183.56,2 

186.30.1 

189.04.1 

206.50,7 

209.58,9 

212.67,1 

229.45,2  j 
232.87,7  ! 
236.30,1 

0700 

0800 

0900 

92.51.5 

93.89.6 

95.27.7 

115.64,4 

117.37,0 

119.09,6 

138.77.3 

140.84.4 

142.91.5 

161.90,1 

164.31,8 

166.73,4 

185.03,0 

187.79.2 

190.55.3 

208.15,9 

211.26,6 

214.37,3 

231.28,8 

234.74,0 

238.19,2 

7.000  95.89,0 

7 100  97.26,0 

7200  98.63,0 

119.86,3 

121.57,5 

123.28,8 

143.83,6 

145.89,0 

147.94,5 

167^80,^ 

170.20,5 

172.60,3 

191.78.1 

194.52.1 
197.26,0 

215.75,3 

218.83,6 

221.91,8 

239.72,6  | 
243.15,1  I 
246.57,5 

7000 

7100 

7200 

96.65,81  120.82,2 
' 98.03,8)  122.54,8 
99,41,9  124.27,4 

144.98,6 

147.<>5,8 

149.12,9 

169.15,1 

171.56,7 

173.98,4 

193.31,5 

196.07.7 

198.83.8 

217.47,9 
220. 5S, 6 
223.69,3 

241.64,4 

245.09,6 

248.54,8 

7300  100.00,0 
7400  101.37,0 
7500  102.74,0 

125.00,0 

126.71,2 

128.42,5 

150.00,0 

152.05,5 

154.11,0 

175.00,0 

177.39,7 

179.79,5 

200.00,0 

202.74,0 

205.47,9 

225.00,0 

228.08,2 

231.16,4 

259.00,0  j 
253.42,5  I 
256.84,9 

/ 300 
7400 
7500 

100.80,0 

102.18,1 

103.56,2 

126.00,0 

127.72,6 

129.45,2 

151.20.0 

153.27.1 

155.34.2 

176.40,0 

178.81,6 

181.23,3 

201.60,0 

204.36.2 

207.12.3 

226.80,0 

229.90,7 

233.31,4 

252.00,0 

255.45,2 

25S.90,4 

7000  104.11,0 
7700  105.47,9 
7800  106.84,9 

130.13,7 

131.84,9 

133.56,2 

156.16.4 
158.21,9 

160.27.4 

182.19,2 

184.58,9 

186.98,6 

208.21.9 

210.95.9 

213.69.9 

234.21,7 

237.32,9 

240.41,1 

260.27,4 

263.69,9 

267.12,3 

7600 

7700 

7800 

104.94.2 

106.32.3 

107.70.4 

131.17,8 

132.90,4 

134.63,0 

157.41.4 

159.48.5 

161.55.6 

183.64,9 

186.06,6 

188.48,2 

209.88,5 

212.64.7 

215.40.8 

236.12,1 

239.22,7 

242.33,4 

202.35,6 

265.80,8 

269.26,0 

7900  ios.21,9 
8000  109.58,9 
8100  110.95,9 

135.27,4 

136.98,6 

138.69,9 

162.32,9 

164.38,4 

166.43,8 

189.38,4 

191.78,1 

194.17,8 

216.43.8 

219.17.8 

221.91.8 

243.49,3 

246.57,5 

249.65,8 

270.54,8  1 

273.97,3 

277.39,7 

7900 

8000 

8100 

109.08.5 

110.46.6 

111.84.7 

136.35,6 

138.08,2 

139.80,8 

163.62,7 

165.69,9 

167.77,0 

190.89,9 

193.31,5 

195.73,2 

218.17,0 

220.93.2 

223.69.3 

245.44,1 

248.54,8 

251.65,5 

272.71,2 

276.16,4 

279.61,6 

8200  n-2.32,9 
8300  113.69,9 
8400'  115.06,8 

140.41,1 

142.12,3 

143.83,6 

168.49.3 
170.54,8 

172.60.3 

196.57,5 

19S.97.3 

201.37,0 

224.65,8 

227.39.7 

230.13.7 

252.74,0 

255,82,2 

258.90,4 

280.82,2  | 

284.24,7 

287.67,1 

8200 

8300 

8400 

113.22.7 

114.60.8 

115.98.9 

141.53,4 

143.26,0 

144.98,6 

169.84.1 

171.91.2 
173.98,4 

198.14,8 

200.56,4 

202.98,1 

226.45.5 

229.21.6 
231.97,8 

254.76,2 

257.86,8 

260.97,5 

283.06,8 

2S6.52,1 

2S9.97.3 

8500 

8600 

8700 

116.43.8 

117.80.8 

119.17.8 

145.54,8 

147.26,0 

148.97,3 

174.65,8 

176.71,2 

178.76,7 

203.76,7 

206.16,4 

208.56,2 

232.87,7 

235.61.6 

238.35.6 

261.98,6 

265.06,8 

268.15,1 

291.09,6 
294.52,1  j 
297.94,5  , 

8500 

8600 

8700 

117.37.0 

118.75.1 

120.13.2 

146.71,2 

148.43,8 

150.16,4 

176.05.5 

178.12.6 
180.19,7 

205.39, 7 
207.81,4 
210.23,0 

234.74.0 

237.50.1 
240.26,3 

264.08,2 

267.18,9 

270.29,6 

293.42,5 

296.87,7 

300.32,9 

8800 

8900 

9000 

120.54.8 

121.91.8 

123.28.8 

150.68,5 

152.39,7 

154.11,0 

180.82,2 

182.87,7 

184.93,2 

210.95,9 

213.35,6 

215.75,3 

241.09.6 

243.83.6 
246.57,5 

271.23,3 

274.31,5 

277.39,7 

301.37,0 

304.79,5 

308.21,9 

8800 

8900 

9000 

121.51.2 

122.89.3 

124.27.4 

151.89,0 

153.61,6 

155.34,2 

182.26,9 

154.34.0 

186.41.1 

212.64,7 

215.06,3 

217.47,9 

243.02.5 

245.78.6 
248.54,8 

273.40,3 

276.51,0 

279.61,6 

303.78,1 

307.23,3 

310.68,5 

9100 

9200 

9300 

124.65,8 

126.02.7 

127.39.7 

1^5.82,2 

157.53,4 

159.24,7 

156.98.6 
189.04,1 

191.09.6 

218.15,1 

220.54,8 

222.94,5 

249.31.5 

252.05.5 

254.79.5 

280.47,9 

283.56,2 

286.64,4 

311.64,4 

315.06,8 

318.49,3 

9100 

9200 

9300 

125.65.5 

127.03.6 

128.41.6 

157.06,8 

158.79,5 

160.52,1 

188.48.2 

190.55.3 
192.62,5 

219.89,6 

222.31,2 

224.72,9 

251.31.0 

254.07.1 
256.83,3 

282.72,3 

285.83,0 

2SS.93,7 

314.13,7 

317.58,9 

321.04,1 

9400 

9500 

9600 

128.76.7 

130.13.7 

131.50.7 

160.95,9 

162.67,1 

164.38,4 

193.15,1 

195.20,5 

197.26,0 

225.34,2 

227.74,0 

230.13,7 

257.53.4 

260.27.4 

263.01.4 

289.72,6 

292.80,8 

295.89,0 

321.91,8 

325.34,2 

328.76,7 

9400 

9500 

9600 

129.79.7 

131.17.8 

132.55.9 

162.24,7 

163.97,3 

165.69,9 

194.69.6 

196.76.7 

198.83.8 

227.14,5 
229.56,2 
231 .97,8 

259.59.5 

262.35.6 
265.11,8 

292.04,4 

295.15,1 

298.25,8 

324.49,3 

327.94.5 

331.39,7 

9700 

9800 

9900 

132.87.7 

134.24.7 
135.61,6 

166.09,6 

167.80,8 

169.52,1 

199.31.5 
201.37,0 

203.42.5 

232.53,4 

234.93,2 

237.32,9 

265.75.3 

268.49.3 

271.23.3 

298.97,3 

302.05,5 

305.13,7 

332.19,2 

335.61,6 

339.04,1 

9700 

9800 

9900 

133.94.0 

135.32.1 

136.70.1 

167.42,5 

169.15,1 

170.87,7 

200.91.0 

202.98.1 

205.05.2 

234.39,5 

236.81,1 

239.22,7 

267.87,9 

270.64,1 

273.40,3 

301.36,4 

304.47,1 

307.57,8 

334.84,9 

338.30,1 

341.75,3 

1000,0 

136.98,6 

171.23,3|  205.47, 9|  239.72,6 

273.97,3 

308.21,9 

342.46,6 

lOOOO)  138.08,2 

172.60,3 

207.12,3  241.64,4 

273.16,4 

310.68,5 

345.20,5 

k 


May  5th.— 125  DAYS— 4 months  5 days. 


E 

<t 

Hate. 

lOO 

200 

300 

400 

500 

GOO 

700 

800 

OOP 

lOOO 

HOP 

1200 

1300 

1400 

1500 

1G00 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

2500 

2G00 

2700 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

4GOO 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

GOOO 

GlOO 

0200 

0300 

0400 

0500 

0000 

0700 

0800 

0900 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

7000 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 


8200 

8300 

8400 

3500 

3000 

3700 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 


T 


V 


May  6th — 126  DAYS  -4  months  6 days. 


1 E 
< 

127  DAYS. 

-+*^ 

E 

< 

128  DAYS. 

i I 

1 

Rate. 

_ 

4 

1 & 

6 | 7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 [6 

7 ! 

8 ] 9 1 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

1.39,2 

2.78.4 

4.17.5 

1.74,0 

3.47.9 

5.21.9 

2.08, 

4.17,. 

6.26,3 

2.43.6 

4.87,1 

7.30.7 

2.78,4 

5.56,7 

8.35,1 

3.13.2 

6.26.3 
9.39,5 

3.47.9 

6.95.9 
10.43,8 

lOO 

200 

300 

400 

300 

OOO 

1.40,3 

2.80,5 

4.20,8 

1.75,3 

3.50,7 

5.26,0 

2.10,4 

4.20,8 

6.31,2 

2.45,5 

4.91,0 

7.36,4 

2.80.5 
5.61,1 

8.41.6 

3.15,6 

6.31,2 

9.46,8 

3.50,7 

7.01,4 

10.52,1 

lOO 

200 

OOO 

400  5.56,7 

500  0.95, 9 

| 000  8.35,1 

6.95.9 

8.69.9 
10.43,8 

8.35,1 

10.43,8 

12.52,6 

9.74,2 

12.17,8 

14.61,4 

11.13,4 

13.91,8 

16.70,1 

12.52,6 

15.65.8 

18.78.9 

13.91,8 

17.39.7 

20.87.7 

5.61,1 

7.01,4 

8.41,6 

7.01,4 

8.76,7 

10.52,1 

8.41,6 

10.52,1 

12.62,5 

9.81,9 

12.27,4 

14.72,9 

11.22,2 

14.02,7 

16.83,3 

12.62,5 

15.78,1 

18.93,7 

14.02,7 

17.53,4 

21.04,1 

400 

500 

OOO 

700 
800 
; 900 

9.74,2 

11.13,4 

12.52,6 

12.17.8 

13.91.8 

15.65.8 

14.61,4 

16.70,1 

18.78,9 

17.04,9 

19.48,5 

21.92,1 

19.48,5 

22.26,8 

25.05,2 

21.92.1 

25.05.2 
28.18,4 

24.35.6 

27.83.6 
31.31,5 

700 

800 

OOO 

lOOO 

llOO 

1200 

9.81,9 

11.22,2 

12.62,5 

12.27,4 

14.02,7 

15.78,1 

14.72,9 

16.83,3 

18.93,7 

17.18,4 

19.63,8 

22.09,3 

19.63.8 
22.44,4 

25.24.9 

22.09,3 

25.24,9 

28.40,5 

24.54,8 

28.05,5 

31.56,2 

700 

800 

OOO 

lOOO 

i too 
1200 

lOOO 
| 1100 
!'  1200 

13.91,8 

15.31.0 

16.70.1 

17.39.7 

19.13.7 

20.87.7 

20.87,7 

22.96,4 

25.05,2 

24.35.6 
26.79,2 

29.22.7 

27.83,6 

30.61,9 

33.40,3 

31.31,5 

34.44.7 

37.57.8 

34.79,5 
38.27,4  1 
41.75,3 

14.02,7 

15.43,0 

16.83,3 

17.53,-1 

19.28,8 

21.04,1 

21.04,1 

23.14,5 

25.24,9 

24.54.8 
27.00,3 

29.45.8 

28.05.5 
30.86,0 

33.66.6 

31.56,2 

34.71,8 

37.87,4 

35.06,8 

38.57,5 

42.08,2 

1300 

1400 

1500 

18.09,3 

19.48,5 

20.87,7 

22.61,6 

24.35.6 

26.09.6 

27.14,0 

29.22,7 

31.31,5 

31.66.3 
34.09,9 

36.53.4 

36.18,6 

38.97,0 

41.75,3 

40.71.0 

43.84.1 
46.97,3 

45.23,3 

48.71.2  | 

52.19.2  | 

1300 
1 400 
1300 

18.23,6 

19.63,8 

21.04,1 

22.79,5 

24.54,8 

26.30,1 

27.35,3 

29.45,8 

31.56,2 

31.91.2 
34.36,7 

36.82.2 

36.47.1 
39.27,7 

42.08.2 

41.03,0 

44.18,6 

47.34,2 

45.58,9 

49.09,6 

52.60,3 

lOOO 
1400 
1 500 
lOOO 
1700 
1800 

lOOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

23.26,8 

23.66,0 

25.05,2 

27.83,6 

29.57.5 

31.31.5 

33.40,3 

35.49,0 

37.57,8 

38.97.0 
41.40,5 

43.84.1 

44.53,7 

47.32,1 

50.10,4 

50.10,4 

53.23.6 

56.36.7 

55.67.1 

59.15.1 
62.63,0 

lOOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

22.44,4 

23.84,7 

25.24,9 

28.05,5 

29.80,8 

31.56,2 

33.66,6 

35.77,0 

37.87,4 

39.27,7 

41.73,2 

44.18,6 

44.88.8 
47.69,3 

50.49.9 

59.49,9 

53.65,5 

50.81,1 

56.11,0 

59.61,6 

63.12,3 

26.44,4 

27.83.6 

29.22.7 

33.05.5 

34.79.5 
36.53,4 

39.66,6 

41.75,3 

43.84,1 

46.27,7 
48.71,2 
51.1 4, cS 

52.88,8 

55.67,1 

58.45,5 

59.49,9 

62.63,0 

65.76,2 

66.11,0 
69.58,9  | 
73.06,8 

26.65,2 

28.05,5 

29.45,8 

33.31,5 

35.06,8 

36.82,2 

39.97,8 

42.08,2 

44.18,6 

46.64.1 
49.09,6 

51.55.1 

53.30.4 
56.11,0 

58.91.5 

59.96,7 

63.12,3 

66.27,9 

06.63,0 

70.13,7 

73.64,4 

1 OOO 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 

2200 

2300 

2400 

30.61,9 

32.01,1 

33.40,3 

38.27.4 

40.01.4 
41 .75,3 

45.92,9 

48.01,6 

50.10,4 

53.58,-i 

56.01,9 

58.45,5 

61.23,8 

64.02,2 

66.80,5 

68.89,3 

72.02.5 

75.15.6 

76.54,8 

80.02.7 

83.50.7 

2200 

2300 

2400 

30.86,0 

32.26,3 

33.66,6 

38.57,5 

40.32,9 

42.08,2 

46.29,0 

48.39,5 

50.49,9 

54.00,5 

56.46,0 

58.91,5 

61.72.1 
64.52,6 

67.33.2 

69.43,0 

72.59,2 

75.74,8 

77.15,1 

80.65,8 

84.16,4 

2500 

2000 

2700 

34.79.5 

36.18.6 
37.57,8 

43.49.3 

45.23.3 

46.97.3 

52.19,2 

54.27,9 

56.36,7 

60.89,9 

63.32,6 

65.76,2 

69.58,0 

72.37,3 

75.15,6 

78.28.8 

81.41.9 
84.55,1 

86.98.6 

90.46.6 
93.94,5 

2300 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

35.06,8 

36.47,1 

37.87,4 

43.83,6 

45.58,9 

47.34,2 

52.60,3 

54.70,7 

56.81,1 

61.37,0 

63.82,5 

66.27,9 

70.13.7 
72.94,2 

75.74.8 

78.90,4 

82.06,0 

85.21,6 

87.67,1 

91.17,8 

94.68,5 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

38.97,0 

40.36.2 

41.75.3 

48.71.2 

50.45.2 

52.19.2 

58.45,5 

60.54,2 

62.63,0 

68.19.7 
70.63,3 

73.06.8 

77.94,0 

80.72,3 

83.50,7 

87.68,2 

90.81.4 

93.94.5 

97.42,5 

100.90.4 

104.38.4 

39.27,7 

40.67,9 

42.08,2 

49.09,6 

50.84,9 

52.60,8 

58,91,5 
61  01,9 
63.12,3 

68.73.4 
71.18,9 

73.64.4 

78.55.3 
81.35,9 

84.16.4 

88.37,3 

91.52,9 

94.68,5 

93.19,2 

101.69,9 

105.20,5 

2800 

2000 

3000 

3100 
3200 
j 3300 

43.14,5 

44.53,7 

45.92,9 

53.93,2 

55.67.1 

57.41.1 

64.71,8 

66.80,5 

68.89,3 

75.50. 4 
77.94,0 

80.37.5 

86.29,0 

89.07,4 

91.85,8 

97.07,7 

100.20,8 

103.34,0 

107.86,3 

111.34.2 

114.82.2 

3100  43.48,5 

3200  44.88,8 

3300  46.29,0 

54.35,6 

56.11,0 

57.86,3 

65.22,7 

67.33,2 

69.43,6 

76.09,9 

78.55,3 

81.00,8 

86.97.0 
89.77,5 

92.58.1 

97.84,1 

100.99,7 

104.15,3 

108.71,2 

112.21,9 

115.72,6 

.3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3000 

47.32.1 

48.71.2 
50.10,4 

59.15,1 

60.89.0 

62.63.0 

70.98,1 

73.06,3 

75.15,6 

82.81,1 
85.24,7 
. 87.68,2 

94.64,1 

97.42,5 

100.20,8 

106.47,1 

109.60.3 

112.73.4 

118.30.1 

121.78.1 
125.26,0  | 

3400  47.69,3 

3300  49.09,6 

3000  50.49,9 

59.61,6 

61.37,0 

63.12,3 

71.54,0 

73.64,4 

75.74,8 

83.46.3 
85.91,8 

88.37.3 

95.38,6 

98.19,2 

100.99,7 

107.31,0 

110.46,6 

113.62,2 

119.23,3 

122.74,0 

126.24,7 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

51.49,6 

52.88.8 

54.27.9 

64.37.0 

66.11.0 
67.84,9 

77.24,4 

79.33,2 

81.41,9 

90.11.8 
92.55,3 

94.98.9 

102.99,2 

105.77,5 

108.55,9 

115.86.6 

118.99.7 
122.12,9 

128.74,0  [ 

132.21.9  | 

135.69.9 

3700  51.9(1,1 

3800  53.30,4 

3900  54.70.7 

64.87,7 

66.63,0 

68.38,4 

77.85,2 

79.95,6 

82.06,0 

90.82.7 
93.28,2 

95.73.7 

103.80.3 
106.60,8 

109.41.4 

116.77,8 

119.93,4 

123.09,0 

129.75,3 

133.26,0 

136.76,7 

3700 

3800 

3000 

4000  55.67,1 

4100  57.06,3 

4200  58.45,5 

69.58.9 

71.32.9 
73.06,8 

83.50,7 

85.59,5 

87.68,2 

97.42,5 

99.86,0 

102.29,6 

111.34,2 

114.12,6 

116.91,0 

125.26,0 

128.39.2 

131.52.3 

139.17.8 

142.65.8 
146.13,7  I 

4000  56.11,0 

4100  57.51,2 

4200  58.91,5 

70.13,7 

71.89,0 

73.64,4 

84.16,4 

86.26,8 

88.37,3 

98.19,2 

100.64,7 

103.10,1 

112.21,9 

115.02,5 

117.83,0 

126.24,7 

129.40,3 

132.55,9 

140.27,4 

143.78,1 

117.28,8 

4000 

4100 

4200 

4300  j 59.84,7 
4400  01.23,8 

4500  62.63,0 

74.80.8 

76.54.8 

78.28.8 

89.77,0 

91.85,8 

93.94,5 

104.73.2 
107.16,7 

109.60.3 

119.69,3 

122.47,7 

1-25.26,0 

134.65.5 

137.78.6 
140.91,8 

149.61.6  I 

153.09.6  1 
156.57,5  j 

4300  60.31,8 

4400  61.72,1 

4300  63.12,3 

75.39,7 

77.15,1 

78.90,4 

90.47,7 

92.58,1 

94.68,5 

105.55.6 
108.01,1 

110.46.6 

120.63.6 
123.44,1 

126.24.7 

135.71,5 

138.87,1 

142.02,7 

150.79,5 

154.30,1 

157.80,8 

4300 

4400 

4500 

4000  64.02,2 

4700  65.41,4 

4800  66.80,5 

80.02.7 

81.76.7 

83.50.7 

96.03,3 

98.12,1 

100.20,8 

112.03,8 

114.47,4 

116.91,0 

128.04,4 

130.82,7 

133.61,1 

144.04,9 

147.18.1 

150.31.2 

160.05,5  J 

163.53.4 

167.01.4 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

64.52,6 

65.92,9 

67.33,2 

80.65,8 

82.41,1 

84.16,4 

96.78,9 

98.89,3 

100.99,7 

112.92,1 

115.37,5 

117.83,0 

129.05.2 
131.85,8 

134.66.3 

145.18,4 

148.34,0 

151.49,6 

161.31,5 

164.82,2 

168.32,9 

4000 

4700 

4800 

4000 

5000 

5100 

4900 

5000 

5100 

68.19,7 

69.58,9 

70.98,1 

85.24,7 

86.98.6 

88.72.6 

102.29,6 

104.38,4 

106.47,1 

119.34.5 
121.78,1 

124.21.6 

136.39,5 
139.17,  S 
141.96,2 

153.44.4 

156.57.5 
159.70,7 

170.49.3 

173.97.3 
177.45,2 

68.73,4 

70.13,7 

71.54,0 

85.91,8 

87.67,1 

89.42,5 

103.10,1 

105.20,5 

107.31,0 

120.28,5 

122.74,0 

125.19,4 

137.46.8 
140.27,4 

143.07.9 

154.65,2 

157.80,8 

160.96,4 

171.83,6 

175.34,2 

178.84,9 

5200 

5300 

5400 

72.37.3 

73.76.4 
75.15,6 

90.46,6 

92.20.5 

93.94.5 

108.55,9 

110.64,7 

112.73,4 

126.65.2 
129.08,8 

131.52.3 

144.74,5 

147.52,9 

150.31,2 

162.83,8 

165.97.0 

169.10.1 

180.93,2 
1S4.41,1  ! 
187.89,0  1 

5200 

5800 

5400 

72.94,2 

74.34,5 

75.74,8 

91.17,8 

92.93,2 

94.68,5 

109.41,4 

111.51,8 

113.62,2 

127.64.9 
130.10,4 

132.55.9 

145.88.5 
148.69,0 

151.49.6 

164.12,1 

167.27,7 

170.43,3 

182.35,6 

185.86,3 

189.37,0 

5200 

5300 

5400 

5500 

5000 

5700 

76.54,8 

77.94,0 

79.33,2 

95.68.5 

97.42.5 
99.16,4 

114.82,2 

116.91,0 

118.99,7 

133.95,9 

136.39,4 

138.83,0 

153.09,6 

155.87,9 

158.66,3 

172.23.3 

175.36.4 
178.49,6 

191.37,0 

194.84.9 

198.32.9 

✓*1800 
' 5000 
t>700 

77.15,1 

7S.55.3 

79.95,6 

96.43,8 

98.19,2 

99.94,5 

115.72,6 

117.83,0 

119.93,4 

135.01,4 

137.46,8 

139.92,3 

154.30.1 
157.10,7 

159.91.2 

173.58,9 

176.74,5 

179.90,1 

192.87,7 

196.38,4 

199.89,0 

5500 

5000 

5700 

5800 
] 5900 

! 0000 
j OlOO 
0200 
0300 

80.72,3 

82.11,5 

■83.50,7 

100.90.4 

102.64.4 

104.38.4 

121.08,5 

123.17,3 

125.26,0 

141.26.6 
143.70,1 

146.13.7 

161.44,7 

164.23,0 

167.01,4 

181.62,7 

184.75,9 

187.89,0 

201.80,8 

205.28,8 

208.76,7 

5800 

5900 

0000 

81.35,9 

82.76,2 

84.16,4 

101.69,9 

103.45,2 

105.20,5 

122.03,8 

124.14,2 

126.24,7 

142.37.8 
144.83,3 

147.28.8 

162.71.8 
165.52,3 

168.32.9 

183.05,8 

186.21,4 

189.37,0 

203.39,7 

206.90,4 

210.41,1 

5800 

5000 

OOOO 

84.89,9 

86.29,0 

87.68,2 

106.12.3 

107.86.3 

109.60.3 

127.34,8 

129.43,6 

131.52,3 

148.57.3 
151.00,8 

153.44.4 

169.79,7 

172.58,1 

175.36,4 

191.02.2 

194.15.3 
197.28,5 

212.24,7 

215.72,6 

219.20,5 

OlOO 

0200 

0300 

85.56,7 

S6.97.0 

88.37,3 

106.95,9 

IOS.71,2 

110.46,6 

128.35,1 

130.45,5 

132.55,9 

149.74.2 
152.19,7 

154.65.2 

171.13.4 
173.94,0 

176.74.5 

192.52,6 

195.68,2 

198.83,8 

213.91,8 

217.42,5 

220.93,2 

OlOO 

0200 

0300 

0400 

0500 

0000 

89.07,4 

90.46,6 

91.85,8 

111.34.2 

113.08.2 

114.82.2 

133.61,1 

135.69,9 

137.78,6 

155.87,9 

158.31,5 

160.75,1 

178.14,8 

180.93,2 

183.71,5 

200.41,6 

203.54.8 

206.67.9 

222.68,5 

226.16.4 

229.64.4 

0400 

0500 

0000 

89.77,5 

91.17,8 

92.58,1 

112.21,9 

113.97,3 

115.72,6 

134.66,3 

136.76,7 

138.87,1 

157.10,7 

159.56,2 

162.01,6 

179.55.1 
182.35,6 

185.16.2 

201.99,4 

205.15,1 

208.30,7 

224.43,8 

227.94,5 

231.45,2 

0400 

0500 

OOOO 

0700 

0800 

0900 

93.24,9 

94.64,1 

96.03,3 

116.56,2 

.118.30,1 

120.04,1 

139.87,4 

141.96,2 

144.04,9 

163.18,6 

165.62,2 

168.05,8 

186.49,9 

1S9.2S,2 

192.06,6 

209.81.1 

212.94.2 
216.07,4 

233.12.3  j 

236.60.3 
240.08,2  ’ 

0700 

0800 

G900 

93.98,4 

95.38,6 

96.7S,9 

117.47,9 

119.23,3 

120.98,6 

140.97,5 

143.07,9 

145.18,1 

164.47.1 
166.92,6 

169.38.1 

187.96.7 
190.77,3 

193.57.8 

211.46,3 

214.61,9 

217.77,5 

234.95,9 

238.46,6 

211.97,3 

0700 

0800 

OOOO 

7000 

7100 

7200 

97.42.5 

98.81.6 
100.20,8 

121.78.1 

123.52.1 
125.26.Q 

146.13,7 

148.22,5 

150.31,2 

170.49.3 
172.92,9 

175.36.4 

194.84,9 

197.63,3 

200.41,6 

219.20,5 

222.33.7 

225.46.8 

243.56,2 

247.04.1 

250.52.1 

7000 

7100 

7200 

98.19,2 

99.59,5 

100.99,7 

122.74,0 

124.49,3 

126.24,7 

147.28,8 

149.39,2 

151.49,6 

1/1.83,6 

174.29,0 

176.74,5 

196.38.4 
199.18,9 

201.99.5 

220.93,2 

224.08,8 

227.24,4 

245.47,9 

24S.98,6 

252.49,3 

7000 

7100 

7200 

i 7 300 
7400 
7500 

101.60,0 

102.99,2 

104.38,4 

127.00,0 

128.74,0 

130.47,9 

152.40,0 

154.48,8 

156.57,5 

177.80.0 
180.23,6 

182.67.1 

203.20,0 

205.98,4 

208.76,7 

228.60,0 

231.73.2 

234.86.3 

254.00,0  i 

257.47.9 

260.95.9 

7300 

7400 

7500 

102.40,0 

103.80,3 

105.20,6 

128.00,0 

129.75,3 

131.50,7 

153.60,0 
155.70,4 
157. SO, 8 

179.20.0 
181.65,5 

184.11.0 

204.80.0 
207.60,5 

210.41.1 

230.40,0 

233.55,6 

236.71,2 

256.00,0 

259.50,7 

263.01,4 

7J500 

7400 

7500 

7000 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

105.77,5 

107.16,7 

108.55,9 

132.21.9 

133.95.9 

135.69.9 

158.66,3 

160.75,1 

162.83,8 

185.10.7 
187.54,2 

189.97.8 

211.55,1 

214.33.4 

217. 11. 5 

237.99.5 

241.12.6 
244.25,8 

264.43.8 

267.91.8 
271.39,7 

7000 

7700 

7800 

106.60,8 

108.01,1 

109.41,4 

133.26,0 

135.01,4 

136.76,7 

159.91,2 

162.01,6 

164.12,1 

186.56.4 
189.01,9 

191.47.4 

213.21.6 
216.02,2 

218.82.7 

239.86,8 

243.02,5 

246.18,1 

266.52,1 

270.02,7 

273.53,4 

7000 

7700 

7800 

7000 

8000 

8100 

1 *9.95,1 
111.34,2 
112.73,4 

137.43.8 

139.17.8 

140.91.8 

164.92,6 

167.01,4 

169.10,1 

192.41.4 
194.84,9 

197.28.5 

219.90,1 

222.68,5 

225.46,8 

247.38,9 

250.52.1 

253.65.2 

274.87,7 

278.35.6 

281. 53. 6 

7900 

8000 

8100 

110.81,6 

112.21,9 

113.62,2 

138.52,1 

140.27,4 

142.02,7 

166.22,5 

168.32,9 

170.43,3 

193.92,9 

196.38,4 

198.83,8 

221.63.3 
224.43,8 

227.24.4 

249.33,7 

252.49,3 

255.64,9 

277.04,1 

280.54,8 

284.05,5 

8200 

8300 

8400 

114.12,6 

115.51,8 

116.91,0 

142.65,8 

144.39.7 

146.13.7 

171.18,9 

173.27,7 

175.36,4 

199.72.1 
202.15,6 

204.59.2 

228.25,2 

231.03,6 

233.81,9 

256.78.4 

259.91.5 
263.04,7 

285.31.5 

288.79.5  ! 
292.27,4 

8200 

8300 

8400 

115.02,5 

116.42,7 

117.83,0 

143.78,1 

145.53,4 

147.28,8 

172.53,7 

174.64,1 

176.74,5 

201.29. 3 
203.74,  S 

206.20.3 

230.04,9 

232.85,5 

235.66,0 

25S.®0,5 

261.96,2 

265.11,8 

287.56,2 

291.06,8 

294.57,5 

8200 

8300 

8400 

8500 

8000 

8700 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

118.30,1 

119.69,3 

121.08,5 

147.87,7 

149.61.6 

151.35.6 

177.45,2 

179.54,0 

181.62,7 

207.02, 7 
209.46,3 
211.89,9 

236.60,3 

239.38,6 

242.17,0 

266.17,8 

269.31.0 

272.44.1 

295.75.3 

299.23.3 
302.71,2 

8500 

8G00 

8700 

8800 

8900 

9000 

119.23,3 

120.63,6 

122.03,8 

149.04,1 

150.79,5 

152.54,8 

178.84,9 

180.95,3 

183.05,8 

208.65,8 

211.11,2 

213.56,7 

238.46.6 
241.27,1 

244.07.7 

268.27,4 

271.43,0 

274.58,6 

298.08,2 

301.58,9 

305.09,6 

8500 

8000 

8700 

122.47.7 

123.86.8 
125.26,0 

153.09.6 

154.83.6 
156.57,5 

183.71,5 

185.80,3 

187.89,0 

211.33.4 
216.77,0 

219.20.5 

244.95,3 

247.73,7 

250.52,1 

275.57.3 

278.70.4 
281.83,6 

306.19,2 

309.67.1 

313.15.1 

123.44,1 

124.84,4 

126.24,7 

154.30,1 

156.05,5 

157.80,8 

185.16,2 

187.26,6 

189.37,0 

216.02,2 

218.47,7 

220.93,2 

246.88.2 
249.68,8 

252.49.3 

277.74,2 

280.89,9 

284.05,5 

308.60,3 
312.11,0 
315.61,6  . 

8800 

8000 

OOOO 

OlOO 

9200 

0300 

9400 

9500 

9000 

9700 

9800 

0900 

126.65,2 

128.04,4 

129.43,6 

158.31.5 

160.05.5 

161.79.5 

189.97,8 

192.06,6 

194.15,3 

221.64.1 
224.07,7 

226.51.2 

253.30,4 
256. OS, 8 
258.87,1 

284.96,7 

288.09,9 

291.23,0 

316.^3,0 

320.11,0 

323.58,9 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9000 

9700 

9800 

9900 

127.64,9 

129.05,2 

130.45,5 

159.56,2 

161.31,5 

163.06,8 

191.47,4 

193.57,8 

195.68,2 

223.38.6 
225.84,1 

228.29.6 

255.29,9 

258.10,4 

260.91,0 

287.21,1 

290.36,7 

293.52,3 

319.12,3 

322.63,0 

326.13,7 

9400 
9500 
! 9G00 
9700 
9800 
9900 

130.82,7 

132.21,9 

133.61,1 

163.53.4 

165.27.4 

167.01.4 

196.24,1 

198.32,9 

200.41,6 

228.94.8 
231.38,4 

233.81.9 

261.  (55, 5 
264.43,8 
267.22,2 

294.36.2 

297.49.3 
300.62,5 

327.06.8 

330.54.8 
334.02,7 

131.85,8 

133.26,0 

134.66,3 

164.82,2 

166.57,5 

168.32,9 

197.78,6 

199.89,0 

201.99,5 

230.75,1 

233.20,5 

235.66,0 

2 >3.71,5 
266.52,1 
269.32,6 

296.67,9 

299.83,6 

302.99,2 

329.64,4 

333.15,1 

336.65,8 

135.00,3 

136.39.5 

137.78.6 

168.75.3 

170.49.3 

172.23.3 

202.50,4 

204.59,2 

206.67,9 

236.25.5 
238.69,0 

241.12.6 

270.00,5 

272.78,9 

275.57,3 

303.75,6 

306.88.8 

310.01.9 

337.50,7 

340.98.6 

344.46.6 

136.06,6 

137.46,8 

138.87,1 

170.08,2 

171.83,6 

173.58,9 

204.09,9 

206.20,3 

208.30,7 

238.11.5 
240.57,0 

243.02.5 

272.13.2 
274.93,7 

277.74.2 

306.14,8 

30y.30,4 

312.46,0 

340.16,4 

343.67,1 

347.17,8 

lOOOO 

M; 

1 

139.17,8 

173.97,3]  208.7 1>, 7 1 243.56,2]  278.35,6 

313.15,1 

347.94,5 

lOOOO 

140.27,4 

| 175.34,2 

210.41,1 

245.47,9 

280.54,8 

315.61,6 

350.68,5 

lOOOO 

xy  7th— 127  DAYS— 4 months  7 days. 

May  8th — 128  DAYS — 4 months  8 days. 
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129  DAYS7 
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130  DAYS. 

£ 

<t 

Hate. 

4 

1 5 

6 

7 

8 

9 | 10 

Hate. 

4 

5 

6 | 7 

1 8 

9 

10 

Hate. 

100 

200 

300 

1.41,4 

2.82,7 

4.24,1 

1.76,7 

3.53,4 

5.30,1 

2.12,1 

4.24.1 

6.36.2 

2.47,4 

4.94,8 

7.42,2 

~~  2.82,7 
5.65,5 
8.48,2 

3.18.1 

6.36.2 

9.54.2 

3.53,4 

7.06,8 

10.60,3 

100 

200 

300 

1.42,5 

2.84,9 

4.27,4 

1.78.1 
' 3.56,2 

5.34.2 

2.13,7 

4.27,4 

6.41,1 

2.49,3 

4.98,6 

7.47,9 

2.84.9 

5.69.9 
8.54,8 

3.20.5 
6.41,1 

9.61.6 

3.56.2 

7.12.3 
10.68,5 

loo 

200 

300 

400 

500 

600 

5.65,5 
■ 7.06,8 
8.48,2 

7.06,8 

8.83,6 

10.60,3 

. 8.48,2 

10.60.3 

12.72.3 

9.89,6 

12.37,0 

14.84,4 

11.31,0 

14.13,7 

16.96,4 

12.72.3 

15.90.4 

19.08.5 

14.13,7 

17.67,1 

21.20,5 

400 

500 

COO 

5.69,9 

7.12,3 

8.54,8 

7.12.3 

8.90.4 
10.68,5 

8.54,8 

10.68,5 

12.82,2 

9.97,3 

12.46,6 

14.95,9 

11.39.7 

14.24.7 
17.09,6 

12.82,2 

16.02,7 

19.23,3 

14.24.7 

17.80.8 
21.37,0 

400 

500 

OOO 

700 

800 

900 

looo 

1100 

1200 

9.89,6 

11.31,0 

.12.72,3 

12.37,0 

14.13,7 

15.90,4 

14.84.4 

16.96.4 

19.08.5 

17.31,8 

19.79,2 

22.26,6 

19.79,2 

22.61,9 

25.44,7 

22.26,6 

25.44.7 

28.62.7 

24.74,0 

28.27,4 

31.80,8 

700 

800 

900 

9.97,3 

11.39,7 

12.82,2 

12.46.6 

14.24.7 

16.02.7 

14.95,9 

17.09,6 

19.23,3 

17.45,2 

19.94,5 

22.43,8 

19.94.5 

22.79.5 
25.64,4 

22.43.8 
25.64,4 

28.84.9 

24.93.2 

28.49.3 
32.05,5 

700 

800 

900 

14.13,7 

15.55,1 

16.96,4 

17.67,1 

19.43,8 

21.20,5 

21.20.5 

23.32.6 

25.44.7 

24.74,0 

27.21,4 

29.68,8 

28.27,4 

31.10,1 

33.92,9 

■ 31.80,8 
34.98,9 
38.17,0 

J5  34,2 
38.37,7 
42.41,1 

lOOO 

1100 

1200 

14.24,7 

15.67,1 

17.09,6 

17.80.8 

19.58.9 
21.37,0 

21.37,0 

23.50,7 

25.04,4 

24.93,2 

27.42,5 

29.91,8 

28.49,3 

31.34.2 

34.19.2 

32.05.5 
35.26,0 

38.46.6 

35.61,6 

39.17,8 

42.74,0 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

18.37,8 

19.79,2 

21.20,5 

22.97,3 

24.74,0 

26.50,7 

27.56.7 

29.68.8 

31.80.8 

32.16,2 

34.63,6 

37.11,0 

36.75,6 

39.58,4 

42.41,1 

41.35.1 

44.53.2 

47.71.2 

45.94,5 

49.47,9 

53.01,4 

1300 

1400 

1500 

18.52,1 

19.94,5 

21.37,0 

23.15.1 

24.93.2 

26.71.2 

27.78,1 

29.91,8 

32.05,5 

32.41,1 

34.90,4 

37.39,7 

37.04,1 

39.89.0 

42.74.0 

41.67.1 
44.87,7 

48.08.2 

46.30,1 

49.86,3 

53.42,5 

1300 

1400 

1500 

.22.01,9 

24.03,3 

25.44,7 

28.27,4 

30.04,1 

31.80,8 

33.92.9 

36.04.9 
38.17,0 

39.58,4 

42.05,8 

44.53,2 

45.23,8 

48.06,6 

50.89,3 

50.89.3 

54.07.4 

57.25.5 

56.54,8 

60.08,2 

63.61,6 

1C00 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

22.79,5 

24.21,9 

25.64,4 

28.49.3 

30.27.4 

32.05.5 

34.19,2 

36.32,9 

38.46,6 

39.89,0 

42.38,4 

44.87,7 

45.58,9 

48.43.8 

51.28.8 

51.28.8 
54.49,3 

57.69.9 

56.98,6 

60.54,8 

64.11,0 

lOOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

26.86,0 

28.27,4 

29.68,8 

33.5  / ,5 
35.34,2 
37.11,0 

40.29,0 
42.41  1 
44.53,2 

47.00,5 

49.47,9 

51.95,3 

53.72,1 

56.54,8 

59.37,5 

60.43.6 

63.61.6 

66.79.7 

67.15,1 

70.68,5 

74.21,9 

27.06.8 
28.49,3 

29.91.8 

33.83.6 

35.61.6 

37.39.7 

40.60,3 

42.74,0 

44.87,7 

47.37,0 

49.86,3 

52.35,6 

54.13,7 

56.98.6 

59.83.6 

60.90.4 
64.11,0 

67.31.5 

67.67,1 

71.23,3 

74.79,5 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

31.10,1 

32.51,5 

33.92,9 

38.87,7 

40.64,4 

42.41,1 

46.65.2 

48.77.3 

50.89.3 

54.42,7 

56.90,1 

59.37,5 

62.20,3 

65.03,0 

67.85,8 

69.97.8 

73.15.9 
76.34,0 

77.75,3 

81.28,8 

84.82,2 

2200 

2300 

2400 

31.34.2 
32.76,7 

34.19.2 

39.17.8 

40.95.9 
42.74,0 

47.01,4 

49.15,1 

51.28,8 

54.84,9 

57.34,2 

59.83,6 

62.68,5 

65.53.4 

68.38.4 

70.52.1 
73.72,6 

76.93.2 

78.35,6 

81.91.8 

85.47.9 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

35.34,2 

36.75,6 

38.17,0 

44.17,8 

45.94,5 

47.71,2 

53.01.4 

55.13.4 

57.25.5 

61.84,9 

64.32,3 

66.79,7 

70.68,5 

73.51,2 

76.34,0 

79.52.1 

82.70.1 

85.88.2 

88.35,6 

91.89,0 

95.42,5 

2500 

2G00 

2700 

35.61.6 
37.04,1 

38.46.6 

44.52.1 

46.30.1 

48.08.2 

53.42,5 

55.56,2 

57.69,9 

62.32,9 

64.82,2 

67.31,5 

71.23,3 

74.08.2 

76.93.2 

80.13.7 
83.34,2 

86.54.8 

89.04,1 

92.60.3 

96.16.4 

2500 

2G00 

2700 

2800 

2900 

3000 

39.58,4 

40.99,7 

42.41,1 

49.47,9 

51.24,7 

53.01,4 

59.37.5 

61.49.6 

63.61.6 

69.27,1 

71.74,5 

74.21,9 

79.16,7 

81.99,5 

84.82,2 

89.06.3 

92.24.4 

95.42.5 

98.95,9 

102.49,3 

106.02,7 

2800 

2900 

3000 

39.89.0 
41.31,5 

42.74.0 

49.86.3 

51.64.4 

53.42.5 

59.83,6 

61.97,3 

64.11,0 

69.80,8 

72.30,1 

74.79,5 

79.78,1 

82.63,0 

85.47,9 

89.75.3 
92.95,9 

96.16.4 

99.72,6 

103.28.8 

106.84.9 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

43.82,5 

45.23,8 

46.65,2 

54.78,1 

56.54,8 

58.31,5 

65.73.7 

67.85.8 

69.97.8 

76.69,3 

79.16,7 

8^4,1 

87.64,9 

90.47,7 

93.30,4 

98.60,5 

101.78.6 

104.96.7 

109.56,2 

113.09,6 

116.63,0 

3100 

3200 

3300 

44.16.4 
45.58,9 

47.01.4 

55.20.5 

56.98.6 

58.76.7 

66.24,7 

68.38,4 

70.52,1 

77.28,8 

79.78,1 

82.27,4 

88.32,9 

91.17,8 

94.02,7 

99.37,0 

102.57,5 

105.78,1 

110.41,1 

113.97.3 

117.53.4 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

48.06,6 

49.47,9 

50.89,3 

60.08,2 

61.84,9 

63.61,6 

72.09.9 

74.21.9 
76.34,0 

84.11,5 

86.58,9 

89.06,3 

96.13,2 

98.95,9 

101.78,6 

108.14.8 

111.32.9 
114.51,0 

120.16,4 

123.69,9 

127.23,3 

3400 
3500 
1 3000 

48.43.8 
49.86,3 

51.28.8 

60.54.8 

62.32.9 
64.11,0 

72.65,8 

74.79,5 

76.93,2 

84.76,7 

87.26,0 

89.75,3 

96.87,7 

99.72,6 

102.57,5 

108.98.6 
112.19,2 

115.39.7 

121.09,6 

124.65.8 

128.21.9 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

52.30,7 

53.72,1 

55.13,4 

65.38,4 

67.15,1 

58.91,8 

V 8.46,0 

80.58.1 

82.70.1 

91.53,7 

94.01,1 

'96.48,5 

104.61,4 

107.44.1 

110.26,8 

117.09.0 

120.87.1 

124.05.2 

130.76,7  1 3700 

134.30,1  | 3800 

137.83,6  3900 

52.71.2 
54.13,7 

55.56.2 

65.89.0 

67.67.1 

69.45.2 

79.06,8 

81.20,5 

83.34,2 

92.24,7 

94.74,0 

97.23,3 

105.42,5 

108.27,4 

111.12,3 

118.60.3 
121.80,8 

125.01.4 

131.78.1 

135.34.2 
138.90,4 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

56.54,8 

57.96,2 

59.37,5 

70.68,5 

72.45,2 

74.21,9 

84.82.2 

86.94.2 

89.06.3 

98.95,9 

101.43,3 

103.90,7 

113.09,6 

115.92,3 

118.75,1 

127.23.3 

130.41.4 

133.59.5 

141.37,0 

144.90,4 

148.43,8 

4000 

4100 

4200 

56.98.6 
58.41,1 

59. 53. 6 

71.23.3 

73.01.4 

74.79.5 

85.47,9 

87.61,6 

89.75,3 

99.72,6 

102.21,9 

104.71,2 

113.97,3 

116.82,2 

119.67,1 

128.21,9 

131.42,5 

134.63,0 

142.46.6 

146.02.7 
149.58,9 

^4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

60.78,9 

62.20,3 

63.61,6 

75.98,6 

77.75,3 

79.52,1 

91.18.4 

93.30.4 

95.42.5 

106.38,1 

108.85,5 

111.32,9 

121.57,8 

124.40,5 

127.23,3 

136.77.5 

139.95.6 

143.13.7 

151.97,3 

155.50,7 

159.04,1 

4300 

4400 

4500 

61.26,0 

62.68,5 

64.11,0 

76.57.5 

78.35.6 

80.13.7 

91.89,0 

94.02,7 

96.16,4 

107.20,5 

109.69,9 

112.19,2 

122.52,1 

125.37,0 

128.21,9 

137.83.6 
141.04,1 

144.24.7 

153.15.1 

156.71.2 
160.27,4 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

65.03,0 

66.44,4 

67.85,8 

81.28,8 

83.05,5 

84.82,2 

97.54.5 

99.66.6 
101.78,6 

113.80,3 

116.27,7 

118.75,1 

130.06,0 

132.88,8 

135.71,5 

146.31.8 

149.49.9 

152.67.9 

162.57,5 

166.11,0 

169.64,4 

4000 

4700 

4800 

65.53.4 
66.95,9 

68.38.4 

81.91.8 

83.69.9 

85.47.9 

98.30,1 

100.43,8 

102.57,5 

114.68,5 

117.17,8 

119.67,1 

131.06.8 

133.91.8 
136.76,7 

147.45.2 
150.65,8 

153.86.3 

163.83.6 

167.39.7 
170.95,9 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

69.27,1 

70.68,5 

72.09,9 

86.58,9 

88.35,6 

90.12,3 

103.90.7 

106.02.7 

108.14.8 

121.22,5 

123.69,9 

126.17,3 

138.54,2 

141.37,0 

144.19,7 

155.86.0 

159.04.1 

162.22.2 

173.17,8 

176.71,2 

180.21,7 

4900 

5000 

5100 

69.80.8 
71.23,3 

72.65.8 

87.26.0 

89.04.1 

90.82.2 

104.71,2 

106.84,9 

108.98,6 

122.16,4 

124.65,8 

127.15,1 

139.61.6 

142.46.6 
145.31,5 

157.06.8 
160.27,4 

163.47.9 

174.52.1 

178.08.2 
181.64,4 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

73.51,2 

74.92,6 

76.34,0 

91.89,0 

93.65,8 

95.42,5 

110.2,6,8 

112.38,9 

114.51,0 

128.64,7 

131.12,1 

133.59,5 

147.02,5 

149.85,2 

152.67,9 

165.40.3 

168.58.4 

171.76.4 

183.18,1 

187.31,5 

190.84,9 

5200 

5300 

5400 

74.08.2 
75.50,7 

76.93.2 

92.60.3 

94.38.4 

96.16.4 

111.12,3 

113.26,0 

115.39,7 

129.64,4 

132.13,7 

134.63,0 

148.16.4 

151.01.4 

153.86,3 

166.68.5 
169.89,0 

173.09.6 

185.20,5 

188.76,7 

192.32,9 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

77.75,3 

79.16,7 

80.58,1 

97.19,2 

98.95,9 

100.72,6 

116.63.0 

118.75.1 

120.87.1 

136.06,8 

138.54,2 

141.01,6 

155.50,7 

158.33,4 

161.16,2 

174.94.5 

178.12.6 

181.30.7 

194.38,4 

197.91,8 

201.45,2 

55#0 

5c«r 

5700 

78.35,6 

79.78,1 

81.20,5 

97.94.5 

99.72.6 
101.50,7 

117.53,4 

119.67,1 

121.80,8 

137.12,3 

139.61,6 

142.11,0 

156.71.2 

159.56.2 
162.41,1 

176.30.1 
179.50,7 

182.71.2 

195.89,0 

199.45,2 

203.01,4 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

6000 

81.99,5 

83.40,8 

84.82,2 

102.49,3 

104.26,0 

106.02,7 

122.99.2 

125.11.2 

127.23.3 

143.49,0 

145.96,4 

148.43,8 

163.98,9 

166.81,6 

169.64,4 

184.48.8 

187.66.8 

190.84.9 

204.98,6 

208.52,1 

212.05,5 

5800 

5900 

OOOO 

82.63,0 

84.05,5 

85.47,9 

103.28.8 
105.06, S 

106.84.9 

123.94,5 

126.08,2 

128.21,9 

144.60,3 

147.09,6 

149.58,9 

165.26.0 

168.11.0 
170.95,9 

185.91.8 
189.12,3 

192.32.9 

206.57,5 

210.13,7 

213.69,9 

5800 

5900 

OOOO 

6100 

6200 

6300 

86.23,6 

87.64,9 

89.06,3 

107.79,5 

109.56,2 

111.32,9 

129.35.3 

131.47.4 

133.59.5 

150:91,2 

153.38,6 

155.86,0 

1/2.47,1 

175.29,9 

178.12,6 

194.03.0 

197.21.1 

200.39.2 

215.58,9 

219.12,3 

222.65,8 

0100 

G200 

0300 

86.90,4 

88.32,9 

89.75,3 

108.63.0 

110.41.1 

112.19.2 

130.35,6 

132.49,3 

134.63,0 

152.08,2 

154.57,5 

157.08,8 

173.80.8 

176.65.8 
179.50,7 

195.53.4 
198.74,0 

201.94.5 

217.26,0 

220.82,2 

224.38,4 

OlOO 

0200 

0300 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

90.47,7 

91.89,0 

93.30,4 

113.09,6 

114.86,3 

116.63,0 

135.71.5 

137.83.6 

139.95.6 

158.33,4 

160.80,8 

163.28,2 

180.96,3 

183.78,1 

186.60,8 

203.57.3 

206.75.3 

209.93.4 

226.19,2 

229.72,6 

233.26,0 

0400 

0500 

OGOO 

91.17,8 

92.60,3 

94.02,7 

113.97.3 

115.75.3 

117.53.4 

136.76,7 

138.90,4 

141.04,1 

159.56,2 

162.05,5 

164.54,8 

182.35,6 

185.20.5 

188.05.5 

205.15.1 
208.35.6 

211.56.2 

227.94,5 

231.50.7 

235.06.8 

0400 

0500 

GOOO 

94.71,8 

96.13,2 

97.54,5 

118.39,7 

120.16,4 

121.93,2 

142.07.7 

144.19.7 

146.31.8 

165.75,6 

168.23,0 

170.70,4 

1.89.43,6 

192.26,3 

195.09,0 

213.11.5 

216.29.6 

219.47.7 

236.79,5 

240.32,9 

243.86,3 

0700 

0800 

0900 

95.45,2 

96.87,7 

98.30,1 

119.31.5 

121.09.6 

122.87.7 

143.17,8 

145.31,5 

147.45,2 

167.04,1 

169.53,4 

172.02,7 

190.90,4 

193.75.3 

196.60.3 

214.76.7 
217.97,3 

221.17.8 

238.63,0 

242.19.2 

245.75.3 

0700 

0800 

GOOO 

■ 98.95,9 
100.37,3 
1 01 .78;  6 

123.69,9 

125.46,6 

127.23,3 

148.43.8 

150.55.9 

152.67.9 

173.17,8 

175.65,2 

178.12,6 

197.91,8 

200.74,5 

203.57,3 

222.65.8 

225.83.8 

229.01.9 

247.39,7 

250.93,2 

254.46,6 

7000 

7100 

7200 

99.72,6 

101.15,1 

102.57,5 

124.65.8 

126.43.8 

128.21.9 

149.58,9 

151.72,6 

153.86,3 

174.52,1 

177.01,4 

179.50,7 

199.45,2 

202.30.1 

205.15.1 

224.38.4 
22?. 58, 9 

230.79.5 

249.31,5 

252.87.7 

256.43.8 

7000 

7100 

7200 

Hi  06 
7400 
7500 

103.20,0 

104.61,4 

106.02,7 

129.00,0 

130.76,7 

•132.53,4 

154.80.0 

156.92.1 

159.04.1 

180.60,0 

183.07,4 

185.54,8 

206.40,0 

209.22,7 

212.05,5 

232.20.0 

235.38.1 

238.56.2 

258.00,0 

261.53,4 

265.06,8 

7300 

7400 

7500 

104.00,0 

105.42,5 

106.84,9 

130.00,0 

131.78.1 

133.56.2 

156.00,0 

158.13,7 

160.27,4 

182.00,0 

184.49,3 

186.98,6 

208.00,0 

210.84.9 

213.69.9 

234.00,0 

237.20,5 

240.41,1 

260.00,0 

263.56.2 

267.12.3 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

107.44,1 

108.85,5 

110.26,8 

134.30,1 

136.06,8 

137.83,6 

161.16,2 

163.28.2 

165.40.3 

188.02,2 

190.49,6 

192.97,0 

214.88,2 

217.71,0 

220.53,7 

241.74.2 

244.92.3 

248.10.4 

268.60,3 

272.13,7 

275.67,1 

7000 

7700 

7800 

108.27,4 

109.69,9 

111.12,3 

135.34.2 

137.12.3 

138.90.4 

162.41,1 

164.54,8 

166.68,5 

189.47,9 

191.97,3 

194.46,6 

216.54,8 

219.39.7 

222.24.7 

243.61.6 
246.82,2 

250.02.7 

270.68,5 

274.24.7 

277.80.8 

7000 

7700 

7800 

111.68,2 

113.09,6 

114.51,0 

139.60,3 

141.37,0 

143.13,7 

167.52.3 

169.64.4 

171.76.4 

195.44,4 

197.91,8 

200.39,2 

223.36,4 

226.19,2 

229.01,9 

251.28.5 

254.46.6 

257.64.7 

279.20,5 

282.74,0 

286.27,4 

7900 

8000 

8100 

112.54,8 

113.97,3 

115.39,7 

140.68.5 

142.46.6 

144.24.7 

168.82,2 

170.95,9 

173.09,6 

196.95,9 

199.45,2 

201.94,5 

225.09,6 

227.94.5 

230.79.5 

253.23.3 
256.43,8 

259.64.4 

281.37,0 

284.93.2 

288.49.3 

7900 

8000 

8100 

115.92,3 

117.33,7 

118.75,1 

144.90,4 

146.67,1 

148.43,8 

173.88.5 
176.00,5 

178.12.6 

202.86, 6 
205.34,0 
207.81,4 

231.84,7 

234.67,4 

237.50,1 

260.82,7 

264.00,8 

267.18,9 

289.80,8 

293.34,2 

296.87,7 

8200 

8300 

8400 

116.82,2 

118.24,7 

119.67,1 

146.02.7 

147.80.8 

149.58.9 

175.23,3 

177.37,0 

179.50,7 

204.43,8 

206.93,2 

209.42,5 

233.64,4 

236.49,3 

239.34,2 

262.84,9 

266.05,5 

269.26,0 

292.05.5 

295.61.6 
299.17,8 

8200 

8300 

8400 

120.16,4 

121.57,8 

122.99,2 

150.20,5 

151.97,3 

153.74,0 

180.24.7 

182.36.7 

184.48.8 

210.38,8 

212.76,2 

215.23,6 

240.32,9 

243.15,6 

245.98,4 

270.37.0 

273.55.1 

276.73.2 

300.41,1 

303.94,5 

307.47,9 

8500 

8G00 

8700 

121.09,6 

122.52,1 

123.94,5 

151.37.0 

153.15.1 

154.93.2 

181.64,4 

183.78,1 

185.91,8 

211.91,8 

214.41,1 

216.90,4 

242.19,2 

245.04,1 

247.89,0 

272.46.6 
275.67,1 

278.87.7 

302.74.0 

306.30.1 
309.86,3 

8500 

8000 

8700 

124.40,5 

125.81,9 

127.23,3 

155.50,7 

157.27,4 

159.04,1 

186.60,8 

188.72.9 

190.84.9 

217.71,0 

220.18,4 

222.65,8 

248.81,1 

251.63,8 

254.46,6 

279.91.2 

283.09.3 

286.27.4 

311.01,4 

314.54,8 

318.08,2 

8800 

8900 

9000 

125.37,0 

126.79,5 

128.21,9 

156.71.2 

158.49.3 

160.27.4 

188.05,5 

190.19,2 

192.32,9 

219.39,7 

221.89,0 

224.38,4 

250.74,0 

253.58,9 

256.43,8 

282.08,2 

285.28,8 

288.49,3 

313.42.5 

316.98.6 
320.54,8 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

128.64,7 

130.06,0 

131.47,4 

160.80,8 

162.57,5 

164.34,2 

192.97.0 

195.09.0 

197.21.1 

225.13,2 

227.60,5 

230.07,9 

257.29,3 

260.12,1 

262.94,8 

289.45.5 

292.63.6 

295.81.6 

321.61,6 

325.15,1 

328.68,5 

9100 

9200 

9300 

129.64,4 

131.06,8 

132.49,3 

162.05.5 

163.83.6 

165.61.6 

194.46,6 

196.60,3 

198.74,0 

226.87,7 

229.37,0 

231.86,3 

269.28,8 

262.13,7 

264.98,6 

291.69,9 

294.90,4 

298.11,0 

324.11.0 

327.67.1 
331.23,3 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9000 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

132.88,8 

134.30,1 

135.71,5 

166.11,0 

167.87,7 

169.64,4 

199.33.2 

201.45.2 

203.57.3 

232.55,3 

235.02,7 

237.50,1 

265.77,5 

268.60,3 

271.43,0 

298.99.7 

302.17.8 

305.35.9 

332.21,9 

335.75,3 

339.28,8 

9400 

9500 

9000 

133.91,8 

135.34,2 

136.76,7 

167.39.7 

169.17.8 

170.95.9 

200.87,7 

203.01,4 

205.15,1 

234.35,6 

236.84,9 

239.34,2 

267.83,6 

270.68,5 

273.53,4 

301.31.5 
304.52,1 

307.72.6 

334.79.5 

338.35.6 
341.91,8 

137.12,9 

138.54,2 

139.95,6 

171.41,1 

173.17,8 

174.94,5 

205.69.3 

207.81.4 

209.93.4 

239.97,5 

242.44,9 

244.92,3 

274.25,8 

277.08,5 

279.91,2 

308.54.0 

311.72.1 

314.90.1 

342.82,2  1 

346.35,6 

349.89,0 

9700 

9800 

9900 

138.19,2 

139.61,6 

141.04,1 

172.74.0 

174.52.1 

176.30.1 

207.28,8 

209.42,5 

211.56,2 

241.83,6 

244.32,9 

246.82,2 

276.38,4 

279.23,3 

282.08,2 

310.93.2 
314.13,7 

317.34.2 

345.47,9 
349.04,1  i 
352.60,3  | 

10000 

141.37,0 

176.71,2 

212.05,5 

247.39,7 

282.74,0 

318.08,2 

353.42,5 

lOOOO 

142.46,6 

178.08,2 

213.69,9 

249.31,5 

284.93,2 

320.54,8 

356.16,4 

May  9th— 129  DAYS— 4 months  9 days. 


May  lOth— 130  DAYS— 4 months  10  days. 
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£ 

< 

131  DAYS. 

£ 

< 

132  DAYS. 

£ 

< 

Rate. 

4 | 5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 1 5 

6 

7 

8 I 9 | 

10 

Rate,  j 

lOO 

200 

300 

1.43.6 
2.87,1 

4.30.7 

1.79,5 

3.58,9 

5.38,4 

2.15,3 

4.30,7 

6.46,0 

2.51,2 

5.02,5 

7.53,7 

2.87.1 

5.74.2 
8,61,4 

3.23.0 

6.46.0 

9.69.0 

3.58,9 

7.17,8 

10.76,7 

100 

200 

300 

1.44,7 

2.89,3 

4.34,0 

1.80,8 

3.61,6 

6.42,5 

2.17.0 

4.34.0 

6.51.0 

2.53.2 

5.06.3 
7.59,5 

2.89,3 

5.78,6 

8.67,9 

3.25,5 

6.51,0 

9.76,4 

3.61,6 

7.23,3 

10.84,9 

]<><> 
200 
300  1 

400 

500 

OOO 

5.74,2 

7.17,8 

8.61,4 

7.17,8 

8.97,3 

10.76,7 

8.01,4 

10.76,7 

12.92,1 

10.04,9 

12.56,2 

15.07,4 

11.48.5 

14.35.6 

17.22.7 

12.92.1 

16.15.1 

19.38.1 

14.35,6 

17.94,5 

21.53,4 

400 

500 

OOO 

5.78,6 

7.23,3 

8.67,9 

7.23,3 

9.04,1 

10.84,9 

8.67,9 

10.84.9 

13.01.9 

10.12,6 

12.65.8 

15.18.9 

11.57,3 

14.46,6 

17.35,9 

13.01.9 
16.27,4 

19.52.9 

14.46,6 

18.08,2 

21.69,9 

400 
500 
OOO  I 

700 

800 

900 

10.04,9 

11.48,5 

12.92,1 

12.56,2 

14.35,6 

16.15,1 

15.07,4 

17.22,7 

19.38,1 

,17.58,6 

20.09,9 

22.61,1 

20.09,9 

22.97.0 

25.84.1 

22.61,1 

25.84.1 

29.07.1 

25.12,3 

28.71,2 

32.30,1 

700 

800 

OOO 

10.12,6 

11.57,3 

13.01,9 

12.65,8 

14.46,6 

16.27,4 

15.18.9 

17.35.9 

19.52.9 

17.72.1 

20.25.2 
22.78,4 

20.25,2 

23.14,5 

26.03,8 

22.78,4 

26.03,8 

29.29,3 

25.31,5 

28.93,2 

32.54,8 

700 
800 
OOO  | 

lOOO 

1100 

1200 

14.35.6 
15.79,2 

17.22.7 

17.94,5 

19.74,0 

21.53,4 

21.53,4 

23.68,8 

.25.84,1 

25.12,3 

27.63,6 

30.14,8 

28.71,2 

31.58.4 

34.45.5 

32.30.1 

35.53.2 

38.76.2 

35.89,0 

39.47.9 

43.06,8 

lOOO 

1100 

1200 

14.46,6 

15.91,2 

17.35,9 

18.08,2 

19.89,0 

21.69,9 

21.69,9 

23.86.8 

26.03.8 

25.31,5 

27.84.7 

30.37.8 

28.93,2 

31.82,5 

34.71,8 

32.54.8 
35.80,3 

39.05.8 

36.16,4 

39.78,1 

43.39,7 

lOOO 
1 1 OO 
1 200 

1300 

1400 

1500 

18.66.3 
20.09,9 

21.53.4 

23.32,9 

25.12,3 

26.91,8 

27.99,5 

30.14,8 

32.30,1 

32.66,0 

35.17,3 

37.68,5 

37.32.6 

40.19.7 

43.06.8 

41.99.2 

45.22.2 

48.45.2 

46.65,8 

50.24,7 

53.83,6 

1300 

1400 

1500 

18.80,5 

20.25,2 

21.69,9 

23.50,7 

25.31,5 

27,12,3 

28.20,8 

30.37.8 

32.54.8 

32.91.0 

35.44.1 
37.97,3 

37.61,1 

40.50,4 

43.39,7 

42.31.2 
45.56,7 

48.82.2 

47.01,4 
50.63, 0 
54.24,7 

1 300 
1400 
1 500 

1600 

1700 

1800 

22.97.0 
24.40,5 

25.84.1 

28.71,2 

30.50.7 

32.30,1 

34.45,5 

36.60,8 

38.76,2 

40.19,7 

42.71,0 

45.22,2 

45.94.0 

48.81.1 

51.68.2 

51.68.2 

54.91.2 

58.14.2 

57.42,5 

61.01,4 

64.60,3 

lOOO 

1700 

1800 

lOOO 

2000 

2100 

23.14,5 

24.59,2 

26.03,8 

28.93,2 

30.74,0 

32.54,8 

34.71.8 

36.88.8 

39.05.8 

40.50,4 

43.03.6 

45.56.7 

46.29,0 

49.18,4 

52.07,7 

52.07,7 

55.33,2 

58.58,6 

57.86,3 

61.47,9 

65.09,6 

1 OOO 
1700 
1 800 

1900 

2000 

2100 

27.27.7 
28.71,2 

30.14.8 

34.09,6 

35.89,0 

37.68,5 

40.91,5 

43.06,8 

45.22,2 

47.73,4 

50.24,7 

52.75,9 

54.55,3 

57.42.5 

60.29.6 

61.37.3 

64.60.3 

67.83.3 

68.19.2 

71.78,1 

75.37,0 

27.48,5 

28.93,2 

30.37,8 

34.35,6 

36.16,4 

37.97,3 

41.22.7 

43.39.7 

46.56.7 

48.09,9 
50  6.3,0 
53.16,2 

54.97,0 

57.86,3 

60.75,6 

61.84.1 
65.09,6 

68.35.1 

68.71,2 

72.32,9 

75.94,5 

1 OOO 
2000 
2 1 OO 
2200 
2300 
2400 

2200 

2300 

2400 

31.58.4 
33. Cl, 9 

34.45.5 

39.47,9 

41.27,4 

43.06,8 

47.37,5 

49.52,9 

51.68,2 

55.27,1 

57.78,4 

60.29,6 

63.16.7 

66.03.8 
68.91,0 

71.06.3 

74.29.3 

77.52.3 

78.95,9 

82.54,8 

86.13,7 

2200 

2300 

2400 

31.82,5 

33.27,1 

34.71,8 

39.78,1 

41.58,9 

43.39,7 

47.73.7 

49.90.7 

52.07.7 

55.69,3 

58.22.5 

60.75.6 

63.64,9 

60.54,2 

69.43,6 

71.60.5 
74.86,0 

78.11.5 

79.56,2 

83.17,8 

86.79,5 

! 2500 
j 2600 
! 2700 

35.89,0 

37.32,6 

38.76,2 

44.80,3 

46.65,8 

48.45,2 

53.83,6 
55.98,9 
58  14,2 

62.80,8 

65.32,1 

67.83,3 

71.78.1 

74.65.2 

77.52.3 

80.75.3 

83.98.4 

87.21.4 

89  72,6 
93  31,5 
96  90,4 

2500 

2000 

2700 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

36.16,4 

37.61,1 

39.05,8 

45.20,5 

47.01,4 

48.82,2 

54.24,7 

56.41.6 

58.58.6 

63.28.8 

65.81.9 
68.35,1 

72.32,9 

75.22,2 

78.11,5 

81.37,0 

84.62,5 

87.87,9 

90.41,1 

94.02,7 

97.64,4 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

40.19.7 
41.63,3 

43.06.8 

50.24,7 

52.04,1 

53.83,6 

60.29,6 

62.44^9 

64.60,3 

70.34,5 

72.85,8 

75.37,0 

80.39.5 

83.26.6 

86.13.7 

90.44.4 
93  67,4 

96.90.4 

100.49,3 
104  08,2 
107.67,1 

40.50,4 

41.95,1 

43.39,7 

50.63,0 

52.43,8 

54.24,7 

60.75.6 

62.92.6 

65.09.6 

70.88,2 

73.41.4 

75.94.5 

81.00,8 

83.90,1 

86.79,5 

91.13.4 
94.38,9 

97.64.4 

101.26,0 

104.87,7 

108.49,3 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

44.50.4 
45.94,0 

47.37.5 

55.63,0 

57.42,5 

59.21,9 

66.75,6 

68.91,0 

71.06,3 

77.88,2 

80.39,5 

82.90,7 

89.00,8 

91.87,9 

94.75,1 

100.13.4 
103  36,4 

106.59.5 

111.26,0 
114.84,9 
118  43,8 

44.84,4 

46.29,0 

47.73,7 

56.05,5 

57.86,3 

59.67,1 

67.26.6 

69.43.6 
71.60,5 

78.47,7 

81.00,8 

83.54,0 

89.68,8 

92.58,1 

95.47,4 

100.89,9 

104.15,3 

107.40,8 

112.11,0 

115.72,6 

119.34,2 

3100 

3200 

3300 

3400 
3500 
! 3600 

48.81.1 
50  24,7 

51.68.2 

61.01,4 

62.80,8 

64.60,3 

73.21,6 

75.37,0 

77.52,3 

85.41,9 

87.93,2 

90.44,4 

97.62,2 

100.49.3 

103.36.4 

109.82,5 
113  05,5 
116  28,5 

122.02,7 
125.61,6 
129  20,5 

3400 

3500 

3000 

49.18,4 
50  63,0 
52.07,7 

61.47,9 

63.28,8 

65.09,6 

73.77.5 

75.94.5 
78  11,5 

86.07,1 
88  60.3 
91.13,4 

98.36,7 

101.26,0 

104.15,3 

110.66.3 
113.91,8 

117.17.3 

122  95,9 
126.57,5 
1.30  19,2 

3400 
3500 
1 3000 

1 3700 
| 3800 
! 3900 

53.11.8 
54.55,3 

55.98.9 

66.39,7 
68.19,2 
69  98,6 

79,67.7 

81.83,0 

83.98,4 

92.95,6 

95.46,8 

97.98,1 

106.23.6 

109.10.7 

111.97.8 

119.51.5 

122.74.5 

125.97.5 

132.79,5 
136  38,4 
139  97.3 

3700 

3800 

3000 

53.52,3 

54.97.0 

56.41.0 

66  90,4 
68.71,2 
70  52,1 

80  28,5 
82.45,5 
84  62,5 

93  66,6 
96.19,7 
98  72,9 

107.04,7 

109.94,0 

112.83,3 

120.42.7 
123.68,2 

126.93.7 

133.80,8 

137.42,5 

141.04,1 

3700 

3800 

3000 

4000 
! 4100 
4200 

57.42.5 
58.86,0 

60.29.6 

71.78,1 

73.57,5 

75.37,0 

86.13,7 

88.29,0 

90.44,4 

100.49,3 

103.00,5 

105.51,8 

114.84,9 

117.72.1 

120.59.2 

129.20.5 

132.43.6 

135.66.6 

143.56,2 
147.15,1 
150  74,0 

4000 

4100 

4200 

57.86,3 
59.31,0 
60  75,6 

72.32,9 

74.13,7 

75.94,5 

86  79,5 

88.96.4 

91.13.4 

101  26,0 

103.79.2 

106.32.3 

115.72,6 

118.61,9 

121.51,2 

130.19,2 

133.44,7 

136.70,1 

144.65,8 

148.27,4 

151.89,0 

4000 

4100 

4200 

4300 
I 4400 
! 4500 

61.73.2 
63.16,7 

64.60.3 

77.16,4 

78.95,9 

80.75,3 

92.59,7 

94.75,1 

96.90,4 

108.03,0 

110.54,2 

113.05,5 

123.46.3 

126.33.4 

129.20.5 

138.89.6 

142.12.6 

145.35.6 

154.32.9 
157  91,8 
161.50,7 

4300 

4400 

4500 

62.20,3 
63  64,9 
65  09,6 

77.75,3 

79.56,2 

81.37,0 

93.30.4 

95.47.4 

97.64.4 

108  85,5 
111.38,6 
113  91,8 

124.40,5 

127.29,9 

i30.19,2 

139.95.6 
143.21,1 

146.46.6 

155.50,7 
159  12,3 
162.74,0 

4300 

4400 

4500 

1 4600 
! 4700 
! 4800 

66.03,8 

67.47,4 

68.91,0 

82.54,8 

84.34,2 

86.13,7 

99.05,8 

101.21,1 

103.36,4 

115  56,7 
118.07,9 
120.59,2 

132.07.7 

134.94.8 

137.81.9 

148.58.6 

151.81.6 

155.04.7 

165  09,6 
168  68,5 
172.27,4 

4000 

4700 

4800 

66.54,2 

67.98,9 

69.43,6 

83  17,8 
84.98,6 
86.79,5 

99.81,4 
101  98,4 
104.15,3 

116.44,9 

118.98.1 

121.51.2 

133.08,5 

135.97,8 

138.87,1 

149.72,1 

152.97,5 

156.23,0 

166.35,6 

169.97,3 

173.58,9 

4000 

4700 

4800 

! 4900 
j 5000 
1 5100 

70.34.5 
71.78,1 

73.21.6 

87.98,2 

89.72,6 

91.52,1 

105.51,8 

107.67,1 

109.82,5 

123.10,4 

125.61,6 

128.12,9 

140.69,0 

143.56.2 

146.43.3 

158.27.7 

161.50.7 
164  73,7 

175.86,3 

179.45,2 

183.04,1 

4000 

5000 

5100 

70.88,2 

72.32,9 

73.77,5 

88.60,3 

90.41,1 

92.21,9 

106  32,3 

108.49.3 

110.66.3 

124  04,4 
126.57,5 
129.10,7 

141.76,4 

144.65,8 

147.55,1 

159.48.5 
162.74,0 

165.99.5 

177.20,6 

180.82,2 

184.43,8 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

74.65.2 
76.08,8 

77.52.3 

93.31,5 

95.11,0 

96.90,4 

111.97,8 

114.13,2 

116.28,5 

130.64,1 

133.15,3 

135.66,6 

149.30.4 

152.17.5 
155.04,7 

167.96.7 
171  19.7 

174.42.7 

186.63,0 

190.21,9 

193.80,8 

5200 

5300 

5400 

75  22,2 
70  66,8 
78.11,5 

94.02,7 
95  83,6 
97.64,4 

112.83.3 
115.00,3 

117.17.3 

131  63,8 

134.17.0 

136.70.1 

150.44,4 

153.33,7 

156.23,0 

169.24.9 
172.50,4 

175.75.9 

188.05,5 

191.67,1 

195.28,8 

52041 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

78.95,9 

80.39,5 

81.83,0 

98.69,9 

100.49,3 

102.28,8 

118.43,8 

120.59,2 

122.74,5 

138.17,8 

140.69,0 

143.20,3 

157  91,8 
160  78,9 
163  66,0 

177  65.8 
180.88,8 
181  11,8 

197.39,7 

200.98,6 

204.57,5 

i 5500 
! §600 
I 5700 

79.56,2 

81.00,8 

82.45,5 

99.45,2 
101.26  0 
103.06,8 

119.34.2 

121.51.2 
123  68,2 

139.23.3 

141.76.4 
144  29,6 

159.12,3 

162.01,6 

164.91,0 

179.01,4 

182.26,8 

185.52,3 

198.90,4 
202.52,1 
206  13,7 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

6000 

83.26.6 
84.70,1. 

86.13.7 

104.08,2 

105.87,7 

107.67,1 

124.89,9 

127.05,2 

129.20,5 

145.71,5 
148.22,7 
150  74,0 

166  53  2 
-169  40,3 
172  27,4 

187  34,8 
190  57,8 
193  80,8 

208  16,4 
2J  1.75, 3 
215  34,2 

1 5800 
1 5000 
6000 

83.90,1 

85.34.8 

86.79,5 

104.87,7 

106.68,5 

108.49,3 

125.85.2 

128.02.2 
130  19,2 

146.82,7 
149  35,9 
151.89,0 

167.80,3 

170.69,6 

173.58,9 

188.77.8 
192.03,3 

195.28.8 

209.75,3 

213.37,0 

216.98,6 

5800 

5000 

OOOO 

6100 

6200 

6300 

87.57.3 
89.00,8 

90.44.4 

109.46.6 

111.26,0 

113.05,5 

131.35,9 
133.51,2 
135  66,6 

153.25,2 

155.76,4 

158.27,7 

175  14.5 
J 78  01,6 
ISO  88,8 

197  03,8 
200  26  8 
203  49,9 

213  93  2 
222.52  1 
226.11,0 

6100 

6200 

6300 

88.24,1 
89.68,8 
91  13.4 

110.30,1 

112.11,0 

113.91,8 

132  36.2 
134.53,2 
136.70,1 

154.42.2 

156.95.3 
159.48,5 

176  48,2 
179.37,5 
182.26,8 

198.54.2 
201.79,7 

205.05.2 

220.60,3 
224.21,9 
227  83,6 

OlOO 
0200 
0300  | 

6400 

6500 

6600 

91.87,9 
93  31,5 
94.75,1 

114.84,9 

116.64,4 

118.43,8 

137.81,9 
139.97,3 
142  12,6 

160.78,9 

163.30.1 

165.81,4 

183.75,9 
186  63.0 
189  50,1 

206.72.9 

209.95.9 
213  '.8.9 

229.69.9 

233.28,8 

236.87,7 

6400 

6500 

6600 

92.58,1 
94.02,7 
95  47,4 

115.72,6 

117.53,4 

119.34,2 

138.87.1 

141.04.1 

143.21.1 

162  01,6 

164.54.8 

167.07.9 

185.16,2 
188.05,5 
190  94,8 

208.30,7 

211.56,2 

214.81,6 

231.45,2 

235.06,8 

2.38.68,5 

0400 

0500 

OOOO 

0700 

0800 

0900 

6700 

6800 

6900 

96.18,6 
97.62,2 
99  05,8 

120.23,3 
122.02,7 
123  82,2 

144.27,9 

146.43,3 

148.58,6 

108.32,6 
170  83,8 
173.35.1 

192.37.3 

195.24.4 
198  11,5 

216.41.9 
219.64-9 

222.87.9 

24U  46,6 
244.05,5 
247  64,4 

6700 

6800 

6000 

96.92,1 

98.36.7 

99.81,4 

121.15,1 
122.95,9 
124  76.7 

145.38.1 

147.55.1 

149.72.1 

169.61.1 

172.14.2 
174.67,4 

193.84,1 
196.73,4 
199  62,7 

218.07.1 
221.32,6 

224.58.1 

242.30,1 
245.91.8 
249  53,4 

7000 

7100 

7200 

100.49.3 
101.92,9 

103.36.4 

125.61,6 
127.41,1 
129  20,5 

150.74,0 

152.89,3 

155.04,7 

175.86,3 
178.37,5 
180  88,8 

200.98,6 

203.85.8 

206. 72.9 

226.11,0 
229.34,0 
232  57,0 

251  23,3 
254  82.2 
258.41,1 

7000 

7100 

7200 

101.26,0 
102  70.7 
104  15,3 

126  57,5 
128.38,4 
1.30  19,2 

151.89.0 
154  06,0 

156.23.0 

177.20,5 
179  78,7 
182  26,9 

202.52,1 
205  41,4 
208  30,7 

227.83,6 

231.09,0 

2.34.34,5 

253.15,1 
256.76,7 
260  38,4 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

104  80,0 
106.23,6 
107.67,1 

131.00,0 

132.79,5 

134.58,9 

157.20,0 

159.35,3 

161.50,7 

183.40,0 
185.91,2 
188  42,5 

209.60,0 
212.47  1 
215  34,2 

235  80  0 

239.03.0 

242.26.0 

262  00 .0 
265  58,9 
269.17,8 

7300 

7400 

7500 

105.60,0 
107  04,7 
108.49,3 

132.00,0 
133  80.8 
135.61,6 

158.40.0 
160  57,0 

162.74.0 

184-80,0 

187.33.2 

189.86.3 

211.20,0 
214  09,3 
216.9.8,6 

237.60.0 
240.85,5 

244.11.0 

264.00,0 

267.61,6 

271.23,3 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

109.10.7 
110.54,2 

111.97.8 

136.38,4 

138.17,8 

139.97,3 

163.66,0 
165.81,4 
167  96,7 

190.93,7 
193.44,9 
195.96  2 

218.21.4 

221.08.5 
223  95,6 

245.49.0 

248.72.1 

251.95.1 

272.76,7 
276.35  6 
279.94,5 

7600 

7700 

7800 

109.94,0 
111  38,6 
112.833 

137.42,5 
139.23  3 
141  04.1 

164.91.0 

167.07.9 

169.24.9 

192  39,5 
194  92,6 
197.45,8 

219  87,9 
222  77,3. 
225  66,6 

247.36.4 
250.61,9 

25.3.87.4 

274.84,9 
278.46,6 
282.  >8,2 

7000 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

113.41.4 
114.84,9 

116.28.5 

141.76,7 

143.56,2 

145.35,6 

170. 12,1 
172.27,4 
174.42,7 

198.47  4 
200.98,6 
203.49,9 

226.82,7 

229.69,9 

232.57,0 

255.18.1 
'258.41,1 

261.64.1 

283.53-4 

287.12,3 

290.71,2 

7000 

8000 

8100 

114  27,9 

115  72,6 
117  17,3 

142.84,9 

144.65,8 

146.46,6 

171.41.9 
173  58,9 

175.75.9 

199-98,9 
202.52,1 
205  05.2 

228.55,9 

231.45,2 

234.34,5 

257.12,9 

260.38,4 

263.63,8 

285  69,9 
289  31,5 
292  93,2 

7900  1 
8000 
8100 

8200 

8300 

8400 

117.72.1 
119.15,6 

120.59.2 

147.15,1 

148.94,5 

150.74,0 

176.58,1 

178.73,4 

180.88,8 

206. 01.1 
208. 52  3 
211.03,6 

235.44,1 
238  31,2 
241.18,4 

264.87.1 

268.10.1 
271.33,2 

294.30,1 

297.89,0 

301.47,9 

8200 

8300 

8400 

118.61,9 

120.06,6 

121.51,2 

148.27,4 
150.08,2 
151  89.0 

177  92,9 
180  09,9 
182  26,8 

207.58,4 
210  11,5 
212  64,7 

237.23,8 
240.1.3,2 
243  02,5 

266.89.3 
270.14,8 

273.40.3 

296  54,8 
300.16,4 
303.78,1 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

122.02,7 

123.46,3 

124.89,9 

152  53,4 
154  32,9 
156.12,3 

183  04,1 
185.19,5 
187.34,8 

213.54,8 

216.06,0 

218.57,3 

244.05.5 

246.92.6 

249.79.7 

274  56,2 

277.79.2 

281.02.2 

305.06.8 

308.65.8 
312.24,7 

8500 

3600 

8700 

122  95,9 
124.40,5 
125.85,2 

153.69,9 
155  50  7 
157.31,5 

184  43,8 
186  60,8 
188.77,8 

215.17,8 
217  71,0 
220  24,1 

245  91,8 
248  81,1 
251.70,4 

276.65,8 

279.91.2 

283.16,7 

307  39,7 
311.01,4 
314  63,0 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

126.33.4 
127.77,0 

129.20.5 

157.91,8 

159.71,2 

161.50,7 

189.50,1 

191.65,5 

193.80,8 

221.08,5 

223.59,7 

226.11,0 

252  66,8 

255.54.0 

258.41.1 

284.25.2 

287.48.2 

290.71.2 

315.83,6 
319.42,5 
323  01,4 

8800 

8000 

0000 

127.29,9 

128,74,5 

130.19,2 

159.12,3 

160.93,2 

162.74,0 

190.94.8 
193  11,8 

195.28.8 

222  77,3 
225.30,4 
227.83,6 

254  59,7 
257.49,0 
260.38,4 

286.42.2 
289.67,7 

292.93.2 

318  24,7 
321.86.3 
325.47,9 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

130.64.1 
132.07,7 

133.51.2 

163.30,1 
165.09,6 
166  89,0 

195.96,2 

198.11,5 

200.26,8 

228.62,2 

231.13,4 

233.64,7 

261.28,2 

264.15,3 

267.02,5 

293.94.2 

297.17.3 

300.40.3 

326.60,3 

330.19,2 

333.78,1 

OlOO 

0200 

0300 

131.63,8 

133.08,5 

134.53,2 

164.54,8 

166-35,6 

168.16,4 

197  45,8 

199.62.7 

201.79.7 

230.36,7 

232.89,9 

235.43,0 

263.27,7 

266.17,0 

269.06,3 

296.18.6 
299.44,1 

302.69.6 

329.09,6 
332.71,2 
336  32,9 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

134.94,8 
136.38,4 
137  81,9 

168  68,5 
170.47,9 
172.27,4 

202.42,2 
204  57,5 
206.72,9 

236.15,9 

238.67,1 

241.18,4 

269.89.6 

272.76.7 

275.63.8 

303.63.3 

306.86.3 

310.09.3 

337  37,0 
340.95,9 
344.54,8 

0400 

0500 

0600 

135.97,8 

137.42,5 

138.87,1 

169.97,3 

171.78,1 

173.58,9 

203.96.7 

206.13.7 
208  30,7 

237.96.2 

240.49.3 
243.02,5 

271.95,6 

274.84,9 

277.74,2 

305.95,1 

309.20,5 

312.46,0 

339.94,5 
343.56,2 
347  17,8 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

139.25,5 
140.69,0 
142  12,6 

174.06.8 
175.86,3 

177.65.8 

208.88,2 

211.03,6 

213.18,9 

243  69,6 
246.20,8 
248.72,1 

278.51.0 

281.38.1 

284.25.2 

313.32.3 

316.55.3 

319.78.4 

348.13,7 

351.72,6 

355.31,5 

0700 

0800 

OOOO 

140.31,8 

141.76,4 

143.21,1 

175.39,7 

177.20,5 

179.01,4 

210.47.7 

212.64.7 
214.81,6 

245.55,6 

248.08.8 

250.61.9 

280.63,6 

283.52,9 

286.42,2 

315.71.5 
318.97,0 

322.22.5 

350.79,5 

354.41,1 

358.02,7 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

143.56,2 

179.45,2)  215  34,2 

251.23,3 

287.12,3 

323.01,4 

358.90,4 

lOOOO 

144.65,8 

180.82,2 

216.98,6 

253.15,1 

289.31,5 

325.47,9 

361.64,4 

lOOOO 

May  11th — 131  DAYS — 4 months  11  days. 


May  12th — 132  DAYS — 4 months  12  days. 


< 

133  DAYS. 

E 

< 

134  DAYS.  J 

<£ 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

1 9 | 10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 | 8 

9 

10  Rate- 

100 

200 

300 

1.45,8 

2.91,5 

4.37,3 

1.82,2 

3.64,4 

5.46,6 

2.18,6 

4.37,3 

6.55,9 

2.55.1 

5.10.1 

7.65.2 

2.91.5 
S.83,0 

8.74.5 

3.27.9 

6.55.9 
9.83,8 

3.64,4 

7.28,8 

10.93,2 

Too 

200 

300 

1.46,8 

2.93,7 

4.40,5 

1.83.6 
3.67,1 

5.50.7 

~ 2.20,3 
4.40,5 
6.60,8 

2.57.0 

5.14.0 

7.71.0 

2.93,7 

6.87,4 

8.81,1 

3.30,4 

6.60,8 

fc91,2 

3.67.1 

7.34.2 
11.01,4 

iOO 

200 

300 

400 

500 

000 

5.83,0 

7.28,8 

8.74,5 

7.28,8 

9.11,0 

10.93,2 

8.74,5 

10.93,2 

13.11,8 

10.20.3 

12.75.3 

15.30.4 

11.66,0 

14.57,5 

17.49,0 

13.11,8 

16.39.7 

19.67.7 

14.57,5 

18.21,9 

21.86,3 

400 

500 

<500 

5.87,4 

7.34,2 

8.81,1 

7.34,2 

9.17,8 

11.01,4 

8.81,1 

11.01,4 

13.21,6 

10.27.9 

12.84.9 

15.41.9 

11.74,8 

14.68,5 

17.62,2 

18.21,6 

16.52,1 

19.82,5 

14.68.5 

18.35.6 

22.02.7 

400 

500 

OOO 

700 

800 

900 

700 

800 

900 

10.20,3 

11.06,0 

13.11,8 

12.75,3 

14.57,5 

16.39,7 

15.30,4 

17.49,0 

19.67,7 

17.85.5 

20.40.5 

22.95.6 

20.40.5 
23.32,1 

26.23.6 

22.95.6 

26.23.6 
29.51,5 

25.50,7 

29.15,1 

32.79,5 

700 

800 

900 

10.27,9 

11.74,8 

13.21,6 

12.84,9 

14.68,5 

16.52,1 

15.41,9 

17.62,2 

19.82,5 

17.98.9 

20.55.9 

23.12.9 

20.55,9 

23.49,6 

26.43,3 

23.12,9 

26.43,3 

29.73,7 

25.69,9 

29.37.0 

33.04.1 

10OO 

1100 

1200 

14.57,5 

16.03,3 

17.49,0 

18.21,9 

20.04,1 

21.86,3 

21.86,3 

24.04,9 

26.23,6 

25.50.7 

23.05.8 

30.60.8 

29.15.1 
32.06,6 

34.98.1 

32.79,5 

36.07,4 

39.35,3 

36.43,8 

40.08,2 

43.72,6 

lOOO 

1100 

1200 

14.68,5 

16.15,3 

17.62,2 

18.35.6 
20.19,2 

22.02.7 

22.02,7 

24.23,0 

26.43,3 

25.69,9 

28.26,8 

30.83,8 

29.37,0 

32.30,7 

35.24,4 

33.04,1 

36.34,5 

39.64,9 

36.71,2 

40.38.4 

44.05.5 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

18.94,8 

20.40,5 

21.86,3 

23.68,5 

25.50,7 

27.32,9 

28.42,2 

30.60,8 

32.79,5 

33.15,9 

35.71.0 

38.26.0 

37.89.6 
40.81,1 

43.72.6 

42.63,3 

45.91.2 

49.19.2 

47.37,0 

51.01,4 

54.65,8 

1300 

1400 

1500 

19.09,0 

20.55,9 

22.02,7 

23.86.3 
25.69,9 

27.53.4 

28.63,6 

30.83,8 

33.04,1 

33.40.8 

35.97.8 

38.54.8 

38.18,1 

41.11,8 

44.05,5 

42.95,3 

46.25,8 

49.56,2 

47.72.6 

51.39.7 

55.06.8 

1300 

1400 

1500 

1GOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

23.32,1 

24.77,8 

26.23,6 

29.15,1 

30.97,3 

32.79,5 

34.98,1 

37.16,7 

39.35,3 

40.81.1 

43.36.2 

45.91.2 

46.64.1 
49.55,6 

52.47.1 

52.47.1 

55.75.1 
59.03,0 

58.30,1 

61.94,5 

65.58,9 

lOOO 

1700 

1800 

23.49,6 

24.96,4 

26.43,3 

29.37.0 
31.20,5 

33.04.1 

35.24,4 

37.44,7 

39.64,9 

41.11.8 

43.68.8 

46.25.8 

46.99,2 

49.92,9 

52.86,6 

52.86,6 

56.17,0 

59.47,4 

58.74.0 

62.41.1 

66.08.2 

lOOO 

1700 

1800 

27.69,3 

29.15,1 

30.60,8 

34.61,6 

36.43,8 

38.26,0 

41.54,0 

43.72,6 

45.91,2 

48.46.3 

51.01.4 

53.56.4 

55.38.6 
58.30,1 

61.21.6 

62.31,0 

65.58,9 

68.86,8 

69.23,3 

72.87,7 

76.52,1 

1900 

2000 

2100 

27.90,1 

29.37,0 

30.83,8 

34.87.7 
36.71,2 

38.54.8 

41.85,2 

44.05,5 

46.25,8 

48.82.7 

51.39.7 

53.96.7 

55.80,3 

58.74,0 

61.67,7 

62.77,8 

66.08,2 

69.38,6 

69.75,3 

73.42.5 

77.09.6 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

32.06,6 

33.52,3 

34.98,1 

40.08,2 

41.90,4 

43.72,6 

48.09,9 

50.28,5 

52.47,1 

56.11.5 

58.66.6 

61.21.6 

64.13.2 
67.04,7 

69.96.2 

72.14,8 

75.42.7 

78.70.7 

80.16,4 

83.80,8 

87.45,2 

2200 

2300 

2400 

32.30,7 

33.77,5 

35.24,4 

40.38.4 
42.21,9 

44.05.5 

48.46,0 

50.66,3 

52.86,6 

56.53.7 

59.10.7 

61.67.7 

64.61,4 

67.55,1 

70.48,8 

72.69,0 

75.99,5 

79.29,9 

80.76.7 

84.43.8 
88.11,0 

2200 

2300 

2400 

2500 

2000 

2700 

36.43,8 

37.89,6 

39.35,3 

45.54,8 

47.37,0 

49.19,2 

54.65,8 

56.84,4 

59.03,0 

63.76.7 

66.31.8 

68.86.8 

72.87.7 
75.79,2 

78.70.7 

81.98.6 

85.26.6 
88.54,5 

91.09,6 

94.74,0 

98.38,4 

2500 

2000 

2700 

36.71,2 
38  .IS,  1 
39.64,9 

45.89,0 

47.72,6 

49.56,2 

55.06,8 

57.27,1 

59.47,4 

64.24,7 

66.81,6 

69.38,6 

73.42,5 

76.36,2 

79.29,9 

82.60,3 

85.90,7 

89.21,1 

91.78.1 

95.45.2 

99.12.3 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

40.81,1 

42.26,8 

43.72,6 

51.01,4 

52.83,6 

54.65,8 

61.21,6 

63.40,3 

65.58,9 

71.41,9 

73.97.0 

76.52.1 

81.62,2 

84.53,7 

87.45,2 

91.82,5 

95.10.4 

98.38.4 

102.02,7 

105.67,1 

109.31,5 

2800 

2900 

3000 

41.11,8 

42.58,6 

44.05,5 

51.39.7 
53.23,3 

55.06.8 

61.67,7 

63.87,9 

66.08,2 

71.95.6 

74.52.6 

77.09.6 

82.23,6 

85.17,3 

88.11,0 

92.51,5 

95.81,9 

99.12,3 

102.79.5 

106.46.6 

110.13.7 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

45.18,4 

46.64,1 

48.09,9 

56.47,9 

58.30,1 

60.12,3 

67.77,5 

69.96,2 

72.14,8 

79.07.1 

81.62.2 
84.17,3 

90.36.7 
93.28,2 

96.19.7 

101.66,3 

104.94.2 

108.22.2 

112.95,9 

116.60,3 

120.24,7 

3100 

3200 

3300 

45.52,3 

46.4)9,2 

48.46,0 

56.90.4 
58.74,0 

60.57.5 

68.28,5 

70.48,8 

72.69,0 

79.66.6 

82.23.6 
84.80,5 

91.04,7 

93.98,4 

96.92,1 

102.42,7 

105.73,2 

109.03,6 

113.80.8 

117.47.9 
121.15,1 

3100 

3200 

3300 

i 3400 
i 3500 
3000 

49.55,6 

51.01,4 

52.47,1 

61.94,5 

63.76,7 

65.58,9 

74.33,4 

76.52,1 

78.70,7 

86.72.3 

89.27.4 

91.82.5 

99.11,2 

102.02,7 

104.94,2 

111.50.1 

114.78.1 
118.06,0 

123.89,0 

127.53,4 

131.17,8 

3400 

3500 

3000 

49.92,9 

51.39,7 

52.86,6 

62.41.1 
64.24,7 

66.08.2 

74.89,3 

77.09,6 

■79.29,9 

87.37.5 

89.94.5 

92.51.5 

99.85,8 

102.79,5 

105.73,2 

112.34,0 

115.64,4 

118.94,8 

124.82.2 

128.49.3 

132.16.4 

3400 

3500 

3000 

3700 
j 3800 
3900 

53.92,9 

55.38,6 

56.84,4 

67.41,1 

69.23,3 

71.05,5 

80.89,3 

83.07,9 

85.26,6 

94.37.5 

96.92.6 

99.47.7 

107.85.8 
110.77,3 

113.68.8 

121.34,0 

124.61.9 

127.89.9 

134.82,2 

138.46,6 

142.11,0 

3700 

3800 

3900 

54.33,4 

55.80,3 

57.27,1 

67.91,8 

69.75,3 

71.5^9 

81.50,1 

83.70,4 

85.90,7 

95.08.5 

97.65.5 
100.22,5 

108.66,8 

111.60,5 

114.54,2 

122.25,2 

125.55,6 

128.86,0 

135.83.6 

139.50.7 

143.17.8 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

58.30,1 

59.75,9 

61.21,6 

72.87,7 

74.69,9 

76.52,1 

8/ .45,2 
89.63,8 
91.82,5 

102.02.7 

104.57.8 

107.12.9 

116.60.3 
119.5±,8 

122.43.3 

131.1-7,8 

134.45,8 

137.73,7 

145.75,3 

149.39,7 

153.04,1 

4000 
4100 
| 4200 

58.74,0 

60.20,8 

61.67,7 

73.^2, 5 
7 5 #6,0 
77.59,6 

88.11,0 

90.31,2 

"92.51,5 

102.79,5 

105.36.4 

107.93.4 

117.47,9 

120.41,6 

123.35,3 

132.16,4 

135.46,8 

138.77,3 

146.84,9 

150.52.1 

154.19.2 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

62.67,4 

64.13,2 

65.58,9 

78.34,2 

80.16,4 

81.98,6 

94.01,1 

96.19,7 

98.38,4 

109-67,9 

112.23.0 

114.78.1 

125.34.8 
128.26,3 

131.17.8 

141.01.6 

144.29.6 
147.57,5 

156.68,5 

160.32,9 

163.97,3 

1 4300 
4400 
4500 

63.14,5 

64.61,4 

66.08,2 

78. 53. 2 
80.76,7 

82.60.3 

94.71,8 

96.92,1 

.99.12,3 

110.50.4 

113.07.4 

115.64.4 

126.29,0 

129.22,7 

132.16,4 

142.07,7 

145.38,1 

148.68,5 

157.86.3 

161.53.4 

165.20.5 

4300 

4400 

4500 

i 4000 
4700 
4800 

67.04,7 

68.50,4 

69.96,2 

83.80,8 

85.63,0 

87.45,2 

100.57,0 

102.75,6 

104.94,2 

117.33.2 

119.88.2 

122.43.3 

134.09.3 
137.00,8 

139.92.3 

150.85,5 

154.13.4 

157.41.4 

167.61,6  |!  4000 
171.26,0  ,i  4700 
174.90,4  l 4800 

67.55,1 

69.01,9 

70.48,8 

84.43,8 

86.27,4 

88.11,0 

101.32,6 

103.52,9 

105.73,2 

118.21.4 

120.78.4 
123.35,3 

135.10,1 

138.03,8 

140.97,5 

151.98,9 

155.29,3 

158.59,7 

168.87.7 

172.54.8 

176.21.9 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

71.41,9 

72.87,7 

74.33,4 

89.27,4 

91.09,6 

92.91,8 

107.12,9 

109.31,5 

111.50,1 

124.98.4 

127.53.4 

130.08.5 

142.83.8 
145.75,3 

148.66.8 

160.69.3 

163.97.3 
167.25,2 

178.54,8  f 4900 
182.19,2  5000 

185.83,0  1 5 1 00 

71.95,6 

73.42,5 

74.89,3 

89.94.5 
91.78,1 

93.61.6 

107.93,4 

110.13,7 

112.34,0 

125.92.3 

128.49.3 

131.06.3 

143.91,2 

146.84,9 

149.78,6 

161.90,1 

165.20,5 

168.51,0 

179.89,0 

183.56.2 

187.23.3 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

75.79,2 

77.24,9 

78.70,7 

94.74,0 

96.56,2 

98.38,4 

113.68,8 

115.87,4 

118.06,0 

132.63.6 

135.18.6 

137.73.7 

151.58.4 
154.49,9 

157.41.4 

170.53,2 
173. '81.1 
177.09,0 

189.47,9 

193.12,3 

196.76,7 

5200 

5300 

5400 

76.36,2 

77.83,0 

79.29,9 

95.45.2 
97.28,8 

99.12.3 

114.54,2 

116.74,5 

118.94,8 

133.63.3 

136.20.3 

138.77.3 

152.72,3 

155.66,0 

158.59,7 

171.81,4 

175.11,8 

178.42,2 

190.90.4 

194.57.5 
198.24,7 

5200 

5300 

5400 

5500 

5000 

5700 

80.16,4 

81.02,2 

83.07,9 

100.20,5 

102.02,7 

103.84,9 

120.24,7 

122.43,3 

124.61,9 

140.28.8 

142.83.8 

145.38.9 

lBO.32,9 

163.24,4 

166.15,9 

180.37,0 

183.64.9 

186.92.9 

200.41,1 

204.05,5 

207.69,9 

5500 

5000 

5700 

80.76,7 

82.23,6 

83.70,4 

100.95,9 

102.79,5 

104.63,0 

121.15,1 

123.35,3 

125.55,6 

141.34.2 

143.91.2 

146.48.2 

161.53,4 

164.47,1 

167.40,8 

181.72,6 

185.03,0 

188.33,4 

'201.91,8 

205.58,9 

209.26,0 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

0000 

84.53,7 

85.99,5 

87.45,2 

105.67,1 

107.49,3 

109.31,5 

126.80,5 

128.99,2 

131.17,8 

147.94.0 

150.49.0 

153.04.1 

169.07.4 
171.98,9 

174.90.4 

190.20.8 

193.48.8 
196.76,7 

211.34,2 

214.98,6 

218.63,0 

5800 

5900 

OOOO 

85.17,3 

86.64,1 

88.11,0 

106.46.6 
108.30,1 

110.13.7 

127.75,9 

129.96,2 

132.16,4 

149.05.2 

151.62.2 

154.19.2 

170.34,5 

173.28,2 

176.21,9 

191.63,8 

194.94,2 

198.24,7 

212.93.2 

216.60.3 

220.27.4 

5800 

5900 

GOOO 

OlOO 

0200 

0300 

88.91,0 

90.36,7 

91.82,5 

111.13,7 

112.95,9 

114.78,1 

133.36,4 

135.55,1 

137.73,7 

155.59.2 

158.14.2 

160.69.3 

177.81.9 
180.73,4 

183.64.9 

200.04,7 

203.32,6 

206.60,5 

222.27,4 

225.91,8 

229.56,2 

OlOO 

0200 

G300 

89.57,8 

91.04,7 

92.51,5 

111.97.3 
113.80,8 

115.64.4 

134.36,7 

136.57,0 

138.77,3 

156.76.2 

159.33.2 
161.90,1 

179.15,6 

182.09,3 

185.03,0 

201.55,1 

204.85,5 

208.15,9 

223.94.5 

227.61.6 
231.28,8 

OlOO 

G200 

0300 

0400 

0500 

GOOO 

93.28,2 

94.74,0 

96.19,7 

116.60,3 

118.42,5 

120.24,7 

139.92,3 

142.11,0 

144.29,6 

163.24.4 

165.79.5 

168.34.5 

18.6,56,4 

189.47,9 

192.39,5 

209.88,5 

213.16.4 

216.44.4 

233.20,5 

236.84,9 

240.49,3 

0400 

G500 

OOOO 

93.98,4 

95.45,2 

96.92,1 

117.47,9 

119.31,5 

121.15,1 

140.97,5 

143.17,8 

145.38,1 

164.47.1 

167.04.1 

169.61.1 

187.96,7 

190.90,4 

193.84,1 

211.46,3 

214.76,7 

218.07,1 

234.95,9 

238.63.0 

242.30.1 

0400 

0500 

GOOO 

0700 

0800 

0900 

97.05,5 

99.11,2 

100.57,0 

122.06,8 

123.89,0 

125.71,2 

146.48,2 

148.66,8 

150.85,5 

170.89.6 

173.44.7 

175.99.7 

195.31.0 
198.22,5 

201.14.0 

219.72,3 

223.00,3 

226.28,2 

244.13,7 

247.78,1 

251.42,5 

0700 

0800 

0900 

98.38,9 

99.85,8 

101.32,6 

122.98,6 

124.82,2 

126.65,8 

147.58,4 

149.78,6 

151.98,9 

172.18.1 

174.75.1 

177.32.1 

196.77,8 

199.71,5 

202.65,2 

221.37,5 

224.67,9 

227.98,4 

245.97.3 

249.64.4 

253.31.5 

0700 

0800 

G900 

7000 

7100 

7200 

102.02,7 

103.48,5 

104.94,2 

127.53,4 

129.35,6 

131.17,8 

153.04,1 

155.22,7 

157.41,4 

178.54.8 

181.09.9 

183.64.9 

204.05.5 
206.97,0 

209.88.5 

229.56,2 

232.84.1 

236.12.1 

255.06,8 

258.71,2 

262.35,6 

7000 

7100 

7200 

102.79,5 

104.26.3 

105.73,2 

128.49.3 
130.32,9 

132.16.4 

154.19,2 

156.39,5 

158.59,7 

179.89.0 

182.46.0 

185.03.0 

205.58,9 

208.52,6 

211.46,3 

231.28,8 

234.59,2 

237.89,6 

256.98,6 

260.65.8 

264.32.9 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

106.40,0 

107.85,8 

109.31,5 

133.00,0 

134.82,2 

136.64,4 

159  60,0 
161.78,6 
163.97,3 

186.20,0 

188.75.1 

191.30.1 

212.80,0 

215.71,5 

218.63,0 

239.40,0 

242.67.9 

245.95.9 

266.00,0 

269.64,4 

273.28,8 

7300 

7400 

7500 

107.20,0 

108.66,8 

110.13,7 

134.00,0 

135.83,6 

137.67,1 

160.80,0 

163.00,3 

165.20,5 

187.60.0 

190.17.0 

192.74.0 

214.40,0 

217.33,7 

220.27,4 

241.20,0 

244.50,4 

247.80,8 

268.00,0 

271.67.1 

275.34.2 

7300 

7400 

7500 

7000 
7700 
7800 
7900 
8000 
8100 
8200 
8300 
8400 
i 8500 
8000 
8700 
8800 
8900 
9000 
9100 
9200 
9300 

110.77,3 

112.23,0 

113.68,8 

138.46,6 

140.28,8 

142.11,0 

166.15,9 

168.34,5 

170.53,2 

193.85.2 

196.40.3 

198.95.3 

221.54.5 
224.46,0 

227.37.5 

219.23.8 

252.51.8 
255.79,7 

276.93,2 

2S0.57.5 

284.21,9 

7000 

7700 

7800 

111.60,5 

113.07,4 

114.54,2 

139.50.7 
141.34,2 

143.17.8 

167.40,8 

169.61,1 

171.81,4 

195.31,0 

197.87,9 

'200.44,9 

223.21,1 

226.14,8 

229.08,5 

251.11,2 

254.41,6 

257.72,1 

279.01.4 

282.68.5 

286.35.6 

7000 
7 700 
7800 

115.14,5 

116.60,3 

118.06,0 

143.93.2 

145.75.3 
147.57,5 

172.71,8 

174.90,4 

177.09,0 

201.50.4 

204.05.5 

206.60.5 

230.29.0 
233.20,5 

236.12.1 

259.07,7 

262.35.6 

265.63.6 

287.86,3 

291.50,7 

295.15,1 

7900 

8000 

8100 

116.01,1 

117.47,9 

118.94,8 

145.01.4 
146.84,9 

148.68.5 

174.01,6 

176.21,9 

178.42,2 

203.01.9 

205.58.9 

208.15.9 

232.02,2 

234.95,9 

237.89,6 

261.02,5 

264.32,9 

267.63,3 

290.02,7 

293.69,9 

297.37,0 

7900 

8000 

8100 

119.51,8 

120.97,5 

122.43,3 

149.39,7 

151.21,9 

153.04,1 

179.27,7 

181.46,3 

183.64,9 

209.15.6 

211.70.7 

214.25.8 

239.03.6 
241.95,1 

244.86.6 

268.91.5 

272.19.5 
275.47,4 

298.79,5 

302.43,8 

306.08,2 

8200 

8300 

8400 

8500 

8000 

8700 

120.41,6 

121.88,5 

123.35,3 

150.52.1 
152.35,6 

154.19.2 

180.62,5 

182.82,7 

185.03,0 

210.72.9 

213.29.9 
215.86,8 

240.83,3 

243.77,0 

246.70,7 

270.93,7 

274.24,1 

277.54,5 

301.04.1 

304.71.2 
308.38,4 

8200 

8300 

8400 

123.89,0 

125.34,8 

126.80,5 

154.86,3 

156.68,5 

158.50,7 

185.83,6 

18S.02,2 

190.20,8 

216.80,8 

219.35,9 

221.91,0 

247.78.1 
250.69,6 

253.61.1 

278.75.3 

282.03.3 
285.31,2 

309.72,6 

313.37,0 

317.01,4 

124.82,2 

126.29,0 

127.75,9 

156.02,7 

157.86,3 

159.69,9 

187.23,3 

1S9.43,6 

191.63,8 

218.43.8 
221.00,8 

223.57.8 

249.64,4 

252.58,1 

255.51,8 

280.84,9 

284.15,3 

287.45,8 

312.05.5 

315.72.6 

319.39.7 

8500 

8GOO 

8700 

128.26,3 

129.72,1 

131.17,8 

160.32,9 

162.15,1 

163.97,3 

192.39,5 

194.58,1 

196.76,7 

224.46.0 

227.01.1 

229.56.2 

256.52.6 
259.44,1 

262.35.6 

288.59,2 

291.87.1 

295.15.1 

320.65,8 

324.30,1 

327.94,5 

8800 

8900 

9000 

129.22,7 

1*30.69,6 

132.16,4 

161.53.4 
163.37,0 

165.20.5 

193.84,1 

196.04,4 

198.24,7 

226.14.8 

228.71.8 

231.28.8 

258.45,5 

261.39,2 

264.32,9 

290.76,2 
294.06,6 
297  .37,0 

323.06,8 

326.74.0 

330.41.1 

8800 

8900 

9000 

132.63,6 

134.09,3 

135.55,1 

165.79.5 

167.61.6 
169.43,8 

198.95,3 

201.14,0 

203.32,6 

232.11.2 

234.66.3 

237.21.4 

265.27.1 
268.18.6 

271.10.1 

298.43.0 

301.71.0 
304.98,9 

331.58,9 

335.23,3 

338.87,7 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9000 

133.63,3 

135.10,1 

136.57,0 

167.04.1 
168.87,7 

170.71.2 

200.44,9 

202.65,2 

204.85,5 

233.85,8 

236.42.7 

238.99.7 

267.26,6 

270.20,3 

273.14,0 

300.67,4 

303.97,8 

307.28,2 

334.08.2 

337.75.3 
341.42,5 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9000 

137.00,8 

138.46,6 

139.92,3 

171.26,0 

173.08,2 

174.90,4 

205.51,2 

207.69,9 

209.88,5 

239.76.4 

242.31.5 

244.86.6 

274.01.6 
276.93,2 

279.84.7 

308.26.8 

311.54.8 
314.82,7 

342.52,1 

346.16,4 

349.80,8 

138.03,8 

139.50,7 

140.97,5 

172.54.8 
174.38,4 

176.21.9 

207.05,8 

209.26,0 

211.46,3 

241.56.7 

244.13.7 

246.70.7 

276.07,7 

279.01,4 

281.95,1 

310.58,6 

313.89,0 

317.19,5 

345.09.6 

348.76.7 

352.43.8 

9400 

9500 

9G00 

9700 

9800 

9900 

141.38,1 

142.83,8 

144.29,6 

176.72,6 

178.54,8 

180.37,0 

212.07,1 

214.25,8 

216.44,4 

247.41.6 

249.96.7 

252.51.8 

282.76.2 
285.67,7 

288.59.2 

318.10,7 

321.38.6 

324.66.6 

353.45,2 

357.09,6 

360.74,0 

9700 

9800 

9900 

142.44,4 

143.91,2 

145.38,1 

178.05.5 
179.89,0 

181.72.6 

213.66,6 

215.86,8 

218.07,1 

249.27.7 

251.84.7 
254.41,6 

284.88,8 

287.82,5 

290.76,2 

320.49,9 

323.80,3 

327.10,7 

356.11.0 

359.78.1 

363.45.2 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

1 lOOOO 

145.75,3 

182.19,2 

218.63,0 

| 255.06,8 

291.50,7 

327.94,5 

364.38,4 

lOOOO 

146.84,9 

183.56,2 

220.27,4 

256.98,6 

293.69,9 

330.41,1 

367.12,3 

May  13th — 133  DAY'S— 4 months  13  days. 

t . _ _____  ' 1 

May  14th — 134  DAYS — 4 months  14  days. 

•4-* 

E 

< 

135  DAYS. 

E 

< 

136  DAYS. 

i 1 

< 

Rate. 

4 

1 5 

1 « 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 ! 5 

6 

7 

I 8 

9 

10 

Rate,  j 

100 

200 

300 

1.47,9 

2.95,1 

4.43,8 

l .84, S 
3.69,9 
5.54,8 

2.21,9 

4.43.8 

6.65.8 

2.58,9 

5.17,8 

7.76,7 

2.95,9 

5.91,8 

8.87,7 

3.32,9 

6.65,8 

9.98,6 

3.69,9 

7.39,7 

11.09,6 

100 

200 

300 

1.49.0 

2.98.1 

4.47.1 

1.86,3 

3.72,6 

5.58,9 

2:23,6 

4.47,1 

6.70,7 

2.60,8 

5.21,6 

7.82,5 

2.98.1 

5.90.2 

8.94.2 

3.35,3 

6. 70, 7 
10.06,0 

3.72,6 

7.45,2 

11.17,8 

1 00 
200  1 
OOO 
400  1 
500 
OOO  1 
700 

soo 

OOO 
lOOO  1 

J 100 
1 200 

400 

500 

600 

5.91,8 

7.39.7 

8.87.7 

7.39.7 

9.24.7 
11.09,6 

8.87,7 

11.09,6 

13.31,5 

10.35,6 

12.94,5 

15.53,4 

11.83,6 

14.79,5 

17.75,3 

13.31,5 

16.64,4 

19.97,3 

14.79,5 

18.49,3 

22.19,2 

400 

500 

OOO 

5.96.2 

7.45.2 

8.94.2 

7.45,2 

9.31,5 

11.17,8 

8.94,2 

11.17,8 

13.41,4 

10.43,3 

13.04,1 

15.64,9 

11.92.3 

14.90.4 

17.88.5 

13.4  J ,4 
16.76,7 
20.12,1 

14.90.4 
18.63,0 
22.35,6 
26.08,2 
29.80,8 

33.53.4 

700 

800 

900 

10.35.6 

11.83.6 
13.31,5 

12.94.5 

14.79.5 
16.64,4 

15.53,4 

17.75.3 

19.97.3 

18.12,3 

20.71,2 

23.30,1 

20.71,2 

23.67,1 

26.63,0 

23.30,1 

26.63,0 

29.95,9 

25.89,0 

29.58,9 

33.28,8 

700 

800 

OOO 

10.43.3 

11.92.3 

13.41.4 

13.04,1 

11.90,4 

16.76,7 

15.64,9 

17.88,5 

20.12,1 

18.25,8 

20.86,6 

23.47,4 

20.86,6 
21.84,7 
2 1.82, 7 

23.47,4 

26.82,7 

30.18,1 

lOOO 

1100 

1200 

14.79,5 

16.27,4 

17.75,3 

18.49,3 

20.34.2 

22.19.2 

22.19,2 

24.41,1 

26.63,0 

25.89,0 

28.47,9 

31.06,8 

29.58,9 

32.54,8 

35.50,7 

33.28,8 

36.61,6 

39.94,5 

36.98,6 

40.68,5 

44.38,4 

1000 

1100 

1200 

14.90.4 

16.39.5 

17.88.5 

18.63,0 

20.49,3 

22.35,6 

22.35.6 
24.59,2 

26.82.7 

26.08,2 

28.69,0 

31.29,9 

29.80.8 

32.78.9 
35.77,0 

33.53,4 

36.88,8 

40.24,1 

37.26,0 

40.98,6 

44.71,2 

1300 

1400 

1500 

19.23,3 

20.71.2 

22.19.2 

24.04,1 

25.89.0 

27.74.0 

28.84,9 

31.06.8 

33.28.8 

33.65,8 

36.24,7 

38.83,6 

38.46,6 

41.42,5 

44.38,4 

43.27,4 

46.60,3 

49.93,2 

48.08,2 

51.78,1 

55.47,9 

1300 

1400 

1500 

19.37.5 

20.86.6 
22.35,6 

24.21,9 

26.08,2 

27.94,5 

29.06.3 
31.29,9 

33.53.4 

33.90,7 

36.51,5 

39.12,3 

38.75.1 

41.73.2 

44.71.2 

43.59,5 

40.94,8 

50.30,1 

48.43,8 

52.16,4 

55.89,0 

lOOO 
1400 
1 500 

1600 

1700 

1800 

23.67.1 

25.15.1 
26.63,0 

29.58,9 

31.43.8 

33.28.8 

35.50,7 

37.72,6 

39.94,5 

41.42,5 

44.01,4 

46.60,3 

47.34,2 

50.30,1 

53.26,0 

53.26,0 

56.58,9 

59.91,8 

59.17,8 

62.87,7 

66.57,5 

lOOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

23.84.7 

25.33.7 

26.82.7 

29.80,8 

31.67,1 

83.53,4 

35.77.0 
38.00,5 

40.24.1 

41.73,2 

44.34.0 

46.94.1 

47.69.3 

50.07.4 

53.65.5 

53.05,5 

57.00,8 

60.36,2 

59.61,6 

63.34,2 

67.06,8 

1 OOO 
1 700 
1 800 

1900 

2000 

2100 

28.11,0 

29.58,9 

31.06,8 

35.13,7 

36.98.6 

38.83.6 

42.16.4 

44.38.4 
46.60,3 

49.19,2 

51.78,1 

54.37,0 

56.21,9 

09.17,8 

62.13,7 

63.24,7 

66.57,5 

69.90,4 

70.27,4 

73.97,3 

77.67,1 

28.31.8 

29.80.8 

31.29.9 

35.39,7 

37.26,0 

39.12,3 

42.47.7 
44.71,2 

40.94.8 

49.55,6 

52.16,4 

54.77,3 

56.63.6 

59.01.6 

62.59.7 

03.71,5 

67.06,8 

70.42,2 

70.79,5 

74.52,1 

78.24,7 

1 OOO  ) 
2000 

2 1 OO 
2200 
2000 
2400 
2500 
2000 
2700 

2200 

2300 

2400 

32.54,8 

34.02.7 

35.50.7 

40.68,5 

42.53.4 

44.38.4 

48.82,2 

51.04,1 

53.26,0 

56.95,9 

59.54,8 

62.13,7 

65.09,6 

68.05,5 

71.01,4 

73.23,3 

76.56,2 

79.89,0 

81.37,0 

85.06,8 

88.76,7 

32.78.9 

34.27.9 
35.77,0 

40.98,6 

42.84,9 

44.71,2 

49.18.4 
51.41,9 

68.65.5 

67.38,1 

59.98,9 

62.59,7 

05.57.8 

08.55.9 
71.54,0 

73.77,5 

77.12,9 

80.48,2 

81 .97,3 
85.69,9 
89.42,5 

2500 

2600 

2700 

36.98.6 

38.46.6 
39.94,5 

46.23,3 

48.08.2 

49.93.2 

55.47.9 

57.69.9 
59.91,8 

64.72,6 

67.31,5 

69.90,4 

73.97,3 

76.93,2 

79.89,0 

83.21,9 

86.54,8 

89.87,7 

92.46,6 

96.16,4 

99.86,3 

2500 

2000 

2700 

2800 

2000 

3000 

37.26.0 

38.75.1 

40.24.1 

46.57,5 

48.43,8 

50.30,1 

65.89,0 

58.12,6 

60.36,2 

65.20,5 

67.81,4 

70.42,2 

74.52.1 

77.50.1 

80.48.2 

83.83,6 

87.18,9 

90.54,2 

93.15,1 

96.87,7 

100.60,3 

2800 

2900 

3000 

41.42,5 

42.90.4 

44.38.4 

51.78,1 

53.63,0 

55.47,9 

62.13,7 

64.35,6 

66.57,5 

72.49,3 

75.08,2 

77.67,1 

82.84,9 

85.80,8 

88.76,7 

93.20,5 

96.53,4 

99.86,3 

103.56,2 

107.26,0 

110.95,9 

41.73.2 

43.22.2 

44.71.2 

52.16,4 

54.02,7 

55.89,0 

62.59.7 

64.83.8 

67.06.8 

73.03,0 

75.63,8 

78.24,7 

83.46.3 

86.44.4 

89.42.5 

93.89,6 

97.24,9 

100.60,3 

104.32,9 

108.05,5 

111.78,1 

2800 

2000 

OOOO 

3100 

3200 

3300 

45.86,3 

47.34.2 

48.82.2 

57.32,9 

59.17,8 

61.02,7 

68.79,5 

71.01,4 

73.23,3 

80.26,0 

82.84,9 

85.43,8 

91.72,6 

94.68,5 

97.64,4 

103.19,2 

106.52,1 

109.84,9 

114.65,8 

118.35,6 

122.05,5 

3100 

3200 

3300 

46.20.3 

47.69.3 

49.18.4 

57.75,3 

59.61,6 

61.47,9 

69.30.4 
71.54,0 

73.77.5 

80.85,5 

83.46,3 

86.07,1 

92.40.5 

95.38.6 

98.36.7 

103.95,6 

107.31,0 

110.06,3 

115.50,7 

119.23,3 

122.95,9 

0 1 OO 
0200 
3300 

3400 

3500 

3600 

50.30.1 

51.78.1 
53.26,0 

62.87,7 

64.72,6 

66.57,5 

75.45,2 

77.67,1 

79.89,0 

88.02,7 

90.61,6 

93.20,5 

100.60,3 

103.56,2 

106.52,1 

113.17,8 

116.50,7 

119.83,6 

125.75,3 

129.45,2 

133.15,1 

3400 

3500 

3000 

50.67.4 

52.16.4 

53.65.5 

63.34,2 

65.20,5 

67.06,8 

76.01,1 

78.24,7 

80.48,2 

88.67,9 

91.28,8 

93.89,6 

101.34.8 

104.32.9 
107.31,0 

114.01,6 

117.37,0 

120.72,3 

126.68,5 

130.41,1 

134.13,7 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

54.74,0 

56.21.9 

57.69.9 

68.42,5 

70.27,4 

72.12,3 

82.11,0 

84.32,9 

86.54,8 

95.79,5 

98.38,4 

100.97,3 

109.47,9 

112.43,8 

115.39,7 

123.16,4 

126.49,3 

129.82,2 

136.84,9 

140.54,8 

144.24,7 

3700 

3800 

3000 

55.14.5 

56.63.6 

58.12.6 

68.93,2 

70.79,5 

72.65,8 

82.71.8 
84.95,3 

87.18.9 

96.50,4 

99.11,2 

101.72,1 

110.29.0 

113.27.1 

116.25.2 

124.07,7 

127.43,0 

130.78,4 

1 37.86,3 
141.58,9 
145.31,5 

3700 

3800 

3000 

4000 

4100 

4200 

59.17.8 

60.65.8 
62.13,7 

73.97,3 

75.82,2 

77.67,1 

88.76,7 

90.98,6 

93.20,5 

103.56,2 

106.15,1 

108.74,0 

118.35,6 

121.31,5 

124.27,4 

133.15,1 

136.47,9 

139.80,8 

147.94,5 

151.64,4 

155.34,2 

4000 

4100 

4200 

59.61.6 

61.10.7 

62.59.7 

74.52,1 

76.38,4 

78.24,7 

89.42.5 
91.66,0 

93.89.6 

104.32,9 

106.93,7 

109.54,5 

119.23.3 

122.21.4 

125.19.5 

134.13,7 

137.49,0 

140.84,4 

149.04,1 

152.76,7 

156.49,3 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

63.61.6 

65.09.6 
66.57,5 

79.52,1 

81.37.0 

83.21,9 

95.42,5 

97.64,4 

99.86,3 

111.32,9 

113.91,8 

116.50,7 

127.23,3 

130.19,2 

133.15,1 

143.13,7 

146.46,6 

149.79,5 

159.04,1 

162.74,0 

166.43,8 

4300 

4400 

4500 

64.08.8 

65.57.8 

67.06.8 

80.11,0 

81.97,3 

83.83,6 

96.13,2 

98.36,7 

100.60,3 

112.15,3 

114.76,2 

117.37,0 

128.17.5 

131.15.6 

134.13.7 

144.19,7 
147.55,1 
150,.  90, 4 

160.21,9 

163.94,5 

167.67,1 

4300 
1 4400 
4500 

1 4600 
i 4700 
4800 

63.05,5 

69.53.4 

71.01.4 

85.06.8 

86.91.8 
88.76,7 

102.08,2 

104.30.1 

106.52.1 

119.09,6 

121.68,5 

124.27,4 

136.11,0 

139.06,8 

142.02,7 

153.12,3 

156.45,2 

159.78,1 

170.13,7 

173.83,6 

177.53,4 

4000 

4700 

4800 

68.55.9 

70.04.9 
71.54,0 

85.69,9 

87.56,2 

89.42,5 

102.83,8 

105.07,4 

107.31,0 

119.97,8 

122.58,6 

125.19,5 

137.11.8 

140.09.9 

143.07.9 

154.25,8 

157.61,1 

160.96,4 

171.39,7 

175.12,3 

178.84,9 

i 4000 
4700 
4800 

4900 

5000 

5100 

72.49.3 

73.97.3 
75.45,2 

90.61.6 

92.46.6 
94.31,5 

108.74,0 

110.95,9 

113.17,8 

126.86,3 

129.45,2 

132.04,1 

144.98,6 

147.94,5 

150.90,4 

163.11,0 

166.43,8 

169.76,7 

181.23,3 

184.93,2 

188.63,0 

4000 

5000 

5100 

73.03.0 

74.52.1 

76.01.1 

91.28,8 

93.15,1 

95.01,4 

109.54.5 
111.78,1 

114.01.6 

127.80,3 

130:41,1 

133.01,0 

146.06.0 

149.04.1 

152.02.2 

164.31,8 

167.67,1 

171.02,5 

182.57,5 

186.30,1 

190.02,7 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

76.93,2 

78.41,1 

79.89,0 

96.16,4 

98.Q1.4 

99.86,3 

115.39,7 

117.61.6 

119.83.6 

134.63,0 

137.21,9 

139.80,8 

153.86,3 

156.82,2 

159.78,1 

173.09,6 

176.42,5 

179.75,3 

192.32,9 

196.02,7 

199.72,6 

5200 

5300 

5400 

77.50.1 

78.99.2 

80.48.2 

96.87,7 

98.74,0 

100.60,3 

116.25.2 
118.48,8 

120.72.3 

135.62,7 

138.23,6 

140.84,4 

155.00,3 

157.98.4 

160.96.4 

174.37,8 

177.73,2 

181.08,5 

193.75,3 

197.47,9 

201.20,5 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

81.37,0 

82.84.9 

84.32.9 

101.71.2 

103.56.2 
105.41,1 

122.05,5 

124.27,4 

126.49,3 

142.39,7 

144.98,6 

147.57,5 

162.74,0 

165.69,9 

168.65,8 

183.08,2 
• 186.41,1 
189.74,0 

203.42,5 
207.12,3 
210.82,2  ! 

5500 

5000 

5700 

81.97.3 

83.46.3 

84.95.3 

102.46,6 

104.32,9 

106.19,2 

122.95,9 

125.19,5 

127.43,0 

143.45,2 

146.06,0 

148.66,8 

163.94.5 

166.92.6 

169.90.7 

184.43,8 

187.79,2 

191.14,5 

204.93,2 

208.65,8 

212.38,4 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

6000 

85.80.8 

87.28.8 
88.76,7 

107.26.0 

109.11.0 
110.95,9 

128.71.2 

130.93.2 
133.15,1 

150.16,4 

152.75,3 

155.34,2 

171.61,6 

174.57,5 

177.53,4 

193.06,8 

196.39,7 

199.72,6 

214.52,1 

218.21,9 

221.91,8 

5800 

5000 

GOOO 

86.44.4 

87.93.4 

89.42.5 

108.05,5 

109.91,8 

111.78,1 

129.66.6 
131.90,1 

134.13.7 

151.27,7 

153.88,5 

156.49,3 

172.88.8 

175.86.8 

178.84.9 

194.49,9 

197.85,2 

201.20,5 

216.11,0 

219.83,6 

223.56,2 

5800 

5900 

OOOO 

| 6100 
6200 
6300 

90.24,7 

91.72,6 

93.20,5 

112.80,8 

114.65,8 

116.50,7 

135.37,0 

137.58,9 

139.80,8 

157.93,2 

160.52,1 

163.11,0 

180.49,3 

183.45,2 

186.41,1 

203.05,5 

206.38,4 

209.71,2 

225.61,6 

229.31,5 

233.01,4 

OlOO 

0200 

0300 

90.91.5 

92.40.5 

93.89.6 

113.64,4 

115.50,7 

117.37,0 

136.37.3 
13S.60,S 

140.84.4 

lu9.10,l 

161.71,0 

164.31,8 

181.83.0 

184.81.1 

187.79.2 

204.55,9 

207.91,2 

211.26,6 

227.28,8 

231.01,4 

234.74,0 

OlOO 

0200 

0300 

6400 
1 6500 

6600 

94.68,5 

96.16.4 

97.64.4 

118.35,6 

120.20.5 

122.05.5 

142.02.7 

144.24.7 
146.46,6 

165.69,9 

168.28,8 

170.87,7 

189.37,0 

192.32,9 

195.28,8 

213.04,1 

216.37,0 

219.69,9 

236.71,2 

240.41,1 

244.11,0 

0400 

0500 

0000 

95.38.6 

96.87.7 

98.36.7 

119.23,3 

121.09,6 

122.95,9 

143.07,9 

145.31,5 

147.55,1 

166.92,6 

169.53,4 

172.14,2 

190.77.3 

193.75.3 

196.73.4 

214.61,9 

217.97,3 

221.32,6 

238.46,6 

242.19,2 

245.91,8- 

0400 

0500 

OOOO 

6700 

6800 

6900 

99.12,3 

100.60,3 

102.08,2 

123.90,4 

125.75.3 

127.60.3 

148.68,5 

150.90,4 

153.12,3 

173.46,6 

176.05,5 

178.64,4 

198.24,7 

201.20,5 

204.16,4 

223.02,7 

226.35,6 

229.68,5 

247.80,8 

251.50,7 

255.20,5 

0700 

0800 

0900 

99.85,8 

101.34.8 

102.83.8 

124.82,2 

126.68,5 

128.54,8 

149.78,6 

152.02,2 

154.25,8 

174.75,1 

177.35,9 

179.96,7 

199.71.5 

202.69.6 

205.67.7 

224.67,9 

228.03,3 

231.38,6 

249.64,4 

253.37,0 

257.09,6 

0700 

0800 

0900 

7000 

7100 

7200 

7000 

7100 

7200 

103.56,2 

105.04.1 

106.52.1 

129.45,2 

131.30.1 

133.15.1 

155.34.2 

157.56.2 
159.78,1 

181.23,3 

183.82,2 

186.41,1 

207.12,3 

210.08,2 

213.04,1 

233.01,4 

236.34,2 

239.67,1 

258.90,4 
262.60,3 
' 266.30,1 

7000 

7100 

7200 

104.32,9 
105.81,!: 
107.31, ( 

130.41,1 

132.27,4 

134.13,7 

156.49.3 
158.72,9 

160.96.4 

182.57,5 

185.18,4 

187.79,2 

208.65.8 

211.63.8 

214.61.9 

234.74,0 

238.09,3 

241.44,7 

260.82,2 

264.54,8 

268.27,4 

7 300 
7400 
7500 

108.00,0 

109.47.9 

110.95.9 

135.00,0 

136.84.9 

138.69.9 

162.00,0 

164.21,9 

166.43,8 

189.00,0 

191.58,9 

194.17,8 

216.00,0 

218.95,9 

221.91,8 

243.00,0 

246.32,9 

249.65,8 

270.00,0 

273.69,9 

277.39,7 

7 300 
7400 
7500 

108.80,0 

110.29.0 

111.78.1 

136.U0,O 

137.86,3 

139.72,6 

1U3.2U,0 

165.43,6 

167.67,1 

190.40,0 

193.00,8 

195.61,6 

217.60.0 

220.58.1 

223.56.2 

244.80,0 

248.15,3 

251.50,7 

272.00,0 

275.72,6 

279.45,2 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7300 

112.43,3 

113.91,8 

115.39,7 

140.54,8 

142.39.7 

144.24.7 

168.65,8 

170.87,7 

173.09,6 

196.76,7 

199.35,6 

201.94,5 

224.87,7 

227.83,6 

230.79,5 

252.98,6 

256.31,5 

259.64,4 

281.09,6 

284.79,5 

288.49,3 

7(iOO 

7700 

7800 

113.27.1 

114.76.2 

116.25.2 

141.58,9 

143.45,2 

145.31,5 

169.90.7 
172.14,2 

174.37.8 

198.22,5 
200.83,3 
20.°..  44,1 

326.54.2 

229.52.3 

232.50.4 

254.86,0 

258.21,4 

261.56,7 

283.17,8 

286.90,4 

290.63,0 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

116.87,7 

118.35.6 

119.83.6 

146.09,6 

147.94.5 

149.79.5 

175*31,5 

177:53,4 

179.75,3 

204.53,4 

207.12,3 

209.71,2 

233.75,3 

236.71,2 

239.67,1 

262.97,3 

266.30.1 

269.63,0 

292.19,2 

295.89,0 

299.58,9 

7000 

8000 

8100 

117.74.2 

119.23.3 

120.72.3 

147.17,8 

149.04,1 

150.90,4 

176.61,1 

178.84,9 

181.08,5 

206.04,9 

208.65,8 

211.26,6 

235.48.5 

238.46.6 

241.44.7 

264.92,1 

268.27,4 

271.62,7 

294.35,6 

298.08,2 

301.80,8 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

121.31.5 

122.79.5 
124.27,4 

151.64,4 

153.49,3 

155.34,2 

181.97,3 

184.19,2 

186.41,1 

212.30,1 

214.89,0 

217.47,9 

242.63,0 

245.58,9 

248.54,8 

272.95,9 

276.28,8 

279.61,6 

303.28,8 
306. 9S, 6 
310.68,5 

8200 

8300 

8400 

122.21.4 

123.70.4 

125.19.5 

152.76,7 

154.63,0 

156.49,3 

183.32.1 
185.55,6 

187.79.2 

213.87,4 

216.48,2 

219.09,0 

244.42.7 

247.40.8 

350.38.9 

274.98,1 

278.33,4 

281.68,8 

305.53,4 
309.26,0 
312. 9S, 6 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

125.75.3 

127.23.3 
128.71,2 

157.19,2 

159.04,1 

160.89,0 

188.03,0 

190.84,9 

193.06,8 

220.06,8 

222.65,8 

225.24,7 

251.50,7 

254.46,6 

257.42,5 

262.94,5 

286.27,4 

289.60,3 

314.38,4 
318. OS, 2 
321.78,1 

8500 

8800 

8700 

126.68.5 

128.17.5 

129.66.6 

158.35,6 

160.21,9 

162.08,2 

190.02,7 

192.26,3 

194.49,9 

221.69,9 

224.30,7 

226.91,5 

253.37.0 

256.35.1 

259.33.2 

285.04,1 

288.39,5 

291.74,8 

316.71,2 

320.43,8 

324.16,4 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

130.19,2 

131.67.1 

133.15.1 

162.74,0 

164.58,9 

166.43,8 

195.28,8 

197.50,7 

199.72,6 

227.83,6 

230.42,5 

233.01,4 

260.38,4 

263.34,2 

266.30,1 

292.93,2 

296.26,0 

299.58,9 

325.47,9 

329.17,8 

332.87,7 

8S00 

8000 

9000 

131.15.6 

132.64.7 

134.13.7 

163.94,5 

165.80,8 

167.67,1 

196.73,1 

198.97,0 

201.20,5 

229.52,3 

232.13,2 

234.74,0 

202.31.2 

265.29.3 

268.27.4 

295.10,1 

298.45,5 

301.80,8 

327.89,0 

331.61,6 

335.34,2 

8800 

8000 

9000 

9100 

9200 

9300 

134.63.0 

136.11.0 
137.58,9 

168.28,8 

170.13,7 

171.98.6 

201 .94,5 

204.16.4 

206.38.4 

235.60,3 

238.19,2 

240.78,1 

269.26,0 

272.21,9 

275.17,8 

302.91,8 

306.24,7 

309.57,5 

336.57,5 

340.27,4 

343.97,3 

9100 

9200 

9300 

135.62.7 

137.11.8 

138.60.8 

169.53,4 

171.39,7 

173.26,0 

203.41.1 
205.67,7 

207.91.2 

237.34,8 

239.95,6 

242.56,4 

271.25.5 

274.23.6 

277.21.6 

305.16,2 

308.51,5 

311.86,8 

339.06,8 

342.79,5 

346.52,1 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

139.06.8 

140.54.8 
142.02,7 

173.83,6 

175.68,5 

177.53,4 

208.60,3 

210.82,2 

213.04,1 

243.37,0 

245.95,9 

248.54,8 

278.13,7 

281.09,6 

234.05,5 

312.90,4 

316.23,3 

319.56,2 

347.67,1  . 

351.37,0 

355.06,8 

9400 

9500 

9000 

9700 

9S00 

9900 

140.09.9 

141.58.9 

143.07.9 

] 75.12,3 
176.98,6 
178.84,9 

210.11,8 

212.38,4 

214.61,9 

245.17,3 

247.78,1 

250.38,9 

280.19,7 
283. 17, S 
286.15,9 

315.22,2 

31S.57,5 

321.92,9 

350.24,7 

353.97,3 

357.69,9 

9400 

9500 

9000 

143.50,7 

144.98.6 

146.46.6 

179.38,4 

181.23,3 

183.08,2 

215.26,0 

217.47.9 

219.69.9 

251.13,7 

253.72,6 

256.31,5 

287.01,4 

289.97,3 

292.93,2 

322.89,0 

326.21,9 

329.54,8 

358.76,7 

362.46,6 

366.16,4 

144.57.0 

146.06.0 

147.55.1 

180.71,2 

182.57,5 

184.43,8 

216.85.5 
219.09,0 

221.32.6 

252.99,7 

255.60,5 

258.21,4 

289.14.0 

292.12.1 

295.10.1 

325.28,2 

328.63,6 

331.98,9 

361.42,5 
365.15,1 
368.  S7, 7 

9700 

9SOO 

9900 

lOOOO 

147.94,5 

184.93,2 

221.91,8]  258.90,4 

295.89,0 

332.87,7 

369.86,3. 

lOOOO 

149.04,1 1 186.30,1 

223.56,2 

260.82,2 

298.08,2 

335.34,2 

372.60,3 

lOOOO 

May  15th — 135  DAYS — 4 months  15  days. 

May  16th— 136  DAYS— 4 months  16  days. 

4-j 

E 

< 

137  DAYS.* 

-M 

E 

.< 

138  DAYS. 

E 

< 

| Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

100 
200 
1 300 

1.50,1 

3.00,3 

4.50,4 

1.87,7 

3.75,3 

5.63,0 

2.25,2 

4.50,4 

6.75,6 

2.62,7 

5.25,5 

7.88,2 

3.00. 3 

6.00. 5 

9.00. 8 

3.37,8 

6.75,6 

10.13,4 

3.75,3 

7.50,7 

11.26,0 

~ 100 
200 
300 

1.51,2 

3.02,5 

4.53,7 

1.89.0 

3.78.1 

5.67.1 

2.26,8 

4.53,7 

6.80,5 

2.64,7 

5.29,3 

7.94,0 

3.02,5 

6.04,9 

9.07,4 

3.40,3 

6.80,5 

10.20,8 

3.78.1 

7.56.2 
11.34,2 

lOO 

200 

300 

400 

500 

GOO 

6.00. 5 
7.50,7 

9.00. 8 

7.50,7 

9.38,4 

11.26,0 

9.00,8 

11.26,0 

13.51,2 

10.51,0 

13.13,7 

15.76,4 

12.01,1 

15.01,4 

18.01,6 

13.51,2 

16.89,0 

20.26,8 

15.01,4 

18.76,7 

22.52,1 

400 

500 

GOO 

6.04,9 

7.56,2 

9.07,4 

7.56.2 

9.45.2 
11.34,2 

9.07,4 

11.34,2 

13.61,1 

10.58,6 

13.23,3 

15.87,9 

12.09,9 

15.12,3 

18.14,8 

13.61,1 

17.01,4 

20.41,6 

15.12.3 

18.90.4 

22.68.5 

400 

500 

OOO 

700 
j 800 
| 000 

10.51.0 

12.01.1 
13.51,2 

13.13,7 

15.01,4 

16.89,0 

15.76,4 

18.01,6 

20.26,8 

18.39,2 

21.01,9 

23.64,7 

21.01,9 

24.02,2 

27.02,5 

23.64,7 

27.02,5 

30.40,3 

26.27,4 

30.02,7 

33.78,1 

700 
t?  800 
900 

10.58,6 

12.09,9 

13.61,1 

13.23.3 

15.12.3 

17.01.4 

15.87,9 

18.14,8 

20.41,6 

18.52,6 

21.17,3 

23.81,9 

21.17,3 

24.19,7 

27.22,2 

23.81,9 

27.22,2 

30.62,5 

26.46.6 

30.24.7 

34.02.7 

700 

800 

900 

lOOO 
1 1100 
1 1200 

15.01.4 

16.51.5 

18.01.6 

18.76,7 

20.64,4 

22.52,1 

22.52,1 

24.77,3 

27.02,5 

26.27,4 

28.90,1 

31.52,9 

30.02,7 

33.03,0 

36.03,3 

33.78,1 

37.15,9 

40.53,7 

37.53,4 

41.28,8 

45.04,1 

lOOO 

1100 

1200 

15.12,3 

16.63,6 

18.14,8 

18.90.4 

20.79.5 

22.68.5 

22.68,5 

24.95,3 

27.22,2 

26.46,6 

29.11,2 

31.75,9 

30.24,7 

33.27,1 

36.29,6 

34.02,7 

37.43,0 

40.83,3 

37.80.8 

41.58.9 
45.37,0 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

19.51.8 

21.01.9 
22.52,1 

24.39,7 

26.27,4 

28.15,1 

29.27,7 

31.53,9 

33.78,1 

34.15,6 

36.78,4 

39.41,1 

39.03,6 

42.03,8 

45.04,1 

43.91,5 

47.29,3 

50.67,1 

48.79,5 

52.54,8 

56.30,1 

1300 

1400 

1500 

19.66,0 

21.17,3 

22.68,5 

24.57.5 

26.46.6 

28.35.6 

29.49,0 

31.75,9 

34.02,7 

34.40,6 

37.05,2 

39.69,9 

39.32,1 

42.34,5 

45.37,0 

44.23,6 

47.63,8 

51.04,1 

49.15.1 

52.93.2 

56.71.2 

1300 

1400 

1500 

1G00 

1700 

1800 

24.02.2 

25.52.3 
27.02,5 

30.02,7 

31.90,4 

33.78,1 

36.03,3 

38.28,5 

40.53,7 

42.03,8 

44.66,6 

47.29,3 

48.04,4 

51.04,7 

54.04,9 

54.04,9 

57.42,7 

60.80,5 

60.05,5 

63.80,8 

67.56,2 

lOOO 

1700 

1800 

24.19,7 

25.71,0 

27.22,2 

30.24.7 

32.13.7 

34.02.7 

36.29,6 

38.56,4 

40.83,3 

42.34,5 

44.99,2 

47.63,8 

48.39,5 

51.41,9 

54.44,4 

54.44,4 

57.84,7 

61.24,9 

60.49.3 

64.27.4 

68.05.5 

lOOO 

1700 

1800 

1000 

2000 

2100 

28.52.6 

30.02.7 
31.52,9 

35.65,8 

37.53,4 

39.41,1 

42.78,9 

45.04,1 

47.29,3 

49.92,1 

52.54,8 

55.17,5 

57.05,2 

60.05,5 

63.05,8 

64.18,4 

67.56,2 

70.94,0 

71.31,5 

75.06,8 

78.82,2 

1900 

2000 

2100 

28.73,4 

30.24,7 

31.75,9 

35.91.8 

37.80.8 

39.69.9 

43.10,1 

45.37,0 

47.63,8 

50.28,5 

52.93,2 

55.57,8 

57.46.8 
60.49,3 

63.51.8 

64.65,2 

68.05,5 

71.45,8 

71.83.6 

75.61.6 

79.39.7 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

33.03,0 

34.53.2 

36.03.3 

41.28,8 

43.16,4 

45.04,1 

49.54,5 

51.79,7 

54.04,9 

57.80,3 

60.43,0 

63.05,8 

66.06,0 

69.06,3 

72.06,6 

74.31,8 

77.69,6 

81.07,4 

82.57,5 

86.32,9 

90.08,2 

2200 

2300 

2400 

33.27,1 

34.78,4 

36.29,6 

41.58.9 

43.47.9 
45.37,0 

49.90,7 

52.17,5 

54.44,4 

58.22,5 

60.87,1 

63.51,8 

66.54.2 
69.56,7 

72.59.2 

74.86,0 

78.26,3 

81.66,6 

83.17.8 

86.95.9 
90.74,0 

2200 
2300  | 
2400 

2500 

2000 

2700 

37.53,4 

39.03.6 

40.53.7 

46.91,8 

48.79,5 

50.67,1 

56.30,1 

58.55,3 

60.80,5 

65.68,5 

68.31,2 

70.94,0 

75.06,8 

78.07,1 

81.07,4 

84.45,2 

87.83,0 

91.20,8 

93.83,6 

97.58,9 

101.34,2 

2500 

2000 

2700 

37.80,8 

39.32,1 

40.83,3 

47.23.0 

49.15.1 

51.04.1 

56.71,2 

58.98,1 

61.24,9 

66.16,4 

68.81,1 

71.45,8 

75.61.6 
78.64,1 

81.66.6 

85.06,8 
; 88.47,1 
91.87,4 

94.52.1 

98.30.1 
102.08,2 

2500 

2000 

2700 

2800 

2000 

3000 

42.03,8 

43.54.0 

45.04.1 

52.54,8 

54.42,5 

56.30,1 

63.05,8 

65.31,0 

67.56,2 

73.56,7 

76.19,5 

78.82,2 

84.07,7 

87.07,9 

90.08,2 

94.58,6 

97.96,4 

101.34,2 

105.09,6 

108.84,9 

112.60,3 

2800 

2900 

3000 

42.34,5 

43.85,8 

45.37,0 

52.93.2 

54.82.2 

56.71.2 

63.51,8 

65.78,6 

68.05,5 

74.10,4 

76.75,1 

79.39,7 

84.69.0 
87.71,5 

90.74.0 

95.27,7 

98.67,9 

102.08,2 

105.86.3 

109.64.4 

113.42.5 

2800  | 
2900 
3000  1 

3100 

3200 

3300 

46.54,2 

48.04.4 

49.54.5 

58.17,8 

60.05,5 

61.93,2 

69.81,4 

72.06,6 

74.31,8 

81.44,9 

84.07,7 

86.70,4 

93.08,5 

96.08,8 

99.09,0 

104.72,1 

108.09,9 

111.47,7 

116.35,6 

120.11,0 

123.86,3 

3100 

3200 

3300 

46.88,2 

48.39,5 

49.90,7 

58.60.3 

60.49.3 

62.38.4 

70.32,3 

72.59,2 

74.86,0 

82.04,4 

84.69,0 

87.33,7 

93.76.4 
96.78,9 

99.81.4 

105.48,5 

108.88,8 

112.29,0 

117.20.5 

120.98.6 

124.76.7 

3100  1 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

51.04.7 

52.54.8 

54.04.9 

63.80,8 

65.68,5 

67.56,2 

76.57,0 

78.82,2 

81.07,4 

89.33,2 

91.95,9 

94.58,6 

102.09,3 

105.09,6 

108.09,9 

114.85,5 

118.23,3 

121.61,1 

127.61,6 

131.37,0 

135.12,3 

3400 

3500 

3000 

51.41,9 

52.93,2 

54.44,4 

64.27.4 

66.16.4 

68.05.5 

77.12,9 

79.39,7 

81.66,6 

89.98,4 

92.63,0 

95.27,7 

102.83.8 
105.86,3 

108.88.8 

115.69,3 

119.09,6 

122.49,9 

128.54.8 

132.32.9 
136.11,0 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3000 

55.55.1 

57.05.2 

58.55.3 

69.43,8 

71.31,5 

73.19,2 

83.32,6 

85.57,8 

87.83,0 

97.21,4 

99.84,1 

102.46,8 

111.10,1 

114.10,4 

117.10,7 

124.98,9 

128.36,7 

131.74,5 

138.87,7 

142.63,0 

146.38,4 

3700 

3800 

3900 

55.95,6 

57.46,8 

58.98,1 

69.94.5 

71.83.6 

73.72.6 

83.93,4 

86.20,3 

88.47,1 

97.92,3 

100.57,0 

103.21,6 

111.91.2 
114.93,7 

117.96.2 

125.90,1 

129.30,4 

132.70,7 

139.89.0 

143.67.1 

147.45.2 

3700 
3800 
3900  ! 

4000 

4100 

4200 

60.05.5 

61.55.6 
63.05,8 

75.06,8 

76.94,5 

78.82,2 

90.08,2 

92.33,4 

94.58,6 

105.09,6 

107.72,3 

110.35,1 

120.11,0 

123.11,2 

126.11,5 

135.12,3 

138.50,1 

141.87,9 

150.13,7 

153.89,0 

157.64,4 

4000 

4100 

4200 

60.49,3 

62.00,5 

63.51,8 

75.61.6 

77.50.7 

79.39.7 

90.74,0 

93.00,8 

95.27,7 

105.86,3 

108.51,0 

111.15,6 

120.98.6 
124.01,1 

127.03.6 

136.11,0 

139.51,2 

142.91,5 

151.23.3 

155.01.4 

158.79.5 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

64.55,9 

66.06,0 

67.56,2 

80.69,9 

82.57,5 

84.45,2 

96.83,8 

99.09,0 

101.34,2 

112.97,8 

115.60,5 

118.23,3 

129.11,8 

132.12,1 

135.12,3 

145.25,8 

148.63,6 

152.01,4 

161.39,7 

165.15,1 

168.90,4 

4300 

4400 

4500 

65.03,0 

66.54,2 

68.05,5 

81.28,8 

83.17.8 

85.06.8 

97.54,5 

99.81,4 

102.08,2 

113.80,3 

116.44,9 

119.09,6 

130.06.0 
133.08,5 

136.11.0 

146.31,8 

149.72,1 

153.12,3 

162.57.5 

166.35.6 

170.13.7 

4300 

4400 

4500 

4000 

4700 

4800 

69.06.3 

70.56.4 
72.06,6 

86.32,9 

88.20,5 

90.08,2 

103.59,5 

105.84,7 

108.09,9 

120.86,0 

123.48,8 

126.11,5 

138.12,6 

141.12,9 

144.13,2 

155.39,2 

158.77,0 

162.14,8 

172.65,8 

176.41,1 

180.16,4 

4000 

4700 

4800 

69.56,7 

71.07,9 

72.59,2 

86.95.9 

88.84.9 
90.74,0 

104.35,1 

106.61,9 

IOS.88,8 

121.74,2 

124.38,9 

127.03,6 

139.13.4 
142.15,9 

145.18.4 

156.52,6 

159.92,9 

163.33,2 

173.91.8 

177.69.9 

181.47.9 

4000 

4700 

4800 

4000 

5000 

5100 

73.56.7 

75.06.8 
76.57,0 

91.95,9 

93.83,6 

95.71,2 

110.35,1 

112.60,3 

114.85,5 

128.74,2 

131.37,0 

133.99,7 

147.13,4 

150.13,7 

153.14,0 

165.52,6 

168.90,4 

172.28,2 

183.91,8 

187.67,1 

191.42,5 

4900 

5000 

5100 

74.10,4 

75.61,6 

77.12,9 

92.63.0 

94.52.1 
.96.41,1 

111.15,6 

113.42,5 

115.69,3 

129,68,2 

132.32,9 

134.97,5 

148.20.8 
151.23,3 

151.25.8 

166.73,4 

170.13,7 

173.54,0 

185.26.0 

189.04.1 

192.82.2 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

78.07,1 

79.57.3 

81.07.4 

97.58,9 

99.46,6 

101.34,2 

117.10,7 

119.35,9 

121.61,1 

136.62,5 

139.25,2 

141.87,9 

156.14,2 

159.14,5 

162.14,8 

175.66,0 

179.03,8 

182.41,6 

195.17,8 

198.93,2 

202.68,5 

5200 

5300 

5400 

78.64,1 

80.15,3 

81.66,6 

98.30,1 

100.19.2 

102.08.2 

117.96,2 

120.23,0 

122.49,9 

137.62,2 

140.26,8 

142.91,5 

157.28.2 
160.30,7 

163.33.2 

176.94,2 

180.34,5 

183.74,8 

196.60.3 

200.38.4 

204.16.4 

5200 
5300 
5400  | 

SiCiwi 

ooc 

coo 

S2.57.5 

84.07.7 

85.57.8 

103.21,9 

105.09,6 

106.97,3 

123.86,3 

126.11,5 

128.36,7 

144.50,7 

147.13,4 

149.76,2 

165.15,1 

168.15,3 

171.15,6 

185.79,5 

189.17,3 

192.55,1 

206.43,8 

210.19,2 

213.94,5 

5500 

5000 

5700 

83.17,8 

84.69,0 

86.20,3 

103.97.3 

105.86.3 

107.75.3 

124.76,7 

127.03,6 

129.30,4 

145.56,2 

148.20,8 

150.85,5 

166.35.6 
169.38,1 

172.40.6 

187.15,1 

190.55,3 

193.95,6 

207.94.5 

211.72.6 

215.50.7 

5500 

5000 

5700 

5800 

5000 

GOOO 

87.07,9 

88.58.1 

90.08.2 

108.84,9 

110.72,6 

112.60,3 

130.61,9 

132.87,1 

135.12,3 

152.38,9 

155.01,6 

157.64,4 

174.15,9 

177.16,2 

180.16,4 

195.92,9 

199.30,7 

202.68,5 

217.69,9 

221.45,2 

225.20,5 

5800 

5900 

GOOO 

87.71,5 

89.22,7 

90.74,0 

109.64.4 

111.53.4 

113.42.5 

131.57,3 

133.84,1 

136.11,0 

153.50,1 

156.14,8 

158.79,5 

175.43,0 

178.45,5 

181.47,9 

197.35,9 

200.76,2 

204.16,4 

219.28.8 

223.06.8 

226.84.9 

5800 

5900 

OOOO 

<>100 

0200 

<>300 

91.58.4 

93.08.5 

94.58.6 

114.47,9 

116.35,6 

118.23,3 

137.37,5 

139.62,7 

141.87,9 

160.27,1 

162.89,9 

165.52,6 

183.16,7 

186.17,0 

189.17,3 

206.06,3 

209.44,1 

212.81,9 

228.95,9 

232.71,2 

236.46,6 

OlOO 

0200 

0300 

92.25,2 

93.76,4 

95.27,7 

115.31.5 

117.20.5 

119.09.6 

138.37,8 

140.64,7 

142.91,5 

161.44,1 

164.08,8 

166.73,4 

184.50,4 

187.52,9 

190.55,3 

207.56,7 

210.97,0 

214.37,3 

230.63.0 

234.41.1 

238.19.2 

OlOO 
0200 
0300  j 

<>400 

0500 

OOOO 

96.08.8 

97.58.9 
99.09,0 

120.11,0 

121.98,6 

123.86,3 

144.13,2 

146.38,4 

148.68,6 

168.15,3 

170.78,1 

173.40,8 

192.17,5 

195.17,8 

198.18,1 

216.19,7 

219.57,5 

222.95,3 

240.21,9 

243.97,3 

247.72,6 

0400 

0500 

GOOO 

96.78,9 

98.30,1 

99.81,4 

120.98.6 

122.87.7 

124.76.7 

145.18,4 

147.45,2 

149.72,1 

169.38,1 

172.02,7 

174.67,4 

193.57,8 

196.60,3 

199.62,7 

217.77,5 

221.17,8 

224.58,1 

241.97.3 

245.75.3 

249.53.4 

0400 

0500 

OOOO 

0700 

0800 

GOOO 

100.59.2 

102.09.3 
103.59,5 

125.74,0 

127.61,6 

129.49,3 

150.88,8 

153.14,0 

155.39,2 

176.03,6 

178.66,3 

181.29,0 

201.18,4 

204.18,6 

207.18,9 

226.33,2 

229.71,0 

233.08,8 

251.47,9 

255.23,3 

258.98,6 

0700 

0800 

0900 

101.32,6 

102.83,8 

104.35,1 

126.65.8 

128.54.8 

130.43.8 

151.98,9 

154.25,8 

156.52,6 

177.32,1 

179.96,7 

182.61,4 

202.65,2 

205.67,7 

208.70,1 

227.98,4 

231.38,6 

234.78,9 

253.31.5 

257.09.6 

260.87.7 

0700 

0800 

0900 

7000 

7100 

7200 

105.09.6 

106.59.7 
108.09,9 

131.37,0 

133.24,7 

135.12,3 

157.64,4 

159.89,6 

162.14,8 

183.91,8 

186.54,5 

189.17,3 

210.19,2 

213.19,5 

216.19,7 

236.46,6 

239.84,4 

243.22,2 

262.74,0 

266.49,3 

270.24,7 

7000 

7100 

7200 

105.86,3 

107.37,5 

108.88,8 

132.32.9 

134.21.9 
136.11,0 

158.79,5 

161.06,3 

163.33,2 

185.26,0 

187.90,7 

190.55,3 

£11.72,6 

214.75,1 

217.77,5 

238.19,2 

241.59,5 

244.99,7 

264.65.8 

268.43.8 

272.21.9 

7000 

7io;o 

7200 

7300 

7400 

7500 

109.60.0 

111.10.1 
112.60,3 

137.00,0 

138.87,7 

140.75,3 

164.40,0 

166.65,2 

168.90,4 

191.80,0 

194.42,7 

197.05,5 

219.20,0 

222.20,3 

225.20,5 

246.60,0 

249.97,8 

253.35,6 

274.00,0 

277.75,3 

281.50,7 

7 300 
7400 
7500 

110.40,0 

111.91,2 

113.42,5 

138.00,0 

139.89.0 

141.78.1 

165.60,0 

167.86,8 

170.13,7 

193.20,0 

195.84,7 

198.49,3 

220.80,0 

223.82,5 

226.84,9 

248.40,0 

251.80,3 

255.20,5 

276.00,0 

279.78.1 

283.56.2 

7300 
7400 
7500  1 

7000 

7700 

7800 

114.10.4 

115.60.5 
117.10,7 

142.63,0 

144.50,7 

146.38,4 

171.15,6 

173.40,8 

175.66,0 

199.68,2 

202.31,0 

204.93,7 

228.20,8 

231.21,1 

234.21,4 

256.73,4 

260.11,2 

263.49,0 

285.26,0 

289.01,4 

292.76,7 

7GOO 

7700 

7800 

114.93,7 

116.44,9 

117.96,2 

143.67.1 

145.56.2 

147.45.2 

172.40,5 

174.67,4 

176.94,2 

201.14,0 

203.78,6 

206.43,3 

229.87,4 

232.89,9 

235.92,3 

258.60,8 

262.01,1 

265.41,4 

287.34.2 

291.12.3 

294.90.4 

7000 

7700 

7800 

7000 

8000 

8100 

118.60,8 

120.11,0 

121.61,1 

148.26,0 

150.13,7 

152.01,4 

177.91,2 

180.16,4 

182.41,6 

207.56,4 

210.19,2 

212.81,9 

237.21,6 

240.21,9 

243.22,2 

266.86,8 

270.24,7 

273.62,5 

296.52,1 

300.27,4 

304.02,7 

7900 

8000 

8100 

119.47,4 

120.98,6 

122.49,9 

149.34.2 

151.23.3 

153.12.3 

179.21,1 
181.47,9 
|63.74, 8 

209.07,9 

211.72,6 

214.37,3 

238.94,8 

241.97,3 

244.99,7 

268.81,6 

272.21,9 

275.62,2 

298.68.5 

302.46.6 

306.24.7 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

123.11,2 

124.61.4 

126.11.5 

153.89,0 

155.76,7 

157.64,4 

184.66.3 
186.92,1 

189.17.3 

215.44,7 

218.07,4 

220.70,1 

246.22,5 

249.22,7 

252.23,0 

277.00,3 

280.38,1 

283.75,9 

307.78,1 

311.53,4 

315.28,8 

8200 

8300 

8400 

124.01,1 

125.52,3 

127.03,6 

155.01.4 

156.90.4 

158.79.5 

186.01,6 

188.28,5 

190.55,3 

217.01,9 

219.66,6 

222.31,2 

248.02,2 

251.04,7 

254.07,1 

279.02,5 

282.42,7 

285.83,0 

310.02.7 

313.80.8 

317.58.9 

8200 
8300 
8400  ; 

8500 

8000 

8700 

127.61,6 

129.11.8 

130.61.9 

159.52,1 

161.39,7 

163.27,4 

191.42,5 

193.67,7 

195.92,9 

223.32,9 

225.95,6 

228.58,4 

255.23,3 

258.23,6 

261.23,8 

287.13,7 

290.51,5 

293.89,3 

319.04,1 

322.79,5 

326.54,8 

8500 

8600 

8700 

128.54,8 

130.06,0 

131.57,3 

160.68.5 

162.57.5 

164.46.6 

192.82,2 

195.09,0 

197.35,9 

224.95,9 

227.60,5 

230.25,2 

257.09,6 

260.12,1 

263.14,5; 

2S9.23,3 

292.63,6 

296.03,8 

321.37.0 

325.15.1 

328.93.2 

8500 

8000 

8700 

8800 

8000 

9000 

132.12.1 

133.62.2 

135.12.3 

165.15,1 

167.02,7 

168.90,4 

198.18,1 

200.43,3 

202.68,5 

231.21,1 

233.83,8 

236.46,6 

264.24,1 

267.24,4 

270.24,7 

297.27,1 

300.64,9 

304.02,7 

330.30,1 

334.05,5 

337.80,8 

8800 

8900 

9000 

133.08,5 

134.59,7 

136.11,0 

166.35.6 

168.24.7 

170.13.7 

199.62,7 

201.89,6 

204.16,4 

232.89,9 

235.54,5 

238.19,2 

266.17,0 

269.19,5 

272.21,9 

299.44,1 

302.84,4 

306.24,7 

332.71.2 

336.49.3 

340.27.4 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

136.62.5 

138.12.6 

139.62.7 

170.78,1 

172.65,8 

174.53,4 

204.93,7 

207.18,9 

209.44,1 

239.09,3 

241.72,1 

244.34,8 

273.24,9 

276.25,2 

279.25,5 

307.40,5 

310.78,4 

314.16,2 

341.56,2 

345.31,5 

349.06,8 

9100 

9200 

9300 

137.62,2 

139.13,4 

140.64,7 

172.02.7 

173.91.8 

175.80.8 

206.43.3 

208.70,1 

210.97,0 

240.83,8 

243.48,5 

246.13,2 

275.24,4 

278.26.8 

281.29,3 

309.64,9 

313.05,2 

316.45,5 

344.05.5 

347.83.6 

351.61.6 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

141.12,9 

142.63,0 

144.13,2 

176.41,1 
178. 2S, 8 
180.16,4 

211.69,3 

213.94,5 

216.19,7 

246.97,5 

249.60,3 

252.23,0 

282.25.8 
285.26,0 

288.26.8 

317.54,0 

320.91,8 

324.29,6 

352. S2, 2 
356.57,5 
360.32,9 

9400 

9500 

9600 

142.15,9 

143.67,1 

145.18,4 

177.69.9 

179.58.9 

181.47.9 

213.23,8 

215.50,7 

217.77,5 

248.77,8 

251.42,5 

254.07,1 

284.31,81 

287.34,3 

290.36,7) 

319.85,8 

323.26,0 

326.66,3 

355.39.7 

359.17.8 

362.95.9 

9400 

9500 

9000 

9700 
9800 
| 9900 

145.63.3 

147.13.4 
148.63,6 

182.04,1 

183.91,8 

185.79,5 

218.44,9 

220.70,1 

222.95,3 

254.85,8 

257.48,5 

260.11,2 

291.26,6 

294.26,8 

297.27,1 

327.67,4 

331.05,2 

334.43,0 

364.08,2 

367.83,6 

371.58,9 

9700 

9800 

9900 

146.69.0 
148.20,8 

149.72.1 

183.37.0 

185.26.0 

187.15.1 

220.04,4 

222.31,2 

224.58,1 

256.71,8 

259.36,4 

262.01,1 

293.39,2 

296.41,6 

299.44,1 

330.06,6 

333.46,9 

336.87,1 

366.74.0 

370.52.1 

374.30.1 

9700 

9800 

9900 

10000 

150.13,7 

187.67,1 

225.20,5 

262.74,0 

300.27, : 

337.80,8 

375.34,2 

ioooo 

151.23,3 

189.04,1 

226.84,9 

264.65, 8| 

302.46,6 

340.27, 4| 

378.08,2 

IOOOO 

May  17  th 

— 13  7 DAYS — 4 months  17  days. 

May  18th— 138  DAYS- 

4 months  18  days. 

" ' ; 1 

E 

< 


Rate. 

lOO 

200 

300 


400 

500 

OOO 


700 

800 

OOO 


lOOO 

noo 

1200 


1300 

1400 

1500 


lOOO 

1700 

1800 


lOOO 

2000 

2100 


2200 

2300 

2400 


2500 

2600 

2700 


2800 

2000 

3000 


3100 

3200 


3400 

3500 

3600 


3700 

3800 

3000 


4000 

4100 

4200 


4300 

4400 

4500 


4600 

4700 

4800 


4000 

5000 

5100 


5200 

5300 

5400 


5500 

5600 

5700 


5800 

5000 

6000 


6100 

6200 

6300 


6400 

6500 

6600 


6700 

6800 

6000 


7000 

7100 

7200 


7300 

7400 

7500 


7600 

7700 

7800 


7000 

8000 

8100 


8200 

8300 

8400 


8500 

8600 

8700 


8800 

8000 

0000 


OlOO 

0200 

0300 


0400 

0500 

0600 


0700 

0800 

0000 


lOOOO 


139  DAYS. 


6 


8 I 9 I 10 


1.52,8 

3.04,7 

4.57,0 


6.00,3 

7.61,6 

0,14,0 


10.66,3 

12.18,6 

13.71,0 


15.23,3 

16.75,6 

18.27,0 


10.80,3 

21.32,6 

22.84,0 


24.37,3 

25.89,6 

27.41,0 


28.04,2 

30.46,6 

31.98,9 


33.51,2 

35.03,6 

36.55,9 


38.08,2 

39.60,5 

41.12,9 


42.65,2 

44.17,5 

45.69,9 


47.22,2 

48.74,5 

50.26,8 


51.79,2 

53.31,5 

54.83, 


56.36,2 

57.88,5 

59.40,8 


60.93,2 

62.45,5 

63.97,8 


65.50,1 

67.02,5 

68.54,8 


70.07,1 

71.59,5 

73.11,8 


74.64,1 

76.16,4 

77.68,8 


79.21,1 

80.73,4 

82.25,8 


83.78,1 

85.30,4 

86.82, 


88.35,1 

89.87,4 

91.39,7 


92.92,1 

94.44,4 

95.96,7 


97.49,0 

99.01,4 

100.53,7 


102.06,0 

103.58,4 

105.10,7 


106.63,0 

108.15,3 

109.67,7 


111.20,0 

112.72,3 

114.24,7 


115.77,0 

117.29,3 

118.81,6 


120.34,0 

121.86,3 

123.38,6 


124.91,0 

126.43,3 

127.95,6 


129.47, 

131.00,3 

132.52,6 


134.04,9 

135.57,3 

137.09,6 


138.61,9 

140.14,2 

141.66,6 


143.18,9 

144.71,2 

146.23,6 


147.75,9 

149.28,2 

150.80,5 


1.90,4 

3.80,8 

5.71,2 


7.61,6 

9.52,1 

11.42,5 


13.32,9 

15.23,3 

17.13,7 


19.04,1 

20.94,5 

22.84,9 


24.75,3 

26.65,8 

28.56,2 


30.46,6 

82.37,0 

34.27,4 


36.17,8 

38.08,2 

39.98,6 


41.89,0 

43.79,5 

45.69,9 


47.60,3 

49.50,7 

51.41,1 


53.31,5 

55.21,9 

57.12,3 


59.02,7 

60.93,2 

62.83,6 


64.74,0 

66.64,4 

68.54,8 


70.45,2 

72.35,6 

74.26,0 


76.16,4 

78.06,8 

79.97,3 


81.87,7 

83.78,1 

85.68,5 


87.58,9 

89.49,3 

91.39,7 


93.30,1 

95.20,5 

97.11,0 


99.01,4 

100.91, 

102.82,2 


104.72,6 

106.63,0 

108.53,4 


110.43,8 

112.34,2 

114.24,7 


116.15,1 

118.05,5 

119.95,9 


121.86,3 

123.76,7 

125.67,1 


127.57,5 

129.47,9 

131.38,4 


133.28, 

135.19,2 

137.09,6 


139.00,0 

140.90,4 

142.80,8 


144.71,2 

146.61,6 

148.52,1 


150.42,5 

152.32,9 

154.23,3 


156.13,7 

158.04,1 

159.94,5 


161.84,9 

163.75,3 

165.65,8 


167.56,2 

169.46,6 

171.37,0 


173.27,4 

175.17,8 

177.08,2 


178.98,6 

180.89,0 

182.79,5 


184.69,9 

186.60,3 

188.50,7 


152.32, 9|  190.41,1 


2.28.5 
4.57,0 

6.85.5 


9.14,0 

11.42,5 

13.71,0 


15.99,5 

18.27,9 

20.56,4 


22.84.9 
25.13,4 

27.41.9 


29.70.4 
31.98,9 

34.27.4 


36.55.9 
38.84,4 

41.12.9 


43.41.4 
45.69,9 

47.98.4 


50.26.8 
52.55,3 

54.83.8 


57.12.3 
59.40,8 

61.69.3 


63.97.8 
66.26,3 

68.54.8 


70.83.3 
73.11,8 

75.40.3 


77.68.8 
79.97,3 

82.25.8 


84.54.2 
86.82,7 

89.11.2 


91.39.7 
93.68,2 

95.96.7 


98.25,2 

100.53,7 

102.82,2 


105.10.7 
107.39,2 

109.67.7 


111.96.2 
114.24,7 

116.53.2 


118.81,6 

121.10,1 

123.38,6 


125.67.1 
127.95,6 

130.24.1 


132.52.6 
134.81,1 

137.09.6 


2.66,6 

5.33,2 

7.99,7 


10.66,3 

13.32,9 

15.99,5 


18.66,0 

21.32,6 

23.99,2 


26.65.8 
29.32,3 

31.98.9 


34.65.5 
37.32,1 

39.98.6 


42.65,2 

45.31,8 

47.98,4 


3.04,7 

6.09,3 

9.14,0 


12.18,6 

15.23,3 

18.27,9 


21.32,6 

24.37,3 

27.41,9 


30.46,6 

33.51,2 

36.55,9 


39.60,5 

42.65,2 

45.69,9 


48.74,5 

51.79,2 

54.83,8 


50.64,9 

53.31,5 

55.98,1 


57.88,5 

60.93,2 

63.97,8 


58.64.7 
61.31,2 

63.97.8 


66.64.4 
69.31,0 

71.97.5 


74.64,1 

77.30,7 

79.97,3 


82.63,8 

85.30,4 

87.97.0 

90.63.6 

93.30.1 

95.96.7 


98.63,3 

101.29,9 

103.96,4 


106.63,0 

109.29,6 

111.96,2 


114.62,7 

117.29,3 

119.95,9 


122.62.5 
125.29,0 

127.95.6 


130.62.2 
133.28,8 

135.95.3 


138.61,9 

141.28,5 

143.95,1 


146.61,6 

149.28,2 

151.94,8' 


154.61.4 
157.27,9 

159.94.5 


139.38.1 
141.66,6 

143.95.1 


146.23,6 

148.52,1 

150.80,5 


153.09.0 
155.37,5 

157.66.0 


159.94.5 
162.23,0 

164.51.5 


166.80,0 

169.08,5 

171.37,0 


173.65.5 
175.94,0 

178.22.5 


160.51,0 

182.79,5 

185.07,9 


187.36.4 
189.64,9 

191.93.4 


162.61,1 

165.27,7 

167.94,2 


170.60, 

173.27.4 

175.94.0 

178.60.5 

181.27.1 
183.93,7 


186.60.3 
189.26,8 

191.93.4 


194.60,0 

197.26,6 

199.93,2 


202.59,7 

205.26,3 

207.92,9 


210.59,4 

213.26,0 

215.92,6 


218.59/2 

221.25,8 

223.92,3 


194.21.9 
196.50,4 

198.78.9 


201.07.4 
203.35,9 

205.64.4 


207.92.9 
210.21,4 

212.49.9 


214.78,4 

217.06,8 

219.35,3 


221.63.8 
223.92,3 

226.20.8 


228.49,3 


226.58,9 

229.25,5 

231.92,1 


234.58,6 

237.25,2 

239.91,8 


242.58.4 
245.24,9 

247.91.5 


67.02,5 

70.07,1 

73.11,8 


76.16,4 

79.21,1 

82.25,8 


85.30,4 

88.35,1 

91.39,7 


94.44,4 

97.49,0 

100.53,7 


103.58,4 

106.63,0 

109.67,7 


112.72,3 

115.77,0 

118.81,6 


121.86,3 

124.91,0 

127.95,6 


131.00,3 

134.04,9 

137.09,6 


140.14,2 

143.18,9 

146.23,6 


149.28,2 

152.32,9 

155.37,5 


158.42,2 

161.46,8 

164.51,5 


167.56,2 

170.60. 5 

173.65.5 


176.70,1 

179.74,8 

182.79,5 


185.84,1 

188.88,8 

191.93,4 


194.98,1 

198.02,7 

201.07,4 


204.12,1 

207.16,7 

210.21,4 


213.26,0 

216.30,7 

219.35,3 


222.40,0 

225.44,7 

228.49,3 


231.54,0 

234.58,6 

237.63,3 


240.67,9 

243.72,6 

246.77,8 


249.81,9 

252.86,6 

255.91,2 


258.95,9 

262.00,5 

265.05,2 


268.09,9 

271.14,5 

274.19,2 


250.58.1 
253.24,7 

255.91.2 


258.57,8 

261.24,4 

263.91,0 


266.57,5 


277.23,8 

'■IaO.28,5 

283.33,2 


286.37,8 

289.42,5 

292.47,1 


295.51,8 

298.56,4 

301.61,1 


304.65,8 


3.42,7 

6.85,5 

10.28,2 


13.71,0 
17. 13, 7 
20.56,4 


23.99,2 

27.41,9 

30.84,7 


34.27,4 

37.70,1 

41.12,9 


44.55,6 

47.98,4 

51.41,1 


54.83,8 

58.26,6 

61.69,3 


65.12,1 

68.54,8 

71.97,5 


75.40,3 

78.83,0 

82.25,8 


85.68,8 

89.11,2 

92.54,0 


95.96,7 

99.39 

102.82,2 


106.24,9 

109.67,7 

113.10,4 


116.53,2 

119.95,9 

123.38,6 


126.81,4 

130.24,1 

133.66,8 


137.09,6 

140.52,3 

143.95,1 


147.37,8 

150.80,5 

154.23,3 


157-66,0 

161.08,8 

164.51,5 


167.94,2 

171.37,0 

174.79,7 


178.22,5 

181.65,2 

185.07,9 


188.50,7 

191.93,4 

195.36,2 


198.78,9 

202.21,6 

205.64,4 


209.07,1 

212.49,9 

215.92,6 


219.35,3 

222.78,1 

226.20,8 


229.63,6 

233.06,3 

236.49,0 


239.91,8 

243.34,5 

246.77,3 


250.20,0 

253.62,7 

257.05,5 


260.48,2 

263.91,0 

267.33 


270.76 

274.19,2 

277.61,9 


281.04,7 

284.47,4 

287.90,1 


291.32,9 

294.75,6 

298.18,4 


301.61,1 

305.03,8 

308.46,6 


311.89,3 

315.32,1 

318.74,8 


322.17,5 

325.60,3 

329.03,0 


332.45,8 

335.88,5 

339.31,2 


342.74,0 


3.80,8 

7.61,6 

11.42,5 


15.23,3 

19.04,1 

22.84,9 


26.65,8 

30.46,6 

34.27,4 


38.08,2 

41.89,0 

45.69,9 
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49.50,7 

53.31,5 

57.12,3 


60.93,2 

64.74,0 

68.54,8 


72.35,6 

76.16,4 

79.97,3 


83.78,1 

87.58,9 

91.39,7 


95.20,5 

99.01,4 

102.82,2 


106.63,0 

110.43,8 

114.24,7 


118.05,5 

121.86,3 

125.67,1 


129.47,9 

133.28,8 

137.09,6 


140.90,4 

144.71,2 

148.52,1 


152.32,9 

156.13,7 

159.94,5 


163.75,3 

167.56,2 

171.37,0 


175.17,8 

178.98,6 

182.79,5 


186.60,3 

190.41,1 

194.21,9 


198.02,7 

201.83,6 

205.64,4 


209.45,2 

213.26,0 

217.06,8 


220.87,7 
224. 6S, 5 
228.49,3 


232.30,1 

236.11,0 

239.91,8 


243.72,6 

247.53,4 

251.34,2 


255.15,1 

258.95,9 

262.76,7 


266.57,5 

270.38,4 

274.19,2 


278.00,0 

281.80,8 

285.61,6 


289.42,5 

293.23,3 

297.04,1 


300.84,9 

304.65,8 

308.46,6 


312.27,4 

316.08,2 

319.89,0 


323.69,9 

327.50,7 

331.31,5 


335.12,3 

338.93,2 

342.74,0 


346.54,8 

350.35,6 

354.16,4 


357.97,3 

361.78,1 

365.58,9 


369.39,7 

373.20,5 

377.01,4 


380.82,2 


■4-3 

E 

< 

140  DAYS. 

Rate. 

4 | 5 

6 

7 | 

8 | 

9 

10 

loo 

200 

300 

1.53,4 

3.06,8 

4.60,3 

1.91,8 

3.83,6 

5.75,3 

2.30,1 

4.60.3 

6.90.4 

2.68.5 
5.37,0 

8.05.5 

3.06,8 

6.13,7 

9.20,5 

3.45,2 

6.90,4 

10.35,6 

3.83,6 

7.67,1 

11.50,7 

400 

500 

OOO 

6.13,7 

7.67,1 

9.20,5 

7.67,1 

9.58,9 

11.50,7 

9.20,5 

11.50.7 

13.80.8 

10.74.0 
13.42,5 

16.11.0 

12.27,4 

15.34,2 

18.41,1 

13.80,8 

17.26,0 

20.71,2 

15.34,2 

19.17,8 

23.01,4 

700 

800 

900 

10.74,0 

12.27,4 

13.80,8 

13.42,5 

15.34,2 

17.26,0 

16.11,0 

18.41.1 

20.71.2 

18.79,5 

21.47,9 

24.16.4 

21.47,9 

24.54,8 

27.61,6 

24.16,4 

27.61,6 

31.06,8 

26.84,9 

30.68,5 

34.52,1 

lOOO 
1 1 00 
1200 

15.34,2 

16.87,7 

18.41,1 

19.17,8 

21.09,6 

23.01,4 

23.01.4 

25.31.5 

27.61.6 

26.84.9 
29.53,4 

32.21.9 

30.68,5 

33.75,3 

36.82,2 

34.52,1 

37.97,3 

41.42,5 

38.35.6 
42.19,2 

46.02.7 

1300 

1400 

1500 

19.94,5 

21.47,9 

23.01,4 

24.93,2 

26.84,9 

28.76,7 

29.91.8 

32.21.9 
34.52,1 

34.90.4 
37.58,9 

40.27.4 

39.89,0 

42.95,9 

46.02,7 

44.87,7 

48.32,9 

51.78,1 

49.86.3 
53.69,9 

57.53.4 

lOOO 

1700 

1800 

24.54,8 

26.08,2 

27.61,6 

30.68,5 

32.60,3 

34.52,1 

36.82.2 

39.12.3 
41.42,5 

42.95.9 
45.64,4 

48.32.9 

49.09,6 

52.16,4 

55.23,3 

55.23,3 

58.68,5 

62.13,7 

61.37.0 
65.20,5 

69.04.1 

1900 

2000 

2100 

29.15,1 

30.68,5 

32.21,9 

36.43,8 

38.35,6 

40.27,4 

43.72.6 

46.02.7 
48.32,9 

51.01. 4 
53.69,9 

56.38.4 

58.30,1 

61.37,0 

64.43,8 

65.58,9 

69.04,1 

72.49,3 

72.87.7 
76.71,2 

80.54.8 

2200 

2300 

2400 

33.75,3 

35.28,8 

36.82,2 

42.19,2 

44.11,0 

46.02,7 

50.63,0 

52.93.2 

55.23.3 

59.06,8 

61.75,3 

#4.43,8 

67.50,7 

70.57,5 

73.64,4 

75.94,5 

79.39,7 

82.84,9 

84.38.4 
88.21,9 

92.05.5 

2500 

2000 

2700 

38.35,6 

39.89,0 

41.42,5 

47.94,5 

49.86,3 

51.78,1 

57.53,4 

59.83.6 

62.13.7 

67.12.3 
69.80,8 

72.49.3 

76.71,2 

79.78,1 

82.84,9 

86.30,1 

89.75,3 

93.20,5 

95.89,0 

99.72,6 

103.56,2 

2800 

2900 

3000 

42.95,9 

44.49,3 

46.02,7 

53.69,9 

55.61,6 

57.53,4 

64.43,8 

66.74.0 

69.04.1 

75.1 7,8 
77.86,3 
80.5  i,8 

85.91,8 

88.98,6 

92.05,5 

96.65,8 

100.11,0 

103.56,2 

107.39.7 
111.23,3 

115.06.8 

3100 

3200 

3300 

47.56,2 

49.09,6 

50.63,0 

59.45,2 

61.37,0 

63.28,8 

71.34,2 

73.64.4 

75.94.5 

83.23.3 
85.91,8 

88.60.3 

95.12,3 

98.19,2 

101.26,0 

107.01,4 

110.46,6 

113.91,8 

118.90.4 
122.74,0 

126.57.5 

3400 

3500 

3000 

52.16,4 

53.69,9 

55.23,3 

65.20,5 

67.12,3 

69.04,1 

78.24.7 

80.54.8 

82.84.9 

91.28.8 
93.97,3 

96.65.8 

104.32,9 

107.39,7 

110.46,6 

117.37.01  130.41,1 

120.82.2  134.24,7 

1 24.27,4 1 138.08,2  ! 

3700 

3800 

3900 

56.76,7 

58,30,1 

59.-83,6 

70.95,9 

72.87,7 

74.79,5 

85.15.1 

87.45.2 

89.75.3 

99.34,2 

102.02,7 

104.71,2 

113.53,4 

116.60,3 

119.67,1 

127.72,6 

131.17,8 

134.63,0 

141.91.8 
145.75,3 

149.58.9 

4000 

4100 

4200 

61 .37,<> 
62.90,4 
64.43,8 

76.71,2 

78.63,0 

80.54,8 

92.05.5 

94.35.6 
96.65,8 

107.39.7 
110.08,2 

112.76.7 

122.74,0 

125.80,8 

128.87,7 

138.08,2 

141.53,4 

144.98,6 

153.42.5 
157.26,0 

161.09.6  j 

4300 

4400 

4500 

06.97,3 

67.50,7 

69.04,1 

82.46,6 

84.38,4 

86.30,1 

98.95,9 

101.26,0 

103.56,2 

115.45.2 
118.13,7 

120.82.2 

131.94,5 

135.01,4 

138.08,2 

148.43,8 

151.89,0 

155.34,2 

164.93.2 
168.76,7 

172.60.3 

4000 

4700 

4800 

70.57,5 

72.11,0 

73.64,4 

88.21,9 

90.13,7 

92.05,5 

105.86.3 

108.16.4 
110.46,6 

123.50.7 
126.19,2 

128.87.7 

141.15,1 

144.21,9 

147.28,8 

158.79,5 

162.24,7 

165.69,9 

176.43,8 

180.27,4 

184.11,0 

4900 

5000 

5100 

75.17,8 

70.71,2 

78.24,7 

93.97,3 

95.89,0 

97.80,8 

112.76.7 

115.06.8 
117.37,0 

131.56.2 
134.24,7 

136.93.2 

150.35,6 

153.42,5 

156.49,3 

169.15,1 

172.60,3 

176.05,5 

187.94.5 
191.78,1 

195.61.6 

5200 

5300 

5400 

79.78,1 

81.31,5 

82.84,9 

99.72,6 

101.64,4 

103.56,2 

119.67,1 

121.97.3 

124.27.4 

139.61.6 
142.30,1 

144.98.6 

159.56,2 

162.63,0 

165.69,9 

179.50,7 

182.95,9 

186.41,1 

199.45.2 
203.28,8 

207.12.3 

5500 

5000 

5700 

84.38,4 

85.91,8 

87.45,2 

105.47,9 

107.39,7 

109.31,5 

126.57,5 

128.87.7 

131.17.8 

147.67.1 
150.35,6 

153.04.1 

168.76,7 

171.83,6 

174.90,4 

189.86,3 

193.31,5 

196.76,7 

210.95,9 

214.79,5 

218.63,0 

5800 

5900 

0000 

88.98,6 

90.52,1 

92.05,5 

111.23,3 

113.15,1 

115.06,8 

133.47,9 

135.78.1 

138.08.2 

155.72.6 
158.41,1 

161.09.6 

177.97,3 

181.04,1 

184.11,0 

200.21,9 

203.67,1 

207.12,3 

222.46.6 
226.30,1 

230.13.7 

OlOO 

0200 

0300 

93.58,9 

95.12,3 

96.65,8 

116.98,6 

118.90,4 

120.82,2 

140.38.4 

142.68.5 

144.98.6 

163.78.1 
166.46,6 

169.15.1 

187.17,8 

190.24,7 

193.31,5 

210.57,5 

214.02,7 

217.47,9 

233.97.3 
237.80,8 

241.64.4 

0400 

0500 

0000 

98.19,2 

99.72,6 

101.26,0 

122.74,0 

124.65,8 

126.57,5 

147.28.8 

149.58.9 
151.89,0 

171.83,6 

174.52,1 

177.20,5 

196.38,4 

199.45,2 

202.52,1 

220.93,2 

224.38,4 

227.83,6 

245.47,9 

249.31,5 

253.15,1 

0700 

0800 

0900 

102.79,5 

104.32,9 

105.86,3 

128.49,3 

130.41,1 

132.32,9 

154.19.2 

156.49.3 
158.79,5 

179.89.0 
182.57,5 

185.26.0 

205.58,9 

208.65,8 

211.72,6 

231.28,8 

234.74,0 

238.19,2 

256.98,6 

260.82,2 

264.65,8 

7000 

7100 

7200 

107.39,7 

108.93,2 

110.46,6 

134.24,7 

136.16,4 

138.08,2 

161.09.6 

163.39.7 
165.69,9 

187.94.5 
190.63,0 

193.31.5 

214.79,5 

217.86,3 

220.93,1 

241.64,4 

245.09,6 

248.54,8 

268.49.3 
272.32,9 

276.16.4 

7300 

7400 

7500 

112.00,0 

113.53,4 

115.06,8 

140.00,0 

141.91,8 

143.83,6 

168.00,0 

170.30,1 

172.60,3 

196.00,0 

198.68,5 

201.37,0 

224.00,0 

227.06,8 

230.13,7 

252.00,0 

255.45,2 

258.90,4 

280.00,0 

283.83,6 

287.67,1 

7000 

7700 

7800 

116.60,3 

118.13,7 

119.67,1 

145.75,3 

147.67,1 

149.58,9 

174.90.4 

177.20.5 
179.50,7 

204.05.5 
206.74,0 

209.42.5 

233.20,5 

236.27,4 

239.34,2 

262.35,6 

265.80,8 

269,26,0 

291.50.7 
295.34,2 

299.17.8 

7900 

8000 

8100 

121.20,5 

122.74,0 

124.27,4 

151.50,7 

153.42,5 

155.34,2 

181.80,8 

184.11.0 

186.41.1 

212.11,0 

214.79,5 

217.47,9 

242.41,1 

245.47,9 

248.54,8 

272.71,2 

276.16,4 

279.61,6 

303.01.4 
306.84,9 

310.68.5 

8200 

8300 

8400 

125.80,8 

127.34,2 

128.87,7 

157.26,0 

159.17,8 

161.09,6 

188.71,2 

191.01.4 

193.31.5 

220.16.4 
222.84,9 

225.53.4 

251.61,6 

254.68,5 

257.75,3 

283.06,8 

286.52,1 

289.97,3 

314.52.1 
318.35,6 

322.19.2 

8500 

8000 

8700 

130,41,1 

131.94,5 

133.47,9 

163.01,4 

164.93,2 

166.84,9 

195.-61,6 

197.91.8 

200.21.9 

223.21.9 
230.90,4 

233.58.9 

260.82,2 

263.89,0 

266.95,9 

293.42,5 

296.87,7 

300.32,9 

326.02,7 

329.86,3 

333.69,9 

8800 

8900 

9000 

135.01,4 

136.54,8 

138.08,2 

168.76,7 

170.68,5 

172.60,3 

202.52.1 

204.82.2 

207.12.3 

236.27.4 
238.95,9 

241.64.4 

270.02,7 

273.09,6 

276.16,4 

303.78,1 

307.23,3 

310.68,5 

337.53.4 
341.37,0 

345.20.5 

9100 

9200 

9300 

139.61,6 

141.15,1 

142.68,5 

174.52,1 

176.43,8 

178.35,6 

209.42.5 

211.72.6 

214.02.7 

244.32.9 
247.01,4 

249.69.9 

279.23,3 

282.30,1 

285.37,0 

314.13,7 

317.58,9 

321.04,1 

349.04.1 
352.87,7 

356.71.2 

9400 

9500 

9000 

144.21,9 

145.75,3 

147.28,8 

180.27,4 

182.19,2 

184.11,0 

216.32,9 

218.63,0 

220.93,2 

252.38,4 

255.06,8 

257.75,3 

288.43,8 

291.50,7 

294.57,5 

324.49,3 

327.94,5 

331.39,7 

360.54.8 
364.38,4 

368.21.9 

9700 

9800 

9900 

148.82,2 

150.35,6 

151.89,0 

186.02,7 

187.94,5 

189.86,3 

223.23.3 

225.53.4 
227.83,6 

260.43.8 
263.12,3 

265.80.8 

297.64,4 

300.71,2 

303.78,1 

334.84,9 

338.30,1 

341.75,3 

372.05.5 
375.89,0 

379.72.6 

lOOOO 

153.42,5 

191.78,1 

230.13,7 

268.49,3 

306.84,9 

345.20,5 

383.56,2 

E 

< 

Rate. 


TOO 

200 

.-too 

~?O0 

500 

OOO 


700 
800 
900 
1 OOO 
HOO 
1200 


lOOO 
1400 
1500 
"lOOO 
1700 
1 800 
1900 
200(4 
2100 
2200 
2300 
2400 


2500 

2000 

2700 

liSOO 

2900 

3000 


liTOO 

3200 

3300 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 


4000 

4100 

4200 


4300 

4400 

4500 


4000 

4700 

4800 


4900 

5000 

5100 


5200 
5300  I 
5400 

5500 

5600 

5700 

5800 

5000 

6000 

6100 

6200 

6300 

6400 
6500 
6600  ! 

6700  ! 
6800  ! 
6900  i 

7000 
7100 
7200  1 

7300 
7400 
7500  ! 

7600  J 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 


May  20th — 140  DAYS — 4 months  20  days. 


E 

< 

141  DAYS. 

£ 

< 

142  DAYS. 

E 

< 

Hate. 

4 

5 

! 6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 j 

8 

9 

10 

Hate. 

100 

200 

300 

1.54,5 
3.09,0 
• 1.63,6 

1.93.2 

3.86.3 
5.79,5 

2.31,8 

4.63,6 

6.95,3 

2.70,4 

5.40,8 

8.11,2 

3.09.0 

6.18.1 
9.27,1 

3.47,7 

6.95,3 

10.43,0 

3.86,3 

7.72,6 

11.58,9 

Too 

200 

300 

1.55,6 

3.11,2 

4.66,8 

1.94.5 
3.89,0 

5.83.6 

2.83,4 

4.06,8 

7.00,3 

2.72,3 

5.44,7 

8.17,0 

3.11,2 

6.22,5 

9.33,7 

3.50,1 

7.00,3 

10.50,4 

3.89.0 

7.78.1 
11.67,1 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

400 

500 

600 

6.18,1 

7.72,6 

9.27,1 

7.72,6 

9.65,8 

11.58,9 

9.27,1 

11.58,9 

13.90,7 

10.81,6 

13.52,1 

16.22,5 

12.36.2 

15.45.2 

18.54.2 

13.90,7 

17.38,4 

20.86,0 

15.45,2 

19.31,5 

23.17,8 

400 

500 

300 

6.22,5 

7.78,1 

9.33,7 

7.78,1 

9.72,6 

11.67,1 

9.33,7 

11.67,1 

14.00,5 

10.89,3 

13.61,6 

16.34,0 

12.44,9 

15.56,2 

18.67,4 

14.00. 5 
17.50,7 

21.00. 8 

15.56.2 

19.45.2 

23.34.2 

700 

800 

900 

10.81,6 

12.36,2 

13.90,7 

13.52.1 

15.45.2 
17.38,4 

16.22,5 

18.54,2 

20.86,0 

18.92,9 

21.63,3 

24.33,7 

21.63.3 

24.72.3 

27.81.4 

24.33,7 

27.81,4 

31.29,0 

27.04,1 

30.90,4 

34.76,7 

700 

800 

900 

10.89,3 

12.44,9 

14.00,5 

13.61.6 
15.56,2 

17.50.7 

16.34,0 

18.67,4 

21.00,8 

19.06,3 

21.78,6 

24.51,0 

21.78,6 

24.89,9 

28.01,1 

24.51.0 

28.01.1 
31.51,2 

27.23.3 

31.12.3 

35.01.4 

700 

800 

900 

1000 

1100 

1200 

15.45.2 
16.99,7 

18.54.2 

19.31,5 

21.24.7 

23.17.8 

23.17,8 

25.49,6 

27.81,4 

27.04,1 

29.74,5 

32.44,9 

30.90.4 

33.99.5 

37.08.5 

34.76,7 

38.24,4 

41.72,1 

38.63,0 

42.49,3 

46.35,6 

lOOO 

11O0 

1200 

15.56,2 

17.11,8 

18.67,4 

19.45.2 
21.39,7 

23.34.2 

23.34,2 

25.67,7 

28.01,1 

27.23,3 

29.95,6 

32.67,9 

31.12,3 

34.23,6 

37.34,8. 

35.01.4 

38.51.5 

42.01.6 

38.90.4 

42.79.5 

46.68.5 

1000 

HOO 

1200 

1300 

1400 

1500 

20.08,8 

21.63,3 

23.17,8 

25.11.0 

27.04.1 
28.97,3 

30.13,2 

32.44,9 

34.76,7 

35.15,3 

37.85,8 

40.56,2 

40.17.5 

43.26.6 

46.35.6 

45.19,7 

48.67,4 

52.15,1 

50.21,9 

54.08,2 

57.94,5 

1300 

1400 

1500 

20.23,0 

21.78,6 

23.34,2 

25.28.8 
27.23,3 

29.17.8 

30.34,5 

32.67,9 

35.01,4 

35.40,3 

38.12,6 

40.84,9 

40.46,0 

43.57,3 

46.68,5 

45.51.8 

49.01.9 
52.52,1 

50.57.5 

54.46.6 

58.35.6 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

24.72.3 
26.26,8 

27.81.4 

30.90,4 

32.83.6 

34.76.7 

37.08,5 

39.40,3 

41.72,1 

43.26,6 

45.97,0 

48.67,4 

49.44.7 

52.53.7 

55.62.7 

55.62,7 

59.10,4 

62.58,1 

61.80,8 

65.67,1 

69.53,4 

1GOO 

1700 

1800 

24.89,9 

26.45,5 

28.01,1 

31.12.3 
33.06,8 

35.01.4 

37.34,8 

39.68,2 

42.01,6 

43.57,3 

46.29,6 

49.01,9 

49.79,7 

52.91,0 

56.02,2 

56.02.2 

59.52.3 
63.02,5 

62.24.7 

66.13.7 

70.02.7 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

29.35.9 
30.90,4 

32.44.9 

36.69,9 

38.63,0 

40.56,2 

44.03,8 

46.35,6 

48.67,4 

51.37,8 

54.08,2 

56.78,6 

58.71.8 

61.80.8 
64.89,9 

66.05,8 

69.53,4 

73.01,1 

73.39,7 

77.26,0 

81.12,3 

1900 

2000 

2100 

29.56,7 

31.12,3 

32.67,9 

36.95.9 
38.90,4 

40.84.9 

44.35,1 

46.68,5 

49.01,9 

51.74,2 

54.46,6 

57.18,9 

59.13,4 

62.24,7 

65.35,9 

66.52.6 

70.02.7 
73.52,9 

73.91.8 

77.80.8 

81.69.9 

2200 

2300 

2400 

33.99.5 
35.54,0 

37.08.5 

42.49,3 

44.42.5 

46.35.6 

50.99,2 

53.31,0 

55.62,7 

59.49,0 

62.19,5 

64.89,9 

67.98.9 

71.07.9 
74.17,0 

76.48,8 

79.96,4 

83.44,1 

84.98,6 

88.84,9 

92.71,2 

2200 

2300 

2400 

34.23,6 

35.79,2 

37.34,8 

42.79.5 
44.74,0 

46.68.5 

51.35,3 

53.68,8 

56.02,2 

59.91,2 

62.63,6 

65.35,9 

68.47,1 

71.58,4 

74.69,6 

77.03,0 

80.53.2 

84.03.3 

85.58.9  | 2200 

89.47.9  1 2300 
93.37,0  | 2400 

2500 

2600 

2700 

38.63.0 
40.17,5 

41.72.1 

48.28.8 

50.27.9 
52.15,1 

57.94,5 

60.26,3 

62.58,1 

67.60,3 

70.30,7 

73.01,1 

77.26.0 

80.35.1 

83.44.1 

86.91,8 

90.39,5 

93.87,1 

96.57,5 

100.43,8 

104.30,1 

2500 

2600 

2700 

38.90,4 

40.46,0 

42.01,6 

48.63.0 
50.57,5 

52.52.1 

58.35,6 

60.69,0 

63.02,5 

68.08,2 

70.80,5 

73.52,9 

77.80.1 

80.92.1 
84.03,3 

87.53,4 

91.03.6 

94.53.7 

97.26,0  | 2500 

101.15.1  2600 

105.04.1  ' 2700 

2800 

2900 

3000 

43.26.6 
44.81,1 

46.35.6 

54.08,2 

56.01.4 

57.94.5 

64.89.5 

67.21.6 
69.53,4 

75.71,5 

78.41,9 

81.12,3 

86.53.2 

89.62.2 

92.71.2 

97.34,8 

100.82,5 

104.30,1 

108.16,4  I 
112.02,7 
115.89,0  ! 

2800 

2900 

3000 

43.57,3 

45.12,9 

46.68,5 

54.46.6 
56.41,1 

58.35.6 

65.35,9 

67.69,3 

70.02,7 

76.25,2 

78.97,5 

81.69,9 

87.14,5 

90.25,8 

93.37,0 

98.03,8 

101.54.0 

105.04.1 

108.93.2 

112.82.2 
116.71,2 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

47.90.1 
49.44,7 

50.99.2 

59.87.7 

61.80.8 
63.74,0 

71.85,2 

74.17,0 

76.48,8 

83.82,7 

86.53,2 

89.23,6 

95.80.3 

98.89.3 
101  98,4 

107.77,8 

111.25,5 

114.73,2 

119.75,3 

123.61,6 

127.47,9 

3100 

3200 

3300 

48.24,1 

49.79,7 

51.35,3 

60.30.1 
62.24,7 

64.19.2 

72.36,2 

74.69,6 

77.03.0 

84.42,2 

87.14,5 

89.86,8 

96.48,2 

99.59,5 

102.70,7 

108.54,2 

112.04.4 

115.54.5 

120.60.3 

124.49.3 

128.38.4 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

52.53.7 
54.08,2 

55.62.7 

65.67,1 

67.60.3 

69.53.4 

78.80,5 

81.12,3 

83.44,1 

91.94,0 

94.64,4 

97.34,8 

105.07.4 

108.16.4 

111.25.5 

118.20,8 

121.68,5 

125.16,2 

131.34,2 

135.20,5 

139.06,8 

3400 

3500 

3600 

53.91,0 

54.46,6 

56.02,2 

66.13.7 
68.08,2 

70.02.7 

79.36,4 

81.69,9 

84.03,3 

92.59,2 

95.31,5 

98.03,8 

105.81,9 

108.93,2 

112.04,4 

119.04.7 

122.54.8 

126.04.9 

132.27.4 

136.16.4 

140.05.5 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

57.17.3 
58.71,8 

60.26.3 

71.46,< 

73.39,7 

75.32,9 

85.75,9 

88.07,7 

90.39,5 

100.05,2 

102.75,6 

105.46,0 

114.34.5 

117.43.6 

120.52.6 

128.63,8 

132.11,5 

135.59,2 

142.93,2 

146.79,5 

.150.65,8 

3700 

3800 

3900 

57.57,8 

59.13,4 

60.69,0 

71.97.3 
73.91,8 

75.86.3 

86.36,7 

88.70,1 

91.03,6 

100.76,2 

103.48,5 

106.20,8 

115.15,6 

118.26,8 

121.38,1 

129.55.1 

133.05.2 

136.55.3 

143.94.5 

147.83.6 

151.72.6 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

61.80,8 

63.35,3 

64.89,9 

77.26,0 

79.19.2 

81.12.3 

92.71,2 

95.03,0 

97.34,8 

108.16,4 

110.86,8 

113.57,3 

123.61.6 

126.70.7 

129.79.7 

139.06,8 

142.54,5 

146.02,2 

154.52,1 

158.38,4 

162.24,7 

4000 

4100 

4200 

62.24,7 

63.80,3 

65.35,9 

77.80.8 
79.75,3 

81.69.9 

93.37,0 

95.70,4 

98.03,8 

108.93,2 

111.65,5 

114.37,8 

124.49,3 

127.60,5 

130.71,8 

140.05.5 

143.55.6 
147.05,8 

155.61.6 

159.50.7 

163.39.7 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

66.44.4 
67.98,9 

69.53.4 

83.05.5 

84.98.6 
86.91,8 

99.66,6 

101.98,4 

104.30,1 

1 16.27,7 
118.98,1 
121.68,5 

132.88.8 

135.97.8 

139.06.8 

149.49,9 

152.97,5 

156.45,2 

166.11,0 

169.97,3 

173.83,6 

4300 

4400 

4500 

66.91,5 

68.47,1 

70.02,7 

83.64.4 
85.58,9 

87.53.4 

100.37,3 

102.70,7 

105.04,1 

117.10,1 

119.82,5 

122.54,8 

133.83,0 

136.94,2 

140.05,5 

150.55,9 

154.06,0 

157.56,2 

167.28.8 

171.17.8 

175.06.8 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

71.07,9 

72.62,5 

74.17,0 

88.84,9 

90.78.1 

92.71.2 

106.61,9 

108.93,7 

111.25,5 

124.38,9 

127.09,3 

129.79,7 

142.15.9 

145.24.9 
148.34,0 

159.92,9 

163.40,5 

166.88,2 

177.69,9 

181.56,2 

185.42,5 

4600 

4700 

4800 

71.58,4 

73.14,0 

74.69,6 

89.47,9 

91.42,5 

93.37,0 

107.37,5 

109.71,0 

112.04,4 

125.27,1 

127.99,5 

130.71,8 

143.16,7 

146.27,9 

149.39,2 

161.06.3 

164.56.4 
168.06,6 

178.95.9 

182.84.9 
’186.74,0 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

75.71.5 
77.26,0 

78.80.5 

94.64.4 

96.57.5 
98.50,7 

113.57,3 

115.89,0 

118.20,8 

132.50,1 

135.20,5 

137.91,0 

151.43.0 

154.52.1 

157.61.1 

170.35,9 

173.83,6 

177.31,2 

189.28,8 

193.15,1 

197.01,4 

4900 

5000 

5100 

76.25,2 

77.80,8 

79.36,4 

95.31,5 

97.26,0 

99.2C,5 

114.37,8 

116.71,2 

119.04,7 

133.44,1 

136.16,4 

138.88,8 

152.50,4 

155.61,6 

158.72,9 

171.56.7 

175.06.8 
178.57,0 

190.63.0 

194.52.1 

198.41.1 

4900 

5000 

5100. 

5200 

5300 

5400 

80.35.1 
81.89,6 

83.44.1 

100.43,8 

102.37.0 

104.30.1 

120.52,6 

122.84,4 

125.16,2 

140.61,4 

143.31,8 

146.02,2 

160.70.1 

163.79.2 

166.88.2 

180.78,9 

184.26,6 

187.74,2 

200.87,7 

204.74,0 

208.60,3 

5200 

5300 

5400 

80.92,1 

82.47,7 

84.03,3 

101.15.1 
103.09,6 

105.04.1 

121.38,1 

123.71,5 

126.04,9 

141.61,1 

144.33,4 

147.05,8 

161.84,1 

164.95,3 

168.06,6 

182.07,1 

185.57.3 

189.07.4 

202.30.1 

206.19.2 

210.08.2 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

84.98.6 
86.53,2 

88.07.7 

106.23.3 

108.16.4 
110.09,6 

127.47,9 

129.79,7 

132.11,5 

148.72,6 

151.43,0 

154.13,4 

169.97.3 

173.06.3 

176.15.3 

191.21,9 

194.69,6 

198.17,3 

212.46,6 

216.32,9 

220.19,2 

5500 

5600 

5700 

85.58,9 

87.14,5 

88.70,1 

106.98.6 
108.93,2 

110.87.7 

128.38,4 

130.71,8 

133.05,2 

149.78,1 

152.50,4 

155.22,7 

171.17,8 

174.29,0 

177.40,3 

192.57,5 

196.07.7 

199.57.8 

213.97.3 

217.86.3 

221.75.3 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

89.62.2 
91.16,7 

92.71.2 

112.02,7 

113.95,9 

115.89,0 

134.43,3 

136.75,1 

139.06,8 

156.83,8 

159.54,2 

162.24,7 

179.24.4 

182.33.4 

185.42.5 

201.64,9 

205.12,6 

208.60,3 

224.05,5 

227.91,8 

231.78,1 

5800 

5900 

6000 

90.25,8 

91.81,4 

93.37,0 

112.82,2 

114.76.7 

116.71,2 

135.38,6 

137.72,1 

140.05,5 

157.95,1 

160.67,4 

163.39,7 

180.51,5 

183.62,7 

186.74,0 

203.07,9 

206.58.1 

210.08.2 

225.04.4 

229.53.4 

233.42.5 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

94.25.8 
95.80,3 

97.34.8 

117.82.2 

119.75.3 
121. 68, ,5 

111.38,6 

143.70,4 

146.02,2 

164.95,1 

167.65,5 

170.35,9 

188.51.5 

191.60.5 

194.69.6 

212.07,9 

215.55,6 

219.03,3 

235.64,4 

239.50,7 

243.37,0 

6100 

6200 

6300 

94.92,6 

96.48,2 

98.03,8 

118.65.8 
120.60,3 

122.54.8 

142.38,9 

144.72,3 

147.05,8 

166.12,1 

168.84,4 

*171.56,7 

189.85,2 

192.96,4 

196.07,7 

213.58.4 

217.08.5 

220.58.6 

237.31.5 

241.20.5 

245.09.6 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

98.89,3 

100.43,8 

101.98,4 

123.61,6 

125.54.8 

127.47.9 

148.34,0 

150.65,8 

152.97,5 

173.06,3 

175.76,7 

178.47,1 

197.78.6 

200.87.7 

203.96.7 

222.51,0 

225.98,6 

229.46,3 

247.23,3 

251.09,6 

254.95,9 

6400 

6500 

6600 

99.59,4 

101.15,1 

102.70,7 

124.49.3 
126.43,8 

128.38.4 

149.39,2 

151.72,6 

154.06,0 

174.29,0 

177.01,4 

179.73,7 

199.18,9 

202.30,1 

205.41,4 

224.08.8 

227.58.9 
231.09,0 

248.98.6 

252.87.7 

256.76.7 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

103.52,9 

105.07,4 

1Q6.61.9 

129.41.1 

131.34.2 
133.27,4 

155.29,3 

157.61,1 

159.92,!) 

181.17,5 

183.87,9 

136.58,4 

207.05.8 

210.14.8 

213.23.8 

232.94,0 

236.41,6 

239.89,3 

258.82,2 

262.68,5 

266.54,8 

6700 

6800 

6900 

104.26,3 

105.81,9 

107.37,5 

130.32.9 
132.27,4 

134.21.9 

156.39,5 

158.72,9 

161.06,3 

182.46,0 

185.18,4 

187.90,7 

208.52,6 

211.63,8 

214.75,1 

234.59.2 

238.09.3 
241.59,5 

260.65.8 

264.54.8 

268.43.8 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

108.16.4 
109.71,0 

111.25.5 

135.20,5 

137.13.7 

139.06.8 

162.24,7 

164.56,4 

166.88,2 

189.28,8 

191.99,2 

194.69,6 

216.32.9 

219.41.9 
222.51,0 

243.37,0 

246.84,7 

250.32,3 

270.41,1 

274.27,4 

278.13.7 

7000 

7100 

7200 

108.93,2 

110.48,8 

112.04,4 

136.16.4 
138.11,0 

140.05.5 

163.39,7 

165.73.2 

168.06,6 

190.63,0 

193.35,3 

196.07,7 

217.86,3 

220.97,5 

224.08,8 

245.09.6 

248.59.7 
252.09,9 

272.32.9 

276.21.9 
280.11,0 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

112.80,0 

114.34,5 

115.89,0 

141.00,0 

142.93.2 

144.86.3 

169.20,0 

171.51,8 

173.83,6 

197.40,0 

200.10,4 

202.80,8 

225.60.0 

228.69.0 

231.78.1 

253.80,0 

257.27,7 

260.75,3 

282.00,0 

285.86,3 

289.72,6 

7306 

7400 

7500 

113.60,0 

115.15,6 

116.71,2 

142.00,0 

143.94,5 

145.89,0 

170.40,0 

172.73,4 

175.06,8 

198.80,0 

201.52,3 

204.24,7 

227.20,0 

230.31,2 

233.42,5 

255.60.0 

259.10.1 
262.60,3 

284.00,0 

287.89.0 

291.78.1 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

117.43.6 
118.98,1 

120.52.6 

146.79.5 

148.72.6 
150.65,8 

176.15,3 

178.47,1 

180.78,9 

205.51,2 

208.21,6 

210.92,1 

234.87.1 

237.96.2 

241.05.2 

264.23,0 

267.70,7 

271.18,4 

293.58,9 

297.45,2 

301.31,5 

7600 

7700 

7800 

118.26,8 

119.82,5 

121.38,1 

147.83.6 
149.78,1 

151.72.6 

177.40,3 

179.73,7 

182.07,1 

206.97,0 

209.69,3 

212.41,7 

236.53,7 

239.64,9 

242.76,2 

266.10.4 

269.60.5 
273.10,7 

295.67.1 

299.56.2 

303.45.2 

7600 
7 700 
7800 

122.07,1 
8000,  123.61,6 
3100  125.16,2 

152.58,9 

154.52.1 

156.45.2 

183.10,7 

185.42,5 

187.74,2 

213.62,5 

216.32,9 

219.03,3 

244.14.2 

247.23.3 

250.32.3 

274.66,0 

278.13,7 

281.61,4 

305.17,8 

309.04,1 

312.90,4 

7900 

8000 

8100 

122.93.7 

124.49.8 

126.04.9 

153.67.1 
155.61,6 

157.56.2 

184.40,5 

186.74,0 

189.07,4 

215.14,0 

217.86,3 

220.58,6 

245.87,4 

248.98,6 

252.09,9 

276.60,8 

280.11,0 

283.61,1 

307.34.2 

311.23.3 

315.12.3 

7900 

8000 

8100 

8300 

8400 

126.70.7 
128.25,2 

129.79.7 

158.38.4 

160.31.5 
162.24,7 

190.06,0 

192.37,8 

194.69,6 

221.73,7 

224.44,1 

227.14,5 

253.41.4 

256.50.4 

259.59.5 

285.09,0 

288.56,7 

292.04,4 

316.76,7 

320.63,0 

324.49,3 

8200 

8300 

8400 

127.60,5 

129.16,2 

130.71,8 

159.50.7 
161.45,2 

163.39.7 

191.40,8 

193.74,2 

196.07,7 

223.31,0 

226.03,3 

228.75,6 

255.21,1 

258.32,3 

261.43,6 

287.11,2 

290.61.4 

294.11.5 

319.01.4 

322.90.4 

326.79.5 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

131.34.2 
132.88,8 

134.43.3 

164.17,8 

166.11,0 

168.04,1 

197.01,4 

199.33,2 

201.64,9 

229.84,9 

232.55,3 

235.25,8 

262.68.5 

265.77.5 

268.86.6 

295.52,1 

298.99,7 

302.47,4 

328.35,6 

332.21,9 

336.08,2 

8500 

8600 

8700 

132.27,4 

133.83,0 

135.38,6 

165.34.2 
167.28,8 

169.23.3 

198.41,1 

200.74,5 

203.07,9 

231.47,9 

234.20,3 

236.92,6 

264.54,8 

267.66,0 

270.77,3 

297.61,6 

301.11.8 

304.61.9 

330.68.5 

334.57.5 

338.46.6 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

135.97.8 
137.52,3 

139.06.8 

10y.97,3 

171.90,4 

173.83,6 

203.96,7 

206.28,5 

208.60,3 

237.96,2 

240.66,6 

243.37,0 

271.95.6 

275.04.7 

278.13.7 

305.95,1 

309.42,7 

312.90,4 

339.94,5 

343.80,8 

347.67,1 

8800 

8900 

9000 

136.94,2 

138.49,9 

140.05,5 

171.17.8 
173.12,3 

175.06.8 

205.41,4 

207.74,8 

210.08,2 

239.64,9 

242.37,3 

245.09,6 

273.88,5 

276.99,7 

280.11,0 

308.12.1 

311.62.2 

315.12.3 

342.35.6 

346.24.7 

350.13.7 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

140.61.4 
142.15,9 

143.70.4 

175.76,7 

177.69,9 

179.63,0 

210.92,1 

213.23,8 

215.55,6 

246.07,4 

248.77,8 

251.48,2 

281.22.7 

284.31.8 

287.40.8 

316.38,1 

319.85,8 

323.33,4 

351.53,4 

355.39,7 

359.26,0 

9100 

9200 

9300 

141.61,1 

143.16,7 

144.72,3 

177.01.4 
178.95,9 

180.90.4 

212.41,6 

214.75,1 

217.08,5 

247.81,9 

250.54,2 

253.26,6 

283.22,2 

286.33,4 

289.44,7 

318.62.5 

322.12.6 

325.62.7 

354.02.7 

357.91.8 

361.80.8 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

145.24,9 

146.79,5 

148.34,0 

181.56.2 

183.49.3 
185.42,5 

217.87,4 

220.19,2 

222.51,0 

254.18,6 

256.89,0 

259.59,5 

290.49.9 

293.58.9 

296.67.9 

326.81,1 

330.28,8 

333.76,4 

363.12,3 

366.98,6 

370.84,9 

9400 

9500 

9600 

146.27,9 

147.83,6 

149.39,2 

182.84,9 

184.79,5 

186.74,0 

219.41,9 

221.75,3 

224.08,8 

255.98,9 

258.71,2 

261.43,6 

292.55,9 

295.67,1 

298.78,4 

329.12,9 

332.63,0 

336.13,2 

365.69.9 

369.58.9 

373.47.9 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

149.88,1 

151.43,0 

152.97,5 

187.35,6 

189.28.8 

191.21.9 

224.82,7 

227.14,5 

229.46,3 

262.29,9 
265.00,3 
' 267.70,7 

299.77.0 

302.86.0 

305.95.1 

337.24,1 

340.71,8 

344.19,5 

374.71,2 

378.57,5 

382.43,8 

9700 

9800 

9900 

150.94,8 

152.50,4 

154.06,0 

188.68.5 
190.63,0 

192.57.5 

226.42,2 

228.75,6 

231.09,0 

264.15,9 

266.88,2 

269.60,5 

301.89,6 

305.00,8 

308.12,1 

339.63.3 

343.13.4 
346.63,6 

377.37.0 

381.26.0 

385.15.1 

lOOOO j 154.02, J|  193.15,1 

231.78,1 1 270.41,1 

509.04,1 

347.67,1 

386.30,1 

lOOOO 

155.61,1 

194.52,1  j 233.42,5 

272.32,9)  311.23,3)  350. 13,7 1 389.04, 1 

lOOOO 

May  21st— 141  DAYS— 4 months  21  days.  May  22nd— 142  DAYS -4  months  22  days. 
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143  DAYS. 


Rate. 

4: 

Jj> 

6 | 7 

|_  8 

1 9 

[10 

100 

200 

300 

1.56,7 

3.13.1 

4.70.1 

1.95,9 

3.91,8 

5.87,7 

2.35.1 

4.70.1 

7.05.2 

2.74,2 

5.48,5 

8.22,7 

3.13,4 

6.26,8 

9.40,3 

3.52,6 

7.05,2 

10.57,8 

3.91,8 

7.83,6 

11.75,3 

400 

500 

600 

6.26,8 

7.83,6 

9.40,3 

7.83,6 

9.79,5 

11.75,3 

9.40,3 

11.75.3 

14.10.4 

10.97,0 

13.71,2 

16.45,5 

12.53,7 

15.67,1 

18.80,5 

14.10,4 

17.63,0 

21.15,6 

15.67,1 
19.58,9 
23.50,7  | 

700 

800 

900 

10.97,  ( 
12.53,7 
14.10,4 

13.71,2 
15.67,1 
17.63,  ( 

16.45.5 

18.80.5 

21.15.6 

19.19,7 

21.94,0 

24.68,2 

21.94,0 

25.07,4 

28.20,8 

24.68,2 

28.20,8 

31.73,4 

27.42,5 
31.34,2  I 
35.26,0 

lOOO 

IlOO 

1200 

1300 

1400 

1500 

15.67,1 

17.23,8 

18.80,5 

19.58,9 

21.54,8 

23.50,7 

23.50.7 

25.85.8 
■28.20,8 

27  42,5 
30.16,7 
32.91,0 

31.34,2 

34.47,7 

37.61,1 

35.26,0 

38.78,6 

42.31,2 

39.17,8 

43.09,6 

47.01,4 

20.37,3 

21.94,0 

23.50,7 

25.46,6 

27.42,5 

29.38,4 

30.55,9 

32.91.0 

35.26.0 

35.65,2 

38.39,5 

41.13,7 

40.74,5 

43.87,9 

47.01,4 

45.83,8 

49.36,4 

52.89,0 

50.93,2 

54.84,9 

58.76,7 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

25.07,4 

26.64,1 

28.20,8 

31.34,2 

33.30,1 

35.26,0 

37.61.1 

39.96.2 

42.31.2 

43.87,9 

46.62,2 

49.36,4 

50.14,8 

53.28,2 

56.41,6 

56.41,6 

59.94,2 

63.46,8 

62.68,5  ; 

66.60,3 

70.52,1 

29.77,5 

31.34,2 

32.91,0 

37.21,9 

39.17,8 

41.13,7 

44.66.3 

47.01.4 

49.36.4 

52.10,7 

54.84,9 

57.59,2 

59.55,1 

62.68,5 

65.81,9 

66.99,5 

70.52,1 

74.04,7 

74.43,8  j 
78.35,6 
82.27,4  ; 

2200 

2300 

2400 

34.47,7 

36.04,4 

37.61,1 

43.09,6 

45.05,5 

47.01,4 

51.71.5 
54.06/ 

56.41.6 

60.33,4 

63.07,7 

65.81,9 

68.95,3 

72.08,8 

75.22,2 

77.57,3 

81.09,9 

84.62,5 

86.19,2  l 

90.11,0 

94.02,7 

2500 

2600 

2700 

39.17,8 

40.74,5 

42.31,2 

48.97,3 

50.93,2 

52.89,0 

58.76.7 

61.11.8 
63.46,8 

68.56,2 

71.30,4 

74.04,7 

78.35,6 

81.49,0 

84.62,5 

88.15,1 

91.67,7 

95.20,3 

97.94,5  | 
101.86,3 
105.78,1 

2800 

2900 

3000 

43.87,9 

45.44,7 

47.01,4 

54.84,9 

56.80,8 

58.76,7 

65.81,9 

68.17,0 

70.52,1 

76.78,9 

79.53,2 

82.27,4 

87.75,9 

90.89,3 

94.02,7 

98.72,9 

102.25,5 

105.78,1 

109.69,9 

113.61,6 

117.53,4 

3100 

3200 

3300 

48.58,1 

50.14,8 

51.71,5 

60.72,6 

62.68,5 

64.64,4 

72.87.1 

75.22.2 

77.57.3 

85.01,6 

87.75,9 

90.50,1 

97.16,2 
100.29, 6 
103.43,0 

109.30,7 

112.83,3 

116.35,9 

121.45,2 

125.37,0 

129.28,8 

[ 3400 
3500 
3600 

53.28,2 

54.84,9 

56.41,6 

66.60,3 

68.56,2 

70.52,1 

79.92.3 

82.27.4 

84.62.5 

93.24,4 

95.98,6 

98.72,9 

106.56,4 

109.69,9 

112.83,3 

119.88,5 

123.41,1 

126.93,7 

133.20,5 

137.12,3 

141.04,1 

3700 

3800 

3900 

57.98,4 

59.55,1 

61.11,8 

72.47,9 

74.43,8 

76.39,7 

86.97.5 

89.32.6 

91.67.7 

101.47,1 

104.21,4 

106.95,6 

115.96,7 

119.10,1 

122.23,6 

130.46,3 

133.98,9 

137.51,5 

144.95,9  i 
148.87,7  | 
152.79,5 

4000 

4100 

4200 

62.68,5 

64.25,2 

65.81,9 

78.35,6 

80.31,5 

82.27,4 

94.02.7 

96.37.8 

98.72.9 

109.69,9 

112.44,1 

115.18,4 

125.37,0 

128.50,4 

131.63,8 

141.04,1 

144.56.7 

148.09,3 

156.71,2 
160.63,0 
164.54,8  ! 

4300 

4400 

4500 

67.38,6 

68.95,3 

70.52,1 

84.23,3 

86.19,2 

88.15,1 

101.07,9 

103.43.0 

105.78.1 

117.92,6 

120.66,8 

123.41,1 

134.77,3 

137.90,7 

141.04,1 

151.61,9 

155.14,5 

158.67,1 

168.46,6 

172.38,4 

176.30,1 

4000 
4700 
1 4800 

72.08,8 

73.65,5 

75.22,2 

90.11,0 

92.06,8 

94.02,7 

108.13.2 

110.48.2 

112.83.3 

126.15,3 

128.89,6 

131.63,8 

144.17,5 

147.31,0 

150.44,4 

162.19,7 

165.72,3 

169.24,9 

180.21,9 

184.13,7 

188.05,5 

4900 

5000 

5100 

76.78,9 

78.35,6 

79.92,3 

95.98,6 

97.94,5 

99.90,4 

115.18.4 

117.53.4 

119.88.5 

134.38,1 

137.12,3 

139.86,6 

153.57,8 

156.71,2 

159.84,7 

172.77,5 

176.30,1 

179.82,7 

191.97,3 

195.89,0 

199.80,8 

5200 

5300 

5400 

81.49,0 

83.05,8 

84.62,5 

101.86,3 

103.82,2 

105.78,1 

122.23.6 

124.58.6 

126.93.7 

142.60,8 

145.35,1 

148.09,3 

162.98,1 

166.11,5 

169.24,9 

183.35,3 

186.87,9 

190.40,5 

203.72,6  j 

207.64,4 

211.56,2 

5500 

5600 

5700 

86.19,2 

87.75,9 

S9.32,.6' 

107.74,0 

109.69,9 

111.65,8 

129.28.8 

131.63.8 

133.98.9 

150.83,6 

153.57,8 

156.32,1 

172.38,4 

175.51,8 

178.65,2 

193.93,2 

197.45,8 

200.98,4 

215.47,9 

219.39,7 

223.31,5 

5800 

5900 

6000 

90.89,1 

92.46,0 

94.02,7 

113.61,6 

115.57,5 

117.53,4 

136.34.0 

138.69.0 

141.04.1 

159.06,3 

161.80,5 

164.54,8 

181.78,6 

184.92,1 

188.05,5 

204.51,0 

208.03,6 

211.56,2 

227.23,3 

231.15,1 

235.06,8 

6100 

6200 

0300 

95.59,5 

97.16,2 

98.72,9 

119.49,3 

121.45,2 

123.41,1 

143.39.2 

145.74.2 

148.09.3 

167.29,0 

170.03,3 

172.77,5 

191.18,9 

194.32,3 

197.45,8 

215.08,8 

218.61,4 

222.14,0 

238.98,6 

242.90,4 

246.82,2 

0400 
6500 
0600 
0700 
I 0800 
! 6900 

100.29,6 

101.86,3 

103.43,0 

125.37,0 

127.32,9 

129.28,8 

150.44.4 

152.79.5 

155.14.5 

175.51,8 

178.26,0 

181.00,3 

200.59,2 

203.72.6 

206.86,0 

225.66,6 

229.194 

232.71,8 

250.74,0 

254.65,8 

258.57,5 

104.99,7 

106.56,4 

108.13,2 

131.24,7 

133.20,5 

135.16,4 

157.49.6 

159.84.7 

162.19.7 

183.74.5 

156.48.5 
189.23,0 

209.99,5 

213.12,9 

216.26,3 

236.24,4 

239.77,0 

243.29,6 

262.49,3 

266.41,1 

270.32,9 

i 7000 
[ 7100 
| 7200 

109.69,9 

111.26,6 

112.83,3 

137.12,3 

139.08,2 

141.04,1 

164.54.8 

166.89.9 

169.24.9 

191.97,3 

194.71,5 

197.45,8 

219.39,7 

222.53,2 

225.66,6 

246.82,2 
250.34,8 
253. S7, 4 

274.24,7 

278.16,4 

282.08,2 

i 7300 
7400 
7500 

114.40.0 

115.96,7 

117.53,4 

143.00,0 

144.95,9 

146.91,8 

171.60.0 

173.95.1 

176.30.1 

200.20,0 

202.94,2 

205.68,5 

228.80,0 

231.93,4 

235.06,8 

257.40,0 

260.92,6 

264.45,2 

286.00,0 
289.91,8 
293.83,6  | 

j 7000 
! 7 700 
; 7800 

119.10,1 

120.66,8 

122.23,6 

148.87,7 

150.83,6 

152.79,5 

178.65.2 
181.00,3 

183.35.3 

208.42,7 

211.17,0 

213.91,2 

238.20,3 

241.33,7 

244.47,1 

267.97,8 

271.50,4 

275.03,0 

297.75,3 

301.67,1 

305.58,9 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

123.80,3 

125.37,0 

126.93,7 

154.75,3 

156.71,2 

158.67,1 

185.70.4 

188.05.5 

190.40.5 

216.65,5 

219.39,7 

222.14,0 

247.60,5 

250.74,0 

253.87,4 

278.55,6 

282.08,2 

285.60,8 

309.50,7  1 

313.42,5 

317.34,2 

128.50,4 

130.07,1 

131.63,8 

160.63,0 

162.58,9 

164.54,8 

192.75.6 

195.10.7 

197.45.8 

224.88,2 

227.62,5 

230.36,7 

257.00,8 

260.14,2 

263.27,7 

289.13,4 

292.66,0 

296.18,6 

321.26,0 

325.17,8 

329.09,6 

8500 

8600 

8700 

133.20,5 

134.77,3 

136.34,0 

166.50,7 

168.46,6 

170.42,5 

199.80.8 

202.15.9 
204.51,0 

233.11,0 

235.85,2 

238.59,5 

266.41,1 

269.54,5 

272.67,9 

299.71,2 

303.23,8 

306.76,4 

333.01,4 

336.93,2 

340.84,9 

8800 

8900 

9000 

137.90,7 

139.47,4 

141.04,1 

172  38,4 
174.34,2 
176.30,1 

206.86,0 

209.21.1 

211.56.2 

241.33,7 

244.07,9 

246.82,2 

275.81,4 

278.94,8 

282.08,2 

310.29,0 

313.81,6 

317.34,2 

344.76,7 
348.68,5 
352.60,3  ' 

9100 

9200 

9300 

142.60,8 
144.17,5 
145  74,2 

178.26,0 

180.21,9 

182.17,8 

213.91.2 

216.26.3 

218.61.4 

249.56,4 

252.30,7 

255.04,9 

285.21,6 

288.35,1 

291.48,5 

320.86,8 

324.39,5 

327.92,1 

356.52,1 

360.43,8 

364.35,6 

9400 

9500 

9600 

147.31,0 

148.87,7 

150.44,4 

184.13,7 

186.09,6 

188.05,5 

220  96,4 

223.31.5 

225.66.6 

257.79,2 

260.53,4 

263.27,7 

294.61,9 

297.75,3 

300.88,8 

331.44,7 

334.97,3 

338.49,9 

368.27,4 

372.19,2 

376,11,0 

9700 

9800 

9900 

152.01,1 

153.57,8 

155.14,5 

190  01,4 
191.97,3 
193.93,2 

228.01,6 
230  36,7 
232.71,8 

266.01,9 

268.76,2 

271.50,4 

304.02,2 

307.15,6 

310.29,0 

342.02,5 

345.55,1 

349.07,7 

380.02,7 

383.94,5 

387.86,3 

1 0OOO 

156.71,2 

195.89,0 

",35.06,8 

274.24,7 

313.42,5 

352.60,3 

391.78,1 

E 

< 


144  DAYS. 


May  23rd— 143  DAYS— 4 months  23  days. 


Rate- 

4 

1 5 

1 6 

1 7 

1 8 ! 9 1 10 

IOO 

200 

300 

1.57,8 

3.15,6 

4.73,4 

1.97,3 

3.94,5 

5.91,8 

2.36,7 

4.73,4 

7.10,1 

2.76.2 

5.52.3 
8.28,5 

3.15,6 

6.31,2 

9.46,8 

3.55.1 

7.10.1 
10.65,2 

3.94,5 

7.89,0 

11.83,6 

400 

500 

600 

6.31,2 

7.89,0 

9.46,8 

7.89,0 

9.86,3 

11.83,6 

9.46,8 

11.83,6 

14.20,3 

11.04.7 

13.80.8 
16.57,0 

12.62,5 

15.78,1 

18.93,7 

14.20.3 

17.75.3 

21.30.4 

15.78.1 
19.72,6 

23.67.1 

700 

800 

OOO 

11.04,7 

12.62,5 

14.20,3 

13.80,8 

15.78,1 

17.75,3 

16.57.0 

K; 

19.33.2 

22.09.3 
24.85,5 

22.09,3 

25.24,9 

28.40,5 

24.85.5 

28.40.5 

31.95.6 

27.61.6 
31.56,2 

35.50.7 

lOOO 

IlOO 

1200 

15.78,1 

17.35,9 

18.93,7 

19.72,6 

21.69,9 

23.67,1 

23.67,1 

26.03,8 

28.40,5 

27.61,6 
30.37,8 
33.1 4,  o 

31.56,2 

34.71,8 

37.87,4 

35.50.7 

39.05.8 

42.60.8 

39.45.2 
43.39,7 

47.34.2 

1 1300 

1400 
1500 

20.51,5 

22.09,3 

23.67,1 

25.64,4 

27.61,6 

29.58,9 

30.77,3 

33.14,0 

35.50,7 

35.90,1 

38.66,3 

41.42,5 

41.03,0 

44.18,6 

47.34,2 

46.15,9 

49.71.0 

53.26.0 

51.28.8 
55.23,3 

59.17.8 

1600 

1700 

1800 

lOOO 

2000 

2100 

25.24,9 

26.82,7 

28.40,5 

31.56,2 

33.53,4 

35.50,7 

37.87,4 

40.24,1 

42.60,8 

44.18,6 

46.94,8 

49.71,0 

50.49,9 

53.65,5 

56.81,1 

56.81.1 

60.36.2 

63.91.2 

63.12.3 
67.06,8 

71.01.4 

29.98,4 

31.56,2 

33.14,0 

37.47,9 

39.45,2 

41.42,5 

44.97,5 

47.34,2 

49.71,0 

52.47,1 

55.23,3 

57.99,5 

59.96,7 

63.12,3 

66.27,9 

67.46.3 

71.01.4 

74.56.4 

74.95.9 
78.90,4 

82.84.9 

2200 

2300 

2400 

34.71,8 

36.29,6 

37.87,4 

43.39,7 

45.37,0 

47.34,2 

52.07,7 

54.44,4 

56.81,1 

60.75,6 

63.51.8 

66.27.9 

69.43,6 

72.59,2 

75,74,8 

78.11.5 

81 .66.6 
85.21,6 

86.79.5 
90.74,0 

94.68.5 

2500 

2600 

2700 

39.45,2 

41.03,0 

42.60,8 

49.31,5 

51.28,8 

53.26,0 

59.17,8 

61.54,5 

63.91,2 

69.04,1 

71.80.3 

74.56.4 

78.90,4 

82.06,0 

85.21,6 

88.76.7 

92.31.8 

95.86.8 

98.63,0 

102.57,5 

106.52,1 

2800 

2000 

3000 

44.18,6 

45.76,4 

47.34,2 

55.23,3 

57.20,5 

59.17,8 

66.27,9 

68.64,7 

71.01,4 

77.32,6 

80.08,8 

82.84,9 

88.37,3 

91.52,9 

94.68,5 

99.41,9 

102.97.0 

106.52.1 

1 10.46.6 
114.41,1 

118.35.6 

3100 

3200 

3300 

48.92,1 

50.49,9 

52.07,7 

61.15,1 

63.12,3 

65.09,6 

73.38,1 

75.74,8 

78.11,5 

85.61,1 

88.37.3 

91.13.4 

97.84,1 

100.99,7 

104.15,3 

110.07.1 

113.62.2 

117.17.3 

122.30.1 
126.24,7 

130.19.2 

3400 

3500 

3600 

53.65,5 

55.23,3 

56.81,1 

67.06,8 

69.04,1 

71.01,4 

80.48,2 

82.84,9 

85.21,6 

93.89,6 

96.65.8 

99.41.9 

107.31,o 

110.46,6 

113.62,2 

120.72.3 

124.27.4 

127.82.5 

134.13.7 
138.08,2 

142.02.7 

1 3700 
3800 
3000 

58.38,9 

59.96,7 

61.54,5 

72.98,6 

74.95,9 

76.93,2 

87.58,4 

.89.95,1 

92.31,8 

102.18,1 

104.94,2 

107.70,4 

1 1 6.7  7,8 
119.93,4 
123.09,0 

131.37.5 

134.92.6 

138.47.7 

145.97.3 
149.91,8 

153.86.3 

4000 

4100 

4200 

63.12,3 

64.70,1 

66.27,9 

78.90,4 

80.87,7 

82.84,9 

94.68,5 

97.05,2 

99.41,9 

110.46.6 

113.22.7 
115.98,9 

126.24,7 

129.40,3 

132.55,9 

142.02.7 

145.57.8 

149.12.9 

157.80.8 
161.75,3 

165.69.9 

4300 

4400 

4500 

67.85,8 

69.43,6 

71.01,4 

84.82,2 

86.79,5 

88.76,7 

101.78,6 

104.15,3 

106.52,1 

118.75.1 

121.51.2 
124.27,4 

135.71,5 

138.87,1 

142.02,7 

152.67,9 
156.23,0 
' 159.78,1 

169.64.4 
173.58,9 

177.53.4 

! 4600 
4700 
4800 

72.59,2 

74.17,0 

75.74,8 

90.74,0 

92.71,2 

94.68,5 

108.88,8 

111.25,5 

113.62,2 

127.03.6 

129.79.7 
132.55,9 

145.18,4 

148.34,0 

151.49,6 

163.33.2 

166.88.2 
170.43,3 

181.47, 9 
185.42,5 
189.37, C 

4000 

5000 

5100 

77.32,6 

78.90,4 

80.48,2 

96.65,8 

98.63,0 

100.60,3 

115.98,9 

118.35,6 

120.72,3 

135.32.1 

138.08.2 
140.84,4 

154.65,2 

157.80,8 

160.96,4 

173.98.4 

177.53.4 

181.08.5 

193.31.5 
197.26,0 

201 .20.5 

5200 

5300 

5400 

82.06,0 

83.63,8 

85.21,6 

102.57,5 

104.54,8 

106.52,1 

123.09,0 

125.45,8 

127.82,5 

143.60,5 

146.36,7 

149.12,9 

164.12,1 

'167.27,7 

170.43,3 

184.63.6 

188.18.6 
191.73,7 

205.15.1 
209.09,6 

213.04.1 

5500 

5600 

5700 

86.79,5 

88.37,3 

89.95,1 

108.49,3 

110.46,6 

112.43,8 

130.19,2 

132.55,9 

134.92,6 

151.89,0 

154.65,2 

157.41,4 

173.58,9 

176.74,5 

179.90,1 

195.28.8 

198.83.8 

202.38.9 

216.98.6 
220.93,2  i 

224.87.7 

5800 

5000 

6000 

91.52,9 

93.10,7 

94.68,5 

114.41,1 

116.38,4 

118.35,6 

137.29,3 

139.66,0 

142.02,7 

160.17,5 

162.93,7 

165.69,9 

183.05,8 

186.21,4 

189.37,0 

205.94.0 

209.49.0 

213.04.1 

228.82,2 

232.76,7 

236.71,2 

6100 

6200 

6300 

96.26,3 

97.84,1 

99,41,9 

120.32,9 

122.30,1 

124.27,4 

144.39,5 

146.76,2 

149.12,9 

168.46,0 

171.22,2 

173.98,4 

192.52,6 

195.68,2 

198.83,8 

216.59.2 

220.14.2 

223.69.3 

240.65.8 
244.60,3  , 

248.54.8 

6400 

6500 

6600 

100.99,7 

102.57,5 

104.15,3 

126.24,7 

128.21,9 

130.19,2 

151.49,6 

153.86,3 

156.23,0 

176.74,5 

179.50.7 

182.26.8 

201.99,5 

205.15,1 

208.30,7 

227.24.4 

230.79.5 

234.34.5 

252.49.3 
256. 43, -8 

260.38.4 

6700 

6800 

6900 

105.73,2 

107.31,0 

108.88,8 

132.16,4 

134.13,7 

136.11,0 

158.59,7 

160.96,4 

163.33,1 

185.03,0 

187.79.2 

190.55.3 

211.46,3 

214.61,9 

217.77,5 

237.89.6 

241.44.7 

244.99.7 

264.32.9 
268.27,4 

272.21.9 

7000 

7100 

7200 

110.46,6 

112.04,4 

113.62,2 

138.08,2 

140.05,5 

142.02,7 

165.69,9 

168.06,6 

170.43,3 

193.31,5 

196.07.7 

198.83.8 

220.93,1 

224.08,8 

227.24,4 

248.54.8 

252.09.9 

255.64.9 

276.16,4 

280.11,0 

28,4.05,5 

7300 

7400 

7500 

115.20,0 

116.77,8 

118.35,6 

144.00,0 

145.97,3 

147.94,5 

172.80,0 

175.16,7 

177.53,4 

201.60,0 

204.36.2 

207.12.3 

230.40,0 

233.55,6 

236.71,2 

259.20.0 

262.75.1 

266.30.1 

288.00,0 
291.94,5  ! 
295.89,0  j 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

119.93,4 

121.51,2 

123.09,0 

149.91,8 

151.89,0 

153.86,3 

179.90,1 

182.26,8 

184.63,6 

209.88,5 

212.64,7 

215.40,9 

239.86,8 

243.02,5 

246.18,1 

269.85.2 

273.40.3 

276.95.3 

299.83.0 

303.78.1  i 
307.72,6  1 

124.66,8 

126.24,7 

127.82,5 

155.83,6 

157.80,8 

159.78,1 

187.00,3 

189.37,0 

191.73,7 

218.17,0 

220.93.2 

223.69.3 

249.33,7 

252.49,3 

255.64,9 

280.50.4 

284.05.5 

287.60.5 

311.67.1 
315.61,6 

319.56.2 

8200 

8300 

8400 

129.40,3 

130.98,1 

132.55,9 

161.75,3 

163.72,6 

165.69,9 

194.10,4 

196.47,1 

198.83,8 

226.45.5 

229.21.6 
231.97,8 

258.80,5 

261.96,2 

265.11,8 

291.15.6 

294.70.7 

298.25.8 

323.50.7 
327.45,2 

331.39.7 

8500 

8600 

8700 

134.13,7 

135.71,5 

137.29,3 

167.67,1 

169.64,4 

171.61,6 

201.20.5 

203.57.6 
205.94,0 

234.74.0 

237.50.1 
240.26,3 

268.-27,4 

271.43,0 

274.58,6 

301.80.8 

305.35.9 
308.91,0 

335.34.2  1 
339.28,8 

343.23.3 

8800 

8900 

9000 

138.87,1 

140.44,9 

142.02,7 

173.58,9 

175.56,2 

177.53,4 

208.30,7 

210.67,4 

213.04,1 

243.02.5 

245.78.6 
248.54,8 

277.74,2 

280.89,9 

284.05,5 

312.46.0 

316.01.1 

319.56.2 

347.17.8  j 
351.12,3 

355.06.8  1 

9100 

9200 

9300 

143.60,5 

145.18,4 

146.76,2 

179.50,7 

181.47,9 

183.45,2 

215.40,8 

217.77,5 

220.14,2 

251.31.0 

254.07.1 
256.83,3 

287.21,1 

290.36,7 

293.52,3 

323.11.2 

326.66.3 

330.21.4 

359.01.4 
362.95,9 

366.90.4 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

148.34,0 

149.91,8 

151.49,6 

185.42,5 

187.39,7 

1S9.37.0 

222.51,0 
224. S7, 7 
227.24,4 

259.59.5 

262.35.6 
265.11,8 

296.67,9 

299.83,6 

302.99,2 

333.76.4 

337.31.5 

340.86.6 

370.84,9 

374.79,5 

378.74,0 

153.07,4 

154.65,2 

156.23,0 

191.34,2 

193.31,5 

195.28,8 

229.61,1 

231.97,8 

234.34,5 

267.87,9 

270.64,1 

273.40,3 

306.14,8 

309.30,4 

312.46,0 

344.41.6 

347.96.7 

351.51.8 

382.68.5 
386.63,0 

390.57.5 

lOOOO 

157.80,8 

197.26,0)  236.71,2 1 276.16,4 

315.61,6 

355.06,8 

394.52,1 

Rate. 

lOO 
200 
300 
400 
500 
OOO 
7TR> 
800 
900 
” 100(5 
1 1 00 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1600 
1900 
2000 
2 1 OO 
2200 
2300  , 
2400 
2500 
2000 
2700 
2800 
2900 
3000 
3100 
3200 
3300 
3400 
3500 
3000 
3700 
3800 
3900 
4000 
4100 
4200 
4300 
4400 
4500 
4000 
4700 
4800 
4900 
5000 
5100 
5200 
5300 
5400 
5500 
5000 
5700 
5800 
5900 
6000 
OlOO 
6200 
0300 
0400 
6500 
6600 
6700 
6800 
6900 
7000 
7100 
7200 
7300 
7400 
7500 
7600 
7700 
7800 
7900 
8000 
8100 
8200 
8300 
8400 
8500 
8600 
8700  j 
8800  1 
8900 
9000 
9100 
9200 
9300 


9400 
9500 
9600 
9700 
9800 
9900 
lOOOO  { 


May  24th— 144  DAYS— 4 months  24  days. 


E 

< 


145  DAYS. 


Rate. 



4 

5 | 6 

1 ? 

8 

9 1 10 

lOO 

200 

300 

1.58,9 

3.17,8 

4.76,7 

1.98,6 

3.97,3 

5.95,9 

2.38,4 

4.76,7 

7.15,1 

2.78.1 

5.56.2 

8.34.2 

3.17,8 

6.35,6 

9.53,4 

3.57.0 

7.15.1 
10.72,6 

3.97,3 

7.94,5 

11.91,8 

400 

500 

600 

6.35,6 

7.94,5 

9.53,4 

7.94,5 

9.93,2 

11.91,8 

9.53,4 

11.91,8 

14.30,1 

11.12.3 

13.90.4 

16.68.5 

12.71,2 

15.89,0 

19.06,8 

14.30.1 
17.87,7 

21.45.2 

15.89,0 

19.86,3 

23.83,6 

700 

800 

900 

11.12,3 

12.71,2 

14.30,1 

13.90,4 

15.89,0 

17.87,7 

16.68,5 

19.06,8 

21.45,2 

19.46.6 

22.24.7 

25.02.7 

22.24,7 

25.42,5 

28.60,3 

25.02.7 
28.60,3 

32.17.8 

27.80,8 

31.78,1 

35.75,3 

lOOO 

1100 

1200 

15.89,0 

17.47,9 

19.06,8 

19.86,3 

21.84,9 

23.83,6 

23.83,6 

26.21,9 

28.60,3 

27.80.8 

30.58.9 
33.37,0 

31.78,1 

34.95,9 

38.13,7 

35.75.3 
39.32,9 

42.90.4 

39.72,6 

43.69,9 

47.67,1 

1300 

1400 

1500 

20.65,8 

22.24,7 

23.83,6 

25.82,2 

27,80,8 

29.79,5 

30.98,6 

33.37,0 

35.75,3 

36.15.1 

38.93.2 

41.71.2 

41.31,5 

44.49,3 

47.67,1 

46.47,9 

50.05,5 

53.63,0 

51.64,4 

55.61,6 

59.58,9 

1600 

1700 

1SOO 

1900 

2000 

2100 

25.42,5 

27.01,4 

23.60,3 

• 31.78,1 
33.76,7 
35.75,3 

38.13,7 

40.52,1 

42.90,4 

44.49.3 

47.27.4 

50.05.5 

50.84,9 

54.02,7 

57.20,5 

57.20.5 
60.78,1 

64.35.6 

63.56,2 

67.53,4 

71.50,7 

30.19,2 

31.78,1 

33.37,0 

' 37.74,0 
39.72,6 
41.71,2 

45.28,8 

47.67,1 

50.05,5 

52.83.6 

55.61.6 

58.39.7 

60.38,4 

63.56,2 

66.74,0 

67.93.2 
71.50,7 

75.08.2 

75.47,9 

79.45,2 

83.42,5 

2200 

2300 

2400 

34.95,9 

36.54,8 

38.13,7 

43.69,9 

45.68,5 

47.67fl 

52.43,8 

54.82,2 

57.20,5 

61.17.8 

63.95.9 
66.74,0 

69.91,8 

73.09,6 

76.27,4 

78.65.8 
82.23,3 

85.80.8 

87.39,7 

91.37,0 

95.34,2 

2500 

2600 

2700 

39.72,6 

41.31,5 

42.90,4 

- 49.65,8 
51.64,4 
53.63,0 

59.58,9 

61.97,3 

64.35,6 

69.52.1 

72.30.1 

75.08.2 

79.45,2 

82.63,0 

85.80,8 

89.38.4 
92.95,9 

96.53.4 

99.31,5 

103.28,8 

107.26,0 

2800 

2900 

3000 

44.49,3 

46.08,2 

47.67,1 

55.61,6 

57.60,3 

59.58,9 

66.74,0 

69.12,3 

71.50,7 

77.86.3 

80.64.4 

83.42.5 

88.98,6 

92.16,4 

95.34,2 

100.11,0 

103.68,5 

107.26,0 

111.23,3 

115.20,5 

119.17,8 

3100 

3200 

3300 

49.26,0 

50.84,9 

52.43,8 

' 61.57,5 
63.56,2 
65.54,8 

73.89,0 

76.27,4 

78.65,8 

86.20.5 

88.98.6 

91.76.7 

98.52,1 

101.69,9 

104.87,7 

110.83.6 
114.41,1 

117.98.6 

123.15,1 

127.12,3 

131.09,6 

3400 

3500 

3600 

54.02,7 

55.61,6 

57.20,5 

67.53,4 

69.52,1 

71.50,7 

81.04,1 

83.42,5 

85.80,8 

94.54.8 

97.32.9 
100.11,0 

108.05,5 

111.23,3 

114.41,1 

121.56.2 
125.13,7 

128.71.2 

135.06,8 

139.04,1 

143.01,4 

3700 

3800 

3900 

58.79,5 

60.38,4 

61.97,3 

- 73.49,3 
75.47,9 
77.46,6 

88.19,2 

90.57,5 

92.95,9 

102.89.0 

105.67.1 

108.45.2 

117.58,9 

120.76,7 

123.94,5 

132.28.8 
135.86,3 

139.43.8 

146.98,6 

150.95,9 

154.93,2 

4000 

4100 

4200 

63.56,2 

65.15,1 

66.74,0 

- 79.45,2 
81  43,8 
83.42,5 

95.34,2 

97.72,6 

100.11,0 

111.23.3 

114.01.4 

116.79.5 

127.12,3 

130.30,1 

133.47,9 

143.01.4 
146.58,9 

150.16.4 

158.90,4 

162.87,7 

166.84,9 

4300 

4400 

4500 

68.32,9 

69.91,8 

71.50,7 

■ 85.41,1 
87.39,7 
89.38,4 

102.49,3 

104.87,7 

107.26,0 

119.57.5 

122.35.6 

125.13.7 

136.65,8 

139.83,6 

143.01,4 

153.74.0 
157.31,5 

160.89.0 

170.82,2 

174.79,5 

178.76,7 

4600 

4700 

4800 

73.09,6 

74.68,5 

76:27,4 

- 91.37,0 
93.35,6 
95.34,2 

109.64,4 

112.02,7 

114.41,1 

127.91.8 

130.69.9 

133.47.9 

146.19,2 

149.37,0 

152.54,8 

164.46.6 
168.04,1 

171.61.6 

182.74,0 

186.71,2 

190.68,5 

4900 

5000 

5100 

77.86,3 

79.45,2 

81.04,1 

97.32,9 

99.31,5 

101.30,1 

116.79,5 

119.17,8 

121.56,2 

136.26.0 

139.04.1 

141.82.2 

155.72,6 

158.90,4 

162.08,2 

175.19.2 
178.76,7 

182.34.2 

194.65,8 

198.63,0 

202.60,3 

5200 

5300 

5400 

82.63,0 

84.21,9 

85.80,8 

103.28,8 

105.27,4 

107.26,0 

123.94,6 

126.32,9 

128.71,2 

144.60.3 

147.38.4 

150.16.4 

165.26,0 

168.‘43,8 

171.61,6 

185.91.8 
189.49,3 

193.06.8 

206.57,5 

210.54,8 

214.52,1 

5500 

5600 

5700 

87.39,7 

88.98,6 

90.57,5 

109.24,7 

111.23,3 

113.21,9 

131.09,6 

133.47,9 

135.86,3 

152.94.5 

155.72.6 

158.50.7 

174.79,5 

177.97,3 

181.15,1 

196.64.4 
200.21,9 

203.79.5 

218.49,3 

222.46,6 

226.43,8 

5800 

5900 

6000 

• 92.16,4 
93.-75,3 
95.34,2 

115.20,5 

117.19,2 

119.17,8 

138.24,7 

140.63,0 

143.01,4 

161.28,8 

164.06.8 

166.84.9 

184.32,9 

187.50,7 

190.68,5 

207.37.0 
210.94,5 

214.52.1 

230.41,1 
234.38,4 
238.35,6  j 

6100 
’ 6200 
6300 

96.93,2 

98.52,1 

100.11,0 

121.16,4 

123.15,1 

125.13,7 

145.39,7 

147.78,1 

150.16,4 

169.63.0 

172.41.1 

175.19.2 

193.86,3 

197.04,1 

200.21,9 

218.09.6 
221.67,1 

225.24.7 

242.32,9  ! 
246.30,1  I 
250.27,4 

6400 

6500 

6600 

101.69,9 

103.28,8 

104.87,7 

.127.12,3 

129.11,0 

131.09,6 

152.54,8 

154.93,2 

157.31,5 

177.97.3 

180.75.3 

183.53.4 

203.39,7 
206.57,5 
, 209.75,3 

228.82,2 

232.39,7 

235.97,3 

254.24,7 
258.21,9 
262.19,2  [ 

, 6700 
6800 
6900 

106.46,6 

108.05,5 

109.64,4 

133.08,2 

135.06,8 

137.05,5 

159.69,9 

162.08,2 

164.46,6 

186.31.5 

189.09.6 

191.87.7 

212.93,2 

216.11,0 

219.28,8 

239.54.8 
243.12,3 

246.69.9 

266.16,4 

270.13,7 

274.11,0 

7000 

7100 

7200 

111.23,3 

112.82,2 

114.41,1 

139.04,1 

141.02,7 

143.01,4 

166.84,9 

169.23,3 

171.61,6 

194.65.8 

197.43.8 

200.21.9 

222.46,6 

225.64,4 

228.82,2 

250.27;4 

253.84,9 

257.42,5 

278.08,2 

282.05,5 

286.02,7 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

116.00,0 

117.58,9 

119.17,8 

145.00,0 

146.98,6 

148.97,3 

174.00,0 

176.38,4 

178.76,7 

203.00,0 

205.78.1 

208.56.2 

232.00,0 

235.17,8 

238.35,6 

261.00,0 

264.57,5 

268.15,1 

290.00,0 
293.97,3  [ 
297.94,5 

120.76,7 

122.35,6 

123.94,5 

150.95,9 

152.94,5 

154.93,2 

181.15,1 

183.53,4 

185.91,8 

211.34.2 

214.12.3 

216.90.4 

241.53,4 

244.71,2 

247.89,0 

271.72.6 
275.30,1 

278.87.7 

301.91,8 

305.89,0 

309.86,3 

125.53,4 

127.12,3 

128.71,2 

156.91,8 

158.90,4 

160.89,0 

188.30,1 

190.68,5 

193.06,8 

219.68.5 

222.46.6 

225.24.7 

251.06,8 

254.24,7 

257.42,5 

282.45.2 
286.02,7 

289.60.3 

313.83,6 

317.80,8 

321.78,1 

130.30,1 

131.89,0 

133.47,9 

162.87,7 

164.86,3 

166.84,9 

195.45,2 

197.83,6 

200.21,9 

228.02.7 

230.80.8 

233.58.9 

260.60,3 

263.78,1 

266.95,9 

293.17.8 
296.75,3 

300.32.9 

325.75,3 
329.72,6 
333.69,9  ! 

135.06.8 

136.65.8 
138.24,7 

168.83,6 

170.82,2 

172.80,8 

202.60,3 

204.98,6 

2o7.37,0 

236.37.0 

239.15.1 

241.93.2 

2/0.13,7 

273.31,5 

276.49,3 

303.90.4 
307.47,9 

311.05.5 

337.67,1 

341.64,4 

345.61,7 

139.83,6 

141.42,5 

143.01,4 

174.79,5 

176.78,1 

178.76,7 

209.75,3 

212.13,7 

214.52,1 

244.71.2 

247.49.3 

250.27.4 

279.67,1 

282.84,9 

2S6.02.7 

314.63.0 
318.20,5 

321.78.1 

349.58,9 

353.56,2 

357.53,4 

9100 

9200 

9300 

144.60,3 

146.19,2 

147.78,1 

180.75,3 

182.74,0 

184.72,6 

216.90,4 

219.28,8 

221.67,1 

253.05.5 

255.83.6 

258.61.6 

289.20,5 

292.38,4 

295.56,2 

325.35.6 
328.93,2 

332.50.7 

361.50,7 

365.47,9 

369,45,2 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

149.37,0 

150.95,9 

152.54,8 

186.71,2 

188.69,9 

190.68,5 

224.05,5 

226.43,8 

228.82,2 

261.39.7 

264.17.8 

266.95.9 

298.74,0 

301.91,8 

305.09,6 

336.08.2 
339.65,8 

343.23.3 

373.42,5 
377.39,7  ! 
381.37,0 

154.13,7 

155.72,6 

157.31,5 

192.67,1 

194.65,8 

196.64,4 

231.20,5 

233.58,9 

235.97,3 

269.74.0 

272.52.1 

275.30.1 

308.27,4 

511.45,2 

314.63,0 

346.80.8 
350.38,4 

353.95.9 

385.34,2 

389.31,5 

393.28,8 

1 0OOO 

158.90,4 

198.63,0]  238.35,6 

278.08,2 

317.80,8 

357.53,4 

397.26,0 

<§ 
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8500 

8600 
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4 


6 


8 9 10 


1.60,0 

3.20.0 

4.80.0 


6.40,0' 

8.00,0 

9.60,0 


ir.20,0 

12.80,0 

14.40,0 


16.00,0 

17.60.0 

19.20.0 


2.00,0 

4.00. 0 

6.00. 0 


8.00,0 

10.00,0 

12.00,0 


14.00. 0 

16.00. 0 

18.00,0 


20.00,0 

22.00,0 

24.00,0 


20.80,0 

22.40,0 

24.00,0 


25.60.0 

27.20.0 

28.80.0 


30.40.0 

32.00,0 

33.60.0 


35.20.0 

36.80.0 

38.40.0 


40.00,0 

41.60.0 

43.20.0 


44.80.0 

46.40.0 

48.00,0 


49.60.0 

51.20.0 

52.80.0 


54.40.0 

56.00,0 

57.60.0 


59.20.0 

60.80.0 

62.40,0 


64.00,0 

65.60.0 

67.20.0 


68.80,0 

70.40,0 

72.00,0 


73.60.0 

75.20.0 

76.80.0 


78.40.0 

80.00,0 

81.60.0 


83.20.0 

84.80.0 

86.40.0 


88.00,0 

89.60.0 

91.20.0 


92.80.0 

94.40.0 

96.00,0 


97.60.0 

99.20.0 

100.80,0 


102.40.0 

104.00,0 

105.60.0 


107.20.0 

108.80.0 

110.40,0 


112.00,0 

113.60.0 

115.20.0 


116.80,0 

118.40,0 

120.00,0 


121. 60, '0 

123.20.0 

124.80.0 


126.40.0 

128.00,0 

129.60.0 


131.20.0 

132.80.0 

134.40.0 


136.00,0 

137.60.0 

139.20.0 


9100 

9200 

9300 


140.80.0 

142.40.0 

144.00,0 


9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 


145.60.0 

147.20.0 

148.80.0 


roooo 


150.40.0 

152.00,0 

153.60.0 


155.20.0 

156.80.0 

158.40.0 


160.00,0 


26.00,0 

28.00,0 

30.00,0 


32.00. 0 

34.00. 0 

36.00. 0 


38.00. 0 

40.00. 0 

42.00. 0 


44.00. 0 

46.00. 0 

48.00. 0 


50.00. 0 

52.00. 0 

54.00. 0 


56.00. 0 

58.00. 0 

60.00. 0 


62.00,0 

64.00. 0 

66.00. 0 


68.00,0 

70.00. 0 

72.00. 0 


74.00. 0 

76.00. 0 

78.00. 0 


80.00,0 

82.00,0 

84.00,0 


86.00,0 

88.00,0 

90.00,0 


92.00. 0 

94.00. 0 

96.00. 0 


98  00,0 

100.00,0 

102.00,0 


104.00. 0 

106.00. 0 

108.00,0 


110.00,0 

112.00,0 

114.00,0 


116.00,0 

118.00,0 

120.00,0 


122.00,0 

124.00. 0 

126.00. 0 


128.00,0 

130.00. 0 

132.00. 0 


134.00. 0 

136.00. 0 

138.00. 0 


140.00. 0 

142.00. 0 

144.00. 0 


146.00. 0 

148.00. 0 

150.00. 0 


152.00. 0 

154.00. 0 

156.00. 0 


158.00. 0 

160.00. 0 

162.00,0 


164.00. 0 

166.00. 0 

168.00,0 


170.00. 0 

172.00. 0 

174.00. 0 


176.00. 0 

178.00. 0 

180.00. 0 


182.00,0 

184.00. 0 

186.00. 0 


188.00,0 

190.00. 0 

192.00. 0 


194.00. 0 

196.00. 0 

198.00. 0 


2.40.0 

4.80.0 

7.20.0 


9.60,0 

12.00,0 

14.40,0 


16.80,0 

19.20',0 

21.60,0 

24.00,(. 

26.40.0 

28.80.0 


31.20.0 

33.60.0 

36.00,0 


33.40.0 

40.80.0 

43.20.0 


45.60.0 

48.00,0 

50.40.0 


52.80.0 

55.20.0 

57.60.0 


60.00,0 

62.40.0 

64.80.0 


67.20.0 

69.60.0 

72.00,0 


74.40.0 

76.80.0 

79.20.0 


81.60,0 

84.00,0 

86.40,0 


88.80,0 

91.20.0 

93.60.0 


96.00,0 

98.40,0 

100.80,0 


103.20.0 

105.60.0 

108.00,0 


110.40.0 

112.80.0 

115.20,0 


117.60.0 

120.00,0 

122.40.0 


124.80.0 

127.20.0 

129.60.0 


132.00,0 

134.40.0 

136.80.0 


139.20.0 

141.60.0 

144.00,0 


146.40.0 

148.80.0 

151.20.0 


153.60.0 

156.00,0 

158.40.0 


160.80,0 

163.20.0 

165.60.0 


168.00,0 

170.40.0 

172.80.0 


175.20.0 

177.60.0 

180.00,0 


2.80,0 

5.60.0 

8.40.0 


11.20,0 

14.00,0 

16.80,0 


19.60.0 

22.40.0 

25.20.0 


3.20.0 

6.40.0 

9.60.0 


12.80,0 

16.00,0 

19.20,0 


22.40.0 

25.60.0 

28.80.0 


28.00,0 

30.80.0 

33.60.0 


36.40.0 

39.20.0 

42.00,0 


44.80.0 

47.60.0 

50.40.0 


53.20.0 
56'.00,0 

58.80.0 


61.60,0 

64.40.0 

67.20.0 


70.00,0 

72.80.0 

75.60.0 


78.40.0 

81.20.0 

84.00,0 


86.80,0 

89.60,0 
92.40, ( 


95.20,0 

98.00,0 

100.80,0 


103.60.0 

106.40.0 

109.20.0 


112.00,0 

114.80.0 

117.60.0 


120.40.0 

123.20.0 

126.00,0 


128.80,0 

131.60.0 

134.40.0 


137.20.0 

140.00,0 

142.80.0 


145.60.0 

148.40.0 

151.20.0 


154.00,0 

156.80.0 

159.60.0 


162.40.0 

165.20.0 

168.00,0 


170.80,0 

173.60.0 

176.40.0 


179.20.0 

182.00,0 

184.80.0 


187.60.0 

190.40.0 

193.20.0 


196.00,0 

198.80.0 

201.60.0 


204.40.0 

207.20.0 

210.00,0 


182.40.0 

184.80.0 

187.20.0 


189.60.0 

192.00,0 

194.40.0 


196.80.0 

199.20.0 

201.60.0 


204.00,0 

206.40.0 

208.80.0 


211.20,0 

213.60,0 

216.00,0 


218.40.0 

220.80.0 

223.20,0 


225.60.0 

228.00,0 

230.40.0 


232.80.0 

235.20.0 

237.60.0 


200.00, 0|  240.00,0 


212.80,0 

215.60.0 

218.40.0 


221.20,0 

224.00,0 

226.80,0 


229.60.0 

232.40.0 

235.20.0 


238.00,0 

240.80.0 

243.60.0 


246.40.0 

249.20.0 

252.00,0 


254.80.0 

257.60.0 

260.40.0 


263.20.0 

266.00,0 

268.80.0 


271.60.0 

274.40.0 

277.20.0 


280.00,0 


32.00,0 

35.20.0 

38.40.0 


41.60.0 

44.80.0 

48.00,0 


51.20.0 

54.40.0 

57.60.0 


60.80,0 

64.00,0 

67.20,0 


70.40.0 

73.60.0 

76.80.0 


80.00,0 

83.20.0 

86.40.0 


89.60.0 

92.80.0 

96.00,0 


3.60.0 

7.20.0 

10.80,0 


14.40.0 

18.00,0 

21.60.0 


25.20.0 

28.80.0 

32.40,0 


36.00,0 

39.60.0 

43.20.0 


46.80.0 

50.40.0 

54.00,0 


4.00. 0 

8.00. 0 

12.00,0 


16.00,0 

20.00,0 

24.00,0 


28.00,0 

32.00. 0 

36.00. 0 


40.00. 0 

44.00. 0 

48.00. 0 


52.00. 0 

56.00. 0 

60.00. 0 


57.60.0 

61.20.0 

64.80,0 


68.40.0 

72.00,0 

75.60.0 


79.20.0 

82.80.0 

86.40,0 


90.00,0 

93.60.0 

97.20.0 


100.80,0 

104.40,0 

108.00,0 


99.20,0 

102.40.0 

105.60.0 


108.80,0 

112.00,0 

115.20,0 


118.40.0 

121.60.0 

124.80,0 


128.00,0 

131.20.0 

134.40.0 


137.60.0 

140.80.0 

144.00,0 


147.20.0 

150.40.0 

153.60.0 


156.80.0 

160.00,0 

163.20.0 


166.40.0 

169.60.0 

172.80.0 


176.00,0 

179.20.0 

182.40.0 


185.60.0 

188.80.0 

192.00,0 


195.20.0 

198.40.0 

201.60.0 


204.80.0 

208.00,0 

211.20.0 


214.40.0 

217.60.0 

220.80.0 


224.00,0 

227.20.0 

230.40.0 


233.60.0 

236.80.0 

240.00,0 


243.20.0 

216.40.0 

249.60.0 


252.80.0 

256.00,0 

259.20.0 


262.40.0 

265.60.0 

268.80.0 


272.00,0 

275.20.0 

278.40.0 


281.60,0 

284.80,0 

288.00,0 


111.60,0 

115.20.0 

118.80.0 


122.40.0 

126.00,0 

129.60.0 


133.20.0 

136.80.0 

140.40.0 


144.00,0 

147.60.0 

151.20.0 


154.80.0 

158.40.0 

162.00,0 


165.60.0 

169.20.0 

172.80.0 


176.40.0 

180.00,0 

183.60.0 


187.20.0 

190.80.0 

194.40.0 


198.00,0 

201.60,0 

205.20,0 


208.80,0 

212.40,0 

216.00,0 


219.60.0 

223.20.0 

226.80.0 


230.40.0 

234.00,0 

237.60.0 


241.20.0 

244.80.0 

248.40.0 


252.00,0 

255.60.0 

259.20.0 


262.80,0 

266.40,0 

270.00,0 


273.60.0 

277.20.0 

280.80.0 


284.40.0 

288.00,0 

291.60.0 


295.20.0 

298.80.0 

302.40.0 


306.00,0 

309.60.0 

313.20.0 


316.80.0 

320.40.0 

324.00,0 


291.20,0j 

294.40.0 

297.60.0 


300.80.0 

304.00,0 

307.20.0 


310.40.0 

313.60.0 

316.80.0 


320.00,0 


327.60.0 

331.20.0 

334.80.0 


338.40.0 

342.00,0 

345.60.0 


349.20.0 

352.80.0 

356.40.0 


360.00,0 


64.00. 0 

68.00. 0 

72.00,0 


76.00. 0 

80.00. 0 

84.00,0 


88.00,0 

92.00. 0 

96.00. 0 


100.00,0 

104.00. 0 

108.00. 0 


112.00,0 

116.00,0 

120.00,0 


124.00. 0 

128.00. 0 

132.00,0 


136.00. 0 

140.00. 0 

144.00. 0 


148.00. 0 

152.00. 0 

156.00. 0 


160.00,0 

164.00. 0 

168.00. 0 


172.00. 0 

176.00. 0 

180.00. 0 


184.00. 0 

188.00. 0 

192.00,0 


196.00. 0 

200.00. 0 

204.00,0 


208.00,0 

212.00,0 

216.00,0 


220.00,0 

224.00. 0 

228.00. 0 


232.00. 0 

236.00. 0 

240.00. 0 


244.00. 0 

248.00. 0 

252.00. 0 


256.00. 0 

260.00. 0 

264.00,0 


268.00,0 

272.00. 0 

276.00. 0 


280.00,0 

284.00. 0 

288.00. 0 


292.00. 0 

296.00. 0 

300.00. 0 


304.00. 0 

308.00. 0 

312.00. 0 


316.00. 0 

320.00. 0 

324.00. 0 


328.00. 0 

332.00. 0 

336.00. 0 


340.00. 0 

344.00. 0 

348.00. 0 


352.00. 0 

356.00. 0 

360.00. 0 


364.00. 0 

368.00. 0 

372.00. 0 


376.00. 0 

380.00. 0 

384.00. 0 


388.00. 0 

392.00. 0 
396  00,0 


400.00,0 


£ 

< 


Rate. 

Too 

200 

300 


400 

500 

600 


700 

800 

900 


1000 

HOO 

120,0 


1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 


2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

4300  | 

4400 

4500 

4600  | 

4700 

4800 

4900  j 

5000 

5100 

5200  | 
5300  1 
5400 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

7300 
7400 
7500  1 

7600  ; 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 
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•+-* 

£ 

< 

147  DAYS. 

Rate. 

4 

5 

6 

8 | 9 1 

10 

100 

200 

300 

400 

500 

GOO 

1.61, 1 

3.22.2 

4.83.3 

2.01,1 

4.02,7 

6.04,1 

2.41,6 

4,83,3 

7.24,9 

2781,9 

5.63.8 

8.45.8 

8.22,2 

6.44,4 

9.66,6 

3.02,5 

7.24,9 

10.87,4 

4.02,7 

8.05,5 

12.08,2 

6.44.4 

8.05.5 

9.66.6 

8.05,5 

10.06,8 

12.08,2 

9.66,6 

12.08,2 

14.49,9 

11.27,7 

14.09,6 

10.91,5 

12.88,8 

16.11,0 

19.33,2 

14.49,9 

18.12,3 

21.74,8 

16.11,0 

20.13,7 

24.10,4 

700 

800 

000 

11.27.7 

12.88.8 
14.49,9 

14.09,6 

16.11,0 

18.12,3 

16.91,5 

19.33,2 

21.74,8 

19.73,4 

22.55.3 

25.37.3 

22.55,3 

25.77,5 

28.99,7 

25.37,3 

28.99,7 

32.62,2 

28.19,2 

32.21,9 

36.24,7 

lOOO 

llOO 

1200 

16.11,0 

17.72.1 

19.33.2 

20.13,7 

22.15.1 

24.16.1 

24.16,4 

20.58,1 

28.99,7 

28.19,2 

31.01,1 

33.83,0 

32.21,9 

35.44,1 

38.66,3 

30.24,7 

39.87,1 

43.49,6 

40.27,4 

44.30,1 

48.32,9 

1300 

1400 

1500 

20.94.2 

22.55.3 

24.16.4 

26.17,8 

28.19,2 

30.20,5 

31.41,4 

33.83,0 

36.24,7 

36.64,9 

39.46.8 

42.28.8 

41.88,5 

45.10,7 

48.32,9 

47.12,1 

50.74,5 

54.37,0 

52.35,6 

56.38,4 

60.41,1 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

25.77.5 

27.38.6 

28.99.7 

32.21,9 

34.23,3 

36.24,7 

38.66,3 

41.07,9 

43.49,6 

45.10,7 

47.92,6 

50.74,5 

51.55,1 

54.77,3 

57.99,5 

57.99,5 

61.61,9 

65.24,4 

64.43,8 

68.46,6 

72.49,3 

30.60,1 

32.21,9 

33.83,0 

38.26.0 

40.27.1 
42.28,8 

45.91,2 

48.32,9 

50.74,5 

53.56.4 

56.38.4 
59.20,3 

61.21,6 

64.43,8 

67.66,0 

68.86,8 

72.49,3 

76.11,8 

76.52,1 

80.54,8 

84.57,5 

2200 

2300 

2400 

35.44.1 

37.05.2 

38.66.3 

44.30,1 

46.31,5 

48.32,9 

53.16,2 

55.57,8 

57.99,5 

62.02,2 

64.84,1 

67.66,0 

70.88,2 

74.10,4 

77.32,6 

79.74.2 
83.36,7 

80.99.2 

88.60,3 

92.63,0 

96.65,8 

2500 

2600 

2700 

40.27.4 

41.88.5 

43.49.6 

50.34,2 

52.35,6 

54.37,0 

60.41,1 
62!  82, 7 
65.24,4 

70.47.9 

73.29.9 
76.11,8 

80.54,8 

83.77,0 

86.99,2 

90.61.6 
94.24,1 

97.86.6 

100.68,5 

104.71,2 

108.74,0 

2800 

2900 

3000 

45.10.7 

46.71.8 

48.32.9 

56.38.1 
58.39,7 

60.41.1 

67.66,0 

70.07,7 

72.49,3 

78.93,7 

81.75,6 

84.57,5 

90.21,4 

93.43,6 

96.65,8 

101.49.0 
105.11,5 

108.74.0 

112.76,7 

116.79,5 

120.82,2 

3100 

3200 

3300 

49.94.0 

51.55.1 

53.16.2 

62.42,5 

64.43,8 

66.45,2 

74.91,0 

77.32,6 

79.74,2 

87.39,5 

90.21,4 

93.03,3 

99.87,9 

103.10,1 

106.32,3 

112.36.4 
115. 9S, 9 

119.01.4 

124.84,9 

128.87,7 

132.90,4 

3400 

3500 

3600 

54.77.3 

56.38.4 

57.99.5 

68.46,6 

70.47,9 

72.49,3 

82.15,9 

84.57,5 

86.99,2 

95.85,2 

98.67,1 

101.49,0 

109.54,5 

112.76,7 

115.98,9 

123.23.8 
126.86,3 

130.48.8 

136.93,2 

140.95,9 

144.98,6 

3700 

3800 

3900 

59.60.5 

61.21.6 
62.82,7 

74.50,7 

76.52,1 

78.53,4 

89.40,8 

91.82,5 

94.24,1 

104.31,0 

107.12,9 

109.94,8 

119.21,1 

122.43,3 

125.65,5 

134.11.2 
137.73,7 

141.36.2 

149.01,4 

153.04,1 

157.06,8 

4000 

4100 

4200 

64.43.8 

66.04.9 
67.66,0 

80.54,8 

82.56,2 

84.57,5 

96.65,8 

99.07,4 

101.49,0 

112.76,7 

115.58,6 

118.40,5 

128.87,7 

132.09,9 

135.32,1 

144.98.0 

148.61.1 
152.23,6 

161.09,6 

165.12,3 

169.15,1 

4300 

4400 

4500 

69.27.1 

70.88.2 

72.49.3 

86.58,9 

88.60,3 

90.61,6 

103.90,7 

106.32,3 

108.74,0 

121.22,5 

124.04,4 

126.86,3 

138.54,2 

141.76,4 

144.98,6 

155.86.0 
159.48,5 

163.11.0 

173.17,8 

177.20,5 

181.23,3 

4600 

4700 

4800 

74.10.4 

75.71.5 

77.32.6 

92.63,0 

94.64,4 

96.65,8 

111.15,6 

113.57,3 

115.98,9 

129.68,2 

132.50.1 

135.32.1 

148.20,8 

151.43,0 

154.05,2 

166.73.4 
170.35,9 

173.98.4 

185.26,0 

189.28,8 

193.31,5 

4900 

5000 

5100 

78.93.7 

80.54.8 

82.15.9 

98.67,1 

100.68,5 

102.69,9 

118.40,5 

120.82,2 

123.23,8 

138.14,0 

140.95,9 

143.77,8 

157.87,4 

161.09,6 

164.31,8 

177. 60, S 
181.23,3 
184.85,8 

197.34,2 

201.37,0 

205.39,7 

5200 

5300 

5400 

83.77.0 

85.38.1 

86.99.2 

104.71,2 

106.72,6 

108.74,0 

125.65,5 

128.07,1 

130.48,8 

146.59,7 

149.41.6 

152.23.6 

167.54,0 

170.76,2 

173.98,4 

188.48.2 
192.10,7 

195.73.2 

209.42,5 

213.45,2 

217.47,9 

5500 

5600 

5700 

88.60.3 

90.21.4 

91.82.5 

110.75,3 

112.76,7 

114.78,1 

132.90,4 

135.32,1 

137.73,7 

155.05,5 

157.87,4 

160.69,3 

177.20,5 

180.42,7 

183.64,9 

199.35,6 

202.98,1 

206.60,5 

221.50,7 

225.53,4 

229.56,2 

5800 

5900 

6000 

93.43.6 

95.04.7 

96.65.8 

116.79,5 

118.80,8 

120.82,2 

140.15,3 

142.57,0 

144.98,6 

163.51.2 

166.33.2 
169.15,1 

186.87,1 

190.09,3 

193.31,5 

210.23,0 

213.85,5 

217.47,9 

233.58,9 

237.61,6 

241.64,4 

6100 

6200 

6300 

98.26.8 

99.87.9 
101.49,0 

122.83,6 

124.84,9 

126.86,3 

147.40,3 

149.81,9 

152.23,6 

171.97,0 

174.78,9 

177.60,8 

196.53,7 

199.75,9 

202.98,1 

221.10,4 

224.72,9 

228.35,3 

245.67,1 

249.69,9 

253.72,6 

6400 

6500 

6600 

103.10.1 

104.71.2 

106.32.3 

128.87,7 

130.89,0 

132.90,4 

154.65,2 

157.06,8 

159.48,5 

180.42.7 

183.24.7 
186.06,6 

206.20,3 

209.42,5 

212.64,7 

231.97,8 

235.60,3 

239.22,7 

257.75,3 

261.78,1 

265.80,8 

6700 

6800 

6900 

107.93.4 

109.54.5 

111.15.6 

134.91,8 

136.93,2 

138.94,5 

161.90,1 

164.31,8 

166.73,4 

188.88,5 

191.70,4 

194.52,3 

215.86,8 

219.09,0 

222.31,2 

242.85,2 

246.47,7 

250.10,1 

269.83,6 

273.86,3 

277.89,0 

7000 

7100 

7200 

112.76.7 

114.37.8 

115.98.9 

140.95,9 

142.97,3 

144.98,6 

169.15,1 

171.56,7 

173.98,4 

197.34.2 

200.16.2 
202,98,1 

225.53,4 

228.75,6 

231.97,8 

253.72,6 

257.35,1 

260.97,5 

281.91,8 

285.94,5 

289.97,3 

7300 

7400 

7500 

117.60.0 

119.21.1 

120.82.2 

147.00,0 

149.01,4 

151.02,7 

176.40,0 

178.81,6 

181.23,3 

205.80,0 

208.61.9 

211.43,8 

235.20,0 

238.42,2 

241.64,4 

264.60,0 

268.22,5 

271.84,9 

294.00,0 

298.02,7 

302.05,5 

7600 

7700 

7800 

122.43.3 

124.04.4 

125.65.5 

153.04,1 

155.05,5 

157.06,8 

183.64,9 

186.06,6 

188.48,2 

214.25,8 

217.07,7 

219.89,6 

244.86,6 

248.08,8 

251.31,0 

275.47,4 

279.09,9 

282.72,3 

306.08,2 

310.11,0 

314.13,7 

7900 

8000 

8100 

127.26.6 

128.87.7 

130.48.8 

159.08,2 

161.09,6 

163.11,0 

190.89,9 

193.31,5 

195.73,2 

222.71,5 

225.53,4 

228.35,3 

254.53.2 

257.75.3 
260.97,5 

286.34,8 

289.97,3 

293.59,7 

318.16,4 

322.19,2 

326.21,9 

8200 

8300 

8400 

132.09,9 

133.71.0 

135.32.1 

165.12,3 

167.13,7 

169.15,1 

198.14,8 

200.56,4 

202.98,1 

231.17,3 

233.99,2 

236.81,1 

264.19,7 

267.41,9 

270.64,1 

297.22,2 

300.84,7 

304.47,1 

330.24,7 

334.27,4 

338.30,1 

8500 

8600 

8700 

136.93.2 

138.54.2 

140.15.3 

171.16,4 

173.17,8 

175.19,2 

205.39,7 

207.81,4 

210.23,0 

239.63,0 

242.44,9 

245.26,8 

273.86,3 

277.08,5 

280.30,7 

308.09,6 

311.72,1 

315.34,5 

342.32,9 

346.35,6 

350.38,4 

8800 

8900 

9000 

141.76.4 

143.37.5 

144.98.6 

177.20,0 

179.21,9 

181.23,3 

212.64,7 

215.06,3 

217.47,9 

248.08,8 

250.90,7 

253.72,6 

283.52,9 

236.75,1 

289.97,3 

318.97,0 

322.59,5 

326.21,9 

354.41,1 

358.43,8 

362.46,6 

9100 

9200 

9300 

146.59.7 

148.20.8 

149.81.9 

183.24,7 

185.26,0 

187.27,4 

219.89,6 

222.31,2 

224.72,9 

256.54,5 

259.36.4 

262.18.4 

293.19.5 

296.41.6 
299.63,8 

329.84,4 

333.46,8 

337.09,3 

366.49,3 

370.52,1' 

374.54,8 

9400 

9500 

9600 

151.43.0 

153.04.1 

154.65.2 

189.28,8 

191.30,1 

193.31,5 

227.14,5 

229.56,2 

231.97,8 

265.00,3 

267.82,2 

270.64,1 

302.86,0 

306.08,2 

309.30,4 

340.71,8 

344.34,2 

347.96,7 

378.57,5 

382.60,3 

386.63,0 

9700 
j 9800 
9900 

156.26.3 

157.87.4 

159.48.5 

195.32,9 

197.34,2 

199.35,6 

234.39,5 

236.81,1 

239.22,7 

273.46,0 

276.27.9 

279.09.9 

312.52,6 

315.74,8 

318.97,0 

351.59,2 

355.21.1 

358.84.1 

390.65,8 

394.68,5 

398.71,2 

1 10600 

161.09,1 

201.37,0 

241.64,4 

281.91,8 

322.19,2]  362.40,1. 

462.74,0 

May  27th.— 147  DAYS — 4 months  27  days. 


+1 

£ 

< 

148  DAYS. 

-3 

£ 

< 

Rate. 

4 | 5 

6 

T ! 8 ! 9 

10 

Rate. 

lOO 

200 

600 

1.62,2 

3.24,4 

4.86,6 

2.02,7 

4.05,5 

6.08,2 

2.  i:i,2 
4.86,6 
7.29,9 

2.83,x 

5.67,7 

8.51,5 

3.24,4 

6.48,8 

9.73,1 

3.64.9 

7.29.9 
10.94,8 

4.05,5 

8.11,0 

12.16,4 

160 

200 

666 

460 

566 

666 

400 

600 

600 

6.48,8 

8.11,0 

9.73,2 

8.11,0 

10.13,7 

12.16,4 

9.73,2 

12.10,4 

14.59,7 

1 1. 

14.19,2 

17.03,0 

12.97,5 

16.21,9 

19.46,3 

14.59.7 

18.24.7 
21.89,6 

16.21.9 
20.27,4 

24.32.9  , 

700 

800 

900 

11.35,3 

12.97,5 

14.59,7 

14.19,2 

16.21,9 

18.24,7 

17.03,0 

19.46,3 

21.89,6 

19.86,8 

22.70,7 

25.54,5 

22.70,7 

25.95,1 

29.19,5 

25.54.5 

29.19.5 
32.84,4 

28.38,4 

32.43,8 

36.49,3 

766 
866 
060 
lOOO 
1160 
1260  I 

lOOO 

1160 

1200 

16.21,9 

17.84,1 

19.46,3 

20.27,4 

22.30,1 

24.32,9 

24.32,9 

26.76,2 

29.19,5 

28.38,4 

31.22,2 

34.06,0 

32.43,8 

35.68,2 

38.92,6 

36.49,3 

40.14.2 

43.79.2 

40.54.8 
44.60,3 

48.65.8 

11300 

1400 

1600 

21.08,1 

22.70,7 

24.32,9 

26.35.0 
28.38,4 

30.41.1 

31,62,7 

34.06,0 

36.49,3 

36.89,9 

39.73,7 

42.57,5 

42.17,0 

45.41,4 

48.65,8 

47:44,1 

51.09.0 

54.74.0 

52.71.2 
56.76,7 

60.82.2 

1 860 
1400 
1500 

1600 

1700 

1800 

25.95,1 

27.57,3 

29.19,5 

32.43,8 

34.46,6 

36.49,3 

38.92,6 

41.35,9 

43.79,2 

45.41,4 

48.25,2 

51.09,0 

51.90,1 

55.14,5 

58.38,9 

58.38,9 

62.03.8 

65.68.8 

64.87,7 

68.93,2 

72.98,6 

1600 

1700 

1800 

lOOO 

2000 

2100 

220(5 

2300 

2400 

lOOO 

2000 

2100 

30.81,6 

32.43,8 

34.06,0 

38.52,1 

40.54,8 

42.57,5 

46.22,5 

48.65,8 

51.09,0 

53.92,9 

56.76,7 

59.60,5 

61.63,3 

64.87,7 

68.12,1 

69.33,7 

72.98.6 

76.63.6 

77.04.1 
81.09,6 

85.15.1 

2200 

2300 

2400 

35.68,2 

37.30,4 

38.92,0 

44.60,3 

46.63,0 

48.65,8 

53.52,3 

55.95,0 

58.38,9 

62.44,4 

65.28,2 

68.12,1 

71.36,4 

74.60,8 

77.85,2 

80.28,5 

83.93.4 

87.58.4 

89.20.5 
93.26,0 

97.31.5 

2600 

2600 

2700 

40.54,8 

42.17,0 

43.79,2 

50.68,5 

52.71,? 

54.74,0 

60.82,/ 

63.25,1 

65.68,8 

70.95,9 
73.79,7 
76.63, ( 

81.09,6 

84.34,0 

87.58,4 

91.23,3 

94.88.2 

98.53.2 

101.37,0 

105.42,5 

109.47,9 

25O0 

2600 

2700 

2800 

2000 

3000 

<15.41,4 

47.03,6 

48.65,8 

56.76,7 

58.79,5 

60.82,2 

68.12,1 

70.55,3 

72.98,0 

79.47,4 

82.31,2 

85.15,1 

90.82,7 

94.07,1 

97.31,5 

102.18,1 

105.83,0 

109.47,9 

113.53.4 
117.58,9 

121.64.4 

2860 
2000 
3600 
3 1 OO 
3200 
3300 

3100 

3200 

3300 

50.27,9 

51.90,1 

53.52,3 

62.84,9 

64.87,7 

66.90,4 

75.41,9 

77.85,2 

80.28,5 

87.98,9 

90.82,7 

93.66,6 

100.55,9 

103.80,3 

107.04,7 

113.12,9 

116.77,8 

120.42,7 

125.69,9 

129.75,3 

133.80,8 

3400 

3600 

3600 

55.14,5 

56.76,7 

58.38,9 

68.93,2 

70.95,9 

72.98/ 

82.71,8 

85.15,1 

87.58,4 

96.50,4 

99.34,2 

102.18,1 

110.29,0 

113.53,4 

116.77,8 

124.07,7 

127.72,6 

131.37,5 

137.86.3 
141.91,8 

145.97.3 

3460 

3500 

3600 

3700 

3800 

3000 

60.01,1 

61.63,3 

63.25,5 

75.01,4 

77.04,1 

79.06,8 

90.01,0 

92.44,9 

94.88,2 

105.01,9 

107.85,8 

110.69,6 

120.02,2 

123.26,6 

126.51,0 

135.02,5 

138.67,4 

142.32,3 

150.02.7 
154.08,2 

158.13.7 

3766 

3800 

3066 

4000 

4100 

4200 

64.87,7 

66.49,9 

68.12,1 

81.09,6 

83.12,3 

85.15,1 

97.31,5 

99.74,8 

102.18,1 

113.53,4 

116.37,3 

119.21,1 

129.75,3 

132.99,7 

136.24,1 

145.97,3 

149.62,2 

153.27,1 

162.19,2 

166.24,7 

170.30,1 

4660 

4100 

4200 

4300 

4400 

4600 

69.74,2 

71.36,4 

72.98,6 

87.17,8 

89.20,5 

91.23,3 

104.61,4 

107.04,7 

109.47,9 

122.04,9 

124.88,8 

127.72,6 

139.48,5 

142.72,9 

145.97,3 

156.92,1 

160.57,0 

164.21,9 

174.35.6 
178.41,1 

182.46.6 

4360 

4400 

4560 

4600 

4700 

4800 

74.60,8 

76.23,0 

77.85,2 

93.26,0 

95.28,8 

97.31,5 

111.91,2 

114.34,5 

116.77,8 

130.56,4 

133.40,3 

136.24,1 

149.21,6 

152.46,0 

155.70,4 

167.86.8 

171.51.8 
175.16,7 

186.52,1 

190.57,5 

194.63,0 

4600 

4700 

4800 

4006 

5600 

5100 

4000 

6000 

6100 

79.47,4 

81.09,6 

82.71,8 

99.34,2 

101.37,0 

103.39,7 

119.21,1 

121.64,4 

124.07,7 

139.07,9 

141.91,8 

144.75,6 

158.94,8’ 

162.19,2 

165.43,6 

178.81.6 

182.46.6 
186.11,5 

198.68.5 
202.74,0 

206.79.5 

6200 

6300 

6400 

84.34,0 

85.96,2 

87.58,4 

105.42,5 

107.45,2 

109.47,9 

126.51,0 

128.94,2 

131.37,5 

147.59,5 

150.43,3 

153.27,1 

168.67,9 

171.92,3 

175.16,7 

189.76.4 

193.41.4 
197.06,3 

210.84.9 
214.90,4 

218.95.9 

5266 

5300 

5400 

6500 

5600 

5700 

89.20,5 

90.82,7 

92.44,9 

111.50,7 

113.53,4 

115.56,2 

133.80,8 

136.24,1 

138.67,4 

156.11,0 

158.94,8 

161.78,6 

178.41,1 

181.65,5 

184.89,9 

200.71.2 

204.36.2 
208.01,1 

223.01,4 

227.06,8 

231.12,3 

5500 

5600 

5700 

5800 

5000 

6000 

94.07,1 

95.69,3 

97.31,5 

117.58,9 

119.61,6 

121.64,4 

141.10,7 

143.54,0 

145.97,3 

164.62,5 

167.46,3 

170.30,1 

188.14,2 

191.38,6 

194.63,0 

211.66,0 

215.31,0 

218.95,9 

235.17.8 
239.23,3 

243.28.8 

5800 

5000 

6000 

6100 

6200 

6300 

98.93,7 

100.55,9 

102.18,1 

123.67,1 

125.69,9 

127.72,6 

148.40,5 

150.83,8 

153.27,1 

173.14,0 

175.97,8 

178.81,6 

197.87,4 

201.11,8 

204.36,2 

222.60,8 

226.25,8 

229.90,7 

247.34.2 
251.39,7 

255.45.2 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

103.80,3 

105.42,5 

107.04,7 

129.75,3 

131.78,1 

133.80,8 

155.70,4 

158.13,7 

160.57,0 

Ml.  65, 5 
184.49,3 
187.33,2 

207.60,5 

210.84,9 

214.09,3 

233.55,6 

237.20.5 

240.85.5 

259.50,7 

263.56,2 

267.61,6 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

108.66,8 

110.29,0 

111.91,2 

135.83,6 

137.86,3 

139.89,0 

163.00,3 

165.43,6 

167.86,8 

190.17,0 

193.00,8 

195.84,7 

217.33,7 

220.58,1 

223.82,5 

244.50,4 

248.15.3 

251.80.3 

271.67.1 
275.72,6 

279.78.1 

6700 

6800 

6000 

7000 

7100 

7200 

113.53,4 

115.15,6 

116.77,8 

141.91,8 

143.94,5 

145.97,3 

170.30,1 

172.73,4 

175.16,7 

198.68,5 

201.52,3 

204.36,2 

227.06,8 

230.31,2 

233.55,6 

255.45,2 

259.10.1 

262.75.1 

283.83,6 

287.89,0 

291.94,5 

7000 

7100 

7200 

7360 

7400 

7500 

7300 

7400 

7500 

118.40,0 

120.02,2 

121.64,4 

148.00,0 

150.02,7 

152.05,5 

177.60,0 

180.03,3 

182.46,6 

207.20,0 

210.03,8 

212.87,7 

236.80,0 

240.04,4 

243.28,8 

266.40,0 

270.04.9 

273.69.9 

296.00,0 

300.05,5 

304.11,0 

7600 

7700 

7800 

123.26,6 

124.88,8 

126.51,0 

154.08,2 

156.11,0 

158.13,7 

184.89,9 

187.33,2 

189.76,4 

215.71,5 

218.55,3 

221.39,2 

246.53,2 

249.77,5 

253.01,9 

277.34,8 

280.99.7 

284.64.7 

308.16.4 
312.21,9 

316.27.4 

7600 

7700 

7800 

7000 

8000 

8100 

128.13.2 

129.75.3 
131.37,5 

160.16,4 

162.19,2 

164.21,9 

192.19,7 

194.63,0 

197.06,3 

224.23,0 

227.06,8 

229.90,7 

256.26,3 

259.50,7 

262.75,1 

288.29,6 

291.94.5 

295.59.5 

320.32,9 

324.38,4 

328.43,8 

7000 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

8200 

8300 

8400 

132.99,7 

134.61,9 

136.24,1 

166.24,7 

168.27,4 

170.30,1 

199.49,6 

201.92,9 

204.36,2 

232.74,5 
235. 5S,  4 
238.42,2 

265.99,5 

269.23,8 

272.48,2 

299.24,4 

302.89,3 

306.54,2 

332.49.3 
336.54,8 

340.60.3 

8500 

8600 

8700 

137.86,3 

139.48,5 

141.10,7 

172.32,9 

174.35,6 

176.38,4 

206.79,5 

209.22,7 

211.66,0 

241.26,0 

244.09,9 

246.93,7 

275.72,6 

278.97,0 

282.21,4 

310.19,2 

313.84,1 

317.49,0 

344.65,8 

348.71,2 

352.76,7 

8560 

8600 

8700 

8800 

8900 

0000 

142.72,9 

144.35,1 

145.97,3 

178.41,1 

180.43,8 

182.46,6 

214.09,3 

216.52,6 

218.95,9 

249.77,5 

252.61,4 

255.45,2 

285.45,8 

288.70,1 

291.94,5 

321.14,0 
324.78,9 
328. 43, 8 

356.82.2 
360.87,7 

364.93.2 

8800 

8900 

0000 

0100 

0200 

0300 

147.59.5 

149.21.6 
150.83,8 

184.49,3 

186.52,1 

188.54,8 

221.39,2 

223.82,5 

226.25,8 

258.29,0 

261.12,9 

263.96,7 

295.18,9 

298.43,3 

301.67,7 

332.08,8 

335.73,7 

339.38,6 

368.98.6 
373.04,1 

377.09.6 

OlOO 

9200 

0300 

0400 

0500 

0600 

0700 

9800 

9900 

0400 

0500 

0600 

0700 

9800 

9000 

152.46,0 

154.08,2 

155.70,4 

190.57,5 

192.60,3 

194.63,0 

228.69,0 

231.12,3 

233.55,6 

266.80,5 

269.64,4 

272.48,2 

304.92,1 

308.16,4 

311.40,8 

343.03,6 

346.68,5 

350.33,4 

381.15,1 

385.20,5 

389.26,0 

157.32,6 

158.94,8 

160.57,0 

196.65,8 

198.68,5 

200.71,2 

235.98,9 

238.42,2 

240.85,5 

275.32,1 

278.15,9 

280.99,7 

314.65,2 

317.89,6 

321.14,0 

353.98,4 

357.63,3 

361.28,2 

393.31.5 
397.37,0 

401.42.5 

lOOOO 

162.19,2 

202.74,0 

243.28,8 

283.83,6|  324.38,4 

364.93,2 

405.47,9 

lOOOO 

May  28th — 148  DAYS— 4 months  28  days. 
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< 

149  DAYS. 

! ‘<J  ' 

£ 150  DAYS. 

< | 

£ 

< 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

| 10 

Rate- 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

1.63,3 

3.26,6 

4.89,9 

2.04.1 

4.08.2 

6.12.3 

2.44.9 

4.89.9 
7.34,8 

2.85,8 

5.71,5 

8.57,3 

3.26.6 
6.53,2 

9.79.7 

3.67,4 

7.34,8 

11.02,2 

4.08,2 

8.16,4 

12.24,7 

lOO 

200 

300 

1.64,4 

3.28,8 

4.93,2 

2.05,5 

4.11,0 

6.16,4 

2.46.6 
4.93,2 

7.39.7 

2.87,7 

5.75,3 

8.63,0 

3.28,8 

6.57,5 

9.86,3 

3.69,9 

7.39,7 

11.09,6 

4.11,0 

8.21,9 

12.32,9 

100 

200 

300 

■400 

500 

GOO 

6.53,2 

8.16,4 

9.79,7 

8.16,4 

10.20,5 

12.24,7 

9.79,7 

12.24,7 

14.69,6 

11.43,0 

14.28,8 

17.14,5 

13.06,3 

16.32,9 

19,59,5 

14.69.0 

18.37.0 
22.04,4 

16.32,9 

20.41,1 

24.49,3 

400 

500 

600 

6.57,5 

8.21,9 

9.86,3 

8.21,9 

10.27,4 

12.32,9 

9.86,3 

12.32,9 

14.79,5 

11.50,7 

14.38,4 

17.26,0 

13.15,1 

16.43,8 

19.72,6 

14.79,5 

18.49,3 

22.19,2 

16.43.8 

20.54.8 

24.65.8 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

11.43,0 
13.06,3 
' 14.69,6 

14.28.8 

16.32.9 
18.37,0 

17.14.5 

19.59.5 
22.04,4 

20.00,3 

22.86,0 

25.71,8 

22.86,0 

26.12,6 

29.39,2 

25.71,8 

29.39,2 

33.06,6 

28.57,5 

32.65,8 

36.74,0 

700 

800 

900 

11.50,7 

13.15,1 

14.79,5 

14.38,4 

16.43,8 

18.49,3 

17.26,0 

19.72,6 

22.19,2 

20.13,7 

23.01,4 

25.89,0 

23.01,4 

26.30,1 

29.58,9 

25.89,0 

29.58,9 

33.28,8 

28.76.7 

32.87.7 
36.98,6 

"700 

800 

900 

lOOO 
‘ 1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1GOO 
1700 
1800 

16.32,9 

17.96,2 

19.59,5 

20.41.1 

22.45.2 

24.49.3 

24.49,3 

26.94.2 

29.39.2 

28.57,5 

31.43,3 

34.29,0 

32.65.8 
35.92,3 

39.18.9 

36.74,0 

40.41,4 

44.08,8 

40.82,2 

44.90,4 

48.98,6 

lOOO 

1100 

1200 

16.43,8 

18.08,2 

19.72,6 

20.54.8 
22.60,3 

24.65.8 

24.65.8 
27.12,3 

29.58.9 

28.76,7 

31.64,4 

34.52,1 

32.87,7 

36.16,4 

39.45,2 

36.98,6 

40.68,5 

44.38,4 

41.09,6 

45.20.5 

49.31.5 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

21.22,7 

22.86,0 

24.49,3 

26.53.4 

28.57.5 
30.61,0 

31.84,1 

34.29.0 

36.74.0 

37.14,8 

40.00,5 

42.86,3 

42.45.5 
45.72,1 

48.98.6 

47.76,2 

51.43,6 

55.11,0 

53.06,8 

57.15,1 

61.23,3 

1300 

1400 

1500 

21.37,0 

23.01,4 

24.65,8 

26171.2 
28.76,7 

30.82.2 

32.05.5 
34.52,1 

36.98.6 

37.39,7 

40.27,4 

43.15,1 

42.74,0 

46.02,7 

49.31,5 

48.08,2 

51.78,1 

55.47,9 

53.42,5 

57.53.4 

61.64.4 

26.12,6 

27.75,9 

29.39,2 

32.65.8 

34.69.9 
36.74,0 

39.18,9 

41.63,8 

44.08,.' 

45.72,1 

48.57,8 

51.43,6 

52.25,2 

55.51,8 

58.78,4 

58.78,4 

62.45,8 

66.13,1 

65.31,5 

69.39,7 

73.47,9 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

26.30,1 

27.94,5 

29.58,9 

32.87,7 

34.93,2 

36.98,6 

39.45,2 

41.91,8 

44.38,4 

46.02,7 

48.90,4 

51.78,1 

52.60,3 

55.89,0 

59.17,8 

59.17,8 

62.87,7 

66.57,5 

65.75.3 

69.86.3 

73.97.3 

1900 

2000 

2100 

31.02,5 

32.65,8 

34.29,0 

38.78.1 

40.82.2 

42.86.3 

46,53,7 

48.98.6 

51.43.6 

54.29,3 

57.15,1 

60.00,8 

62.04,9 

65.31,5 

68.58,1 

69.80,5 

73.47,9 

77.15,3 

77.56,2 

81.64,4 

85.72,6 

31.23,3 

32.87,7 

34.52,1 

39.04.1 
41.09,6 

43.15.1 

46.84,9 

49.31,5 

51.78,1 

54.65,8 

57.53,4 

60.41,1 

62.46,6 

65.75,3 

69.04,1 

70.27,4 

73.97,3 

77.67,1 

78.08,2 

82.19,2 

86.30,1 

2200 

2300 

2400 

35.92,3 

37.55,6 

39.18,9 

44.90.4 

46.94.5 

48.98.6 

53.88,5 

56.33.4 

58.78.4 

62.86,6 

65.72,3 

68.58,1 

71.84.7 
75.11,2 

78.37.8 

80.82,7 

84.50,1 

88.17,5 

89.80,8 

93.89,0 

97.97,3 

2200 

2300 

2400 

36.16,4 

37.80,8 

39.45,2 

45.20.5 
47.26,0 

49.31.5 

54.24.7 
66.71,2 

59.17.8 

63.28,8 

66.16,4 

69.04,1 

72.32,9 

75.61,6 

78.90,4 

81.37,0 

85.06,8 

88.76,7 

90.41.1 

94.52.1 
98.63,0 

tvWU 

OOC 

ooc 

40.82,2 

42.45,5 

44.08,8 

51.02.7 

53.06.8 
55.11,0 

61.23,3 

63.68.2 

66.13.2 

71.43,8 

74.29,6 

77.15,3 

81.64.4 
84.91,0 

88.17.5 

91.84,9 

95.52,3 

99.19,7 

102.05,5 

106.13,7 

110.21,9 

2500 

2600 

2700 

41.09,6 

42.74,0 

44.38,4 

51.37,0 

53.42,5 

55.47,9 

61.64.4 
64.11,0 

66.57.5 

71.91,8 

74.79,5 

77.67,1 

82.19,2 

85.47,9 

88.76,7 

92.46,6 

96.16,4 

99.86,3 

102.74,0 
106.84,9 
11C. 95, 9 

2800 
2900 
3000 
> 3100 
| 3200 
3300 
; 3400 
3500 
j 3600 

45.72,1 

47.35,3 

48.98,6 

57.15.1 

59.19.2 

61.23.3 

68.58,1 

71.03,0 

73.47,9 

80.01,1 

82.86,8 

85.72,6 

91.44,1 

94.70,7 

97.97,3 

102.87,1 

106.54,5 

110.21,9 

114.30,1 

118.38,4 

122.46,6 

2800 

2900 

3000 

46.02,7 

47.67,1 

49.31,5 

57.53.4 
59.58,9 

61.64.4 

69.04,1 

71.50,7 

73.97,3 

80.54,8 

83.42,5 

86.30,1 

92.05,5 

95.34,2 

98.63,0 

103.56,2 

107.26,0 

110.95,9 

115.06.8 

119.17.8 

123.28.8 

50.61,9 

52.25,2 

53.88,5 

63.27.4 

65.31.5 

67.35.6 

75.92,9 

78.37,8 

80.82,7 

88.58,4 

91.44,1 

94.29,9 

101.23,8 

104.50,4 

107.77,0 

113.89,3 

117.56,7 

121.24,1 

126.54,8 

130.63,0 

134.71,2 

3100 

3200 

3300 

50.95,9 

52.60,3 

54.24,7 

63.69,9 

65.75,3 

67.80,8 

76.43,8 

78.90,4 

81.37,0 

89.17,8 

92.05,5 

94.93,2 

101.91,8 

105.20,5 

108149,3 

114.65,8 

118.35,6 

122.05,5 

127.39.7 

131.50.7 
135.61,6 

55.51,8 

57.15,1 

58.78,4 

69.39.7 

71.43.8 

73.47.9 

83.27,7 

85.72,6 

88.17,5 

97.15,6 

100.01,4 

102.87,1 

111.03.6 
114.30,1 

117.56.7 

124.91,5 

128.58,9 

132.26,3 

138.79,5 

142.87,7 

146.95,9 

3400 

3500 

3600 

55.89,0 

57.53,4 

59.17,8 

69.86.3 
71.91,8 

73.97.3 

83.83.6 
86.30,1 

88.76.7 

97.80,8 

100.68,5 

103.56,2 

111.78,1 

115.06,8 

118.35,6 

125.75,3 

129.45,2 

133.15,1 

139.72.6 

143.83.6 
147.94,5 

3400  1 
3500 
3600  | 

3700 

3800 

3900 

60.41,6 

62.04,9 

63.68,2 

75.52.1 

77.56.2 

79.60.3 

90.62,5 

93.07,4 

95.52,3 

105.72,9 

108.58,6 

111.44,4 

120.83.3 
124.09,9 

127.36.4 

135.93,7 

139.61,1 

143.28,5 

151.04,1  I 

155.12,3 

159.20,5 

3700 

3800 

3900 

60.82,2 

62.46,6 

64.11,0 

76.02.7 
78.08,2 

80.13.7 

91.23.3 
93.69,9 

96.16.4 

106.43,8 

109.31,5 

112.19,2 

121.64,4 

124.93,2 

128.21,9 

136.84,9 

140.54,8 

144.24,7 

152.05,5 

156.16.4 

160.27.4 

3700  | 

3800 

3900 

| 4000 
4100 
4200 
i 4300 

4400 
| 4500 

65.31,5 

66.94,8 

68.58,1 

81.64.4 

83.68.5 

85.72.6 

97.97,3 

100.42,2 

102.87,1 

114.30,1 

117.15,9 

120.01,6 

130.63,0 

133.89,6 

137.16,2 

146.95,9 

150.63,3 

154.30,7 

163.28,8 

167.37,0 

171.45,2 

4000 

4100 

4200 

65.75,3 

67.39,7 

69.04,1 

82.19,2 

84.24,7 

86.30,1 

98.63,0 

101.09,6 

103.56,2 

115.06,8 

117.94,5 

120.82,2 

131.50,7 

134.79,5 

138.08,2 

147.94,5 

151.64,4 

155.34,2 

164.38,4 

168.49.3 

172.60.3 

4000 

4100 

4200 

70.21,4 

71.84,7 

73.47,9 

87.76.7 

89.80.8 

91.84.9 

105.32,1 

107.77,0 

110.21,9 

122.87,4 

125.73,2 

128.58,9 

140.42,7 

143.69,3 

146.95,9 

157.98,1 

161.65,5 

165.32,9 

175.53,4 
179.61,6  | 
183.69,9  1 

4300 

4400 

4500 

70.68,5 

72.32,9 

73.97,3 

88.35.6 
90.41,1 

92.46.6 

106. U2, 7 
108.49,3 
110.95,9 

123.69,9 

126.57,5 

129.45,2 

141.37,(1 

144.65,8 

■147.94,5 

159.04,1 

162.74,0 

166.43,8 

176.71.2 

180.82.2 
184.93,2 

4300 
4400 
4500  ; 

4600 

4700 

4800 

75.11,2 

76.74,5 

78.37,8 

93.89,0 

95.93.2 

97.97.3 

112.66,8 

115.11,8 

117.56,7 

131.44,7 

134.30,4 

137.16,2 

150.22.5 
153.49,0 

156.75.6 

169.00,3 

172.67,7 

176.35,1 

187.78,1  | 

191.86,3 

195.94,5 

4600 

4700 

4800 

75.61,6 

77.26,0 

78.90,4 

94.52,1 

96.57,5 

98.63,0 

113.42.5 
115.89,0 

118.35.6 

132.32,9 

135.20,5 

138.08,2 

151.23,3 

154.52,1 

157.80,8 

170.13,7 

173.83,6 

177.53,4 

189.04.1 

193.15.1 
197.26,0 

4600  1 
* 4700 
4800 

4900 

5000 

5100 

80.01,1 

81.64,4 

83.27,7 

100.01.4 

102.05.5 

104.09.6 

120.01,6 

122.46,6 

124.91,5 

140.01,9 

142.87,7 

145.73,4 

160.02,2 

163.28,8 

166.55,3 

180.02,5 

183.69,9 

187.37,3 

200.02,7 
204.11,0 
208.19,2  ! 

4900 

5000 

5100 

80.54,8 

82.19,2 

83.83,6 

100.68.5 
102.74,0 

104.79.5 

120.82,2 

123.28,8 

125.75,3 

140.95,9 

143.83,6 

146.71,2 

161.09,6 

164.38,4 

167.67,1 

181.23,3 

184.93,2 

188.63,0 

201.37,0 

205.47.9 

209.58.9 

4900 
5000  1 
5100  | 

5200 

5300 

5400 

84.91,0 

86.54,2 

88.17,5 

106.13.7 

108.17.8 

110.21.9 

127.36.4 

129.81.4 
132.26,3 

148.59,2 

151.44,9 

154.30,7 

169.81,9 
173. OS, 5 
176.35,1 

191.04,7 

194.72,1 

198.39,5 

212.27,4 

216.35,6 

220.43,8 

5200 

5300 

5400 

85.47,9 

87.12,3 

88.76,7 

106.84.9 
108.90,4 

110.95.9 

128.21,9 

130.68,5 

133.15,1 

149.58,9 

152.46,6 

155.34,2 

170.95,9 

174.24,7 

177.53,4 

192.32,9 

196.02,7 

199.72,6 

213.69,9 

217.80.8 

221.91.8 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

89.80,8 

91.44,1 

93.07,4 

112.36.0 

114.30.1 

116.34.2 

134.71.2 

137.16.2 
139.61,1 

157.16,4 

160.02,2 

162.87,9 

179.61,6 

182.88,2 

186.14,8 

202.06,8 

205.74,2 

209.41,6 

224.52,1 

228.60,3 

232.68,5 

5500 

5600 

5700 

90.41,1 

92.05,5 

93.69,9 

113.01,4 

115.06,8 

117.12,3 

135.61,6 

138.08,2 

140.54,8 

158.21,9 

161.09,6 

163.97,3 

180.82,2 

184.11,0 

187.39,7 

203.42,5 

207.12,3 

210.82,2 

226.02.7 

230.13.7 

234.24.7 

5500 

5600 

5700 

5800 
1 5900 
6000 

94.70,7 

96.34,0 

97.97,3 

118.38.4 

120.42.5 

122.46.6 

142.06.0 

144.51.0 
146.95,9 

165.73,7 

168.59,5 

171.45,2 

189.41.4 
192.67,9 

195.94.5 

213.09,0 

216.76,4 

220.43,8 

236.76,7 

240.84,9 

244.93,2 

5800 

5900 

6000 

95.34,2 

96.98,6 

98.63,0 

119.17.8 
121.23,3 

123.28.8 

143.01.4 
145.47,9 

147.94.5 

166.84,9 

169.72,6 

172.60,3 

190.68,5 

193.97,3 

197.26,0 

214.52,1 

218.21,9 

221.91,8 

238.35.6 

242.46.6 
246.57,5 

5800 

5900 

6000 

I 6100 
( 6200 
6300 

99.60,5 

101.23,8 

102.87,1 

124.50.7 

126.54.8 

128.58.9 

149.40.8 

151.85.8 
154.30,7 

174.31,0 

177.16,7 

180.02,5 

199.21.1 
202.47,7 

205.74.2 

224.11,2 

227.78,6 

231.46,0 

249.01,4  j 

253.09,6 

257.17,8 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

100.27,4 

101.91,8 

103.56,2 

125.34.2 
127.39,7 

129.45.2 

150.41.1 
152.87,7 

155.34.2 

175.47,9 

178.35,6 

181.23,3 

200.54,8 

203.83,6 

207.12,3 

225.61,6 

229.31,5 

233.01,4 

250.68.5 

254.79.5 
258.90,4 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

104.50,4 

106.13,7 

107.77,0 

130.63.0 

132.67.1 

134.71.2 

156.75,6 

159.20.5 

161.65.5 

182.88,2 

185.74,0 

188.59,7 

209.00,8 

212.27,4 

215.54,0 

235.13,4 

238.80,8 

242.48,2 

261.26,0  i 
265.34,2 
269.42,5  | 

105.20,5 

106.84,9 

108.49,3 

131.50,7 

133.56,2 

135.61,6 

157.80,8 

160.27,4 

162.74,0 

184.11,0 

186.98,6 

189.86,3 

210.41,1 

213.69,9 

216.98,6 

236.71,2 

240.41,1 

244.11,0 

263.01,4 

267.12.3 

271.23.3 

6400 
6500 
6600 
6700 
6800 
6900 
7000  ! 
7100 
7200 

6700 

I 6800 

6900 

109.40,3 

111.03,6 

112.66,8 

136.75,3 

138.79.5 

140.83.6 

164.10,4 

166.55,3 

169.00,3 

191.45,5 

194.31,2 

197.17,0 

218.80,5 

222.07,1 

225.33,7 

246.15,6 

249.83,0 

253.50,4 

273.50,7  | 

277.58,9 

2S1.67,1 

110.13,7 

111.78,1 

113.42,5 

137.67.1 
139.72,6 

141.78.1 

165.20,5 

167.67,1 

170.13,7 

192.74,0 

195.61,6 

198.49,3 

220.27,4 

223.56,2 

226.84,9 

247.80,8 

251.50,7 

255.20,5 

275.34.2 

279.45.2 

283.56.2 

7000 
7100 
7200 
7300 
7400 
7500 
7600 
7700 
7800 
7900 
8000 
8100 
8200 
8300 
8400 
8500 
8600 
| 8700 

114.30,1 

115.93,4 

117.56,7 

142.87.7 

144.91.8 

146.95.9 

171.45,2 

173.90.1 

176.35.1 

200.02,7 

202.88,5 

205.74,2 

228.60.3 
231.86,8 

235.13.4 

257.17,8 

260.85,2 

264.52,6 

285.75,3  1 

289.83,6 

293.91,8 

115.06,8 

116.71,2 

118.35,6 

143.83,6 

145.89,0 

147.94,5 

172.60.3 
175.06,8 

177.53.4 

201.37,0 

204.24,7 

207.12,3 

230.13,7 

233.42,5 

236.71,2 

258.90,4 

262.60,3 

266.30,1 

287.67.1 

291.78.1 
295.89,0 

119.20,0 

120.83,3 

122.46,6 

149.00,0 

151.04.1 

153.08.2 

178.80,0 

181.24.9 

183.69.9 

208.60,0 

211.45,8 

214.31,5 

238.40,0 
241.66,6 
2 (4.93,2 

268.20,0 

271.87,4 

275.54,8 

298.00,0 

302.08,2 

306.16,4 

120.00,0 

121.64,4 

123.28,8 

150.00,0 

*152.05,5 

154.11,0 

180.00,0 

182.46,6 

184.93,2 

210.00,0 

212.87,7 

215.75,3 

240.00,0 

243.28,8 

246.57,5 

270.00,0 

273.69,9 

277.39,7 

300.00,0 

304.11,0 

308.21,9 

7300 
7400 
7500  | 

124.09,9 

125.73,2 

127.36,4 

155.12.3 

157.16.4 

159.20.5 

186.14,8 

188.59.7 

191.04.7 

217.17,3 

220.03,0 

222.88,8 

248.19,7 

251.46,3 

254.72,9 

279.22,2 

2S2.89,6 

286.57,0 

310.24,7 

314.32,9 

318.41,1 

124.93,2 

126.57,5 

128.21,9 

156.16.4 
158.21,9 

160.27.4 

187.39,7 

189.86,3 

192.32,9 

218.63,0 

221.50,7 

224.38,4 

249.86,3 

253.15,1 

256.43,8 

281.09,6 

284.79,5 

288.49,3 

312.32,9 

316.43.8 

320.54.8 

7600  ! 

7700 

7800 

128.99,7 

130.63,0 

132.26,3 

161.24.7 

163.28.8 

165.32.9 

193.49,6 

195.94.5 

195.39.5 

225.74,5 

223.60,3 

231.46,0 

257.99.5 
261.26,0 

264.52.6 

290.24,4 

293.91,8 

297.59,2 

322.49,3 

326.57,5 

330.65,8 

7900 

8000 

8100 

129.86,3 

131.50,7 

133.15,1 

162.32,9 

164.38,4 

166.43,8 

194.79.5 
197.26,0 

199.72.6 

227.26,0 

230.13,7 

233.01,4 

259.72,6 

263.01,4 

266.30,1 

292.19,2 

295.89,0 

299.58,9 

324.65,8 

328.76.7 

332.87.7 

7900 

8000 

8100 

133.89,6 

135.52,9 

137.16,2 

167.37,0 

169:41,1 

171.45,2 

200.84,4 

203.29,3 

205.74,2 

234.31,8 

237.17,5 

240.03,3 

267.79.2 
271.05,8 

274.32.3 

301.26,6 

304.94,0 

308.61,4 

334.74,0 

338.82,2 

342.90,4 

8200 

8300 

8400 

3-34.79,5 

136.43,8 

138.08,2 

168.49.3 
170.54,8 

172.60.3 

202.19.2 
204.65,8 

207.12.3 

235.89,0 

238.76,7 

241.64,4 

269.58,9 

272.87,7 

276.16,4 

303.28,8 

306.98,6 

310.68,5 

336.98.6 

341.09.6 
345.20,5 

8200 

8300 

8400 

138.79,5 

140.42,7 

142.06,0 

173.49.3 

175.53.4 

177.57.5 

208.19,2 

210.64,1 

213.09,0 

242.89,0 

245.74,8 

248.60,5 

277.58,9 

280.85,5 

284.12,1 

312.28,8 

315.96,2 

319.63,6 

346.98,6 

351.06,8 

355.15,1 

8500 

8600 

8700 

139.72,6 

141.37,0 

143.01,4 

174.65,8 

176.71,2 

178.76,7 

209.58,9 

212.05,5 

214.52,1 

244.52,1 

247.39,7 

250.27,4 

279.45,2 

282.74,0 

286.02,7 

314.38,4 

318.08,2 

321.78,1 

349.31.5 

353.42.5 
357.53,4 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

143.69,3 

145.32,6 

146.95,9 

179.61,6 

181.65.8 

183.69.9 

215.54,0 

217.98,9 

220.43,8 

251.46,3 

25'.r.2,l 

257.17,8 

287.38,6 

290.65,2 

293.91,8 

323.31,0 

326.98,4 

330.65,8 

359.23,3 

363.31,5 

367.39,7 

8800 

8900 

9000 

144.65,8 

146.30,1 

147.94,5 

180.82,2 

182.87,7 

184.93,2 

216.98,6 

219.45,2 

221.91,8 

253.15,1 

256.02,7 

258.90,4 

289  31,5 
292.60,3 
295.89,0 

325.47,9 

329.17,8 

332.87,7 

361.64,4 

365.75.3 

369.86.3 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

148.59,2 

150.22,5 

151.85,8 

185.74.0 

187.78.1 

189.82.2 

222.88,8 

225.33,7 

227.78,6 

260.03,6 

262.89,3 

265.75,1 

297.18.4 
300.44,9 

303.71.5 

334.33,2 

338.00,5 

341.67,9 

371.47,9 

375.56,2 

379.64,4 

9100 

9200 

9300 

149.58,9 

151.23,3 

152.87,7 

186.98.6 
189.04,1 

191.09.6 

224.38.4 
226.84,9 

229.31.5 

261.78,1 

264.65,8 

267.53,4 

299.17,8 

302.46,6 

305.75,3 

336.57,5 

340.27,4 

343.97,3 

373.97,3 

378.08.2 

382.19.2 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

153.49,0 

155.12,3 

156.75,6 

191.86.3 

193.90.4 

195.94.5 

230.23,6 

232.68,5 

235.13,4 

268.60,8 

271.46,6 

274.32,3 

306.98.1 
310.24,7 

313.51.2 

345.35,3 

349.02,7 

352.70,1 

383.72,6 

387.80,8 

391.89,0 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

154.52,1 

156.16,4 

157.80,8 

193.15,1 

195.20,5 

197.26,0 

231.78.1 
234.24,7 

236.71.2 

270.41,1 
273. 2a, 8 
276.16,4 

309.04,1 

312.32,9 

315.61,6 

347.67,1 

351.37,0 

355.06,8 

386.30.1 

390.41.1 

394.52.1 

9400 

9500 

9600 

9700 
9800 
| 9900 

158.38,9 

160.02,2 

161.65,5 

197.98.6 

200.02.7 

202.06.8 

237.58,4 

240.03,3 

242.48,2 

277.18,1 

280.03,8 

282.89,6 

316.77,8 

320.04,4 

323.31,0 

356.37,5 

360.04,9 

363.72,3 

395.97,3 

400.05,5 

404.13,7 

159.45,2 

161.09,6 

162.74,0 

199.31.5 
201.37,0 

203.42.5 

239.17,8 

.241.64,4 

244.11,0 

279.04,1 

281.91,8 

284.79,5 

318.90,4 

322.19,2 

325.47,9 

358.76,7 

362.46,6 

366.16,4 

398.63.0 

402.74.0 
406.84,9 

9700 

9800 

9900 

10000 

163.28,8 

204.11,0 

244.93,2 

285.75,3 

326.57,5 

367.39,7 

408.21,9 

164.38,4;  205.47,9 

246.57,5 

287.67,1 

328.76,7 

369.86,3 

410.95,9 

lOOOO 

May  29th. — 149  DAYS— 4 months  29  days. 


May  30th— ^50  DAYS— 4 months  30  days. 


-M 

E 

< 

151  DATS.  • 

-M 

£ 

< 

152  DATS. 

1 * 1 

r 

< 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

1 8 

1 9 

|_  10 

Rate. 

4 

1 5 

1 6 

1 7 

1 8 

| 9 

1 10 

Rate. 

100 

200 

300 

1.65,; 
8.31, ( 
4.90,^1 

2.06,1 
4.13,7 
6.20,  r 

2.48,2 

4.96,4 

7.44,7 

2.89/ 

5.79,2 

8.68,8 

3.31,( 

6.61,1 

9.92,! 

3.72,3 

7.44,7 

11.17,f 

4.13,7 

8.27,4 

12.41,1 

ioo 

200 

300 

1.667* 

3.33,2 

4.99,7 

23)8,2 

4.16,4 

6.24,7 

2. 49,!i 
4.99,7 
7.49,6 

2.91/ 

5.83,0 

8.74,5 

3.33,2 

6.66/ 

9.99/ 

3/4,8 

7.49,6 

11.24,4 

4.16,4 

8.32,9 

12.49,3 

100  ! 
200 
300 

400 

500 

OOO 

6.61,! 

8.27,4 

9.92/ 

8.27,- 

10.34,2 

12.41,1 

9.92,9 

12.41,1 

14.89,3 

11.58.4 
14.47,1 

17.37.5 

13.23.8 

16.54.8 

19.85.8 

14.89,3 

18.61,6 

22.34,0 

16.54,8 

20.68,5 

24.82,2 

400 

500 

600 

6.66,3 

8.32,9 

9.99,5 

8.32,9 

10.41,1 

12.49,3 

9.99,5 

12.49,3 

14.99,2 

11.66,0 

14.57/ 

17.49,0 

13.32,6 

16.65.8 

19.98.9 

14.99,2 

18.74,0 

22.48,8 

16.65,8 

20.82,2 

24.98,6 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

lOOO 

HOO 

1200 

1300 

1400 

1500 

11.58,4 

13.23,8 

14.89,3 

14.47,! 

16.54,8 

18.61,6 

17.37,5 

19.85,8 

22.34,0 

20.27,1 

23.16,7 

26.06,3 

23.16.7 

20.47.7 
29.78,6 

26.06,3 

29.78,6 

33.51,0 

28.95,9 

33.09,6 

37.23,3 

7()0 

800 

900 

11.66,0 

13.32,6 

14.99,2 

14.57,5 

16.65,8 

18.74/ 

17.49,0 

19.98,9 

22.48,8 

20.40.6 
23.32,1 

26.23.6 

23.32.1 

26.65.2 
29.98,4 

26.23,6 

29.98,4 

38.73,2 

29.15,1 

33.31,5 

37.47,9 

700 

800 

OOO 

16.54.8 
18.20,3 

19.85.8 

20.68,5 

22.75,3 

24.82,2 

24.82,2 

27.30,4 

29.78,6 

28.95,9 

31.85,5 

34.75,1 

33.09,6 

36.40.5 

39.71.5 

37.23,3 

40.95,1 

44.67,! 

41.37,0 

45.50,7 

49.64,4 

“lOOO 

1100 

1200 

16.65.8 
18.32,3 

19.98.9 

20.82,2 

22.90,4 

24.98,6 

24.98,6 

27.48,5 

29.98,4 

29.15.1 
32.06,6 

34.98.1 

33.31,5 

36.64.7 

39.97.8 

37.47,9 

41.22,7 

44.97,5 

41.64,4 

45.80,8 

49.97,3 

1 OOO 
1100 
1200 

21.51.2 
23.16,7 

24.82.2 

26.89, ( 
28.95,9 
31.02,7 

32.26,8 

34.75,1 

37.23,3 

37.64.7 
40.54,2 

43.43.8 

43.02,5 

46.33.4 

49.64.4 

48.40,3 

52.12,6 

55.84,9 

53.78,1 

57.91,8 

62.05,5 

1300 

1400 

1500 

21.65.5 
23.32,1 

24.98.6 

27.06,8 

29.15,1 

31.23,3 

32.48,2 

34.98,1 

37.47,9 

37.89.6 
40.81,1 

43.72.6 

43.31.0 

46.64.1 
49.97,3 

48.72,3 

52.47,1 

56.21,9 

54.13,7 

58.30,1 

62.46,6 

1300 

1400 

1500 

lOOO 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3100 
3200 
3300 
3400 
3500 
3600 
37  OO 
3800 
3900 
4000 
4100 
4200 
4300 
4400 
4500 

26.47,7 

28.13,2 

29.78,6 

33.09,6 

35.16,4 

37.23,3 

39.71,5 

42.19,7 

44.67,9 

46.33,4 

49.23,0 

52.12,6 

52.95.3 

56.26.3 

59.57.3 

59.57,3 

63.29,6 

67.01,9 

66.19,2 

70.32,9 

74.46,6 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

26.65,2 

28.31,8 

29.98,4 

33.31,5 

35.39,7 

37.47,9 

39.97,8 

42.47,7 

44.97,5 

46.64.1 
49.55,6 

52.47.1 

53.30,4 

56.63.6 

59.96.7 

59.96,7 

•63.71,5 

67.46,3 

66.63,0 

70.79,5 

74.95,9 

1600 

1700 

1800 

31.44.1 
33.09,6 

34.75.1 

39.30,1 

41.37,0 

43.43,8 

47.16,2 

49.64,4 

52.12,6 

55.02,2 

57.91,8 

60.81,4 

62.88,2 

66.19,2 

69.50,1 

70.74,2 

74.46,6 

78.18,9 

78.60,3 

82.74,0 

86.87,7 

31.64,9 

33.31,5 

34.98,1 

39.56,2 

41.64,4 

43.72,6 

47.47,4 

49.97,8 

52.47,1 

56.38.6 
58.30,1 

61.21.6 

63.29,9 

66.63,0 

69.96,2 

71.21,1 

74.95,9 

78.70,7 

79.12,3 

83.28,8 

87.45,2 

1900  1 
2000  1 
2 1 OO 

36.40.5 
38.06,0 

39.71.5 

45.50,7 

47.57,5 

49.64,4 

54.60,8 

57.09,0 

59.57,3 

63.71.0 
66.60,5 

69.50.1 

72.81.1 

76.12.1 
79.43,0 

81.91,2 

85.63,6 

89.35,9 

91.01,4 

95.15,1 

99.28,8 

2200 

2300 

2400 

36.64.7 
38.31,2 

39.97.8 

45.80,8 

47.89,0 

49.97,3 

54.97,0 

57.46,8 

59.96,7 

64.13.2 
67.04,7 

69.96.2 

73.29,3 

76.62.5 

79.95.6 

82.45,5 

86.20,3 

89.95,1 

91.61,6 

95.78,1 

99.94,5 

1 2200 
2300 
2400 

41.37,0 

43.02,5 

44.67,9 

51.71,2 

53.78,1 

55.84,9 

62.05,5 

64.53,7 

67.01,9 

72.39,7 

75.29,3 

78.18,9 

82.74,0 

86.04.9 

89.35.9 

93.08,2 

96.80,5 

100.52,9 

103.42,5 

107.56.2 

111.69,9 

2500 

2600 

2700 

41.64.4 
43.31,0 

44.97.5 

52.05,5 

54.13,7 

56.21,9 

62.46,6 

64.96,4 

67.46,3 

72.87.7 
75.79,2 

78.70.7 

83.28.8 

86.61.9 
89.95,1 

93.69,9 

97.44,7 

101.19,5 

104.11,0 

108.27,4 

112.43,8 

2500 

2000 

2700 

46.33.4 
47.98,9 

49.64.4 

57.91,8 

59.98,6 

62.05,5 

69.50,1 

71.98,4 

74.46,6 

81.08,5 

83.98,1 

86.87,7 

92.66.8 

95.97.8 

99.28.8 

104.25,2 

107.97,5 

111.69,9 

115.83,6 

119.97,3 

124.11,0 

2800 

2900 

3000 

46.64,1 

48.30,7 

49.97,3 

58.30,1 

60.38,4 

62.46,6 

69.96,2 

72.46,0 

74.95,9 

81.62,2 

84.53,7 

87.45,2 

93.28,2 

96.61.4 

99.94.5 

104.94,2 

108.69,0 

112.43,8 

116.60,3 

120.76,7 

124.93,2 

2800 

2000 

3000 

51.29,9 

52.95,3 

54.60,8 

64.12,3 

66.19,2 

68.26,0 

76.94,8 

79.43,0 

81.91,2 

89.77.3 
92.66,8 

95.56.4 

102.59.7 

105.90.7 
109.21,6 

116.42,2 

119.14,5 

122.86,8 

128.24,7 

132.38,4 

136.52,1 

3100 

3200 

3300 

51.63,8 

53.30,4 

54.97,0 

64.54,8 

66.63,0 

68.71,2 

77.45,8 

79.95,6 

82.45,5 

90.36.7 
93.28,2 

96.19.7 

103.27.7 

106.60.8 
109.94,0 

116.18,6 

119.93,4 

123.68,2 

129.09,6 

133.26,0 

137.42,5 

3100  | 
3200 
3300  | 

56.26.3 
57.91,8 

59.57.3 

70.32,9 

72.39,7 

74.46,6 

84.39,5 

86.87,7 

89.35,9 

98.46,0 

101.35,6 

104.25,2 

112.52.6 

115.83.6 
119.14,5 

126.59,2 

130.31,5 

134.03,8 

140.65,8 

144.79,5 

148.93,1 

3400 

3500 

3600 

56.63.6 
58.30,1 

59.96.7 

70.79,5 

72.87,7 

74.95,9 

84.95,3 

87.45,2 

89.95,1 

99.11,2 

102.02,7 

104.94,2 

113.27,1 

116.60.3 

119.93.4 

127.43,0 

131.17,8 

134.92,6 

141.58,9 

145.75,3 

149.91,8 

3400  1 

3500 

3000 

61.22.7 
62.88,2 

64.53.7 

76.53,4 

78.60,3 

80.67,1 

91.84,1 

94.32,3 

96.80,5 

107.14,8 

110.04,4 

112.94,0 

122.45,5 

125.76.4 

129.07.4 

137.76,2 

141.48,5 

145.20,8 

153.06,8  | 
157.20,5  | 
161.34,2 

3700 

3800 

3900 

61.63.3 
63.29,9 

64.96.4 

77.04,1 

79.12,3 

81.20,5 

92.44,9 

94.94,8 

97.44,7 

107.85.8 
110.77,3 

113.68.8 

123.26.6 

126.59.7 
129.92,9 

138.67,4 

142.42,2 

146.17,0 

154.08,2 

158.24,7 

162.41,1 

3700 
3800 
3000  ! 

66.19,2 

67.84,7 

69.50,1 

82.74,0 

84.80,8 

86.87,7 

99.28,8 

101.77,0 

104.25,2 

115.83.6 
118.73,2 

121.62.7 

132.38,4 

135.69,3 

139.00,3 

148.93,2 

152.65,5 

156.37,8 

165.47,9  1 

169.61,6 

173.75,3 

4000 

4100 

4200 

66.63,0 

68.29,6 

69.96,2 

83.28,8 

85.37,0 

87.45,2 

99.94,5 

102.44,4 

104.94,2 

116.60.3 
119.51,8 

122.43.3 

133.26,0 

136.59.2 

139.92.3 

149.91,8 

153.66,6 

157.41,4 

166.57,5 

170.74,0 

174.90,4 

' 4000 
4100 
4200 

71.15.6 
72.81,1 

74.46.6 

88.94,5 

91.01,4 

93.08,2 

106.73,4 

109.21,6 

111.69,9 

124.52,3 

127.41,9 

130.31,5 

142.31.2 

145.62.2 

148.93.2 

160.10,1 

163.82,5 

167.54,8 

177.89,0  ! 
182.02,7 
186.16,4  1 

4300 

4400 

4500 

71.62,7 

73.29,3 

74.95,9 

89.53,4 

91.61,6 

93.69,9 

107.44,1 

109.94,0 

112.43,8 

125.34.8 
128.26,3 

131.17.8 

143.25.5 

146.58.6 
149.91,8 

161.16,2 

164.91,0 

168.65,8 

179.06,8 

183.23,3 

187.39,7 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

76.12,1 

77.77,5 

79.43,0 

95.15,1 

97.21,9 

99.28,8 

114.18,1 

116.66,3 

119.14,5 

133.21,1 

136.10,7 

139.00,3 

152.24.1 

155.55.1 
158.86,0 

171.27,1 

174.99,5 

178.71,8 

190.30,1  | 

194.43,8 

198.57,5 

4600 

4700 

4800 

76.62.5 
78.29,0 

79.95.6 

95.78,1 

97.86,3 

99.94,5 

114.93,7 

117.43,6 

119.93,4 

134.09.3 
137.00,8 

139.92.3 

153.24,9 

156.58.1 

159.91.2 

172.40,5 

176.15,3 

179.90,1 

191.56,2 

195.72,6 

199.89,0 

4000 
4700 
4800  j 

4900 

5000 

5100 

81.08.5 
82.74,0 

84.39.5 

101.35,6 

103.42,5 

105.49,3 

121.62,7 

124.11,0 

126.59,2 

141.89,9 

144.79,5 

147.69,0 

162.17,0 

165.47.9 

168.78.9 

182.44,1 

186.16,4 

189.88,8 

202.71,2 

206.84,9 

210.98,6 

4900 

5000 

5100 

81.62,2 

83.28,8 

84.95,3 

102.02,7 

104.11,0 

106.19,2 

122.43,3 

124.93,2 

127.43,0 

142.83.8 
145.75,3 

148.66.8 

163.24.4 

166.57.5 
169.90,7 

183.64,9 

187.39,7 

191.14,5 

204.05,5 

208.21,9 

212.38,4 

4000  1 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

86.04.9 
87.70,4 

89.35.9 

107.56,2 

109.63,0 

111.69,9 

129.07,4 
131.55,6 
134. 03", 8 

150.58,6 

153.48,2 

156.37,8 

172.09,9 

175.40.8 

178.71.8 

193.61,1 

197.33,4 

201.05,8 

215.12,3 

219.26,0 

223.39,7 

5200 

5300 

5400 

86.61,9 

88.28,5 

89.95,1 

108.27,4 

110.35,6 

112.43,8 

129.92,9 

132.42,7 

134.92,6 

151.58.4 
154.49,9 

157.41.4 

173.23,8 

176.57.0 

179.90.1 

194.89,3 

198.64,1 

202.38,9 

216.54,8 

220.71,2 

224.87,7 

5200  1 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

91.01,4 

92.66,8 

94.32,3 

113.76,7 

115.83,6 

117.90,4 

136.52,1 

139.00,3 

141.48,5 

159.27,4 

162.17,0 

165.06,6 

182.02.7 

185.33.7 

188.64.7 

204.78,1 

208.50,4 

212.22,7 

227.53,4 

231.67,1 

235.80,8 

5500 

5600 

5700 

91.61,6 

93.28,2 

94.94,8 

114.52,1 

116.60,3 

118.68,5 

137.42,5 
139.92,3 
142.42  2 

160.32.9 
163.24,4 

166.15.9 

183.23.3 

186.56.4 
189.89,6 

206.13,7 

209.88,5 

213.63,3 

229.04,1 

233.20,5 

237.37,0 

5500 

5000 

5700 

95.97.8 
97.63,3 

99.28.8 

119.97,3 

122.04,1 

124.11,0 

143.96,7 

146.44,9 

148.93,2 

167.96.2 
170.85,8 

173.75.3 

191.95.6 

195.26.6 
198.57,5 

215.95,1 

219.67,4 

223.39,7 

239.94,5 

244.08,2 

248.21,9 

5800 

5900 

6000 

96.61.4 
98.27,9 

99.94.5 

120.76,7 

122.84,9 

124.93,2 

144.92,1 

147.41,9 

149.91,8 

169.07.4 
171.98,9 

174.90.4 

193.22,7 

196.55,9 

199.89,0 

217.38,1 

221.12,9 

224.87,7 

241.53,4 

245.69,9 

249.86,3 

5800 

5000 

6000 

6100 

6200 

6300 

100.94.2 
102.59,7 

104.25.2 

126.17,8 

128.24,7 

130.31,5 

151.41,4 

153.89,6 

156.37,8 

176.64,9 

179.54,5 

182.44,1 

201.88.5 

205.19.5 
208.50,4 

227.12,1 

230.84,4 

234.56,7 

252.35,6 

256.49,3 

260.63,0 

6100 

6200 

6300 

101.61,1 

103.27,7 

104.94,2 

127.01,4 

129.09,6 

131.17,8 

152.41,6 

154.91,5 

157.41,4 

177.81.9 
180.73,4 

183.64.9 

203.22.2 

206.55.3 
209.88,5 

228.62,5 

232.37,3 

236.12,1 

254.02,7 

258.19,2 

262.35,6 

6100 

6200 

0300 

6400 

6500 

6600 

105.90,7 

107.56,2 

109.21,6 

132.38,4 

134.45,2 

136.52,1 

158.86,0 

161.34,2 

163.82,5 

185.33,7 

188.23,3 

191.12,9 

211.81,4 

215.12.3 

218.43.3 

238.29,0 

242.01,4 

245.73,7 

264.76,7 

268.90,4 

273.04,1 

6400 

6500 

6600 

106.60,8 

108.27,4 

109.94,0 

133.26,0 

135.34,2 

137.42,5 

159.91,2 

162.41,1 

164.91,0 

186.56.4 
189.47,9 

192.39.5 

213.21,6 

216.54.8 

219.87.9 

239.86,8 

243.61,6 

247.36,4 

266.52,1 

270.68,5 

274.84,9 

0400 
0500 
6000  ! 

6700 

6800 

6900 

110.87.1 
112.52,6 

114.18.1 

138.58,9 

140.65,8 

142.72,6 

166.30,7 

168.78,9 

171.27,1 

194.02.5 
196.92,1 

199.81.6 

221.74.2 

225.05.2 

228.36.2 

249.46,0 

253.18,4 

256.90,7 

277.17,8 

281.31,5 

285.45,2 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

111.60,5 

113.27,1 

114.93,7 

139.50,7 

141.58,9 

143.67,1 

167.40,8 

169.90,7 

172.40,5 

195.31.0 
198.22,5 

201.14.0 

223.21.1 

226.54.2 
229.87,4 

251.11,2 

254.86,0 

258.60,8 

279.01,4 

283.17,8 

287.34,2 

0700 

0800 

6900  i 

7000 

7100 

7200 

7000 

7100 

7200 

115.83,6 

117.49,0 

119.14,5 

144.79,5 

146.86,3 

148.93,2 

173.75,3 

176.23,6 

lr‘8.71,8 

202.71,2 

205.60,8 

208.50,4 

231.67.1 

234.98.1 
238.29,0 

260.63,0 

264.35,3 

268.07,7 

289.58,9  | 

293.72,6 

297.86,3 

116.60.3 
118.26,8 

119.93.4 

145.75,3 

147.83,6 

149.91,8 

174.90,4 

177.40,3 

179.90,1 

204.05.5 
206.97,0 

209.88.5 

233.20,5 

236.53.7 

239.86.8 

262.35,6 

266.10,4 

269.85,2 

291.50,7 

295.67,1 

299.83,6 

7300 

7400 

7500 

120.80,0 

122.45,5 

124.11,0 

151.00,0 

153.06,8 

155.13,7 

181.20,0 

183.68,2 

186.16,4 

211.40,0 

214.29,6 

217.19,2 

241.60.0 

244.91.0 
248.21,9 

271.80,0 

275.52,3 

279.24,7 

302.00,0 

306.13,7 

310.27,4 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

121.60,0 

123.26,6 

124.93,2 

152.00,0 

154.08,2 

156.16,4 

182.40,0 

184.89,9 

187.39,7 

212.80,0 

215.71,5 

218.63,0 

243.20,0 

246.53.2 

249.86.3 

273.60,0 

277.34,8 

281.09,6 

304.00,0 
308.16,4  J 
312.32,9  [ 

7300  ' 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

7600 

7700 

7800 

125.76.4 
127.41,9 

129.07.4 

157.20,5 

159.27,4 

161.34,2 

188.64,7 

191.12,9 

193.61,1 

220.08,8 

222.98,4 

225.87,9 

251.52,9 

254.83.8 

258.14.8 

282.97,0 

286.69,3 

290.41,6 

314.41,1 

318.54,8 

322.68,5 

126.59,7 

128.26,3 

129.92,9 

158.24,7 

160.32,9 

162.41,1 

189.89,6 

192.39,5 

194.89,3 

221.54.5 
224.46,0 

227.37.5 

253.19.5 

256.52.6 
259.85,8 

284.84,4 

288.59,2 

292.34,0 

316.49,3 
320.65,8 
324.82,2  | 

7900 

8000 

8100 

130.72,9 

132.38,4 

134.03,8 

163.41,1 

165.47,9 

167.54,8 

196.09,3 

198.57,5 

201.05,8 

228.77,5 

231.67,1 

234.56,7 

261.45,8 

264.76.7 

268.07.7 

294.14,0 

297.86,3 

301.58,6 

326.82,2 

330.95,9 

335.09,6 

7900 

8000 

8100 

131.59.5 
133.26,0 

134.92.6 

164.49,3 

166.57,5 

168.65,8 

197.39,2 

199.89,0 

202.38,9 

230.29.0 
233.20,5 

236.12.1 

263.18,9 

266.52.1 

269.85.2 

296.08,8 

299.83,6 

303.58,4 

328T98.6 

333.15,1 

337.31,5 

7900 

80Q0 

8100  i 

8200 

8300 

8400 

135.69,3 

137.34,8 

139.00,3 

169.61,6 

171.68,5 

173.75,3 

203.54,0 

206.02,2 

208.50,4 

237.46,3 

240.35,9 

243.25,5 

271.38.6 

274.69.6 
278.00,5 

305.31,0 

309.03,3 

312.75,6 

339.23,3 

343.37,0 

347.50,7 

8200 

8300 

8400 

136.59.2 
138.25,8 

139.92.3 

170.74,0 

172.82,2 

174.90,4 

204.88,8 

207.38,6 

209.88,5 

239.03.6 
241.95,1 

244.86.6 

273.18.4 

276.51.5 
279.84,7 

307.33,2 

311.07,9 

314.82,7 

341.47,9  1 
345.64,4  i 
349.80,8  | 

8200 
8300  ! 
8400  ! 

8500 

8600 

8700 

140.65,8 

142.31,2 

143.96,7 

175.82,2 

177.89,0 

179.95,9 

210.98,6 

213.46,8 

215.95,1 

246.15.1 
249.04,7 

251.94.2 

281.31.5 

284.62.5 
287.93,4 

316.47,9 

320.20,3 

323.92,6 

351.64,4 
355.78,1 
359.91,8  i 

8500 

8600 

8700 

141.58,9 

143.25,5 

144.92,1 

176.98,6 

179.06,8 

181.15,1 

212.38,4 

214.88,2 

217.38,1 

247.78.1 
250.69,6 

253.61.1 

283.17,8 

286.51.0 

289.84.1 

318.57,5 

322.32,3 

326.07,1 

353.97,3 

358.13,7 

362.30,1 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

145.62.2 
147.27,7 

148.93.2 

182.02,7 

184.09,6 

186.16,4 

218.43,3 

220.91,5 

223.39,7 

254.83,8 

257.73,4 

260.63,0 

291.24,4 

294.55.3 

297.86.3 

327.64,9 

331.37,3 

335.09,6 

364.05,5 

368.19,2 

372.32,9 

8800 

8900 

9000 

146.58,6 

148.25,2 

149.91,8 

183.23,3 

185.31,5 

187.39,7 

219.87,9 

222.37,8 

224.87,7 

256.52.6 
259.44,1 

262.35.6 

293.17.3 

296.50.4 
299.83,6 

329.81,9 

333.56,7 

337.31,5 

366.46,6 

370.63,0 

374.79,5 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

150.58.6 
152.24,1 

153.89.6 

188.23,3 

190.30,1 

192.37,0 

225.87,9 

228.36,2 

230.84,4 

263.52,6 

266.42,2 

269.31,8 

301.17,3 

304.48.2 

307.79.2 

338.81,9 

342.54,2 

346.26,6 

376.46,6 

380.60,3 

384.74,0 

9100 

9200 

9300 

151.58.4 
153.24,9 

154.91.5 

189.47,9 

191.56,2 

193.64,4 

227.37,5 

229.87,4 

232.37,3 

265.27.1 
268.18,6 

271.10.1 

303.16,7 

306.49,9 

309.83,0 

341.06,3 

344.81,1 

348.55,9 

378.95,9 

383.12,3 

387.28,8 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

*155.55,1 

157.20,5 

158.86,0 

194.43,8 

196.50,7 

198.57,5 

233.32,6 

235.80,8 

238.29,0 

272.21,4 

275.11,0 

278.00,5 

311.10.1 

314.41.1 

317.72.1 

349.98,9 

353.71,2 

357.43,6 

388.87,7 

393,01,4 

397.15,1 

9400 

9500 

9600 

156.58.1 
158.24,7 

159.91.2 

195.72,6 

197.80,8 

199.89,0 

234.87,1 

237.37,0 

239.86,8 

274.01.6 
276.93,2 

279.84.7 

313.16.2 

316.49.3 
319.82,5 

352.30,7 

356.05,5 

359.80,3 

391.45,2 

395.61,6 

399.78,1 

9400 

9500 

9600 

9700 
9800 
1 9900 
10900 

160.51.5 
162.17,0 

163.82.5 

200.64,4 

202.71,2 

204.78,1 

240.77,3 

243.25,5 

245.73,7 

280.90,1 

283.79,7 

286.69,3 

321.03.0 

324.34.0 
327.64,9 

361.15,9 

364.88,2 

368.60,5 

401.28,8 

405.42,5 

409.56,2 

9700 

9800 

9900 

161.57,8 

163.24,4 

164.91,0 

201.97,3 

204.05,5 

206.13,7 

242,36,7 

244.86,6 

247.36,4 

282.76.2 
285.67,7 

288.59.2 

323.15,6 

326.48.8 

329.81.9 

363.55,1 

367.29,9 

371.04,7 

403.94,5 

408.11,0 

412.27,4 

9700 
9800 
9900  1 

165.47,9 

206.84,9 

248.21,9 

289.58,9 

330.95,9 

372.32,9 

413.69,9 

lOOOO 

166.57,51  208.21,9|  249.86,3|  291.50,7 

333.15,1 

374.79,5 

416.43,8 

lOOOO j 

May  31st— 151  DATS— 5 months  O days. 

1 

June  1st  -152  DATS— 5 months  1 day. 

4-2 

! 4 

153  DAY’S. 

i 

<£ 

154  DAY’S. 

Rate. 

4 

I 5 i 6 | 7 

1 8 

1 o 

( 10 

Rate. 

4 

1 5 

I 6 | 7 

8 

1 9 

10 

loo 

200 

300 

1.67,7 

3.35,3 

5.03,0 

2.09,6 

4.19,2 

6.28,8 

2.51.5 
5.03,0 

7.54.5 

2.93,4 

5.86,8 

8.80,3 

3.35,3 

6.70,7 

10.06,0 

3.77,3 

7.54,5 

11.31,8 

4.19,2 

8.38,4 

12.57,5 

Too 

200 

300 

1.68,8 

3.37,5 

5.06,3 

2.11,0 

4.21.9 

6.32.9 

2.53.2 

5.06.3 
7.59,5 

2.95,3 

5.90,7 

8.86,0 

3.37,5 

6.75,1 

10.12,6 

3.79,7 

7.59,5 

11.39,2 

4.21,9 

8.43,8 

12.65,8 

400 

500 

600 

6.70,7 

8.38,4 

10.06,0 

8.38,4 

10.47,9 

12.57,5 

10.06,0 

12.57,5 

15.09,0 

11.73,7 

14.67,1 

17.60,5 

13.41,4 

16.76,7 

20.12,1 

15.09,0 

18.86,3 

22.63,6 

16.76,7 

20.95,9 

25.15,1 

400 

500 

000 

6.75,1 

8.43,8 

10.12,6 

8.43,8 

10.54.8 

12.65.8 

10.12,6 

12.65.8 

15.18.9 

11.81,4 

14.76,7 

•17.72,1 

13.50.1 
16.87,7 

20.25.2 

15.18,9 

18.98,6 

22.78,4 

16.87,7 

21.09,6 

25.31,5 

74)0 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

11.73,7 

13.41,4 

15.09,0 

14.67,1 

16.76,7 

18.86,3 

17.60.5 
20.12,1 

22.63.6 

20.54,( 

23.47,4 

26.40,8 

23.47,4 

26.82,7 

30.18,1 

26.40,8 

30.18,1 

33.95,3 

29.34,2 

33.53,4 

37.72,6 

700 

800 

000 

11.81,4 

13.50,1 

15.18,9 

14.76.7 

16.87.7 
18.98,6 

17.72.1 

20.25.2 
22.78,4 

20.67,4 

23.62,7 

26.58,1 

23.62.7 
27.00,3 

30.37.8 

26.58,1 

30.37,8 

34.17,5 

29.53,4 

33.75.3 

37.97.3 

16.76,7 

18.44,4 

20.12,1 

20.95,9 

23.05,5 

25.15,1 

25.15*1 

27.66,6 

30.18,1 

29.34,2 

32.27,7 

35.21,1 

33.53,4 

36.88,8 

'40.24,1 

37.72,6 

41.49,9 

45.27,1 

41.91,8 

46.11.0 

50.30.1 

lOOO 

noo 

1200 

16.87,7 

18.56,4 

20.25,2 

21.09,6 

,23.20,5 

25?31,5 

25.31,5 

27.84.7 

30.37.8 

■ 29.53,4 
32.48,8 
35.44,1 

33.75.3 
37.12,9 

40.50.4 

37.97,3 

41.77,0 

45.56,7 

42.19,2 

46.41,1 

50.63,0 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

21.79,7 

23.47,4 

25.15,1 

27.24.7 
29.34,2 

31.43.8 

32.69.6 
35.21,1 

37.72.6 

38.14,5 

'41.07,9 

44.01,4 

43.59,5 

46.94,8 

50.30,1 

49.04,4 

52.81,6 

56.58,9 

54.49,3 

58.68,5 

62.87,7 

1300 

1400 

1500 

21.94,0 

23.62,7 

25.31,5 

27'.42,5 
29'.  53, 4 
31.64,4 

32.91,0!  38.39,5 

35.44,1  41.34,8 

37.97,3)  44.30,1 

43.87,9 

47.25,5 

50.63,0 

49.36,4 

53.16,2 

56.95,9 

54.84,9 

59.06.8 

63.28.8 

26.82,7 

28.50,4 

30.18,1 

33.53,4 

35.63,0 

37.72,6 

40.24.1 
42.75,6 

45.27.1 

46.94,8 

49.88,2 

52.81,6 

53.65,5 

57.00,8 

60.36,2 

60.36,2 

64.13,4 

.67.90,7 

67.06,8 

71.26,0 

75.45,2 

lOOO 

1700 

1800 

lOOO 

2000 

2100 

27.00,3 

28.69,0 

30.37,8 

33.75.3 

35.86.3 

37.97.3 

40.50,4 

43.03.6 

45.56.7 

47.25,5 

50.20,8 

53.16,2 

54.00,5 

57.38,1 

60.75,6 

60.75,6 

64.55,3 

68.35,1 

67.50,7 

71.72,6 

75.94,5 

1900 

2000 

2100 

31.85,8 

33.53,4 

35.21,1 

39.82,2 

41.91,8 

44.01,4 

47.78,1; 

50.30,1 

52.81,6 

55.75,1 
58.68,5 
. 61.61,9 

63.71.5 

67.06,8 

70.42,2 

71.67,9 

75.45,2 

79.22,5 

79.64,4 

83.83.6 

88.02.7 

32.06,6 

33.75,3 

35.44,1 

40.08.2 

42.19.2 
44.30,1 

48.09,9 

50.63,0 

53.16,2 

56.11,5 

59.06,8 

62.02,2 

64.13.2 
67.50,7 

70.88.2 

72.14,8 

75.94,5 

79.74,2 

80.16.4 

84.38.4 
88.60,3 

2200 

2300 

2400 

36.88,8 

38.56,4 

40.24,1 

46.11.0 
48.20,5 

50.30.1 

•55.33,2 

57.84,7 

60.36,2 

64.55,3 

67.48,8 

70.42,2 

73.77,5 

77.12,9 

80.48,2 

82.99,7 

86.77,0 

90.54,2 

92.21,9 

96.41,1 

100.60,3 

2200 

2300 

2400 

37.12,9 

38.81,6 

40.50,4 

46.41.1 

48.52.1 
50.63,0 

55.69,3 

58.22.5 

60.75.6 

64.97,5 

67.92,9 

70.88,2 

74.25,8 

77.63,3 

81.00,8 

83.54,0 

87.33,7 

91.13,4 

92.82,2 

97.04,1 

101.26,0 

2500 

2600 

2700 

41.91,8 

43.59,5 

45.27,1 

52.39,7 

54.49,3 

56.58,9 

62.87.7 
65.39,2 

67.90.7 

73.35,6 

76.29,0 

79.22,5 

83.83,6 

87.18,9 

90.54,2 

94.31,5 

98.08,8 

101.86,0 

104.79.5 

108.98.6 
113.17,8 

2500 

2000 

2700 

42.19,2 

43.87,9 

45.56,7 

52.74,0 

54.84.9 

56.95.9 

63.28.8 

65.81.9 
68.35,11 

73.83,6 

76.78,9 

79.74,2 

84.38.4 
87.75,9 

91.13.4 

94.93,2 

98.72,9 

102.52,6 

105.47.9 

109.69.9 
113.91,8 

2800 

2900 

3000 

46.94,8 

48.62,5 

50.30,1 

58.68,5 

60.78,1 

62.87,7 

70.42.2 
72.93,7 

75.45.2 

82.15,9 

85.09,3 

88.02,7 

93.89,6 

97.24,9 

100.60,3 

105.63,3 

109.40,5 

113.17,8 

117.37,0 

121.56.2 

125.75.3 

2800 

2900 

3000 

47.25,5 

48.94,2 

50.63,0 

59.06.8 

61.17.8 

63.28.8 

7C.88,2 
' 73.41,4 
75.94,5 

82.69,6 

85.64,9 

88.60,3 

94.51,0 

97.88,5 

101.26,0 

106.32,3 

110.12,1 

113.91,8 

118.13,7 

122.35,6 

126.57,5 

3100 

3200 

3300 

51.97,8 

53.65,5 

55.33,2 

64.97.3 
67.06,8 

69.16.4 

77.96.7 
80.48,2 

82.99.7 

90.96,2 

93.89,6 

96.83,0 

103.95,6 

107.31,0 

110.66,3 

116.95,1 

120.72,3 

124.49,6 

129.94,5 

134.13,7 

138.32,9 

3100 

3200 

3300 

52.31,8 

54.00,5 

55.69,3 

65.39.7 

67.50.7 
69.61,6 

78.47,7 

81.00,8 

83.54,0 

91.55,6 

94.51,0 

97.46,3 

104.63.6 
108.01,1 

111.38.6 

117.71,5 

121.51,2 

125.31,0 

130.79,5 

135.01,4 

139.23,3 

3400 

3500 

3600 

57.00,8 

5S.68.5 

60.36,2 

71.26,0 

73.35,6 

75.45,2 

85.51.2 
88.02,7 

90.51.2 

99.76,4 

102.69,9 

105.63,3 

114.01,6 

117.37,0 

120.72,3 

128.26,8 

132.04,1 

135.81,4 

142.52.1 

146.71.2 
150.90,4 

3400 

3500 

3000 

57.38,1 

59.06,8 

60.75,6 

71.72.6 

73.83.6 
75.94,5 

86.07,1 

88.60.3 

91.13.4 

100.41,6 

103.37,0 

106.32,3 

114.76.2 
118.13,7 

121.51.2 

129.10,7 

132.90,4 

136.70,1 

143.45,2 

147.67,1 

151.89,0 

3700 

3800 

3900 

62.03,8 

63.71,5 

65.39,2 

77.54,8 

79.64,4 

81.74,0 

93.05.8 
95.57,3 

98.08.8 

108.56,7 

111.50,1 

114.43,6 

124.07,7 

127.43,0 

130.78,4 

139.58,6 

143.35,9 

147.13,2 

155.09,6 

159.28.8 

163.47.9 

3700 

3800 

3900 

62.44,4 

64.13,2 

65.81,9 

78.05,5 

80.16.4 

82.27.4 

93.66.6 

96.19.7 
98.72,9 

109.27,7 

112.23,0 

115.18,4 

124.88.8 
128.26,3 

131.63.8 

140.49,9 

144.29,6 

148.09,3 

156.11,0 

160.32,9 

164.54,8 

1 4000 
4100 
4200 

67.06,8 

68.74,5 

70.42,2 

83.83.6 
85.93,2 

88.02.7 

100.60.3 
103.11,8 

105.63.3 

117.37,0 

120.30,4 

123.23,8 

134.13,7 

137.49,0 

140.84,4 

150.90,4 

154.67,7 

158.44,9 

167.67,1 

171.86,3 

176.05,5 

4000 

4100 

4200 

07-59,7 

69.19,5 

70.88,2 

84.38,4 

86.49.3 

88.60.3 

101.26,0 

103.79.2 

106.32.3 

118.13,7 

121.09,0 

124.04,4 

135.01.4 
138.38,9 

141.76.4 

151.89,0 

155.68,8 

159.48,5 

168.76,7 

172.98,6 

177.20,5 

4300 

4400 

4500 

72.09,9 

73.77,5 

75.45,2 

90.12,3 

92.21,9 

94.31,5 

108.14.8 
110.66,3 

113.17.8 

126.17,3 

129.10,7 

132.04,1 

144.19,7 

147.55,1 

150.90,4 

162.22,2 

165.99,5 

169.76,7 

180.24.7 

184.43.8 
188.63,0 

4300 

4400 

4500 

72.57,0 

74.25,8 

75.94,5 

90.71.2 

92.82.2 

94.93.2 

108.85.5 

111.38.6 
113.91,8 

126.99,7 

129.95,1 

132.90,4 

145.14.0 
148.51,5 

151.89.0 

163.28,2 

167.07,9 

170.87,7 

181.42,5 

185.64,4 

189.86,3 

4600 
4700 
| 4800 

77.12,9 

78.80,5 

80.48,2 

96.41,1 

98.50,7 

100.60,3 

115.69.3 
118.20,8 

120.72.3 

134.97,5 

137.91,0 

140.84,4 

154.25,8 

157.61,1 

160.96,4 

173.54,0 

177.31,2 

181.08,5 

192.82,2 

197.01.4 

201.20.5 

4000 

4700 

4800 

77.63,3 

79.32,1 

81.00,8 

97.04.1 

99.15.1 
101.26,0 

116.44,9 

118.98.1 

121.51.2 

135.85,8 

138.81,1 

141.76,4 

155.26.6 
158.64,1 

162.01.6 

174.67,4 

178.47,1 

182.26,8 

194.08,2 

198.30.1 

202.52.1 

4900 

5000 

5100 

82.15,9 

83.83,6 

85.51,2 

102.69,9 

104.79,5 

106.89,0 

123.23.8 
125.75,3 

128.26.8 

143.77,8 

146.71,2 

149.64,7 

164.31,8 

167.67,1 

171.02,5 

184.85,8 

188.63,0 

192.4C.3 

205.39,7 

209.58,9 

213.78,1 

4900 

5000 

5100 

82.69,6 

84.38,4 

86.07,1 

103.37,0 

105.47.9 

107.58.9 

124.04.4 

126.57.5 
129.10,7 

144.71,8 

147.67,1 

150.62,5 

165.39.2 
168.76,7 

172.14.2 

186.06,6 

189.86,3 

193.66,0 

206.74,0 

210.95,9 

215.17,8 

| 5200 
l 5300 
5400 

87.18,9 

88.86,6 

90.54,2 

108.98,6 

111.08,2 

113.17,8 

130.78.4 
133.29,9 

135.81.4 

152.58,1 

155.51,5 

158.44,9 

174.37,8 

177.73,2 

181.08,5 

196.17,5 

199.94,8 

203.72,1 

217.97.3 

222.16.4 
226.35,6 

5200 

5300 

5400 

87.75,9 

89.44,7 

91.13,4 

109.69,9 

111.80,8 

113.91,8 

131.63,8 

134.17.0 

136.70.1 

153.57,8 

156.53,2 

159.48,5 

175.51.8 
178.89,3 

182.26.8 

197.45,8 

201.25,5 

205.05,2 

219.39,7 

223.61.6 

227.83.6 

5500 

5600 

5700 

92.21,9 

93.89,6 

95.57,3 

115.27,4 

117.37,0 

119.46,6 

138.32.9 
140.84,4 

143.35.9 

161.38,4 

164.31,8 

167.25,2 

184.43,8 

187.79,2 

191.14,5 

207.49,3 

211.26,6 

215.03,8 

230.54,8 

234.74,0 

238.93,2 

5500 

5000 

5700 

92.82,2 

94.51,0 

96.19,7 

116.02.7 

118.13.7 

120.24.7 

139.23.3 

141.76.4 
144.29,6 

162.43,8 

165.39,2 

168.34,5 

185.64.4 
189.01,9 

192.39.5 

208.84,9 

212.64,7 

216.44,4 

232.05,5 

236.27,4 

240.49,3 

5800 
5900 
6000 
6 lOO 
6200 
6300 

97.24,9 

98.92,6 

100.60,3 

121.56.2 
123.65,8 

125.75.3 

145.87.4 
148.38,9 

150.90.4 

170.18,6 

173.12,1 

176.05,5 

194.49,9 

197.85,2 

201.20,5 

218.81,1 

222.58,4 

226.35,6 

243.12,3 

247.31,5 

251.50,7 

'5800 

5900 

OOOO 

97.88,5 

99.57,3 

101.26,0 

122.35.6 

124.46.6 
126.57,5 

146.82,7 

149.35,9 

151.89,0 

171.29,9 

174.25,2 

177.20,5 

195.77.0 
199.14,5 

202.52.1 

220.24,1 

224.03,8 

227.83,6 

244.71.2 

248.93.2 
253.15,1 

102.27.9 

103.95,6 

105.63,3 

127.84,9 

129.94,5 

132.04,1 

153.41.9 
155.93,4 

158.44.9 

178.98,9 

181.92,3 

184.85,8 

204.55,9 

207.91,2 

211.26,6 

230.12,9 

233.90,1 

237.67,4 

255.69,9 

259.89,0 

264.08,2 

OlOO 

0200 

0300 

102.94,8 

104.63,6 

106.32,3 

128.68.5 

130.79.5 
132.90,4 

154.42.2 

156.95.3 
159.48,5 

180.15,9 

183.11,2 

186.06,6 

205.89.6 
209.27,1 

212.64.7 

231.63,3 

235.43,0 

239.22,7 

257.37,0 

261.58,9 

265.80,8 

6400 
6500 
! 6600 
6700 
6800 
6900 
7000 
7100 
7200 

107.31,0 

108.98,6 

110.66,3 

134.13,7 1 
136.23,3 
138.32,9 

160.96.4 
163.47,9 

165.99.5 

187.79,2 

190.72,6 

193.66,0 

214.61,9 

217.97,3 

221.32,6 

241.44,7 

245.21,9 

248.99,2 

268.27,4 

272.46,6 

276.65,8 

0400 

0500 

OOOO 

0700 

0800 

0900 

7000 

7100 

7200 

108.01,1 

109.69,9 

111.38,6 

135.01,4 

137.12.3 

139.23.3 

162.01,6 

164.54.8 

167.07.9 

189.01,9 

191.97,3 

194.92,6 

216.02,2 

219.39,7 

222.77,3 

243.02,5 

246.82,2 

250.61,9 

270.02.7 

274.24.7 
278.46,6 

112.34,0 

114.01,6 

115.69,3 

140.42.5 
142.52,1 

144.61.6 

168.51.0 
171.02,5 

173.54.0 

196.59,5 

199.52,9 

202.46,3 

224.67,9 

228.03,3 

231.38,6 

252.76,4 

256.53,7 

260.31,0 

280.84,9 

285.04,1 

289.23,3 

113.07,4 

114.76,2 

116.44,9 

141.34.2 

143.45.2 

145.56.2 

169.61.1 

172.14.2 
174.67,4 

197.87,9 

200.83,3 

203.78,6 

226.14.8 
229.52,3 

232.89.9 

254.41,6 

258.21,4 

262.01,1 

282.68,5 

286.90,4 

291.12,3 

117.37,0 

119.04,7 

120.72,3 

146.71,2 

148.80,8 

150.90,4 

176.05.5 
178.57,0 

181.08.5 

205.39,7 

208.33,2 

211.26,6 

234.74,0 

238.09,3 

241.44,7 

264.08,2 

267.85,5 

271.62,7 

293.42.5 

297.61.6 
301.80,8 

118.13,7 

119.82,5 

121.51,2 

147.67.1 

149.78.1 
151.89,0 

177.20,5 

179.73.7 

182.26.8 

206.74,0 

209.69,3 

212.64,7 

236.27.4 
239.64,9 

243.02.5 

265.80,8 

269.60,5 

273.40,3 

295.34.2 

299.56.2 
303.78,1 

7300 

7400 

7500 

/3oo 

7400 

7500 

122.40,0 

124.07,7 

125.75,3 

153.00,0 

155.09,6 

157.19,2 

183.60.0 
186.11,5 

188.63.0 

214.20,0 

217.13,4 

220.06,8 

244.80,0 

248.15,3 

251.50,7 

275.40,0 

279.17,3 

282.94,5 

306.00,0 
310.19,2  1 
314.38,4 

123.20,0 

124.88,8 

126.57,5 

154.00,0 

156.11,0 

158.21,9 

184.80,0 

187.33.2 

189.86.3 

215.60,0 

218.55,3 

221.50,7 

246.40.0 
249.77,5 

253.15.1 

277.20,0 

280.99,7 

284.79,5 

308.00,0 

312.21,9 

316.43,8 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

127.43,0 
129.10,7 
130. 78, 4 

159.28.8 
161.38,4 

163.47.9 

191.14.5 
193.66,0 

196.17.5 

223.00,3 

225.93,7 

228.87,1 

254.86,0 

258.21,4 

261.56,7 

286.71,8 

290.49,0 

294.26,3 

318.57,5 
322.76,7 
326.95,9  | 

7000 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

128.26,3 

129.95,1 

131.63,8 

160.32,9 

162.43.8 

164.54.8 

192.39.5 

194.92.6 
197.45,8 

224.46,0 

227.41,4 

230.36,7 

256.52.6 
259.90,1 

263.27.7 

288.59,2 

292.38,9 

296.18,6 

320.65,8 

324.87,7 

329.09,6 

132.46,0 

134.13,7 

135.81,4 

165.57,5 

167.67,1 

169.76,7 

198.69.0 
201.20,5 

203.72.1 

231.80,5 

234.74,0 

237.67,4 

264.92,1 

268.27,4 

271.62,7 

298.03,6 

301.80,8 

305.58,1 

331.15.1  | 

335.34.2 
339.53,4  ! 

133.32,6 

135.01,4 

136.70,1 

166.65,8 

168.76.7 

170.87.7 

199.98,9 

202.52.1 

205.05.2 

233.32,1 

236.27,4 

239.22,7 

266.65.2 
270.02,7 

273.40.3 

299.98,4 

303.78,1 

307.57,8 

333.31,5 

337.53,4 

341.75,3 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

137.49,0 

139.16,7 

140.84,4 

171.86,3 

173.95,9 

176.05,5 

206.23.6 
208.75,1 

211.26.6 

240.60,8 

243.54,2 

246.47,7 

274.98,1 

278.33,4 

281.68,8 

309.35,3 

313.12,6 

316.89,9 

343.72,6  I 

347.91,8 

352.11,0 

8200 

8300 

8400 

138.38,9 

140.07,7 

141.76,4 

172.98.6 

175.09.6 
177.20,5 

207.58.4 

210.11.5 
212.64,7 

242.18,1 

245.13,4 

248.08,8 

276.77.8 
280.15,3 

283.52.9 

311.37,5 

315.17,3 

318.97,0 

345.97,3 

350.1-9,2 

354.41,1 

142.52,1 

144.19,7 

145.87,4 

178.15.1 
180.24,7 

182.34.2 

213.78.1 
216.29,6 

218.81.1 

249.41,1 

252.34,5 

255.27,9 

285.04,1 

288.39,5 

291.74,8 

320.67,1 

324.44,4 

328.21,6 

356.30,1 

360.49,3 

364.68,5 

8500 

8000 

8700 

143.45,2 

145.14,0 

146.82,7 

179.31.5 

181.42.5 
183.53,4 

215.17,8 

217.71.0 

220.24.1 

251.04,1 

253.99,5 

256.94,8 

286.90.4 
290.27,9 

293.65.5 

322.76,7 

326.56,4 

330.36,2 

358.63,0 

362.84,9 

367.06,8 

147.55,1 

149.22,7 

150.90,4 

184.43,8 

186.53,4 

188.63,0 

221.32.6 
223.84,1 

226.35.6 

258.21,4 

261.14,8 

264.08,2 

295.10,1 

298.45,5 

301.80,8 

331.98,9 

335.76,2 

339.53,4 

368.87.7 

373.06.8 
377.26,0 

8800 

8900 

9000 

148.51,5 

150.20,3 

151.89,0 

185.64,4 

187.75.3 

189.86.3 

222.77.3 

225.30.4 
227.83,6 

259.90,1 

262.85,5 

265.80,8 

297.03.0 
300.40,5 

303.78.1 

334.15,9 

337.95,6 

341.75,3 

371.28,8 

375.50,7 

379.72,6 

9100 

9200 

9300 

152.58,1 

154.25,8 

155.93,4 

190.72,6 

192.82,2 

194.91,8 

228.87.1 
231.38,6 

233.90.1 

267.01,6 

269.95,1 

272.88,5 

305.16,2 

308.51,5 

311.86,8 

343.30,7 

347.07,9 

350.85,2 

381.45,2 

385.64,4 

389.83,6 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9000 

153.57,8 

155.26,6 

156.95,3 

191.97,3 

194.08.2 

196.19.2 

230.36,7 

232.89,9 

235.43,0 

268.76,2 

271.71,5 

274.66,8 

307.15.6 
310.53,1 

313.90.7 

345.55,1 

349.34,8 

353.14,5 

383.94,5 

388.16.4 

392.38.4 

f 9400 
9500 
9600 

157.61,1 

159.28,8 

160.96,4 

197.01.4 
199.11,0 

201.20.5 

236.41.6 
238.93,2 

241.44.7 

275.81,9 

278.75,3 

281.68,8 

315.22,2 

318.57,5 

321.92,9 

354.62,5 

358.39,7 

362.17,0 

394.02,7 

398.21,9 

402.41,1 

158.64,1 

160.32,9 

162.01,6 

198.30.1 

200.41.1 

202.52.1 

237.96.2 

240.49.3 
243.02,5 

277.62,2 

280.57,5 

283.52,9 

317.28.2 
320.65,8 

324.03.3 

356.94,2 

360.74,0 

364.53,7 

396.60,3 

400.82,2 

405.04,1 

9700 

9800 

9900 

162.64,1 

164.31,8 

165.99,5 

203.30,1 

205.39,7 

207.49,3 

243.96.2 
246.47,7 

248.99.2 

284.62,2 

287.55,6 

290.49,0 

325.28,2 

328.63,6 

331.98,9 

365.94,2 

369.71,5 

373.48,8 

406.60,3 

410.79.5 

414.98.6 

9700 

9800 

9900 

163.70,4 

165.39,2 

167.07,9 

204.63.0 

206.74.0 
208.84,9 

245.55,6 

248.08.8 

250.61.9 

286.48,2 

289.43,6 

292.38,9 

327.40.8 
330.78,4 

334.15.9 

368.33,4 

372.13,2 

375.92,9 

409.26,0 

413.47.9 

417.69.9 

1 10000 

167.67,1 

209.58,9 

251.50,7 

293.42,5 

335.34,2 

377.26,0 

419.17,8 

lOOOO 

168.76,7 

210.95,9 

253.15, 1|  295.34,2 

337.53,4 

379.72,6 

421.91,8 

-M 

£ 

< 

Rate. 

lOO 

200 

300 

400 

500 

600 

TOO 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

2800  • 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 


4900 

5000 

5100 


5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 


5800 

5900 

6000 


6100 

6200 

6300 


6400 

6500 

6600 


6700 

6800 

6900 


7000 

7100 

7200 


7300 

7400 

7500 


7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 


8800 

8900 

9000 


9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 


9700 

9800 

9900 

10000 


June  2nd — 153  DAY’S — 5 months  2 days. 


June  3rd— 154  DAY’S — 5 months  3 days. 


-4-i# 

£ 

< 

155  DAYS. 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

1 8 1 9 

1 10 

IOO 

200 

300 

1 769,; 
3.39,/ 
5.09,< 

* 2. 12, c 

4.24,7 

6.37,< 

2.64,8 
5.09,  < 
7.64,1 

2.97,: 
5.94, 
8:9  V 

*3.39,7 
” 6.79,  r 
10.19,5 

3.82,5 

7.64,4 

11.46,( 

4^24/7 

8.49,3 

12.74,0 

400 

500 

GOO 

6.79,  f 
8.49,3 
10.19,1: 

8.49,! 
10.01, ( 
12.74, ( 

10.19,5 
12.74, ( 
15.28,8 

11.89,1 

14.80,: 

17.83,* 

13.58,i 
16.98,  f 
20.38,4 

15.28,8 
19.11,  ( 
22.93,2 

16.98,6 

21.23,3 

25.47,9 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

11.89, ( 
13.58,9 
15.28,8 

14.86,5 
16.98, ( 
19.11,4 

1 7.83,* 

20.38.4 

22.93.5 

20.80,8 

23.78,1 

26.75,3 

23.78,1 

27.17,8 

30.57,5 

26.75,3 
30.57,  f 
34.39,7 

29.72,6 

33.97,3 

38.21,9 

16.98,6 

18.68,5 

20.38,4 

21.23,! 

23.35,6 

25.47,9 

25.47.5 
28.02,7 

30.57.5 

29.72,6 

32.69.1 

35.67.1 

33.97,3 

37.37,0 

40.76,7 

38.21,9 

42.04,1 

45.86,3 

42.46,6 
46.71,2 
50.95,9  I 

22.08,2 

23.78,1 

25.47,9 

27.60,3 

29.72,6 

31.84,9 

33.12,3 

35.67,1 

38.21,9 

38.64,4 

41.61,6 

44.58,9 

44.16,4 

47.56,2 

50.95,9 

49.68,5 

53.50,7 

57.32,9 

55.20,5 

59.45,2 

63.69,9 

1GOO 

1700 

1800 

27.17,8 

28.87,7 

30.57,5 

33.97,3 

36.09,6 

38.21,9 

40.76,7 

43.31,5 

45.86,3 

47.56,2 

50.53,4 

53.50,7 

54.35,6 

57.75,3 

61.15,1 

61.15,1 

64.97,3 

68.79,5 

67.94,5 

72.19,2 

76.43,8 

1900 

2000 

2100 

32.27,4 

33.97,3 

35.67,1 

40.34,2 

42.46,6 

44.58,9 

48.41,1 

50.95,9 

53.50,7 

56,47,9 

59.45,2 

62.42,5 

64.54,8 

67.94,5 

71.34,2 

72.61,6 

76.43,8 

80.26,0 

80.68,5 

84.93,2 

89.17,8 

2200 

2300 

2400 

37.37,0 

39.06,8 

40.76,7 

46.71,2 

48.83,6 

50.95,9 

56.05,5 

58.60,3 

61.15,1 

65.39,7 

68.37,0 

71.34,2 

74.74,0 

78.13,7 

81.53,4 

84.08,2 

87.90,4 

91.72,6 

93.42,5 

97.67,1 

101.91,8 

2500 

2G00 

2700 

42.46,6 

44.16,4 

45.86,3 

53.08,2 

55.20,5 

57.32,9 

63.69,9 

66.24,7 

68.79,5 

74.31,5 

77.2S,8 

80.26,0 

84.93,2 

88.32,9 

91.72,6 

95.54,8 

99.37,0 

103.19,2 

106.16,4 

110.41,1 

114.65,8 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

47.56,2 

49.26,0 

50.95,9 

59.45,2 

61.57,5 

63.69,9 

71.34,2 

73.89,0 

76.43,8 

83.23,3 

86.20,5 

89.17,8 

95.12,3 

98.52,1 

101.91,8 

107.01,4 

110.83,6 

114.65,8 

118.90,4 

123.15,1 

127.39,7 

52.65,8 

54.35,6 

56.05,5 

65.82,2 

67.94,5 

70.06,8 

78.98,6 

81.53,4 

84.08,2 

92.15,1 

95.12,3 

98.09,6 

105.31,5 

103.71,2 

112.11,0 

118.47,9 

122.30,1 

126.12,3 

131.64,4 
135.89,0 
140.13,7  | 

3400 

3500 

3600 

57.75,3 

59.45,2 

61.15,1 

72.19,2 

74.31,5 

76.43,8 

86.63,0 

89.17,8 

91.72,6 

101.06,8 

104.04,1 

107.01,4 

115.50,7 

118.90,4 

122.30,1 

129.94,5 

133.76,7 

137.58,9 

144.38,4  1 

148.63,0 

152.87,7 

3700 

3800 

3900 

62.84,9 

64.54,8 

66.24,7 

78.56,2 

80.68,5 

82.80,8 

94.27,4 

96.82,2 

99.37,0 

109.98,6 

112.95,9 

115.93,2 

125.69,9 

129.09,6 

132.49,3 

141.41,1 

145.23,3 

149.05,5 

157.12,3 
161.37,0  i 
165.61,6  I 

4000 

4100 

4200 

67. 94, '5 
69.64,4 
71.34,2 

84.93,2 

87.05,5 

89.17,8 

101:91,8 

104.46,6 

107.01,4 

118.90,4 

121.87,7 

124.84,9 

135.89,0 

139.28,8 

142.68,5 

152.87,7 

156.69,9 

160.52,1 

169.86,3 ’| 
174.11,0 
178.35,6  | 

4300 

4400 

4500 

73.04,1 

74.74,0 

76.43,8 

91.30,1 

93.42,5 

95.54,8 

109.56,2 

112.11,0 

114.65,8 

127.82,2 

130.79,5 

133.76,7 

146.08,2 

149.47,9 

152.87,7 

164.34,2 

168.16,4 

171.98,6 

182.60,3 
186.84,9 
191.09,6  | 

4000 

4700 

4800 

78.13,7 

79.83,6 

81.53,4 

97.67,1 

99.79,5 

101.91,8 

117.20,5 

119.75,3 

122.30,1 

136.74,0 

139.71,2 

142.68,5 

156.27,4 

159.67,1 

163.06,8 

175.80,8 

179.63,0 

183.45,2 

195.34,2 

199.58,9 

203.83,6 

4900 

5000 

5100 

83.23,3 

84.93,2 

86.63,0 

104.04,1 

106.16,4 

108.28,8 

124.84,9 

127.39,7 

129.94,5 

145.65,8 

148.63,0 

151.60,3 

166.46,6 

169.86,3 

173.26,0 

187.27,4 

191.09,6 

194.91,8 

208.08,2 
212.32,9 
216.57,5  l 

5200 
5300 
■>  5400 

88.32,9 

90.02,7 

91.72,6 

110.41,1 

112.53,4 

114.65,8 

132.49,3 

135.04,1 

137.58,9 

154.57,5 

157.54,8 

160.52,1 

176.65,8 

180.05,5 

183.45,2 

198.74,0 

202.56,2 

206.38,4 

220.82,2 
225.06,8  j 
229.31,5  1 

5500 

5600 

5700 

93.42,5 

95.12,3 

96.82,2 

116.78,1 

118.90,4 

121.02,7 

140.13,7 

142.68,5 

145.23,3 

163.49,3 

166.46,6 

169.43,8 

186. S4, 9 
190.24,7 
193.64,4 

210.20,5 

214.02,7 

217.84,9 

233.56,2 

237.80,8 

242.05,5 

5800 

5900 

6000 

98.52,1 

100.21,9 

101.91,8 

123.15,1 

125.27,4 

127.39,7 

147.78,1 

150.32,9 

152.87,7 

172.41,1 

175.38,4 

178.35,6 

197.04,1 

200.43,8 

203.83,6 

221.67,1 

225.49,3 

229.31,5 

246.30,1 

250.54,8 

254.79,5 

6100 

6200 

6300 

103.61,6 

105.31,5 

107.01,4 

129.52,1 

131.64,4 

133.76,7 

155.42,5 

157.97,3 

160.52,1 

181.32,9 

184.30,1 

187.27,4 

207.23,3 

210.63,0 

214.02,7 

233.13,7 

236.95,9 

240.78,1 

259.04,1  : 
263.28,8  1 
267.53,4  1 

6400 

6500 

6600 

108.71,2 

110.41,1 

112.11,0 

135.89,0 

138.01,4 

140.13,7 

163.06,8 

165.61,6 

168.16,4 

190. 24-, 7 
193.21,9 
196.19,2 

217.42,5 

220.82,2 

224.21,9 

244.60,3 

248.42,5 

252.24,7 

271.78,1 

276.02,7 

280.27,4 

6700 

6800 

6900 

113.80.5 
115.50,7 

117.20.5 

142.26,0 

144.38,4 

146.50,7 

170.71,2 

173.26,0 

175.80,8 

199.16,4 

202.13,7 

205.11,0 

227.61,6 

231.01,4 

234.41,1 

256.06,8 

259.89,0 

263.71,2 

284.52,1 

28S.76,7 

293.01,4 

7000 

7100 

7200 

118.90,4 

120.60,3 

122.30,1 

148.63,0 

150.75,3 

152.87,7 

178.35,6 

180.90,4 

183.45,2 

208.08,2 

211.05,5 

214.02,7 

237.80,8 

241.20,5 

244.60,3 

267.53,4 

271.35,6 

275.17,8 

297.26,0 

301.50,7 

305.75,3 

7300 

7400 

7500 

124.00,0 

125.69,9 

127.39,7 

155.00,0 

157.12,3 

159.24,7 

186.00,0 

188.54,8 

191.09,6 

217.00,0 

219.97,3 

222.94,5 

248.00,0 

251.39,7 

254.79,5 

279.00,0 

282.82,2 

286.64,4 

310.00,0 

314.24,7 

318.49,3 

7600 

7700 

7800 

129.09,6 

130.79,5 

132.49,3 

161.37,0 

163.49,3 

165.61,6 

193.64,4 

196.19,2 

198.74,0 

225.91,8 

228.89,0 

231.86,3 

258.19,2 

261.58,9 

264.98,6 

290.46,6 

294.28,8 

298.11,0 

322.74,0 

326.98,6 

331.23,3 

7900 

8000 

8100 

134.19,2 

135.89,0 

137.58,9 

167.74,0 

169.86,3 

171.98,6 

201.28,8 

203.83,6 

206.38,4 

234.83,6 

237.80,8 

240.78,1 

268.38,4 

271.78,1 

275.17,8 

301.93.2 

305.75.3 
309.57,5 

335.47,9 

339.72,6 

343.97,3 

8200 

8300 

8400 

139.28,8 

140.98,6 

142.68,5 

174.11,0 

176.23,3 

178.35,6 

208.93,2 

211.47,9 

214.02,7 

243.75,3 

246.72,6 

249.69,9 

278.57,5 

2S1.97.3 

285.37,0 

313.39,7 

317.21,9 

321.04,1 

348.21,9 

352.46,6 

356.71,2 

8500 

8600 

8700 

144.38,4 

146.08,2 

147.78,1 

180.47,9 

1S2.60.3 

184.72,6 

216.57,5 

219.12,3 

221.67,1 

252.67,1 

255.64,4 

258.61,6 

288.76,7 

292.16,4 

295.56,2 

324.86,3 

328.68,5 

332.50,7 

360.95,9 

365.20,5 

369.45,2 

8800 

8900 

9000 

149.47,9 

151.17,8 

152.87,7 

186.84,9 

188.97,3 

191.09,6 

224.21,9 

226.76,7 

229.31,5 

261.58,9 

264.56,2 

267.53,4 

298.95,9 

302.35,6 

305.75,3 

336.32,9 

340.15,1 

343.97,3 

373.69,9 

377.94,5 

382.19,2 

9100 

9200 

9300 

154.57,5 

156.27,4 

157.97,3 

193.21,9 

195.34,2 

197.46,6 

231.86,3 

234.41,1 

236.95,9 

270.50,7 

273.47,9 

276.45,2 

309.15,1 

312.54,8 

315.94,5 

347.79.5 

351.61.6 
355.43,8 

386.43,8 

390.68,5 

394.93,1 

9400 

9500 

9600 

159.67,1 

161.37,0 

163.06,8 

199.58,9 

201.71,2 

203.83,6 

239.50,7 

242.05,5 

244.60,3 

279.42,5 

282.39,7 

285.37,0 

319.34,2 

322.74,0 

326.13,7 

359.26,0 

363.08,2 

366.90,4 

399.17,8 

403.42,5 

407.67,1 

9700 

9800 

9900 

164.76,7 

166.46,6 

168.16,4 

205.95,9 

208.08,2 

210.20,5 

247.15,1 

249.69,9 

252.24,7 

288.34,2 

291.31,5 

294.28,8 

329.53,4 

332.93,2 

336.32,9 

370.72,6 

374.54,8 

378.37,0 

411.91,8 

416.16,4 

420.41,1 

lOOOO 

169.86,3 

212.32,9 

254.79,5 

297.26,0 

339.72,6 

382.19,2 

424.65,8 

June  4th — 155  DAYS — 5 months  4 days. 

£ 

< 

156  DAYS. 

1 £ 

_<_ 

Rate. 

4 

J_  5 

1 6 

1 ? 

| 8 ! 9 

1 10 

Rate. 

IOO 

200 

300 

1.71.( 

3.41.9 

5.12.9 

2. 13,7 
4.27,4 
6.41,1 

2.56,4 

5.12,9 

7.69,3 

2.99,2 

5.98.4 

8.97.5 

3.41,9 

6.83,8 

10.25,8 

3.84,7 

7.69,3 

11.54,0 

4.27,4 

8.54,8 

12.82,2 

100 

200 

600 

400 

500 

600 

6.83.8 

8.54.8 
10.25,8 

8.54,8 

10.68,5 

12.82,2 

10.25,8 

12.82,2 

15.38,6 

11.96,7 

14.95,9 

17.95,1 

13.67,7 

17.09,6 

20.51,5 

15.38,6 

19.23,3 

23.07,9 

17.09,6 

21.37,0 

25.64,4 

400 

500 

<100 

700 

800 

OOO 

11.96.7 

13.67.7 
15.38,6 

14.95,9 

17.09,6 

19.23,3 

17.95,1 

20.51,5 

23.07,9 

20.94,2 

23.93,4 

26.92,6 

23.93,4 

27.35.3 

30.77.3 

26.92,6 

30.77,3 

34.61,9 

29.91,8 

34.19,2 

38.46,6 

700 

800 

OOO 

iooo 

J 100 
1200 
1 800 
1400 
1500 
1600 
1 700 
1800 
IOOO 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2501) 
2600 
2700 

1 OOO 
1 1 OO 
1 200 

17.09,6 

18.80.5 

20.51.5 

21.37,0 

23.50,7 

25.64,4 

25.01,4 

28.20,8 

30.77,3 

29.91,8 

32.91.0 

35.90.1 

34.19,2 

37.61,1 

41.03,0 

38.46,6 

42.31,2 

46.15,9 

42.74,0 

47.01,4 

51.28,8 

1300 

1400 

1500 

22.22,5 

23.93.4 

25.64.4 

27.78,1 

29.91,8 

32.05,5 

33.33,7 

35.90,1 

38.46,6 

38.89,3 

41.88,5 

44.87,7 

44.44,9 

47.86.8 

51.28.8 

50.00,5 

53.85,2 

57.69,9 

55.56,2 

59.83,6 

64.11,0 

1600 

1700 

1800 

1O0O 

2000 

2100 

27.35.3 

29.06.3 

30.77.3 

34.19,2 

36.32,9 

38.46,6 

41.03,0 

43.59,5 

46.15,9 

47.86,8 

50.86,0 

53.85,2 

54.70,7 

58.12,6 

61.54,5 

61.54,5 

65.39,2 

69.23,8 

68.38,4 

72.65,8 

76.93,2 

32.48.2 

34.19.2 
35.90,1 

40.60,3 

42.74,0 

44.87,7 

48.72,3 

51.28,8 

53.85,2 

56.84,4 

59.83.6 

62.82.7 

64.96.4 

68.38.4 
71.80,3 

73.08,5 

76.93,2 

80.77,8 

81.20,5 

85.47,9 

89.75,3 

2200 

2300 

2400 

37.61.1 

39.32.1 
41.03,0 

47.01,4 

49.15,1 

51.28,8 

56.41,6 

58.98,1 

61.54,5 

65.81,9 

68.81,1 

71.80,3 

75.22,2 

78.64,1 

82.06,0 

84.62,5 

88.47,1 

92.31,8 

94.02,7 

98.30,1 

102.57,5 

2500 

2600 

2700 

42.74,0 

44.44.9 

46.15.9 

53.42,5 

55.56,2 

57.69,9 

64.11,0 
66.67,4 
69  23,8 

74.79.5 

77.78.6 
80.77,8 

85.47.9 

88.89.9 
92.31,8 

96.16,4 

100.01,1 

103.85,8 

106.84,9 

111.12,3 

115.39,7 

2800 

2000 

3000 

47.86.8 

49.57.8 

51.28.8 

59.83,6 

61.97,3 

64.11,0 

71.80,3 

74.36,7 

76.93,2 

83.77,0 

86.76.2 

89.75.3 

95.73,7 

99.15,6 

102.57,5 

107.7*1,4 

111.55,1 

115.39,7 

119.67,1 

123.94,5 

128.21,9 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

54.99.7 

54.70.7 
56.41,6 

66.24,7 

68.38,4 

70.52,1 

79.49,6 

82.06,0 

84.62,5 

92.74,5 
) 95.73,7 
98.72,9 

105.99,5 

109.41,4 

112.83,3 

119.24,4 

123.09,0 

126.93,7 

132.49,3 

136.76,7 

141.04,1 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

58.12.6 

59.83.6 
61.54,5 

72.65,8 

74.79,5 

76.93,2 

87.18,91  101.72,1 
89.75,3  104.71,2 
92.3 1 , 8 J 107.70,4 

116.25,2 

119.67,1 

123.09,0 

130.78,4 

134.63,0 

138.47,7 

145.31,5 

149.58,9 

153.86,3 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3000 

63.25,5 

64.96.4 

66.67.4 

79.06,8 

81.20,5 

83.34,2 

94.88,2 

97.44,7 

100.01,1 

110.69,6 

113.68.8 

116.67.9 

126.51,0 

129.92,9 

133.34,8 

142.32,3 

146.17,0 

150.01,6 

158.13,7 

162.41,1 

166.68,5 

3700 

3800 

3000 

4000 

4100 

4200 

68.38,4 

70.09.3 

71.80.3 

85.47,9 

87.61,6 

89.75,3 

102.57,5 

105.14,0 

107.70,4 

119.67,1 

122.66,3 

125.65,5 

136.76,7 

140.18,6 

143.60,5 

153.86,3 

157.71,0 

161.55,6 

170.95,9 

175.23,3 

179.50,7 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

73.51.2 

75.22.2 

76.93.2 

91.89,0 

94.02,7 

96.16,4 

110.26,9 

112.83,3 

115.39,7 

128.64.7 

131.63.8 
134.63,0 

147.02,5 

150.44,4 

153.86,3 

165.40,3 

169.24,9 

173.09,6 

183.78,1 

188.05,5 

192.32,9 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

78.64.1 

80.35.1 
82.06,0 

98.30,1 

100.43,8 

102.57,5 

117.96,2 

120.52,6 

123.09,0 

137.62,2 

140.61.4 

143.60.5 

157.28,2 

160.70.1 

164.12.1 

176.94,2 

180.78,9 

184.63,6 

196.60,3 

200.87,7 

205.15,1 

4600 

4700 

4800 

4000 

5000 

5100 

4000 

5000 

5100 

83.77,0 

85.47.9 

87.18.9 

104.71,2 

106.84,9 

108.98,6 

125.65,5 
128.21,9 
130. 78, 4 

146.59,7 

149.58,9 

152.58,1 

167.54,0 

170.95,9 

174.37,8 

188.48,2 

192.32,9 

196.17,5 

209.42,5 

213.69,9 

217.97,3 

5200 

5300 

5400 

88.89,9 

90.60.8 

92.31.8 

111.12,3 

113.26,0 

115.39,7 

133.34,8 

135.91,2 

138.47,7 

155.57.3 

158.56.4 
161.55,6 

177.79,7 

181.21,6 

184.63,6 

200.02,2 

203.86,8 

207.71,5 

222.24,7 

226.52,1 

2,30.79,5 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

94.02.7 

95.73.7 

97.44.7 

117.53,4 

119.67,1 

121.80,8 

141.04,1 

143.60,5 

146.17,0 

164.54,8 

167.54,0 

170.53,2 

188.05,5 

191.47,4 

194.89,3 

211.56,2 

215.40,8 

219.25,5 

235.06,8 

239.34,2 

243.61,6 

5500 

5600 

5700 

5800 

5000 

6000 

99.15,6 

100.86,6 

102.57,5 

123.94,5 

126.08,2 

128.21,9 

148.73,4 

151.29,9 

153.86,3 

173.52,3 

176.51,5 

179.50,7 

198.31.2 

201.73.2 
205.15,1 

223.10,1 

226.94,8 

230.79,5 

247.89,0 

252.16,4 

256.43,8 

5800 

5000 

6000 

6100 

6200 

6300 

104.28.5 

105.99.5 
107.70,4 

130.35,6 

132.49,3 

134.63,0 

156.42,7 

158.99,2 

161.55,6 

182.49,9 

185.49,0 

188.48,2 

208.57,0 

211.98,9 

215.40,8 

234.64,1 

238.48,8 

242.33,4 

260.71,2 

264.98,6 

269.26,0 

6100 

6200 

6.300 

6400 

6500 

6600 

6400 

6500 

6600 

109.41,4 

111.12.3 

112.83.3 

136.76,7 

138.90,4 

141.04,1 

164.12,1 

166.68,5 

169.24,9 

191.47,4 

194.46,6 

197.45,8 

218.82.7 

222.24.7 
225.66,6 

246.18,1 

250.02,7 

253.87,4 

273.53,4 

277.80,8 

282.08,2 

6700 

6800 

6900 

114.54.2 

116.25.2 

117.96.2 

143.17,8 

145.31,5 

147.45,2 

171.81,4 

174.37,8 

176.94,2 

200.44,9 

203.44,1 

206.43,3 

229.08,5 

232.50,4 

235.92,3 

257.72,1 

261.56,7 

265.41,4 

286.35,6 

290.63,0 

294.90,4 

6700 

6800 

6000 

7000 

7100 

7200 

119.67.1 

121.38.1 
123.09,0 

149.58,9 

151.72,6 

153.86,3 

179.50,7 

182.07,1 

184.63,6 

209.42.5 

212.41.6 
215.40,8 

239.34.2 

242.76.2 
246.18,1 

269.26,0 

273.10,7 

276.95,3 

299.17,8 

303.45,2 

307.72,6 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

124.80.0 

126.51.0 
128.21,9 

156.00,0 

158.13,7 

160.27,4 

187.20,0 

189.76,4 

192.32,9 

218.40,0 

221.39,2 

224.38,4 

249.60,0 

253.01,9 

256.43,8 

280.80,0 

284.64,7 

288.49,3 

312.00,0 

316.27,4 

320.54,8 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

7600 

7700 

7800 

129.92,9 

131.63.8 

133.34.8 

162.41,1 

164.54,8 

166.68,5 

194.89,3 

197.45,8 

200.02,2 

227.37,5 

230.36,7 

233.35,9 

259.85,8 

263.27,7 

266.69,6 

292.34,0 

296.18,6 

300.03,3 

324.82,2 

329.09,6 

333.37,0 

7900 

8000 

8100 

135.05,8 

136.76.7 

138.47.7 

168.82,2 

170.95,9 

173.09,6 

202.58,6 

205.15,1 

207.71,5 

236.35.1 

239.34.2 
242.33,4 

270.11,5 

273.53,4 

276.95,3 

303.87,9 

307.72,6 

311.57,3 

337.64,4 

341.91,8 

346.19,2 

7000 

8000 

8100 

3200 

8300 

8400 

140.18.6 

141.89.6 
143.60,5 

175.23,3 

177.37,0 

179.50,7 

210.27,9 

212.S4.4 

215.40,8 

245.32,6 

248.31,8 

251.31,0 

280.37,3 

283.79,2 

-287.21,1 

315.41,9 

319.26,6 

323.11,2 

350.46,6 

354.74,0 

359.01,4 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

8500 

8600 

8700 

145.31.5 

147.02.5 
148.73,4 

181.64,4 

183.78,1 

185.91,8 

217.97,3 

220.53,7 

223.10,1 

254.30,1 

257.29,3 

260.28,5 

290.63,0 

294.04,9 

297.46,8 

326.95,9 

330.80,5 

334.65,2 

363.28,8 
367.56,2 
371. S3, 6 

8S00 

8900 

9000 

150.44,4 

152.15.3 

153.86.3 

188.05,5 

190.19,2 

192.32,9 

225.66,6 

22S.23.0 

230.79,5 

263.27.7 

266.26.8 
269.26,0 

300.88,8 

304.30,7 

307.72,6 

338.49,9 

342.34,5 

346.19,2 

376.11,0 

380.38,4 

384.65,8 

8800 

8000 

0000 

9100 

9200 

9300 

155.57,3 

157.28.2 

158.99.2 

194.46,6 

196.60,3 

198.74,0 

233.35,9 

235.92,3 

238.48,8 

272.25,2 

275.24,4 

278.23,6 

311.14,5 

314.53.4 

317.98.4 

350.03,8 
353. 8S, 5 
357  73,2 

388.93,2 

393.20,5 

397.47,9 

0100 

0200 

0300 

9400 

9500 

9600 

160.70.1 

162.41.1 

164.12.1 

200.87,7 

203.01,4 

205.15,1 

241.05,2 

243.61,6 

246.18,1 

281.22,7 

284.21,9 

287.21,1 

321.40,3 
324. S2, 2 
328.24,1 

361.57,8 

365.42,5 

369.27,1 

401.75,3 

406.02,7 

410.30,1 

0400 

0500 

0600 

9700 

9800 

9900 

165.83.0 

167.54.0 
169.24,9 

207.28,8 

209.42,5 

211.56,2 

248.74,5 

251.31,0 

253.87,4 

290.20,3 

293.19.5 

296.18.6 

331.66,0 

335.07.9 

338.49.9 

373.11,8 

376.96,4 

380.81,1 

414.57,5 

418.84,9 

423.12,3 

0700 

0800 

9000 

lOOOO 

170.95, 9|  213.69,9 

256.43,8 

299.17,8 

341.91,8 

384.65,8)  427.39,7 

lOOOO 

— 

June  5th— 156  DAY'S — 5 months  5 days. 


£ 

< 

157  DATS. 

*4-^ 

£ 

< 

158  DATS. 

£ 

< 

Rate. 

4 

5 

1 6 

'7 

8 

9 

10 

Rate- 

4 

5 

6 

7 

1 8 

9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

1.72.1 

3.44.1 

5.16.2 

2.15.1 

4.30.1 

6.45.2 

2.58.1 

5.16.2 

7.74.2 

3.01.1 

6.02.2 
9.03,3 

3.44.1 

6.88.2 
10.32,3 

3.87.1 

7.74.2 
11.61,4 

4.30,1 

8.60,3 

12.90,4 

Too 

200 

300 

1.73.2 

3.46.3 
5.19,5 

2.16,4 

4.32,9 

6.49,3 

2.59,7 

5.19,5 

7.79,2 

3.03.0 

6.06.0 
9.09,0 

3.46,3 

6.92,6 

10.38,9 

3.89,6 

7.79,2 

11.68,8 

4.32,9 

8.65,8 

12.98,6 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

6.88,2 

8.60,3 

10.32,3 

8.60,3 

10.75.3 

12.90.4 

10.32.3 

12.90.4 

15.48.5 

12.04.4 

15.05.5 

18.06.6 

13.76.4 

17.20.5 
20.64,7 

15.48.5 

19.35.6 

23.22.7 

17.20,5 

21.50.7 

25.80.8 

400 

500 

600 

6.92,6 

8.65,8 

10.38,9 

8.65,8 

10.82,2 

12.98,6 

10.38,9 

12.98,6 

15.58,4 

12.12,1 

15.15.1 

18.18.1 

13.85,2 

17.31,5 

20.77,8 

15.58.4 
19.47,9 

23.37.5 

17.31,5 

21.64,4 

25.97,3 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

12.04.4 

13.76.4 

15.48.5 

15.05.5 

17.20.5 

19.35.6 

18.06,6 

20.64.7 

23.22.7 

21.07.7 

24.08.8 

27.09.9 

24.08.8 

27.52.9 
30.97,0 

27.09,9 

30.97.0 

34.84.1 

30.11.0 

34.41.1 

38.71.2 

700 

800 

900 

12.12,1 

13.85,2 

15.58,4 

15.15,1 

17.31,5 

19.47,9 

18.18,1 

20.77,8 

23.37,5 

21.21,1 

24.24.1 

27.27.1 

24.24,1 

27.70,4 

31.16,7 

27.27,1 

31.16,7 

35.06,3 

30.30,1 

34.63,0 

38.95,9 

7 oo 
800 
900 

lOOO 

1100 

1200 

17.20.5 

18.92.6 

20.64.7 

21.50.7 

23.65.8 

25.80.8 

25.80.8 

28.38.9 
30.97,0 

30.11.0 

33.12.1 

36.13.2 

34.41.1 

37.85.2 

41.29.3 

38.71,2 

42.58.4 

46.45.5 

43.01.4 

47.31.5 

51.61.6 

lOOO 

1100 

1200 

17.31,5 

19.04.7 

20.77.8 

21.64,4 

23.80,8 

25.97,3 

25.97,3 

28.57,0 

31.16,7 

30.30.1 

33.33.2 

36.36.2 

34.63,0 

38.09,3 

41.55,6 

38.95,9 

42.85,5 

46.75,1 

43.28,8 

47.61,6 

51.94,5 

1000 

HOO 

1200 

~13O0 

1400 

1500 

22.36.7 

24.08.8 

25.80.8 

27.95,9 

30.11.0 

32.26.0 

33.55.1 

36.13.2 

38.71.2 

39.14.2 

42.15.3 

45.16.4 

44.73.4 

48.17.5 

51.61.6 

50.32.6 

54.19.7 

58.06.8 

55.91.8 

60.21.9 
64.52,1 

1300 

1400 

1500 

22.51.0 

24.24.1 
25.97,3 

28.13,7 

30.30,1 

32.46,6 

33.76,4 

36.36,2 

38.95,9 

39.39.2 

42.42.2 

45.45.2 

45.01,9 

48.48.2 

51.94,5 

50.64.7 
54.54,2 

58.43.8 

56.27,4 

60.60,3 

64.93,2 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

27.52.9 

29.24.9 
30.97,0 

34.41.1 

36.56.2 

38.71.2 

41.29.3 

43.87.4 

46.45.5 

48.17.5 

51.18.6 

54.19.7 

55.05.8 

58.49.9 
61.94,0 

61.94.0 

65.81.1 

69.68.2 

68.82,2 

73.12,3 

77.42,5 

1600 

1700 

1800 

27.70,4 

29.43.6 

31.16.7 

34.63,0 

36.79,5 

38.95,9 

41.55,6 

44.15,3 

46.75,1 

48.48.2 

51.51.2 

54.54.2 

55.40,8 

58.87,1 

62.33,4 

62.33,4 

66.23,0 

70.12,6 

69.26,0 

73.58,9 

77.91,8 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

32.69.0 

34.41.1 

36.13.2 

40.86.3 

43.01.4 

45.16.4 

49.03.6 

51.61.6 

54.19.7 

57.20.8 

60.21.9 
63.23,0 

65.38.1 

68.82.2 
72.26,3 

73.55,3 

77.42.5 

81.29.6 

81.72.6 

86.02.7 
90.32,9 

1900 

2000 

2100 

32.89,9 

34.63,0 

36.36,2 

41.12,3 

43.28,8 

45.45,2 

49.34,8 

51.94,5 

54.54,2 

57.57.3 

60.60.3 

63.63.3 

65.79,7 

69.26,0 

72.72,3 

74.02,2 

77.91,8 

81.81,4 

82.24,7 

86.57,5 

90.90,4 

1900 

2000 

2100 

3200 

2300 

2400 

37.85.2 

39.57.3 

41.29.3 

47.31.5 

49.46.6 

51.61.6 

56.77.8 

59.35.9 
61.94,0 

66.24.1 

69.25.2 

72.26.3 

75.70.4 

79.14.5 

82.58.6 

85.16.7 

89.03.8 
92.91,0 

94.63,0 

98.93,2 

103.23,3 

2200 

2300 

2400 

38.09,3 

39.82.5 

41.55.6 

47.61,6 

49.78,1 

51.94,5 

57.14,0 

59.73,7 

62.33,4 

66.66.3 

69.69.3 

72.72.3 

76.18,6 

79.64,9 

83.11,2 

85.71.0 
89.60,5 

93.50.1 

95.23,3 

99.56,2 

103.89,0 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

43.01.4 

44.73.4 

46.45.5 

53.76.7 

55.91.8 

58.06.8 

64.52.1 

67.10.1 

69.68.2 

75.27.4 

78.28.5 

81.29.6 

86.02.7 

89.46.8 
92.91,0 

96.78,1 

100.65.2 

104.52.3 

107.53,4 

111.83.6 

116.13.7 

2500 

2600 

2700 

43.28.8 

45.01.9 
46.75,1 

54.11,0 

56.27,4 

58.43,8 

64.93,2 

67.52,9 

70.12,6 

75.75.3 

78.78.4 

81.81.4 

86.57,5 

90.03,8 

93.50,1 

97.39,7 

101.29,3 

105.18,9 

108.21,9 

112.54,8 

116.87,7 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

48.17.5 

49.89.6 

51.61.6 

60.21,9 

62.37.0 

64.52.1 

72.26.3 

74.84.4 

77.42.5 

84.30.7 

87.31.8 

90.32.9 

96.35.1 

99.79.2 
103.23,3 

108.39.5 

112.26.6 
116.13,7 

120.43,8 

124.74.0 

129.04.1 

2800 

2900 

3000 

48.48,2 

50.21.4 

51.94.5 

60.60,3 

62.76,7 

64.93,2 

72.72,3 

75.32,1 

77.91,8 

84.84.4 

87.87.4 

90.90.4 

96.96,4 

100.42,7 

103.89,0 

109.08,5 

112.98,1 

116.87,7 

121.20,5 

125.53,4 

129.86,3 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

53.33.7 

55.05.8 

56.77.8 

66.67.1 

68.82.2 
70.97,3 

80.00,5 

82.58.6 

85.16.7 

93.34.0 

96.35.1 

99.36.2 

106.67.4 

110.11.5 

113.55.6 

120.00,8 

123.87,9 

127.75,1 

133.34,2 

137.64.4 

141.94.5 

3100 

3200 

3300 

53.67.7 

55.40.8 
57.14,0 

67.09,6 

69.26,0 

71.42,5 

80.51,5 

83.11,2 

85.71,0 

93.93.4 

96.96.4 

99.99.5 

107.35,3 

110.81,6 

114.27,9 

120.77.3 
124.66,8 

128.56.4 

134.19,2 

138.52,1 

142.84,9 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

58.49.9 

60.21.9 
61.94,0 

73.12.3 

75.27.4 

77.42.5 

87.74.8 

90.32.9 
92.91,0 

102.37.3 

105.38.4 

108.39.5 

116.99.7 

120.43.8 

123.87.9 

131.62.2 

135.49.3 

139.36.4 

146.24.7 

150.54.8 

154.84.9 

3400 

3500 

3600 

58.87,1 

60.60.3 

62.33.4 

73.58,9 

75.75,3 

77.91,8 

88.30,7 

90.90,4 

93.50,1 

103.02.5 

106.05.5 

109.08.5 

117.74,2 

121.20,5 

124.66,8 

132.46,0 

136.35,6 

140.25,2 

147.17,8 

151.50,7 

155.83,6 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

63.66.0 

65.38.1 

67.10.1 

79.57.5 

81.72.6 

83.87.7 

95.49.0 

98.07.1 
100.65,2 

111.40.5 

114.41.6 

117.42.7 

127.32.1 

130.76.2 

134.20.3 

143.23.6 

147.10.7 

150.97.8 

159.15.1 

163.45.2 

167.75.3 

3700 

3800 

3900 

64.06.6 

65.79.7 
67.52,9 

80.08,2 

82.24,7 

84.41,1 

96.09,9 

98.69,6 

101.29,3 

112.11.5 

115.14.5 

118.17.5 

128.13,2 

131.59,5 

135.05,8 

144.14,8 

148.04,4 

151.94,0 

160.16,4 

164.49,3 

168.82,2 

" 37o0 
3800 
3900 

“4005 
1 4100 
4200 

68.82,2 

70.54.2 

72.26.3 

86.02.7 

88.17.8 

90.32.9 

103.23.3 

105.81.4 

108.39.5 

120.43.8 

123.44.9 
126.46,0 

137.64.4 

141.08.5 

144.52.6 

154.84,9 

158.72.1 

162.59.2 

172.05.5 

176.35.6 
180.65,8 

4000 

4100 

4200 

69.26,0 

70.99.2 

72.72.3 

86.57,5 

88.74,0 

90.90,4 

103.89,0 

106.48,8 

109.08,5 

121.20.5 

124.23.6 
127.26*6 

138.52,1 

141.98,4 

145.44,7 

155.83.6 
159.73,2 

163.62.7 

173.15,1 

177.47,9 

181.80,8 

4000 

4100 

4200 

! 4300 
4400 
4500 

73.98.4 

75.70.4 
77-42,5 

92.47,9 

94.63.0 

96.78.1 

110.97.5 

113.55.6 

116.13.7 

129.47.1 

132.48.2 

135.49.3 

147.96.7 

151.40.8 

154.84.9 

166.46.3 

170.33.4 

174.20.5 

184.95,9 
189.26,0 
193.56,2  I 

4300 

4400 

4500 

74.45.5 

76.18.6 
77.91,8 

93.06,8 

95.23,3 

97.39,7 

111.68,2 

114.27,9 

116.87,7 

130.29.6 

133.32.6 

136.35.6 

148.91,0 

152.37,3 

155.83,6 

167.52,3 

171.41,9 

175.31,5 

186.13,7 

190.46,6 

194.79,5 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

79.14.5 

80.86.6 
82.58,6 

98.93,2 

101.08,2 

103.23,3 

118.71.8 

121.29.9 

123.87.9 

138.50.4 

141.51.5 

144.52.6 

158.29,0 

161.73.2 

165.17.3 

178.07.7 

181.94.8 

185.81.9 

197.86.3 

202.16.4 
206.46,6 

4600 

4700 

4800 

79.64,9 

81.38.1 

83.11.2 

99.56,2 

101.72,6 

103.89,0 

119.47,4 

122.07,1 

124.66,8 

139.38.6 

142.41.6 

145.44.7 

159.29,9 

162.76,2 

166.22,5 

179.21,1 

183.10,7 

187.00,3 

199.12,3 

203.45,2 

207.78,1 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

84.30.7 

86.02.7 
.87.74,8 

105.38.4 

107.53.4 

109.68.5 

126.46.0 

129.04.1 

131.62.2 

147.53.7 

150.54.8 

153.55.9 

168.61.4 

172.05.5 

175.49.6 

189.69,0 

193.56.2 

197.43.3 

210.76.7 

215.06.8 
219.37,0 

4900 

5000 

5100 

84.84.4 

86.57.5 
88.30,7 

106.05,5 

108.21,9 

110.38,4 

127.26,6 

129.86,3 

132.46,0 

148.47.7 

151.50.7 

154.53.7 

169.68,8 

173.15,1 

176.61,4 

190.89,9 

194.79,5 

198.69,0 

212.11,0 

216.43,8 

220.76,7 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

89.46.8 

91.18.9 
92.91,0 

111.83.6 

113.98.6 

116.13.7 

134.20.3 
136.78,4. 

139.36.4 

156.57.0 

159.58.1 

162.59.2 

178.93.7 

182.37.8 

185.81.9 

201.30.4 

205.17.5 
209.04,7 

223.67,1 

227.97.3 

232.27.4 

5200 

5300 

5400 

90.03,8 

91.77.0 

93.50.1 

112.54,8 

114.71,2 

116.87,7 

135.05,8 

137.65,5 

140.25,2 

157.56.7 

160.59.7 

163.62.7 

180.07,7 

183.54,0 

187.00,3 

202.58,6 

20&.48,2 

210.37,8 

225.09,6 

229.42,5 

233.75,3 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

94.63.0 

96.35.1 

98.07.1 

118.28,8 

120.43.8 

122.58.9 

141.94.5 

144.52.6 

147.10.7 

165.60.3 

168.61.4 

171.62.5 

189.26.0 

192.70.1 

196.14.2 

212.91.8 

216.78.9 
220.66,0 

236.57,5 

240.87.7 

245.17.8 

5500 

5600 

5700 

95.23.3 

96.96.4 
98.69,6 

119.04,1 

121.20,5 

123.37,0 

142.84,9 

145.44,7 

148.04,4 

166.65.8 

169.68.8 

172.71.8 

190.46,6 

193.92,9 

197.39,2 

214.27,4 

218.17,0 

222.06,6 

238.08,2 

242.41,1 

246.74,0 

5500 

5600 

5700 

5800 

*5900 

6000 

99.79,2 

101.51.2 

103.23.3 

124.74.0 

126.89.0 

129.04.1 

149.68.8 

152.26.8 

154.84.9 

174.63.6 

177.64.7 

180.65.8 

199.58.4 

203.02.5 

206.46.6 

224.53.2 

228.40.3 

232.27.4 

249.47,9 

253.78.1 

258.08.2 

“5800 

5900 

6000 

100.42,7 

102.15,9 

103.89,0 

125.53,4 

127.69,9 

129.86,3 

150.64,1 

153.23,8 

155.83,6 

175.74.8 

178.77.8 

181.80.8 

200.85,5 

204.31,8 

207.78,1 

225.96.2 
229.85,8 

233.75.3 

251.06,8 

255.39,7 

259.72,6 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

104.95.3 

106.67.4 

108.39.5 

131.19.2 

133.34.2 

135.49.3 

157.43.0 

160.01.1 
162.59,2 

183.66.8 

186.67.9 
189.69,0 

209.90.7 

213.34.8 

216.78.9 

236.14.5 

240.01.6 
243.88,8 

262.38.4 

266.68.5 

270.98.6 

6100 

6200 

6300 

105.62.2 

107.35.3 
109.08,5 

132.02,7 

134.19,2 

136.35,6 

158.43,3 

161.03,0 

163.62,7 

184.83.8 

187.86.8 

190.89.9 

211.24,4 

214.70,7 

218.17,0 

237.64,9 

241.54,5 

245.44,1 

264.05,5 

268.38,4 

272.71,2 

6100 

6200 

6300 

1 6400 
6500 
6600 

110.11.5 

111.83.6 

113.55.6 

137.64.4 

139.79.5 

141.94.5 

165.17.3 

167.75.3 

170.33.4 

192.70.1 

195.71.2 

198.72.3 

220.23.0 

223.67.1 

227.11.2 

247.75,9 

251.63.0 

255.50.1 

275.28.8 

279.58.9 
283.89,0 

6400 

6500 

6600 

110.81,6 

112.54.8 

114.27.9 

138.52,1 

140.68,5 

142.84,9 

166.22,5 

168.82,2 

171.41,9 

193.92.9 

196.95.9 

199.98.9 

221.63,3 

225.09,6 

228.55,9 

249.33,7 

253.23,3 

257.12,9 

277.04,1 

281.37,0 

285.69,9 

6400  j 
6500 
6600 

0700 
■ (>800 
i 6900 

115.27.7 

116.99.7 

118.71.8 

144.09.6 

146.24.7 

148.39.7 

172.91.5 

175.49.6 

178.07.7 

201.73.4 

204.74.5 

207.75.6 

230.55,3 

233.99.5 

237.43.6 

259.37.3 

263.24.4 

267.11.5 

288.19.2 

292.49.3 
296.79,5 

6700 

6800 

6900 

116.01,1 

117.74,2 

119.47,4 

145.01,4 

147.17,8 

149.34,2 

174.01,6 

176.61,4 

179.21,1 

203.01.9 

206.04.9 

209.07.9 

232.02,2 

235.48,5 

238.94,8 

261.02.5 
264.92,1 

268.81.6 

290.02,7 

294.35,6 

298.68,5 

6700  1 
6800 
6900 

7 OO0 
7100 
7200 

120.43.8 

122.15.9 

123.87.9 

150.54.8 

152.69.9 

154.84.9 

180.65.8 

183.23.8 

185.81.9 

210.76.7 

213.77.8 

216.78.9 

240.87.7 

244.31.8 

247.75.9 

270.98,6 

274.85.8 

278.72.9 

301.09.6 

305.39.7 
309.69,9 

7000 

7100 

7200 

121.20,5 

.122.93,7 

124.66,8 

151.50,7 

153.67,1 

155.83,6 

181.80,8 

184.40,5 

187.00,3 

212.11,0 

215.14.0 

218.17.0 

242.41,1 

245.87,4 

249.33,7 

272.71,2 

276.60,8 

280.50,4 

303.01,4 

307.34,2 

311.67,1 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

125.60.0 

127.32.1 

129.04.1 

157.00,0 

159.15.1 

161.30.1 

188.40.0 

190.98.1 

193.56.2 

219.80.0 

222.81.1 
225.82,2 

251.20.0 

254.64.1 

258.08.2 

282.60,0 

286.47.1 

290.34.2 

314.00,0 

318.30,1 

322.60,3 

7300 

7400 

7500 

126.40,0 

128.13.2 

129.86.3 

158.00,0 

160.16,4 

162.32,9 

189.60,0 

192.19,7 

194.79,5 

221.20,0 

224.23.0 

227.26.0 

252.80,0 

256.26,3 

259.72,6 

284.40,0 

288.29,6 

292.19,2 

316.00,0 

320.32,9 

324.65,8 

7300 

7400 

7500 

7600 
7 700 
7800 

130.76.2 

132.48.2 

134.20.3 

163.45.2 

165.60.3 

167.75.3 

196.14.2 

198.72.3 

201.30.4 

228.83.3 

231.84.4 

234.85.5 

261.52.3 

264.96.4 

268.40.5 

294.21.4 

298.08.5 
301.95,6- 

326.90.4 

331.20.5 
335.50,7 

7600 

7700 

7800 

131.59.5 

133.32.6 
135.05,8 

164.49,3 

166.65,8 

168.82,2 

197.39,2 

199.98,9 

202.58,6 

230.29.0 

233.32.1 

236.35.1 

263.18,9 

266.65,2 

270.11,5 

296.08.8 
299.98,4 

303.87.9 

328.98,6 

333.31,5 

337.64,4 

7606 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

135.92.3 

137.64.4 

139.36.4 

169.90.4 

172.05.5 

174.20.5 

203.88.5 

206.46.6 

209.04.7 

237.86.6 

240.87.7 

243.88.8 

271.84.7 

275.28.8 

278.72.9 

305.82,7 

309.69,9 

313.57,0 

339.80,8 

344.11.0 

348.41.1 

7900 

8000 

8100 

136.78,9 

138.52.1 

140.25.2 

170.98,6 

173.15,1 

175.31,5 

205.18,4 

207.78,1 

210.37,8 

239.38.1 

242.41.1 

245.44.1 

273.57,8 

277.04,1 

280.50,4 

307.77,5 

311.67,1 

315.56,7 

341.97,3 

346.30,1 

350.63,0 

7900 

8000 

8100 

“ 8206 
8300 
8400 

141.08.5 

142.80.5 

144.52.6 

176.35.6 

178.50.7 

180.65.8 

211.62.7 

214.20.8 

216.78.9 

246.89,9 

249.91.0 

252.92.1 

282.17.0 

285.61.1 

289.05.2 

317.44.1 

321.31.2 
325.18,4 

352.71,2 

357.01.4 

361.31.5 

8200 

8300 

8400 

141.98.4 

143.71.5 
145.44,7 

177.47,9 

179.64,4 

181.80,8 

212.97,5 

215.57,3 

218.17.0 

248.47.1 

251.50.1 

254.53.2 

283.96,7 

287.43,0 

290.89,3 

319.46,3 

323.35,9 

327.25,5 

354.95,9 

359.28,8 

363.61,6 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

146.24.7 

147.96.7 

149.68.8 

182.80,8 

184.95,9 

187.11,0 

219.37.0 

221.95.1 

224.53.2 

255.93.2 

258.94.2 

261.95.3 

292.49.3 

295.93.4 

299.37.5 

329.05.5 

332.92.6 

336.79.7 

365.61,6 

369.91.8 

374.21.9 

8500 

8600 

8700 

147.17,8 

148.91.0 

150.64.1 

183.97,3 

186.13,7 

188.30,1 

220.76,7 

223.36,4 

225.96,2 

257.56.2 

260.59.2 
■263.62,2 

294.35,6 

297.81,9 

301.28,2 

331.15.1 
335.04,7 

338.94.2 

367.94,5 

372.27,4 

376.60,3 

8500 

8000 

8700 

8800 

8900 

9000 

151.40.8 

153.12.9 

154.84.9 

189.26.0 

191.41.1 

193.56.2 

227.11,2 

229.69.3 

232.27.4 

264.96.4 

267.97.5 

270.98.6 

302.81,6 

306.25.8 

309.69.9 

340.66,8 

344.54.0 

348.41.1 

378.52.1 

382.82.2 

357.12.3 

8800 

8900 

9000 

152.37.3 

154.10.4 
155.83,6 

190.46,6 

192.63,0 

194.79,5 

228.55,9 

231.15,6 

233.75,3 

266.65.2 

269.68.2 

272.71.2 

304.74,5 

308.20,8 

311.67,1 

342.83,8 

346.73,4 

350.63,0 

350.93,2 

385.26,0 

389.58,9 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

156.57.0 

158.29.0 

160.01.1 

195.71.2 

197.86.3 

200.01.4 

234.85.5 

237.43.6 

210.01.6 

273.99,7 

277.00,8 

280.01,9 

313.14.0 

316.58.1 

320.02.2 

352.28.2 

356.15.3 
360.02,5 

391.42.5 

395.72.6 

400.02.7 

9100 

9200 

9300 

157.56,7 
• 159.29,9 
•161.03,0 

196.95,9 

199.12,3 

201.28,8 

236.35,1 

238.94,8 

241.54,5 

275.74.2 

278.77.3 

281.80.3 

315.13,4 

318.59,7 

322.06,0 

354.52,6 

358.42,2 

362.31,8 

393.91,8 

398.24,7 

402.57,5 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

161.73.2 

163.45.2 

165.17.3 

202.16.4 

204.31.5 

206.46.6 

242.59.7 

245.17.8 

247.75.9 

283.03.0 

286.04.1 

289.05.2 

323.46.3 

326.90.4 

330.34.5 

363.89.6 

367.76.7 

371.63.8 

404.32,9 

408.63,0 

412.93,2 

9400 

9500 

9600 

162.76.2 

164.49.3 
166.22,5 

203.45,2 

205.61,6 

207.78,1 

244.14,2 

246.74,0 

249.33,7 

284.83.3 

287.86.3 

290.89.3 

325.52,3 

328.98,6 

332.44,9 

366.21,4 

370.11,0 

374.00,5 

406.90,4 

411.23,3 

415.56,2 

9400 

9500 

9600 

'9700 

9800 

9900 

10666 

166.89.3 

168.61.4 

170.33.4 

208.61,6 

210.76.7 

212.91.8 

250.34.0 

252.92.1 

255.50.1 

292.06.3 

295.07.4 

298.08.5 

333.78.6 

337.22.7 

340.66.8 

375.51.0 

379.38.1 

383.25.2 

417.23.3 

421.53.4 
425.83,6 

9700 

9800 

9900 

167.95,6 

169.68.8 

171.41.9 

209.94,5 

212.11,0 

214.27,4 

251.93,4 

254.53,2 

257.12,9 

293.92.3 

296.95.3 

299.98.4 

335.91,2 

339.37,5 

342.83,8 

377.90,1 

381.79,7 

385.69,3 

419.89,0 

424.21,9 

428.54,8 

9766 

9860 

9900 

172.05,5 

215.06,8 

258.08,2 

301.09,6 

344.11,0 

387.12,31  430.13,7 

lOOOO 

173.15,1 

216.43,8 

259.72,6 

303.01,4 

346.30,1 

389.58,9 

432.87,7 

lOOOO 

June  6th. — 157  DATS— 5 months  6 days. 

June 

7th— 158  DATS- 

-5  months  7-  days. 



-M 

E 

c 

159  DAYS. 

Rate. 

4 

5 | 

6 J 

7 1 

8 J 

9 | 

10 

100 

200 

300 

1.74,2 

3.48,5 

5.22,7 

2.17,." 

4.35,6 

6.53,4 

2.61,4 

5.22,7 

7.84,1 

3.04.9 

6.09.9 
9.14,8 

3.48,5 

6.97,0 

10.45,5 

3.92.1 

7.84.1 
11.76,2 

4.35,6 

8.71,2 

13.06,8 

400 

500 

000 

6.97,0 

8.71,2 

10.45,5 

8.71,2 

10.89,0 

13.06,8 

10.45,5 

13.08,8 

15.68,2 

12.19.7 

15.24.7 
18.29,6 

13.94.0 
17.42,5 

20.91.0 

15.68.2 

19.60.3 

23.52.3 

17.42,5 

21.78,1 

26.13,7 

700 

800 

1)00 

looo 

1100 

1200 

12.19,7 

13.94,0 

15.68,2 

15.24,7 

17.42,5 

19.60,3 

18.29,6 

20.91,0 

23.52,3 

21.34.5 

24.39.5 
27.44,4 

24.39,5 

27.87,9 

31.36,4 

27.44,1 

31.36.4 

35.28.5 

80.49,3 

34.84,9 

39.20,5 

17.42,5 

19.16,7 

20.91,0 

21.78,1 

23.95,9 

26.13,7 

26.13,7 

28.75,1 

31.36,4 

30.49,3 

33.54.2 

36.59.2 

34.84.9 
38.33,4 

41.81.9 

39.20.5 

43.12.6 

47.04.7 

43.56,2 

47.91,8 

52.27,4 

1300 

1400 

1500 

22.65,2 

24.39,5 

20.12,7 

28.31,5 

30.49,3 

32.67,1 

33.97,8 

36.59,2 

39.20,5 

39.64,1 

42.69.0 

45.74.0 

45.30.4 
48.78,9 

52.27.4 

50.96.7 

54.88.8 

58.80.8 

56.63,0 

60.98,6 

65.34,2 

1000 

1700 

1800 

2/.»7,9 

29.62,2 

31.36,4 

34.84,9 

37.02,7 

39.20,5 

41.81,9 

44.43,3 

47.04,7 

48.78,9 

51.83.8 

54.88.8 

55.75.9 
59.24,4 

62.72.9 

62.72.9 

66.64.9 
70.57,0 

69.69,9 

74.05,5 

78.41,1 

11)00 

2000 

2100 

'33.10,7 

34.84,9 

36.59,2 

41.38,4 

43.56,2 

45.74,0 

49.66,0 

52.27,4 

54.88,8 

57.93,7 

60.98.6 

64.03.6 

66.21.4 
69.69,9 

73.18.4 

74.49.0 

78.41.1 

82.33.2 

82.76,7 

87.12,3 

91.47,9 

2200 

2300 

2400 

38.33,4 

40.07,7 

41.81,9 

47.91,8 

50.09,6 

52.27,4 

57.50,1 

60.11,5 

62.72,9 

67.08,5 

70.13.4 

73.18.4 

76.66.8 
80.15,3 

83.63.8 

80.25.2 

90.17.3 

94.09.3 

95.83,6 

100.19,2 

104.54,8 

2500 

2000 

2700 

43.56,2 

45.30,4 

47.04,7 

54.45,2 

56.63,0 

58.80,8 

65.34,2 

67.95,6 

70.57,0 

76.23,3 

79.28.2 

82.33.2 

87.12.3 
90.60,8 

94.09.3 

98.01,4 

101.93.4 

105.85.5 

108.90,4 

113.26,0 

117.61,6 

2800 

2900 

3000 

48.78,9 

50.53,2 

52.27,4 

60.98,6 

63.16,4 

65.34,2 

73.18,4 

75.79,7 

78.41,1 

85.38,1 

88.43,0 

91.47,9 

97.57,8 

101.06,3 

104.54,8 

109.77.5 

113.69.6 

117.61.6 

121.97,3 

126.32,9 

130.68,5 

3100 

3200 

3300 

54.01,6 

55.75,9 

57.50,1 

67.52,1 

69.69,9 

71.87,7 

81.02,5 

83.63,8 

86.25,2 

94.52,9 

97.57,8 

100.62,7 

108.03,3 

111.51,8 

115.00,3 

121.53.7 

125.45.8 

129.37.8 

135.04,1 

139.39,7 

143.75,3 

3400 

3500 

3000 

59.24,4 

60.98,6 

62.72,9 

7 4.05,5 
76.23,3 
78.41,1 

88.86,6 

91.47,9 

94.09,3 

103.67,7 

106.72,6 

109.77,5 

118. 45. 8 
121.97,3 

125.45.8 

133.29.9 

137.21.9 
141.14,0 

148.11,0 

152.46,6 

156.82,2 

3700 

3800 

3900 

64.47,1 

66.21,4 

67.95,6 

80.58,9 

82.76,7 

84.94.5 

96.70,7 
99  32,1 
101.93,4 

112.82,5 

115.87,4 

118.92,3 

128.94.2 
132.42,7 

135.91.2 

145.06.0 

148.98.1 

152.90.1 

161.17,8 

165.53,4 

169.89,0 

4000 

4100 

4200 

69.69,9 

71.44,1 

73.18,4 

87.12,3 

89.30,1 

91.47,9 

104.54,8 

107.16,2 

109.77,5 

121.97,3 

125.02,2 

128.07,1 

139.39.7 
142.88,2 

146.36.7 

156.82.2 

160.74.2 

164.66.3 

174.24,7 

178.60,3 

182.95,9 

4300 

4400 

4500 

74.92,6 

76.66,8 

78.41,1 

93.65,8 

95.83,6 

98.01,4 

112.38,9 

115.00,3 

117.61,6 

13f.l2,l 

134.17,0 

137.21,9 

149.85.2 
153.33,7 

156.82.2 

168.58.4 

172.50.4 

176.42.5 

187.31,5 

191.67,1 

196.02,7 

4000 

4700 

4800 

80.15,3 

81.89,6 

83.63,8 

100.19,2 

102.37,0 

104.54,8 

120.23,0 

122.84,4 

125.45,8 

140.26.8 

143.31.8 
146.36,7 

160.30.7 
163.79,2 

167.27.7 

180.34.5 

184.26.6 

188.18.6 

200.38, 4 
204.74,0 
209.09,6 

4900 

5000 

5100 

85.38,1 

87.12,3 

88.86,6 

106.72,6 

108.90,4 

111.08,2 

128.07,1 

130.68,5 

133.29,9 

149.41.6 

152.46.6 
155.51,5 

170.76.2 
174.24,7 

177.73.2 

192.10.7 

196.02.7 

199.94.8 

213.45,2 

217.80,8 

222.16,4 

5200 

5300 

5400 

90.60,8 

92.35,1 

94.09,3 

113.26,0 

115.43,8 

117.61,6 

135.91,2 

138.52,6 

141.14,0 

158.56.4 

161.61.4 
164.66,3 

181.21,6 

184.70,1 

188.18,6 

203.86.8 

207. 78. 9 
211.71,0 

226.52,1 

230.87,7 

235.23,3 

5500 

5000 

5700 

95.83,6 

97.57,8 

99.32,1 

119.79,5 

121.97,3 

124.15,1 

143.75,3 

146.36,7 

14S.9S,1 

167.71.2 

170.76.2 
173.81,1 

191.67.1 
195.15,6 

198.64.1 

215.63.0 

219.55.1 

223.47.1 

239.58,9 

243.94,5 

248.30,1- 

5800 

5900 

G000 

101.06,3 

102.80,5 

104.54,8 

126.32,9 

128.50,7 

130.68,5 

151.59,5 

154.20,8 

156.82,2 

176.86.0 

179.91.0 
182.95,9 

202.12,6 

205.61,1 

209.09,6 

227.39.2 

231.31.2 

235.23.3 

252.65,8 

257.01,4 

261.37,0* 

OlOO 

0200 

0300 

106.29,0 

108.03,3 

109.77,5 

132.86,3 

135.04,1 

137.21,9 

159.43,6 

162.04,9 

164.66,3 

186.00,8 

189.05,8 

192.10,7 

212.58.1 
216.06,6 

219.55.1 

239.15.3 

243.07.4 

246.99.5 

265.72,6 

270.08,2 

274.43,8 

0400 

0500 

GOOO 

111.51,8 

113.26,0 

115.00,3 

139.39,7 

141.57,5 

143.75,3 

167.27,7 

169.89,0 

172.50,4 

195.15,6 

198.20.5 

201.25.5 

223.03,6 

226.52,1 

230.00,5 

250.91.5 

254.83.6 

258.75.6 

278.79,5 

283.15,1 

287.50,7 

0700 

0800 

0900 

116.74,5 

118.48,8 

120.23,0 

145.93,2 

148.11,0 

150.28,8 

175.11,8 

177.73,2 

180.34,5 

204.30,4 

207.35.3 

210.40.3 

233749.0 
236.97,5 

240.46.0 

262.67.7 

266.59.7 

270.51.8 

291.86,3 

296.21,9 

300.57,5 

7000 

7100 

7200 

121.97,3 

123.71,5 

125.45,8 

152.46,6 

154.64,4 

156.82,2 

182.95,9 

185.57,3 

188.18,6 

213.45,2 

216.50.1 

219.55.1 

243.94.5 
247.43,0 

250.91.5 

274.43.8 

278.35.9 

282.27.9 

304.93,2 

309.28,8 

313.64,4 

7300 

7400 

7500 

127.20,0 

128.94,2 

130.68,5 

159.00,0 

161.17,8 

163.35,6 

190.80,0 

193.41,4 

196.02,7 

222.60,0 

225.64.9 

228.69.9 

254.40.0 
257.88,5 

261.37.0 

286.20,0 

290.12.1 

294.04.1 

318.00,0 

322.35,6 

326.71,2 

7000 

7700 

7800 

132.42,7 

134.17,0 

135.91,2 

165.53,4 

167.71,2 

169.89,0 

198.64,1 

201.25.5 

203. 86. 5 

231.74,8 

234.79.7 

237.84.7 

264.85.5 
268.34,0 

271.82.5 

297.96.2 

301.88.2 

305.80.3 

331.06,8 

335.42,5 

339.78,1 

7900 

8000 

8100 

137.65,5 

139.39,7 

141.14,0 

172.06,8 

174.24,7 

176.42,5 

206.48,2 

209.09,6 

211.71,0 

24?.89,6 

243.94.5 

246.99.5 

275.31,0 

278.79,5 

282.27,9 

309.72.3 

313.64.4 

317.56.4 

344.13,7 

348.49,3 

352.84,9 

8200 

8300 

8400 

142.88,2 

144.62,5 

146.36,7 

178.60,3 

180.78,1 

182.95,9 

214.32,3 

216.93,7 

219.55,1 

250.04,4 

253.09,3 

256.14,2 

285.76.4 
289.24,9 

292.73.4 

321.48.5 

325.40.5 

329.32.6 

357.20,5 

361.56,2 

365.91,8 

8500 

8000 

8700 

148.11,0 

149.85,2 

151.59,5 

185.13,7 

187.31,5 

189.49,3 

222.16,4 

224.77,8 

227.39,2 

259.19,2 

262.24,1 

265.29,0 

296.21.9 
299.70,4 

303.18.9 

333.24.7 

337.16.7 

341.08.8 

370.27,4 

374.63,0 

378.98,6 

8800 

8900 

9000 

153.33,7 

155.07,9 

156.82,2 

191.67,1 

193.84,9 

196.02,7 

23.'.00,5 

232.61,9 

235.23,3 

268.34,0 

271.38,9 

274.43,8 

306.67.4 
310.15,9 

313.64.4 

345.00,8 

348.92.9 

352.84.9 

383.34,2 

387.69,9 

392.05,5 

9100 

9200 

9300 

158.56,4 

160.30,7 

>62.04,9 

198.20,5 

200.38,4 

202.56,2 

237.84,7 

240.46,0 

243.07,4 

277.48,8 

280.53,7 

283.58,6 

317.12.9 
320.61,4 

324.09.9 

356.77.0 

360.69.0 

364.61.1 

396.41,1 

400.76,7 

405.12,3 

9400 

9500 

9000 

163.79,2 

165.53,4 

167.27,7 

204.74, C 
206.91,8 
209.09,6 

245.68,8 

248.30,1 

250.91,5 

I 286.63,6 
289.68,5 
292.73,4 

327.58,4 

331.06,8 

334.55,3 

368.53.2 

372.45.2 

376.37.3 

409.47,9 

413.83,6 

418.19,2 

9700 

9800 

9900 

169.01,9 

170.76,2 

172.50,4 

211.27,4 

213.45,2 

215.63,0 

253.52,9 

256.14,2 

258.75,6 

295.78,4 

298.83,3 

301.88,2 

338.03,8 

341.52,3 

345.00,8 

380.29.3 

384.21.4 

388.13.4 

422.54,8 

426.90,4 

431.26,0 

lOOOO 

174.24,7 

217.80,8 

261.37,0 

304.93,2 

348.49,3 

392.05,5 

435.61,6 

June  8th. — 159  DAY'S — 5 months  8 days. 
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< 

160  DAYS. 

■4-J 

£ 

<t 

Rate. 

4 1 

5 | 6 | 

J?  i 

8 I 9 i 

10 

Rate. 

lOO 

200 

300 

1.75,3 

3.50,7 

5.26,0 

2.19,2 

4.38.4 

6.57.5 

2.63.0 

5.26.1 
7.89/ 

8.06,8 

6.13,7 

9.20,5 

3.50,7 

7.01,4 

10.52,1 

3.94,5 
7.89,0 
1 1 .83,6 

4.38,4 

8.76,7 

13.15,1 

IOO 

200 

300 

400 

500 

OOO 

7.01,4 

8.76,7 

10.52,1 

8.76,7 

10.95,9 

13.15,1 

10.52.1 

13.15.1 

15.78.1 

12.27,4 

15.34,2 

18.41,1 

14.02,7 

17.53,4 

21.04,1 

15.78.1 
19.72,6 

23.67.1 

17.53,4 

21.91,8 

26.30,1 

400 

000 

OOO 

Too 

800 

1)00 

700 

800 

OOO 

12.27,4 

14.02,7 

15.78,1 

15.34,2 

17.53,4 

19.72,6 

18.41.1 

21.04.1 

23.67.1 

21.47,-. 

24.54,8 

27.61,6 

24.54,8 

28.05,5 

31.56,2 

27.61.6 
31 .56,2 

35.50.7 

30.68,5 

35.06,8 

39.45,2 

looo 

1100 

1200 

17.53,4 

19.28,8 

21.04,1 

21.91,8 

24.11.0 

26.30.1 

26.30.1 

28.93.2 

31.56.2 

30.68,5 

33.75,3 

36.82,2 

35.06,8 

38.57,5 

42.08,2 

39.45.2 
43.39,7 

47.34.2 

43.83,6 

48.21,9 

52.60,3 

1 OOO 
HOO 
1200 

1300 

1400 

1500 

looo 

1700 

1800 

looo 

2000 

2100 

22.79,5 

24.54,8 

26.30,1 

2o.49, 3 
30.68,5 
32.87,7 

34.19.2 

36.82.2 

39.45.2 

39.89,0 

42.95,9 

46.02,7 

45.58,1 

49.09,' 

52.60,3 

51.28.8 
55.23,3 

59.17.8 

56.98,6 
61.37,0 
65.75,3  | 

1300 

1400 

1500 

28.05,5 

29.80,8 

31.56,2 

35.06,8 

37.26,0 

39.45,2 

42.08.2 

44.71.2 

47.34.2 

49.09,6 

52.16,4 

55.23,3 

56.11,0 

59.61,6 

63.12,3 

63.12.3 
67.06,8 

71.01.4 

70.13,7 

74.52,1 

78.90,4 

fooo 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

33.31,5 

35.06,8 

36.82,2 

41.64,4 

43.83.6 

46.02.7 

49.97.3 

52.60.3 

55.23.3 

5 5.30, 1 
. 61.37,0 
64.43,8 

06.63,0 

70.13,7 

73.64,4 

74.95.9 
78.90,4 

82.84.9 

83.28,8 

87.67,1 

92.05,5 

2200 

2300 

2400 

38.57,5 

40.32,9 

42.08,2 

48.21,9 

50.41,1 

52.60,3 

57.86.3 

60.49.3 

63.12.3 

67.50,7 

70.57,5 

73.64,4 

77.15,1 

80.65,8 

84.16,4 

86.79.5 
90.74,0 

94.68.5 

96.43,8 

100.82,2 

105.20,5 

2200 

2300 

2400 

2500 

2000 

2700 

43.83,6 

45.5S.9 

47.34,2 

54.79.5 

56.98.6 
59.17,8 

65.75.3 

68.38.4 

71.01.4 

76.71,2 

79.78,1 

82.84,9 

87.67,1 

91.17,8 

94.68,5 

98.63,0 

102.57,5 

106.52,1 

109.58,9 

113.97,3 

118.35,6 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

49.U9.6 

50.84,9 

52.60,3 

61.37,0 

63.56.2 

65.75.3 

73.64.4 

76.27.4 

78.90.4 

85.91,8 

88.98,6 

92.05,5 

98.19,2 

101.69,9 

105.20,5 

1 10.46.6 
114.41,1 

118.35.6 

122.74,0 

127.12,3 

131.50,7 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

54.35,6 

56.11,0 

57.86,3 

67.94,5 

70.13,7 

72.32,9 

81.53.4 

84.16.4 

86.79.5 

95.12,3 

98.19,2 

101.26,0 

108.71,2 

112.21,9 

115.72,6 

122.30.1 
126.24,7 

130.19.2 

135.89,0 

140.27,4 

144.65,8 

3100  ! 

3200 

3300 

3400 

3500 

3000 

59.61,6 

61.37,0 

03.12,3 

74.52.1 

76.71.2 
78.90,4 

89.42.5 

92.05.5 

94.68.5 

104.32,9 

107.39,7 

110.46,6 

119.23,3 

122.74,0 

126.24,7 

134.13.7 
138.08,2 

142.02.7 

149.04,1 

153.42,5 

157.80,8 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

64.87,7 

66.63,0 

68.38,4 

81.09,6 

83.28.8 

85.47.9 

97.31.5 

99.94.5 
102.57,5 

113.53,4 

116.60,3 

119.67,1 

129.75,3 

133.26,0 

136.76,7 

145.97.3 
149.91,8 

153.86.3 

162.19,2 

166.57,5 

170.95,9 

3700  i 
3800 
3900  ! 

4000 

4100 

4200 

70.13,7 

71.89,0 

73.64,4 

87.67,1 

89.86,3 

92.05,5 

105.20.5 

107.83.6 

110.46.6 

122.74,0 

125.80,8 

128.87,7 

140.27,4 

143.78,1 

147.28,8 

157.80.8 
161.75,3 

165.69.9 

175.34,2 

179.72,6 

184.11,0 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

75.39,7 

77.15,1 

78.90,4 

94.24.7 

96.43.8 
98.63,0 

113.09.6 

115.72.6 

118.35.6 

131.94,5 

135.01,4 

138.08,2 

150.79,5 

154.30,1 

157.80,8 

169.64.4 
173.58,9 

177.53.4 

188.49,3 

192.87,7 

197.26,0 

4300 

4400 

4500 

4000 

4700 

4800 

80.65,8 

82.41,1 

84.16,4 

100.82,2 

103.01.4 

105.20.5 

120.98.6 

123.61.6 

126.24.7 

141.15,1 

144.21,9 

147.28,8 

161.31,5 

164.82,2 

168.32,9 

181.47,9 

185.42,5 

189.37,0 

201.64,4 

206.02,7 

210.41,1 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

85.91,8 

87.67,1 

89.42,5 

107.39,71  128.87,7 
109.58,9  131.50,7 
111.78,1]  134.13,7 

150.35,6 

153.42,5 

156.49,3 

171.83,6 

175.34,2 

178.84,9 

193.31.5 
197.26,0 

201.20.5 

214.79,5 

219.17,8 

223.56,2 

4900  i 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

91.17,8 

92.93,2 

94.68,5 

113.97.3 

116.16.4 
118.35,6 

136.76.7 

139.39.7 

142.02.7 

159.56,2 

162.63,0 

165.69,9 

182.35,6 

185.86,3 

189.37,0 

205.15.1 
209.09,6 

213.04.1 

227.94,5 

232.32,9 

236.71,2 

5200 

5300 

5400 

5500 

5000 

5700 

96.43,8 
98.19,2 
, 99.94,5 

120.54,8 

122.74,0 

124.93,2 

144.65.8 

147.28.8 

149.91.8 

168.76,7 

171.83,6 

174.90,4 

192.87,7 

196.38,4 

199.89,0 

216.98.6 
220.93,2 

224.87.7 

241.09,6 

245.47,9 

249.86,3 

5500 

5G00 

5700 

5800,  101.69,9 
5900  103.45,2 
GOOO  105.20,5 

127.12,3 

129.31,5 

131.50,7 

152.54.8 

155.17.8 

157.80.8 

177.97,3 

181.04,1 

184.11,0 

203.39,7 

206.90,4 

210.41,1 

228.82,2 

232.76,7 

236.71,2 

254.24,7 

258.63,0 

263.01,4 

5800 

5900 

GOOO 

OlOO 

0200 

0300 

106.95,9 

108.71,2 

110.46,6 

133.69,9 

135.89,0 

138.08,2 

160.43.8 

163.06.8 

165.69.9 

187.17,8 

190.24,7 

193.31,5 

213.91,8 

217.42,5 

220.93,2 

240.65.8 
244.60,3 

248.54.8 

267.39,7 

271.78,1 

276.16,4 

OlOO 
0200 
0300 
0400 
0500 
! GOOO 
0700 
0800 
0900 

0400 

0500 

0000 

112.21,9 

113.97,3 

115.72,6 

140.27,4 

142.46,6 

144.65,8 

168.32.9 

170.95.9 

173.58.9 

196.38,4 

199.45,2 

202.52,1 

224.43,8 

227.94,5 

231.45,2 

252.49.3 
256.43,8 

260.38.4 

280.54,8 

284.93,2 

289.31,5 

G700 

0800 

0900 

117.47,9 

119.23,3 

120.98,6 

146.84,9 

149.04,1 

151.23,3 

176.21.9 

178.84.9 

181.47.9 

205.58,9 

208.65,8 

211.72,6 

234.95,9 

238.46,6 

241.97,3 

264.32.9 
268.27,4 

272.21.9 

293.69,9 

298.08,2 

302.46,6 

7000 

7100 

7200 

122.74,0 

124.49.3 

126.24,7 

"153.42,5 

155.61,6 

157.80,8 

184.11.0 

186.74.0 

189.37.0 

214.79,5 

217.86,3 

220.93,2 

245.47,9 

248.98,6 

252.49,3 

276.16.4 
280.11,0 

284.05.5 

306.84,9 

311.23,3 

315.61,6 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

128.00,0 

129.75,3 

131.50,7 

160.00,0 

162.19,2 

164.38,4 

192.00, 0 

194.63.0 

197.26.0 

224.00,0 

227.06,8 

230.13,7 

256.00,0 

259.50,7 

263.01,4 

288.00,1 

291.94,5 

295.89,0 

320. 00, 0 
324.38,4 
328.76,7 

7300 

7400 

7500 

Teoo 

7700 

7800 

133.26,0 

135.01,4 

136.76,7 

166.57,5 

168.76,7 

170.95,9 

199.89.0 

202.52.1 

205.15.1 

233.20,5 

236.27,4 

239.34,2 

266.52,1 

270.02,7 

273.53,4 

299.83.6 
303.78,1 

307.72.6 

333.15,1 

337.53,4 

341.91,8 

7000 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

7900 

8000 

8100 

138.52,1 

140.27,4 

142.02,7 

173.15.1 

175.34.2 
177.53,4 

207.78. 1 

210.41.1 

213.04.1 

242.41,1 

245.47,9 

248.54,8 

277.04,1 

280.54,8 

284.05,5 

311.67.1 
315.61,6 

319.56.2 

346.30,1 

350.68,5 

355.06,8 

8200 

8300 

8400 

143.78,1 

145.53,4 

147.28,8 

179.72,6 

181.91,8 

184.11,0 

215.67.1 

218.30.1 

220.93.2 

251.61,6 

254.68,5 

257.75,3 

287.56,2 

291.06,8 

294.57,5 

323.50.7 
327.45,2 

331.39.7 

359.45,2 

363.83,6 

368.21,9 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

149.04,1 

150.79,5 

152.54,8 

186.30,1 

188.49,3 

190.68,5 

223.56.2 

226.19.2 

228.82.2 

260.82,2 

263.89,0 

266.95,9 

298.08,2 

301.58,9 

305.09,6 

335.34.2 
339.28,8 

343.23.3 

372.60,3 
376. 9S, 6 
381.37,0 

8500 

8000 

8700 

8800 

8900 

9000 

154.30,1 

156.05,5 

157.80,8 

192.87.7 

195.06.8 
197.26,0 

231.45.2 

234.08.2 

236.71.2 

270.02,7 

273.09,6 

276.16,4 

308.60,3 

312.11,0 

315.61,6 

347.17.8 
351.12,3 

355.06.8 

385.75,3 

390.13,7 

394.52,1 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

9100 

9200 

9300 

159.56,2 

161.31,5 

163.06,8 

199.45,2 

201.64,4 

203.83,6 

239.34.2 

241.97.3 

244.60.3 

279.23,3 

282.30,1 

285.37,0 

319.12,3 

322.63,0 

326.13* 

359.01.4 
362.95,9 

366.90.4 

398.90,4 

403.28,8 

407.67,1 

9400 

9500 

9000 

164.82,2 

166.57,5 

168.32,9 

206.02,7 

208.21,9 

210.41,1 

247.23.3 

249.86.3 

252.49.3 

288.43,8 

291.50,7 

294.57,5 

329.64.4 
333.15,1 

336.65.5 

370.84,9 
374.79,5 
378. 74, C 

412.05,5 

416.43,8 

420.82,2 

9400 

9500 

9000 

9700 

9800 

9900 

170.08,2 

171.83,6 

173.58,9 

212.60,3 

214.79.5 

216.98.6 

255.12.3 

257.75.3 

260.38.4 

297.64,4 

300.71,2 

303.78,1 

340.16,4 

343.67,1 

347.17,8 

382.68.5 
386.63,0 

390.57.5 

425.20,5 

429.58,9 

433.97,3 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

lOOOO 

175.34,2 

219.17,8 

263.01,4 

306.84,9 

350.68,5 

394.52,1 

438.35,6 

June  9th— 160  DAYS— 5 months  9 days. 
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161  DAY’S. 
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< 

162  DAYS. 



i'l 

< 

Rate. 

4 

! 5 

6 

L 7 

8 

9 | 10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

1 8 

1 9 

10 

Rate. 



lOO 

200 

300 

1.76,4 

3.52,9 

5.29,3 

2.20,  f 
4.41,1 
6.61,6 

2.64,7 

5.29,3 

7.94,0 

3.08,1 

6.17,5 

9.26,3 

3.52,9 

7.05,8 

10.58,6 

3.97.0 

7.94.0 
11.91,0 

4.41.1 

8.82.2 
13.23,3 

ioe 

200 

300 

1.77.5 
3.55,1 

5.32.6 

2.21,9 

4.43.8 

6.65.8 

2.66,3 

5.32,6 

7.98,9 

3.10,7 

6.21,4 

9.32,1 

3.55.1 

7.10.1 
10.65,2 

3.99,5 

7.98,9 

11.98,4 

4.43,8 

8.87,7 

13.31,5 

lOO 

200 

OOO 

400 

500 

600 

7.05,8 

8.82,2 

10.58,6 

8.82,2 

11.02,7 

13.23,3 

10.58,6 

13.23,3 

15.87,9 

12.35,1 

15.43,8 

18.52,6 

14.11,5 

17.64,4 

21.17,3 

15.87.9 

19.84.9 

23.81.9 

17.64.4 

22.05.5 

26.46.6 

400 

500 

OOO 

700 

800 

OOO 

7.10,1 

8.87,7 

10.65,2 

8.87,7 

11.09,6 

13.31,5 

10.65,2 

13.31,5 

15.97,8 

12.42,7 

15.53,4 

18.64,1 

14.20.3 

17.75.3 

21.30.4 

15.97,8 

19.97,3 

23.96,7 

17.75,3 

22.19,2 

26.63,0 

400 

r>oo 

OOO 

"Too 

800 

900 

12.35,1 

14.11,5 

15.87,9 

15.43.8 
17.64,4 

19.84.9 

18.52,6 

21.17,3 

23.81,9 

21.61,4 

24.70,1 

27.78,9 

24.70,1 

28.23,0 

31.75,9 

27.78,5 

31.75.9 

35.72.9 

30.87.7 

35.28.8 

39.69.9 

12.42.7 
14.20,3 

15.97.8 

15.53,4 

17.75.3 

19.97.3 

18.64,1 

21.30,4 

23.96,7 

21.74,8 

24.85,5 

27.96,2 

24.85.5 

28.40.5 

31.95.6 

27.96,2 

31.95,6 

35.95,1 

31.06,8 

35.50,7 

39.94,5 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

17.64,4 

19.40,8 

21.17,3 

22.05.5 
24.26,0 

26.46.6 

26.46,6 

29.11,2 

31.75,9 

30.87,7 

33.96,4 

37.05,2 

35.28,8 

38.81,6 

42.34,5 

39.69,9 

43.66.8 

47.63.8 

44.11.0 

48.52.1 

52.93.2 

lOOO 

1100 

1200 

17.75.3 
19.52,9 

21.30.4 

22.19,2 

24.41,1 

26.63,0 

26.63,0 

29.29,3 

31.95,6 

31.06,8 

34.17,5 

37.28,2 

35.50.7 

39.05.8 

42.60.8 

39.94,5 

43.94,0 

47.93,4 

44.38,4 

48.82,2 

53.26,0 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

22.93,7 

24.70,1 

26.46,6 

28.67.1 
30.87,7 

33.08.2 

34.40,5 

37.05,2 

39.69,9 

40.14,0 

43.22,7 

46.31,5 

45.87,4 

49.40,3 

52.93,2 

51.60.8 

55.57.8 

59.54.8 

57.34.2 

61.75.3 

66.16.4 

1300 

1400 

1500 

23.07,9 

24.85,5 

26.63,0 

28.84,9 

31.06.8 

33.28.8 

34.61,9 

37.28,2 

39.94,5 

40.38,9 

43.49,6 

46.60,3 

46.15,9 

49.71.0 

53.26.0 

51.92,9 

55.92,3 

59.91,8 

57.69,9 

62.13,7 

66.57,5 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

28.23,0 

29.99,5 

31.75,9 

35.28.8 
37.49,3 

39.69.9 

42.34,5 

44.99,2 

47.63,8 

49.40,3 

52.49,0 

55.57,8 

56.46,0 

59.98,9 

63.51,8 

63.51.8 

67.48.8 

71.45.8 

70.57.5 

74.98.6 

79.39.7 

lOOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

28.40.5 
30.18,1 

31.95.6 

35.50,7 

37.72,6 

39.94,5 

42.60,8 

45.27,1 

47.93,4 

49.71,0 

52.81,6 

55.92,3 

56.81.1 

60.36.2 
63.91,1 

63.91,2 

67.90,7 

71.90,1 

71.01,4 

75.45,2 

79.89,0 

lOOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

33.52,3 

35.28,8 

37.05,2 

41.90.4 
44.11,0 

46.31.5 

50.28,5 

52.93,2 

55.57,8 

58.66,6 

61.75,3 

64.84,1 

67.04,7 

70.57,5 

74.10,4 

.75.42,7 

79.39.7 

83.36.7 

83.80.8 

88.21.9 
92.63,0 

33.73.2 
35.50,7 

37.28.2 

42.16.4 

44.38.4 
46.60,3 

50.59,7 

53.26,0 

55.92,3 

59.03,0 

62.13,7 

65.24,4 

67.46.3 

71.01.4 

74.56.4 

75.89.0 

79.89.0 
83.88,5 

84.32,9 

88.76,7 

93.20,5 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

38.81,6 

40.58,1 

42.34,5 

48.52.1 
50.72,6 

52.93.2 

58.22,5 

$.87,1 

63.51,8 

67.92,9 

71.01,6 

74.10,4 

77.63,3 

81.16,2 

84.69,0 

87.33.7 

91.30.7 

95.27.7 

97.04,1 

101.45.2 

105.86.3 

22<>0 

2300 

2400 

39.05.8 
40.83,3 

42.60.8 

48.82,2 

51.04,1 

53.26,0 

58.58,6 

61.24,9 

63.91,2 

68.35,1 

71.45,8 

74.56,4 

78.11.5 

81.66.6 
85.21,6 

87.87,9 

91.87,4 

95.86,8 

97.64,4 

102.08,2 

106.52,1 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

44.11,0 

45.87,4 

47.63,8 

55.13.7 
57.34,2 

59.54.8 

66.16,4 

68.81,1 

71.45,8 

77.19,2 

80.27,9 

83.36,7 

88.21,9 

91.74,8 

95.27,7 

99.24,7 

103.21.6 

107.18.6 

110.27.4 

114.68.5 

119.09.6 

2500 
2 GOO 
2700 

44.38.4 
46.15,9 

47.93.4 

55.47.9 

57.69.9 
59.91,8 

66.57,5 

69.23,8 

71.90,1 

77.67,1 

80.77,8 

83.88,5 

88.76.7 

92.31.8 

95.86.8 

99.86,3 

103.85,8 

107.85,2 

110.95,9 

115.39,7 

119.83,6 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

49.40,3 

51.16,7 

52.93,2 

61.75.3 
63.95,9 

66.16.4 

74.10,4 

76.75,1 

79.39,7 

86.45,5 

89.54,2 

92.63,0 

98.80,5 

102.33,4 

105.86,3 

111.15.6 

115.12.6 

119.09.6 

123.50.7 

127.91.8 

132.32.9 

2800 

2900 

3000 

49.71.0 
51.48,5 

53.26.0 

62.13,7 

64.35,6 

66.57,5 

74.56,4 

77.22,7 

79.89,0 

86.99,2 

90.09,9 

93.20,5 

99.41,9 

102.97.0 

106.52.1 

111.84,7 

115.84,1 

119.83,6 

124.27,4 

128.71,2 

133.15,1 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

54.69,6 

56.46,0 

58.22,5 

68.37.0 
70.57,5 

72.78.1 

82.04,4 

84.69,0 

87.33,7 

95.71,8 

98.80,5 

101.89,3 

109.39,2 

112.92,1 

116.44,9 

123.06,0 

127.03,6 

131.00,5 

136.74.0 

141.15.1 

145.56.2 

3100 

3200 

3300 

55.03.6 
56.81,1 

58.58.6 

68.79,5 

71.01,4 

73.23,3 

82.55,3 

85.21,6 

87.87,9 

96.31,2 

99.41,9 

102.52,6 

110.07.1 

113.62.2 

117.17.3 

123.83,0 

127.82,5 

131.81,9 

137.58,9 

142.02,7 

146.46,6 

3100 

3200 

3300 

3400 
3500 
! 3600 

59.98,9 

61.75,3 

63.51,8 

74.98.6 
77.19,2 

79.39.7 

89.98,4 

92.63,0 

95.27,7 

104.98,1 

108.06,8 

111.15,6 

119.97,8 

123.50,7 

127.03,6 

134.97.5 

138.94.5 

142.91.5 

149.97.3 

154.38.4 

158.79.5  I 

3400 

3500 

3000 

60.36.2 
62.13,7 

63.91.2 

75.45,2 

77.67,1 

79.89,0 

90.54,2 

93.20,5 

95.86,9 

105.63, 3 
108.74,0 
111.84,7 

120.72.3 

124.27.4 

127.82.5 

135.81,4 

139.80,8 

143.80,3 

150.90,4 

155.34,2 

159.78,1 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

65.28,2 

67.04,7 

68.81,1 

81.60.3 
83.80,8 

86.01.4 

97.92,3 

100.57,0 

103.21,6 

114.24,4 

117.33,2 

120.41,9 

130.56,4 

134.09,3 

137.62,2 

146.88.5 

150.85.5 

154.82.5 

163.20.5  i 

167.61.6 

172.02.7 

3700 

3800 

3900 

65.68.8 
67.46,3 

69.23.8 

82.11,0 

84.32,9 

86.54,8 

98.53,2 

101.19,5 

103.85,8 

114.95,3 

118.06,0 

121.16,7 

131.37.5 

134.92.6 

138.47.7 

147.79,7 

151.79;2 

155.78,6 

164.21,9 

168.65,8 

173.09,6 

3700 

3800 

3900 

1 4000 
4100 
4200 

70.57,5 

72.34,0 

74.10,4 

88.21,9 

90.42,5 

92.63,0 

105.86,3 

108.51,0 

111.15,6 

123.50,7 

126.59,5 

129.68,2 

141.15,1 

144.67,9 

148.20,8 

158.79,5 

162.76.4 

166.73.4 

176.43.8 

180.84.9 
185.26,0 

4000 

4100 

4200 

71.01.4 
72.78,9 

74.56.4 

88.76,7 

90.98,6 

93.20,5 

106.52,1 

109.18,4 

111.84,7 

124.27,4 

127.38,1 

130.48,8 

142.02.7 

145.57.8 

149.12.9 

159.78,1 

163.77,5 

167.77,0 

177.53,4 

181.97,3 

186.41,1 

4000 

4100 

4200 

41400 

4400 

4500 

75.86,8 

77.63,3 

79.39,7 

94.83.6 
97.04,1 

99.24.7 

113.80,3 

116.44,9 

119.09,6 

132.77,0 

135.85,8 

138.94,5 

151.73,7 

155.26,6 

158.79,5 

170.70.4 

174.67.4 

178.64.4 

189.67.1  j 

194.08.2  1 

198.49.3  | 

4300 

4400 

4500 

76.34.0 
78.11,5 

79.89.0 

95.42,5 

97.64,4 

99.86,3 

114.51,0 

117.17,3 

119.83,6 

133.59,5 

136.70,1 

139.80,8 

152.67,9 

156.23.0 

159.78.1 

171.76,4 

175.75,9 

179.75,3 

190.84,9 

195.28,8 

199.72,6 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

81.16,2 

82.92,6 

84.69,0 

101.45.2 
103.65,8 

105.86.3 

121.74,2 

124.38,9 

127.03,6 

142.03,3 

145.12,1 

148.20,8 

162.32,3 

165.85,2 

169.38,1 

182.61.4 

186.58.4 
190.55,3 

202.90.4  ; 

207.31.5 

211.72.6 

4000 

4700 

4800 

81.66,6 

83.44,1 

85.21,6 

102.08,2 

104.30.1 

106.52.1 

122.49,9 

125.16,2 

127.82,5 

142.91,5 

146.02,2 

149.12,9 

163.33.2 

166.88.2 
170.43,3 

183.74,8 

187.74,2 

191.73,7 

204.16,4 

208.60,3 

213.04,1 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

86.45,5 

88.21,9 

89.98,4 

108.06,8 

110.27,4 

112.47,9 

129.68,2 

132.32,9 

134.97,5 

151.29,6 

154.38,4 

157.47,1 

172.91,0 

176.43,8 

179.96,7 

194.52.3 

198.49.3 

202.46.3 

216.13.7 

220.54.8 

224.95.9 

4900 

5000 

5100 

86.99.2 
88.76,7 

90.54.2 

108.74,0 

110.95,9 

113.17,8 

130.48,8 

133.15,1 

135.81,4 

152.23,6 

155.34,2 

158.44,9 

173.98.4 

177.53.4 

181.08.5 

195.73,2 

199.72,6 

203,72,1 

217.47,9 

221.91,8 

226.35,6 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

91.74,8 

93.51,2 

95.27,7 

114.68.5 
116.89,0 

119.09.6 

137.62,2 

140.26,8 

142.91,5 

160.55,9 

163.64,7 

166.73,4 

183.49,6 

187.02,5 

190.55,3 

206.43.3 

210.40.3 

214.37.3 

229.37.0 

233.78.1 

238.19.2 

5200 

5300 

5400 

92.31.8 
94.09,3 

95.86.8 

115.39,7 

117.61.6 

119.83.6 

138.47,7 

141.14,0 

143.80,3 

161.55,6 

164.66,3 

167.77,0 

184.63.6 

188.18.6 
191.73,7 

207.71,5 

211.71,0 

215.70,4 

230.79,5 

235.23,3 

239.67,1 

5200 

5300 

5400 

5500 
5600 
| 5700 

97.04,1 

9S.80,5 

100.57,0 

121.30.1 
123.50,7 

125.71.2 

145.56,2 

148.20,8 

150.85,5 

169.82,2 

172.91,0 

175.99,7 

194.08,2 

197.61,1 

201.14,0 

218.34.2 

222.31.2 
226.28^2 

242.60.3 

247.01.4 

251.42.5 

5500 

5000 

5700 

97.64,4 

99.41,9 

101.19,5 

122.05,5 

124.27,4 

126.49,3 

146.46,6 

149.12,9 

151.79,2 

170.87,7 

173.98,4 

177.09,0 

195.28.8 

198.83.8 

202.38.9 

219.69,9 

223.69,3 

227.68,8 

244.11,0 

248.54,8 

252.98,6 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

6000 

102.33,4 

104.09,9 

105,86,3 

127.91.8 
130.12,3 

132.32.9 

153.50,1 

156.14,8 

158.79,5 

179.08,5 

182.17,3 

185.26,0 

204.66,8 

208.19,7 

211.72,6 

230.25.2 

234.22.2 

238.19.2 

255.83.6 

260.24.7 

264.65.8 

“ 5800 
5900 
OOOO 

102.97.0 
104.74,5 

106.52.1 

128.71.2 

130.93.2 
133.15,1 

154.45,5 

157.11,8 

159.78,1 

180.19,7 

183.30,4 

186.41,1 

205.94.0 

209.49.0 

213.04.1 

231.68,2 

235.67,7 

239.67,1 

257.42,5 

261.86,3 

266.30,1 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

107.62,7 

109.39,2 

111.15,6 

134.53.4 
136.74,0 

138.94.5 

161.44,1 

164.08,8 

166.73,4 

188.34,8 

191.43,6 

194.52,3 

215.25,5 

218.78,4 

222.31,2 

242.16.2 

246.13.2 
250.10,1 

269.06.8 

273.47.9 
277.89,0 

6100 

0200 

0300 

108.29.6 
110.07,1 

111.84.7 

135.37,0 

137.58,9 

139.80,8 

162.44,4 

165.10,7 

167.77,0 

189.51,8 

192.62,5 

195.73,2 

216.59.2 

220.14.2 

223.69.3 

243.66,6 

247.66,0 

251.65,5 

270.74,0 

275.17,8 

279.61,6 

OlOO 

6200 

G300 

6400 

6500 

6600 

112.92,1 

114.68,5 

116.44,9 

141.15.1 
143.35,6 

145.56.2 

169.38,1 

172.02,7 

174.67,4 

197.61,1 

200.69,9 

203.78,6 

225.84,1 

229.37,0 

232.89,9 

254.07. 1 

258.04.1 

262.01.1 

282.30.1 

286.71.2 

291.12.3 

0400 

0500 

OOOO 

113.62.2 
115.39,7 

117.17.3 

142.02.7 

144.24.7 
146.46,6 

170.43,3 

173.09,6 

175.75,9 

198.83,8 

201.94,5 

205.05,2 

227.24.4 

230.79.5 

234.34.5 

255.64,9 

259.64,4 

263.63,8 

284.05,5 

288.49,3 

292.93,2 

0400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

118.21,4 

119.97,8 

121.74,2 

147.76.7 
149.97,3 

152.17.8 

177.32,1 

179.96,7 

182.61,4 

206.87,4 

209.96,2 

213.04,9 

236.42,7 

239.95,6 

243.48,5 

265.98.1 

269.95.1 

273.92.1 

295.53.4 

299.94.5 

304.35.6 

0700 

0800 

0900 

118.94.8 
120.72,3 

122.49.9 

148.68,5 

150.90,4 

153.12,3 

178.42,2 

181.08,5 

183.74,8 

208.15,9 

211.26,6 

214.37,3 

237.89.6 

241.44.7 

244.99.7 

267.63,3 

271.62,7 

275.62,2 

297.37,0 

301.80,8 

306.24,7 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

123.50,7 

125.27,1 

127.03,6 

154.38.4 
156.58,9 

158.79.4 

185.26,0 

187.90,7 

190.55,3 

216.13,7 

219.22,5 

222.31,2 

247.01,4 

250.54,2 

254.07,1 

277.89.0 

281.86.0 
285.83,0 

308.76.7 

313.17.8 

317.58.9 

7000 

7100 

7200 

124.27.4 
126.04,9 

127.82.5 

155.34.2 

157.56.2 
159.78,1 

186.41,1 

189.07,4 

191.73,7 

217.47,9 

220.58,6 

223.69,3 

248.54.8 

252.09.9 

255.64.9 

279.61,6 

283.61,1 

287.60,5 

310.68,5 

315.12,3 

319.56,2 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

128.80,0 

130.56,4 

132.32,9 

161.00,0 

163.20,5 

165.41,1 

193.20,0 

195.84,7 

198.49,3 

225.40,0 
228. 4S, 8 
231.57,5 

257.60,0 

261.12,9 

264.65,8 

289.80.0 

293.77.0 

297.74.0 

322.00,0 

326.41.1 

330.82.2 

7 300 
7400 
7500 

129.60.0 
131.37,5 

133.15.1 

162.00,0 

164.21,9 

166.43,8 

194.40,0 

197.06,3 

199.72,6 

226.80,0 

229.90,7 

233.01,4 

259.20.0 

262.75.1 

266.30.1 

291.60,0 

295.59,5 

299.58,9 

324.00,0 

328.43,8 

332.87,7 

7 300 
7400 
7500 

7600 
7 700 
7800 

134.09,3 

135.85,8 

137.62,2 

167.61,6 

169.82,2 

172.02,7 

201.14,0 

203.78,6 

206.43,3 

234.66,3 

237.75,1 

240,83,8 

268.18,6 

271.71,5 

275.24,4 

301.71,0 

305.67.9 

309.64.9 

335.23.3 

339.64.4 

344.05.5 

7000 
7 700 
7800 

134.92.6 
136.70,1 

138.47.7 

168.65,8 

170.87,7 

173.09,6 

202.38,9 

205.05,2 

207.71,5 

236.12,1 

239.22,7 

242.33,4 

269.85.2 

273.40.3 

276.95.3 

303.58,4 

307.57,8 

311.57,3 

337.31,5 

341.75,3 

346.19,2 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

139.38,6 

141.15,1 

142.91,5 

174.23.3 
176.43,8 

178.64.4 

209.07,9 

211.72,6 

214.37,3 

243.92,6 

247.01,4 

250.10,1 

278.77,3 

282.30,1 

285.83,0 

313.61.9 

317.58.9 

321.55.9 

348.46.6 

352.87.7 

357.28.8 

7900 

8000 

8100 

140.25.2 
142.02,7 

143.80.3 

175.31,5 

177.53,4 

179.75,3 

210.37,8 

213.04,1 

215.70,4 

245.44,1 

248.54,8 

251.65,5 

280.50.4 

284.05.5 

287.60.5 

315.56,7 

319.56,2 

323.55,6 

350.63,0 

355.06,8 

359.50,7 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

144.67,9 

146.44,4 

148.20,8 

180.84,9 

183.05,5 

185.26,0 

217.01,9 

219.66,6 

222.31,2 

253.18,9 

256.27,7 

259.36,4 

289.35,9 

292.88,8 

296.41,6 

325.52.9 

329.49.9 
333.46,8 

361.69,9 

366.11.0 

370.52.1 

8200 

8300 

8400 

145.57.8 
147.35,3 

149.12.9 

181.97,3 

184.19,2 

186.41,1 

218.36,7 

221.03,0 

223.69,3 

254.76,2 

257.86,8 

260.97,5 

291.15.6 

294.70.7 

298.25.8 

327.55,1 

331.54,5 

335.54,0 

363.94,5 

368.38,4 

372.82,2 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

149.97,3 

151.73,7 

153.50,1 

187.46.6 
189.67,1 

191.87.7 

224.95,9 

227.00,5 

230.25,2 

262.45,2 

265.54,0 

268.62,7 

299.94,5 

303.47,4 

307.00,3 

337.43.8 

341.40.8 

345.37.8 

374.93.2 

379.34.2 

383.75.3 

8500 

8000 

8700 

150.90.4 
152.67,9 

154.45.5 

188.63,0 

190.84,9 

193.06,8 

226.35,6 

229.01,9 

231.68,2 

264.08,2 

267.18,9 

270.29,6 

301.80.8 

305.35.9 
308.91,0 

339.53,4 
343  52,9 
347.52,3 

377.26,0 

381.69,9 

386.13,7 

8500 

8000 

3700 

8800 

8900 

9000 

ia5. 26, 6 
157.03,0 
158.79,5 

194.08.2 
196.28,8 

198.49.3 

232.89,9 

235.54,5 

238.19,2 

271.71,5 

274.80,3 

277.89,0 

310.53,2 

314.06,0 

317.58,9 

349.34.8 

353.31.8 
357. 28, f 

388.16.4 

392.57.5 

396.98.6 

8800 

8900 

9000 

156.23.0 
158.00,5 

159.78.1 

195.28,8 

197.50,7 

199.72,6 

234.34,5 

237.00,8 

239.67,1 

273.40,3 

276.51,0 

279.61,6 

312.46.0 

316.01.1 

319.56.2 

351.51,8 

355.51,2 

359.50,7 

390.57,5 

395.01,4 

399.45,2 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

160.55,9 

162.32,3 

164.08,8 

200.69,9 

202.90,4 

205.11,0 

240.83,8 

243.48,5 

246.13,1 

280.97,8 

284.06,6 

287.15,3 

321.11,8 

324.64,7 

328.17,5 

361.25,8 

365.22.7 

369.19.7 

401.39.7 

405.80.8 

410.21.9 

9100 

9200 

9300 

161.55.6 
163.33,2 

165.10.7 

201.94,5 

204.16.4 

206.38.4 

242.33,4 

244.99,7 

247.66,0 

282.72,3 

285.83,0 

288.93,7 

323.11.2 

326.66.3 

330.21.4 

363.50,1 

367.49,6 

371.49,0 

403.89,0 

408.32,9 

412.76,7 

9100 
9200  j 
9300 

9400 

9500 

9600 

165.85,2 

167.61,6 

169.38,1 

207.31.5 
209.52,1 

211.72.6 

248.77,8 

251.42,5 

254.07,1 

290.24,1 

293.32,9 

296.41,6 

331.70,4 

335.23,3 

338.76,2 

373.16.7 

377.13.7 

381.10.7 

414.63.0 

419.04.1 

423.45.2 

9400 

9500 

9000 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

166.88,2 

168.65,8 

170.43,3 

208.60.3 

210.82,2 

213.04,1 

250.32,3 

252.98,6 

255.64,9 

292.04,4 

295.15,1 

298.25,8 

333.76.4 

337.31.5 

340.86.6 

375.48,5 

379.47,9 

383.47,4 

417.20,5 

421.64,4 

426.08,2 

9400 

9500 

9600 

“9700 

9800 

9900 

ioOoo 

171.14,5 

172.91,0 

174.67,4 

213.93.2 
216.13,7 

218.34.2 

256.71,8 

259.36,4 

262.01,1 

299.50,4 

302.59,2 

305.67,9 

342.29,0 

345.81,9 

349.34,8 

385.07.7 

389.04.7 
393.01,6 

427.86.3 

432.27.4 

436.68.5 

172.20.8 
173.98,4 

175.75.9 

215.26,0 

217.47.9 

219.69.9 

258.31,2 

260.97,5 

263.63,8 

301.36,4 

304.47,1 

307.57,8 

344.41, C 

347.96.7 

351.51.8 

387.46.8 
391.46,3 

395.45.8 

430.52,1 

434.95,9 

439.39,7 

9700 

9800 

9900 

176.43,8 

220.54,8 1 264.65,8 

308.76,7 

352.87,7 

396.98,6 

441.09,6 

177.53,4 

221.91,8 

266.30,1 

310.68,5 

355.06,8 

399.45,2 

443.83,6 

lOOOO 

June  lOth. — 161  DAY'S — 5 months  10  days.  June  11th — 162  DAY’S — 5 months  11  days. 
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E 

< 

163  RAYS. 

< 

164  RAYS. 

l ^ 1 

C 

Rate. 

4 

1 5 

1 6 

1 7 

1 8 

L9 

| 10 

Rate. 

4 I 5 | 6 

| 7 

1 8 

r 9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

1.78, C 
3.57,2 
5.35,1 

2.23,3 

4.46,6 

6.69,9 

2.67,9 
5.35, £ 
8.03,8 

3.12,  ( 
6.25,2 
9.37,8 

3.57,3 

7.14,5 

10.71,8 

4.01,9 

8.03,8 

12.05,8 

4.46,6 

8.93,2 

13.39,7 

lOO 

200 

900 

1.79,7 

3.59,5 

5.39,2 

2.24.7 
4.49,3 

6.7  4,0 

2.69,6 

5.39,2 

8.08,8 

3.14.5 
6.29,0 

9.43.6 

3.59,5 

7.18,9 

10.78,4 

4.04,4 

8.08,8 

12.13,2 

4.49,3 

8.98,6 

13.47,9 

lOO 

200 

300 

40(5 

500 

600 

7.14,5 

8.03,2 

10.71,8 

8.93,2 

11.16,4 

13.39,7 

10.71,8 

13.39.7 

16.07.7 

12.50,4 

15.63.0 

18.75.1 

14.29.0 
17.86,3 

21.43.1 

1 6.o7,7 
20.09,1 
24.11,5 

17.86,3 

22.32,9 

26.79,5 

400 

500 

600 

7.18,9 

8.98,6 

10.78,4 

8.98,6 

11.23,3 

13.47,9 

10.78.4 
13.47,9 

16.17.5 

12.58.1 
15.72,6 

18.87.1 

14.37,8 

17.97,3 

21.56,7 

16.17,5 

20.21,9 

24.26,3 

17.97,3 

22.46,6 

26.95,9 

400 

500 

ooo 

700 
800 
OOO 
lOOO 
1 lOO 
1200 

700 

800 

900 

12.50,4 

14.29,0 

16.07,7 

15.63,1 

17.86,3 

20.09,6 

18.75.6 

21.43.6 
24.11,5 

21.88,2 

25.00,8 

28.13,4 

25.00,8 

28.58,1 

32.15,3 

28.13,4 

32.15.3 

36.17.3 

31.26,0 

85.72,6 

40.19,2 

Too 

800 

900 

12.58,1 

14.37,8 

16.17,5 

15.72,6 

17.97,3 

20.21,9 

18.87,1 

21.56,7 

24.26,3 

22.01,6 

25.16,2 

28.30,7 

25.16,2 

28.75,6 

32.35,1 

28.30,7 

32.35,1 

36.39,5 

31.45,2 

35.94,5 

40.43,8 

1000 

1100 

1200 

17.86,3 

19.64,9 

21.43,6 

22.32,9 

24.56,2 

26.79,5 

26.79,5 

29.47,4 

32.15,3 

31.26.1 
34.38,6 

37.51.2 

35.72,6 

39.29,9 

42.87,1 

40.19,2 

44.21,1 

48.23,0 

44.65.8 
49.12,3 

53.58.9 

1000 

1100 

1200 

17.97,3 

19.77,0 

21.56,7 

22.46,6 

24.71,2 

26.95,9 

26.95,9 

29.65,5 

32.35,1 

31.45.2 
34.59,7 

37.74.2 

35.94,5 

39.54,0 

43.13,4 

40.43,8 

44.48,2 

48.52,6 

44.93,2 

49.42,5 

53.91,8 

1300 

1400 

1500 

23.22,2 

25.00,8 

26.79,5 

29.02,7 

31.26,0 

33.49,3 

34.83,3 

37.51.2 

40.19.2 

40.63,8 

43.76,4 

46.89,0 

46.44,4 

50.01,6 

53.58,9 

52.24,9 

56.26.8 

60.28.8 

58.05.5 
62.52,1 

66.98.6 

. 1800 
1400 
1500 

23.36,4 

25.16,2 

26.95,9 

29.20,5 

31.45,2 

33.69,9 

35.04.7 
37.74,2 

40.43.8 

40.88.8 
44.03,3 

47.17.8 

46.72,9 

50.32,3 

53.91,8 

52.57,0 

56.61,4 

60.65,8 

58.41,1 

62.90,4 

67.39,7 

1 300 
1400 
1500 
lOOO 
1 700 
1 800 
100(5 
2000 
2100 

; 1600 
1700 
1800 

28.58,1 

30.36,7 

32.15,3 

35.72,6 

37.95,9 

40.19,2 

42.87.1 

45.55.1 
48.23,0 

50.01,6 

53.14,2 

56.26,8 

57.16,2 

60.73,4 

64.30,7 

64.30,7 

68.32,6 

72.34,5 

71.45,2 

75.91,8 

80.38,4 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

28.75,6 

30.55,3 

32.35,1 

35.94,5 

38.19,2 

40.43,8 

43.13,4 

45.83,0 

48.52,6 

50.32.3 
53.46,8 

56.61.4 

57.51,2 

61.10,7 

64.70,1 

64.70,1 

68.74,5 

72.78,9 

71.89,0 

76.38,4 

80.87,7 

1900 

2000 

2100 

33.94,0 

35.72,6 

37.51,2 

42.42,5 

44.65,8 

46.89,0 

50.91,0 

53.58,9 

56.26,8 

59.39,5 

62.52,1 

65.04,7 

67.87,9 

71.45,2 

75.02,5 

76.36.4 

80.38.4 
84.40,3 

84.84,9 

89.31,5 

93.78,1 

34.14,8 

35.94,5 

37.74,2 

42.68,5 

44.93,2 

47.17,8 

51.22,2 

53.91,8 

56.61,4 

59.75.9 
62.90,4 

66.04.9 

68.29,6 

71.89,0 

75.48,5 

76.83,3 

80.87,7 

84.92,1 

85.37.0 

89.86,3 

94.35,6 

2200 

2300 

2400 

39.29,9 

41.08,5 

42.87,1 

49.12,3 

51.35,6 

53.58,9 

58.94,8 

61.62.7 

64.30.7 

68.77,3 

71.80,9 

75.02,5 

78.59,7 

82.17,0 

85.74,2 

88.42,2 

92.44,1 

96.46,0 

98.24,7 

102.71,2 

107.17,8 

2200 

2300 

2400 

39.54,0 

41.33,7 

43.13,4 

49.42,5 

51.67,1 

53.91,8 

59.31.0 
62.00,5 

64.70.1 

69.19.5 
72.34,0 

75.48.5 

79.07^ 

82.67,4 

86.26,8 

88.96,4 

93.00,8 

97.05,2 

98.84,9 

103.34,2 

107.83,6 

2200 

2300 

2400 

2500 

2000 

2700 

2800 

2000 

3000 

2500 

2600 

2700 

44.65,8 

46.44,4 

48.23,0 

55.82,2 

58.05,5 

60.28,8 

66.98.6 

69.66.6 
72.34,5 

78.15,1 

81.27,7 

84.40,3 

89.31,5 

92.88,8 

96.46,0 

100.47.9 

104.49.9 
108.51,8 

111.64.4 
116.11,0 

120.57.5 

2500 

2600 

2700 

44.93,2 

46.72,9 

48.52,6 

56.16,4 

58.41,1 

60.65,8 

67.39,7 

70.09,3 

72.78,9 

78.63.0 
81.77,5 

84.92.1 

89.86,3 

93.45,8 

97.05,2 

101.09,6 

105.14,0 

109.18,4 

112.32,9 

116.82,2 

121.31,5 

2800 

2900 

3000 

50.01,6 

51.80,3 

53.58,9 

62.52,1 

64.75,3 

66.98,6 

75.02,5 

77.70.4 

80.38.4 

87.52,9 

90.65,5 

93.78,1 

100.03,3 

103.60,5 

107.17,8 

112.53,7 

116.55,6 

120.57,5 

125.04,1 

129.50,7 

133.97,3 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

50.32,3 

52.12,1 

53.91,8 

62.90,4 

65.15,1 

67.39,7 

75.48,5 

78.18,1 

80.87,7 

88.06,6 

91.21,1 

94.35,6 

100.04,7 

104.24,1 

107.83,6 

113.22,7 

117.27,1 

121.31,5 

125.80,8 

130.30,1 

134.79,5 

3100 

3200 

3300 

55.37,5 

57.16,2 

58.94,8 

69.21,9 

71.45,2 

73.68,5 

83.06,3 

85.74.2 

88.42.2 

96.90,7 

100.03,3 

103.15,9 

110.75,1 

114.32,3 

117.89,6 

124.59,5 

128.61,4 

132.63,3 

138.43,8 

142.90,4 

147.37,0 

55.71,5 

57.51,2 

59.31,0 

69.64,4 

71.89,0 

74.13,7 

83.57.3 
86.26,8 

88.96.4 

97.50,1 

100.64,7 

103.79,2 

111.43,0 

115.02,5 

118.61,9 

125.35,9 

129.40,3 

133.44,7 

139.28,8 

143.78,1 

148.27,4 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

60.73,4 

62.52,1 

64.30,7 

75.91,8 

78.15,1 

80.38,4 

91.10.1 

93.78.1 
96.46,0 

106.28,5 

109.41,1 

112.53,7 

121.46,8 

125.04,1 

128.61,4 

136.65,2 

140.67,1 

144.69,0 

151.83.6 
156.30,1 

160.76.7 

3400 

3500 

3600 

61.10,7 

62.90,4 

64.70,1 

76.38,4 

78.63,0 

80.87,7 

91.66.6 

94.35.6 
97.05,2 

106.93.7 
110.08,2 

113.22.7 

122.21,4 

125.80,8 

129.40,3 

137.49,0 

141.53,4 

145.57,8 

152.76,7 

157.26,0 

161.75,3 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

66.09,3 

67.87,9 

69.66,6 

82.61,6 

84.84,9 

87.08,2 

99.14,0 

101.81.9 

104.49.9 

115.66,3 

118.78,9 

121.91,5 

132.18,6 

135.75,9 

139.33,2 

148.71,0 

152.72,9 

156.74,8 

165.23.3 
169.69,9 

174.16.4 

3700 

3800 

3900 

66.49,9 

68.29,6 

70.09,3 

83.12,3 

85.37,0 

87.61,6 

99.74,8 

102.44,4 

105.14,0 

116.37.3 
119.51,8 

122.66.3 

132.99,7 

136.59,2 

140.18,6 

149.62,2 

153.66,6 

157.71,0 

166.24,7 

170.74,0 

175.23,3 

3700 

3800 

3000 

4000 

4100 

4200 

71.45,2 

73.23,8 

75.02,5 

89.31,5 

91.54,8 

93.78,1 

107.17.8 

109.85.8 
112.53,7 

125.04,1 

128.16,7 

131.29,3 

142.90,4 

146.47,7 

150.04,9 

160.76,7 

164.78,6 

168.80,5 

178.63,0 

183.09,6’ 

187.56,2 

4000 

4100 

4200 

71.89,0 

73.68,8 

75.48,5 

89.86,3 

92.11,0 

94.35,6 

107.83.6 
110.53,1 

113.22.7 

125.80.8 
128.95,3 

132.09.9 

143.78,1 

147.37,5 

150.97,0 

161.75,3 

165.79,7 

169.84,1 

179.72,6 

184.21,9 

188.71,2 

4000 

4100 

4200 

4300 
4400 
1 4500 

76.81,1 

78.59,7 

80.38,4 

96.01,4 

98.24,7 

100.47,9 

115.21.6 

117.89.6 
120.57,5 

134.41,9 

137.54,5 

140.67,1 

153:62,2 

157.19,5 

160.76,7 

172.82,5 

176.84,4 

180.86,3 

192.02,7 

196.49,3 

200.95,9 

4300 

4400 

4500 

77.28,2 

79.07,9 

80.87,7 

96.60,3 

98.84,9 

101.09,6 

115.92,3 

118.61,9 

121.31,5 

135.24.4 
138.38,9 

141.53.4 

154.56,4 

158.15,9 

161.75,3 

173.88,5 

177.92,9 

181.97,3 

193.20,5 

197.69,9 

202.19,2 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

82.17,0 

83.95,6 

85.74,2 

102.71,2 

104.94,5 

107.17,8 

123.25,5 

125.93.4 

128.61.4 

143.7.9,7 

146.92,3 

150.04,9 

164.34,0 

167.91,2 

171.48,5 

184.88,2 

188.90.1 

192.92.1 

205.42.5 
209.89,0 

214.35.6 

4600 

4700 

4800 

82.67,4 

84.47,1 

86.26,8 

103.34,2 

105.58,9 

107.83,6 

124.01,1 

126.70,7 

129.40,3 

144.67,9 

147.82,5 

150.97,0 

165.34,8 

168.94,2 

172.53,7 

186.01,6 

190.06,0 

194.10,4 

206.68,5 

211.17,8 

215.67,1 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

87.52,9 

89.31,5 

91.10,1 

109.41,1 

111.64,4 

113.87,7 

131.29.3 

133.97.3 
136.65,2 

153.17,5 

156.30,1 

159.42,7 

175.05,8 

178.63,0 

182.20,3 

196.94,0 

200.95,9 

204.97,8 

218.82,2 

223.28,8 

227.75,3 

4900 

5000 

5100 

88.06,6 

89.86,3 

91.66,0 

110.08,2 

112.32,9 

114.57,5 

132.09,9 

134.79,5 

137.49,0 

154.11.5 
157.26,0 

160.40.5 

176.13,2 

179.72,6 

183.32,1 

198.14,8 

202.19,2 

206.23,6 

220.16,4 

224.65,8 

229.15,1 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

92.88,8 

94.67,4 

96.46,0 

116.11,0 

118.34,2 

120.57,5 

139.33,2 

142.01,1 

144.69,0 

162.55,3 

165.67,9 

168.80,5 

185.77,5 

189.34,8 

192.92,1 

208.99,7 

213.01.6 

217.03.6 

232.21,9 

236.68,5 

241.15,1 

5200 

5300 

5400 

93.45,8 

95.25,5 

97.05,2 

116.82,2 

119.06,8 

121.31,5 

140.18,6 

142.88,2 

145.57,8 

163.55.1 
166.69,6 

169.84.1 

186.91,5 

190.51,0 

194.10,4 

210.27,9 

214.32,3 

218.36,7 

233.64,4' 

238.13,7 

242.63,0 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

98.24,7 

100.03,3 

101.81,9 

122.80,8 

125.04,1 

127.27,4 

147.37,0 

150.04.9 

152.72.9 

171.93,1 

175.05,8 

178.18,4 

196.49,3 

200.06,6 

203.63,8 

221.05,5 

225.07,4 

229.09,3 

245.61,6 

250.08,2 

254.54,8 

5500 

5600 

5700 

98.84,9 

100.64,7 

102.44,4 

123.56,2 

125.80,8 

128.05,5 

148.27,4 

150.97,0 

153.66,6 

172.98.6 
176.13,2 

179.27.7 

197.69,9 

201.29,3 

204.88,8 

222.41,1 

226.45,5 

230.49,9 

247.12,3 

251.61,6 

256.11,0 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

6000 

103.60,5 

105.39,2 

107.17,8 

129.50,7 

131.74,0 

133.97,3 

155.40.8 

158.08.8 
160.76,7 

181.31,0 

184.43,6 

187.56,2 

207.21,1 

210.78,4 

214.35,6 

233.11.2 

237.13.2 
241.15,1 

259.01.4  1 
263.47,9 

267.94.5 

5800 

5900 

6000 

104.24,1 

106.03,8 

107.83,6 

130.30,1 

132.54,8 

134.79,5 

156.36.2 
159.05,8 

161.75.3 

182.42.2 
185.56,7 

188.71.2 

208.48,2 

212.07,7 

215.67,1 

234.54,2 

238.58,6 

242.63,0 

260.60,3 

265.09,6 

269.58,9 

5800 

5000 

OOOO 

6100 

6200 

6300 

108.96,4 

110.75,1 

112.53,7 

136.20,5 

138.43,8 

140.67,1 

163.44,7 

166.12,6 

168.80,5 

190.68,8 

193.81,4 

196.94,0 

217.92,9 

221.50,1 

225.07,4 

245.17,0 

249.18,9 

253.20,8 

272.41.1 
276.87,7 

281.34.2 

6100 

6200 

6300 

109.63,3 

111.43,0 

113.22,7 

137.04,1 

139.28,8 

141.53,4 

164.44,9 

167.14,5 

169.84,1 

191.85.8 
195.00,3 

198.14.8 

219.26,6 

222.86,0 

226.45,5 

246.67,4 

250.71,8 

254.76,2 

274.08,2 

278.57,5 

283.06,8 

OlOO 

6200 

0300 

6400 

6500 

6600 

114.32,3 

116.11,0 

117.89,6 

142.90,4 

145.13,7 

147.37,0 

171.48,5 

174.16.4 

176.84.4 

200.06,6 

203.19,2 

206.31,8 

228.64,7 

232.21,9 

235.79,2 

257.2^,7 

261.24,7 

265.26,6 

285.80,8  i 
290.27,4  i 
294.74,0 

6400 

6500 

6600 

115.02,5 

116.82,2 

118.61,9 

143.78,1 

146.02,7 

148.27,4 

172.53,7 

175.23,3 

177.92,9 

201.29.3 
204.43,8 

207.58.4 

230.04,9 

233.64,4 

237.23,8 

258.80,5 

262.84,9 

266.89,3 

287.56,2 

292.05,5 

296.54,8 

0400 

0500 

6000 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

119.68,2 

121.46,8 

123.25,5 

149.60,3 

151.83,6 

154.06,8 

179.52.3 

152.20.3 
184.88,2 

209.44,4 

212.57,0 

215.69,6 

239.36,4 

242.93,7 

246.51,0 

269.28,5 

273.30,4 

277.32,3 

299.20,5  ! 0700 

303.67,1  i 0800 
308.13,7  6900 

120.41,6 

122.21,4 

124.01,1 

150.52,1 

152.76,7 

155.01,4 

180.62.5 
183.32,1 

186.01.6 

210.72.9 
213.87,4 

217.01.9 

240.83,3 

244.42,7 

248.02,2 

270.93,7 

274.98,1 

279.02,5 

301.04,1 

305.53,4 

310.02,7 

0700 

0800 

6000 

7000 

7100 

7200 

125.04,1 

126.82,7 

128.61,4 

156.30,1 

158.53,4 

160.76,7 

187.56,2 

190.24.1 

192.92.1 

218.82,2 

221.94,8 

225.07,4 

250.08,2 

253.65,5 

257.22,7 

281.34.2 

285.36.2 
289.38,1 

312.60.3 
317.06,8 

321.53.4 

7000 

7100 

7200 

125.30,8 

127.60,5 

129.40,3 

157.26,0 

159.50,7 

161.75,3 

188.71,2 

191.40,8 

194.10,4 

220.16.4 
223.31,0 

226.45.5 

251.61,6 

255.21,1 

25S.80,5 

283.06,8 

287.11,2 

291.15,6 

314.52,1 

319.01,4 

323.50,7 

7300 

7400 

7500 

130.40,0 

132.18,6 

133.97,3 

163.00,0 

165.23,3 

167.46,6 

195.60,0 

198.27.9 

200.95.9 

228.20,0 

231.32,6 

234.45,2 

260.80,0 

264.37,3 

267.94,5 

293.40,0 

297.41,9 

301.43,8 

326.00,0 

330.46,6 

334.93,2 

7300 

7400 

7500 

131.20,0 

132.99,7 

134.79,5 

164.00,0 

166.24,7 

168.49,3 

196.80,0 

199.49,6 

202.19,2 

229.60.0 
232.74,5 

235.89.0 

262.40,0 

265.99,5 

269.58,9 

295.20,0 

299.24,4 

303.28,8 

328.00,0 

332.49,3 

336.98,6 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

135.75,9 

137.54,5 

139.33,2 

169.69,9 

171.93,2 

174.16,4 

203.63.8 

206.31.8 
208.99,7 

237.57,8 
240.70,4 
243. S3, 0 

271.51,8 

275.09,0 

278.66,3 

305.45,8 

309.47,7 

313.49,6 

339.39,7 

343.86,3 

348.32,9 

7600 

7700 

7800 

136.59,2 
138. 3S, 9 
140.18,6 

170.74,0 
172.98, ( 
175.23,3 

204.88.8 
207. 58, 4 

210.27.9 

239.03.6 
242.18,1 

245.32.6 

273.18,4 

276.77,8 

280.37,3 

307.33,2 

311.37,5 

315,41,9 

341.47,9 

345.97,3 

350.46,6 

7000 

7700 

7800 

7000 

8000 

8100 

7900 

8000 

8100 

141.11,8 

142.90,4 

144.69,0 

176.39,7 
178.63,0 
ISO. 86, 3 

211.67,7 

214.35.6 

217.03.6 

246.95,6 

250.08,2 

253.20,8 

282.23,6 

285.80,8 

289.38,1 

317.51,5 

321.53,4 

325.55,3 

352.79.5 
357.26,0 

361.72.6 

7900 

8000 

8100 

141.98,4 

143.78,1 

145.57,8 

177.47,9 

179.72,6 

181.97,3 

212.97,5 

215.67,1 

218.36,7 

248.47.1 
251.61,6 

254.76.2 

283.96,7 

287-56,2 

291.15,6 

319.46,3 

323.50,7 

327.55,1 

354.95,9 

359.45,2 

363.94,5 

8200 

8300 

8400 

146.47,7 

14S.26,3 

150.04,9 

183.09,6 

185.32,9 

187.56,2 

219.71.5 

222.39.5 
225.07,4 

256.33,4 

259.46,0 

262.58,6 

292.95,3 

296.52,6 

300.09,9 

329.57,3 

333.59,2 

337.61,1 

366.19.2 
370.65,8 

375.12.3 

8200 

8300 

8400 

147.37,5 

149.17,3 

150.97,0 

184.21,9 

186.46,6 

188.71,2 

221.06,3 

223.75,9 

226.45,5 

257.90.7 
261.05,2 

264.19.7 

294.75,1 

298.34,5 

301.94,0 

331.59,5 

335.63,8 

339.68,2 

368.43,8 

372.93,2 

377.42,5 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

8500 

8600 

8700 

151.83,6 

153.62,2 

155.40,8 

189.79,5 

192.02,7 

194.26,0 

227.75.3 

230.43.3 
233.11,2 

265.71,2 

268.83,8 

271.96,4 

303.67,1 

307.24,4 

310.81,6 

341.63,0 

345.64,9 

349.66,8 

379.58,9 

384.05,5 

388.52,1 

8500 

8600 

8700 

152.76,7 

154.56,4 

156.36,2 

190.95,9 

193.20,5 

195.45,2 

229.15.1 
231.84,7 

234.54.2 

267.34.2 
270.48,8 

273.63.3 

305.53,4 

309.12,9 

312.72,3 

343.72,6 

347.77,0 

351.81,4 

381.91,8 

386.41,1 

390.90,4' 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

157.19,5 

158.98,1 

160.76,7 

196.49,3 

198.72,6 

200.95,9 

235.79,2 

238.47.1 

241.15.1 

275.09,0 

278.21,6 

281.34,2 

314.38,9 

317.96,2 

321.53,4 

353.68,8 

357.70,7 

361.72,6 

392.98,6 

397.45,2 

401.91,8 

8800 

8900 

9000 

158.15,9 

159.95,6 

161.75,3 

197.69,9 

199.94,5 

202.19,2 

237.23,8 

239.93,4 

242.63,0 

276.77.8 
279.92,3 

283.06.8 

316.31,8 

319.91,2 

323.50,7 

355.85,8 

359.90,1 

363.94,5 

395.39,7 

399.89,0 

404.38,4 

8800 

8900 

9000 

162.55,3 

164.34,0 

166.12,6 

203.19,2 

205.42,5 

207.65,8 

243.83.0 

246.51.0 
249.18,9 

284.46,8 

287.59,5 

290.72,1 

325.10,7 

328.67,9 

332.25,2 

365. 1 4,5 

369.76.4 

373.78.4 

406.38.4 
410.84,9 

415.31.5 

9100 

9200 

9300 

163.55,1 

165.34,8 

167.14,5 

204.43,8 

206.68,5 

208.93,2 

245.32,6 

248.02,2 

250.71,8 

286.21.4 
289.35,9 

292.50.4 

327.10,1 

330.69,6 

334.29,0 

367.98,9 

372.03,3 

376.07,7 

408.87,7 

413.37,0 

417.86,3 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

167.91,2 

169.69,9 

171.48,5 

209.89,0 

212.12,3 

214.35,6 

251.86.8 

254.54.8 
257.22,7 

293.84,7 

296.97.3 

300.09,9 

335.82,5 

339.39,7 

342.97,0 

377.80,3 

381.82,2 

385.84,1 

419.78.1 
424.24,7 

428.71.2 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

168.94,2 

170.74,0 

172.53,7 

211.17,8 

213.42,5 

215.67,1 

253.41.4 
256.11,0 

258.80.5 

295.64,9 

298.79,5 

301.94,0 

337.88,5 

341.47,9 

345.07,4 

380.12,1 

384.16,4 

388.20,8 

422.35,6 

426.84,9 

431.34,2 

9400 

9500 

9000 

173.27,1 

175.05,8 

176.84,4 

216.58,9 

218.82,2 

221.05,5 

259.90,7 

262.58.6 

265.26.6 

303.22,5 

306.35,1 

309.47,7 

346.54,2 

350.11,5 

353.68,8 

389.86,0 

393.87.9 

397.89.9 

433.17,8 

437.64,4 

442.11,0 

174.33,4 

176.13,2 

177.92,9 

217.91,8 

220.16,4 

222.41,1 

261.50,1 

264.19,7 

266.89,3 

305.08.5 
308.23,0 

311.37.5 

348.66.8 
352.26,3 

355.85.8 

392.25,2 

396.29,6 

400.34,0 

435.83,6 

440.32,9 

444.82,2 

9700 

9800 

9900 

lOOOO  178.63,0 

223.28,8 

267.94,5 

312.60,3 

357.26,0 

401.91,8 

446.57,5 

lOOOO 

179.72,6 

224.65,8 

269.58,9 

314.52,1 

359.45,2 

404.38,4 

449.31,5 

lOOOO 

June  12th.— 163  RAYS— 5 months  12  days. 

June  13th— 164  RAYS— 5 months  13  days. 

-4^ 

E 

< 

165  DAYS. 

E 

< 

166  DAYS. 

+1  I 

4. 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 | 9 

10 

Rate. 

4_J 

5 1 

6 

7 

8 | 

9 J 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

1.80,8 

3.61,6 

5.42,5 

2.26,0 

4.52.1 

6.78.1 

2.71,2 

5.42,5 

8.13,7 

3.16,4 

6.82,9 

9.49,3 

3.61,6 

7.23,3 

10.84,9 

4.06,8 

8.13,7 

12.20,5 

4.52.1 

9.04.1 
13.56,2 

lOO 

200 

300 

1.81,9 

3.63.8 

5.45.8 

2.27,4 

4.54,8 

6.82,2 

2.72,91 

5.45,8 

8.18,6| 

3.18,4 

6.36,7 

9.55,1 

3.63,8 

7.27,7 

10.91,5 

4.09,3 

8.18,6 

12.27,9 

4.54,8 

9.09,6 

13.64,4 

100 

200 

300 

400 

500 

000 

7.23,3 

0.04,1 

10.84,9 

9.04,1 

11.30.1 

13.56.2 

10.84,9 

13.56,2 

16.27,4 

12.65,8 

15.82,2 

18.98,6 

14.46,6 

18.08,2 

21.69,9 

16.27,4 

20.34,2 

24.41,1 

18.08,2 

22.60.3 

27.12.3 

400 

500 

goo 

7.27,7 

9.09,6 

10.91,5 

9.09,6 

11.37,0 

13.64,4 

10.91,5 

13.64,4 

16.37,3 

12.73,4 

15.91,8 

19.10,1 

14.55,3 

18.19,2 

21.83,0 

16.37,3 

20.46,6 

24.55,9 

18.19,2 

22.74,0 

27.28,8 

400 

500 

600 

700 

800 

000 

lOOO 

1100 

1200 

12.65.81 

14.46,6 

16.27,4 

15.82.2 

18.08.2 
20.34,2 

18.98,6 

21.69,9 

24.41,1 

22.15,1 

25.31,5 

28.47,9 

25.31,5 

28.93,2 

32.54,7 

28.47,9 

32.54,8 

36.61,6 

31.64.4 

36.16.4 

40.68.5 

700 

800 

900 

12.73,4 

14.55.3 

16.37.3 

15.91,8 

18.19,2 

20.46,6 

19.10,1 

21.83,0 

24.55,9 

22.28,5 

25.46,8 

2S.65,2 

25.46,8 

29.10,7 

32.74,5 

28.65,2 

32.74,5 

36.83,8 

31.83,6 

36.38,4 

40.93,2 

700 

800 

900 

18.08,2 

10.89,0 

21.69,9 

22.60.3 

24.86.3 

27.12.3 

27.12,3 

29.83,6 

32.54,8 

31.64,4 

34.80,8 

37.97,3 

36.16,4 

39.78,1 

43.39,7 

40.68,5 

44.75,3 

48.82,2 

45.20.5 

49.72.6 

54.24.7 

lOOO 

llOO 

1200 

18.19,2 

20.01,1 

21.83,0 

22.74,0 

25.01,4 

27.28,8 

27.28,8 

30.01,6 

32.74,5 

31.83,6 

35.01,9 

38.20,3 

36.38,4 

40.02,2 

43,66,0 

40.93,2 

45.02,5 

49.11,8 

45.47,9 

50.02,7 

54.57,5 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

23.50,7 

25.31,5 

27.12,3 

29.38.4 

31.64.4 

33.90.4 

35.26,0 

37.97,3 

40.68,5 

41.13,7 

44.30,1 

47.46,6 

47.01,4 

50.63,0 

54.24,7 

52.89,0 

56.95,9 

61.02,7 

58.76.7 

63.28.8 

67.80.8 

1300 

1400 

1500 

23.64,9 

25.46.8 

27.28.8 

29.56,2 

31.83,6 

34.11,0 

35.47,4 

38.20,3 

40.93,2 

41.38,6 

44.57,0 

47.75,3 

47.29,9 

50.93,7 

54.57,5 

53.21,1 

57.30,4 

61.39,7 

59.12,3 

63.67,1 

68.21,9 

1300  | 

1400 

1500 

lOOO 

1700 

1800 

28.93,2 

30.74,0 

32.54,8 

36.16.4 

38.42.5 

40.68.5 

43.39,7 

46.11,0 

48.82,2 

50.63,0 

53.79,5 

56.95,9 

57.86,3 

61.47,9 

65.09,6 

65.09,6 

69.16,4 

73.23,3 

72.32.9 

76.84.9 
81.37,0 

1600 

1700 

1800 

29.10,7 

30.92,6 

32.74,5 

36.38,4 

38.65,8 

40.93,2 

43.66,0 

46.38,9 

49.11,8 

50.93,7 

54.12,1 

57.30,4 

58.21,4 

61.85,2 

65.49,0 

65.49,0 

69.58,4 

73.67,7 

72.76,7 

77.31,5 

81.86,3 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

lOOO 

2000 

2100 

34.35,6 

36.16,4 

37.97,3 

42.94.5 

45.20.5 

47.46.6 

51.53,4 

54.24,7 

56.95,9 

60.12,3 

63.28,8 

66.45,2 

68.71,2 

72.32,9 

75.94,5 

77.30,1 

81.37,0 

85.43,8 

85.89.0 

90.41.1 

94.93.2 

1900 

2000 

2100 

34.56.4 

36.38.4 
38.20,3 

43.20,5 

45.47,9 

47.75,3 

51.84,7 

54.57,5 

57.30,4 

60.48,8 

63.67,1 

66.85,5 

69.12,9 

72.76,7 

76.40,5 

77.77,0 

81.86,3 

85.95,6 

86.41,1 

90.95,9 

95.50,7 

2200 
2300 
! 2400 

39.78,1 

41.58,9 

43.39,7 

49.72.6 

51.98.6 

54.24.7 

59.67,1 

62.38,4 

65.09,6 

69.61,6 

72.78,1 

75.94,5 

79.56,2 

83.17,8 

86.79,5 

89.50,7 

93.57,5 

97.64,4 

99.45,2 

103.97.3 

108.49.3 

2200 

2300 

2400 

40.02,2 

41.84,1 

43.66,0 

50.02,7 

52.30,1 

54.57,5 

60.03,3 

62.76,2 

65.49,0 

70.03,8 

73.22,2 

76.40,5 

80.04,4 

83.68,2 

87.32,1 

90.04,9 

94.14,2 

98.23,6 

100.05,5 

104.60,3 

109.15,1 

2500 

2600 

2700 

45.20,5 

47.01,4 

48.82,2 

56.50.7 

58.76.7 

61.02.7 

67.80,8 

70.52,1 

73.23,3 

79.11,0 

82.27,4 

85.43,8 

90.41,1 

94.02,7 

97.64,4 

101.71,2 

105.78,1 

109.84,9 

113.01.4 

117.53.4 

122.05.5 

2500 

2600 

2700 

45.47.9 

47.29.9 
49.11,8 

56.84,9 

59.12,3 

61.39,7 

68.21,9 

70.94,8 

73.67,7 

79.58,9 

82.77,3 

85.95,6 

90.95,9 

94.59,7 

98.23,6 

102.32,9 

106.42,2 

110.51,5 

113.69,9 

118.24,7 

122.79,5 

2500 

2600 

2700 

2800 

2000 

3000 

50.63,0 

52.43,8 

54.24,7 

63.28.8 

65.54.8 

67.80.8 

75.94,5 

78.65,8 

81.37,0 

88.60,3 

91.76,7 

94.93,2 

101.26,0 

104.87,7 

108.49,3 

113.91,8 

117.98,6 

122.05,5 

126.57.5 

131.09.6 

135.61.6 

2800 

2900 

3000 

50.93,7 

52.75,6 

54.57,5 

63.67,1 

65.94,5 

68.21,9 

76.40,5 

79.13,4 

81.86,3 

89.14,0 

92.32,3 

95.50,7 

101.87,4 

105.51,2 

109.15,1 

114.60.8 

118.70,1 

122.79,5 

127.34,2 

131.89,0 

136.43,8 

2800 

2900 

3000 

3100 
3200 
| 3300 

56.05,5 

57.86,3 

59.67,1 

70.06.8 

72.32.9 

74.58.9 

84.08,2 

86.79,5 

89.50,7 

98.09,6 

101.26,0 

104.42,5 

112.11,0 

115.72,6 

119.34,2 

126.12,3 

130.19,2 

134.26,0 

140.13.7 

144.65.8 

149.17.8 

3100 

3200 

3300 

56.39,5 

58.21,4 

60.03,3 

70.49,3 

72.76,7 

75.04,1 

84.59,2 

87.32,1 

90.04,9 

98.69,0 

101.87,4 

105.05,8 

112.78,9 

116.42,7 

120.06,6 

126.88,8 

130.98,1 

135.07,4 

140.98,6 

145.53,4 

150.08,2 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

61.47,9 

63.28,8 

65.09,6 

76.84,9 

79.11.0 

81.37.0 

92.21,9 

94.93,2 

97.64,4 

107.58,9 

110.75,3 

113.91,8 

122.95,9 

126.57,6 

130.19,2 

138.32,9 
142.39,7 
146.46, C 

153.69.9 

158.21.9 
162.74,0 

3400 

3500 

3G00 

61.85,2 

63.67,1 

65.49,0 

77.31,5 

79.58,9 

81.86,3 

92.77,8 

95.50,7 

98.23,6 

108.24,1 

111.42,5 

114.60,8 

123.70,4 

127.34,2 

130.98,1 

139.16,7 

143.26,0 

147.35,3 

154.63,0 

159.17,8 

163.72,6 

3400 

3500 

3600 

3700 
3800 
| 3000 

66.90,4 

68.71,2 

70.52,1 

83.63.0 

85.89.0 

88.15.1 

100.35,6 

103.06,8 

105.78,1 

117.08,2 

120.24,7 

123.41,1 

133.80,8 

137.42,5 

141.04,1 

150.53,4 

154.60,3 

158.67,1 

167.26.0 

171.78.1 

176.30.1 

3700 

3800 

3900 

67.31,0 

69.12,9 

70.94,8 

84.13,7 

86.41,1 

88.68,5 

100.96,4 

103.69,3 

106.42,2 

117.79,2 

120.97,5 

124.15,9 

134  61,9 
138.25,8 
141.89,6 

151.44,7 

155.54,0 

'159.63,3 

168.27,4 

172.82,2 

177.37,0 

3700 

3800 

3900 

1 4000 

4100 
4200 

72.32,9 

74.13,7 

75.94,5 

90.41.1 

92.67.1 

94.93.2 

108.49,3 

111.20,5 

113.91,8 

126.57,5 
129.74,0 
132.90,  t 

144.65,8 

148.27,4 

151.89,0 

162.74,0 

166.80,8 

170.87,7 

180.82,2 

185.34.2 

189.86.3 

4000 

4100 

4200 

72.76,7 

74.58,6 

76.40,5 

90.95,9 

93.23,3 

95.50,7 

109.15,1 

111.87,9 

114.60,8 

127.34,2 

130.52,6 

133.71,0 

145.53,4 

149.17,3 

152.81,1 

163.72,6 

167.81,9 

171.91,2 

181.91,8 

186.46,6 

191.01,4 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

77.75,3 

79.56,2 

81.37,0 

97.19.2 

99.45.2 
101.71,2 

116.63,0 

119.34,2 

122.05,5 

136.06,8 

139.23,3 

142.39,7 

155.50,7 

159.12,3 

162.74,0 

174.94,5 

179.01,4 

183.08,2 

194.38.4 

198.90.4 

203.42.5 

4300 

4400 

4500 

78.22,5 

80.04,4 

81.86,3 

97.78,1 

100.05,5 

102.32,9 

117.33,7 

120.06,6 

122.79,5 

136.89,3 

140.07,7 

143.26,0 

156.44,9 

160.08,8 

163.72,6 

176.00,5 

180.09,9 

184.19,2 

195.56,2 

200.11,0 

204.65,8 

4300 

4400 

4500 

4600 
i 4700 
| 4000 

83.17,8 

84.98,6 

86.79,5 

103.97.3 

106.23.3 

108.49.3 

124.76,7 

127.47,9 

130.19,2 

145.56,2 

148.72,6 

151.89,0 

166.35,6 

169.97,3 

173.58,9 

187.15,1 

191.21,9 

195.28,8 

207.94.5 

212.46.6 

216.98.6 

4600 

4700 

4800 

83.68,2 

85.50.1 

87.32.1 

104.60,3 

106.87,7 

109.15,1 

125.52,3 

128.25,2 

130.98,1 

146.44,4 

149.62,7 

152.81,1 

167.36,4 

171.00,3 

174.64,1 

188.28,5 

192.37,8 

196.47,1 

209.20,5 

213.75,3 

218.30,1 

4600 

4700 

4800 

4000 

5000 

5100 

88.60,3 

90.41,1 

92.21,9 

110.75.3 

113.01.4 

115.27.4 

132.90,4 

135.61,6 

138.32,9 

155.05,5 

158.21,9 

161.38,4 

177.20,5 

180.82,2 

184.43,8 

199  35,6 
203.42,5 
207.49,3 

221.50.7 

226.02.7 

230.54.8 

4900 

5000 

5100 

89.14,0 

90.95,9 

02.77,8 

111.42,5 

113.69,9 

115.97,3 

133.71,0 

136.43,8 

139.16,7 

155.99,5 

159.17,8 

162.36,2 

178.27,9 

181.91,8 

185.55,6 

200.56,4 

204.65,8 

208.75,1 

222.84,9 

227.39,7 

231.94,5 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

94.02,7 

95.83,6 

97.64,4 

117.53.4 

119.79.5 

122.05.5 

141.04,1 

143.75,3 

146.46,6 

164.54,8 

167.71,2 

170.87,7 

188.05,5 

191.67,1 

195.28,8 

211.56,2 

215.63,0 

219.69,9 

235.06.8 

239.58.9 
244.11,0 

5200 

5300 

5400 

94.59,7 

96.41.6 

98.23.6 

118.24,7 

120.52,1 

122.79,5 

141.89,6 

144.62,5 

147.35,3 

165.54,5 

168.72,9 

171.91,2 

189.19,5 

192.83,3 

196.47,1 

212.84,4 

216.93,7 

221.03,0 

236.49,3 

241.04,1 

245.58,9 

5200 

5300 

5400 

6500 

5600 

5700 

99.45,2 

101.26,0 

103.06,8 

124.31.5 

126.57.5 

128.83.6 

149.17,8 

151.89,0 

154.60,3 

174.04,1 

177.20,5 

180.37,0 

198.90,4 

202.52,1 

206.13,7 

223.76,7 

227.83,6 

231.90,4 

248.63,(1 

253.15.1 

257.67.1 

5500 

5600 

5700 

100.05, 5 
101.87,4 
103.69,3 

125.06,8 

127.34,2 

129.61,6 

150.08,2 

152.81,1 

155.54,0 

175.09,6 

178.27,9 

181.46,3 

200.11,0 

203.74,8 

207.38,6 

225.12,3 

229.21,6 

233.31,0 

250.13,7 

254.68,5 

259.23,3 

5500 

5600 

5700 

5800 

5000 

6000 

104.87,7 

106.68,5 

108.49,3 

131.09.6 

133.35.6 

135.61.6 

157.31,5 

160.02,7 

162.74,0 

183.53,4 

186.69,9 

189.86,3 

209.75,3 

213.37,0 

216.98,6 

235.97,3 

240.04,1 

244.11,0 

262.19.2 

266.71.2 
271.23,3 

5800 

5900 

6000 

105.51.2 

107.33.2 
109.15,1 

131.89,0 

134.16,4 

136.43,8 

158.26,8 

160.99,7 

163.72,6 

184.64,7 

187.83,0 

191.01,4 

211.02,5 

214.66,3 

218.30,1 

237.40,3 

241.49,6 

245.58,9 

263.78,1 

268.32,9 

272.87,7 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

0300 

110.30,1 

112.11,0 

113.91,8 

137.87.7 

140.13.7 

142.39.7 

165.45,2 

168.16,4 

170.87,7 

193.02,7 

196.19,2 

199.35,6 

220.60,3 

224.21,9 

227.83,6 

248.17,8 

252.24,7 

256.31,5 

275.75.3 

280.27.4 

284.79.5 

6100 

6200 

6300 

110.97,0 

112.78,9 

114.60,8 

138.71,2 

140.98,6 

143.26,0 

166.45,5 

169.18,4 

171.91,2 

194.19,7 

197.38,1 

200.56,4 

221.94,0 

225.57,8 

229.21,6 

249.68,2 

253.77,5 

257.86,9 

277.42,5 

281.97,3 

286.52,1 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

0600 

115.72,6 

117.53,4 

119.34,2 

144.65.8 

146.91.8 

149.17.8 

173.58,9 

176.30,1 

179.01,4 

202.52,1 

205.68,5 

208.84,9 

231.45,2 

235.06,8 

238.68,5 

260.38,4 

264.45,2 

268.52,1 

289.31.5 

293.83.6 

298.35.6 

6400 

6500 

6600 

116.42.7 

118.24.7 
120.06,6 

145.53,4 

147.80,8 

150.08,2 

174.64,1 

177.37,0 

180.09,9 

203.74,8 

206.93,2 

210.11,5 

232.85,5 

236.49,3 

240.13,2 

261.96,2 

266.05,5 

270.14,8 

291.06,8 

295.61,6 

300.16,4 

6400 

6500 

6000 

6700 

6800 

6000 

121.15,1 

122.95,9 

124.76,7 

151.43.8 

153.69.9 

155.95.9 

181.72,6 

184.43,8 

187.15,1 

212.01,4 

215.17,8 

218.34,2 

242.30,1 

245.91,8 

249.53,4 

272.58,9 

276.65,8 

280.72,6 

302.87.7 

307.39.7 

311.91.8 

6700 

6800 

6900 

121.88,5 

123.70,4 

125.52,3 

152.35,6 

154.63,0 

156.90,4 

182.82,7 

185.55,6 

188.28,5 

213.29,9 

216.48,2 

219.66,6 

243.77,0 

247.40,8 

251.04,7 

274.24,1 

278.33,4 

282.42,7 

304.71,2 

309.26,0 

313.80,8 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

126.57,5 

128.38,4 

130.19,2 

158.21,5 

160.47,9 

162.74,0 

189.86,3 

192.57,5 

195.28,8 

221.50,7 

224.67,1 

227.83,6 

253.15,1 

256.76,7 

260.38,4 

284.79,5 

288.86,3 

292.93,2 

316.43.8 

320.95.9 

325.47.9 

7000 

7100 

7200 

127.34.2 

129.16.2 
130.98,1 

159.17,8 

161.45,2 

163.72,6 

191.01,4 

193.74,2 

196.47,1 

222.84,9 

226.03,3 

229.21,0 

254.68,5 

258.32,3 

261.96,2 

286.52,1 

290.61,4 

294.70,7 

318.35,6 

322.90,4 

327.45,2 

7000 

7100 

7200 

7301) 

7401) 

7500 

132.00,0 

133.80,8 

135.61,6 

165.00,0 

167.26.0 

169.52.1 

198.00,0 

200.71,2 

203.42,5 

231.00,0 

234.16,4 

237.32,9 

264.00,0 

267.61,6 

271.23,3 

297.00,0 

301.06,8 

305.13,7 

330.00,0 

334.52.1 

339.04.1 

7300 

7400 

7500 

132.80,0 

134.61,9 

136.43,8 

166.00,0 

168.27,4 

170.54,8 

199.20,0 

201.92,9 

204.65,8 

232.40,0 

235.58,4 

238.76,7 

265.60,0 

269.23,8 

272.87,7 

298.80,0 

302.89,3 

306.98,6 

332.00,0 

336.54,8 

341.09,6 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

137.42,5 

139.23,3 

141.04,1 

171.78.1 

174.04.1 

176.30.1 

206.13,/ 

208.84,9 

211.56,2 

240.49,3 

243.65,8 

246.82,2 

274.84,9 

278.46,6 

282.08,2 

309.20,5 

313.27,4 

317.34,2 

343.50.2 

348. 05. 2 

352.60.3 

7600 

7700 

7800 

138.25,8 

140.07,7 

141.89.6 

172.82,2 

175.09,6 

177.37,0 

207.38,6 

210.11,5 

212.84,4 

241.95,1 

245.13,4 

248.31,8 

276.51,5 

280.15,3 

283.79,2 

311.07,9 

315.17,3 

319.26,6 

345.64,4 

350.19,2 

354.74,0 

7600 

7700 

7800 

7000 

8000 

8100 

142.84,9 

144.65,8 

146.46,6 

178.56.2 

180.82.2 
183.08,2 

214.27,4 

216.98,6 

219.69,9 

249.98,6 

253.15,1 

256.31,5 

285.69,9 

239.31,5 

292.93,2 

321.41,1 

325.47,9 

329.54,8 

357.12.3 

361.64.4 

366.16.4 

7900 

8000 

8100 

143.71,5 

145.53,4 

147.35,3 

179.64,4 

181.91,8 

184.19,2 

215.57,3 

218.30,1 

221.03,0 

251.50,1 

254.68,5 

257.86,8 

287.43,0 

291.06,8 

294.70,7 

323.35,9 

327.45,2 

331.54,5 

359.28,8 

363.83,6 

368.38,4 

7900 

8000. 

8100 

8200 

8300 

8400 

148.27,4 
150.08,2 
151.89, ( 

185.34.2 

187.60.3 

159.86.3 

222.41,1 

225.12,3 

227.83,6 

259.47,9 

262.64,4 

265.80,8 

296.54,8 

300.16,4 

303.78,1 

333.61,6 

337.68,5 

341.75,3 

370.68.5 

375.20.5 

379.72.6 

8200 

8300 

8400 

149.17,3 

150.99,2 

152.81,1 

186.46,6 

188.74,0 

191.01,4 

223.75,9 

226.48,8 

229.21,6 

261.05,2 

264.23,6 

267.41,9 

298.34,5 

301.98,4 

305.62,2 

335.63,8 

339.73,2 

343.82,5 

372.93,2 

377.47,9 

382.02,7 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

153.69,9 

155.50,7 

157.31,5 

192.12.3 

194.38.4 

196.64.4 

230.54,8 

233.26,0 

235.97,3 

268.97,8 

272.13,7 

275.30,1 

307.39,7 

311.01,4 

314.63,0 

345.82,2 

349.89,0 

353.95,9 

384.24.7 

388.76.7 

393.28.8 

8500 

8600 

8700 

154.63,0 

156.44,9 

158.26,8 

193.28,8 

195.56,2 

197.83,6 

231.94,5 

234.67,4 

237.40,3 

270.60,3 

273.78,6 

276.97,0 

309.26,0 

312.89,9 

316.53,7 

347.91,8 

352.01,1 

356.10,4 

386.57,5 

391.12,3 

395.67,1 

8500 

8600 

8700 

8800 

8000 

0000 

159.12,3 

160.93,2 

162.74,0 

198.90.4 

201.16.4 

203.42.5 

238.68,5 

241.39,7 

244.11,0 

278.46,6 

281.63,0 

284.79,5 

318.24,7 

321.86,3 

325.47,9 

.358.02,7 

362.09,6 

366.16,4 

397.80.8 

402.32.9 

406.84.9 

8800 

8900 

9000 

160.08,8 

161.90,7 

163.72,6 

200.11,0 

202.38,4 

204.65,8 

240.13,2 

242.86,0 

245.58,9 

280.15,3 

283.33,7 

286.52,1 

320.17,5 

323.81,4 

327.45,2 

360.19,7 

364.29,0 

368.38,4 

400.21,9 

404.76,7 

409.31,5 

8800 

8900 

9000 

OlOO 

0200 

0300 

164.54,8 

166.35,6 

168.16,4 

205.68.5 

207.94.5 

210.20.5 

246.82,2 

249.53,4 

252.24,7 

287.95,9 

291.12,3 

294.28,8 

329.09,6 

332.71,2 

336.32,9 

370.23,3 

374.30,1 

378.37,0 

411.37.0 

415.89.0 

420.41.1 

9100 

9200 

9300 

165.54,5 

167.36.4 

169.18.4 

206.93,2 

209.20,5 

211.47,9 

248.31,8 

251.04,7 

253.77,5 

289.70,4 

292.88,8 

296.07,1 

331.09,0 

334.72,9 

338.36,7 

372.47,7 

376.57,0 

380.66,3 

413.86,3 

418.41,1 

422.95,9 

9100 

9200 

9300 

0400 

0500 

0600 

169.97,3 

171.78,1 

173.58,9 

212.46,(, 

214.72.6 

216.98.6 

254.95,9 

257.67,1 

260.38,4 

297.45,2 

300.61,6 

303.78,1 

339.94,5 

343.56,2 

347.17,8 

382.43,8 

386.50,7 

390.57,5 

424.93.2 

429.45.2 

433.97.3 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

171.00,3 

172.82,2 

174.64,1 

213.75,3 

216.02,7 

218.30,1 

256.50,4 

259.23,3 

261.96,2 

299.25,5 

302.43,8 

305.62,2 

342.00,5 

345.64,4 

349.28,2 

384.75,6 

388.84,9 

392.94,2 

427.50,7 

432.05,5 

436.60,3 

9400 

9500 

9600 

0700 

0800 

0000 

175.39,7 

177.20,5 

179.01,4 

219.24.7 

221.50.7 

223.76.7 

263.09,6 

265.80,8 

268.52,1 

306.94,5 

310.11,0 

313.27,4 

350.79,5 

354.41,1 

358.02,7 

394.64,4 

398.71,2 

402.78,1 

438.49.3 

443.01.4 

447.53.4 

176. 46, ( 

178.27.9 

180.09.9 

220.57,5 

222.84,9 

225.12,3 

264.69,0 

267.41,9 

270.14,8 

308.80,6 

311.98,9 

315.17,3 

352.92,1 

356.55,9 

360.19,7 

397.03,6 

401.12,9 

405.22,2 

441.15,1 

445.69,9 

450.24,7 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

lOOOO 

180.82,2 

226.02,7 

271.23,3 

316.43,8 

361.64,4 

406.84,9 

452.05,5 

lOOOO 

IS  1 .93 ,8 1 227.39,7 

272.87,7 

318.35,6 

363.83,6 

409.31,5 

454.79,5 

Jun 

e 14th. — 165  DAYS— 5 months  14  days. 

June  15th— 166  DAYS — 5 months  15  days. 

Amt. 

167  DAYS. 

1 

Amt. 

■ 

168  DAYS. 

Hate. 

4 

! 5 

J 6 

1 7 

1 8 

1 0 

1 10 

Rate. 

4 

1 5 

! 6 

1 7 

! 8 

9 

10 

Rate. 

i 100 

1.83,1 

1 2.28,8 

2.74,: 

3.20,2 

3.60,< 

4.11,8 

4.57,5 

ioo 

1.84,1 

2.30,1 

2.76,2 

3^22^2 

3.68,2 

4.14,2 

4.60,3 

IOO 

200 

3.66,( 

1 4.57,5 

5.49,1 

6.40,5 

7.32,1 

8.23,6 

9.15,1 

200 

3.68,2 

4.60,3 

5.52,3 

6.44,4 

7.36,4 

8.28,5 

9.20,5 

200 

300 

5.49,( 

6.86,3 

8.23,1 

9.60,8 

10.98,1 

12.35,3 

13.72,6 

600 

5.52,3 

6.90,4 

8.28,5 

9.60,6 

11.04,7 

12.42,7 

13.80,8 

600 

40(5 

7.32,1 

9.15,1 

10.98,1 

12.81,1 

14.64,1 

16.47,1 

18.30,1 

400 

7.36,4 

9.20,5 

11.04,7 

12.88,8 

14.72,9 

16.57,0 

18.41,1 

400 

500 

9.15,1 

11.43,8 

18.72,  ( 

16.01,4 

18.30,1 

20.58,9 

22.87,7 

500 

9.20,5 

11.50,7 

13.80,8 

16.11,0 

18.41,1 

20.71,2 

23.01,4 

500 

GOO 

1(1. 9, 8,1 

13.72,4 

16.47,1 

1 9.21,6 

21 .96,2 

24.70,7 

27.45,2 

600 

11.04,7 

13.80,8 

16.57,< 

19.33,2 

22.09,3 

24.85,5 

27.61,6 

600 

700 

12.81,1 

16.01,4 

19.21 ,( 

22.41,'. 

25  .(j‘2  2 

28.82,5 

32.02,7 

1 Too 

12.88,8 

16.11, ( 

19.33,2 

22.55,3 

25.77,5 

28.99,7 

32.21,9 

700 

I soo 

14.64,1 

18.30,1 

21.96,5 

25.62,2 

29.28,2 

32.94,2 

36.60,3 

800 

14.72,9 

18.41,1 

22.09,3 

25.77,5 

29.45,8 

33.14,0 

36.82,2 

800 

000 

16.47,1 

20.58,9 

24.70,7 

28.82,5 

32.94,2 

37.06,0 

41.17,8 

1 000 

16.57,0 

20.71,2 

24.85,5 

28.99,7 

33.14,0 

37.28,2 

41.42,5 

900 

I lOOO 

18.30,1 

‘22.87,7 

27.45,2 

32.02,7 

36.60,3 

41.17,8 

45.75,3 

lOOO 

18.41,1 

23.01,4 

27.61,6 

32.21,9 

36.82,2 

41.42,5 

46.02,7 

Tooo 

S lioo 

20.13,2 

25.16,4 

30.19,7 

35.23,0 

40.26,3 

45.29,6 

50.32,9 

1 IOO 

20.25,2 

25.31,5 

30.37,8 

35.44,1 

40.50,4 

45.56,7 

50.63,0 

1 IOO 

| 1200 

21.96,2 

27.45,2 

32.94,2 

38.43,3 

43.92,3 

49.41,4 

54.90,4 

1 1 200 

22.09,3 

27.61,6 

33.14,0 

38.66,3 

44.18,6 

49.71,0 

55.23,3 

1200 

I 1300 

23.79,2 

29.74,0 

35.68,8 

41.63,0 

47.58,4 

53.53,2 

59.47,9 

1800 

23.93,4 

29.91,8 

35.90,1 

41.88,5 

47.86,8 

53.85,2 

59.83,6 

1600 

I 1400 

25.62,2 

32.02,7 

38.43,3 

44.83,8 

51.24,4 

57.64,9 

64.05,5 

1400 

25.77,5 

32.21,9 

38.66,3 

45.10,7 

51.55,1 

57.99,5 

64.43,8 

1 400 

1500 

27.45,2 

34.31,5 

41.17,8 

48.04,1 

54.90,4 

61.76,7 

68.63,0 

1500 

27.61,6 

34.52,1 

41.42,5 

48.32,9 

55.23,3 

62.13,7 

69.04,1 

1 500 

1GOO 

29.28,2 

36.60,3 

43.92,3 

51.24,4 

58.56,4 

65.88,5 

73.20,5 

1600 

29.45,8 

36.82,2 

44.18,6 

51.55,1 

58.91,5 

66.27,9 

73.64,4 

1600 

1700 

31.11,2 

38.89,0 

46.06,8 

54.44,7 

62.22,5 

70.00,3 

77.78,1 

1700 

31.29,9 

39.12,3 

46.94,8 

54.77,3 

62.59,7 

70.42,2 

78.24,7 

1 700 

I 1800 

32.94,2 

41.17,8 

49.41,4 

57.64,9 

65.88,5 

74.12,1 

82.35,6 

1800 

33.14,0 

41.42,5 

49.71,0 

57.99,5 

66.27,9 

74.56,4 

82.84,9 

1800 

lOOO 

34.77,3 

43.40,0 

52.15,9 

60.85,2 

69.54,5 

78.23,8 

86.93,2 

lOOO 

34.98,1 

43.72,6 

52.47,1 

61.21,6 

69.96,2 

78.70,7 

87.45,2 

1 900 

2000 

36.60,3 

45.75,3 

54.90,4 

64.05,5 

73.20,5 

82.35,6 

91.50,7 

2000 

36.82,2 

46.02,7 

55.23,3 

64.43,8 

73.64,4 

82.84,9 

92.05,5 

2000 

2100 

38.43,3 

48.04,1 

57.64,9 

67.25,8 

76.86,6 

86.47,4 

96.08,2 

2100 

38.66,3 

48.32,9 

57.99,5 

^ 67.66,0 

77.32,6 

86.99,2 

96.65,8 

2100 

2200 

40:26,3 

50.32,9 

60.39,5 

70.46,0 

80.52,6 

90.59,2 

100.65,8 

2200 

40.50,4 

50.63,0 

60.75,6 

70.88,2 

81.00,8 

91.13,4 

101.26,0 

2200 

2300 

42.09,3 

52.61,6 

63.14,0 

73.66,3 

84.18,6 

94.71,0 

105.23,3 

2300 

42.34,5 

52.93,2 

63.51,8 

74.10,4 

84.69,0 

95.27,7 

105.86,3 

2300 

| 2400 

43.92,3 

54.90,4 

65.88,5 

76.86,6 

87.84,7 

98.82,7 

109.80,8 

2400 

44.18,6 

55.23,3 

66.27,9 

77.32,6 

88.37,3 

99.41,9 

110.46,6 

2400 

1 2500 

45.75,3 

57.19,2 

68.63,0 

80.06,8 

91.50,7 

102.94,5 

114.38,4 

2500 

46.02,7 

57.53,4 

69.04,1 

80.54,8 

92.05,5 

103.56,2 

1 15.06,8 

250(5 

I 2600 

47.58,4 

59.47,9 

71.37,5 

83.27,1 

95.16,7 

107.06,3 

118.95,9 

2600 

47.86,8 

59.83,6 

71.80,3 

83.77,0 

95.73,7 

107.70,4 

119.67,1 

2600 

1 2700 

49.41,4 

61.76,7 

74.12,1 

86.47,4 

98.82,7 

111.18,1 

123.53,4 

2700 

49.71,0 

62.13,7 

74.56,4 

86.99,2 

99.41,9 

111.84,7 

124.27,4 

2700 

I 2800 

51.24,4 

64.05,5 

7 (i.8t),(> 

89.67,7 

102.48,8 

115.29,9 

128.11,0 

2800 

51.55,1 

64.43,8 

77.32,6 

90.21,4 

103.10,1 

115.98,9 

128.87,7 

2800 

I 2900 

53.07,4 

66.34,2 

79.61,1 

92.87,9 

106.14,8 

119.41,6 

132.68,5 

2000 

53.39,2 

66.74,0 

80.08,8 

93.43,6 

106.78,4 

120.13,2 

133.47,9 

2900  1 

3000 

54.90,4 

68.63,0 

82.35,6 

96.08,2 

109.80,8 

123.53,4 

137.26,0 

3000 

55.23,3 

69.04,1 

82.84,9 

96.65,8 

110.46,6 

124.27,4 

138.08,2 

.3000 

3100 

56.73,4 

7o.91,8 

85.10,1 

99.28,5 

113.46,8 

127.65,2 

141.83,6 

3100 

57.07,4 

71.34,2 

85.61,1 

99.87,9 

114.14,8 

128.41,6 

142.68,5 

3100 

3200 

58.56,4 

73.20,5 

87.84,7 

102.48,8 

117.12,9 

131.77,0 

146.41,1 

3200 

58.91,5 

73.64,4 

88.37,3 

103.10,1 

117.83,0 

132.55,8 

147.28,8 

.3200 

3300 

60.39,5 

75  49,3 

90.59,2 

105.09,0 

120.78,9 

135.88,8 

150.98,6 

3300 

60.75,6 

75.94,5 

91.13,4 

106.32,3 

121.51,2 

136.70,1 

151.89,0 

3300 

3400 

62.22,5 

77.78,1 

93.33,7 

108.89,3 

124.44,9 

140.00,5 

155.56,2 

3400 

62.59,7 

78.24,7 

93.89,6 

109.54,5 

125.19,5 

1 40.84,4 

1 0(5.49,3 

3400 

3500 

64.05,5 

80.06,8 

96.08,2 

112.09,6 

128.11,0 

144.12,3 

160.13,7 

3500 

64.43,8 

80.54,8 

96.65,8 

112.76,7 

128.87,7 

144.98,6 

161.09,6 

.3500 

3600 

65.88,5 

82.35,6 

98.82,7 

115.29,9 

131.77,0 

148.24,1 

164.71,2 

3600 

66.27,9 

82.84,9 

99.41,9 

115.98,9 

132.55,9 

149.12,9 

165.69,9 

3600 

3700 

67.71,5 

84.64,4 

101.57,3 

118.50,1 

135.43,0 

152.35,9 

169.28,8 

3700 

68.12,1 

85.15,1 

102.18,1 

119.21,1 

136.24,1 

153.27,1 

170.30,1 

3700 

3800 

69.54,5 

86.93,2 

104.31,8 

121.70,4 

139.09,0 

156.47,7 

173.86,3 

3800 

69.96,2 

87.45,2 

104.94,2 

122.43.3 

1 39.92,3 

157.41,4 

174.90,4 

3800 

3900 

71.37,5 

89.21,9 

107.06,3 

124.90,7 

142.75,1 

160.59,5 

178.43,8 

3000 

71.80,3 

89.75,3 

107.70,4 

125.65,5 

143.60,5 

161.55,6 

179.50,7 

3900  | 

4000 

73.20,5 

91.50,7 

109.80,8 

128.11,0 

146.41,1 

164.71,2 

183.01,4 

4000 

78.04,4 

92.05,5 

110.46,6 

128.87,7 

147.28,8 

166.69,9 

184.11,0 

4000 

4100 

75.03,6 

93.79,5 

112.55,3 

131.31,2 

150.07,1 

168.83,0 

187.58,9 

4100 

75.48,5 

94.35,6 

113.22,7 

132.09,9 

150.97,0 

169.84,1 

188.71,2 

4100 

4300 

76.86,6 

96.08,2 

115.29,9 

134.51,5 

153.73,2 

172.94,8 

192.16,4 

4200 

77.32,6 

•96.65,8 

115.98,9 

135.32,1 

154.65,2 

173.98,4 

193.31,5 

4200 

4300 

78.69,6 

98.37,0 

118. 04, 4 

137.71,8 

157.39,2 

177.06,6 

196.74,0 

4300 

79.16,7 

98.95,9 

118.75,1 

138.54,2 

158.33,4 

178.12,6 

197.91,8 

4300 

4400 

80.52,6 

100. 65, S 

120.78,9 

140.92,1 

161.05,2 

181.18,4 

201.31,5 

4400 

81.00,8 

101.26.0 

121.51,2 

141.76,4 

162.01,6 

182.26,8 

202.52,1 

4400 

4500 

82.35,6 

102.94,5 

123.53,4 

144.12,3 

164.71,2 

185.30,1 

205.89,0 

4500 

82.84,9 

103.56,2 

124.27,4 

144.98,6 

165.69,9 

186.41,1 

207.12,3 

4500 

4600 

84.18,6 

105.23,3 

126.27,9 

147.32,6 

168.37,3 

189.41,9 

210.46,6 

4600 

84.69,0 

1 05.86,3 

127.03,6 

148.20,8 

169.38,1 

190.55,3 

211.72,6 

4600 

4700 

86.01,6 

107.52,1 

129.02,5 

150.52,9 

172.03,3 

193.53,7 

215.04,1 

4700 

86.53,2 

108.16,4 

129.79,7 

151.43,0 

173.06,3 

194.69,6 

216.32,9 

4700 

4800 

87.84,7 

109.80,8 

131.77,0 

153.73,2 

175.69,3 

197.65,5 

219.61,6 

4800 

88.37,3 

110.46,6 

132.55,9 

154.65,2 

176.74,5 

198.83,8 

220.93,2 

4800 

4900 

89.67,7 

112.09,6 

134.51,5 

156.93,4 

179.35,3 

201.77,3 

224.19,2 

4000 

90.21,4 

112.76,7 

135.32,1 

157.87,4 

180.42,7 

202.98,1 

225.53,4 

4900 

5000 

91.50,7 

114.38,4 

137.26,0 

160.13,7 

183.01,4 

205.89,0 

228.76,7 

5000 

92.05,5 

115.06,8 

138.08,2 

161.09,6 

184.11,0 

207.12,3 

230.13,7 

5000 

5100 

93.33,7 

116.67,1 

140.00,5 

163.34,0 

186.67,4 

210.00,8 

233.34,2 

5100 

93.89,6 

117.37,0 

140.84,4 

164.31,8 

187.79,2 

211.26,6 

234.74,0 

5100 

5200 

95.16,7 

118.95,9 

142.75,1 

166.54,2 

190.33,4 

214.12,6 

237.91,8 

5200 

95.73,7 

119.67,1 

143.60,5 

167.54,0 

191.47,4 

215.40,8 

239.34,2 

5200 

5300 

96.99,7 

121.24,7 

145.49,6 

169.74,5 

193.99,5 

218.24,4 

242.49,3 

5300 

97.57,8 

121.97,3 

146.36,7 

170.76,2 

195.15,6 

219.55,1 

243.94,5 

5.300 

5400 

98.82,7 

123.53,4 

148.24,1 

172.94,8 

197.65,5 

222.36  2 

247.06,8 

5400 

99.41,9 

124.27,4 

149.12,9 

173.98,4 

198.83,8 

223.69,3 

248.54,8 

5400 

5500 

100.65,8 

125.82,2 

150.98,6 

176.15,1 

201.31,5 

226.47,9 

251.64,4 

5500 

101.26,0 

126.57,5 

151.89,0 

177.20,5 

202.52,1 

227.83,6 

253.15,1 

5500 

5600 

102.48,8 

128.11,0 

153.73,2 

179.35,3 

204.97,5 

230.59,7 

256.21,9 

5600 

103.10,1 

128.87,7 

154.65,2 

180.42,7 

206.20,3 

231.97,8 

257.75,3 

5600 

5700 

104.31,8 

130.39,7 

156.47,7 

182.55,6 

208.63,6 

234.71,5 

260.79,5 

5700 

104.94,2 

131.17,8 

157.41,4 

183.64,9 

209.88,5 

236.12,1 

262.35,6 

5700 

5800 

106.14,8 

132.68,5 

159.22,2 

185.75,9 

212.29,6 

238.83,3 

265.37,0  I 

5800 

106.78,4 

133.47,9 

160.17,5 

186.87,1 

213.56,7 

240.26,3 

266.95,9 

5800 

I 5900 

107.97,8 

134.97,3 

101.96,7 

188.96,2 

-215.95,6 

242.95,1 

269.94,5  1 

5000 

108.62,5 

135.78,1 

162.93,7 

190.09,3 

217.24,9 

244.40,5 

271.56,2 

5900 

6000 

109.80,8 

137.26,0 

164.71,2 

192.10,4 

219.61,6 

247.06,8 

274.52,1  | 

6000 

110.46,6 

138.08,2 

165.69,9 

193.31,5 

220.93,2 

248.54,8 

276.16,4 

6000 

6100 

111.63,8 

139.54,8 

167.45,8 

195.36,7 

223.27,7 

251.18,6 

279.09,6 

6100 

112.30,7 

140.38,4 

168.46,0 

196.53,7 

224.61,4 

252.69,0 

280.76,7 

6100 

6200 

113.46,8 

141.83,6 

170.20,3 

198.57,0 

226.93,7 

255.30,4 

283.67,1 

6200 

114.14,8 

142.68,5 

171.22,2 

199.75,9 

228.29,6 

256.83,3 

285.37,0 

6200 

6300 

115.29,9 

144.12,3 

172. 94, S 

201.77,3 

230.59,7 

259.42,2 

288.24,7 

6300 

115.98,9 

144.98,6 

173.98,4 

202.98,1 

231.97,8 

260.97,5 

289.97,3 

6300 

6400 

117.12,9 

146.41,1 

175.69,3 

204.97,5 

234.25,8 

263.54,0 

292.82,2 

6400 

117.83,0 

147.28,8 

176.74,5 

206.20,3 

235.66,0 

265.11,8 

294.57,5 

6400 

6500 

118.95,9 

148.69,9 

178.43,8 

20S.17,S 

237.91,8 

267.65,8 

297.39,7 

6500 

119.67,1 

149.58,9 

179.50,7 

209.42,5 

239.34,2 

269.26,0 

299.17,8 

6500 

6600 

120.78,9 

150.98,6 

181.18,4 

211.38,1 

241.57,8 

271.77,5 

301.97,3 

6600 

121.51,2 

151.89,0 

182.26,8 

212.64,7 

243.02,5 

273.40,3 

303.78,1 

6600 

6700 

122.61,9 

153.27,4 

183.92,9 

214.58,4 

245.23,8 

275.89,3 

306.54,8 

6700 

123.35,3 

154.19,2 

185.03,0 

215.86,8 

246.70,7 

277.54,5 

308.38,4 

6700 

6800 

124.44,9 

155.56,2 

186.67,4 

217.78,6 

248.89,9 

280.01,1 

311.12,3 

6800 

125.19,5 

156.49,3 

187.79,2 

219.09,0 

250.38,9 

281.68,8 

312.98,6 

6800 

G900 

126.27,9 

157.84,9 

189.41,9 

220.98,9 

252.55,9 

284.12,9 

315.69,9 

6000 

127.03,6 

158.79,5 

190.55,3 

222.31,2 

254.07,1 

285.83,0 

317.58,9 

6900 

7000 

128.11,0 

160.13,7 

192.16,4 

224.19,2 

256.21,9 

288.24,7 

320.27,4 

7000 

128.87,7 

161.09,6 

193.31,5 

225.53,4 

257.75,3 

289.97,3 

322.19,2 

7000 

7100 

129.94,0 

162.42,5 

194.91,0 

227.39,5 

259.87,9 

292.36,4 

324.84,9 

7100 

130.71,8 

163.39,7 

196.07,7 

228.75,6 

261.43,6 

294.11,5 

326.79,5 

7100 

7200 

131.77,0 

164.71,2 

197.65,5 

230.59,7 

263.54,0 

296.48,2 

329.42,5 

7200 

132.55,9 

165.69,9 

198.83,8 

231.97,8 

265.11,8 

298.25,8 

331.39,7 

7200 

7300 

133.60,0 

167.00,0 

200.40,0 

233.80,0 

267.20,0 

300.60,0 

334.00,0 

7300 

134.40,0 

168.00,0 

201.60,0 

235.20,0 

268.80,0 

302.40,0 

336.00,0 

7300 

7400 

135.43,0 

169.28,8 

203.14,5 

237.00,3 

270.86,0 

304.71,8 

338.57,5 

7400 

136.24,1 

170.30,1 

204.36,2 

238.42,2 

272.48,2 

306.54,2 

340.60,3 

7400 

7500 

137.26,0 

171.57,5 

205.89,0 

240.20,5 

274.52,1 

308.83,6 

343.15,1 

7500 

138.08,2 

172.60,3 

207.12,3 

241.64,4 

276.16,4 

310.68,5 

345.20,5 

7500 

7600 

139.09,0 

173.86,3 

208.63,6 

243.40,8 

278.18,1 

312.95,3 

347.72,6 

7600 

139.92,3 

174.90,4 

209.88,5 

244.86,6 

279.84,7 

314.82,7 

349.80,8 

7600 

7700 

140.92,1 

176.15,1 

211.38,1 

246.61,1 

281.84,1 

317.07,1 

352.30,1 

7700 

141.76,4 

177.20,5 

212.64,7 

248.08,8 

283.52,9 

318.97,0 

354.41,1 

7700 

7800 

142.75,1 

178.43,8 

214.12,6 

249.81,4 

285.50,1 

321.18,9 

356.87,7 

7800 

143.60,5 

179.50,7 

215.40,8 

251.31,0 

287.21,1 

323.11,2 

359.01,4 

7800 

7900 

144.58,1 

180.72,6 

216.87,1 

253.01,6 

289:16,2 

325.30,7 

361.45,2 

7000 

145.44,7 

181.80,8 

218.17,0 

254.53,2 

290.89,3 

327.25,5 

363.61,6 

7900 

8000 

146.41,1 

183.01,4 

219.61,6 

256.21,9 

292.82,2 

329.42,5 

366.02,7 

8000 

147. 2S, 8 

184.11,0 

220.93,2 

257.75,3 

294.57,5 

331.39,7 

368.21,9 

8000 

8100 

148.24,1 

185.30,1 

222.36,2 

259.42,2 

296.48,2 

333.54,2 

370.60,3 

8100 

149.12,9 

186.41,1 

223.69,3 

260.97,5 

298.25,8 

335.54,0 

372.82,2 

8100 

8200 

150.07,1 

187.58,9 

225.10,7 

262.62,5 

300.14,2 

337.66,0 

375.17,8 

8200 

150.97,0 

188.71,2 

226.45,5 

264.19,7 

301.94,0 

339.68,2 

377.42,5 

8200 

8300 

151.90,1 

189.87,7 

227.85,2 

265.82,7 

303.80,3 

341.77,8 

379.75,3 

8300 

152.81,1 

191.01,4 

229.21,6 

267.41,9 

305.62,2 

343.82,5 

382.02,7 

8300 

8400 

153.73,2 

192.16,4 

230.59,7 

269.03,0 

307.46,3 

345.89,6 

384.32,9 

8400 

154.65,2 

193.31,5 

231.97,8 

270.64,1 

309.30,4 

347.96,7 

380.63,0 

8400 

8500 

155.56,2 

194.45,2 

233.34,2 

272.23,3 

311.12,3 

350.01,4 

388.90,4 

8500 

156.49,3 

195.61,6 

234.74,41 

273.86,3 

312.98,6 

352.11,6 

391.23,3 

8500 

8600 

157.39,2 

196.74,0 

236.08,8 

275.43,6 

314.78,4 

354.13,2 

393.47,9 

8600 

158.33,4 

197.91,8 

237.50,1 

277.08,5 

316. 66, S 

356.25,2 

395.83,6 

8600 

8700 

159.22,2 

199.02,7 

238.83,3 

278.63,8 

318.44,4 

358.24,9 

398.05,5 

8700 

160.17,5 

200.21,9 

240.26,3 

280.30,7 

320.35,1 

360.39,5 

400.43,8 

8700 

8800 

161.05,2 

201.31,5 

241.57,1 

281.84,1 

322.10,4 

362.36,7 

402.63,0 

8800 

162.01,6 

202.52,1 

243.02,5 

2o3.52,9 

324.03,3 

364.53,7 

405.04,1 

8800 

8900 

162.88,2 

203.60,3 

244.32,3 

285.04,4 

325.76,4 

366.48,5 

407.20,5 

8000 

163.85,8 

204.82,2 

245.78,6 

286.75,1 

327.71,5 

368.67,9 

409.64,4 

8900 

9000 

164.71,2 

205.89,0 

247.06,8 

288.24,7 

329.42,5 

370.60,3 

411.78,1 

9000 

165.69,9 

207.12,3 

248.54,8 

289.97,3 

331.39,7 

372.82,2 

414.24,7 

9000 

9100 

166.54,2 

208.17,8 

249.81,4 

291.44,9 

333.08,5 

374.72,1 

416.35,6 

9100 

167.54,0 

209.42,5 

251.31,0 

293.19,5 

335,07,9 

376.96,4 

418.84,9 

9100 

9200 

168.37,3 

210.46,6 

252.55,9 

294.65,2 

336.74,5 

378.83,8 

420.93,2 

9200 

169.38,1 

211.72,6 

254.07,1 

296.41,6 

338.76,2 

381.10,7 

423.45,2 

9200 

9300 

170.20,3 

212.75,3 

255.30,4 

297.85,5 

340.40,5 

382.95,6 

425.50,7 

9300 

171.22,2 

214.02,7 

256.83,3 

299.63,8 

342.44,4 

385.24,9 

428.05,5 

9300 

9400 

172.03,3 

215.04,1 

258.04,9 

301.05,8 

344.06,6 

387.07,4 

430.08,2 

9400 

173.06,3 

216.32,9 

259.59,5 

302.86,0 

346.12,6 

3S9.39,2 

432.65,8 

9400 

1 9500 

173.86,3 

217.32,9 

260.79,5 

304.26,0 

347.72,6 

391.19,2 

434.65,8 

9500 

174.90,4 

218.63,0 

262.35,6 

306.08,2 

349.80,8 

393.53,4 

437.26,0 

9500 

I 9600 

175.69,3 

219.61,6 

263.54,0 

307.46,3 

351.38,6 

395.31,0 

439.23,3 

9600 

176.74,5 

220.93,2 

265.11,8 

309.30,4 

353.49,0 

397.67,7 

441.86,3 

9600 

9700 

177.52,3 

221.90,4 

266.28,5 

310.66,6 

355.04,7 

399.42,7 

443.80,8 

9700 

178.58,6 

223.23,3 

267.87,9 

312.52,6 

357.17,3 

401.81,9 

446.46,6 

9700 

9800 

179.35,3 

224.19,2 

269.03,0 

313.86,8 

358.70,7 

403.54,5 

448.38,4 

9SOO 

180.42,7 

225.53,4 

270.64,1 

315.74,8 

360.85,5 

405.96,2 

451.06,8 

9800 

9900 

181.18,4 

226.47,9 

271.77,5 

317.07,1 

362.36,7 

407.66,3 

452.95,9 

9900 

1S2.26.8 

227.83,6 

273.40,3 

318.97,0 

364.53,7 

410.10,4 

455.67,1 

9900 

lOOOO 

183.01,4 

228.76,7 

274.52,1 

320.27,4 

366.02,7 

411.78,1 

457.53,4 

lOOOO 

184.11,0 

230.13,7 

276.16,4 

322.19,2| 

368.21,9 

414.24,7 

460.27,4 

lOOOO 

June  16th.— 167  DAYS— 5 months  16  days. 

June  17th— 168  DAYS- 

5 months  17  days. 

E 

< 


Rate. 


100 

200 

300 


•400 

500 

000 


700 

800 

900 


1000 

HOO 

1200 


1300 

1400 

1500 


lOOO 

1700 

1800 


1 900 
2000 
2100 


2200 

2300 

2400 


2500 

2000 

2700 


2800 

2900 

3000 


3100 

3200 

3300 


3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

39001 

4000 

4100 

4200 


4300 

4400 

4500 


4000 

4700 

4800 


4900 

5000 

5100 


5200 

5300 

5400 


5500 

5000 

5700 


5800 

5900 

OOOO 


OlOO 

0200 

<>300 


0400 

0500 

OOOO 


0700 

0800 

0900 


7000 

7100 

7200 


7300 

7400 

7500 


7000 
7 700 
7800 


7900 

8000 

8100 


8200 

8300 

8400 


9400 

9500 

9000 


9700 

9800 

9900 


1 0OOO 


169  DATS. 


4 5 6 


8 9 10 


1.85,2 

3.70,1 

5.55,6 


7.40,8 

9.26,0 

11.11,2 


12.96,4 

14.81,6 

16.66,8 


2.31-.5 

4.63,0 

6.94,5 


9.26,0 

11.57,5 

13.89,0 


16.20.5 
18.52,1 

20.83.6 


2.77,8 

5.55,6 

8.33,4 


11.11,2 

13.89,0 

16.66,8 


19.44,7 
22.22  5 
25.00*3 


3.24.1 

6.48.2 

9.72.3 


12.96.4 

16.20.5 
19.44,7 


22.68,8 

25.92,9 

29.17,0 


18.52,1 
20.37,3 
22.22  5 


24.07,7 

25.92,9 

27.78,1 


29.63,3 

31.48,5 

33.33,7 


35.18,9 

37.04,1 

38.89,3 


40.74,5 

42.59,7 

44.44,9 


46.30,1 

48.15,3 

50.00,5 


51.85,8 

53.71,0 

55.56,2 


23.15.1 
25.46,6 

27.78.1 


30.09.6 
32.41,1 

34.72.6 


37.04.1 
39.35,6 

41.67.1 


43.98.6 
46.30,1 

48.61.6 


50.93.2 
53.24,7 

55.56.2 


57.87.7 
60.19,2 

62.50.7 


64.82.2 
67.13,7 

69.45.2 


57.41,4 

59.26,6 

61.11,8 


62.97,0 

64.82,2 

66.67,4 


68.52,6 

70.37,8 

72.23,0 


74.08,2 

75.93,4 

77.78,6 


79.63,8 

81.49,0 

83.34,2 


85.19,5 

87.04,7 

88.89,9 


90.75,1 

92.60,3 

94.45,5 


96.30,7 

98.15,9 

100.01,1 


101.86,3 

103.71,5 

105.56,7 


107.41,9 

109.27,1 

111.12,3 


112.97,5 

114.82,7 

116.67,9 


118.53,2 

120.38,4 

122.23,6 


124.08,8 

125.94,0 

127.79,2 


129.64,4 

131.49,6 

133.34,8 


135.20,0 

137.05,2 

138.90,4 


140.75,6 

142.60,8 

144.46,0 


146.31,2 

148.16,4 

150.01,6 


8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 1 

9100 

9200 

9300 


151.86,8 

153.72,1 

155.57,3 


157.42,5 
159.27,7 
161. 12, 9 


162.98,1 

164.83,3 

166.68,5 


168.53,7 

170.38,9 

172.24,1 


174.09,3 

175.94,5 

177.79,7 


179.64,9 

181.50,1 

183.35,3 


185.20,5 


71.76.7 
74.08,2 

76.39.7 


27.78,1 

30.55,9 

3.3.33,7 


36.11,5 

38.89,3 

41.67,1 


44.44,9 

47.22,7 

50.00,5 


52.78,4 

55.56,2 

58.34,0 


61.11,8 

63.S9,6 

66.67,4 


69.45,2 

72.23,0 

75.00,8 


77.78,6 

80.56,4 

83.34,2 


32.41.1 

35.65.2 

38.89.3 


3.70,4 

7.40,8 

11.11,2 


14.81,6 

18.52,1 

22.22,5 


25.92,9 

29.63,3 

33.33,7 


37.04,1 

40.74,5 

44.44,9 


42.13.4 

45.37.5 

48.61.6 


51.85.8 

55.09.9 
58.34,0 


(31.58,1 

64.82.2 

68.06.3 


71.30.4 

74.54.5 

77.78.6 


81.02.7 

84.26.8 
87.51,0 


90.75.1 

93.99.2 

97.23.3 


86.12,1 

88.89,9 

91.67,7 


78.71.2 
81.02,7 

83.34.2 


85.65.8 
87.97,3 

90.28.8 


92.60.3 
94.91,8 

97.23.3 


99.54,8 

101.86,3 

104.17,8 


106.49.3 
108.80,8 

111.12.3 


113.43.8 
115.75,3 

115. 06. 8 


120.38.4 
122.69,9 

125.01.4 


127.32.9 
129.64,4 

131.95.9 


134.27.4 
136.58,9 

138.90.4 


141.21.9 
143.53,4 

145.84.9 


148.16.4 
150.47,9 

152.79.5 


155.11.0 
157.42,5 

159.74.0 


162.05.5 
164.37,0 

166.68.5 


169.00,0 

171.31,5 

173.63,0 


175.94.5 
178.26,0 

180.57.5 


182.89.0 
185.20,5 

187.52.1 


189.83.6 
192.15,1 

194.46.6 


196.78.1 
199.09,6 

201.41.1 


203.72.6 
206.04,1 

208.35.6 


210.67.1 
212.98,6 

215.30.1 


217.61,6 
219.93,2 
222.24  7 


224.56.2 
226.87,7 

229.19.2 


231.50,7 


94.45,5 

97.23,3 

100.01,1 


102.78,9 

105.56,7 

108.34,5 


111.12,3 

113.90,1 

116.67,9 


119.45,8 

122.23,6 

125.01,4 


127.79,2 

130.57,0 

133.34,8 


136.12,6 

138.90,4 

141.68,2 


144.46,0 

147.23,8 

150.01,6 


152.79,5 

155.57,3 

158.35,1 


100.47.4 

103.71.5 

106.95.6 


110.19.7 

113.43.8 

116.67.9 


48.15,3 

51.85,8 

55.56,2 


59.26,6 

62.97,0 

66.67,4 


4.16,7 

8.33,4 

12.50,1 


16.66,8 

20.83,6 

25.00,3 


29.17,0 

33.33,7 

37.50,4 


41.67,1 

45.83,8 

50.00,5 


4.63.0 

9.26.0 
13.89,0 


54.17,3 

58.34,0 

62.50,7 


66.67,4 

70.84,1 

75.00,8 


70.37,8 

74.08,2 

77.78,6 


81.49,0 

85.19,5 

88.89,9 


92.00,3 

96.30,7 

100.01,1 


103.71,5 

107.41,9 

111.12,3 


114.82,7 

118.53,2 

122.23,6 


125.94,0 

129.64,4 

133.34,8 


119.92.1 

123.16.2 

126.40.3 


129.64.4 

132.88.5 

136.12.6 


139.36.7 

142.60.8 

145.84.9 


149.09,0 

152.33.2 

155.57.3 


158.81.4 

162.05.5 

165.29.6 


168.53.7 

171.77.8 

175.01.9 


178.26,0 

181.50.1 

184.74.2 


137.05,2 

140.75,6 

144.46,0 


148.16,4 

151.86,8 

155.57,3 


79.17,5 

83.34,2 

87.51,0 


91.67,7 

95.84,4 

100.01,1 


104.17,8 

108.34,5 

112.51,2 


116.67,9 

120.84,7 

125.01,4 


129.18,1 

133.34,8 

137.51,5 


74. 05. 2 

78.71.2 

83.34.2 


87.97.3 

92.60.3 

97.23.3 


101.86.3 

106.49.3 

111.12.3 


115.75.3 

120.38.4 

125.91.4 


129.64.4 

134.27.4 

138.90.4 


143.53.4 

148.16.4 

152.79.5 


141.68, 

145.84,9 

150.01,6 


154.18,4 

158.35,1 

162.51,8 


166.68,5 

170.85,2 

175.01,9 


159.27,7 

162.98,1 

166.68,5 


170.38,9 

174.09,3 

177.79,7 


181.50,1 

185.20,5 

188.91,0 


192.61,4 

196.31,8 

200.02,2 


203.72,6 

207.43,0 

211.13,4 


161.12,9 
163.90,7 
166.68, 5 


187.98.4 

191.22.5 

194.46.6 


169.46,31 

172.24,1 

175.01,9| 


197.70.7 

200.94.8 

204.18.9 


177.79,7| 

180.57,5 

183.35,3 


186.13,2 

188.91,0 

191.68,8 


194.46,6 

197.24,4 

200.02,2 


202.80,0 

205.57,8 

208.35,6 


211.13,4 

213.91,2 

216.69,0 


219.46,8 

222.24,7 

225.02,5 


227.80,3 

230.58,1 

233.35,9 


236.13,7 

238.91,5 

241.69,3 


207.43.0 

210.67.1 

213.91.2 


217.15,3 

220.39.5 

223.63.6 


226.87.7 

230.11.8 

233.35.9 


236.60.0 

239.84.1 

243.08.2 


246.32.3 

249.56.4 

252.80.5 


256.04.7 

259.28.8 

262.52.9 


265.77.0 

269.01.1 

272.25.2 


214.83,8 

218.54,2 

222.24,7 


225.95,1 

229.65,5 

233.35,9 


237.06,3 

240.76,7 

244.47,1 


248.17,5 

251.87,9 

255.58,4 


259.28,8 

262.99,2 

266.09,6 


270.40,0 

274.10,4 

277.80,8 


281.51,2 

2S5.21,6 

288.92,1 


292.62,5 

296.32,9 

300.03,3 


303.73,7 

307.44,1 

311.14,5 


275.49,3 
2/ 8. I 3,4 
281.97,5 


244.47,1 

247.24,9 

250.02,7 


252.80,5 

255.58,4 

258.36,2 


261.14,0 

263.91,8 

266.69,6 


269.47,4 

272.25,2 

275.03*0 


277.80,8 


285.21,6 

268.45.8 

291.69.9 


314.84,9 
318.55,3 
322. 25,  F 


325.96,2 

329.66,6 

333.37.0 


294.94.0 

298.18.1 

301.42.2 


304.66.3 

307.90.4 

311.14.5 


314.38.6 

317.62.7 

320.86.8 


324.11,0 


337.07,4 

340.77,8 

344.48,2 


348.18,6 

351.89,0 

355.59,5 


359.29,9 

363.00,3 

366.70,7 


370.41,1 


179.18,6 

183.35,3 

187.52,1 


191.68,8 

195.85,5 

200.02,2 


204.18,9 

208.35,6 

212.52,3 


216.69,0 

220.85,8 

225.02,5 


229.19,2 

233.35,9 

237.52,6 


241.69,3 

245.86,0 

250.02,7 


157.42.5 

162.05.5 

166.68.5 


171.31.5 

175.94.5 

180.57.5 


185.20.5 

189.83.6 

194.46.6 


199.09.6 

203.72.6 

208.35.6 


212.98.6 

217.61.6 

222.24.7 


226.87.7 

231.50.7 

236.13.7 


240.76.7 

245.39.7 

250.02.7 


254.65.8 

259.28.8 

263.91.8 


268.54.8 

273.17.8 

277.80.8 


254.19,5 

258.36,2 

262.52,9 


266.69,6 

270.86,3 

275.03,0 


279.19,7 

283.36,4 

287.53,2 


291.69,9 

295.86,6 

300.03,3 


304.20,0 

308.36,7 

312.53,4 


282.43.8 

287.06.8 

291.69.9 


296.32.9 

300.95.9 

305.58.9 


310.21.9 

314.84.9 

319.47.9 


324.11.0 

328.74.0 

333.37.0 


338.00,0 

342.63.0 

347.26.0 


316.70,1 

320.86,8 

325.03,6 


329.20,3 
333.37, C 
337.53,7 


341.70,4 

345.87,1 

350.03,8 


354.20,5 

358.37,3 

362.54,0 


366.70,7 

370.87,4 

375.04,1 


379.20,8 

383.37,5 

387.54,2 


391.71,0 

395.87,7 

400.04,4 


404.21,1 

408.37,8 

412.54,5 


351.89.0 

356.52.1 

361.15.1 


365.78.1 

370.41.1 

375.04.1 


379.67.1 

384.30.1 

388.93.2 


393.56.2 

398.19.2 

402.82.2 


407.45.2 

412.08.2 

416.71.2 


421.34.2 

425.97.3 

430.60.3 


18.52.1 

23.15.1 

27.78.1 


32.41.1 

37.04.1 

41.67.1 


46.30.1 
50.9-3,2 

55.56.2 


60.19.2 

64.82.2 

69.45.2 


435.23.3 

439.86.3 

444.49.3 


June  18th— 169  DAYS— 5 months  18  days. 


449.12.3 

453.75.3 

458.38.4 


416.71,21  463.01,4 


1 +-> 
E 
< 

170  DAYS. 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 9 

10 

lOO 

200 

300 

1.86,3 

3.72,6 

5.58,] 

2.32,! 

4.65,8 

6.98,6 

2.79,5 

5.58,9 

8.38,4 

3.26.0 

6.52.1 

9.78.1 

3.72,6 

7.45,2 

11.17,8 

4.19,2 

8.38,4 

12.57,5 

4.65,8 

9.31,5 

13.97,3 

400 

500 

600 

7.45,2 
9.31, £ 
11.17,8 

9.31,5 

11.64,4 

13.97,8 

11.17,8 

13.97,3 

16.76,7 

13.04.1 

16.30.1 

19.56.2 

14.90,4 

18.63,0 

22.35,6 

16.76,7 

20.95,9 

25.15,1 

18.63,0 

.23.28,8 

27.94,5 

700 

800 

900 

13.04,1 

14.90,4 

16.76,7 

16.30,1 
18.63, ( 
20.95,9 

19.56,2 

22.35,6 

25.15,1 

22.82,2 

26.08,2 

29.34,2 

26.08,2 

29.80,8 

33.53,4 

29.34,2 

33.53,4 

37.72,6 

32.60,3  j 
37.26,0 
41.91,8  j 

lOOO 

HOO 

1200 

18.63,1 

20.49,3 

22.35,6 

23.28,8 

25.61,6 

27.94,5 

27.94,5 

30.74,0 

33.53,4 

32.60.3 

35.86.3 

39.12.3 

37.26,4 

40.98,6 

44.71,2 

41.91,8 

46.11.0 

50.30.1 

46.57,5 

51.23,3 

55.89,0 

1300 

1400 

1500 

24.21,9 
26.08,2 
27.94  5 

30.27,4 

32.60,3 

34.93,2 

36.32,9 

39.12,3 

41.91,8 

42.38/4 

45.64.4 

48.90.4 

48.43,8 

52.16,4 

55.89,0 

54.49,3 

58.68,5 

62.87,7 

60.54,8 

65.20,5 

69.86,3 

1600 

1700 

1800 

29.80,8 

31.67,1 

33.53,4 

37.26,1 

39.58,9 

41.91,8 

44.71,2 

47.50,7 

50.30,1 

52.16.4 

55.42.5 

58.68.5 

59.61,6 

63.34,2 

67.06,8 

67.06,8 

71.26,0 

75.45,2 

74.52,1 

79.17,8 

83.83,6 

1900 

2000 

2100 

35.39,7 

37.26,0 

39.12,3 

44.24,7 

46.57,5 

48.90,4 

53.09,6 

55.89,0 

58.68,5 

61.94.5 

65.20.5 

68.46.6 

70.79,5 

74.52,1 

78.24,7 

79.64,4 

83.83.6 

88.02.7 

88.49,3 

93.15,1 

97.80,8 

2200 

2300 

2400 

40.98,6 

42.84,9 

44.71,2 

51.23,3 

53.56,2 

55.89,0 

01.47,0 

64.27,4 

67.06,8 

71.72.6 

74.98.6 

78.24.7 

81.97,3 

85.69,9 

69.42,5 

92.21,9 

96.41,1 

100.60,3 

102.46,6 

107.12,3 

111.78,1 

2500 

2600 

2700 

46.57,5 

48.43,8 

50.30,1 

58.21,9 

60.54,8 

62.87,7 

69.86,3 

72.65,8 

75.45,2 

81.50.7 

84.76.7 

88.02.7 

93.15,1 

96.87,7 

100.60,3 

104.79.5 

108.98.6 
113.17,8 

116.43,8 

121.09,6 

125.75,3 

2800 

2900 

3000 

52.16,4 

54.02,7 

55.89,0 

65.20,5 

67.53,4 

69.86,3 

78.24,7 

81.04,1 

83.83,6 

91.28.8 

94.54.8 

97.80.8 

104.32,9 

108.05,5 

111.78,1 

117.37,0 

121.56.2 

125.75.3 

130.41,1 

135.06,8 

139.72,6 

3100 

3200 

3300 

57.75,3 

59.61,6 

61.47,9 

72.19,2 

74.52,1 

76.84,9 

86.63,0 

89.42,5 

92.21,9 

101.06,8 

104.32.9 

107.58.9 

115.50,71  129.94,5 
119.23,3  134.13,7 
122.95,9 1 138.32,9 

144.38,4 

149.04,1 

153.69,9 

3400 

3500 

3600 

63.34,2 

65.20,5 

67.06,8 

79.17,8 

81.50,7 

83.83,6 

95.01,4 

97.80,8 

100.60,3 

110.84,9 

114.11.0 

117.37.0 

126.68,5 

130.41,1 

134.13,7 

142.52.1 

146.71.2 
150.90,4 

158.35,6 

163.01,4 

167.67,1 

3700 

3800 

3900 

68.93,2 

70.79,5 

72.65,8 

86.16, 4 
88.49,3 
90.82,2 

103.39,7 

106.19,2 

108.98,6 

120.63.0 

123.89.0 

127.15.1 

137.86,3 

141.58,9 

145.31,5 

155.09,6 

159.28.8 

163.47.9 

•172.32,9 

176.98,6 

181.64,4 

4000 

4100 

4200 

74.52,1 

76.38,4 

78.24,7 

93.15,1 

95.47,9 

97.80,8 

111.78,1 

114.57,5 

117.37,0 

130.41.1 

133.67.1 

136.93.2 

149.04,1 

152.76,7 

156.49,3 

167.67,1 

171.86,3 

176.05,5 

186.30,1 
190.95,9 
195.pl, 6 

4300 

4400 

4500 

80.11,0 

81.97,3 

83.83,6 

100.13,7 

102.46,6 

104.79,5 

120.16,4 

122.95,9 

125.75,3 

140.19.2 

143.45.2 

146.71.2 

160.21,9 

163.94,5 

167.67,1 

180.24.7 

184.43.8 
188.63,0 

200.27,4 

204.93,2 

209.58,9 

4600 

4700 

4800 

85.69,9 

87.56,2 

89.42,5 

107.12,3 

109.45,2 

111.78,1 

128.54.6 
131.34,2 

134.13.7 

149.97.3 

153.23.3 

156.49.3 

171.39,7 

175.12,3 

178.84,9 

192.82,2 

197.01.4 

201.20.5 

214.24,7 

218.90,4 

223.56,2 

4900 

5000 

5100 

91.28,8 

93.15.1 

95.01,4 

114:11*0 

116.43,8 

118.76,7 

136.93,2 

139.72,6 

142.52,1 

159.75.3 

163.01.4 

166.27.4 

182.57,5 

186.30,1 

190.02,7 

205.39,7 

209.58,9 

213.78,1 

228:21,9 

232.87,7 

237.53,4 

5200 

5300 

5400 

96.87,7 

98.74,0 

100.60,3 

121.09,6 

123.42,5 

125.75,3 

145.31,5 

148.11,0 

150.90,4 

169.53.4 

172.79.5 

176.05.5 

193.75,3 

197.47,9 

201.20,5 

217.97.3 

222.16.4 
226.35,6 

242.19,2 

246.84,9 

251.50,7 

5500 

5600 

5700 

102.46,6 

104.32,9 

106.19,2 

128.08,2 

130.41,1 

132.74,0 

153.69,9 

156.49,3 

159.28,8 

179.31.5 

182.57.5 

185.83.6 

204. 93, '.i 
208.65.8 
212.38,4 

230.54,8 

234.74,0 

238.93,2 

256.16,4 

260.82,2 

265.47,9 

5800 

5900 

6000 

108.05,5 

109.91,8 

111.78,1 

135.06,8 

137.39,7 

139.72,6 

162.08,2 

104.87,7 

167.67,1 

189.09.6 

192.35.6 

195.61.6 

216.11,0 

219.83,6 

223.56,2 

243.12,3 

247.31,5 

251.50,7 

270.13,7 

274.79,5 

279.45,2 

6100 

6200 

6300 

113.64,4 

115.50,7 

117.37,0 

142.05,5 

144.38,4 

146.71,2 

170.46,6 

173.26,0 

176.05,5 

198.87.7 

202.13.7 

205.39.7 

227.28,8 

231.01,4 

234.74,0 

255.69,9 

259.89,0 

264.08,2 

284.11,0  | 

288.76,7 

293.42,5 

6400 

6500 

6600 

119.23,3 
121. 09, C 
122.95,9 

149.04,1 

151.37,0 

153.69,9 

178.84,9 
181. C4, 4 
184.43,1 

208.65.8 

211.91.8 

215.17.8 

238.46,6 

242.19,2 

245.91,8 

268.27,4 

272.46,6 

276.65,8 

298.08,2 

302.74,0 

307.39,7 

6700 

6800 

6900 

124.82,2 

126.68,5 

128.54,8 

156.02,7 

158.35,0 

160.68,5 

187.23,8 

190.02,7 

102.82,2 

218.43.8 

221.69.9 

224.95.9 

249.64,4 

253.37,0 

257.09,6 

280.84,9 

285.04,1 

289.23,3 

312.05,5 

316.71,2 

321.37,0 

7000 

7100 

7200 

130.41,1 

132.27,4 

134.13,7 

163.01,4 

165.34,2 

167.67,1 

195.61,6 

198.41,1 

201.20,5 

228.21,9'  260.82,2 
231.47,9'  264.54,8 
234.74, Oj  268.27,4 

293.42.5 

297.61.6 
301.80,8 

326.02,7 

330.68,5 

335.34,2 

7300 

7400 

7500 

136.00,0 

137.86,3 

139.72,6 

170.00,0 

172.32,9 

174.65,8 

204.00,6 

206.79,5 

209.58,9 

238.00,0 

211.26,0 

244.52,1 

272.00,0 

275.72,6 

279.45,2 

306.00,0 

310.19,2 

314.38,4 

340.00,0 

344.65,8 

349.31,5 

7600 

7700 

7800 

141.58,9 

143.45,2 

145.31,5 

176.98,6 

179.31,5 

181.64,4 

212.38.4 

215.17,8 

217.97,3 

247.78.1 

251.04.1 

254.30.1 

283.17,8 

286.90,4 

290.63,0 

318.57,5 

322.76,7 

326.95,9 

353.97,3 

358.63,0 

363.28,8 

7900 

8000 

8100 

147.17,8 

149.04,1 

150.90,4 

183.97,3 

186.30,1 

188.63,0 

220.76,7 

223.56,2 

226.35,6 

257.56.2 

260.82.2 
264.08.2 

294.35,6 

298.08,2 

301.80,8 

331.15.1 

335.34.2 
339.53,4 

367.94,5 

372.60,3 

377.26,0 

8200 

8300 

8400 

152.76,7 

154.63,0 

156.49,3 

190.95,9 

193.28,8 

195.61,6 

229.15,1 

231.94,5 

234.74,0 

267.34.2 

270.60.3 

273.86.3 

305.53,4 

309.26.0 

312.98.0 

343.72.6 

347.91,8 

352.11,0 

381.91,8 

386.57,5 

391.23,3 

8500 

8600 

8700 

158.35,6 

160.21,9 

162.08,2 

197.94,5 

200.27,4 

202.60,3 

237.53,4 

240.32,9 

243.12,3 

277.1&3 

280.38.4 

283.64.4 

316.71,2 

320.43,8 

324.16,4 

356.30,1 

360.49,3 

364.68,5 

395.89,0 

400.54,8 

405.20,5 

8800 

8900 

9000 

163.94,5 

165.80,8 

167.67,1 

204.93,2 

207.26,0 

209.58,9 

245.91,8 

248.71,2 

251.50,7 

286.90.4 

290.16.4 

293.42.5 

327.89,0 

331.61,6 

335.34,2 

368.87.7 

373.06.8 
377.26,0 

409.86,3 

414.52,1 

419.17,8 

9100 

9200 

9300 

169.53,4 

171.39,7 

173.26,0 

211.91,8 

214.24,7 

216.57,5 

254.30,1 

257.09,6 

259.89,0 

296.68.5 

299.94.5 

303.20.5 

339.06,8 

342.79,5 

346.52,1 

381.45,2 

385.64,4 

389.83,6 

423.83,6 

428.49,3 

433.15,1 

9400 

9500 

9600 

175.12,3 

176.98,6 

178.84,9 

218.90,4 

221.33,3 

223.56,2 

262.68,5 

265.47,9 

268.27,4 

306.46.6 

309.72.6 

312.98.6 

350.24,7 

353.97,3 

357.69,9 

394.02,7 

398.21,9 

402.41,1 

437.80,8 

442.46,6 

447.12,3 

9700 

9800 

9900 

180.71.2 

182.57,5 

184.43,8 

225.89,0 

228.21,9 

230.54,8 

271.06.8 
273.86,3 

276.65.8 

316.24.7 

319.50.7 

322.76.7 

361.42,5 

365.15,1 

368.87,7 

406.60,3 

410.79.5 

414.98.6 

451.78,1 

456.43,8 

461.09,6 

Toooo 

186.30,1 1 232.87,7 

279.45,2 

326.02,7 

372.0(1,31  4I9.17,8|  405.75,3 

-M 

£ 

< 

Rate. 

100 
200 
300  | 

400 

500 

600 

“7oo 

800 

000 

lOOO 

noo ! 
1200  1 

1300  1 

1400 

1500 

1600 
1700 
1800  j 
1900. 
2000 
2100 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

2800  ! 
2900 
3000  | 

3100 

3200 

3300 

3400 
3500  1 
3600  i 

3700  1 
3800  i 
3900  i 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

4600  ' 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 


5800 

5900 

6000 


6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 


6700 

6800 

6900 


7000 

7100 

7200 


7300 

7400 

7500 


7600 

7700 

7800* 


7900 

8000 

8100 


8200 

8300 

8400 


8500 

8600 

8700 


8800 

8900 

9000 


9100 

9200 

9300 


9400 

9500 

9600 


9700 

9800 

9900 


lOOOO 


June  19th— 170  DAYS— 5 months  19  days. 


E 

< 


Hate. 


171  DAYS. 


4 5 6 


8 9 10 


too 

200 

30© 

400' 

50© 

GO© 

1.87,4 

3.74,8 

5.62,2 

2.34,2 

4.68,5 

7.02,7 

2.81,1 

5.62.2 

8.43.3 

3.27.9 

6.55.9 
9.83,8 

3.74,8 

7.49,6 

11.24,4 

4.21,6 

8.43,3 

12.64,9 

4.68,5 

9.37,0 

14.05,5 

7.48,6 
9.37, rt 
11.24,4 

9.37,0 

11.71,2 

14.05,5 

11.24.4 

14.05.5 

16.86.6 

13.11,8 

16.39.7 

19.67.7 

14.99,2 

18.74,0 

22.48,8 

16.86,6 

21.08,2 

25.29,9 

18.74.0 
23.42,5 

28.11.0 

70© 

80© 

00© 

13.11,8 

14.90,2 

16.86,6 

16.39,7 

18.74,0 

21.08,2 

19.67.7 

22.48.8 

25.29.9 

22.95.6 

26.23.6 
29.51,5 

26.28,0 

29.98,4 

83.73,2 

29.51,5 

33.73,2 

37.94,8 

32.79,5 

37.47,9 

42.16,4 

loo© 

110© 

120© 

18.74,0 

20.61,4 

22.48,8 

23.42,5 

25.76,7 

28.11,0 

28.11,0 

30.92.1 

33.73.2 

32.79,5 

36.07,4 

39.35,3 

37.47,9 

41.22,7 

44.97,5 

42.16,4 

46.38,1 

50.59,7 

46.84.9 
51.53,4 

56.21.9 

1300 

1400 

1500 

24.36,2 

26.23,6 

28.11,0 

30.45,2 

32.79,5 

35.13,7 

36.54.2 

39.35.3 

42.16.4 

42.63,3 

45.91.2 

49.19.2 

48.72,3 

52.47,1 

56.21,9 

54.81,4 

59.03,0 

63.24,7 

60.90.4 
65.58,9 

70.27.4 

IGOO 

1700 

1800 

29.98,4 

31.85,8 

33.73,2 

37.47,9 

39.82,2 

42.16,4 

44.97.5 

47.78.6 

50.59.7 

52.47.1 

55.75.1 
59.03,0 

59.96,7 

63.71,5 

67.46,3 

67.46,3 

71.67,9 

75.89,6 

74.95.9 

79.64.4 
£4.32,9 

89.01.4 

93.69.9 

95.38.4 

1900 

2000 

2100 

35.60,5 

37.47,9 

30.35,3 

44.50,7 

46.84,9 

49.19,2 

53.40.8 

56.21.9 
59.03,0 

62.31,0 

65.58,9 

68.86,8 

71.21,1 

74.95,9 

78.70,7 

80.11,2 

84.32,9 

88.54,5 

2200 

2800 

2400 

41.22,7 

43.10,1 

44.97,5 

51.53,4 

53.87,7 

56.21,9 

61.84.1 

64.65.2 

67.46.3 

72.14,8 

75.42.7 

78.70.7 

82.45,5 

86.20,3 

89.95,1 

92.76,2 

96.97,8 

101.19,5 

103.06.8 
107.75,3 

112.43.8 

2500 

2600 

2700 

46.84,9 

48.72,3 

50.59,7 

58.56,2 

60.90,4 

63.24,7 

70.27.4 

73.08.5 

75.89.6 

81.98.6 

85.26.6 
88.54,5 

93.69,9 

97.44,7 

101.19,5 

105.41,1 

109.62,7 

113.84,4 

117.12.3 
121.80,8 

126.49.3 

2800 

2900 

3000 

52.47,1 

54.34,5 

56.21,9 

65.58,9 

67.93,2 

70.27,4 

78.70.7 

81.51.8 

84.32.9 

91.82.5 

95.10.4 

98.38.4 

104.94,2 

108.69,0 

112.43,8 

118.06,0 

122.27,7 

126.49,3 

131.17.8 
135.86,3 

140.54.8 

3100 

3200 

3300 

58.09,3 

59.96,7 

61.84,1 

72.61,6 

74.95,9 

77.30,1 

87.14.0 

89.95.1 

92.76.2 

101.66,3 

104.94.2 

108.22.2 

116.18,6 

119.93,4 

123.68,2 

130.71,0 

134.92,6 

139.14,2 

145.23.3 
149.91,8 

154.60.3 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

63.71,5 

65.58,9 

67.46,3 

79.64,4 

81.98,6 

84.32,9 

95.57.3 

98.38.4 
101.19,5 

111.50.1 

114.78.1 
118.06,0 

127.43,0 

131.17,8 

134.92,6 

143.35,9 

147.57,5 

151.79,2 

159.28.8 
163.97,3 

168.65.8 

69.33,7 

71.21,1 

73.08,5 

86.67,1 

89.01,4 

91.35,6 

104.00,5 

106.81,6 

109.62,7 

121.34,0 

124.61.9 

127.89.9 

138.67,4 

142.42,2 

146.17,0 

156.00,8 

160.22,5 

164.44,1 

173.34.2 
178.02,7 

182.71.2 

4000 

4100 

4200 

74.95,9 

76.83,3 

78.70,7 

93.69,9 

96.04,1 

98.38,4 

112.43.8 

115.24.9 
118.06,0 

131.17.8 

134.45.8 
137.73,7 

149.91,8 

153.66,6 

157.41,4 

168.65,8 

172.87;4 

177.09,0 

187.39.7 
192.08,2 

196.76.7 

4300 

4400 

4500 

80.58,1 

82.45,5 

84.32,9 

100.72,6 

103.06,8 

105.41,1 

120.87.1 

123.68.2 

126.49.3 

141.01.6 

144.29.6 
147.57,5 

161.16,2 

164.91,0 

168.65,8 

181.30,7 

185.52,3 

189.74,0 

201.45.2 
206.13,7 

210.82.2 

4600 

4700 

4800 

86.20,3 

88.07,7 

89.95,1 

107.75,3 

110.09,6 

112.43,8 

129.30.4 

132.11.5 

134.92.6 

150.85,5 

154.13.4 

157.41.4 

172.40,5 

176.15,3 

179.90,1 

193.95,6 

198.17,3 

202.38,9 

215.50.7 
220.19,2 

224.87.7 

4900 

5000 

5100 

91.82,5 

93.69,9 

95.57,3 

114.78,1 

117.12,3 

119.46,6 

137.73.7 

140.54.8 

143.35.9 

160.69.3 

163.97.3 
167.25,2 

183.64,9 

187.39,7 

191.14,5 

206.60,5 

210.82,2 

215.03,8 

229.56.2 
234.24,7 

238.93.2 

5200 

5300 

5400 

97.44,7 

99.32,1 

101.19,5 

121.80,8 

124.15,1 

126.49,3 

146.17.0 

148.98.1 

151.79.2 

170.53,2 

173.81,1 

177.09,0 

194.89,3 

198.64,1 

202.38,9 

219.25,5 

223.47,1 

227.68,8 

243.61.6 
248.30,1 

252.98.6 

5500 

5600 

5700 

103.06,8 

104.94,2 

106.81,6 

128.83,6 

131.17,8 

133.52,1 

154.60.3 

157.41.4 

160.22.5 

180.37,0 

183.64.9 

186.92.9 

206.13,7 

209.88,5 

213.63,3 

231.90,4 

236.12,1 

240.33,7 

257.67.1 
262.35,6 

267.04.1 

5800 

5900 

6000 

108.69,0 

110.56,4 

112.43,8 

135.86,3 

138.20,5 

140.54,8 

163.03.6 

165.84.7 

168.65.8 

190.20.8 

193.48.8 
196.76,7 

217.38,1 

221.12,9 

224.87,7 

244.55,3 

248.77,0 

252.98,6 

271.72.6 
276.41,1 

281.09.6 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

114.31,2 

116,18,6 

118.06,0 

142.39,0 

145.23,3 

147.57,5 

171.46.8 

174.27.9 
177.09,0 

200.04,7 

203.32,6 

206.60,5 

228.62,5 

232.37,3 

236.12,1 

257.20,3 

261.41,9 

265.63,6 

285.78.1 
290.46,6 

295.15.1 

119.93,4 

121.80,8 

123.68,2 

149.91,8 

152.26,0 

154.60,3 

179.90.1 

182.71.2 

185.52.3 

209.88,5 

213.16.4 

216.44.4 

239.86,8 

243.61,6 

247.36,4 

269.85,2 

274.06,8 

278.28,5 

299.83,6 

304.52,1 

309.20,5 

6700 

6800 

6900 

125.55,6 

127.43,0 

129.30,4 

156.94,5 

159.28,8 

161.63,0 

188.33.4 

191.14.5 

193.95.6 

219.72,3 

223.00,3 

226.28,2 

251.11,2 

254.86,0 

258.60,8 

282.50,1 

286.71,8 

290.93,4 

313.59.0 
318.57,5 

323.26.0 

7000 

7100 

7200 

131.17,8 

133.05,2 

134.92,6 

163.97,3 

166.31,5 

168.65,8 

196.76.7 

199.57.8 

202.38.9 

229.56,2 

232.84.1 

236.12.1 

262.35,6 

266.10,4 

269.85,2 

295.15,1 

299.36,7 

303.58,4 

327.94.5 
332.63,0 

337.31.5 

7300 

7400 

7500 

136.80,0 

138.67,4 

140.54,8 

171.00,0 

173.34,2 

175.68,5 

205.20.0 

208.01.1 
210.82,2 

239.40,0 

242.67.9 

245.95.9 

273.60,0 

277.34,8 

281.09,6 

307.80,0 

312.01,6 

316.23,3 

342.00,0 

346.68,5 

351.37,0 

7600 

7700 

7800 

142.42,2 

144.29,6 

146.17,0 

178.02,7 

180.37,0 

182.71,2 

213.63.3 

216.44.4 
219.25,5. 

249.23.8 

252.51.8 
255.79,7 

284.84,4 

288.59,2 

292.34,0 

320.44,9 

324.66,6 

328.88,2 

356.05.5 
360.74,0 

365.42.5 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

148.04,4 

149.91,8 

151.79,2 

185.05,5 

187.39,7 

189.74,0 

222.06,6 

224.87.7 

227.68.8 

259.07,7 

262.35.6 

265.63.6 

296.08,8 

299.83,6 

303.58,4 

333.09,9 

337.31,5 

341.53,2 

370.11,0 

374.7.9,5 

379.47,9 

153.66,6 

155.54,0 

157.41,4 

192.08,2 

194.42,5 

196.76,7 

230.49,9 

233.31.0 

236.12.1 

268.91.5 

272.19.5 
275.47,4 

307.33,2 

311.07,9 

314.82,7 

345.74,8 

349.96,4 

354.18,1 

384.16.4 
388.84,9 

393.53.4 

159.28,8 

161.16,2 

163.03,6 

199.11,0 

201.45,2 

203.79,5 

238.93.2 

241.74.2 

244.55.3 

278.75.3 

282.03.3 
285.31,2 

318.57,5 

322.32,3 

326.07,1 

358.39,7 

362.61,4 

366.83,0 

398.21.9 
402.90,4 

407.58.9 

164.91.0 

166.78,4 

168.65,8 

206.13,7 

208.47,9 

210.82,2 

247.36.4 

250.17.5 

252.98.6 

288.59,2 

291.87.1 

295.15.1 

329.81,9 

333.56,7 

337.31,5 

371.04,7 

375.26,3 

379.47,9 

412.27.4 
416.95,9 

421.64.4 

9100 

9200 

9300 

170.53,2 

172.40,5 

174.27,9 

213.16,4 

215.50,7 

217.84,9 

255.79.7 

258.60.8 

261.41.9 

298.43.0 

301.71.0 
304.98,9 

341.06,3 

344.81,1 

348.55,9 

383.69,6 

387.91,2 

392.12,9 

426.32.9 
431.01,4 

435.69.9 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

loooo 

176.15,3 

178.02,7 

179.90,1 

220.19,2 

222.53,4 

224.87,7 

264.23.0 

267.04.1 

269.85.2 

308.26.8 

311.54.8 
314.82,7 

352.30,7 

356.05,5 

359.80,3 

396.34,5 

400.56,2 

404.77,8 

440.38,4 

445.06,8 

449.75,3 

181.77,5 

183.64,9 

185.52,3 

227.21,9 

229.56,2 

231.90,4 

272.66.3 

275.47.4 

278.28.5 

318.10,7 

321.38.6 

324.66.6 

363.55,1 

367.29,9 

371.04,7 

408.99,5 

413.21,1 

417.42,7 

454.43.8 
459.12,3 

463.80.8 

187.39,7 

'234.24,7 

281.09,6 

327.94,5 

374.79,5 

421.64,4 

468.49,3 

June  2Qth  171  DAYS  5 months  20  days. 


■“  s 

E 

<t 

172  DAYS. 

is 

c 

< 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

lOO 

200 

GOO 

•400 

500 

GOO 

1.88.5 
3.77,0 

5.65.5 

2.35,6 

4.71,2 

7.06,8 

2.82,7 

5.65,5 

8.48,2 

3.29,9 

6.59,7 

9.89,6 

3.77.0 

7.54.0 
11.31,0 

4.24.1 

8.48.2 
12.72,3 

1.71,2 

9.42,5 

14.13,7 

iOO 

200 

300 

7.54,0 

9.42,5 

11.31,0 

9.42,5 

11.78,1 

14.13,7 

11.31,0 
, 14.13,7 
16.96,4 

13.19,5 

16.49,3 

18.79,2 

15.07.9 

18.84.9 

22.61.9 

16.96. 4 

21.20.5 
25.44,7 

18. 14  9 
23.56,2 
28.27,4 

400 

GOO 

OOO 

700 

800 

OOO 

lOOO 

IlOO 

1200 

700 

800 

900 

13.19,5 

15.07,9 

16.96,4 

16.49,3 

18.84,9 

21.20,5 

19.79,2 

22.61,9 

25.44,7 

23.09,0 

26.38,9 

29.68,8 

26.38.9 

30.15.9 

33.92.9 

29.68.8 

33.92.9 
38.17,0 

32.98,6 

37.69,9 

42.41,1 

looo 

IlOO 

1200 

18.84.9 
20.73,4 

22.61.9 

23.56,2 

25.91,8 

28.27,4 

28.27,4 

31.10,1 

33.92,9 

32.98,6 

36.28,5 

39.58,4 

37.69,9 

41.46.8 

45.23.8 

42.41.1 

46.65.2 

50.89.3 

47.12,3 

51.83,6 

56.54,8 

1300 

1400 

1500 

24.50.4 
23.38,9 

28.27.4 

30.63,0 

32.98,6 

35.34,2 

36.75,6 

39,58,4 

42.41,1 

42.88,2 

46.18,1 

49.47,9 

49.00,h 

52.77.8 

56.54.8 

55.13.4 

59.37.5 

63.61.6 

61.26,0 

65.97,3 

70.68,5 

1300 

1400 

1500 

IGOO 

1700 

1800 

30.15.9 
32.04,4 

33.92.9 

37.69,9 

40.05.5 

42.41,1 

45.23,8 

48.06,6 

50.89,3 

52.77,8 

56.07,7 

59.37,5 

60.31.8 

64.08.8 

67.85.8 

67.85.8 

72.09.9 
76.34,0 

75.39,7 

80.11,0 

84.82,2 

IGOO 
1700 
1 800 

1900 

2000 

2100 

35.81.4 
37.69,9 

39.58.4 

44.76,7 

47.12,3 

49.47,9 

53.72,1 

56.54,8 

59.37,5 

62.67,4 

65.97,3 

69.27,1 

71 .62.7 

75.39.7 

79.16.7 

80.58.1 

84.82.2 

89.06.3 

89.53,4 

94.24,7 

98.95,9 

lOOO 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

41.46.8 
43.35,3 

45.23.8 

51.83,6 

54.19,2 

56.54,8 

62.20,3 

65.03,0 

67.85,8 

72.57,0 

75.86,8 

79.16,7 

82.93.7 

86.70.7 

90.47.7 

93.30.4 

97.54.5 
101.78,0 

103.67,1 
108.38, 4 
113.09,6 

2200 

2300 

2400 

2500 

2G00 

2700 

47.12.3 
49.00,8 

50.89.3 

58.90,4 

61.26,0 

63.61,6 

70.68,5 

73.51,2 

76.34,0 

82.46,6 

85.76,4 

89.06,3 

94.24,7 

98.01,6 

101.78,6 

106.02.7 

110.26.8 
114.51,0 

117.80,8 

122.52,1 

127.23,3 

2500 

2000 

2700 

2800 

2000 

3000 

52.77.8 
54.66,3 

56.54.8 

65.97,3 

68.32,9 

70.68,5 

79.16,7 

81.99,5 

84.82,2 

92.36,2 

95.66,0 

98.95,9 

105.55.6 

109.32.6 

113.09.6 

118.75.1 

122.99.2 

127.23.3 

131.94.0 
136.65,8 

141.37.0 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

58.43.3 
60.31,8 

62.20.3 

73.04,1 

75.39,7 

77.75,3 

87.64,9 

90.47,7 

93.30,4 

102.25,8 

105.55,6 

108.85,5 

116. b6, 6 
120.63,6 
124.40,5 

131.47.4 

135.71.5 

139.95.6 

146.08,2 

150.79,5 

155.50,7 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3000 

64.08.8 
65.97,3 

67.85.8 

80.11,0 

82.46,6 

84.82,2 

96.13,2 

98.95,9 

101.78,6 

112.15,3 

115.45,2 

118.75,1 

128.17.5 

131.94.5 

135.71.5 

144.19.7 

148.43.8 

152.67.9 

160.21,9 

164.93,2 

169.64,4 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3000 

69.74.2 
71.62,7 

73.51.2 

87.17,8 

89.53,4 

91.89,0 

1U4.61.4 

107.44,1 

110.26,8 

122.04,9 

125.34,8 

128.64,7 

139.48.5 

143.25.5 

147.02.5 

156.92.1 

161.16.2 
165.40,3 

174.35,6 

179.06,8 

183.78,1 

3700 

3800 

3000 

4000 
4100 
'!  4200 

75.39.7 
77.28,2 

79.16.7 

94.24,7 

96.60,3 

98.95,9 

113.09,6 

115.92,3 

118.75,1 

131.94,5 

135.24,4 

138.54,2 

150.79,5 

154.56.4 

158.33.4 

169.64.4 

173.88.5 

178.12.6 

188.49,3 

193.20,5 

197.91,8 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

81.05.2 
82.93,7 

84.82.2 

101.31,5 

103.67,1 

106.02,7 

121.57,8 

124.40,5 

127.23,3 

141.84,1 

145.14,0 

148.43,8 

162.10.4 

165.87.4 

169.64.4 

182.36.7 

186.60.8 
190.84,9 

202.63,0 

207.34,2 

212.05,5 

4300 

4400 

4500 

j 4000 
4700 
4800 

86.70.7 
88.59,2 

90.47.7 

108.38,4 

110.74,0 

113.09,6 

130.06,0 

132.88,8 

135.71,5 

151.73,7 

155.03,6 

158.33,4 

173.41.4 

177.18.4 
180.95,3 

195.09,0 

199.33.2 

203.57.3 

216.76,7 

221.47,9 

226.19,2 

4000 

4700 

4800 

4000 

5000 

5100 

92.36.2 
94.24,7 

96.13.2 

115.45,2 

117.80,8 

120.16,4 

138.54,2 

141.37,0 

144.19,7 

161.63,3 

164.93,2 

168.23,0 

184.72.3 

188.49.3 

192.26.3 

207.81.4 

212.05.5 

216.29.6 

230.90,4 

235.61,6 

240.32,9 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

98.01,6 

99.90,1 

101.78,6 

122.52,1 

124.87,7 

127.23,3 

147.02,5 

149.S5.2 

152.67,9 

171.52,9 

174.82,7 

178.12,6 

196.03.3 

199.80.3 

203.57.3 

220.53.7 

224.77.8 

229.01.9 

245.04,1 

249.75,3 

254.46,6 

5200 

5300 

5400 

5500 

5000 

5700 

103.67.1 
105.55,6 

107.44.1 

129.58,9 

131.94,5 

134.30,1 

155.50,7 

158.33,4 

161.16,2 

181.42,5 

184.72,3 

188.02,2 

207.34.2 

211.11.2 
214.88,2 

233.26.0 

237.50.1 

241.74.2 

259.17,8 

263.89,0 

268.60,3 

5500 

5000 

5700 

5800 

5000 

0000 

109.32.6 
111.21,1 

113.09.6 

136.65,8 

139.01,4 

141.37,0 

163.98,9 

166.81,6 

169.64,4 

191.32,1- 

194.61,9 

197.91,8 

218.65.2 

222.42.2 

226.19.2 

245.98.4 

250.22.5 

254.46.6 

273.31,5 

278.02,7 

282.74,0 

5800 

5000 

OOOO 

0100 

6200 

6300 

114.98.1 
116.86,6 

118.75.1 

143.72,6 

146.08,2 

148.43,8 

172.47,1 

175.29,9 

178.12,6 

201.21,6 

204.51,5 

207.81,4 

229.96.2 

233.73.2 
237.50,1 

258.70,7 

262.94,8' 

267.13,9 

287.45,2 

292.16,4 

296.87,7 

OlOO 

0200 

0300 

6400 

6500 

6600 

120.63,6 

122.52,1 

124.40,5 

150.79,5 

153.15,1 

155.50,7 

180.95,3 

183.78,1 

186.60,8 

211.11,2 

214.41,1 

217.71,0 

241.27.1 

245.04.1 

248.81.1 

271.43.0 

275.67.1 

279.91.2 

301.58,9 

306.30,1 

311.01,4 

0400 

0500 

0600 

6700 

6800 

6000 

126.29.0 
128.17,5 

130.06.0 

157.86,3 

160.21,9 

162.57,5 

189.43,6 

192.26,3 

195.09,0 

221.00,8 

224.30,7 

227.60,5 

252.58.1 

256.35.1 

260.12.1 

284.15,3 

258.39.5 

292.63.6 

315.72,6 

320.43.8 

325.15,1 

0700 

0800 

6900 

7000 

7100 

7200 

131.94.5 
133.83,0 

135.71.5 

164.93,2 

167.28,8 

169.64,4 

197.91,8 

200.74,5 

203.57,3 

230.90,4 

234.20,3 

237.50,1 

263.89.0 

267.66.0 

271.43.0 

296.87.7 

301.11.8 

305.35.9 

329.86,3 

334.57,5 

339.28,8 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

7300 

7400 

7500 

137.60.0 
139.48,5 

141.37.0 

172.00,0 

174.35,6 

176.71,2 

206.40,0 

209.22,7 

212.05,5 

240.80,0 

244.09,9 

247.39,7 

275.20.0 

278.97.0 

252.74.0 

309.60.0 

313.84.1 

318.08.2 

344.00,0 

348.71,2 

353.42,5 

7600 

7700 

7800 

143.25.5 
145.14,0 

147.02.5 

179.06,8 

181.42,5 

183.78,1 

214. 8S, 2 
217.71,0 
220.53,7 

250.69,6 

253.99,5 

257.29,3 

286.51,0 

290.27.9 

294.04.9 

322.32.3 

326.56.4 

330.80.5 

358.13,7 

362.84,9 

367.56,2 

7600 

7700 

7800 

7900 

sooo 

8100 

7000 

8000 

8100 

148.91,0 

150.79,5 

152.67,9 

186.13,7 

188.49,3 

190.84,9 

223.36,4 

226.19,2 

229.01,9 

260.59,2 

263.89,0 

267.18,9 

297.81.9 

301.58.9 

305.35.9 

335.04.7 

339.28.8 

343.52.9 

372.27,4 

376.98,6 

381.69,9 

8200 

8300 

8400 

154.56.4 
156.44,9 

158.33.4 

193.20,5 

195.56,2 

197.91,8 

231.84,7 

234.67,4 

237.50,1 

270.48,8 

273.78,6 

277.08,5 

309.12.9 

312.89.9 
• 316.66,8 

347.77.0 

352.01.1 

356.25.2 

386.41,1 

391.12,3 

395.83,6 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

8500 

8600 

8700 

160.21.9 
162.10,4 

163.98.9 

200.27,4 

202.63,0 

204.98,6 

240.32,9 

243.15,6 

245.98,4 

2S0.38,4 

2S3.6S.2 

286.98,1 

320.43.8 

324.20.8 

327.97.8 

360.49.3 

364.73.4 

368.97.5 

400.54,8 

405.26,0 

409.97,3 

8800 

8000 

0000 

165.87.4 
167.75,9 

169.64.4 

207.34,2 

209.69,9 

212.05,5 

248.81,1 

251.63,8 

254.46,6 

290.27,9 

293.57,8 

296.87,7 

331.74.8 

335.51.8 

339.28.8 

373.21,6 

377.45.S 

381.69,9 

414.68,5 

419.39,7 

424.11,0 

8800 

8900 

9000 

0100 

0200 

0300 

171.52.9 
173.41,4 

175.29.9 

214.41,1 

216.76,7 

219.12,3 

257.29,3 

260.12,1 

262.94,8 

300.17,5 

303.47,4 

306.77,3 

343.05,8 

346.82.7 

350.59.7 

385.94.0 

390.18.1 

394.42.2 

428.82,2 

433.53,4 

438.24,7 

9100 

9200 

9300 

0400 

0500 

0600 

177.18,4 

179.06,8 

180.95,3 

221.47,9 

223.83,6 

226.19,2 

265.77,5 

268.60,3 

271.43,0 

310.07,1 

313.37,0 

316.66,8 

354.36.7 

358.13.7 

361.90.7 

398.66.3 

402.90.4 

407.14.5 

442.95,9 

447.67,1 

452.38,4 

9400 

9500 

9600 

0700 

0800 

OOOO 

182.83.8 
184.72,3 

186.60.8 

228.54,8 

230.90,4 

233.26,0 

274.25,8 

277.08,5 

279.91,2 

319.96,7 

323.26,6 

326.56,4 

365.67.7 

369.44.7 
373.21,6 

411.38.6 

415.62.7 

419.86.8 

457.09,6 

461.80,8 

466.52,1 

9700 

9800 

9900 

lOCOO 

lOOOO 

188.49,3 

235.61,6 

282.74,0 

329.86,3 

376.98,6 

424.11,0 

471.23,3 

June  21st— 172  DAYS— 5 months  21  days. 


E 

< 

173  DAYS. 

-4-J 

E. 

< 

174  DAYS. 

E 

c. 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

1 8 ' 

| 9 

| 10 

Rate. 

4: 

5 

i 6 

7 • 

8 

9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

i.89,e 

3.79,2 

5.68,8 

2.37,1 

4.74, 

7.11, 

’ 2.84,4 
5.68,8 
8.53,2 

' 3.31,8 

6.63,6 
9.95,3 

3.79,2 

7.58,4 

11.37,5 

4.26,6 

8.53,2 

12.79,7 

4.74,0 

9.47,9 

14.21,9 

loo 

200 

300 

1.90,7 

3.81,4 

5.72,1 

2.38,4 

4.76,7 

7.15,1 

2.86,0 

5.72.1 

8.58.1 

3.33,7 

6.67,4 

10.01,1 

3.81,4 

7.62,7 

11.44,1 

4.29.0 

8.58.1 
12.87,1 

4.76,7 

9.53,4 

14.30,1 

100 
200 
. 300 

400 

500 

GOO 

7.58,4 

9.47,9 

11.37,5 

9.47,1 
11.84, £ 
14.21, 9 

11.37,5 

14.21,9 

17.06,3 

13.27,1 

16.58,9 

19.90,7 

15.16,7 

18.95,9 

22.75,1 

17.06,3 

21.32,9 

25.59,5 

18.95.9 

23.69.9 
28.43,8 

400 

500 

600 

7.62,7 

9.53,4 

11.44,1 

9.53,4 

11.91,8 

14.30,1 

11.44.1 

14.30.1 

17.16.2 

13.34,8 

16.68,5 

20.02,2 

15.25,5 

19.06,8 

22.88,2 

17.16.2 

21.45.2 
2). 74, 2 

19.06,8 

23.83,6 

28.60,3 

400 

600 

600 

700 

800. 

900 

.13.27,1 
15.16,7 
l 17.06,3 

16.58.9 

18.95.9 

21.32.9 

19.90,7 

22.75,1 

25.59,5 

23.22,5 

26.54,2 

29.86,0 

26.54,2 

30.33,4 

34.12,6 

29.86,0 

34.12,6 

38.39,2 

33.17.8 

37.91.8 

42.65.8 

700 

800 

900 

13.34,8 

15.25,5 

17.16,2 

16.68,5 

19.06,8 

21.45,2 

20.02,2 

22.88,2 

25.74,2 

23.35,9 

26.69,6 

30.03,3 

26.69,6 

30.51,0 

34.32,3 

30.03.3 

34.32.3 

38.61.4 

33.37,0 

38.13,7 

42.90,4 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

18,95,9 

20.85,5 

•22.75,1 

23.69,9 

26.06,8 

28.43,8 

28.43,8 

31.28,2 

34.12,6 

33.17,8 

36.49,6 

39.81,4 

37.91,8 

41.71.0 

45.50.1 

42.65.8 
46.92,3 

51.18.9 

47.39.7 

52.13.7 

56.87.7 

lOOO 

1100 

1200 

19.06,8 

20.97,5 

22.88,2 

23.83,6 

26.21,9 

28.60,3 

28.60.3 

31.46.3 

34.32.3 

33.37,0 

36.70,7 

40.04,4 

38.13,7 

41.95,1 

45.76,4 

42.90.4 

47.19.5 

51.48.5 

47.67,1 

52.43,8 

57.20,5 

1000 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

'24.64,7 

26.54,2 

.28.43,8 

30.80.8 
33.17,S 

35.54.8 

36.97,0 

39.81.4 

42.65,8 

43.13,2 

46.44,9 

49.76,7 

49.29,3 

53.08,5 

56.87,7 

55.45.5 
59.72,1 

63.98.6 

61.61,6 

66.35.6 

71.09.6 

1300 

1400 

1500 

24.78,9 

26.69,6 

28.60,3 

30.98,6 

33.37,0 

35.75,3 

37.18.4 

40.04.4 

42.90.4 

43.38,1 

46.71,8 

50.05,5 

49.57,8 

53.39,2 

57.20,5 

55.77.5 

60.06.6 
64.35,6 

61.97,3 

66.74,0 

71.50,7 

1300 

1400 

1600 

1G00 

1700 

1800 

30.33,4 

32.23,0 

34.12,6 

37.91.8 

40.28.8 

42.65.8 

45.50,1 

48.34,5 

51.18,9 

53.08,5 

56.40,3 

59.72,1 

60.66,8 

64.46,0 

68.25,2 

68.25,2 

72.51,8 

76.78,4 

75.83,6 

80.57.5 

85.31.5 

1600 

1700 

1800 

30.51,0 

32.41,6 

34.32,3 

38.13,7 

40.52,1 

42.90,4 

45.70.4 

48.62.5 

51.48.5 

53.39,2 

56.72,9 

60.06,6 

61.01,9 

64.83,3 

68.64,7 

68.64.7 

72.93.7 

77.22.7 

76.27,4 

81.04,1 

85.80,8 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

1900 

2000 

2100 

36.02,2 
37.91,8 
' 39.81,4 

45.02.7 

47.39.7 

49.76.7 

54.03,3 

56.87,7 

59.72,1 

63.03,8 

66.35,6 

69.67,4 

72.04,4 

75.83.6 

79.62.7 

81.04,9 

85.31,5 

89.58,1 

90.05.5 

94.79.5 
99.53,4 

1900 

2000 

2100 

36.23,0 

38.13,7 

40.04,4 

45.28,8 

47.67,1 

50.05,5 

54.34.5 

57.20.5 

60.06.6 

63.40,3 

66.74,0 

70.07,7 

72.46,0 

76.27,4 

80.08,8 

81.51.8 

85.80.8 

90.09.9 

90.57,5 

95.34,2 

100.11,0 

2200 

2300 

2400 

41.71,0 
43.60,5 
, 45.50,1 

52.13.7 

54.50.7 

56.87.7 

62.56,4 

65.40,8 

68.25,2 

72.99,2 

76.31,0 

79.62,7 

83.41,9 

87.21,1 

91.00,3 

93.84,7 

98.11,2 

102.37,8 

104.27.4 

109.01.4 
113.75,3 

2200 

2300 

2400 

41.95,1 

43.85,8 

45.76,4 

52.43,8 

54.82,2 

57.20,5 

62.92.6 

65.78.6 

68.64.7 

73.41,4 

76.75,1 

80.08,8 

83.90,1 

87.71,5 

91.52,9 

94.38.9 

98.67.9 
102.97,0 

104.87,7 

109.64,4 

114.41,1 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

.47.39,7 

,49.29,3 

51.18,9 

59.24,7 

61.61,6 

63.98,6 

71.09,6 

73.94,0 

76.78,4 

82.94,5 

86.26,3 

89.58,1 

94.79.5 

98.58.6 
102537,8 

106.64.4 
110.91,0 

115.17.5 

118.49.3 

123.23.3 

127.97.3 

2500 

2600 

2700 

47.67,1 

49.57,8 

51.48,5 

59.58,9 

61.97,3 

64.35,6 

71.50.7 

74.36.7 

77.22.7 

83.42,5 

86.76,2 

90.09,9 

95.34,2 

99.15,6 

102.97,0 

107.26.0 

111.55.1 

115.84.1 

119.17,8 

123.94,5 

128.71,2 

2600 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

• 53.08,5 
54.98,1 
56.87,7 

66.35.6 

68.72.6 

71.09.6 

79.62,7 

82.47,1 

85.31,5 

92.89,9 

96.21,6 

99.53,4 

106.17,0 

109.96.2 

113.75.3 

119.44,1 

123.70,7 

127.97,3 

132.71.2 

137.45.2 

1.42.19.2 

2800 

2900 

3000 

53.39,2 

55.29,9 

57.20,5 

66.74,0 

69.12,3 

71.50,7 

80.08,8 

82.94.8 

85.80.8 

93.43,6 

96.77,3 

100.11,0 

106.78,4 

110.59,7 

114.41,1 

120.13.2 

124.42.2 

128.71.2 

133.47,9 

138.21,7 

143.01,4 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

. 58.77,3 
60.66,8 
62.56,4 

73.46.6 

75.83.6 
78.20,5 

88.15,9 

91.00,3 

93.84,7 

102.85,2 

106.17,0 

109.48,8 

117.54,5 

121.33,7 

125.12,9 

132.23,8 

136/50,4 

140.77,0 

146.93,2 

1'51.67,1 

156/41,1 

3100 

3200 

3300 

59.11,2 

61.01,9 

62.92,6 

73.89,0 

76.27,4 

78.65,8 

88.66,8 

91.52.9 

94.38.9 

103.44,7 

106.78,4 

110.12,1 

118.22,5 

122.03,8 

125.85,2 

183.00,3 

137.29.3 

141.58.4 

147.78,1 

152.54,8 

157.31,5 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

64.46,0 

66.35,6 

68.25,2 

80.57.5 

82.94.5 

85.31.5 

96.69,0 

99.53,4 

102.37,8 

112.80,5 

116.12,3 

119.44,1 

128.92.1 

132.71.2 
136.50,4 

145.03.6 
149.30,1 

153.56.7 

161.15,1 

165.89,0 

170/63,0 

3400 

3500 

3600 

64.83,3 

66.74,0 

68.64,7 

81.04,1 

83.42,5 

85.80,8 

97.24,9 

100.11,0 

102.97,0 

113.45,8 

116.79,5 

120.13,2 

129.66,  ti 
133.47,9 
137.29,3 

145.87.4 

150.16.4 

154.45.5 

162.08,2 

166.84,9 

171.61,6 

3400 

3500 

3600 

£700 

3800 

3900 

70.14,8 

72.04,4 

73.94,0 

87.68.5 

90.05.5 

92.42.5 

105.22,2 

108.06,6 

110.91,0 

122.75,9 

126.07,7 

129.39,5 

140.29,6 

144.08.8 

147.87.9 

157.83.3 
162.09,9 

166.36.4 

175.37,0 

180/11,0 

184/84,9 

3700 

3800 

3900 

70.55,3 

72.46,0 

74.36,7 

88.19,2 

90.57,5 

92.95,9 

105.83.0 

108.69.0 

111.55.1 

123.46,8 

126.80,5 

130.14,2 

141.10,7 

144.92,1 

148.73,4 

158.74.5 

163.03.6 

167.32.6 

176.38,4 

181.15,1 

185.91,8 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

75.83,6 

77.73,2 

•79.62,7 

94.79,5 

97.16.4 

99.53.4 

113.75,3 

116.59,7 

119.44,1 

132.71,2 

136.03,0 

139.34,8 

151.67,1 

155.46,3 

159.25,5 

170.63,0 

174.89,6 

179.16,2 

189.58.9 

194.32.9 
199.06,8 

4000 

4100 

4200 

76.27,4 

78.18,1 

80.08,8 

95.34,2 

97.72,6 

100.11,0 

114.41.1 

117.27.1 

120.13.2 

133.47,9 

136.81,6 

140.15,3 

152.54,8 

156.36,2 

160.17,5 

171.61.6 

175.90.7 

180.19.7 

190.68,5 

195.45,2 

200.21,9 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

81.52,3 

83.41,9 

85.31,5 

101.90.4 

104.27.4 

106.64.4 

122.28,5 

125.12,9 

127.97,3 

142.66,6 

145.98,4 

149.30,1 

163.04,7 

166/83,8 

170.63,0 

183.42,7 

187.69,3 

191.95,9 

203.80,8 

208/54,8 

213/28,8 

4300 

4400 

4500 

81.99,5 

83.90,1 

.85.80,8 

102.49,3 

104.87,7 

107.26,0 

122.99.2 

125.85.2 
12S.71/2 

143.49,0 

146.82,7 

150.16,4 

163.98,9 

167.80,3 

171.61,6 

184.48.8 

185.77.8 

193.06.8 

204.98,6 

209.75,3 

214.52,1 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

87.21,1 

89.10,7 

91.00,3 

109.01.4 

111.38.4 
113.75,3 

130.81,6 

133.66,0 

136.50,4 

152.61,9 

155.93,7 

159.25,5 

174.42,2 

178.21,4 

182.00,5 

196.22.5 
200.49,0 

204.75.6 

218.02,7 

222/76,7 

227/50,7 

4600 

4700 

4800 

87.71,5 
89.62,2 
f 91.52,9 

109.64,4 

112.02,7 

114.41,1 

131.57.3 

134.43.3 

137.29.3 

153.50,1 
156.83,8 
' 160.17,5 

175.43,0 

179.24,4 

183.05,8 

197.35.9 

201.64.9 
205.94,0 

219.28,8 

224.05,5 

228.82,2 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

92.89,9 

94.79,5 

96.69,0 

116.12.3 

118.49.3 

120.86.3 

139.34,8 

142.19,2 

145.03,6 

162.57,3 

165.89,0 

169.20,8 

185.79,7 

189.58,9 

193.38,1 

209.02.2 
213.28,8 

217.55.3 

232.24,7 

236.98/6 

241‘:72,6 

4900 

5000 

5100 

93.43,6 

95.34,2 

97.24,9 

116.79,5 

119.17,8 

121.56,2 

140.15.3 

143.01.4 

145.87.4 

163.51,2 

166.84,9 

170.18,6 

186.87,1 

190.68,5 

194.49,9 

210.23.0 

214.52.1 

218.81.1 

233.58,9 

238.35,6 

243.12,3 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

98.58,6 

100.48,2 

102.37,8 

123.23.3 

125.60.3 

127.97.3 

147.87,9 

150.72,3 

153.56,7 

172.52,6 

175.84,4 

179.16,2 

197.17.3 

200.96.4 
204.75,6 

221.81,9 

226.08,5 

230.35,1 

246.46,6 

251.20.5 

255.94.5 

5200 

5300 

5400 

99.15,6 

101.06,3 

102.97,0 

123.94,5 

126.32,9 

128.71,2 

148.73.4 

151.59.5 

154.45.5 

1/3.52,3 

176.86,0 

180.19,7 

198.31,2 

202.12,6 

205.94,0 

223.10.1 

227.39.2 

231.68.2 

247.89,0 

252.65,8 

257.42,5 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

104.27,4 

106.17,0 

108.06.6 

130.34.2 

132.71.2 

135.08.2 

156.41,1 

159.25,5 

162.09,9 

182.47,9 

185.79,7 

189.11,5 

208.54,8 

212.34,0 

216.17,2 

234.61,6 

238.88,2 

243.14,8 

260.68.5 

265.42.5 
270.16,4 

5500 

5600 

5700 

104.87,7 

106.78,4 

108.69,0 

131.09,6 

133.47,9 

135.86,3 

157.31.5 

160.17.5 

163.03.6 

183.53,4 

186.87,1 

190.20,8 

209.75,3 

213.56,7 

217.38,1 

235.97.3 

240.26.3 

244.55.3 

262.19,2 

266.95,9 

271.72,6 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

109.96.2 
111.85,8 

113.75.3 

137.45.2 

139.82.2 

142.19.2 

164.94,2 

167.78,6 

170.63,0 

192.43,3 

195.75,1 

199.06,8 

219.92,3 

223.71,5 

227.50,7 

247.41.4 
251.67,9 

255.94.5 

274.90.4 

279.64.4 

284.38.4 

5800 

5900 

6000 

110.59,7 

'112.50,4 

114.41,1 

138.24,7 

140.63,0 

143.01,4 

165419.6 

168.75.6 

171.61.6 

193.54,5 

196.88,2 

200.21,9 

221.19,5 

225.00,8 

228.82,2 

218.84.4 

253.13.4 

257.42.5 

276.49,3 

281.26,0 

2S6.02,7 

5800 

5900 

6000 

61001 
6200 
6300 ! 

115.64.9 

117.54,5 

119.44,1 

144.56.2 

146.93.2 
149.30,1 

173.47,4 

176.31,8 

179.16,2 

202.38,6 

205.70,4 

209.02,2 

231.29,9 

235.99,0 

238.88,2 

260.21,1 

264.47,7 

268.74,2 

289.12.3 

293.86.3 

298.60.3 

6100 

6200 

6300 

116.31,8 

118.22,5 

120.13,2 

145.39,7 

147.78,1 

150.16,4 

174.47.7 

177.33.7 

180.19.7 

203.55,6 

206.89,3 

210.23,0 

232.63,6 

236.44,9 

240.26,3 

261.71.5 
266.00,5 

270.29.6 

290.79,5 

295.56,2 

300.32,9 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

(>600 

121.33,7 

123.23,3 

125.12,9 

151.67.1 

154.04.1 

156.41.1 

182.00,5 

184.84,9 

187.69,3 

212.34,0 

215.65,8 

218.97,5 

242.67,4 

246.46,6 

250.25,8 

273.00,8 

277.27,4 

281.54,0 

303.34.2 

308.08.2 

312.82.2 

6400 

6500 

6600 

122.03,8 

123.94,5 

125.85,2 

152.54,8 

154.93,2 

157.31,5 

183.05.8 

185.91.8 

188.77.8 

213.56,7 

216.90,4 

220.24,1 

244.0/, 7 

247.89.0 

251.70.1 

274.58.6 

278.87.7 

283.16.7 

305.09,6 

309.86,3 

314.63,0 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

6700 

6800 

6900 

127.02.5 
128.92,1 

130.81.6 

158.78.1 

161.15.1 

163.52.1 

190.53,7 

193.38,1 

196.22,5 

222.29,3 

225.61,1 

228.92,9 

254.04,9 

257.84,1 

261.63,3 

285.80,5 

290.07,1 

294.33,7 

317.56,2 

322.30.1 

327.04.1 

6700 

6800 

6900 

127.75,9 

129.66,6 

131.57,3 

159.69,9 

162.08,2 

164.46,6 

191.63.8 

194.49.9 

197.35.9 

223.57,8 

226.91,5 

230.25,2 

255.51,8 

259.33,2 

263.14,5 

287.45.8 

291.74.8 

296.03.8 

319.39,7 

324.16,4 

328.93,2 

7000  1:32.71,2 
7100  134.60,8 
7200  136.50,4 

165.89.0 

168.26.0 
170.63,0 

199.06.5 
201.91,2 

204.75.6 

232.24,7 

235.56,4 

238.88,2 

265.42.5 

269.21.6 
273.00,8 

298.60.3 
302.86,8 

307.13.4 

331.78.1 

336.52.1 
341.26,0 

7000 

7100 

7200 

133.47,9 

135/38,6 

137.29,3 

466.84,9 

169.23,3 

171.61,6 

200.21.9 

203.07.9 
205.94,0 

233.58,9 

236.92,6 

240.26,3 

266.95,9 

270.77,3 

274.58,6 

300.32.9 

304.61.9 
308.91,0 

333.69,9 

338.46,6 

343.23,3 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

138.40,0 

140.29,6 

142.19,2 

173.00,0 

175.37.0 

177.74.0 

207.60,0 

210.44,4 

213.28,8 

242.20,0 

245.51,8 

248.83,6 

276.80,0 

280.59,2 

284.38,4 

311.40,0 

315.66,6 

319,93,2 

346.00,0 
350.74,0  , 
355.47,9 

7300 

7400 

7500 

139.20,0 

141.10,7 

143.01,4 

174.00,0 

176.38,4 

178.76,7 

208.80,0 

211.66,0 

214.52,1 

243.60,0 

246.93,7 

250.27,4 

278.40,0 

282.21,4 

286.02,7 

313.20.0 

317.49.0 

321.78.1 

348.00,0 

352.76,7 

357.53,4 

7300 

7400 

7500 

7600 
7 700 
7800 

144.08.8 
145.98,4 

147.87.9 

180.11,0 

182.47.9 

184.84.9 

216.13,2 

218.97,5 

221.81,9 

252.15,3 

255.47,1 

258.78,9 

288.17,5 

291.96,7 

295.75,9 

324.19,7 

328.46,3 

332.72,9 

360.21.9 

364.95.9 

369.69.9 

7600 

7700 

7800 

144.92,1 

146.82,7 

148.73,4 

181.15,1 

183.53,4 

185.91,8 

217.38.1 

220.24.1 

223.10.1 

253.61,1 

256.94,8 

260.28,5 

289.84,1 

293.65,5 

297.46,8 

326.07.1 

330.36.2 

334.65.2 

362.30,1 

367.06,8 

371.83,6 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

149.77,5 

151.67,1 

153.56,7 

187.21.9 

189.58.9 

191.95.9 

224.66,3 

227.50,7 

230.35,1 

262.10,7 

265.42,5 

268.74,2 

299.55.1 

303.34.2 
307.13,4 

336.99,5 
341.26,0 
345, 52, f 

3/4.43,8 

379.17.8 

383.91.8 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

150.64,1 

152.54,8 

154.45,5 

188.30,1 

190.68,5 

193.06,8 

225.96.2 

228.82.2 
231.68,2 

263.62,2 

266.95,9 

270.29,6 

301.28,2 

305.09,6 

308.91,0 

338.94.2 

343.23.3 

347.52.3 

376.60,3 

381.37,0 

386.13,7 

7900 

8000 

8100 

155.46,3 

157.35,9 

159.25,5 

194.32.9 

196.69.9 
199.06,8 

233.19,5 

236.03,8 

238.88,2 

272.06,0 

275.37,8 

278.69,6 

310.92,6 

314.71,8 

318.51,0 

349.79.2 
354.05,8 

358.32.3 

388.65,8 

393.39.7 

398.13.7 

156.36,2 

158.26,8 

160.17,5 

195.45,2 

197.83,6 

200.21,9 

234.54.2 

237.40.3 

240.26.3 

2/3.63,3 

276.97,0 

280.30,7 

312.72,3 

316.53,7 

320.35,1 

351.81.4 

356.10.4 

360.39.5 

390.90,4 

395.67,1 

400.43,8 

8200 

8300 

8400 

161.15,1 

163.04,7 

164.94,3 

201.4:5,8 

203.80.8 

206.17.8 

211.72,6 

244.57.0 

247.41,4 

282.01,4 

285.33,2 

288.64,9 

322.30,1 

326.09,3 

329.88,5 

362.58,9 

366.85,5 

371.12,1 

402.8/,/ 

407.61.6 

412.35.6 

8500 

8600 

8700 

162.08,2 

163.98,9 

165.89,6 

202.60,3 

204.98,6 

207.37,0 

243.12.3 

245.98.4 

248.84.4 

283.64,4 

286.98,1 

290.31,8 

324.16,4 

327.97,8 

331.79,2 

364.68.5 

368.97.5 

373.26.6 

405.20,5 

409.97,3 

414.74,0 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

166.83,8 

168.73,4 

170.63,0 

208.54.8 

210.91.8 

213.25.8 

250.25,8 

253.10,1 

255.94,5 

291.96,7 

295.28,5 

298.60,3 

333.67.7 

337.46.8 
341.26,0 

375.38,6 

379.65,2 

383.91,8 

417.09.6 

421.83.6 
426.57,5 

8800 

8900 

9000 

167.80,3 

169.71,0 

171.61,6 

209.75,3 

212.13,7 

214.52,1 

2j1 .70,4 

254.56.4 

257.42.5 

293.65,5 

296.99,2 

300.32,9 

335.60,5 

339.41,9 

343.23,3 

3/7.55,6 

331.84.7 

336.13.7 

419.50,7 

424.27,4 

429.04,1 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

ioo<  0 

9100 

9200 

9300 

172.52,6 

174.42,2 

176.31,8 

215.65,8 

218.02.7 

220.39.7 

258.78,9 

261.63,3 

264.47,7 

301.92,1 

305.23,8 

308.55,6 

345.05,2 

348.84,4 

352.63,6 

388.18.4 
392.44,9 

396.71.5 

431.31.5 

436.05.5 

440.79.5 

9100 

9200 

9300 

173.52,3 

175.43,0 

177.33,7 

216.90,4 

219.28,8 

221.67,1 

260.28.5 

263.14.5 
266.00,5 

303.66,6 

307.00,3 

310.34,0 

347.04,7 

350.86,0 

354.67,4 

3 JO. 42, 7 
394.71,8 
399.00,8 

433.80,8 

438.57,5 

443.34,2 

9400 

9500 

9600 

178.21,4 

180.11,0 

182.00,5 

222.76.7 

225.13.7 

227.50.7 

267.32,1 

270.16,4 

273.00,8 

311.87,4 

315.19,2 

318.51,0 

356.42,7 

360.21,9 

364.01,1 

400.98.1 
405.24,7 

409.51.2 

445.53.4 

450.27.4 

455.01.4 

9400 

9500 

9600 

179.24,4 

131.15,1 

183.05,8 

224.05,5 

226.43,8 

228.82,2 

268.86,6 

271.72.6 

274.58.6 

313.67,7 

317.01,4 

320.35,1 

358.48,8 

362.30,1 

366.11,5 

403.29.9 

407.58.9 

411.87.9 

448.11,0 

452.87,7 

457.64,4 

9700 

9800 

9900 

183.90,1 

185.79,7 

187.69,3 

229.87.7 

232.24.7 
234.61,6 

275.85,2 

278.69,6 

281.54,0 

321.82,7 

325.14,5 

328.46,3 

367.80,3 

371.59.5 

375.38.6 

413.77,8 

418.04,4 

422.31,0 

459.75.3 

464.49.3 

469.23.3 

9700 

9800 

9900 

1 34.96,4 
186.87,1 
138.77,8 

231.20,5 

233.58,9 

235.97,3 

277.44.7 

280.30.7 

283.16.7 

323.68,8 

327.02,5 

330.36,2 

369.92,9 

373.74,2 

377.55,6 

416.17.0 

420.46.0 

424.75.1 

462.41,1 

467.17,8 

471.94,5 

lOOOO 

1 89. 58, 9 1 

236.98,6 

284.38,4 

331.78, 1|  379.17,8 

426.67,5j  473.97,3 

lOOOO 

1 J0.68,5|  238.35, 61  286.02, 7|  333.69, 9|  381.37,0|  429.04,1 

476.71,2 

June  22nd — 173  DAYS — 5 months  22  days. 


June  23rd— 174  DAYS — 5 months  23  days. 


E 

< 


175  DAYS. 


Rate. 

1 

4 

5 

6 

7 

1 8 

9 

10 

lOO 

1200 

300 

1.91,8 

3.83,0 

5.75,3 

2.39,7 

4.79,5 

7.19,2 

2^7,7 

5.75,3 

8.63,0 

3.35,6 

6.71,2 

10.06,8 

3.83,6 

7.67,1 

11.50,7 

4.31,5 

8.63,0 

12.94,5 

4.79,5. 

9.58,9 

14.38,4 

40(5 

500 

600 

7.07,1 

9.58,0 

11.50,7 

9.58,9 

11.98,6 

14.38,4 

11.50,7 

14.38,4 

17.26,0 

13.42,5 

16.78,1 

20.13,7 

15.34,2 

19.17,8 

23.01,4 

17.26.0 
21.57,5 

25.89.0 

19.17,8 

23.97,3 

28.76,7 

700 

800 

900 

13.42,5 

15.34,2 

17.20,0 

16.78,1 

19.17,8 

21.57,5 

20.13,7 

23.01,4 

25.89,0 

23.49.8 

26.84.9 
30.20,5 

26.84,9 

30.68,5 

34.52,1 

30.20.5 
34.52,1 

38.83.6 

33.56,2 

38.35,6 

43.15,1 

lOOO 

1100 

1200 

19.17,8 

21.09,0 

23.01,4 

23.97,3 

26.37,0 

28.76,7 

28.76,7 

31.64,4 

34.52,1 

33.56,2 

36.91,8 

40.27,4 

38.35.6 
42.19,2 

46.02.7 

43.15,1 

47.46,6 

51.7*8,1 

47.94,5 

52.74,0 

57.53,4 

1300 

1400 

1500 

24.93,2 

26.84,9 

28.70,7 

31.16,4 

33.56,2 

35.95,9 

37.39,7 

40.27,4 

43.15,1 

43.63,0 

46.98,6 

50.34,2 

49.86.3 
53.69,9 

57.53.4 

56.09.6 
60.41,1 

64.72.6 

62.32,9 

67.12,3 

71.91,8 

1600 

1700 

1800 

30.68,5 

32.60,3 

34.52,1 

38.35,6 

40.75,3 

43.15,1 

46.02,7 

48.90,4 

51.78,1 

53.69,9 

57.05,5 

60.41,1, 

61.37.0 
65.20,5 

69.04.1 

69.04.1 
73.35,6 

77.67.1 

76.71,2 

81.50,7 

86.30,1 

1900 

12000 

2100 

36.43,8 

38.35,0 

40.27,4 

45.54,8 

47.94,5 

50.34,2 

54.65,8 

57.53,4 

60.41,1 

63.76,7 

67.12,3 

70.47,9 

72.87.7 
76.71,2 

80.54.8 

81.98.6 
86.30,1 

90.61.6 

91.09,6 

95.89,0 

100.68,5 

2200 

2300 

2400 

42.19,2 

44.11,0 

46.02,7 

52.74,0 

55.13,7 

57.53,4 

63.28,8 

66.16,4 

69.04,1 

73.83,6 

77.19,2 

80.54,8 

84.38.4 
88.21,9 

92.05.5 

94.93,2 

99.24,7 

103.56,2 

105.47,9 

110.27,4 

115.06,8 

2500 

2600 

2700 

47.94,5 

49.86,3 

51.78,1 

59.93,2 

62.32,9 

64.72,6 

71.91,8 

74.79,5 

77.67,1 

83.90,4 

87.26,0 

90.61,6 

95.89,0 

99.72,6 

103.56,2 

107.87.7 
112.19,2 

116.50.7 

119.86,3 

124.65,8 

129.45,2 

2800 

2900 

3000 

53.09,9 

55.61,0 

57.53,4 

67.12,3 

69.52,1 

71.91,8 

80.54,8 

83.42,5 

86.30,1 

93.97,3 

97.32,9 

100.68,5 

107.39.7 
111.23,3 

115.06.8 

120.82,2 

125.13,7 

129.45,2 

134.24,7 

139.04,1 

143.83,6 

3100 

3200 

3300 

59.45,2 

61.37,0 

63.28,8 

74.31,5 

76.71,2 

79.11,0 

89.17,8 

92.05,5 

94.93,2 

104.04,1 

107.39,7 

110.75,3 

118.90.4 
122.74,0 

126.57.5 

133.76.7 
138.08,2 

142.39.7 

148.63,0 

153.42,5 

158.21,9 

3400 

3500 

3600 

05.20,5 

67.12,3 

69.04,1 

81.50,7 

83.90,4 

86.30,1 

97.80,8 

100.68,5 

103.56,2 

114.11,0 

117.46,6 

120.82,2 

130.41.1 
134.24,7 

138.08.2 

146.71.2 
151.02,7 

155.34.2 

163.01,4 

167.80,8 

172.60,3 

3700 

3800 

3900 

70.95,9 

72.87,7 

74.79,5 

88.69,9 

91.09,6 

93.49,3 

106.43,8 

109.31,5 

112.19,2 

124.17,8 

127.53,4 

130.89,0 

141.91.8 
145.75,3 

149.58.9 

159.65.8 
163.97,3 

168.28.8 

177.39,7 
182.19,2 
186. 98, 6 

4000 

4100 

4200 

76.71,2 

78.63,0 

80.54,8 

95.89,0 

98.28,8 

100.68,5 

115.06,8 

117.94,5 

120.82,2 

134.24,7 

137.60,3 

140.95,9 

153.42.5 
157.26,0 

161.09.6 

172.60.3 
176.91,8 

151.23.3 

191.78,1 

196.57,5 

201.37,0 

4300 

4400 

4500 

82.46.0 
84.38,4 

86.30.1 

103.08,2 

105.47,9 

107.87,7 

123.69,9 

126.57,5 

129.45,2 

144.31,5 

147.67,1 

151.02,7 

164.93.2 
168.76,7 

172.60.3 

185.54.8 
189.86,3 

194.17.8 

206.16,4  [ 

210.95,9 

215.75,3 

4600 

4700 

4800 

88.21,9 

90.13,7 

92.05,5 

110.27,4 

112.67,1 

115.06,8 

132.32,9 

135.20,5 

138.08,2 

154.38,4 

157.74,0 

161.09,6 

176.43,8 

180.27,4 

184.11,0 

198.49.3 
202.80,8 

207.12.3 

220.54,8 
225.34,2  j 
230.13,7  | 

4900 

5000 

5100 

93.97,3 

95.89,0 

97.80,8 

117.46,6 

119.86,3 

122.26,0 

140.95,9 

143.83,6 

146.71,2 

164.45,2 
167. 80,  S 
171.16,4 

187.94.5 
191.78,1 

195.61.6 

211.43.8 
215.75,3 

220.06.8 

234.93,2 
239.72,6  i 
244.52,1  | 

5200 
5300 
I 5400 

99.72,6 

101.64,4 

103.56,2 

124.65,8 

127.05,5 

129.45,2 

149.58,9 

152.46,6 

155.34,2 

174.52,1 

177.87,7 

181.23,3 

199.45.2 
203.28,8 

207.12.3 

224.38.4 
228.69,9 

233.01.4 

249.31,5 

254.11,0 

25S.90,4 

| 5500 
I 5600 
5700 

105.47,9 

107.39,7 

109.31,5 

131.84,9 

134.24,7 

136.64,4 

158.21,9 

161.09,6 

163.97,3 

184.58,9 

187.94,5 

191.30,1 

210.95,9 

214.79,5 

218.63,0 

237.32.9 
241.64,4 

245.95.9 

263.69,9 

268.49,3 

273.28,8 

5800 

5900 

6000 

111.23,3 

113.15,1 

115.06,8 

139.04,1 

141.43,8 

143.83,6 

166.84,9 

169.72,6 

172.60,3 

194.65,8 

198.01,4 

201.37,0 

222.46.6 
226.30,1 

230.13.7 

250.27.4 
254.58,9 

258.90.4 

278.08,2 
282.87,7 
2S7.67, 1 

6100 

6200 

6300 

116.98,6 

118.90,4 

120.82,2 

146.23,3 

148.63,0 

151.02,7 

175.47,9 

178.35,6 

181.23,3 

204.72,6 

208.08,2 

211.43,8 

233.97.3 
237.80,8 

241.64.4 

263.21.9 
267.53,4 

271.84.9 

292.46,6  j 
297.26,0  ' 
302.05,5  ; 

6400 

6500 

6600 

122.74,0 

124.65,8 

126.57,5 

153.42,5 

155.82,2 

158.21,9 

184.11,0 

186.98,6 

189.86,3 

214.79,5 

218.15,1 

221.50,7 

245.47,9 

249.31,5 

253.15,1 

276.16.4 
280.47,9 

284.79.5 

306.84,9 

311.64,4 

316.43,8 

6700 

6800 

6900 

128.49,3 

130.41,1 

132.32,9 

160.61,6 

163.01,4 

165.41,1 

192.74,0 

195.61,6 

198.49,3 

224.86,3 

228.21,9 

231.57,5 

256.98,6 

260.82,2 

264.65,8 

289.11.0 
293.42,5 

297.74.0 

321.23,3 
326.02,7 
330.82,2  j 

7000 

7100 

7200 

134.24,7 

136.16,4 

138.08,2 

167.80,8 

170.20,5 

172.60,3 

201.37,0 

204.24,7 

207.12,3 

234.93,2 

238.28,8 

241.64,4 

268.49.3 
272.32,9 

276.16.4 

302.05.5 
306.37,0 

310.68.5 

335.61,6 

340.41,1 

345.20,5 

1 7300 
! 7400 
| 7500 

140.00,0 

141.91,8 

143.83,6 

175.00,0 

177.39,7 

179.79,5 

210.00,0 

212.87,7 

215.75,3 

245.00,0 

248.35,6 

251.71,2 

280.00,0 

283.83,6 

287.67,1 

315.00,0 

319.31,5 

323.63,0 

350.00,0 

354.79,5 

359.58,9 

7600 
7700 
| 7800 

145.75,3 

147.67,1 

149.58,9 

182.19,2 

184.58,9 

186.98,6 

218.63,0 

221.50,7 

224.38,4 

255.06,8 

258.42,5 

261.78,1 

291.50.7 
295.34,2 

299.17.8 

327.94.5 
332.26,0 

336.57.5 

364.38,4 

369.17,8 

373.97,3 

7900 

8000 

8100 

151.50,7 

153.42,5 

155.34,2 

189.38,4 

191.78,1 

194.17,8 

227.26,0 

230.13,7 

233.01,4 

265.13,7 

268.49,3 

271.84,9 

303.01.4 
306.84,9 

310.68.5 

340.89.0 
345.20,5 

349.52.1 

378.76,7 

383.56,2 

388.35,6 

8200 

8300 

8400 

157.26,0 

159.17,8 

161.09,6 

196.57,5 

198.97,3 

201.37,0 

235.89,0 

238.76,7 

241.64,4 

275.20,5 

278.56,2 

281.91,8 

314.52.1 
318.35,6 

322.19.2 

353.83.6 
358.15,1 

362.46.6 

393.15,1 

397.94,5 

402.74,0 

8500 
8600 
| 8700 

163.01,4 

164.93,2 

166.84,9 

203.76,7 

206.16,4 

208.56,2 

244.52,1 

247.39,7 

250.27,4 

285.27,4 

'288.63,0 

291.98,6 

326.02,7 

329.86,3 

333.69,9 

366.78.1 
371.09,6 

375.41.1 

407.53,4 

412.32,9 

417.12,3 

8800 

8900 

9000 

168.76,7 

170.68,5 

172.60,3 

210.95,9 

213,35,6 

215.75,3 

253.15,1 

256.02,7 

258.90,4 

295.34,2 

298.69,9 

302.05,5 

337.53.4 
341.37,0 

345.20.5 

379.72,6 

384.04,1 

388.35,0 

421.91,8 

426.71,2 

431.50,7 

9100 

9200 

9300 

174.52,1 

176.43,8 

178.35,6 

218.15,1 

220.54,8 

222.94,5 

261.78,1 

264.65,8 

267.53,4 

305.41,1 

308.76,7 

312.12,3 

349.04.1 
352.87,7 

356.71.2 

392.67.1 
396.98,6 

401.30.1 

436.30,1 

441.09,6 

445.89,0 

9400 
9500 
9600 
1 9700 
9800 
9900 

180.27,4 

182.19,2 

184.11,0 

225.34,2 

227.74,0 

230.13,7 

270.41,1 

273.28,8 

276.16,4 

315.47,9 

318.83,6 

322.19,2 

360.54.8 
364.38,4 

368.21.9 

405.61.6 
409.93,2 

414.24.7 

450.68,5 

455.47,9 

460.27,4 

186.02,7 

187.94,5 

189.86,3 

232.53,4 

234.93,2 

237.32,9 

279.04,1 

281.91,8 

284.79,5 

325.54,8 

328.90,4 

332.26,0 

372.05.5 
375.89,0 

379.72.6 

418.56.2 
422.87,7 

427.19.2 

465.06.8 
469.86,3 

474.65.8 

10000 

191.78,] 

239.72,6 

287.67,1 

335.61,6 

383.56,2 

431.50,7 

479.45,2 

June  24th-  175  DAYS— 5 months  24  days. 

E 

< 

176  DAYS. 

i 

<. 

Rate. 

4 

5 | 

6 I 

7 | 

8 

9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

1.92,9 

3.85,8 

5.78,6 

2.41.1 

4.82.2 

7.23.3 

2.89,3 

5.78,6 

8.67,9 

" 3.37,5 
6.75,1 
10.12,6 

3.85,8 

7.71,5 

11.57,3 

4.34,0 

8.67,9 

13.01,9 

4.82,2 

9.64,4 

14.46,6 

100 

UOO 

:too 

400 

500 

000 

400 

500 

000 

7.71,5 

9.64,4 

11.57,3 

9.64,4 

12.05.5 

14.46.6 

11.57,3 

14.46,6 

17.35,9 

13.50.1 
16.87,7 

20.25.2 

15.43,0 

19.28,8 

23.14,5 

17.35.9 

21.69.9 
26.03,8 

19.28,8 

24.11,0 

28.93,2 

700 

800 

900 

13.50,1 

15.43,0 

17.35,9 

16.87.7 

19.28.8 

21.69.9 

20.25,2 

23.14,5 

26.03,8 

23.62.7 
27.00,3 

30.37.8 

27.00,3 

30.86,0 

34.71,8 

30.37.8 

34.71.8 

39.05.8 

33.75,3 

38.57,5 

43.39,7 

700 

800 

000 
1 ooo 

1 lOO 
1200 
1300 

1400 
1 500 
lOOO 
1 700 
1800 

lOOO 

1100 

1200 

19.28,8 

21.21,6 

23.14,5 

24.11.0 

26.52.1 

28.93.2 

28.93,2 

31.82,5 

34.71,8 

33.75.3 
37.12,9 

40.50.4 

38.57,5 

42.43,3 

46.29,0 

43.39  7 
<7.73,7 
52.07,7 

48.21,9 

53.04,1 

57.86,3 

1300 

1400 

1500 

25.07,4 

27.00,3 

28.93,2 

31.34.2 

33.75.3 

36.16.4 

37.61,1 

40.50,4 

43.39,7 

43.87,9 

47.25,5 

50.63,0 

50.14,8 

54.00,5 

57.86,3 

56.41.6 

60.75.6 

65.09.6 

62.68,5 

67.50,7 

72.32,9 

lOOO 

1700 

1800 

30.86,0 

32.78,9 

34.71,8 

38.57.5 

40.98.6 

43.39.7 

46.29,0 

49.18,4 

52.07,7 

54.00,5 

57.38,1 

60.75,6 

61.72,1 

65.57,8 

69.43,6 

69.43,6 

73.77.5 

78.11.5 

77.15,1 

81.97,3 

86.79,5 

1 900 
2000 
2100 

36.64,7 

38.57,5 

40.50,4 

45.80.8 

48.21.9 
50.63,0 

54.97,0 

57.86,3 

60.75,6 

64.13.2 
67.50,7 

70.88.2 

73.29,3 

77.15,1 

81.00,8 

82.45.5 

86.79.5 
91.13,4 

91.61,6 

96.43,8 

101.26,0 

1000 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

42.43,3 

44.36,2 

46.29,0 

53.04.1 

55.45.2 

57.86.3 

63.64,9 

66.54,2 

69.43,6 

74.25,8 

77.63,3 

81.00,8 

84.86,6 

88.72,3 

92.58,1 

95.47.4 

99.81.4 
104.15,3 

106.08,2 

110.90,4 

115.72,6 

220(5 

2300 

2400 

2500 

2000 

2700 

48.21,9 

50.14,8 

52.07,7 

60.27.4 

62.68.5 

65.09.6 

72.32,9 

75.22,2 

78.11,5 

84.38.4 
87.75,9 

91.13.4 

96.43,8 

100.29,6 

104.15,3 

108.49.3 

112.83.3 

117.17.3 

120.54,8 

125.37,0 

130.19,2 

250(5 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

54.00,5 

55.93,4 

57.86,3 

67.50.7 

69.91.8 

72.32.9 

81.00,8 

83.90,1 

86.79,5 

94.51,0 

97.88,5 

101.26,0 

108.01,1 

111.86,8 

115.72,6 

121.51.2 

125.85.2 

130.19.2 

135.01,4 

139.83,6 

144.65,8 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

59.79,2 

61.72,1 

63.64,9 

74.74.0 

77.15.1 

79.56.2 

89.68,8 

92.58,1 

95.47,4 

104.63.6 
108.01,1 

111.38.6 

119.58,4 

123.44,1 

127.29,9 

134.53,2 

138.87.1 

143.21.1 

149.47,9  1 3100 

154.3.0,1  3200 

159.12,3  | 3300 

3400 

3500 

3000 

65.57,8 

67.50,7 

69.43,6 

81.97.3 

84.38.4 

86.79.5 

98.36,7 

101.26,0 

104.15,3 

114.76.2 
118.13,7 

121.51.2 

131.15.6 

135.01,4 

138.87,1 

147.55,1 
151.89,0 
J 56.23,0 

163.94,5 

168.76,7 

173.58,9 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

71.36,4 

73.29,3 

75.22,2 

89.20.5 

91.61.6 

94.02.7 

107^>4,7 

109.94,0 

112.83,3 

124.88.8 
128.26,3 

131.63.8 

142.72,9 

146.58,6 

150.44,4 

ICO. 57,0 
164.91,0 
169.24,9 

178.41,1 

183.23,3 

188.05,5 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

77.15,1 

79.07,9 

81.00,8 

96.43.8 

98.84.9 
101.26,0 

115.72, (i 
118.61,9 
121.51,2 

135.01.4 
138.38,9 

141.76.4 

154.30,1 

158.15,9 

162.01,6 

173.58.9 

177.92.9 
182.26,8 

192.87,7 

1*97.69,9 

202.52,1 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

82.93,7 

84.86,6 

86.79,5 

103.67.1 

106.08.2 
108.49,3 

124.40,5 

127.29,9 

130.19,2 

145.14.0 
148.51,5 

151.89.0 

165.87,4 

169.73,2 

173.58,9 

186.60,8 

190.94.8 

195.28.8 

207.34,2 

212.16,4 

216.98,6 

4300 

4400 

4500 

4000 

4700 

4800 

88.72,3 

90.65,2 

92.58,1 

110.90.4 

113.31.5 

115.72.6 

133.08,5 

135.97,8 

138.87,1 

155.26.6 
158.64,1 

162.01.6 

177.44,7 
181. 3C, 4 
185.16,2 

199.62.7 

203.96.7 

208.30.7 

221.80,8 

226.63,0 

231.45,2 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

94.51,0 

96.43,8 

98.36,7 

118.13.7 

120.54.8 

122.95.9 

141.76,4 

144.65,8 

147.55,1 

165.39.2 
168.76,7 

172.14.2 

189.01,9 

192.87,7 

196.73,4 

212.64,7 

'216.98,6 

221.32,6 

236.27,4 

241.09,6 

245.91,8 

4900 

StOOO 

510.0 

5200 

5300 

5400 

100.29,6 

102.22,5 

104.15,3 

125.37.0 

127.78.1 

130.19.2 

150.44,4 

153.33,7 

156.23,0 

175.51.8 
178.89,3 

182.26.8 

200.59,2 

204.44,9 

208.30,7 

225.66,6 

230.00,5 

234.34,5 

250.74,0 

255.56,2 

260.38,4 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

106.08,2 

108.01,1 

109.94,0 

132.60.3 

135.01.4 

137.42.5 

159.12,3 

162.01,6 

164.91,0 

185.64.4 
189.01,9 

192.39.5 

212.16,1 

216.02,2 

219.87,9 

238.68.5 

243.02.5 
247.36,4 

265.20,5 

270.02,7 

274.84,9 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

6000 

111.86,8 

113.79,7 

115.72,6 

139.83.6 

142.24.7 

144.65.8 

167.80,3 
170.69,6 
173. 58, 9 

195.77.0 
199.14,5 

202.52.1 

223. "3, 7 
227.59,5 
231.45,2 

251.70.4 

256.04.4 

260.38.4 

279.67,1 

284.49,3 

289.31,5 

5800 

5900 

OOOO 

6100 

6200 

6300 

117.65,5 

119.58,4 

121.51,2 

147.06.8 

149.47.9 
151.89,0 

176.48,2 

179.37,5 

182.26,8 

205.89.6 
209.27,1 

212.64.7 

235.31,0 

239.16,7 

243.02,5 

264.72.3 

269.06.3 

273.40.3 

294.13,7 

298.95,9 

303.78,1 

OlOO 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

123.44,1 

125.37,0 

127.29,9 

154.30.1 

156.71.2 

159.12.3 

185.16,2 

188.05,5 

190.94,8 

216.02,2 

219.39,7 

222.77,3 

246.88,2 

250.74,0 

254.59,7 

277.74.2 

282.08.2 
286.42,2 

308.60,3 

313.42,5 

318.24,7 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

129.22,7 

131.15,6 

133.08,5 

161.53.4 

163.94.5 

166.35.6 

193.84,1 

196.73,4 

199.62,7 

226.14.8 
229.52,3 

232.89.9 

258.45,5 

262.31,2 

266.17,0 

290.76,2 

295.10.1 

299.44.1 

323.06,8 

327.89,0 

332.71,2 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

7000 

7100 

7200 

135.01,4 

136.94,2 

138.87,1 

168.76.7 

171.17.8 

173.58.9 

202.52,1 

205.41,4 

208.30,7 

236.27.4 
239.64,9 

243.02.5 

270.02,7 

273.S8.5 

277.74,2 

303.78.1 

308.12.1 
312.46,0 

337.53,4 

342.35,6 

347.17,8 

7300 

7400 

7500 

140.80,0 

142.72,9 

144.65,8 

176.00,0 

178.41.1 

180.82.2 

211.20,0 

214.09,3 

216.98,6 

246.40.0 
249.77,5 

253.15.1 

281.60,0 

285.45,8 

289.31,5 

316.80.0 

321.14.0 
325.47,9 

352.00,0 

356.82,2 

'361.64,4 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

146.58,6 

148.51,5 

150.44,4 

183.23.3 

185.64.4 

188.05.5 

219.87,9 

222.77,3 

225.66,6 

256.52.6 
259.90,1 

263.27.7 

293.17,3 

297.03,0 

300.88,8 

329.81.9 

334.15.9 

338.49.9 

366.46,6 

371.28,8 

376.11,0 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

152.37,3 

154.30,1 

156.23,0 

190.46.6 

192.87.7 

195.28.8 

228.55,9 

231.45,2 

234.34,5 

266.65.2 
270.02,7 

273.40.3 

304.74,5 

308.60,3 

312.46,0 

342.83.8 

347.17.8 

351.51.8 

380.93.2 

385.75.3 
390.57,5 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

158.15,9 

160.08,8 

162.01,6 

197.69,9 

200.11,0 

202.52,1 

237.23,8 

240.13,2 

243.02,5 

276.77.8 
280.15,3 

283.52.9 

316.31,8 

320.17,5 

324.03,3 

355.85,8 

360.19.7 

364.53.7 

395.39,7 

400.21,9 

405.04,1 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

163.94,5 

165.87,4 

167.80,3 

204.93.2 

207.34.2 

209.75.3 

245.91,8 

248.81,1 

251.70,4 

286.90.4 
290.27,9 

293.65.5 

327.89,0 

331.74,8 

335.60,5 

368.87,7 

373.21.6 

377.55.6 

409.86,3 

414.68,5 

419.50,7 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

169.73,2 

171.66,0 

173.58,9 

212.16.4 

214.57.5 

216.98.6 

254.59,7 

257.49,0 

260.38,4 

297.03.0 
300.40,5 

303.78.1 

339.46,3 

343.32,1 

347.17,8 

381.89.6 

386.23.6 
390.57.5 

424.32,9 

429.15,1 

433.97,3 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

175.51,8 

177.44,7 

179.37,5 

219.39.7 

221.80.8 
224.21,9 

263.27,7 

266.17,0 

269.06,3 

307.15.6 
310.53,2 

313.90.7 

351.03,6 

354.89,3 

358.75,1 

394.91.5 

399.25.5 

403.59.5 

438.79.5 

443.61.6 
448.43,8 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

181.30,4 

183.23,3 

185.16,2 

226.63.0 

229.04.1 

231.45.2 

271.95,6 

274.84,9 

277.74,2 

317.28.2 
320.65,8 

324.03.3 

362.60,8 

366.46,6 

370.32,3 

407.93.4 

412.27.4 

416.61.4 

453.26,0 

458:08,2 

462.90,4 

9400 

9500 

9600 

187.09,0 

189.01,9 

190.94,8 

233.86.3 

236.27.4 

238.68.5 

280.63,6 

283.52,9 

286.42,2 

327.40.8 
330.78,4 

334.15.9 

374.18,1 

378.03,8 

381.89,6 

420.95.3 

425.29.3 

429.63.3 

467.72,6 

472.54,8 

477.37,0 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

lOOOO 

192.87,7 

241.09,6 

289.31,51  337.53,4 

385.75,3 

433.97,3 

482.19,2 

June  25th. — 176  DAYS— 5 months  25  days. 
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E 

< 

177  DATS. 

'T 

< 

178  DAYS. 

E 

< 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

I ^ 

| 10 

Rate. 

4 

5 

1 6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

1.94,1 

3.87.9 

5.81.9 

2.42,5 

4.84,9 

7.27,4 

2.91, C 

5.81.9 

8.72.9 

3.39,5 

6.78,9 

10.18,4 

3.87.9 

7.75.9 
11.63,8 

4.36,4 

8.72,9 

13.09,3 

4.84.9 

9.69.9 
14.54,8 

100 

200 

300 

1.95.1 

3.90.1 

5.85.2 

2.43,8 

4.87,7 

7.31,5 

2.92,6 

5.85,2 

8.77,8 

3.41,4 

6.82,7 

10.24,1 

3.90,1 

7.80,3 

11.70,4 

4.38,9 

8.77,8 

13.16,7 

4.87,7 

9.75,3 

14.63,0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

7.75.9 

9.69.9 
11.63,8 

9.69,9 

12.12,3 

14.54,8 

11.63.8 

14.54.8 

17.45.8 

13.57,8 

16.97,3 

20.36,7 

15.51,8 

19.39.7 

23.27.7 

17.45,8 

21.82,2 

26.18,6 

19.39.7 

24.24.7 
29.09,6 

400 

500 

600 

7.80.3 

9.75.3 
11.70,4 

9.75,3 

12.19,2 

14.63,0 

11.70,4 

14.63,0 

17.55,6 

13.65,5 

17.06,8 

20.48,2 

15.60,5 

19.50.7 

23.40.8 

17.55,6 

21.94,5 

26.33,4 

19.50,7 

24.38,4 

29.26,0 

400 

500 

600 

~ Too 
800 
900 

13.57.8 

15.51.8 

17.45.8 

16.97,3 

19.39,7 

21.82,2 

20.36.7 

23.27.7 
26.18,6 

23.76,2 

27.15,6 

30.55,1 

27.15.6 

31.03.6 
34.91,5 

30.55,1 

34.91,5 

39.27,9 

33.94.5 

38.79.5 
43.64,4 

Too 

800 

900 

13.65.5 

15.60.5 

17.55.6 

17.06,8 

19.50,7 

21.94,5 

20.48,2 

23.40,8 

26.33,4 

23.89,6 

27.31,0 

30.72,3 

27.31.0 

31.21.1 

35.11.2 

30.72,3 

35.11,2 

39.50,1 

34.13,7 

39.01,4 

43.S9.0 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

19.39.7 

21.33.7 
23  27,7 

24.24,7 

26.67,1 

29.09,6 

29.09,6 

32.00,5 

34.91,5 

33.94,5 

37.34,0 

40.73,4 

38.79,5 

42.67,4 

46.55,3 

43.64,4 

48.00,8 

52.37,3 

48.49,3 

53.34.2 

58.19.2 

10OO 

1100 

1200 

19.50.7 

21.45.8 

23.40.8 

24.38,4 

26.82,2 

29.26,0 

29.26,0 

32.18,6 

35.11,2 

34.13,7 

37.55,1 

40.96,4 

39.01.4 

42.91.5 

46.81.6 

43.89,0 

48.27,9 

52.66,8 

48.76,7 

53.64,4 

58.52,1 

1000 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

25.21.6 

27.15.6 

29.09.6 

31.52,1 

33.94,5 

36.37,0 

37.82,5 

40.73.4 

43.64.4 

44.12,9 

47.52,3 

50.91,8 

50.43,3 

54.31.2 

58.19.2 

56.73,7 

61.10,1 

65.46,6 

63.04,1 

67.89.0 

72.74.0 

1300 

1400 

1500 

25.35,9 

27.31.0 

29.26.0 

31.69,9 

34.13,7 

36.57,5 

38.03,8 

40.96,4 

43.89,0 

44.37,8 

47.79,2 

51.20,5 

50.71.8 

54.61.9 
53.52,1 

57.05,8 

61.44,7 

65.83,6 

63.39,7 

68.27,4 

73.15,1 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

31.03,6 

32.97.5 

34.91.5 

38.79,5 

41.21,9 

43.64,4 

46.55.3 

49.46.3 

52.37.3 

54.31,2 

57.70,7 

61.10,1 

62.07.1 

65.95.1 
69.83,0 

69.83,0 

74.19,5 

78.55.9 

77.58,9 

82.43.8 

87.28.8 

1600 

1700 

1800 

31.21.1 

33.16.2 

35.11.2 

39.01,4 

41.45,2 

43.89,0 

46.81,6 

49.74,2 

52.66,8 

54.61,9 

58.03,3 

61.44,7 

62.42.2 

66.32.3 
70.22,5 

70.22,5 

74.61,4 

79.00,3 

78.02,7 

82.90,4 

87.78,1 

1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
* 2100 

1900 

2000 

2100 

36.85.5 

38.79.5 
40.73,4 

46.06.8 
48.49,3 

50.91.8 

55.28.2 

53.19.2 
61.10,1 

04.49,6 

67.89,0 

71.28,5 

73.71,0 

77.58,9 

81.46,8 

82.92,3 

87.28,8 

91.65,2 

92.13,7 

96.98,6 

101.83,6 

1900 

2000 

2100 

37.06.3 

39.01.4 

40.96.4 

46.32,9 

48.76,7 

51.20,5 

55.59,5 

58.52,1 

61.41,7 

64.86,0 

68.27,4 

71.68,8 

74.12.6 

73.02.7 
81.92,9 

83.39,2 

87.78,1 

92.17,0 

92.65,8 

97.53,4 

102.41,1 

2200 

2300 

2400 

42.67.4 

44.61.4 
46.55,3 

1 53.34,2 
55.76,7 
58.19,2 

64.01.1 

66.92.1 
69.83,0 

74.67,9 

78.07,4 

81.46,8 

85.34,8 

89.22.7 

93.10.7 

96.01,6 

100.38,1 

104.74,5 

106.68,5 

111.53.4 

116.38.4 

2200  42.91,5 

2300  44.86,6 

2400  46.81,6 

53.64,4 

56.08,2 

58.52,1 

64.37,3 

67.29,9 

70.22,5 

75.10,1 

78.51,5 

81.92,9 

85.83,0 

89.73.2 

93.63.3 

96.55,9 

100.94,8 

105.33,7 

107.28,8 

112.16,4 

117.04,1 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

48.49.3 

50.43.3 

52.37.3 

60.61,6 

63.04,1 

65.46,6 

72.74,0 

75.64.9 

78.55.9 

84.86,3 

88.25,8 

91.65,2 

96.98,6 

100.86,6 

104.74,5 

109.11,0 

113.47,4 

117.83,8 

121.23,3 
126.08,2 
130.93,  i 

2500 

2600 

2700 

48.76.7 

50.71.8 

52.66.8 

60.95,9 

63.39,7 

65.83,6 

73.15,1 

76.07,7 

79.00,3 

85.34,2 

88.75,6 

92.17,0 

97.53,4 

101.43.6 

105.33.7 

109.72,6 

114.11,5 

118.50,4 

121.91,8 

126.79,5 

131.67,1 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

54.31.2 

56.25.2 

58.19.2 

67.89.0 
70.31,5 

72.74.0 

81.46.8 

84.37.8 

87.28.8 

95.04,7 

93.44,1 

101.83,6 

108.62,5 

112.50.4 

116.38.4 

122.20,3 

126.56,7 

130.93,2 

135.78,1 

140.63,0 

145.47,9 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

54.61,9 

56.57.0 

58.52.1 

68.27,4 

70.71,2 

73.15,1 

81.92,9 

84.85,5 

87.78,1 

95.58,4 

98.99,7 

102.41,1 

109.23,3 

113.14.0 

117.04.1 

122.89,3 

127.28,2 

131.67,1 

136.54,8 

141.42,5 

146.30,1 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

60.13,2 

62.07.1 

64.01.1 

75.16.4 
77.58,9 

80.01.4 

90.19.7 

93.10.7 
96.01,6 

105.23,0 

108.62,5 

112.01,9 

120.26,3 

124.14.2 

128.02.2 

135.29,6 

139.66,0 

144.02,5 

150.32,9 

155.17,8 

160.02,7 

60.47.1 

62.42.2 

64.37.3 

75.58,9 

78.02,7 

80.46,6 

90.70,7 

93.63,3 

96.55,9 

105.32,5 

109.23,8 

112.65,2 

120.94,2 

124.84.4 

128.74.5 

136.06,0 

140.44,9 

144.83,8 

151.17,8 

156.05,5 

160.93,2 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

65.95,1 

67.89.0 

69.83.0 

82.43.8 
84.86,3 

87.28.8 

98.92,6 

101.83,6 

104.74,5 

115.41,4 

118.80,8 

122.20,3 

131.90.1 

135.78.1 
139.66,0 

148.38,9 

152.75,3 

157.11,8 

164.87,7 

169.72,6 

174.57,5 

3400 

3500 

3600 

66.32.3 

68.27.4 

70.22.5 

82.90,4 

85.34,2 

87.78,1 

99.48,5 

102.41,1 

105.33,7 

116.06,6 

119.47,9 

122.89,3 

132.64.7 

136.54.8 

140.44.9 

149.22,7 

153.61,6 

158.00,5 

165.80,8 

170.68,5 

175.56,2 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

71.77.0 

73.71.0 
75.64,9 

89.71.2 
92.13,7 

94.56.2 

107.65,5 

110.56.4 

113.47.4 

125.59,7 

128.99,2 

132.38,6 

143.54,0 

147.41.9 

151.29.9 

161.48,2 

165.84,7 

170.21,1 

179.42,5 

184.27,4 

189.12,3 

3700 

3800 

3900 

72.17.5 

74.12.6 

76.07.7 

90.21,9 

92.65,8 

95.09,6 

108.26,3 

111.18,9 

114.11,5 

126.30,7 

129.72,1 

133.13,4 

144.35.1 

148.25.2 

152.15.3 

162.39,5 

166.78,4 

171.17,3 

180.43,8 

185.31,5 

190.19,2 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

77.58.9 

79.52.9 
81.46,8 

96.98,6 

99.41,1 

101.83,6 

116.38,4 

119.29.3 

122.20.3 

135.78,1 

139.17,5 

142.57,0 

155.17.8 

159.05.8 
162.93,7 

174.57,5 

178.94,0 

183.30,4 

193.97,3 

198.82,2 

203.67,1 

4000 

4100 

4200 

78.02,7 

79*97,8 

81.92,9 

97.53,4 

99.97,3 

102.41,1 

117.04,1 

119.96,7 

122.89,3 

136.54,8 

139.96,2 

143.37,5 

156.05.5 

159.95.6 
103.85,8 

1/5.56,2 

179.95.1 

184.34.1 

195.06,8 

199.94,5 

204.82,2 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

83.40.8 

85.34.8 

87.28.8 

104.26.0 
106.68,5 

109.11.0 

125.11.2 

128.02.2 
130.93,2 

1 45.96,4 
149.35,9 
152.75,3 

166.81,6 

170.69,6 

174.57,5 

187.66,8 

192.03,3 

196.39,7 

208.52,1 
213.37,0 
218.21,9  | 

4300 

4400 

4500 

83.87,9 

85.83.0 

87.78.1 

104.84,9 

107.28,8 

109.72,6 

125.81,9 

128.74,5 

131.67,1 

146.78,9 

150.20,3 

153.61,1 

107.75,9 

171.66,0 

175.56,2 

188.7*2,9 

193.11,) 

197.50,7 

209.69,9 

214.57,5 

219.45,2 

4300 

4400 

4500 

4600 
4700 
i 4800 

89.22.7 

91.16.7 

93.10.7 

111.53.4 
113.95,9 

116.38.4 

133.84.1 

136.75.1 
139.66,0 

156.14,8 

159.54,2 

162.93,7 

178.45,5 

152.33.4 

186.21.4 

200.76,2 

205.12,6 

209.49,0 

223.06.8 

227.91.8  1 
232.76,7 

4600 

4700 

4800 

89.73.2 

91.68.2 

93.63.3 

112.16,4 

114.60,3 

117.04,1 

134.59,7 

137.52,3 

140.44,9 

157.03,0 

160.44,4 

163.85,8 

1 1 9.46.3 

133.36.4 
187.26,0 

201.89,6 

206.28,5 

210.67,4 

224.32,9 

229.20,5 

234.08,2 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

95.04,7 

96.98.6 

98.92.6 

118.80,8 

121.23,3 

123.65,8 

142.57,0 

145.47.9 

148.38.9 

166.33,2 

169.72,6 

173.12,1 

190.09.3 

193.97.3 
197.85,2 

213.85,5 

218.21,9 

222.58,4 

237.61.6 

242.46.6 
247.31,5 

4900 

5000 

5100 

95.58.4 

97.53.4 

99.48.5 

119.47,9 

121.91,8 

124.35,6 

143.37,5 

146.30,1 

149.22,7 

167.27,1 

170.68,5 

174.09,9 

191.16.7 

195.06.8 
198.97,0 

215.06,3 

219.45,2 

223.84,1 

238.95,9 

243.83,6 

248.71,2 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

100.86,6 

102.80.5 

104.74.5 

126.08,2 

128.50,7 

130.93,2 

151.29,9 

154.20.8 

157.11.8 

176.51,5 

179.91,0 

183.30,4 

201.73,2 

205.61,1 

209.49,0 

226.94,8 

231.31,2 

235.67,7 

252.16.4 

257.01.4 
261.86,3 

“ 5200 
5300 
5400 

101.43.6 

103.38.6 

1 05.33.7 

126.79,5 

129.23,3 

131.67,1 

152.15,3 

155.07,9 

158.00,5 

177.51,2 

180.92,6 

184.34,0 

202.87,1 

206.77.3 

210.67.4 

228.23,0 

232.61,9 

237.00,8 

253.58,9 

258.46,6 

263.34,2 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

106.68.5 

108.62.5 
110.56,4 

133.35,6 

135.78,1 

138.20,5 

160.02.7 

162.93.7 

165.84.7 

186.69,9 

190.09,3 

193.48,8 

213.37,0 

217.24.9 

221.12.9 

240.04,1 

244.40,5 

248.77,0 

266.71.2 

271.56.2 
276.41,1 

5500 

5600 

5700 

107.28.8 

109.23.8 

111.18.9 

134.11,0 

136.54,8 

138.98,6 

160.93,2 

163.85,8 

166.78,4 

187.75,3 

191.16,7 

194.58,1 

214.57,5 

218.47.7 

222.37.8 

241.39,7 

245.78,6 

250.17,5 

268.21,9 

273.09,6 

277.97,3 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

112.50.4 

114.44.4 

116.38.4 

140.63,0 

143.05,5 

145.47,9 

168.75.6 

171.66.6 
174.57,5 

196.88,2 

200.27,7 

203.67,1 

225.00,8 

228.88,8 

232.76,7 

253.13,4 

257.49,9 

261.86,3 

281.26,0 

286.11,0 

290.95,9 

5800 

5900 

6000 

113.14.0 

115.09.0 

117.04.1 

141.42,5 

143.86,3 

146.30,1 

169.71,0 

172.63,6 

175.56,2 

197.99,5 

201.40,8 

204.82,2 

226.27,9 

230.18.1 

234.08.2 

254.56,4 

258.95,3 

263.34,2 

282.84,9 

287.72,6 

292.60,3 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

118.32.3 

120.26.3 

122.20.3 

147.90,4 

150.32,9 

152.75,3 

177.48.5 

180.39.5 
183.30,4 

207.06,6 

210.46,0 

213.85,5 

236.64,7 

240.52,6 

244.40,5 

266.22,7 

270.59,2 

274.95,6 

295.80.8 

300.65.8 
305.50,7 

6100 

6200 

6300 

118.99.2 

120.94.2 

122.89.3 

148.74,0 

151.17,8 

153.61,6 

178.48,8 

181.41,4 

184.34,0 

208.23,6 

211.64,9 

215.06,3 

237.98.4 

241.88.5 

245.78.6 

267.73,2 

272.12,1 

276.51,0 

297.47,9 

302.35,6 

307.23,3 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

124.14.2 

126.08.2 
128.02,2 

155.17,8 

157.60,3 

160.02,7 

186.21,4 

189.12,3 

192.0.3,3 

217.24,9 

220.64,4 

224.03,8 

248.28,5 

252.16.4 

256.04.4 

279.32,1 

283.68,5 

288.04,9 

310.35,6 

315.20.5 

320.05.5 

6400 

6500 

6600 

124.84.4 

126.79.5 

128.74.5 

156.05,5 

158.49,3 

160.93,2 

187.26,6 

190.19,2 

193.11,8 

218.47,7 

221.89,0 

225.30,4 

249.68.8 

253.58.9 
257.49,0 

280.89,9 

285.28,8 

289.67,7 

312.11,0 

316.98,6 

321.86,3 

6400 

6500 

6600 

I 6700 
6800 
6900 

129.96,2 

131.90.1 

133.84.1 

162.45,2 

164.87,7 

167.30,1 

194.94.2 

197.85.2 

200.76.2 

227.43,3 

230.82,7 

234.22,2 

259.92.3 

263.80.3 
267.68,2 

292.41,4 

296.77,8 

301.14,2 

324.90,4 

329.75.3 

334.60.3 

6700 

6800 

6900 

130.69.6 

132.64.7 

134.59.7 

163.37,0 

165.80,8 

168.24,7 

196.04,4 

198.97,0 

201.89,6 

228.71,8 

232.13,2 

235.54,5 

261.39.2 

265.29.3 
269.19,5 

294.06,6 

298.45,5 

302.84,4 

326.74,0 

331.61,6 

336.49,3 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

135.78.1 

137.72.1 
139.66,0 

169.72,6 

172.15,1 

174.57,5 

203.67.1 

206.58.1 
209.49,0 

237.61,6 

241.01,1 

244.40,5 

271.56,2 

275.44.1 

279.32.1 

305.50,7 

309.87,1 

314.23,6 

339.45,2 
344  30,1 
349.15,1 

7000 

7100 

7200 

136.54.8 

138.49.9 

140.44.9 

170.68,5 

173.12,3 

175.56,2 

204.82,2 

207.74,8 

210.67,4 

238.95,9 

242.37,3 

245.78,6 

273.09.6 

276.99.7 
280.89,9 

307.23,3 

311.62,2 

316.01,1 

341.37,0 

346.24,7 

351.12,3 

7000 

7100 

7200 

“7300 

7400 

7500 

141.60.0 

143.54.0 
145.47,9 

177.00,0 

179.42,5 

181.84,9 

212.40.0 

215.31.0 
218.21,9 

247.80,0 

251.19,5 

254.58,9 

283.20,0 

287.07.9 

290.95.9 

318.60,0 

322.96,4 

327.32,8 

354.00,0 

358.84.9 

363.69.9 

7300 

7400 

7500 

142.40.0 

144.35.1 

146.30.1 

178.00,0 

180.43,8 

182.87,7 

213.60,0 

216.52,6 

219.45,2 

249.20,0 

252.61,4 

256.02,7 

284.80.0 

288.70.1 
292.60,3 

320.40,0 

324.78,9 

329.17,8 

356.00,0 

360.87,7 

365.75,3 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

147.41.9 

149.35.9 

151.29.9 

184.27,4 

186.69,9 

189.12,3 

221.12,9 

224.03.8 

226.94.8 

257.98,4 

261.37,8 

264.77,3 

294.83.8 

298.71.8 
302.59,7 

331.69,3 

336.05,8 

340.42,2 

368.54,8 

373.39.7  ! 

378.24.7 

7600 
7 700 
7800 

148.25.2 

150.20.3 

152.15.3 

180.31,5 

187.75,3 

190.19,2 

222.37,8 

225.30,4 

228.23,0 

259.44,1 

262.85,5 

266.26,8 

296.50.4 

300.40.5 
304.30,7 

333.56,7 

337.95,6 

342.34,5 

370.63,0 

375.50,7 

380.38,4 

7600  ! 
7700 
7800  | 

7900 

8000 

8100 

153.23.8 

155.17.8 

157.11.8 

191.54,8 

193.97,3 

196.39,7 

229.85,8 

232.76.7 

215.67.7 

268.16,7 

271.56,2 

274.95,6 

306.47,7 

310.35.6 

314.23.6 

344.78,6 

349.15,1 

353.51,5 

383.09,6 

387.94.5 

392.79.5 

7900 

8000 

8100 

154.10.4 

156.05.5 
158.00,5 

192.63,0 

195.06,8 

197.50,7 

231.15,6 

234.08,2 

237.00,8 

269.68,2 

273.09,6 

276.51.0 

308.20,8 

312.11.0 

316.01.1 

346.73,4 

351.12,3 

355.51,2 

385.26,0 

390.13,7 

395.01,4 

7900 

8000 

8100 

8200  159.05,8 
1 8300  160.99,7 
8400'  162.93,7 

198.82,2 

201.24,7 

203.67,1 

238.58.6 

241.49.6 
214.40,5 

278.35,1 

281.74,5 

285.14,0 

318.11.5 

321.99.5 
325.87,4 

357.87,9 

362.24,4 

366.60,8 

397.64,4 

402.49,3 

407.34,2 

8200 

8300 

8400 

159.95.6 

161.90.7 

163.85.8 

199.94,5 

202.38,4 

204.82,2 

239.93,4 

242.86,0 

245.78,6 

279.92,3 

283.33,7 

286.75,1 

319.91,2 

323.81.4 

327.71.5 

359.90,1 

364.29,0 

368.67,9 

399.89,0 

404.76,7 

409.64,4 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

164.87,7 

166.81,6 

168.75,6 

206.09,6 

208.52,1 

210.94,5 

247.31.5 

250.22.5 
253.13,4 

288.53,4 

291.92,9 

295.32,3 

329.75.3 

333.63.3 
337.51,2 

370.97,3 

375.33,7 

379.70,1 

412.19,2 

417.04,1 

421.89,0 

8500 

8600 

8700 

165.80.8 

167.75.9 
169.71,0 

207.26,0 

209.69,9 

212.13,7 

248.71,2 

251.63,8 

254.56,4 

290.16,4 

293.57,8 

296.99,2 

331.61,6 

335.51.8 

339.41.9 

373.06.8 

377.45.8 
381.84,7 

414.52,1 

419.39,7 

424.27,4 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

170.69.6 

172.63.6 
174.57,5 

213.37,0 

215.79,5 

218.21,9 

256.04,4 

258.95.3 

261.86.3 

298.71,8 

302.11,2 

305.50,7 

341.39,2 

345.27.1 

349.15.1 

384.06,6 

388.43,0 

392.79,5 

426.74,0 

431.58,9 

436.43,8 

8800 

8900 

9000 

171.66.0 

173.61.1 

175.56.2 

214.57,5 

217.01,4 

219.45,2 

257.49,0 

260.41,6 

263.34,2 

300.40,5 

303.81,9 

307.23,3 

343.32.1 

347.22.2 

351.12.3 

386.23,6 

390.62,5 

395.01,4 

429.15,1 

434.02,7 

438.90,4 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

176.51.5 

178.45.5 

180.39.5 

220.64,4 

223.06,8 

225.49,3 

264.77,3 

267.68.2 

270.59.2 

308.90,1 

312.29,6 

315.69,0 

353.03.0 

356.91.0 
360.78,9 

397.15,9 

401.52,3 

405.88,8 

441.28,8 

446.13,7 

450.98,6 

9100 

9200 

9300 

177.51.2 

179.46.3 

181.41.4 

221.89,0 

224.32,9 

226.76,7 

266.26,8 

269.19,5 

272.12,1 

310.64,7 

314.06,0 

317.47,4 

355.02.5 

358.92.6 

362.82.7 

399.40,3 

403.79,2 

408.18,1 

443.78,1 

448.65,8 

453.53,4 

9100 

9200  1 

9300 

9400 

9500  1 

9600 

9700 

9800 

9900 

| 9400 
! 9500 
| 9600 

182.33.4 

184.27.4 

186.21.4 

227.91,8 

230.34,2 

232.76,7 

273.50.1 

276.41.1 

279.32.1 

3)9.08,5 

322.47,9 

325.87,4 

364.66.8 

368.54.8 
372.42,7 

410.25,2 

414.61,6 

418.98,1 

455.83,6 

460.68,5 

465.53,4 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

10090 

183.36.4 

185.31.5 

187.26.6 

229.20,5 

231.64,4 

234.08,2 

275.04,7 

277.97,3 

280.89,9 

320.88,8 

324.30,1 

327.71,5 

366.72,9 

370.63,0 

374.53,2 

412.57,0 

416.95,9 

421.34,8 

458.41,1 

463.28,8 

468.16,4 

9700 

9800 

9900 

188.15.3 

190.09.3 

192.03.3 

235.19,2 

237.61,6 

240.04,1 

282.23.0 

285.14.0 
288.04,9 

329.26.8 
332.66,3 

336.05.8 

376.30,7 

380.18.6 

384.06.6 

423.34,5 

427.71,0 

432.07,4 

470.38,4 

475.23,3 

480.08,2 

189.21.6 

191.16.7 
193. 11, S 

236.52,2 

238.95,9 

241.39,7 

283.82,5 

286.75,1 

289.67,7 

331.12,9 

334.54,2 

337.95,6 

378.43.3 

382.33.4 
386.23,6 

425.73,7 

430.12,6 

434.51,5 

473.04,1 

477.91,8 

482.79,5 

10600 

193.97,3 

242.46,6  | 290.95,9 

339.45,2 

387.94,5 

436.43,8 

484.93,2 

195.06,8 

243.83,6 

292.60,3 

341.37,0 

390.13,7 

438.90,4 

487.67,1  | 

lOOOO  J 

June  26th. — 177  DAYS — 5 months  26  days. 

June  27th— 178  DAYS — 5 months  27  days. 

-+-* 

E 

< 

179  DAYS. 

E 

< 

180  DAYS. 

£ 

< 

Hate. 

4 

5 

6 | 

7 | 

8 ! 

9 J 

10 

Rate. 

4 

5 1 

6 | 

7 | 

8 

9 | 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

1.96.2 

3.92.3 
5.88,5 

2.45,2 

4.90,4 

7.35,6 

2.94,2 

5.88,5 

8.82,7 

3.48,8 

6.86,6 

10.29,9 

3.92,3 

7.84,7 

11.77,0 

4.41,4 

8.82,7 

13.24,1 

4.90,4 

9.80,8 

14.71,2 

lOO 

200 

300 

1.97,3 

3.94,5 

5.91,8 

2.46.6 
4.93,2 

7.39.7 

2.95/1 

5.91,8 

8/7,7 

3.45,2 

6.90,4 

10.35,6 

3.94,5 

7.89,0 

11.83,6 

4.43/ 

8.87,7 

13.31,5 

4.93.2 

9.86.3 
14.79,5 

100 

200 

300 

| 400 

500 
600 
— ToO 
800 
900 

7.84.7 

9.80.8 
11.77,0 

9.80,8 

12.26,0 

14.71,2 

11.77,0 

14.71,2 

17.65,5 

13.73,2 

17.16,4 

20.59,7 

15.69,3 

19.01,6 

23.54,0 

17.65,5 

22.06,8 

26.48,2 

19.61,6 

24.52,1 

29.42,5 

400 

500 

OOO 

7.89,0 

9.86,3 

11.83,6 

9.86,3 

12.32,9 

14.79,5 

11.83,6 

14.79,5 

17.75,3 

13.80/ 

17.26,0 

20.71,2 

15.78.1 
19.72,6 

23.67.1 

17.75,3 

22.19,2 

26.63,0 

19.72,6 

24.65/ 

29.58,9 

400 

500 

ooo 

13.73,1 

15.69,3 

17.65,5 

17.16,4 

19.61,6 

22.06,8 

20.59,7 

23.54,0 

26.48,2 

24.03,0 

27.46,3 

30.89,6 

27.46,3 

31.38,6 

35.31,0 

30.89', 6 
35.31,0 
39.72,3 

34.32,9 

39.23,3 

44.13,7 

700 

800 

900 

13.80,8 

15.78,1 

17.75,3 

17.26,0 

19.72,6 

22.19,2 

20.71,2 

23.67,1 

26.63,0 

24.16,4 

27.61,6 

31.06,8 

27.61,6 

31.56,2 

35.50,7 

31.06/ 

35.50,7 

39.94,5 

34.52.1 

39.45.2 
44.38,4 

Too 

800 

OOO 

iooo 

1100 

1200 

19.61,6 

21.57,8 

23.54,0 

24.52,1 

26.97,3 

29.42,5 

29.42,5 

32.36,7 

35.31,0 

34.32,9 

37.76,2 

41.19,5 

39.23,3 

43.15,6 

47.07,9 

44.13,7 

48.55,1 

52.96,4 

49.04,1 

53.94,5 

58.84,9 

IOOO 

HOO 

1200 

19.72,6 

21.69,9 

23.67,1 

24.65.8 
27.12,3 

29.58.9 

29.58,9 

32.54,8 

35.50,7 

34.52,1 

37.97,3 

41.42,5 

39.45.2 
43.39,7 

47.34.2 

44.38,4 

48.82,2 

53.26,0 

49.31,5 

54.24,7 

59.17/ 

fooo 

HOO 

1200 

1300 

1400 

1500 

25.50,1 

27.46,3 

29.42,5 

31.87,7 

34.32,9 

36.78,1 

38.25,2 

41.19,5 

44.13,7 

44.62,7 

48.06,0 

51.49,3 

51.00,3 

54.92,6 

58.84,9 

57.37,8 

61.79,2 

66.20,5 

63.75,3 

68.65,8 

73.56,2 

1300 

1400 

1500 

25.64,4 

27.61,6 

29.58,9 

32.05.5 
34.52,1 

36.98.6 

38.46,6 

41.42,5 

44.38,4 

44.87,7 

48.32,9 

51.78,1 

51.28/ 

55.23,3 

59.17,8 

57.69,9 

62.13,7 

66.57,5 

64.11.0 

69.04.1 
73.97,3 

J 300 
1400 
1500 

1600 

1700 

1800 

31.38,6 

33.34,8 

35.31,0 

39.23,3 

41.68,5 

44.13,7 

47.07,9 

50.02,2 

52.96,4 

54.92,6 

58.35,9 

61.79,2 

62.77,3 

66.69,6 

70.61,9 

70.61,9 

75.03,3 

79.44,7 

78.46,6 

83.37,0 

88.27,4 

IOOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

31.56,2 

33.53,4 

35.50,7 

39.45,2 

41.91,8 

44.38,4 

47.34,2 

50.30,1 

53.26,0 

55.23,3 

58.68,5 

62.13,7 

63.12.3 
67.06/ 

71.01.4 

71.01,4 

75.45,2 

79.89,0 

78.90,4 

83.83.6 

88.76.7 

1 OOO 
1700 
1800 

1900 

2000 

2100 

37.27,1 

39.23,3 

41.19,5 

46.58,9 

49.04,1 

51.49,3 

55.90,7 

58.84,9 

61.79,2 

65.22,5 

68.65,8 

72.09,0 

74.54,2 

78.46,6 

82.38,9 

83.86,0 

88.27,4 

92.68,8 

93.17,8 

98.08,2 

102.98,6 

37.47,9 

39.45,2 

41.42,5 

46.84,9 

49.31,5 

51.78,1 

56.21,9 

59.17,8 

62.13,7 

65.58,9 

69.04,1 

72.49,3 

74.95.9 
78.90,4 

82.84.9 

84.32,9 

88.76,7 

93.20,5 

93.69,9 

98.63,0 

103.56,2 

IOOO 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

43.15,6 

45.11.8 

47.07.9 

53.94,5 

56.39,7 

58.84,9 

64.73,4 

67.67,7 

70.61,9 

75.52,3 

78.95,6 

82.38,9 

86.31,2 

90.23,6 

94.15,9 

97.10,1 

101.51,5 

105.92,9 

107.89,0 

112.79,5 

117.69,9 

2200 

2300 

2400 

43.39,7 

45.37,0 

47.34,2 

54.24.7 
56.71,2 

59.17.8 

65.09,6 

68.05,5 

71.01,4 

75.94,5 

79.39,7 

82.84,9 

86.79.5 
90.74,0 

94.68.5 

97.64,4 

102.08,2 

106.52,1 

108.49,3 

113.42.5 

118.35.6 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

49.04,1 

51.00,3 

52.96,4 

61.30,1 

63.75,3 

66.20,5 

73.56,2 

76.50,4 

79.44,7 

85.82,2 

89.25,5 

92.68,8 

98.08,2 

102.00,5 

105.92,9 

110.34,2 

114.75,6 

119.17,0 

122.60,3 

127.50,7 

132.41,1 

2500 

2000 

2700 

49.31,5 

51.28,8 

53.26,0 

61.64.4 
64.11,0 

66.57.5 

73.97,3 

76.93,2 

79/9,0 

86.30,1 

89.75,3 

93.20,5 

98.63,0 

102.57,5 

106.52,1 

110.95,9 

115.39,7 

119.83,6 

123.28/ 

128.21,9 

133.15,1 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

54.92,6 

56.88.8 

58.84.9 

68.65,8 

71.11,0 

73.56,2 

82.38,9 

85.33,2 

88.27,4 

96.12,1 

99.55,3 

102.98,6 

109.85,2 

113.77,5 

117.69,9 

123.58,4 

127.99,7 

132.41,1 

137.31,5 

142.21,9 

147.12,3 

2800 

2900 

3000 

55.23,3 

57.20,5 

59.17,8 

69.04,1 

71.50,7 

73.97,3 

82.84,9 

85.80,8 

88.76,7 

96.65/ 

100.11,0 

103.56,2 

110.46.6 
114.41,1 

118.35.6 

124.27,4 

128.71,2 

133.15,1 

138.08,2 

143.01.4 

147.94.5 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

60.81,1 

62.77.3 

64.73.4 

76.01,4 

78.46,6 

80.91,8 

91.21,6 

94.15,9 

97.10,1 

106.41,9 

109.85,2 

113.28,5 

121.62,2 

125.54,5 

129.46,8 

136.82,5 

141.23,8 

145.65,2 

152.02,7 

156.93,2 

161.83,6 

3100 

3200 

3300 

61.15,1 

63.12,3 

65.09,6 

76.43,8 

78.90,4 

81.37,0 

91.72,6 

94.68,5 

97.64,4 

107.01,4 

110.46,6 

113.91,8 

122.30.1 
126.24,7 

130.19.2 

137.58,9 

142.02,7 

146.46,6 

152.87,7 
157.80/ 
162.74,0  I 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

66.69,6 

68.65.8 

70.61.9 

83.37,0 

85.82,2 

88.27,4 

100.04,4 

102.98,6 

105.92,9 

116.71,8 

120.15,1 

123.58,4 

133.39,2 

137.31,5 

141.23,8 

150.06,6 

154.47,9 

158.89,3 

166.74,0 

171.64,4 

176.54,8 

3400 

3500 

3000 

67.06,9 

69.04,1 

71.01,4 

83.83.6 
86.30,1 

88.76.7 

100.60,3 

103.56,2 

106.52,1 

117.37,0 

120.82,2 

124.27,4 

134.13.7 
138.08,2 

142.02.7 

150.90,4 

155.34,2 

159.78,1 

167.67,1 

172.60.3 

177.53.4 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

72.58.1 

74.54.2 
76.50,4 

90.72,6 

93.17,8 

95.63,0 

108.87,1 

111.81,4 

114.75,0 

127.01,6 

130.44,9 

133.88,2 

145.16,2 

149.08,5 

153.00,8 

163.30,7 

107.72,1 

172.13,4 

181.45,2 

186.35,6 

191.26,0 

3700 

3800 

3900 

72.9&,6 

74.95,9 

76.93,2 

91.23.3 
93.69,9 

96.16.4 

109.47,9 

112.43/ 

115.39,7 

127.72,6 

131.17,8 

134.63,0 

145.97.3 
149.91/ 

153.86.3 

164.21,9 

168.65,8 

173.09,6 

182.46.6 

187.39.7 
192.32,9 

"3700 
3800 
3000  | 

4000 

4100 

4200 

78.46.6 

80.42.7 
82.38,9 

98.08,2 

100.53,4 

102.98,6 

117.69,9 

120.64,1 

123.58,4 

137.31,5 

140.74,8 

144.18,1 

156.93,2 

100.85,5 

164.77,8 

176.54,8 

180.96,2 

185.37,5 

196.16,4 

201.06,8 

205.97,3 

4000 

4100 

4200 

78.90,4 

80.87,7 

82.84,9 

98.63,0 

101.09,6 

103.56,2 

118.35,6 

121.31,5 

124.27,4 

138.08,2 

141.53,4 

144.98,6 

157.80.8 
161.75,3 

165.69.9 

177.53,4 

181.97,3 

186.41,1 

197.26,0 

202.19.2 

207.12.3 

4000 

4100 

4200 

1 4300 

4400 
4500 

84.35.1 

86.31.2 
88.27,4 

105.43,8 

107.89,0 

110.34,2 

126.52,6 

129.46,8 

132.41,1 

147.61,4 

151.04,7 

154.47,9 

168.70,1 

172.62,5 

176.54,8 

189.78,9 

194.20,3 

198.61,6 

210.87,7 

215.78,1 

220.68,5 

4300 

4400 

4500 

84.82,2 

86.79,5 

88.76,7 

106,02,7 

108.49,3 

110.95,9 

127.23,3 

130.19,2 

133.15,1 

148.43,8 

151.89,0 

155.34,2 

169.64.4 
173.58,9 

177.53.4 

190.84,9 

195.28,8 

199.72,6 

212.05.5 

216.98.6 
221:91,8 

4300 
4400 
4500  | 

4600 
4700 
| 4800 

90.23.6 

92.19.7 
94.15,9 

112.79,5 

115.24,7 

117.69,9 

135.35,3 

138.29,6 

141.23,8 

157.91,2 

161.34,5 

164.77,8 

180.47,1 

184.39,5 

188.31,8 

203.03,0 

207.44,4 

211.85,8 

225.58,9 
230.49,3 
235.39,7  1 

4000 

4700 

4800 

90.74,0 

92.71,2 

94.68,5 

113.42.5 
115.89,0 

118.35.6 

136.11,0 

139.06,8 

142.02,7 

158.79,5 

162.24,7 

165.69,9 

181.47,9 

185.42,5 

189.37,0 

204.16,4 

208.60,3 

213.04,1 

226.84,9 

231.78.1 

236.71.2 

4000 
4700 
4800  S 

1 4900 

5000 
1 5100 

96.12.1 

98.08.2 
100.04,4 

120.15,1 

122.60,3 

125.05,5 

144.18,1 

147.12,3 

150.06,6 

168.21,1 

171.64,4 

175.07,7 

192.24,1 

196.16.4 

200. 08. 5 

216.27,1 

220.68,5 

225.09,9 

240.30,1  j 
245.20,5 
250.11,0  1 

4900 

5000 

5100 

96.65,8 

98.63,0 

100.60,3 

120.82,2 

123.28,8 

125.75,3 

144.98,6 

147.94,5 

150.90,4 

169.15,1 

172.60,3 

176.05,5 

193.31.5 
197.26,0 

201.20.5 

217.47,9 

221.91/ 

226.35,6 

241.64.4 

246.57.5 
251.50,7 

4000 

5000 

5100 

| 5200 
5300 
| 5400 

102.00,5 

103.96,7 

105.92,9 

127.50,7 

129.95,9 

132.41,1 

153.00,8 

155.95,1 

158.89,3 

178.51,0 

181.94,2 

185.37,5 

204.01,1 

207.93,4 

211.85,8 

229.51,2 

233.92,6 

238.34,0 

255.01,4 
259.91,8  1 
264.82,2  1 

5200 

5300 

5400 

102.57,5 

104.54,8 

106.52,1 

128.21,9 

130.68,5 

133.15,1 

153.86,3 

156.82,2 

159.78,1 

179.50,7 

182.95,9 

186.41,1 

205.15.1 
209.09,6 

213.04.1 

230.79,5 

235.23,3 

239.67,1 

256.43/ 

261.37.0 

266.30.1 

5200  ! 

5300 

5400 

1 5500 
5600 
5700 

107.89,0 

109.85,2 

111.81,4 

134.86,3 

137.31,5 

139.76,7 

161.83,6 

164.77,8 

167.72,1 

188.80,8 

192.24,1 

195.67,4 

215.78,1 

219.70,4 

223.62,7 

242.75,3 

247.16,7 

251.58,1 

269.72,6 

274.63,0 

279.53,4 

5500 

5000 

5700 

108.49,3 

110.46,6 

112.43,8 

135.61,6 

138.08,2 

140.54,8 

162.74,01  189.86,3 
165.69,9  193.31,5 
168.65/1  196.76,7 

216.98.6 
220.93,2 

224.87.7 

244.11,0 

248.54/ 

252.98/ 

271.23.3 

276.16.4 
281.09,6 

5500 

5000 

5700 

! 5800 
5900 
6000 

113.77,5 

115.73,7 

117.69,9 

142.21,9 

144.67,1 

147.12,3 

170.66,3 

173.60,5 

176.54,8 

199.10,7 

202.54,0 

205.97,3 

227.55,1 

231.47,4 

235.39,7 

255.99,5 

260.40,8 

264.82,2 

284.43,8 

289.34,2 

294.24,7 

5800 

5900 

0000 

114.41,1 

116.38,4 

118.35,6 

143.01.4 
145.47,9 

147.94.5 

171.61,6 

174.57,5 

177.53,4 

200.21,9 

203.’67,1 

207.12,3 

228.82,2 

232.76,7 

236.71,2 

257.42,5 

261.86,3 

266.30,1 

286.02,7 

290.95,9 

295.89,0 

5800 
5900  i 
GOOO 

6100 

6200 

6300 

119.66,0 

121.62,2 

123.58,4 

149.57,5 

152.02,7 

154.47,9 

179.49,0 

182.43,3 

185.37,5 

209.40,5 

212.83,8 

216.27,1 

239.32,1 

243.24,4 

247.10,7 

269.23,6 

273.64,9 

278.06,3 

299.15,1 

304.05,5 

308.95,9 

OlOO 

0200 

6300 

120.32,9 

122.30,1 

124.27,4 

150.41.1 
152.87,7 

155.34.2 

180.49,3 

183.45,2 

186.41,1 

210.57,5 

214.02,7 

217.47,9 

240.65/ 

244.60,3 

248.54/ 

270.74,0 

275.17,8 

279.61,6 

300.82.2 

305.75.3 
310.68,5 

OlOO 

0200 

0300 

6400 

6500 

0600 

125.54,5 

127.50.7 

129.46.8 

156.93,2 

159.38,4 

161.83,6 

188.31,8 

191.26,0 

194.20,3 

219.70,4 

223.13,7 

226.57,0 

251.09,0 

255.01,4 

258.93,7 

282.47,7 

286.89,0 

291.30,4 

313.86,3 

318.76,7 

323.67,1 

0400 

0500 

0600 

126.24,7 

128.21,9 

130.19,2 

157.80,8 

160.27,4 

162.74,0 

189.37,0 

192.32,9 

19^,28,8 

220.93,2 

224.38,4 

227.83,6 

252.49.3 
256.43,8 

260.38.4 

284.05,5 

288.49,3 

292.93,2 

315.61,6 

320.54/ 

325.47,9 

0400 
G500  | 
GOOO 

6700 

6800 

6900 

131.43,0 

133.39.2 

135.35.3 

164.28,8 

166.74,0 

169.19,2 

197.14,5 

200.08,8 

203.03,0 

230.00,3 
233.43,6 
236.86, S 

262.86,0 

266.78,4 

270.70.7 

295.71,8 

300.13,2 

304.54,5 

328.57,5 

333.47,9 

338.38,4 

0700 

0800 

6900 

132.16,4 

134.13,7 

136.11,0 

165.20,5 

167.67,1 

170.13,7 

19S.24,7 

201.20,5 

204.16,4 

231.28,8 

234.74,0 

238.19,2 

264.32.9 
268.27,4 

272.21.9 

297.37,0 

301.80,8 

306.24,7 

330.41.1 

335.34.2 
340.27,4 

0700 

0800 

0900 

7000 

7100 

7200 

137.31,5 

139.27.7 

141.23.8 

171.64,4 

174.09,6 

176.54,8 

205.97,3 

208.91,5 

211.85,8 

240.30,1 

243.73,4 

247.16,7 

274.63,0 

278.55,3 

282.47,7 

308.95,9 

313.37,3 

317.78,6 

343.28,8 

348.19,2 

353.09,6 

7000 

7100 

7200 

138.08,2 

140.05,5 

142.02,7 

172.60.3 
175.06,8 

177.53.4 

207.12,3 

210.08,2 

213.04,1 

241.64,4 

245.09,6 

248.54,8 

276.16.4 
280.11,0 

284.05.4 

310.68,5 

315.12,3 

319.56,2 

345.20,5 

350.13,7 

355.06/ 

7000 
7100 
7200  l 

7300 

7400 

7500 

143.20,0 

145.16.2 

147.12.3 

179.00,0 

181.45,2 

183.90,4 

214.80,0 

217.74,2 

220.68,5 

250.60,0 

254.03,3 

257.46,6 

286.40,0 

290.32,3 

294.24,7 

322.20,0 

326.61,4 

331.02,7 

358.00,0 

362.90,4 

367.80,8 

7300 

7400 

7500 

144.00,0 

145.97,3 

147.94,5 

180.00,0 

182.46,6 

184.93,2 

216.00,0 

218.95,9 

221.91/ 

252.00,0 

255.45,2 

258.90,4 

288.00,0 

291.94,5 

295.89,0 

324.00,0 

328.43,8 

332.87,7 

360.00,0 

364.93.2 

369.86.3 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

149.08,5 

151.04,7 

153.00,8 

186.35,6 

188.80,8 

191.26,0 

223.62,7 

226.57,0 

229.51,2 

260.89,9 

264.33,2 

267.76,4 

298.17,0 

302.09,3 

306.01,6 

335.44,1 

339.85,5 

344.26,8 

372.71,2 

377.61,6 

382.52,1 

7600 

7700 

7800 

149.91/ 

151.89,0 

153.86,3 

187.39,7 

189.86,3 

192.32,9 

224.87,7 

227.83/ 

230.79,5 

262.35,6 

265.80,8 

269.26,0 

299.83.6 
303.78,1 

307.72.6 

337.31,5 

341.75,3 

346.19,2 

374.79.5 

379.72.6 
384.65/ 

7600 
7 700 
7800 

7900 

8000 

8100 

154. 97,  ( 

156.93.2 

158.89.3 

193.71,2 

196.16,4 

198.61,6 

232.45,5 

235.39,7 

238.34,0 

271.19,7 

274.63,0 

278.06,3 

309.94,0 

313.86,3 

317.78,6 

348.68,2 

353.09,6 

357.51,0 

387.42,5 

392.32,9 

397.23,3 

7900 

8000 

8100 

155.83/ 

157.80,8 

159.78,1 

194.79,4 

197.26,0 

199.72/ 

233.75,3 

236.71,2 

239.67,1 

272.71,2 

276.16,4 

279.61/ 

311.67.1 
315.61,6 

319.56.2 

350.63,0 

355.06,8 

359.50,7 

389.58,9 

394.52.1 

399.45.2 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

160.85.5 

162.81.6 
164.77,8 

201.06,8 

203.52,1 

205.97,3 

241.28,2 

244.22,5 

247.16,7 

281.49,6 

284.92,9 

288.36,2 

321.71,0 

325.63,3 

329.55,6 

361.92,3 

366.33,7 

370.75,1 

402.13,7 

407.04,1 

411.94,5 

8200 

8300 

8400 

161.75,3 

163.72/ 

165.69,9 

202.19/2 

204.65,7 

207.12,3 

242.63,0 

245.58,9 

248.54/ 

283.06,8 

286.52,1 

289.97,3 

323.50.7 
327.45,2 

331.39.7 

363.94,5 

368.38,4 

372.82,2 

404.38.4 

409.31.5 
414.24,7 

8200  1 
8300  i 
8400 

8500 

8600 

8700 

166.74,6 

168.70,1 

170.66,3 

208.42,5 

210.87,7 

213.32,9 

250. 11, "1  291.79,5 
253.05,2  295.22,7 
255.99, 5 1 298.66,0 

333.47,9 

337.40,3 

341.32,6 

375.16,4 

379.57,8 

383.99,2 

416.84,9 

421.75,3 

426.65,8 

8500 

8600 

8700 

167.67,1 

169.64,4 

171.61,6 

209.58,9 

212.05/ 

214.52,1 

251.50,7 

254.46/ 

257.42,5 

293.42,5 

296.87,7 

300.32,9 

335.34.2 
339.28/ 

343.23.3 

377.26/ 

381.69,9 

386.13,7 

419.17/ 

424.11.0 

429.04.1 

8500 
8G00  1 
8700 

8800 

8900 

9000 

172.62.5 

174.58.6 
176.54,8 

215.78,1 

218.23/ 

220.68,5 

258.93,  / 
261.87,9 
264.82,2 

302.09,3 

305.52,6 

308.95,9 

345.24,9 

349.17,3 

353.09/ 

388.40,5 

392.81,9 

397.23,3 

431.56,2 

436.46,6 

441.37,0 

8800 

8900 

9000 

173.58,9 

175.56,2 

177.53,4 

216.98/ 

219.45/2 

221.91/ 

260.38,4 

263.34,2 

266.30,1 

303.78,1 

307.23,3 

310.68,5 

347.17.8 
351.12,3 

355.06.8 

390.57/ 

395.01,4 

399.45,2 

433.97.3 

438.90.4 
443.83,6 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

178.51,6 

180.47,1 

182.43,3 

223.13,7 

225.58,9 

228.04,1 

267.76,4 

270.70,7 

273.64,9 

. 312.39,2 
■ 315.82/ 
319.25,8 

357.01/ 

360.94/ 

364.86/ 

401.64,7 

406.06/ 

410.47,4 

446.27,4 

451.17,8 

456.08,2 

9100 

9200 

9300 

179.50,7 

181.47/ 

183.45/ 

224.38,4 

226.84/ 

229.31/ 

269.26/ 

272.21/ 

275.17/ 

314.13,7 

317.58,9 

321.04,1 

359.01.4 
362.95,9 

366.90.4 

403.89/ 

408.32/ 

412.76,7 

448.76,7 

453.69,9 

458.63,0 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

184.39.5 

186.35.6 
188.31,8 

230.49,9 

232.94.7 

235.39.7 

276.59,2 

279.53/ 

282.47,7 

322.69/ 

326.12,? 

329.55/ 

368.78/ 

372.71/ 

376.63/ 

414.88/ 

419.30,1 

423.71/ 

460.98,6 

465.89,0 

470.79,5 

9400 

9500 

9600 

185.42/ 

187.39,7 

189.37/ 

231.78,1 

234.24,7 

236.71/ 

278.13,7 

281.09/ 

284.05/ 

324.49/ 

327.94/ 

331.39,7 

370.84,9 

374.79/ 

37S.74,0 

417.20/ 

421.64,4 

426.08,2 

463.56,2 

468.49,3- 

473.42,5 

9400 

9500 

9000 

9700 
9800 
1 9900 

190. 27, 

192.24,1 

194.20,5 

237.84,9 

240.30,1 

242.75,5 

285.41.9 

288.36.9 
291.30/ 

332.98/ 

336.42/ 

339.85/ 

380.55/ 

384.48/ 

388.40/ 

428.12/. 

432.54/ 

436.95/ 

475.69,9 

480.60,3 

485.50,7 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

191.34/ 

193.31/ 

195.28/ 

239.17/ 

241.64/ 

244.11/ 

287.01/ 

289.97/ 

292.93/ 

334.84/ 

338.30,1 

341.75/ 

382.68/ 

386.63/ 

390.57/ 

430.52,1 

434.95/ 

439.39,7 

478.35,6 

483.28/ 

488.21,9 

9700 
9800 
i 9900 
1 lOOOO 

I lOOOO 

196.16/ 

245.20,.' 

294.24,' 

343.28/ 

392.32/ 

441.37,01  490.41,1 

197.26/ 

246.57/ 

295.89/ 

| 345.20/ 

394.52,1 

443.83/ 

493.15,1 

June  28th.— 179  DAYS— 5 months  28  days. 

June  29th — 180  DAYS — 5 months  29  days. 

-M 

£ 

< 

181  DATS. 

C 

< 

Rate. 

182  DATS. 

i ! 

< 

Rate. 

4 

5 

1 6 

7 

1 8 

9 

10 

4 

| 5 | 6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

^00 

200 

300 

100 

200 

300 

1.98,4 

3.96,7 

5.95,1 

2.47.9 

4.95.9 
7.43,8 

2.97.5 
5.95,1 

8.92.6 

3.47.1 

6.94.2 
10.41,4 

3.96,7 

7.93,4 

11.90,1 

4.46,3 

8.92,6 

13.38,9 

4.95,9 

9.91,8 

14.87,7 

~100 

200 

300 

1.99,5 

3.98,9 

5.98,4 

2.49,3 

4.98,6 

7.47,9 

2.99,2 

5.98.4 

8.97.5 

3.49.0 

6.98.1 
10.47,1 

3.98,9 

7.97,8 

11.96,7 

4.48,8 

8.97,5 

13.46,3 

4.98,6 

9.97,3 

14.95,9 

400 

500 

600 

7.93,4 

9.91,8 

11.90,1 

9.91,8 

12.39.7 

14.87.7 

11.90.1 
14.87,7 

17.85.2 

13.88.5 

17.35.6 

20.82.7 

15.86,8 

19.83,6 

23.80,3 

17.85,2 

22.31,5 

26.77,8 

19.83,6 

24.79,5 

29.75,3 

400 

500 

600 

7.97,8 

9.97,3 

11.96,7 

9.97,3 

12.46,6 

14.95,9 

11.96,7 

14.95,9 

17.95,1 

13.96.2 

17.45.2 

20.94.2 

15.95,6 

19.94,5 

23.93,4 

17.95,1 

22.43,8 

26.92,6 

19.94,5 

24.93,2 

29.91,8 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

13.88,5 

15.86,8 

17.85,2 

17.35.6 

19.83.6 
22.31,5 

20.82.7 
23.80,3 

26.77.8 

24.29,9 

27.77.0 

31.24.1 

27.77,0 

31.73,7 

35.70,4 

31.24,1 

35.70,4 

40.16,7 

34.71,2 

39.67,1 

44.63,0 

700 

800 

900 

13.96,2 

15.95,6 

17.95,1 

17.45,2 

19.94,5 

22.43,8 

20.94,2 

23.93,4 

26.92,6 

24.43.3 

27.92.3 

31.41.4 

27.92,3 

31.91,2 

35.90,1 

31.41,4 

35.90,1 

40.38,9 

34.90,4 

39.89,0 

44.87,7 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

19.83,6 

21.81,9 

23.80,3 

24.79,5 

27.27,4 

29.75,3 

29.75.3 
32.72,9 

35.70.4 

34.71,2 

38.18.4 

41.65.5 

39.67,1 

43.63,8 

47.60,5 

44.63,0 

49.09,3 

53.55,6 

49.58,9 

54.54,8 

59.50,7 

1000 

1100 

1200 

19.94,5 
21. 94, a 
23.93,4 

24.93,2 

27.42,5 

29.91,8 

29.91,8 

32.91.0 

35.90.1 

34.90.4 

38.39.5 

41.83.5 

39.89,0 

43.87,9 

47.86,8 

44.87,7 

49.36,4 

53.85,2 

49.86,3 

54.84,9 

59.83,6 

lOOO 

llOO 

1200 

1300 

1400 

1500 

25.78,6 

27.77,0 

29.75,3 

32.23,3 

34.71.2 

37.19.2 

38.67,9 

41.65,5 

44.63,0 

45.12.6 

48.59.7 

52.06.8 

51.57,3 

55.54,0 

59.50,7 

58.01,9 

62.48,2 

66.94,5 

64.46,6 

69.42,5 

74.38,4 

1300 

1400 

1500 

25.92,9 

27.92,3 

29.91,8 

32.41,1 

34.90,4 

37.39,7 

38.89,3 

41.88,5 

44.87,7 

45.37.5 

48.86.6 

52.35.6 

51.85,8 

55.84,7 

59.83,6 

58.34,0 

62.82,7 

67.31,5 

64.82,2 

69.80,8 

74.79,5 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

31.73,7 

33.72,1 

35.70,4 

39.67.1 

42.15.1 
44.63,0 

47.60.5 
50.58,1 

53.55.6 

55.54.0 

59.01.1 

62.48.2 

63.47,4 

67.44,1 

71.40,8 

71.40,8 

75.87,1 

80.33,4 

79.34,2 

84.30,1 

89.26,0 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

31.91,2 

33.90,7 

35.90,1 

39.89,0 

42.38,4 

44.87,7 

47.86,8 

50.86,0 

53.85,2 

55.84.7 

59.33.7 

62.82.7 

63.82,5 

67.81,4 

71.80,3 

71.80,3 

76.29,0 

80.77,8 

79.78,1 

84.76,7 

89.75,3 

1600 
1700 
1800  I 
1900 
2000 
21001 

1900 

2000 

2100 

37.68,8 

39.67,1 

41.65,5 

47.11,0 

49.58,9 

52.06,8 

56.53.2 
59.50,7 

62.48.2 

65.95,3 

69.42.5 

72.89.6 

75.37,5 

79.34,2 

83.31,0 

84.79,7 

89.26,0 

93.72,3 

94.21,9 

99.17,8 

104.13,7 

37.89,6 

39.89,0 

'41.88,5 

47.37,0 

49.86,3 

52.35,6 

56.84,4 

59.83.6 

62.82.7 

66.31.8 

69.80.8 

73.29.9 

75.79,2 

79.78,1 

83.77,0 

85.26,6 

89.75,3 

94.24,1 

94.74,0 

99.72,6 

104.71,2 

2200 

2300 

2400 

43.63,8 

45.62,2 

47.60,5 

54.54,8 

57.02.7 

59.50.7 

65.45.8 
68.43,3 

71.40.8 

76.36.7 

79.83.8 
83.31,0 

87.27,7 

91.24,4 

95.21,1 

98.18,6 

102.64,9 

107.11,2 

109.09, 6 
114.05,5 
119.01,4 

2200 

2300 

2400 

43.87,9 

45.87,4 

47.86,8 

54.84,9 

57.34,2 

59.83,6 

65.81,9 

68.81,1 

71.80,3 

76.78.9 

80.27.9 
83.77,0 

87.75,9 

91.74,8 

95.73,7 

98.72,9 

103.21,6 

107.70,4 

109.69,9 

114.68,5 

119.67,1 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

49.58,9 

51.57,3 

53.55,6 

61.98.6 

64.46.6 
66.94,5 

74.38.4 
77.35,9 

80.33.4 

86.78,1 

90:25,2 

93.72,3 

99.17,8 

103.14,5 

107.11,2 

111. 57, 5 
116.03,8 
120.50,1 

123.97,3 

128.93,2 

133.89,0 

2500 

2600 

2700 

49.86,3 

51.85,8 

53.85,2 

62.32,9 

64.82,2 

67.31,5 

74.79.5 

77.78.6 
80.77,8 

87.26.0 

90.75.1 

94.24.1 

99.72,6 

103.71,5 

107.70,4 

112.19,2 

116.67,9 

121.16,7 

124.65,8 

129.64,4 

134.63,0 

250t> 
2600 
2700 1 

2800 

2900 

3000 

55.54,0 

57.52,3 

59.50,7 

69.42,5 

71.90.4 

74.38.4 

83.31.0 
86.28,5 

89.26.0 

97.19,5 

100.66,6 

104.13,7 

111.07,9 
115.04,7 
'll9.01, 4 

124.96,4 

129.42,7 

133.89,0 

138.84,9 

143.80,8 

148.76,7 

2800 

2900 

3000 

55.84,7 
57  $4,1 
59.83,6 

69.80,8 

72.30,1 

74.79,5 

83.77,0 

86.76.2 

89.75.3 

97.73,2 

101.22,2 

104.71,2 

111.69,3 

115.68,2 

119.67.1 

125.65,5 

130.14,2 

134.63,0 

139.61,6 

144.60,3 

149.58,9 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

61.49,0 

63.47,4 

65.45,8 

76.86,3 

79.34.2 

81.82.2 

92.23.6 
95.21,1 

98.18.6 

107.60.8 

111.07.9 
114.55,1 

122.98,1 

126.94,8 

130.91,5 

138.35,3 

142.81,6 

147.27,9 

153.72,6 

158.68,5 

163.64,4 

3100 

3200 

3300 

61.83,0 

63.82,5 

65.81,9 

77.28,8 

79.78,1 

82.27,4 

92.74,5 

95.73,7 

98.72,9 

108.20.3 

111.69.3 

115.18.4 

123.66,0 

127.64,9 

131.63,8 

139.11,8 

143.60,5 

148.09,3 

154.57,5 

159.56,2 

164.54,8 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

67.44,1 

69.42,5 

71.40,8 

84.30.1 

86.78.1 
89.26,0 

101.16,2 

104.13,7 

107.11,2 

118.02,2 

121.49.3 

124.96.4 

134.88,2 

138.84,9 

142.81,6 

151.74,2 

156.20,5 

160.66,8 

168.60,3 

173.56,2 

178.52,1 

3400 

3500 

3600 

67.81,4 

69.80,8 

71.80,3 

84.76,7 

87.26,0 

89.75,3 

101.72.1 

104.71.2 
107.70,4 

118.67.4 

122.16.4 

125.65.5 

135.62,7 

139.61,6 

143.60,5 

152.58,1 

157.06,8 

161.55,6 

169.53,4 

174.52,1 

179.50,7 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

73.39,2 

75.37,5 

77.35,9 

91.74,0 

94.21.9 

96.69.9 

110.08,8 

113.06,3 

116.03,8 

128.43.6 

131.90.7 

135.37.8 

146.78,4 

150.75,1 

154.71,8 

165.13,2 

169.59,5 

174.05,8 

183.47,9 

188.43,8 

193.39,7 

3700 

3800 

3900 

73.79,7 

75.79,2 

77.78,6 

92.24,7 

94.74,0 

97.23,3 

110.69,6 

113.68.8 

116.67.9 

129.14.5 

132.63.6 

136.12.6 

147.59,5 

151.58,4 

155.57,3 

166.04,4 

170.53,2 

175.01,9 

184.49,3 

189.47,9 

194.46,6 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

79.34,2 

81.32,6 

83.31,0 

99.17,8 

101.65,8 

104.13,7 

119.01.4 
121.98,9 

124.96.4 

138.84,9 

142.32.1 

145.79.2 

158.68,5 

162.65,2 

166.61,9 

178.52,1 

182.98,4 

187.44,7 

198.35,6 

203.31,5 

208.27,4 

4000 

4100 

4200 

79.78,1 

81.77,5 

83.77,0 

99.72,6 

102.21,9 

104.71,2 

119.67,1 

122.66,3 

125.65,5 

139.61.6 

143.10.7 

146.59.7 

159.56,2 

163.55,1 

167.54,0 

179.50,7 

183.99,5 

188.48,2 

199.45,2 

204.43,8 

209.42,5 

4000 

4100 

4200 

4300 
4400 
| 4500 

85.29,3 

87.27,7 

89.26,0 

106.61,6 

109.09,6 

111.57,5 

127.94.0 
130.91,5 

133.89.0 

149.26.3 

152.73.4 

156.20.5 

170.58,6 

174.55,3 

178.52,1 

191.91,0 

196.37,3 

200.83,6 

213.23,3 

218.19,2 

223.15,1 

4300 

4400 

4500 

85.76,4 

87.75,9 

89.75,3 

107.20,5 

109.69,9 

112.19,2 

128.64.7 

131.63.8 
134.63,0 

150.08.8 

153.57.8 

157.06.8 

171.52,9 

175.51,8 

179.50,7 

192.97,0 

197.45,8 

201.94,5 

214.41,1 

219.39,7 

224.38,4 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

91.24,4 

93.22,7 

95.21,1 

114.05,5 

116.53.4 

119.01.4 

136.86.6 
139.84,1 

142.81.6 

159.67.7 

163.14.8 

166.61.9 

182.48,8 

186.45,5 

190.42,2 

205.29,9 

209.76,2 

214.22,5 

228.11,0 

233.06,8 

238.02,7 

4600 

4700 

4800 

91.74,8 

93.74,2 

95.73,7 

114.68,5 

117.17,8 

119.67,1 

137.62,2 

140.61.4 

143.60.5 

160.55.9 

164.04.9 
167.54,0 

183.49,6 

187.48,5 

191.47,4 

206.43,3 

210.92,1 

215.40,8 

229.37,0 

234.35.6 

239.34,2 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

97.19,5 

99.17,8 

101.16,2 

121.49.3 

123.97.3 
126.45,2 

1 45.79.2 
148.76,7 

151.71.2 

170.09,0 

173.56.2 

177.03.3 

194.38,9 

198.35,6 

202.32,3 

218. 68, 8 
223.15,1 
227.61,4 

242.98,6 

247.94,5 

252.90,4 

4900 

5000 

5100 

97.73,2 

99.72,6 

101.72,1 

122.16,4 

124.65,8 

127.15,1 

146.59,7 

149.58,9 

152.58,1 

171.03.0 

174.52.1 

178.01.1 

195.46,3 

199.45,2 

203.44,1 

219.89,6 

224.38,4 

228.87,1 

244.32,9 

249.31,5 

254.30,1 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

103.14,5 

105.12,9 

107.11,2 

128.93,2 

131.41,1 

133.89,0 

154.71.8 
157.69,3 

160.66.8 

180.50.4 

183.97.5 
187.44,7 

206.29,0 

210.25,8 

214.22,5 

232.07,7 

236.54,0 

241.00,3 

257.86,3 

262.82,2 

267.78,1 

5200 

5300 

5400 

103.71,5 

105.71,0 

107.70,4 

129.64,4 

132.13,7 

134.63,0 

155.57.3 

158.56.4 
161.55,6 

181.50.1 

184.99.2 

188.48.2 

207.43,0 

211.41,9 

215.40,8 

233.35,9 

237.84,7 

242.33,4 

259.28,.-? 
. 264.27,4 
-269.26,0 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

109.09,6 

111.07,9 

113.06,3 

136.37,0 

138.84.9 

141.32.9 

163.64.4 
166.61,9 

169.59.5 

190.91.8 

194.38.9 
197.86,0 

218.19,2 

222.15,9 

226.12,6 

245.46,6 

249.92,9 

254.39,2 

272.74,0 

277.69,9 

282.65,8 

5500 

5600 

5700 

109.69,9 

111.69,3 

113.68,8 

137.12,3 

139.61,6 

142.11,0 

164.54,8 

167.54,0 

170.53,2 

191.97.3 

195.46.3 

198.95.3 

219.39,7 

223.38,6 

227.37,5 

246.82,2 

251.31,0 

255.79,7 

274.24,7 

279.23,3 

284.21,9 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

115.04,7 

117.03,0 

119.01,4 

143.80.8 

146.28.8 
148.76,7 

172.57.0 
175.54,5 

178.52.1 

201.33.2 

204.80.3 

208.27.4 

230.09,3 

234.06,0 

238.02,7 

258.85,5 

263.31,8 

267.78,1 

287.61,6 

292.57,5 

297.53,4 

5800 

5900 

6000 

115.68,2 

117.67,7 

119.67,1 

144.60,3 

147.09,6 

149.58,9 

173.52,3 

176.51,5 

179.50,7 

202.44.4 

205.93.4 

209.42.5 

231.36,4 

235.35,3 

239.34,2 

260.28,5 

264.77,3 

269.26,0 

289.20,5 

294.19,2 

299.17,8 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

120.99,7 

122.98,1 

124.96,4 

151.24,7 

153.72,6 

156.20,5 

181.49.6 
184.47,1 

187.44.7 

211.74.5 

215.21.6 
218.68,8 

241.99,5 

245.96,2 

249.92,9 

272.24,4 

276.70,7 

281.17,0 

302.49,3 

307.45,2 

312.41,1 

6100 

6200 

6300 

121.66,6 

123.66,0 

125.65,5 

152.08,2 

154.57,5 

157.06,8 

182.49,9 

185.49,0 

188.48,2 

212.91,6 

216.40.5 

219.89.6 

243.33,2 

247.32,1 

251.31,0 

273.74,8 

278.23,6 

282.72,3 

304.16,4 

309.15,1 

314.13,7 

6100 

6200 

6300 

| 6400 
6500 
| 6600 

126.94,8 

128.93,2 

130.91,5 

158.68,5 

161.16.4 

163.64.4 

190.42.2 
193.39,7 

196.37.3 

222.15,9 

225.63.0 

229.10.1 

253.89,6 

257.86,3 

261.83,0 

286.63,3 

290.09,6 

294.55,9 

317.37,0 

322.32,9 

327.28,8 

6400 

6500 

6600 

127.64,9 

129.64,4 

131.63,8 

159.56,2 

162.05,5 

164.54,8 

191.47,4 

194.46,6 

197.45,8 

223.38.6 

226.87.7 

230.36.7 

255.29,9 

259.28,8 

263.27,7 

287.21,1 

291.69,9 

296.18,6 

319.12,3 

324.11,0 

329.09,6 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

132.89,9 

134.88,2 

136.86,6 

166.12.3 

168.60.3 
171.08,2 

199.34.8 
202.32,3 

205.29.9 

232.57.3 

236.04.4 

239.51.5 

2"65.79,7 

269.76,4 

273.73,2 

299.02,2 

303.48,5 

307.94,8 

332.24,7 
337.20,5  | 
342.16,4 

6700 

6800 

6900 

133.63,3 

135.62,7 

137.62,2 

167.04,1 

169.53,4 

172.02,7 

200.44,9 

203.44,1 

206.43,3 

233.85.8 

237.34.8 

240.83.8 

267.26,6 

271.25,5 

275.24,4 

300.67,4 

305.16,2 

309.64,9 

334.08,2 

339.06,8 

344.05,5 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

138.84,9 

140.83,3 

142.81,6 

173.56,2 

176.04.1 

178.52.1 

208.27.4 
211.24,9 

214.22.5 

242.98,6 

246.45.8 

249.92.9 

277.69,9 

281.66,6 

285.63,3 

312.41,1 

316.87,4 

321.33,7 

347.12,3 

352.08,2 

357.04,1 

7000 

7100 

7200 

139.61,6 

141.61,1 

143.60,5 

174.52,1 

177.01,4 

179.50,7 

209.42.5 

212.41.6 
215.40,8 

244.32.9 

247.81.9 
251.31,0 

279.23,3 

283.22,2 

287.21,1 

314.13,7 

318.62,5 

323.11,2 

349.04,1 

354.02,7 

359.01,4 

7000 

7100 

7200 

7300 
| 7400 
7500 

144.80,0 

146.78,4 

148.76,7 

181.00,0 

183.47.9 

185.95.9 

217.20.0 
220.17,5 

223.15.1 

253.40.0 

256.87.1 

260.34.2 

289.60,0 

293.56,7 

297.53,4 

325.80,0 

330.26,3 

334.72,6 

362.00,0 

366.95,9 

371.91,8 

7 300 
7400 
7500 

145.60,0 

147.59,5 

149.58,9 

182.00,0 

184.49,3 

186.98,6 

218.40,0 

221.39,2 

224.38,4 

254.80.0 

258.29.0 

261.78.1 

291.20,0 

295.18,9 

299.17,8 

327.60,0 

332.08,8 

336.57,5 

364.00,0 

368.98,6 

373.97,3 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

150.75,1 

152.73,4 

154.71,8 

188.43.8 

190.91.8 
193.39,7 

226.12,6 

229.10,1 

232.07,7 

263.81.4 

267.28.5 

270.75.6 

301.50,1 

305.46,8 

309.43,6 

339.18,9 

343.65,2 

348.11,5 

376.87,7 

381.83,6 

386.79,5 

7600 

7700 

7800 

151.58,4 

153.57,8 

155.57,3 

189.47,9 

191.97,3 

194.46,6 

227.37,5 

230.36,7 

233.35,9 

265. 27. 1 

268.76.2 

272.25.2 

303.16,7 

307.15,6 

311.14,5 

341.06,3 

345.55,1 

350.03,8 

378.95,9 

333.94,5 

388.93,2 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

156.70,1 

158.68,5 

160.66,8 

195.87,7 

198.35.6 

200.83.6 

235.05,2 

238.02,7 

241.00,3 

274.22,7 
277.69,9 
281. 17,  C 

313.40,3 

317.37,0 

321.33,7 

352.57,8 

357.04,1 

361.50,4 

391.75,3  , 
396.71,2  [ 
401.67,1  1 

7900 

8000 

8100 

157.56,7 

159.56,2 

161.55,6 

196.95,9 

199.45,2 

201.94,5 

236.35.1 

239.34.2 
242.33,4 

275.74.2 

279.23.3 

282.72.3 

315.13,4 

319.12,3 

323.11,2 

354.52,6 

359.01,4 

363.50,1 

393.91,8 

398.90,4 

403.89,0 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

162.65,2 

164.63,6 

166.61,9 

203. 3J  ,5 
205,79,5 
208.27,4 

243.97.8 
246.95,3 

249.92.9 

284.64.1 

288.11.2 
291.58,4 

325.30,4 

329.27,1 

333.23,8 

365.96,7 

370.43,0 

374.89,3 

406.63,0 

411.58,9 

416.54,8 

8200 

8300 

84*00 

163.55,1 

165.54,5 

167.54,0 

204.43,8 

206.93,2 

209.42,5 

245.32,6 

248.31,8 

251.31,0 

286.21.4 

289.70.4 

293.19.5 

327.10,1 

331.09,0 

335.07,9 

367.98,9 

372.47,7 

376.96,4 

408.87,7 

413.86,3 

418.84,9 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

168.60,3 

170.58,6 

172.57,0 

210.75  3 
213.23  3 
215.71,2 

252.90.4 
255.87,9 

258.85.5 

295.05.5 

298.52.6 

301.99.7 

337.20,5 

341.17,3 

345.14,0 

379.35,6 

383.81,9 

3S8.28.2 

421.50,7 

426.46,6 

431.42,5 

8500 

8600 

8700 

169.53,4 

171.52,9 

173.52,3 

211.91,8 

214.41,1 

216.90,4 

254.30,1 

257.29,3 

260.28,5 

296.68.5 

300.17.5 

303.66.6 

339.06.8 

343.05.8 
347.04,7 

381.45,2 

385.94,0 

390.42,7 

423.83,6 

428.82,2 

438.80,8 

8500 
8600  ! 
8700  | 

8800 

8900 

9000 

174.55,3 

176.53,7 

178.52,1 

218.19,2 

220.67.1 

223.15.1 

261.83.0 
264.80,5 

267.78.1 

305.46,8 

308.94.0 

312.41.1 

349.10,7 

353.07,4 

357.04,1 

392.74,5 

397.20,8 

401.67,1 

436.38,4 

441.34,2 

446.30,1 

8800 

8900 

9000 

175.51,8 

177.51,2 

179.50,7 

219.39,7 

221.89,0 

224.38,4 

263.27.7 

266.26.8 
269.26,0 

307.15.6 

310.64.7 

314.13.7 

351.03,6 

355.02,5 

359.01,4 

394.91,5 

399.40,3 

403.89,0 

438.79,5 

443.78,1 

,448.76,7 

8800 

8900 

9000 

1 9100 
1 9200 
9300 

180.50,4 

182.48,8 

184.47,1 

225.63.0 

228.11.0 
230.58,9 

270.75.6 
273.73,1 

276.70.7 

315.88.2 

319.35.3 
322.82,5 

361.00,8 

364.97,5 

368.94,2 

406.13,4 

410.59,7 

415.06,0 

451.26,0 

456.21,9 

461.17,8 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

181.50,1 

183.49,6 

185.49,0 

226.87,7 

229.37,0 

231.86,3 

272.25,2 

275.24,4 

278.23,6 

317.62.7 

321.11.8 

324.60.8 

363.00,3 

366.99,2 

370.98,1 

408.37,8 

412.86,6 

417.35,3 

453.75,3 

458.74,0 

463.72,6 

9100 

9200 

9300 

1 9400 
9500 
9600 
9700 
1 9800 
9900 

186.45,5 

188.43,8 

190.42,2 

233.06.8 

235.54.8 
238.02,7 

279.68.2 
282.65,8 

285.63.3 

326.29.6 

329.76.7 

333.23.8 

372.91,0 

376.87,7 

380.84,4 

419.52,3 

423.98,6 

428.44,9 

466.13,7 

471.09,6 

476.05,5 

187.48,5 

189.47,9 

191.47,4 

234.35,6 

236.84,9 

239.34,2 

281.22,7 

284.21,9 

287.21,1 

328.09.9 

331.58.9 

335.07.9 

374.97,0 

378.95,9 

382.94,8 

421.84,1 

426.32,9 

430.81,6 

468.71,2 

473.69,9 

478.68,5 

9400  ] 
9500  ! 
9600 

192.40,5 

194.38,9 

196.37,3 

240.50,7 

242.98.6 

245.46.6 

288.60,8 

291.58,4 

294.55,9 

336.71.0 

340.18.1 

343.65.2 

384.81,1 

388.77,8 

392.74,5 

432.91,2 

437.37,5 

441.83,8 

481.01,4 

485.97,3 

490.93,2 

193.46.8 
195.46,3 

197.45.8 

241.83,6 

244.32,9 

246.82,2 

290.20,3 

293.19.5 

296.18.6 

338.57.0 

342.06.0 

345.55.1 

386.93,7 

390.92,6 

394.91,5 

435.30,4 

439.79,2 

444.27,9 

483.67,1 

488.65,8 

493.64,4 

9700 
9800 
9900  ! 

lOOOO 

198.35,6|  247.94,5 

297.53,4 

347.12,3 

396.71,2 

446.30,1 

495.89,0 

TOOOO 

199.45,2 

249.31,5 

299.17,8 

349.04,1 

398.90,4 

448.76,7 

498.63,0 

1OOO0 

June  30th. — 181  DATS — 6 months  O days. 

July  1st— 182  DATS— 6 months  1 day. 

H— ' 

E 

< 

183  DAYS. 

E 

< 

184  DAYS. 

E 

<. 

Rate. 

4 1 

5 | 

6 ! 

7 | 

8 | 

9 | 

10 

Rate. 

4 [ 

5 | 

6 | 

7 | 

8 1 

9 | 

10 

Rate. 

ioo 

200 

300 

2.00,5 

4.01,1 

0.01,0 

2.50,7 

5.01,4 

7.52,1 

3.00,8 

6.01,6 

9.02,5 

3.51,0 

7.01,9 

10.52,9 

4.01.1 

8.02.2 
12.03,3 

,4.51,2 

9.02,5 

13.53,7 

5.01,4 

10.02,7 

15.04,1 

IOO 

200 

300 

2.01,6 

4.03,3 

6.04,9 

2.52.1 

5.04.1 

7.56.2 

8.02,5 

6.04,9 

9.07,4 

3.52/ 
7.05,8 
10.5$,  6 

4.03,3 

8.06,6 

12.09,9 

4.53,7 

9.07,4 

13.61,1 

6.04,1 

10.08,2 

15.12,3 

too 
200 
300  | 

400 

500 

GOO 

8.02,2 
10.02,7 
J 2.03,3 

10.02,7 

12.53,4 

15.04,1 

12,03,3 

15.04,1 

18.04,9 

14.08.8 

17.174.8 

21.05.8 

16.04.4 

20.05.5 

24.06.6 

18.04,9 

22.56,2 

27.07,4 

20.05,5 

25.06,8 

30.08,2 

400 

600 

600 

8.06,6 

10.08,2 

12.09,9 

10.08,2 

12.60.3 

15.12.3 

12.09,9 

15.12,3 

18.14,8 

14.11,5 

17.64,4 

21.17,3 

16.13,2 

20.16,4 

24.19,7 

18.14,8 

22.68,5 

27.22,2 

20.16.4 

25.20.5 
30.24,7 

400 

500 

600 

700 

800 

ooo 

7O0 

800 

900 

14.03.8 
16.04,4 

18.04.9 

17.54,8 

20.05,5 

22.56,2 

21.05,8 

24.06,6 

27.07,4 

24.56.7 

28.07.7 
31.58,6 

28.07.7 

32.08.8 

86.09.9 

31.58.0 
36.09,9 

40.61.1 

35.09,6 

40.11,0 

45.12,3 

700 

800 

000 

14.11,5 

16.13,2 

18.14,8 

17.64.4 

20.16.4 

22.68.5 

21.17,3 

24.19,7 

27.22,2 

24.70,1 

28.23,0 

31.75,9 

28.23,0 

32.26,3 

36.29,6 

31.75,9 

36.29,6 

40.83,3 

35.28.8 

40.32.9 
45.37,0 

1000 

1100 

1200 

20.05.5 
22.06,0 

24.06.6 

25.06,8 

27.57,5 

30.08,2 

30.08,2 

33.09,0 

36.09,9 

35.09,6 

38.60.5 

42.11.5 

40.11.0 

44.12.1 

48.13.2 

45.12,3 

49.63,6 

54.14,8 

50.13,7 

55.15,1 

60.16,4 

lOOO 
1 1 00 
1200 

20.16,4 

22.18,1 

24.19,7 

25.20.5 

27.72.6 

30.24.7 

30.24,7 

33.27,1 

36.29,6 

35.28,8 

38.81,6 

42.34,5 

40.32,9 

44.36,2 

48.39,5 

45.37,0 

49.90,7 

54.44,4 

50.41,7 

55.45.2 

60.49.3 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

20.07.1 
28.07,7 

30.08.2 

32.58,8 

35.09,6 

37.60,3 

39.10,7 

42.11,5 

45.12,3 

45.62,5 

49.13.4 

52.64.4 

52.14.2 

56.15.3 

60.16.4 

58.66,0 

63.17,3 

67.68,5 

65.17,8 

70.19,2 

75.20,5 

1300 

1400 

1500 

26.21,4 

28.23,0 

30.24,7 

32.76.7 

35.28.8 

37.80.8 

39.32,1 

42.34,5 

45.37,0 

45.87,4 

49.40,3 

52.93,2 

52.42,7 

56.46,0 

60.49,3 

58.98,1 

63.51,8 

68.05,5 

65.53.4 

70.57.5 

75.61.6 

moo 

1400 

1500 

1GOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

32.08.8 
34.09,3 

36.09.9 

40.11,0 

42.61,6 

45.12,3 

48.13,2 

51.14,0 

54.14,8 

56.15.3 

59.66.3 

63.17.3 

64.17.5 

68.18.6 
72.19,7 

72.19,7 

76.71,0 

81.22,2 

80.21,9 

85.23,3 

90.24,7 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

32.26,3 

34.27,9 

36.29,6 

40.32.9 

42.84.9 
45.37,0 

48.39,5 

51.41,9 

54.44,4 

56.46,0 

59.98,9 

63.51,8 

64.52,6 

68.55,9 

72.59,2 

72.59,2 

77.12,9 

81.66,6 

80.65.8 

85.69.9 
90.74,0 

1600 

1700 

1800 

38.10.4 
40.11,0 

42.11.5 

47.63,0 

50.13,7 

52.64,4 

57.15,6 

60.16,4 

63.17,3 

66.68,2 

70.19,2 

73.70,1 

76.20.8 

80.21.9 
84.23,0 

85.73,4 

90.24,7 

94.75,9 

95.26,0 

100.27,4 

105.28,8 

38.31,2 

40.32,9 

42.34,5 

47.89.0 

50.41.1 

52.93.2 

57.46.8 
60.49,3 

63.51.8 

67.04,7 

70.57,5 

74.10,4 

76.62,5 

80.65,8 

84.69,0 

86.20,3 

90.74,0 

95.27,7 

95.78,1 

100.82,2 

105.86,3 

1900 
2000  1 
2100  | 

2200 

2300 

2400 

44.12.1 
46.12,6 

48.13.2 

55.15,1 

57.65,8 

60.16,4 

66.18,1 

69.18,9 

72.19,7 

77.21,11 

80.72,1 

84.23,0 

88.21,1 

92.25.2 

96.26.3 

99.27,1 

103.78,4 

108.29,6 

110.30,1 

115.31,5 

120.32,9 

2200 

2300 

2400 

44.36,2 

46.37,8 

48.39,5 

55.45.2 

57.97.3 

60.49.3 

66.54.2 
69.56,7 

72.59.2 

77.63,3 

81.16,2 

84.69,0 

88.72,3 

92.75,6 

96.78,9 

99.81,4 

104.35,1 

108.88,8 

110.90.4 

115.94.5 

120.98.6 

2200 
2300 
2400  | 

2500 

2GOO 

2700 

50.13.7 
52.14,2 

54.14.8 

62.67, 1 
65.17,8 
67.68,5 

75.20,5 

78.21,4 

81.22,2 

87.74,0 

91.24.9 

94.75.9 

100.27.4 

104.28.5 

108.29.6 

112.80,8 

117.32,1 

121.83,3 

125.34,2 

130.35,6 

135.37,0 

2500 

2600 

2700 

50.41,1 

52.42,7 

54.44,4 

63.01.4 

65.53.4 

68.05.5 

75.61,6 

78.64,1 

81.66/' 

88.21,9 

91.74,8 

95.27,7 

100.82,2 
104.85,5 
10.8. 88, 8 

113.42,5 

117.96,2 

122.49,9 

126.02.7 

131.06.8 
136.11,0 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

56.15.3 
58.15," 

60.16.4 

70.19,2 

72.69,9 

75.20,5 

84.23,0 

87.23,8 

90.24,7 

98.26,8 

101.77.8 

105.28.8 

112.30.7 

116.31.8 

120.32.9 

126.34,5 

130.85,8 

135.37,0 

140.38,4 

145.39,7 

150.41,1 

2800 

2000 

3000 

66.46,0 

58.47,7 

60.49,3 

70.57.5 

73.09.6 

75.61.6 

84.69.0 
87.71,5 

90.74.0 

98.80,5 

102.33,4 

105.86,3 

112.92,1 

116.95,3 

120.98,6 

127.03,6 

131.57,3 

136.11,0 

141.15.1 

146.19.2 

151.23.3 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

62.17.0 
64.17,5 

66.18.1 

77.71,2 

80.21,9 

82.72,6 

93.25,5 

96.26,3 

99.27,1 

108.79.7 

112.30.7 
115.81,6 

124.34.0 

128.35.1 

132.36.2 

139.88,2 

144.39,5 

148.90,7 

155.42,5 

160.43,8 

165.45,2 

3100 

3200 

3300 

62.51,0 

64.52,6 

66.54,2 

78.13.7 

80.65.8 

83.17.8 

93.76.4 
96.78,9 

99.81.4 

109.39,2 

112.92,1 

116.44,9 

125.01,9 

129.05,2 

133.08,5 

140.64,7 

145.18,4 

149.72,1 

156.27.4 

161.31.5 

166.35.6 

3100 
3200 
3300  . 

3400 

3500 

3600 

68.18,0 

70.19,2 

72.19,7 

85.23,3 

87.74,0 

90.24,7 

102.27,9 

105.28,8 

108.29,6 

119.32.6 

122.83.6 
126.34,5 

136.37.3 

140.38.4 

144.39.5 

153.41,9 

157.93,2 

162.44,4 

170.46,6 

175.47,9 

180.49,3 

34001  68.55,9 
3500  70.57,5 

3600 1 72.59,2 

85.69.9 

88.21.9 
90.74,0 

102.83.8 
105.86,3 

108.88.8 

119.97,8 

123.50,7 

127.03,6 

137.11,8 

141.15,1 

145.18,4 

154.25,8 

158.79,5 

163.33,2 

171.39.7 

176.43.8 

181.47.9 

3400 
3500  ! 
3600 

3700 

3800 

3900 

74.20.3 
76.20,8 

78.21.4 

92.75,3 

95.26,0 

97.76,7 

111.30,4 

114.31,2 

117.32,1 

129.85,5 

133.36.4 

136.87.4 

148.40.5 

152.41.6 

156.42.7 

166.95,6 

171.46,8 

175.98,1 

185.50,7 

190.52,1 

195.53,4 

3700 

3800 

3000 

74.60,8 

76.62,5 

78.64,1 

93.26.0 

95.78.1 

98.30.1 

111.91.2 
114.93,7 

117.96.2 

130.56,4 

134.09,3 

137.62,2 

149.21,6 

153.24,9 

157.28,2 

167.86,8 

172.40,5 

176.94,2 

186.52.1 

191.56.2 

196.60.3 

3700 

3800 

3000 

4000 

4100 

4200 

80.21,9 

82.22,5 

84.23,0 

100.27,4 

102.78,1 

105.28,8 

120.32,9 

123.33,7 

126.34,5 

140.38,4 

143.89.3 

147.40.3 

160.43.8 

164.44.9 
168.46,0 

180.49,3 

185.00,5 

189.51,8 

200.54,8 

205.56,2 

210.57,5 

4000  80.65,8 

4100,  82.67,4 
4200 ! 84.69,0 

100.82,2 

103.34.2 

105.86.3 

120.98.6 
124.01,1 

127.03.6 

141.15,1 

144.67,9 

148.20,8 

161.31,5 

165.34,8 

169.38,1 

181.47,9 

186.01,6 

190.55,3 

201.64.4 

206.68.5 

211.72.6 

4000 
4100  | 
4200 

4300 

4400 

4500 

86.23.6 
88.24,1 

90.24.7 

107.79,5 

110.30,1 

112.80,8 

129.35,3 

132.36,2 

135.37,0 

150.91.2 

154.42.2 

157.93.2 

172.47.1 

176.48.2 

180.49.3 

194.03,0 

198.54,2 

203.05,5 

215.58,9 

220.60,3 

225.61,6 

4300 

4400 

4500 

86.70,7 

88.72,3 

90.74,0 

108.38.4 

110.90.4 

113.42.5 

130.06.0 
133.08,5 

136.11.0 

151.73,7 

155.26,6 

158.79,5 

173.41,4 

177.44,7 

181.47,9 

195.09,0 

199.62,7 

204.16,4 

216.76,7 
221.80.3 
226.84  ) 

4300 

4400 

4500 

4GOO 

4700 

4800 

92.25.2 
94.25,8 

96.26.3 

115.31,5 

117.82,2 

120.32,9 

138.37,8 

141.38,6 

144.39,5 

161.44.1 

164.95.1 
168.46,0 

184.50.4 

188.51.5 

192.52.6 

207.56,7 

212.07,9 

216.59,2 

230.63,0 

235.64,4 

240.65,8 

4600 

4700 

4800 

92.75,6 

94.77,3 

96.78,9 

115.94.5 

118.46.6 

120.98.6 

139.13.4 
142.15,9 

145.18.4 

162.32,3 

165.85,2 

169.38,1 

185.51,2 

189.54,5 

193.57,8 

208.70,1 

213.23,8 

217.77,5 

231.89,0 

236.93.2 

241.97.3 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

98.26,8 

100.27,4 

102.27,9 

122.83,6 

125.34,2 

127.84,9 

147.40,3 

150.41,1 

153.41,9 

171.97,0 

175.47.9 

178.98.9 

196.53.7 

200.54.8 

204.55.9 

221.10,4 

225.61,6 

230.12,9 

245.67,1  | 
250. 6S, 5 
255.69,9  1 

4000 

5000 

5100 

98.80,5 

100.82,2 

102.83,8 

123.50.7 

126.02.7 

128.54.8 

143.20.8 
151.23,3 

154.25.8 

172.91,0 

176.43,8 

179.96,7 

197.61,1 

201.64,4 

205.67,7 

222.31,2 

226.84,9 

231.38,6 

247.01.4 

252.05.5 

257.09.6 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

104.28.5 
106.29,0 

108.29.6 

130.35,6 

132.86,3 

135.37,0 

156.42,7 

159.43,6 

162.44,4 

182.49,9 

186.00,8 

189.51,8 

208.57.0 

212.58.1 

216.59.2 

234.64,1 

239.15,3 

243.66,6 

260.71,2 

265.72,6 

270.74,0 

5200 

5300 

5400 

104.85,5 

106.87,1 

108.88,8 

131.06.8 

133.58.9 
136.11,0 

157.28.2 
160.30,7 

163.33.2 

183.49,6 

187.02,5 

190.55,3 

209.71,0 

213.74,2 

217.77,5 

235.92,3 

240.46,0 

244.99,7 

262.13.7 

267.17.8 

272.21.9 

5200 
5300 
5400  1 

5500 

5600 

5700 

110.30.1 
112.30,7 

114.31.2 

137.87,7 

140.38,4 

142.89,0 

165.45,2 

168.46,0 

171.46,8 

193.02.7 

196.53.7 

200.04.7 

220.60.3 

224.61.4 

228.62.5 

248.17,8 

252.69,0 

257.20,3 

275.75,3 

280.76,7 

285.78,1 

5500 

5600 

5700 

110.90,4 

112.92,1 

114.93,7 

138.63.0 

141.15.1 

143.67.1 

166.35,6 

169.38,1 

172.40,5 

194.08,2 

197.61,1 

201.14,0 

221.80,8 

225.84,1 

229.87,4 

249.53,4 

254.07,1 

258.60,8 

277.26.0 

282.30.1 

287.34.2 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

GOOO 

116.31.8 
118.32,3 

120.32.9 

145.39,7 

147.90,4 

150.41,1 

174.47,7 

177.48,5 

180.49,3 

203.55.6 

207.06.6 
210.57,5 

232.63.6 

236.64.7 

240.65.8 

261.71,5 

266.22,7 

270.74,0 

290.79,5 

295.80,8 

300.82,2 

5800 

5000 

6000 

116.95,3 

118.97,0 

120.98,6 

146.19.2 

148.71.2 

151.23.3 

175.43,0 

178.45,5 

181.47,9 

204.66,8 

208.19,7 

211.72,6 

233.90,7 

237.94,0 

241.97,3 

263.14,5 

267.68,2 

272.21,9 

292.38.4 

297.42.5 

302.46.6 

5800 

5000 

6000 

6100 

6200 

6300 

122.33.4 
124.34,0 

126.34.5 

152.91,8 

155.42,5 

157.93,2 

183.50,1 

186.51,0 

189.51,8 

214.08.5 

217.59.5 
221.10,4 

244.66.8 

248.67.9 
252.69,0 

275.25,2 

279.76,4 

284.27,7 

305.83,6 

310.84,9 

315.86,3 

6100 

6200 

6300 

123.00,3 

125.01,9 

127.03,6 

153.75.3 

156.27.4 

158.79.5 

184.50,4 

187.52,9 

190.55,3 

215.25,5 

218.78,4 

222.31,2 

246.00,5 

250.03,8 

254.07,1 

276.75,6 

281.29,3 

285.83,0 

307.50.7 

312.54.8 

317.58.9 

6100 
6200 
6300  , 

6400 

6500 

6600 

128.35.1 
130.35,6 

132.36.2 

160.43,8 

162.94,5 

165.45,2 

192.52,6 

195.53,4 

198.54,2 

224.61,4 

228.12.3 

231.63.3 

256.70.1 

260.71.2 

264.72.3 

288.78,9 

293.30,1 

297.81,4 

320.87,7 

325.89,0 

330.90,4 

6400 

6500 

6600 

129.05,2 

131.06,8 

133.08,5 

161.31.5 

163.83.6 

166.35.6 

193.57,8 

196.60,3 

199.62,7 

225.84,1 

229.37,0 

232.89,9 

258.10,4 

262.13,7 

266.17,0 

290.36,7 

294.90,4 

299.44,1 

322.63.0 

327.67.1 

332.71.2 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6000 

6700 

6800 

6900 

134.36.7 
136.37,3 

138.37.8 

167.95,9 

170.46,6 

172.97,3 

201.55,1 

204.55,9 

207.56,7 

235.14.2 

238.65.2 

242.16.2 

268.73.4 

272.74.5 

276.75.6 

302.32,6 

306.83,8 

311.35,1 

335.91,8 

340.93,2 

345.94,5 

6700 

6800 

6900 

135.10,1 

137.11,8 

139.13,4 

168.87.7 

171.39.7 

173.91.8 

202.65,2 

205.67,7 

208.70,1 

236.42,7 

239.95,6 

243.48,5 

270.20,3 

274.23,6 

278.26,8 

303.97,8 

308.51,5 

313.05,2 

337.75,3 

342.79.5 

347.83.6 

7000 

7100 

7200 

140.38.4 
142.38,9 

144.39.5 

175.47,9 

177.98,6 

180.49,3 

210.57,5 

213.58,4 

216.59,2 

245.67.1 

249.18.1 
252.69,0 

280.76.7 

284.77.8 
288. 7S,  9 

315.86,3 

320.37,5 

324.88,8 

350.95,9 

355.97,3 

360.98,6 

7000 

7100 

7200 

141.15,1 

143.16,7 

145.18,4 

176.43.8 

178.95.9 

181.47.9 

211.72,6 

214.75,1 

217.77,5 

247.01,4 

250.54,2 

254.07,1 

282.30,1 

286.33,4 

290.36,7 

317.58,9 

322.12,6 

326.66,3 

352.87.7 

357.91.8 

362.95.9 

7000 
7100  j 
7200 

7300 

7400 

7500 

146.40.0 
148.40,5 

150.41.1 

183.00,0 

185.50,7 

188.01,4 

219.60,0 

222.60,8 

225.61,6 

256.20,1 

259.71,0 

263.21,9 

292.80.0 

296.81.1 

300.82.2 

329.40,0 

333.91,2 

338.42,5 

366.00,0 

371.01,4 

376.02,7 

7300 

7400 

7500 

147.20,0 

149.21,6 

151.23,3 

184.00/ 

186.52.1 

189.04.1 

220.80,0 

223.82,5 

226.84,9 

257.60,0 

261.12,9 

264.65,8 

294.40,0 

298.43,3 

302.46,6 

331.20,0 

335.73,7 

340.27,4 

368.00,0 

373.04.1 

378.08.2 

7300 

7400 

7500 

oo© 

©o© 

152.41.6 
154.42,2 

156.42.7 

190.52,1 

193.02,7 

195.53,4 

228.62,5 

231.63,3 

234.64,1 

266.72,9 

270.23.8 

273.74.8 

304.83.3 

308.84.4 

312.85.5 

342.93,7 

347.44,9 

351.96,2 

381.04,1 

386.05,5 

391.06,8 

7600 

7700 

7800 

153.24,9 

155.26,6 

157.28,2 

191.56.2 

194.08.2 

196.60.3 

229.87,4 

232.89,9 

235.92,3 

268.18,6 

271.71,5 

275.24,4 

306.49,9 

310.53,2 

314.56,4 

344.81,1 

349.34,8 

353.88,5 

383.12.3 

388.16.4 

393.20.5 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

158.43.3 
160.43,8 

162.44.4 

198.04,1 

200.54,8 

203.05,5 

237.64,9 

240.65,8 

243.66,6 

277.25,8 

280.76.7 

284.27.7 

316.86.6 

320.87.7 

324.88.8 

356.47,4 

360.98,6 

365.49,9 

396.08,2 

401.09,6 

406.11,0 

7900 

8000 

8100 

159.29,9 

161.31,5 

163.33,2 

199.12.3 

201.64.4 

204.16.4 

238.94,8 

241.97,3 

244.99,7 

278.77,3 

282.30,1 

285.83,0 

318.59,7 

322.63,0 

326.66,3 

358.42/ 

362.95,9 

367.49/ 

398.24.7 

403.28.8 

408.32.9 

7000 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

164.44,9 

166.45,5 

168.46,0 

205.56,2 

208.06,8 

210.57,5 

246.67,4 
249. 6S,  2 
252.69,0 

287.78.6 

291.29.6 
294.80,5 

328.89,9 

332.91.0 

336.92.1 

370.01,1 

374.52,3 

379.03,6 

411.12,3 

416.13,7 

421.15,1 

8200 

8300 

8400 

165.34,8 

167.36,4 

169.38,1 

206.68.5 

209.20.5 

211.72.6 

248.02,2 

251.04,7 

254.07,1 

289.35,9 
292. 8S,  8 
296.41,6 

330.69,6 

334.72,9 

338.76,2 

372.03/ 

376.57/ 

381.10,7 

413.37.0 

418.41.1 

423.45.2 

8200 

8300 

8400 

8500 
8600 
| 8700 

170.46.6 
172.47,1 

174.47.7 

213.08,2 

215.58,9 

218.09,6 

255.69,9 

258.70,7 

261.71,5 

298.31.5 

301.82.5 
305.33,4 

340.93.2 

344.94.2 

348.95.3 

383.54,8 

388.06,0 

392.57,3 

426.16,4 

431.17,8 

436.19,2 

8500 

8600 

8700 

171.39,7 

173.41,4 

175.43,0 

214.24.7 

216.76.7 
219.28/ 

257.09/ 

260.12,1 

263.14,5 

299.94,5 

303.47,4 

307.00,3 

342.79/ 

346.82,7 

350.86,0 

385.64,' 

390.18,1 

'394.71/ 

428.49.3 

433.53.4 

438.57.5 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

176.48.2 
178.48,8 

180.49.3 

220.60,3 

223.11,0 

225.61,6 

264.72,3 

267.73,2 

270.74,0 

308.84,4 

312.35.3 

315.86.3 

352.96.4 

356.97.5 

360.98.6 

397.08,5 

401.59,7 

406.11,0 

441.20,5 

446.21,9 

451.23,3 

8800 

8900 

9000 

177.44,7 

179.46,3 

181.47,9 

221.80,8 

224.32.9 

226.84.9 

266.17/ 

269.19,5 

272.21,9 

310.53,2 

314.06,0 

317.58,9 

354.89/ 

358.92,6 

362.95,9 

399.25/ 

403.79/ 

408.32/ 

443.61,6' 

448.65.8 

453.69.9 

8800 

80OC 

0OOC 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

182.49,' 

184.50,4 

186.51,' 

228.12,3 
230. 63, C 
233.13,7 

273.74,8 

276.75,0 

279.76,4 

319.37,3 
322.88,2 
326  39,2 

364.99,7 

369.00,8 

373.01,9 

410.62,2 

415.13,4 

419.64,7 

456.24,7 

461.26,0 

466.27,4 

9100 

9200 

9300 

183.49/ 

185.51,2 

187.52,9 

229.37/ 

231.89/ 

234.41,1 

275.24,4 

278.26,8 

281.29,3 

321.11,8 

324.64,7 

328.17,5 

366.99/ 

371.02,5 

375.05,8 

412.86/ 

417.40/ 

421.94/ 

458.74.0 

463.78.1 

468.82.2 

0100 

0200 

0300 

188.51,. 

190.52,1 

192.52,4 

235.64,4 

238.15,1 

240.65,8 

282.77,3 

285.78,1 

288.78,9 

329.90.1 

333.41.1 

336.92.1 

377.03.0 

381.04.1 

385.05.2 

424.15,9 

428.67,1 

433.18,4 

471.28,8 

476.30;i 

481.31,5 

9400 

9500 

9600 

189.54,5 

191.56,2 

193.57,8 

236.93/ 

239.45/ 

241.97/ 

1 284.31/ 
287.34/ 
290.36,7 

331.70,4 

335.23/ 

338.76/ 

379.09,0 

383.12/ 

387.15/ 

426.47,7 

431.01/ 

435.55,1 

473.86.3 

478.90.4 

483.94.5 

0400 

0500 

0600 

194.53.2 
196.53,7 

198.54.2 

243.16,4 

245.67,1 

248.17,8 

291.79,7 
294. 80, £ 
292.81,4 

340. 43, ( 
343.94/ 
347.44/ 

389.06.3 

393.07.4 
397.08,£ 

437.69/ 

442.20,8 

446.72,1 

486.32,9 

491.34,2 

496.35,6 

9700 

9800 

9900 

195.59,5 

197.61,1 

199.62,7 

244.49/ 

247.01/ 

249.53/ 

293.39/ 

296.41/ 

299.44,1 

342.29/ 

345.81/ 

349.34/ 

391.18/ 

395.22/ 

399.25/ 

440.08/ 

444.62/ 

449.16/ 

488.98.6 

494.02.7 

499.06.8 

0700 

0800 

0000 

lOOOO 

200.54,8 

250.68,5 

300.82,2|  350.95,9 

401.09,6 

451.23,3 

501.37,0 

40000 

201.64,4 

252.05/ 

302.46/ 

352.87,7 

403.28/ 

453.69/ 

504.11,0 

lOOCO 

1 

July  2nd — 183  DAYS — 6 months  2 days. 

July  3rd— 184  DAYS— 6 months  3 days. 

E 

< 

185  DAYS. 

E 

< 

186  DAYS. 

£ 

< 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

i 9 

| 10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

| 10 

Rate. 

100 

200 

300 

2.02,7 
4.05, £ 
6.08,5 

2,53,-. 

5.06,8 

7.60,3 

3.04,1 

6.08,5 

9.12,8 

3.54,8 

7.09,0 

10.64,4 

4.05, £ 
8.11,1 
12.16,4 

4.56, £ 
9.12,3 
13.68,f 

5.06,8 

10.13,7 

15.20,5 

lOO 

200 

300 

2.03,8 

4.07,7 

6.11,5 

2.54,8 

5.09,6 

7.64,4 

3.05,8 

6.11,5 

9.17,3 

3.56,7 

7.13,4 

10.70,1 

4.07,7 
8.15,3 
12.23, f 

4.58,1 

9.17,3 

13.75,9 

5.09,6 

10.19,2 

15.28,8 

| 1 0(0 
200 
300 

400 

500 

600 

8.11,1 

10.13,7 

12.16,4 

10.13,7 

12.67,1 

15.20,5 

12.16.4 

15.20.5 
18.24,7 

14.19,2 

17.74,0 

21.28,8 

16.21,  i 
20.27,4 
24.32, £ 

18.24.7 

22.80.8 
27.37,6 

20.27,4 

25.34,2 

30.41,1 

400 

500 

600 

8.15,3 

10.19,2 

12.23,0 

10.19,2 
12.74, ( 
15.28,8 

12.23,0 

15.28,8 

18.34,5 

14.26,8 
17.83, f 
21.40,3 

16.30,7 

20.38,4 

24.46,0 

18.34,5 

22.93,2 

.27.51,8 

20.38.4 
25.47,9 

30.57.5 

400 

500. 

600 

i — 

1 800 
900 

700 

800 

900 

14.19,2 

16.21,9 

18.24,7 

17.74,1 

20.27,4 

22.80,8 

21.28,8 
24.32, £ 
27.37,6 

24.83,6 

28.38,4 

31.93,2 

28.38,4 

32.43,8 

36.49,3 

31.93.2 

36.49.3 
41.05,5 

35.47,9 

40.54,8 

45.61,6 

700 

800 

900 

14.26,8 

16.30,7 

18.34,5 

17.83,6 

20.38,4 

22.93,2 

21.40,3 

24.46,0 

27.51,8 

24.97,0 

28.53,7 

32.10,4 

28.53,7 

32.61,4 

36.69,0 

32.10,4 

36.69,0 

41.27,7 

35.67,1 

40.76,7 

45.86,3 

lOOO 

lilOO 

1200 

20.27,4 

22.30,1 

24.32,9 

25.34,2 

27.87,7 

30.41,1 

30.41.1 

33.45.2 

36.49.3 

35.47,9 

39.02,7 

42.57,5 

40.54.8 
44.60,3 

48.65.8 

45.61,1 

50.17,8 

54.74,0 

50.68,5 

55.75,3 

60.82,2 

1000 

1100 

1200 

20.38,4 

22.42,2 

24.46,0 

25.47,9 

28.02,7 

30.57,5 

30.57,5 

33.63,3 

36.69,0 

35.67,1 

39.23,8 

42.80,5 

40.76,7 

44.84,4 

48.92,1 

45.86,3 

50.44,9 

55.03,6 

50.95,9 

56.05,5 

61.15,1 

' 1000 
1100. 
1200 

1300 

31400 

1500 

20.35,6 

28.38,4 

30.41,1 

32.94,5 
35.47,9 
| 38.01,4 

39.53.4 

42.57.5 

45.61.6 

46.12,3 

49.67,1 

53.21,9 

52.71.2 
56.76,7 

60.82.2 

59.30,1 

63.86,3 

68.42,5 

65.89,0 

70.95,9 

76.02,7 

1300 

1400 

1500 

26.49,9 

28.53,7 

30.57,5 

33.12,3 

35.67,1 

38.21,9 

39.74,8 

42.80,5 

45.86,3 

46.37,3 

49.94,0 

53.50,7 

52.99,7 

57.07,4 

61.15,1 

59.62,2 

64.20,8 

68.79,5 

66.24.7 
71.34,2 

76.43.8 

1300 

1400 

1500> 

1600 

1700 

1800 

32.43,8 

34.46,6 

36.49,3 

40.54,8 

43.08,2 

45.61,6 

48.65.8 

51.69.9 
54.74,0 

56.76,7 

60.31,5 

63.86,3 

64.87,7 

68.93,2 

72.98,6 

72.98,6 

77.54,8 

82.11,0 

81.09,6 

86.16,4 

91.23,3 

1600 

1700 

1800 

32.61,4 

34.65,2 

36.69,0 

40.76,7 

43.31,5 

45.86,3 

48.92,1 

51.97,8 

55.03,6 

57.07,4 

60.64,1 

64.20,8 

65.22,7 

69.30,4 

73.38,1 

73.38,1 

77.96,7 

82.55,3 

81.53,4  1 IOOO4  i 
86.63,0  1 17004 

91.72,6  1800j  j 

19001  38.52,1 
2000 ! 40.54,8 
2100  42.57.5 

48.15,1 

50.68,5 

53.21,9 

57.78.1 

60.82.2 
63.86,3 

67.41,1 

70.95,9 

74.50,7 

77.04.1 
81.09,6 

85.15.1 

86.67,1 

91.23,3 

95.79,5 

96.30,1 

101.37,0 

106.43,8 

190(5 

2000 

2100 

38.72,9 

40.76,7 

42.80,5 

48.41,1 

50.95,9 

53.50,7 

58.09,3 

61.15,1 

64.20,8 

67.77,5 

71.34,2 

74.91,0 

77.45,8 

81.53,4 

85.61,1 

87.14,0 

91.72,6 

96.31,2 

96.82,2  1 9.00 

101.91,8  2000. 

107.01,4  2100  f . 

2200 

2300 

2400 

44.60,3 

46.63,0 

48.65,8 

55.75,3 

58.28,8 

60.82,2 

66.90.4 

69.94.5 

72.98.6 

78.05,5 

81.60,3 

85.15,1 

89.20.5 
93.26,0 

97.31.5 

100.35,6 

104.91.8 

109.47.9 

111.50,7 

116.57,5 

121.64,4 

2200 

2300 

2400 

44.84,4 

46.88,2 

48.92,1 

56.05,5 

58.60,3 

61.15,1 

67.26,6 

70.32,3 

73.38,1 

78.47,7 

82.04,4 

85.61,1 

89.68,8 

93.76,4 

97.84,1 

100.89,9 

105.48,5 

110.07,1 

112. 11, *0 
117.20,5 
122.30,1 

2200. 

230Q 

2400 

2500 

2600 

2700 

50.68,5 

52.71,2 

54.74,0 

63.35,6 

65.89,0 

68.42,5 

76.02.7 

79.06.8 
82.11,0 

88.69,9 

92.24,7 

95.79,5 

101.37,0 

105.42,5 

109.47,9 

114.04,1 

118.60.3 

123.16.4 

126.71,2 

131.78,1 

136.84,9 

2500 

2600 

2700 

50.95,9 

52.99,7 

55.03,6 

63.69,9 

66.24,7 

68.79,5 

76.43,8 

79.49,6 

82.55,3 

89.17,8 

92.74,5 

96.31,2 

101.91,8 

105.99,5 

110.07,1 

114.65,8 

119.24,4 

123.83,0 

127.39,7 

132.49,3 

137.58,9 

2500 
2G00  ! 
2700  i 

2800 

2900 

3000 

56.76,7 

58.79,5 

60.82,2 

70.95,9 

73.49,3 

76.02,7 

85.15.1 

88.19.2 

91.23.3 

99.34,2 

102.89,0 

106.43,8 

113.53.4 
117.58,9 

121.64.4 

127.72,6 

132.28.8 

136.84.9 

141.91,8 

146.98,6 

152.05,5 

2800 

2900 

3000 

57.07,4 

59.11,2 

61.15,1 

' 71.34,2 
73.89,0 
76.43,8 

85.61,1 

88.66,8 

91.72,6 

99.87,9 

103.44,7 

107.01,4 

114.14,8 

118.22,5 

122.30,1 

128.41,6 

133.00,3 

137.58,9 

142.68,5 

147.78,1 

152.87,7 

2800 
2900 
3000  I 

3100 

3200 

3300 

62.84,9 

64.87,7 

66.90,4 

78.56,2 

81.09,6 

83.63,0 

94.27.4 

97.31.5 
100.35,6 

109.98,6 

113.53,4 

117.08,2 

125.69,9 

129.75,3 

133.80,8 

141.41,1 

145.97.3 

150.53.4 

157.12,3 

162.19,2 

167.26,0 

3100 

3200 

3300 

63.18,9 

65.22,7 

67.26,6 

78.98,6 

81.53,4 

84.08,2 

94.78,4 

97.84,1 

100.89,9 

110.58,1 

114.14,8 

117.71,5 

126.37,8 

130.45,5 

134.53,2 

142.17,5 

146.76,2 

151.34,8 

157.97.3 
163.06,8 

168.16.4 

3100 

320t>* 

3300 

3400 

3500 

3600 

68.93,2 

70.95,9 

72.98,6 

86.16,4 

88.69,9 

91.23,3 

103.39.7 

106.43.8 

109.47.9 

120.63,0 

124.17,8 

127.72,6 

137.86.3 
141.91,8 

145.97.3 

155.09,6 

159.65.8 

104.21.9 

172.32,9  ! 

177.39,7 

182.46,6 

3400 

3500 

3600 

69.30,4 

71.34,2 

73.38,1 

86.63,0 

89.17,8 

91.72,6 

103.95,6 

107.01,4 

110.07,1 

121.28,2 

124.84,9 

128.41,6 

138.60,8 

142.68,5 

146.76,2 

155.93,4 

160.52,1 

165.10,7 

173.26,0 

178.35,6 

183.45,2 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

75.01,4 

77.04,1 

79.06,8 

93.76,7 

96.30,1 

98.83,6 

112.52.1 

115.56.2 

118.60.3 

131.27,4 

134.82,2 

133.37,0 

150.02.7 
154.08,2 

153.13.7 

168.78.1 

173.34.2 
177.90,4 

187.53,4  ; 

192.60,3 

197.67,1 

3700 

3800 

3900 

75.41,9 

77.45,8 

79.49,6 

94.27,4 

96.82,2 

99.37,0 

113.12,9 

116.18,6 

119.24,4 

131.98,4 

135.55,1 

139.11,8 

150.83,8 

154.91,5 

158.99,2 

169.69,3 

174.27,9 

178.86,6 

188.54,8 

193.64,4 

198.74,0 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

81.09,6 

83.12,3 

85.15,1 

101.37,0 

103.90,4 

106.43,8 

121.64,4 
124. C8, 5 
127.72,6 

141.91,8 
145. 46, C 
149.01,4 

162.19,2 

106.24,7 

170.30,1 

182.46.6 

187.02.7 
191.58,9 

202.74,0 

207.80,8 

212.87,7 

4000 

4100 

4200 

81.53,4 

83.57,3 

85.61,1 

101.91,8 

104.46,6 

107.01,4 

122.30,1 

125.35,9 

128.41,6 

142.68,5 

146.25,2 

149.81,9 

163.06,8 

167.14,5 

171.22,2 

183.45,2 

188.03,8 

192.62,5 

203.83.6 
208.93,2 

214.02.7 

“4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

87.17,8 

89.20,5 

91.23,3 

108.97,3 

111.50,7 

114.04,1 

130.76.7 

133.80.8 

136.84.9 

152.56,2 

156.11,0 

159.65,8 

174.35.6 
178.41,1 

182.46.6 

196.15.1 

200.71.2 
205.27,4 

217.94,5 
223.01,4  I 
228.08,2 

4300 

4400 

4500 

87.64,9 

89.68,8 

91.72,6 

109.56,2 

112.11,0 

114.65,8 

131.47,4 

134.53,2 

137.58,9 

153.38,6 

156.95,3 

160.52,1 

175.29,9 

179.37,5 

183.45,2 

197.21,1 

201.79,7 

206.38,4 

219.12,3 

224.21,9 

229.31,5 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

93.26,0 

95.28,8 

97.31,5 

116.57,5 

119.11,0 

121.64,4 

139.89,0 

142.93.2 

145.97.3 

163.20,5 

166.75,3 

170.30,1 

186.52,1 

190.57,5 

194.63,0 

209.83.6 

214.39.7 
218.95,9 

233.15,1 

238.21,9 

243.28,8 

4600 
. 4700 
4800 

93.76,4 

95.80,3 

97.84,1 

117.20,5 

119.75,3 

122.30,1 

140.64,7 

143.70,4 

146.76,2 

164.08,8 

167.65,5 

171.22,2 

187.52,9 

191.60,5 

195.68,2 

210.97,0 

215.55,6 

220.14,2 

234.41,1 

239.50,7 

244.60,3 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

99.34,2 

101.37,0 

103.39,7 

124.17,8 

126.71,2 

129.24,7 

149.01.4 

152.05.5 

155.09.6 

173.84,9 

177.39,7 

180.94,5 

198.68.5 
202.74,0 

206.79.5 

223.52.1 

228.08.2 
232.64,4 

248.35,6 

253.42,5 

258.49,3 

4900 

5000 

5100 

99.87,9 

101.91,8 

103.95,6 

124.84,9 

127.39,7 

129.94,5 

149.81,0 

152.87,7 

155.93,4 

174.78,9 

178.35,6 

181.92,3 

199.75,9 

203.83,6 

207.91,2 

224.72,9 

229.31,5 

233.90,1 

249.69,9 

254.79,5 

259.89,0 

4900 
5000  ! 
5100 

5200 

5300 

5400 

105.42,5 

107.45,2 

109.47,9 

131.78,1 

134.31,5 

136.84,9 

158.13.7 

161.17.8 

164.21.9 

184.49,3 

188.04,1 

191.58,9 

210.84.9 
214.9*0,4 

218.95.9 

237.20,5 

241.76,7 

246.32,9 

263.56,2 

268.63,0 

273.69,9 

5200 

5300 

5400 

105.99,5 

108.03,3 

110.07,1 

132. 49, '3 
135.04,1 
137.58,9 

158.99,2 

162.04,9 

165.10,7 

185.49,0 

189.05,8 

192.62,5 

211.98,9 

216.06,6 

220.14,2 

238.48,8 

243.07,4 

247.66,0 

264.98,6 

270.08,2 

275.17,8 

5200 
5300 
5400  | 

5500 

5600 

5700 

111.50,7 

113.53,4 

115.56,2 

139.38,4 

141.91,8 

144.45,2 

167.26,0 

170.30.1 

173.34.2 

195.13,7 

198.68,5 

202.23,3 

223.01,4 

227.06,8 

231.12,3 

250.89,0 

255.45,2 

260.01,4 

278.76,7 

283.83,6 

288.90,4 

5500 

5600 

5700 

112.11,0 

114.14,8 

116.18,6 

140.13,7 

142.68,5 

145.23,3 

168.16,4 

171.22,2 

174.27,9 

196.19,2 

199.75,9 

203.32,6 

224.21,9 

228.29,6 

232.37,3 

252.24,7 

256.83,3 

261.41,9 

280.27,4 

285.37,0 

290.46,6 

550.0 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

117.58,9 

119.61,6 

121.64,4 

146.98,6 

149.52,1 

152.05,5 

176.38.4 

179.42.5 

182.46.6 

205.78,1 

209.32,9 

212.87,7 

235.17.8 
239.23,3 

243.28.8 

264.57,5 

269.13,7 

273.69,9 

293.97,3 

299.04,1 

304.11,0 

5800 

5900 

6000 

118.22,5 

120.26,3 

122.30,1 

147.78,1 

150.32,9 

152.87,7 

177.33,7 

180.39,5 

183.45,2 

206.89,3 

210.46,0 

214.02,7 

236.44,9 

240.52,6 

244.60,3 

266.00,5 

270.59,2 

275.17,8 

295.56.2 
300.65,8 

305.75.3 

5800 
5900  > 
6000 

6100 
6200 
1 6300 

123.67,1 

125.69,9 

127.72,6 

154.58,9 

157.12,3 

159.65,8 

185.50.7 

188.54.8 

191.58.9 

216.42,5 

219.97,3 

223.52,1 

247.34.2 
251.39,7 

255.45.2 

278.26,0 

282.82,2 

287.38,4 

309.17,8 

314.24,7 

319.31,5 

6100 

6200 

6300 

124.34,0 

126.37,8 

128.41,6 

155.42,5 

157.97,3 

160.52,1 

186.51,0 

189.56,7 

192.62,5 

217.59,5 

221.16,2 

224.72,9 

248.67,9 

252.75,6 

256.83,3 

279.76,4 

284.35,1 

288.93,7 

310.84,9  1 

315.94,5 

321.04,1 

6100  1 
6200  j 
6300  | 

6400 

6500 

6600 

129.75,3 

131.78,1 

133.80,8 

162.19,2 

164.72,6 

167.26,0 

194.63.0 

197.67.1 

200.71.2 

227.06,8 

230.61,6 

234.16,4 

259.50,7 

263.56,2 

267.61,6 

291.94,5 

293.50.7 

301.06.8 

324.38,4 

329.45,2 

334.52,1 

6400 

6500 

6600 

130.45,5 

132.49,3 

134.53,2 

163.06,8 

165.61,6 

168.16,4 

195.68,2 

198.74,0 

201.79,7 

228.29,6 

231.86,3 

235.43,0 

260.91,0 

264.98,6 

269.06,3 

293.52,3 

298.11,0 

302.69,6 

326.13,7 

331.23,3 

336.32,9 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

<»900 

135.83,6 

137.86,3 

139.89,0 

169.79,5 

172.32,9 

174.86,3 

203.75,3 
206.79,5 
209. S3, C 

237.71,2 

241.26,0 

244.80,8 

271.67.1 
275.72,6 

279.78.1 

305.63,0 

310.19.2 

314.75.3 

339.58,9 
344.65,8  | 
349.72,6  i 

6700 

6800 

6900 

136.57,0 

138.60,8 

140.64,7 

170.71,2 

173.26,0 

175.80,8 

204.85,5 

207.91,2 

210.97,0 

238.99,7 

242.56,4 

246.13,2 

273.14,0 

277.21,6 

231.29,3 

307.28,2 

311.86,8 

316.45,5 

341.42.5 
346.52,1 

351.61.6 

”6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200. 

7000 

7100 

7200 

141.91,8 
143.94,5 
1 45.97,3 

177.39.1 

179.93.2 
182.46,6 

212.87.7 

215.91.8 

218.95.9 

2-18.35,6 

251.90,4 

255.45,2 

233.83.0 

287.89.0 
291.94,5 

319.31,5 

323.87.7 

328.43.8 

354.79,5 

359.86,3 

364.93,2 

7000 

7100 

7200 

142.68,5 

-144.72,3 

146.76,2 

178.35,6 

180.90,4 

183.45,2 

214.02,7 

217.08,5 

22-0.14,2 

249.69,9 

253.26,6 

256.83,3 

285.37,0 

289.44,7 

293.52,3 

321.04,1 

325.62,7 

330.21,4 

356.71,2 

361.80,8 

366.90,4 

7300 
1 7400 
i 7500 

148.00,0 

150.02,7 

152.05,5 

185.00,1. 

187.53,4 

190.06,8 

222.00,0 

225.04.1 

228.08.2 

259.00,0 

262.54,8 

266.09,6 

296.00,0 

300.05,5 

304.11,0 

333.00,0 

337.56.2 

342.12.3 

370.00,0 

375.06,8 

380.13,7 

/ 300 
7400 
7500 

148.80,0 

150.83,8 

152.87,7 

186.00,0 

188.54.5 

191.09.6 

223.20,0 

226.25,8 

229.31,5 

260.40,0 

263.96,7 

267.53,4 

297.60,0 

301.67,7 

305.75,3 

334.80,0 

339.38,6 

343.97,3 

372.00,0 

377.09,6 

382.19,2 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

154.08,2 

156.11,0 

158.13,7 

192.60,3 

195.13,7 

197.67,1 

231.12.3 

234.16.4 

237.20.5 

269.64,4 

273.19,2 

276.74,0 

308.16.4 
312.21,9 

316.27.4 

346.68,5 

351.24.7 

355.80.8 

385.20,5 

390.27,4 

395.34,2 

7600 

7700 

7800 

154.91,5 

156.95,3 

158.99,2 

193.64,4 

196.19,2 

198.74,0 

232.37,3 

235.43,0 

238.48,8 

271.10,1 

274.66,8 

278.23,6 

309.83,0 

313.90,7 

317.98,4 

348.55,9 

353.14,5 

357.73,2 

387.28.8 
392.38,4 

397.47.9 

7GOO 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

160.16,4 

162.19,2 

164.21,9 

200.20,5 

202.74,0 

205.27,4 

240.24.7 

243.28.8 

246.32.9 

280.28,8 

233.83,6 

287.38,4 

320.32,9 

324.38,4 

328.43,8 

360.37,0 

364.93.2 

369.49.3 

400.41,1 

405.47,9 

410.54,8 

7900 

8000 

8100 

161.03,0 

163.06,8 

165.10,7 

201.28,8 

203.83,6 

206.38,4 

241.54,5 

244.60,3 

247.66,0 

281.80,3 

285.37,0 

288.93,7 

322.06,0 

326.13,7 

330.21,4 

362.31,8 

366.90,4 

371.49,0 

402.57,5 

407.67,1 

412.76,7 

7900 

8000; 

8100 

8200 
8300 
! 8400 

166.24,7 

168.27,4 

170.30,1 

207.80,8 

210.34,2 

212.87,7 

249.37.0 

252.41.1 

255.45.2 

200.93,2 

294.47,9 

298.02,7 

332.49.3 
336.54,8 

340.60.3 

374.05.5 

378.61.6 
383.17,8 

415.61,6 

420.68,5 

425.75,3 

8200 

8300 

8400 

167.14,5 

169.18,4 

171.22,2 

208.93,2 

211.47,9 

214.02,7 

250.71,8 

253.77,5 

256.83,3 

292.50,4 

296.07,1 

299.63,8 

334.29,0 

338.36,7 

342.44,4 

"376.07,7 

3S0.66,3 

385.24,9 

417.86,3 

422.95,9 

428.05,5 

8200 

8300 

8400 

8500 
8600 
| 8700 

172.32,9 

174.35,6 

176.38,4 

215.41,1 

217.94,5 

220.47,9 

258.49.3 

261.53.4 

264.57.5 

301.57,5 

305.12,3 

308.67,1 

344.65,8 

348.71,2 

352.76,7 

387.74.0 

392.30.1 
396.86,3 

430.82,2 

435.89,0 

440.95,9 

8500 

8600 

8700 

173:26,0 

175.29,9 

177.33,7 

216.57,5 

219.12,3 

221.67,1 

259.89,0 

262.94,8 

266.00,5 

303.20,5 

306.77,3 

310.34,0 

346.52,1 

350.59,7 

354.67,4 

389.83,6 

394.42,2 

399.00,8 

433.15.1 
438.24,7 

443.34.2 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

178.41,1 

180.43,8 

182.46,6 

223.01,4 

225.54,8 

228.08,2 

267.61,6 

270.65.8 

273.69.9 

312.21,9 

315.76,7 

319.31,5 

356.82.2 
360. S7, 7 

364.93.2 

401.42.5 

405.98.6 
410.54,8 

446.02,7 

451.00,6 

456.16,4 

8800 

3900 

9000 

179.37,5 

181.41,4 

183.45,2 

224.21,9 

226.76,7 

229.31,5 

269.06,3 

272.12,1 

275.17,8 

313.90,7 

317.47,4 

321.04,1 

358.75,1 

362.82,7 

366.90,4 

403.59,5 

408.18,1 

412.76,7 

448.43,8  i 
*153.53,1 
458.63,0  : 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

184.49,3 

186.52,1 

188.54,8 

230. 61,  G 
233.15,1 
235.68,5 

276.74.0 

279.78.1 

282.82.2 

322.86,3 

326.41,1 

329.95,9 

368.98,6 
373.04,1 
377. 09,'  G 

415.11.0 

419.67.1 
424.23,3 

461.23,3 

466.30,1 

471.37,0 

9100 

9200 

9300 

185.49,0 

187.52,9 

189.56,7 

231.86,3 

234.41,1 

236.95,9 

278.23,6 

281.29,3 

'2S'4.35,1 

324.60,8 

328.17,5 

331.74,2 

370.98,1 

375.05,8 

379.13,4 

417.35,3 

421.94,0 

426.52,6 

463.72,6 

468.82,2 

473.91,8 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

190.57,5 

192.60,3 

194.63,0 

238.21,9 

240.75,3 

243.28,8 

285.86.3 

288.90.4 

291.94.5 

333.50,7 
. 337.05,5 
340.60,3 

331.15,1 

385.20,5 

339.2C,(. 

420.79.5 

433.35.6 
437.91,8 

476.43,8 

481.50,7 

486.57,5 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

191.60,5 

193.64,4 

195.68,2 

239.50,7 

242.05,5 

244.60,3 

287.40,8 

290.46,6 

293.52,3 

• 335.31,0 
338.87,7 
342.44,4 

383.21,1 

387.28,8 

391.36,4 

431.11,2 

435.69,9 

440.28,5 

479.01.4 
484.11,0 

489.20.5 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

9700 
9800 
9900 
1 0OOO 

196.65,8 

198.68,5 

200.71,2 

245.82,2 

248.35,6 

250.89,0 

294.98,0 

298.02.7 

301.06.8 

344.15,1 

347.09,9 

351.24,7 

353.31.5 
397.37,0 

401.42.5 

442.47,9 

447.04,1 

451.60,3 

491.64,4 

496.71,2 

501.78,1 

197.72,1 

199.75,9 

201.79,7 

247.15,1 

249.69,0 

252.24,7 

296.58,1 

209.63,8 

302.69,6 

346.01,1 

349.57,8 

353.14,5 

.395.44,1 
399.51,8 
403. 59, '5 

444.87,1 
449. 45,  S 
454.04,4 

494.30,1 

499.39,7 

504.49,3 

202.74,0 

253.42,5 

304.11,0]  3j4.79,5 

405.47, 9|  456.16,4 

506.84,9 

203.83,6 

254.79,5 

305.75,3 

356.71,2|  407.67,1 

458.63,0|  509.58,9 

July  4 tit — 185  DAYS — 6 months  4 days. 

July  5th— 186  DAYS —6  months  5 days. 
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-fj 

E 

< 

187  DAYS. 

•4-3 

E 

< 

188  DAYS. 

4^ 

E | 
< 

Rate. 

4 

1 5 

1 6 

1 7 

1 8 

9 

10 

Rate. 

4 | 5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate-  J 

100 

200 

300 

2.04.9 

4.09.9 
0.14,8 

2.56.2 

5.12.3 
7.68,5 

3.07,4 

6.14,8 

9.22,2 

3.58,6 

7.17,3 

10.75,9 

4.09,9 

8.19,7 

12.29,6 

4.61.1 

9.22.2 
13.83,3 

5.12,3 

10.24,7 

15.37,0 

ioo 

200 

300 

2.06,0 

4.12.1 

6.18.1 

2.57.5 
5.15,1 

7.72.6 

3.09.0 

6.18.1 
9.27,1 

3.60,5 

7.21,1 

10.81,6 

4712. 1 

8.24.1 
12.36,2 

4.63,6 

9.27,1 

13.90,7 

5.15,1 

10.30.1 

15.45.2 

LOO 
200 
OOO 
“400  ! 
. 500 
OOO 

400 

500 

COO 

8.19,7 

10.24,7 

12.29,0 

10.24.7 

12.80.8 
15.37*0 

12.29.0 

15.37.0 
18.44,4 

14.34,5 

17.93,2 

21.51,8 

10.39,5 

20.49,3 

24.59,2 

18.44.4 

23.05.5 
27.60,0 

20.49,3 

25.61,6 

30.74,0 

400 

500 

OOO 

8.24,1 

10.30.1 

12.36.2 

10.30.1 
12.87,7 

15.45.2 

12.36.2 

15.45.2 

18.54.2 

14.42.2 
18.02,7 

21.63.3 

16.48.2 

20.60.3 

24.72.3 

18.54,2 

23.17,8 

27.81,4 

20.60.3 

25.75.3 

30.90.4 

700 

800 

900 

14.34.6 

10.39,5 

18.44,4 

17.93.2 

20.49.3 
23.05,5 

21.51,8 

24.59,2 

27.66,0 

25.10,4 

28.09,0 

32.27,7 

28.09,0 

32.78,9 

30.88,8 

32.27.7 

36.88.8 

41.49.9 

35.80,3 

40.98,6 

46.11,0 

700 

800 

OOO 

14.42.2 

16.48.2 

18.54.2 

18.02.7 
20.60,3 

23.17.8 

21.63.3 

24.72.3 

27.81.4 

25.23.8 
28.84,4 

32.44.9 

28.84.4 

32.96.4 

37.08.5 

32.44,9 

37.08,5 

41.72,1 

36.05.5 

41.20.5 

46.35.6 

700 

800 

OOO 

lOOO 

1100 

1200 

lOOO 

1100 

1200 

20.49,3 

22.54.2 

24.59.2 

25.01,6 

28.17,8 

30.74,0 

30.74,0 

33.81,4 

36.88,8 

35.80,3 

39.44,9 

43.03,6 

40.98,6 

45.08,5 

49.18,4 

40.11.0 

50.72.1 

55.33.2 

51.23,3 

50.35,6 

61.47,9 

lOOO 

1100 

1200 

20.60.3 

22.66.3 

24.72.3 

25.75.3 
28.32,9 

30.90.4 

30.90.4 

33.99.5 

37.08.5 

36.05.5 
39.66,0 

43.26.6 

41.20.5 

45.32.6 

49.44.7 

46.35.6 
50.99,2 

55.62.7 

51.50.7 

56.65.8 

61.80.8 

1300 

1400 

1500 

20.04,1 

28.69.0 

30.74.0 

33.30,1 

35.80,3 

38.42,5 

39.96,2 

43.03.0 

46.11.0 

40.02,2 

50.20,8 

53.79,5 

53.28,2 

57.38,1 

61.47,9 

59.94.2 

64.55.3 

69.16.4 

00.00,3 

71.72,6 

76.84,9 

1300 

1400 

1500 

20.78.4 

28.84.4 

30.90.4 

33.47,9 

36.05,5 

38.63,0 

40.17.5 

43.26.6 

46.35.6 

46.87.1 
50.47,7 

54.08.2 

53.56.7 

57.68.8 

61.80.8 

60.26.3 
64.89,9 

69.53.4 

66.95,9 

72.11,0 

77.26,0 

1 OOO 
1400  I 
1500 

1COO 

1700 

1800 

32.78,9 

34.83.8 

36.88.8 

40.98.0 
43.54,8 

46.11.0 

49.18,4 

52.25,8 

55.33,2 

57.38,1 

60.96,7 

64.55,3 

05.57,8 

69.67,7 

73.77,5 

73.77.5 

78.38.6 

82.99.7 

81.97,3 

87.09,6 

92.21,9 

lOOO 

1700 

1800 

lOOO 

2000 

2100 

32.96.4 

35.02.5 

37.08.5 

41.20.5 
43.78,1 

46.35.6 

49.44.7 

52.53.7 

55.62.7 

57.68.8 
61.29,3 

64.89.9 

65.92.9 

70.04.9 
74.17,0 

74.17.0 
78.80,5 

83.44.1 

82.41.1 

87.56.2 

92.71.2 

LOOO 
1700 
1 800  j 

1900 

2000 

2100 

38.93,7 

40.98.0 

43.03.0 

48.07,1 

51.23,3 

53.79,5 

58.40,5 

61.47,9 

64.55,3 

08.14(,0 

71.72,6 

75.31,2 

77.87,4 

81.97,3 

86.07,1 

87.60,8 

92.21,9 

96.83,0 

97.34,2 

102.46,0 

107.58,9 

39.14.5 

41.20.5 
43.26,0 

48.93.2 
51.50,7 

54.08.2 

58.71.8 

61.80.8 
64.89,9 

68.50.4 
72.11,0 

75.71.5 

78.29.0 

82.41.1 

86.53.2 

88.07.7 
92.71,2 

97.34.8 

97.86,3 

103.01.4 

108.16.4 

1 OOO  I 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 

2200 

2300 

2400 

45.08,5 

47.13.4 

49.18.4 

50.35,0 

58.91.8 

61.47.9 

07.02,7 

70.70,1 

73.77,5 

78.89,9 

82.48,5 

86.07,1 

90.17,0 

94.26,8 

98.36,7 

101.44.1 

106.05.2 

110.60.3 

112.71,2 

117.83,6 

122.95,9 

2200 

2300 

2400 

45.32.6 

47.38.6 

49.44.7 

56.05.8 
59.23,3 

61.80.8 

67.98.9 

71.07.9 
74.17,0 

79.32.1 
82.92,6 

86.53.2 

90.65.2 

94.77.3 

98.89.3 

101.98.4 
106.61,9 

111.25.5 

113.31.5 

118.46.6 

123.61.6 

2500 

2GOO 

2700 

51.23,3 

53.28.2 

55.33.2 

64.04,1 

66.60.3 

69.16.4 

70.84,9 

79.92,3 

82.99,7 

89.05,8 

93.24,4 

96.83,0 

102.40,6 

106.56,4 

110.66,3 

115.27.4 

119.88.5 

124.49.6 

128.08,2 

133.20,5 

138.32,9 

2500 

2000 

2700 

51.50.7 

53.56.7 

55.62.7 

04.38.4 
66.95,9 

69.53.4 

77.26.0 

80.35.1 

83.44.1 

90.13.7 
93.74,2 

97.34.8 

103.01.4 

107.13.4 

11 1.25.5 

115.89,0 

120.52,6 

125.16,2 

128.76.7 

133.91.8 

139.06.8 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

57.38,1 

59.43,0 

61.47,9 

71.72,0 

74.28.8 

76.84.9 

80.07,1 

89.14,5 

92.21,9 

100.41,0 

104.00,3 

107.58,9 

114.76,2 

118.86,0 

122.95,9 

129.10.7 

133.71.8 

138.32.9 

143.45,2 

148.57,5 

153.69,9 

2800 

2000 

3000 

57.68.8 

59.74.8 

61.80.8 

72.11.0 
74.68,5 

77.26.0 

80.53.2 

89.62.2 

92.71.2 

100.95.3 
104.55,9 

108.16.4 

115.37.5 

119.49.6 

123.61.6 

129.79.7 
134.43,3 

139.06.8 

144.21,9 

149.37.0 

154.52.1 

2800 

2000 

.3000 

3100 

3200 

3300 

03.52,9 

65.57,8 

07.62,7 

79.41,1 

81.97.3 

84.53.4 

95.29,3 

98.36,7 

101.44,1 

111.17,5 

114.76,2 

118.34,8 

127.05,8 

131.15,0 

135.25,5 

142.94.0 

147.55.1 

152.16.2 

158.82,2 

163.94,5 

169.06,8 

3100 

3200 

3300 

63.86.8 

65.92.9 

67.98.9 

79.83.6 
82.41,1 

84.98.6 

95.80.3 

98.89.3 
101.98,4 

111.77.0 
115.37,5 

118.98.1 

127.73.7 

131.85.8 

135.97.8 

143.70.4 
148.34,0 

152.97.5 

159.67.1 

164.82.2 

169.97.3 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3000 

69.07,7 

71.72,0 

73.77,5 

87.09,0 

89.65.8 

92.21.9 

104.51,5 

107.58,9 

110.66,3 

121.93,4 

125.52,1 

129.10,7 

139.35,3 

143.45,2 

147.55,1 

156.77.3 

161.38.4 

165.99.5 

174.19,2 

179.31,5 

184.43,8 

3400 

3500 

3000 

70.04,9 

72.11.0 

74.17.0 

87.50.2 
90.13,7 

92.71.2 

105.07.4 

108.16.4 

111.25.5 

122.58.6 
126.19,2 

129.79.7 

140.09.9 

144.21.9 
148.34,0 

157.01.1 
162.24,7 

166.88.2 

175.12.3 

180.27.4 

185.42.5 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

75.82,5 

77.87,4 

79.92,3 

94.78.1 

97.34.2 
99.90,4 

113.73,7 

116.81,1 

119.88,5 

132.09,3 

136.27,9 

139.86,6 

151.04,9 

155.74,8 

159.84,7 

170.60,5 

175-21,6 

179.82,7 

189.56,2 

194.68,5 

199.80,8 

3700 

3800 

3000 

76.23.0 

78.29.0 

80.35.1 

95.28,8 

97.86,3 

100.43,8 

114.34.5 

117.43.6 

120.52.6 

133.40.3 
137.00,8 

140.61.4 

152.46.0 

156.58.1 

169.70.1 

171.51.8 
176.15,3 

180.78.9 

190.57.5 

195.72.6 

200.87.7 

3700 

3800 

3000 

“lOOO 

4100 

4200 

4000 

4100 

4200 

81.97,3 

84.02,2 

80.07,1 

102.40,0 

105.02,7 

107.58,9 

122.95,9 

126.03,3 

129.10,7 

143.45,2 

147.03,8 

150.62,5 

103.94,5 

168.04,4 

172.14,2 

184.43.8 

189.04.9 
193.60,0 

204.93,2 

210.05,5 

215.17,8 

4000 

4100 

4200 

82.41.1 

84.47.1 

86.53.2 

103.01.4 
105.58,9 

108.16.4 

123.61,0 

126.70.7 

129.79.7 

144.21,9 

147.82,5 

151.43,0 

104.82.2 

168.94.2 

173.06.3 

185.42.5 
190.06,0 

194.69.6 

206.02.7 

211.17.8 

216.32.9 

4300 

4400 

4500 

88.12,1 

90.17,0 

92.21,9 

110.15.1 

112.71.2 
115.27,4 

132.18,1 

135.25,5 

138.32,9 

154.21,1 

157.79,7 

161.38,4 

176.24,1 

180.34,0 

184.43,8 

198.27.1 

202.85.2 

207.49.3 

220.30,1 

225.42,5 

230.54,8 

4300 

4400 

4500 

88.59.2 

90.65.2 

92.71.2 

110.74.0 
113.31,5 

115.89.0 

132.88.8 

135.97.8 

139.06.8 

1 55.03.6 
158.64,1 

162.24.7 

177.18.4 

181.30.4 

185.42.5 

199.33.2 
203.96,7 

208.60.3 

221.47,9 

226.63.0 

231.78.1 

4300 

4400 

4500 

4000 

4700 

4800 

94.26.8 

96.31.8 
98.36,7 

117.83.6 

120.39.7 
122.95,9 

141.40,3 

144.47,7 

147.55,1 

104.97,0 

168.55,6 

172.14,2 

188.53,7 

192.63,6 

196.73,4 

212.10.4 

216.71.5 

221.32.6 

235.67,1 

240.79,5 

245.91,8 

4000 

4700 

4800 

94.77.3 

96.83.3 

98.89.3 

118.46.6 
121.04,1 

123.61.6 

142.15.9 

145.24.9 
148.34,0 

165.85.2 
169.45,8 

173.06.3 

189.54.5 

193.66.6 

197.78.6 

213.23,8 

217.87,4 

222.51,0 

236.93.2 

242.08.2 

247.23.3 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

100.41,0 

102.46,6 

104.51,5 

125.52.1 

128.08.2 
130.64,4 

150.62,5 

153.69,9 

156.77,3 

175.72,9 

179.31,5 

182.90,1 

200.83,3 

204.93,2 

209.03,0 

225.93.7 

230.54.8 

235.15.9 

251.04,1 

256.16,4 

261.28,8 

4000 

5000 

5100 

100.95.3 

103.01.4 

105.07.4 

120.19.2 
128.76,7 

131.34.2 

151.43.0 

154.52.1 

157.61.1 

176.66.8 
180.27,4 

183.87.9 

201.90.7 

206.02.7 

210.14.8 

227.14.5 
231.78,1 

236.41.6 

252.38.4 

257.53.4 

262.68.5 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

106.50.4 

108.61.4 
110.66,3 

133.20,5 

135.76,7 

138.32,9 

159.84,7 

162.92,1 

165.99,5 

180.48,8 

190.07,4 

193.66,0 

213.12,9 

217.22,7 

221.32,6 

239.77.0 

244.38.1 

248.99.2 

206.41,1 

271.53,4 

276.65,8 

5200 

5300 

5400 

107.13.4 

109.19.5 

111.25.5 

133.91.8 
136.49,3 

139.06.8 

160.70.1 

163.79.2 

166.88.2 

187.48.5 
191.09,0 

194.69.6 

214.26.8 

218.38.9 
222.51,0 

241.05.2 
245.68,8 

250.32.3 

267.83.6 

272.98.6 

278.13.7 

5200 

5300 

5400 

5500 

5000 

5700 

112.71,-- 

114.76,2 

116.81,1 

140.89,0 

143.45,2 

146.01,4 

169.00,8 

172.14,2 

175.21,6 

197.24,7 

200.83,3 

204.41,9 

225.42,5 

229.52,3 

233.62,2 

253.00,3 

258.21.4 

262.82.5 

281.78,1 
286.90,4 
292.02,7  1 

5500 

5G00 

5700 

113.31.5 

115.37.5 

117.43.6 

141.64.4 
144.21,9 

146.79.4 

169.97.3 

173.06.3 

176.15.3 

198.30.1 
201.90,7 

205.51.2 

226.03.0 

230.75.1 

234.87.1 

254.95,9 

259.59,4 

264.23,0 

283.28.8 

288.43.8 

293.58.9 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

0000 

118.86,0 

120.91,0 

122.95,9 

148.57,5 

151.13,7 

153.09,9 

178.29,0 

181.36.4 

184.43. 5 

208.00,5 

211.59,2 

215.17,8 

237.72,1 

241.81,9 

245.91,8 

267.43.6 

272.04.7 

276.65.8 

297.15,1 

302.27,4 

307.39,7 

5800 

5900 

OOOO 

119.49.6 

121.55.6 

123.61.6 

149.37.0 
151.94,5 

154.52.1 

179.24.4 

182.33.4 

185.42.5 

209.11.8 
212.72,3 

216.32.9 

238.99.2 

243.11.2 

247.23.3 

268.86,0 

273.50,1 

278.13,7 

298.74.0 

303.89.0 

309.04.1 

5800 

5900 

OOOO 

OlOO 

0200 

0300 

125.00,8 

127.05,8 

129.10,7 

156.26,0 

158.82,2 

161.38,4 

187.51,2 

190.58.0 

193.66.0 

218.76,4 

222.35,1 

225.93,7 

250.01,6 

254.11,5 

258.21,4 

281.26,8 

285.87,9 

290.49,0 

312.52,1 

317.64,4 

322.76,7 

OlOO 

G200 

G300 

125.67.7 

127.73.7 

129.79.7 

157.09.0 

159.67.1 
162.24,7 

188.51.5 

191.60.5 

194.69.6 

219.93.4 
223.54,0 

227.14.5 

251.35.3 

255.47.4 

259.59.5 

282.77.3 
287.40,8 

292.04.4 

314.19.2 

319.34.2 

324.49.3 

OlOO 

0200 

0300 

0400 

0500 

oeoo 

131.15,0 

133.20.5 

135.25.5 

103.94,5 

166.50.7 

169.06.8 

196.73,4 

199.80,8 

202.88,2 

229.52,3 

233.11,0 

236.'69,0 

262.31,2 

266.41,1 

270.51,0 

295.10.1 

299.71.2 

304.32.3 

327.89,0 

333.01,4 

338.13,7 

0400 

0500 

0000 

131.85.8 

133.91.8 

135.97.8 

164.82.2 
167.39,7 

169.97.3 

197.78,0 

200.87.7 

203.96.7 

230.75.1 
234.35,6 

237.96.2 

263.71.5 

267.83.6 

271.95.6 

296.67,9 

301.31,5 

305.95,1 

329.64.4 

334.79.5 

339.94.5 

0400 

0500 

oeoo 

0700 

0800 

0900 

0700 

0800 

0900 

13,7.30,4 

139.35.3 

141.40.3 

171.03,0 

174.19.2 

176.75.3 

205.95,6 

209.03,0 

212.10,4 

240.28,2 

243.86,8 

247.45,5 

274.60,8 

278.70,7 

282.80,5 

308.93.4 

313.54.5 

318.15.6 

343.20,0 

348.38,4 

353.50,7 

0700 

0800 

0900 

138.03.8 

140.09.9 

142.15.9 

172.54.8 
175.12,3 

177.69.9 

207.05.8 

210.14.8 

213.23.8 

241.56.7 
245.17,3 

248.77.8 

276.07.7 

280.19.7 

284.31.8 

310.58,6 

315.22,2 

319.85,8 

345.09.6 

350.24.7 

355.39.7 

7000 

7100 

7200 

143.45,2 

145.50.1 

147.55.1 

179.31,5 

181.87.7 

184.43.8 

215.17,8 

218.25,2 

221.32,6 

251.04,1 

254.62,7 

258.21,4 

280.90,4 

291.00,3 

295.10,1 

322.76.7 

327.37.8 

331.98.9 

358.63,0 

363.75,3 

368.87,7 

7000 

7100 

7200 

144.21.9 

146.27.9 
14S.34,0 

180.27.4 
182.84,9 

185.42.5 

216.32.9 

219.41.9 
222.51,0 

252.38.4 
255.98,9 

259.59.5 

288.43.8 

292.55.9 

296.67.9 

324.49.3 
329.12,9 

333.76.4 

360.54.8 

365.69.9 

370.84.9 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

149.60,0 

151.64.9 

153.69.9 

187.00,0 

1-89.56,2 

192.12,3 

224.40,0 

227.47,4 

230.54,8 

261.80,0 

265.38,6 

268.97,3 

299.20,0 

303.29,9 

307.39,7 

336.60.0 

341.21.1 

345.82.2 

374.00,0 

379.12,3 

384.24,7 

7300 

7400 

7500 

150.40.0 

152.46.0 

154.52.1 

188.00,0 

190.57,5 

193.15,1 

225.60.0 

228.69.0 

231.78.1 

263.20.0 
266.80,5 

270.41.1 

300.80.0 

304.92.1 

309.04.1 

338.40.0 
343.03,6 

347.67.1 

376.00,0 

381.15.1 

386.30.1 

7300 

7400 

7500 

7000 

7700 

7800 

155.74,8 

157.79.7 

159.84.7 

194.68,5 

197.24.7 

199.80.8 

233.62,2 

236.69,6 

239.77,0 

272.55,9 

276.14,5 

279.73,2 

311.49,6 

315.59,5 

319.69,3 

350.43.3 

355.04.4 

359.65.5 

389.37,0 

394.49,3 

399.61,6 

7000 

7700 

7800 

150.58.1 

158.64.1 

160.70.1 

195.72.6 
198.30,1 

200.87.7 

234.87.1 

237.96.2 

241.05.2 

274.01.6 
277.62,2 

281.22.7 

313.16.2 

317.28.2 

321.40.3 

352.30.7 
356.94,2 

361.57.8 

391.45.2 

396.60.3 

401.75.3 

7000 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

101.89,0 

163.94.5 

165.99.5 

202.37,0 

204.93.2 

207.49.3 

242.84,4 

245.91,8 

248.99,2 

283.31,8 

286.90,4 

290.49,0 

323.79,2 

327.89,0 

331.98,9 

304.26,0 
368.87,7 
373.48, S 

404.74,0 

409.86,3 

414.98,6 

7900 

8000 

8100 

102.76.2 

164.82.2 

166.88.2 

203.45.2 
206.02,7 

208.60.3 

244.14.2 

247.23.3 

250.32.3 

284.83.3 
288.43,8 

292.04.4 

325.52.3 

329.64.4 

333.76.4 

300.21.4 
370.84,9 

375.48.5 

406.90.4 

412.05.5 

417.20.5 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

108.04,4 

170.09,3 

172.14,2 

210.05.5 

212.61.6 
215.17,8 

252.00,0 

255.14,0 

258.21,4 

294.07,7' 

297.66,3 

301.24,9 

336.08,8 

340.18,6 

344.28,5 

378.09,9 

382.71.0 

387.32.1 

420.11,0 

425.23,3 

430.35,6 

8200 

8300 

8400 

108.94.2 
171.00,3 

173.06.3 

211.17.8 
213.75,3 

216.32.9 

253.41.4 

256.50.4 

259.59.5 

295.64,9 

299.25,5 

302.86,0 

337.88.5 
342.00,5 

346.12.6 

3S0.12,0 

3S4.75.6 

389.39,2 

422.35.6 

427.50.7 

432.65.8 

8200 

8300 

8400 

8500 

8000 

8700 

174.19,2 

176.24,1 

178.29,0 

217.74.0 

220.30.1 
222.86,3 

201.28,8 

264.36,2 

267.43,6 

304.83,6 
308.42,2 
312.00, S 

348.38,4 

352.48,2 

350.58,1 

391.93.2 

396.54.2 

401.15.3 

435.47,9 

440.60,3 

445.72,6 

8500 

8G00 

8700 

175.12.3 

177.18.4 

179.24.4 

218.90.4 
221.47,9 

224.05.5 

202.68.5 
265;77,5 

268. 86. 6 

306.46.6 
310.07,1 

313.67.7 

350.24.7 

354.36.7 

358.48.8 

394.02,7 

398.66,3 

403.29,9 

437. 80, S 
442.95,9 
448.11,3 

8500 

8000 

8700 

8800 

8900 

9000 

180.34,0 

182.38,9 

184.43,8 

225.42.5 

227.98.6 
230.54,8 

270.51,0 

273.58,4 

276.65,8 

315.59,5 

319.18,1 

322.76,7 

300.07,9 

304.77,8 

368.87,7 

405.76.4 

410.37.5 
414.98,0 

450.84,9 

455.97,3 

461.09,6 

8800 

8900 

9000 

181.30.4 

183.36.4 

185.42.5 

226.63.0 
229.20,5 

231.78.1 

271.95.6 

275.04.7 

278.13.7 

317.28.2 
320.88,8 

324.49.3 

362.60.8 

366.72.9 

370.84.9 

407.93.4 
412.57,0 

417.20.5 

453.26.0 

458.41.1 

463.56.2 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

180.48,8 

188.53,7 

190.58,6 

233.11.0 

235.67.1 
238.23,3 

279.73,2 

282.80,5 

285.87,9 

320.35,3 

329.94,0 

333.52,6 

372.97,5 

377.07,4 

381.17,3 

419.59.7 

424.20.8 

428.81.9 

406.21,9 

471.34,2 

476.46,6 

9100 

9200 

9300 

187.48.5 

189.54.5 

191.60.5 

234.35.6 
236.93,2 

239.50.7 

281.22.7 

284.31.8 

287.40.8 

328.09,9 

331.70,4 

335.31,0 

374.97.0 

379.09.0 

383.21.1 

421.84.1 
426.47,7 

431.11.2 

468.71.2 

473.86.3 

479.01.4 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9000 

9700 

9800 

9900 

192.63,6 

194.68,5 

196.73,4 

240.79.5 

243.35.6 
245.91,8 

288.95,3 

292.02,7 

295.10,1 

337.11,2 

340.69,9 

344.28,5 

385.27,1 

389.37,0 

393.46,8 

433.43.0 

438.04.1 

442.65.2 

481.58,9 

486.71,2 

491.83,6 

9400 

9500 

9000 

193.66.6 

195.72.6 

197.78.6 

242. 05. 2 
244.65,8 

247.23.3 

290.49.9 

293.58.9 
296. 67, -0 

338.91.5 
342.52,1 

346.12.6 

387.33.2 

391.45.2 

395.57.3 

435.74.8 
440.38,3 

445.01.9 

484.16.4 

489.31.5 

494.46.6 

9400 

9500 

9000 

198.78,4 

200.83,3 

202.88,2 

248.47,9 

251.04,1 

253.60,3 

298.17,5 

301.24,9 

304.32,3 

347.87,1 

351.45,8 

355.04,4 

397.56,7 

401.66,6 

405.76,4 

447.26.3 

451.87.4 

456.48.5 

496.95,9 

502.08,2 

507.20,5 

9700 

9800 

9900 

199.84.7 

201.90.7 

203.96.7 

249.80.8 
252.38,4 

254.95.9 

299.77.0 

302.86.0 

305.95.1 

349.73.2 
353.33,7 

356.94.2 

399.69.3 

403.81.4 

407.93.4 

449.65.5 
454.29,0 

458.92.6 

499.61.6 

504.76.7 

509.91.8 

9700 

9800 

9900 

lOOOOl  204.93,2 

256.16,4 

307.39,7 

358.63,0 

409.86,3 

401.09,6 

512.32,9 

lOOOO 

200.02,7 

257.53,4 

309.04,1 

360.54,8 

412.05,5)  463.56,2 

515.06,8 

lOOOO 

July  6th.— 187  DAY’S— 6 months  6 days. 

July  7th— 188  DAYS— 6 months  7 days. 

i 
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< 

189  DAYS. 

-f-J 

£ 

c 

190  DAYS. 

E 

< 

Rate. 

4 

5 

1 6 | 7 

1 8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

2.07.1 

4.14.1 
6.21,4 

2.58/ 

5.17/ 

7.76,7 

3.10,7 

6.21,4 

9.32,1 

3.62/ 

7.24/ 

10.87/ 

4.14/ 

8.28/ 

12.42,7 

4.66.0 

9.32.1 
13.98,1 

5.17,8 

10.35,6 

15.53,4 

lOO 

200 

300 

2.08,2 

4.16,4 

6.24,7 

2.60,3 

5.20,5 

7.80,8 

3.12,3 

6.24,7 

9.37,0 

3.64,4 

7.28,8 

10.93,2 

4.16/ 

8.32,9 

12.49,3 

4.08,5 

9.37,0 

14.05,5 

5.20,5 

10.41,1 

15.61,6 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

8.28,1 

10.35/ 

12.42,7 

10.35/ 

12.94,5 

15.53/ 

12.42,7 

15.53,4 

18.64,1 

14.49/ 

18.12/ 

21.74/ 

16.57/ 

20.71/ 

24.85/ 

18.64.1 

23.30.1 
27.96/ 

20.71,2 

25.89,0 

31.06,8 

400 

500 

600 

8.32,9 

10.41/ 

12.49,3 

10.41,1 

13.01,4 

15.61,6 

12.49,3 

15.61,6 

18.74,0 

14.57,5 

18.21,9 

21.86,3 

16.65,8 

20.82,2 

24.98,6 

18.74.0 
23.42,5 

28.11.0 

20.82,2 

26.02,7 

31.23,3 

400 

500 

600 

700 

800 

000 

14.49/ 

16.57/ 

18.64,1 

18.12,3 

20.71,2 

23.30,1 

21.74/ 

24.85/ 

27.96,2 

25.37/ 

28.99,7 

32.62/ 

28.99,7 
33.14,0 
- 37.28/ 

32.62.2 

37.28.2 
41.94/ 

36.24,7 

41.42,5 

46.60,3 

700 

800 

900 

14.57,5 

16.65,8 

18.74,0 

18.21,9 

20.82,2 

23.42,5 

21.86,3 
24.98,6 
28.1 1 ;0 

25.50,7 

29.15,1 

32.79,5 

29.15,1 

33.31,5 

37.47,9 

32.79,5 

37.47,9 

42.16,4 

36.43.8 
41.64,4 

46.84.9 

ToJ) 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

20.71,2 

22.78.4 

24.85.5 

25.89,1 

28.47,9 

31.06,8 

31.06,8 

34.17,5 

37.28,2 

36.24,7 

39.87,1 

43.49/ 

41.42/ 

45.56,7 

49.71,0 

46.60.3 

51.26.3 

55.92.3 

51.78,1 

56.95,9 

62.13,7 

lOOO 

1100 

1200 

20.82,2 

22.90,4 

24.98,6 

26.02,7 

28.63,0 

31.23,3 

31.23,3 

34.35,6 

37.47,9 

36.43,8 

40.08,2 

43.72,6 

41.64,4 

45.80,8 

49.97,3 

46.84.9 
51.53/ 

56.21.9 

52.05.5 
57.26,0 

62.46.6 

lOOO 

llOO 

1200 

1300 

1400 

1500 

26.92.6 

28.99.7 

31.06.8 

33.65,8 

36.24,7 

38.83,6 

4U.38,9 

43.49,6 

46.60,3 

47.12,1 

50.74,5 

54.37,0 

53.85,2 

57.99,5 

62.13,7 

60.58.4 

65.24.4 

69.90.4 

67.31,5 

72.49,3 

77.67,1 

1300 

1400 

1500 

27.06/ 

29.15,1 

31.23,3 

33.83,6 

36.43,8 

39.04,1 

40.60,3 

43.72,6 

46.84,9 

47.37,0 

51.01,4 

54.65,8 

54.13,7 

58.30,1 

62.46,6 

60.90.4 
65.58,9 

70.27.4 

67.67.1 
72.87,7 

78.08.2 

1300 

1400 

1500 

“lCOO 

1700 

1800 

33.14.0 

35.21.1 

37.28.2 

41.42,5 

44.01,4 

46.60,3 

49.71,0 

52.81,6 

55.92,3 

57.99/ 

61.61,9 

65.24,4 

66.27,9 

70.42,2 

74.56/ 

74.56.4 

79.22.5 

83.88.5 

82.84,9 

88.02,7 

93.20,5 

1600 

1700 

1800 

33.31,5 

35.39,7 

37.47,9 

41.64,4 

44.24,7 

46.84,9 

49.97,3 

53.09,6 

56.21,9 

58.30,1 

61.94,5 

65.58,9 

66. 63,0 
70.79,5 
74.95,9 

74.95.9 
79.64,4 

84.32.9 

83.28.8 
88.49,3 

93.69.9 

1600 

1700 

1800 

lOOO 

2000 

2100 

39.35,3 

41.42.5 

43.49.6 

49.19,2 

51.78,1 

54.37,0 

59.03,0 

62.13,7 

65.24,4 

08.36.8 
72.49,3 

76.11.8 

78.70,7 

82.84,9 

86.99,2 

88.54.5 

93.20.5 

97.86.6 

98.38,4 

103.56,2 

108.74,0 

1900 

2000 

2100 

39.56,2 

41.64,4 

43.72,6 

49.45,2 

52.05,5 

54.65,8 

59.34,2 

62.46,6 

65.58,9 

69.23,3 

72.87,7 

76.52,1 

79.12,3 

83.28,8 

87.45,2 

89.01.4 
93.69,9 

98.38.4 

98.90,4 

104.11,0 

109.31,5 

1900 
2000  ! 
2100 

2200 
2300 
i 2400 

45.56.7 

47.63.8 
49.71,0 

56.95,9 

59.54,8 

62.13,7 

68.35,1 

71.45,8 

74.56,4 

79.74.2 
83.36,7 

86.99.2 

91.13/ 

95.27,7 

99.41,9 

102.52.6 

107.18.6 

111.84.7 

113.91,8 

119.09,6 

124.27,4 

2200 

2300 

2400 

45.80,8 

47.89,0 

49.97,3 

57.26,0 

59.86,3 

62.46,6 

68.71,2 

71.83,6 

74.95,9 

80.16,4 

83.80,8 

87.45,2 

91.61,6 

95.78,1 

99.94,5 

103.06.8 
107.75,3 

112.43.8 

114.52.1 
119.72,6 

124.93.2 

2200  | 
2300  1 
2400  | 

2500 

2600 

2700 

51.78.1 

53.85.2 

55.92.3 

64.72,6 

67.31,5 

69.90,4 

77.67,1 

80.77,8 

83.88,5 

90.61.6 
94.24,1 

97.86.6 

103.56,2 

107.70,4 

111.84,7 

116.50.7 

121.16.7 

125.82.7 

129.45,2 

134.63,0 

139.80,8 

2500 

2600 

2700 

52.05,5 

54.13,7 

56.21,9 

65.06,8 

67.67,1 

70.27,4 

78.08,2 

81.20,5 

84.32,9 

91.09,6 

94.74,0 

98.38,4 

104.11,0 

108.27,4 

112.43,8 

117.12.3 
121.80,8 

126.49.3 

130.13.7 
135.34,2 

140.54.8 

2500 

2600 

2700 

2800 

-2900 

3000 

57.99.5 

60.06.6 
62.13,7 

72.49,3 

75.08,2 

77.67,1 

86.99,2 

90.09,9 

93.20,5 

101.49.0 
105.11,5 

108.74.0 

115.98,9 

120.13,2 

124.27,4 

130.48.8 

135.14.8 

139.80.8 

144.98,6 

150.16,4 

155.34,2 

2800 

2900 

3000 

58.30,1 

60.38,4 

62.46,6 

72.87,7 

75.47,9 

78.08,2 

87.45,2 

90.57,5 

93.69,9 

102.02,7 

105.67,1 

109.31,5 

116.60,3 

120.76,7 

124.93,2 

131.17.8 
135.86,3 

140.54.8 

145.75,3 

150.95,9 

156/6,4 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

64.20,  S 
66.27,9 
68.35,1 

80.26,0 

82.84,9 

85.43,8 

96.31,2 

99.41,9 

102.52,6 

112.36.4 
115.98,9 

119.61.4 

128.41,6 

132.55,9 

136.70,1 

144.46.8 

149.12.9 

153.78.9 

160.52,1 

165.69,9 

170.87,7 

3100 

3200 

3300 

64.54,8 

66.63,0 

68.71,2 

80.68,5 

83.28,8 

85.89,0 

96.82,2 

99.94,5 

103.06/ 

112.95,9 

116.60,3 

120.24,7 

129.09,6 

133.26,0 

137.42,5 

145.23.3 
149.91,8 

154.60.3 

161.37.0 
166.57,5 

171.78.1 

3100 

3200 

3300 

3400 

3300 

3600 

70.42.2 

72.49.3 

74.56.4 

88.02,7 

90.61,6 

93.20,5 

105.63,3 

108.74,0 

111.84,7 

123.23.8 
126.86,3 

130.48.8 

140.84,4 

144.98,6 

149.12,9 

158.44,9 

163.11.0 

167.77.0 

176.05,5 

181.23,3 

186.41,1 

3400 

3500 

3600 

70.79/ 

72.87,7 

74.95,9 

88.49,3 

91.09,6 

93.69,9 

106.19,2 

109.31,5 

112.43,8 

123.89,0 

127.53,4 

131.17/ 

141.58,9 

145.75,3 

149.91,8 

159.28,8 

163.97,3 

168/5,8 

176.98.6 
182.19,2 

187.39.7 

3400 

3500 

3600 

'3700 

3800 

3900 

76.63.6 

78.70.7 

80.77.8 

95.79,5 

98.38,4 

100.97,3 

114.95,3 

118.06,0 

121.16,7 

134.11.2 
137.73,7 

141.36.2 

153.27,1 

157.41,4 

161.55,6 

172.43.0 

177.09.0 

181.75.1 

191.58,9 

196.76,7 

201.94,5 

3700 

3800 

3900 

77.04,1 

79.12,3 

81.20,5 

96.30,1 

98.90,4 

101.50,7 

115.56,2 

118.68,5 

121.80,8 

134.82,2 

138.46/ 

142.11,0 

154.08,2 

158.24,7 

162.41,1 

173.34.2 
178.02,7 

182.71.2 

192.60.3 
197.80,8 

203.01.4 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

82.84,9 

84.92.1 

86.99.2 

103.56,2 

106.15,1 

108.74,0 

124.27,4 

127.38,1 

130.48,8 

144.98.6 
148.61,1 

152.23.6 

165.69,9 

169.84,1 

173.98,4 

186.41.1 

191.07.1 

195.73.2 

207.12,3 

212.30,1 

217.47,9 

4000 

4100 

4200 

83.28,8 

85.37,0 

87.45,2 

104.11,0 

106.71,2 

109.31,5 

124.93,2 

128.05,5 

131.17,8 

145.75,3 

149.39,7 

153.04,1 

166.57,5 

170.74,0 

174.90,4 

187.39.7 
192.08,2 

196.76.7 

208.21,9 

213.42,5 

218.63,0 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

89.06.3 

91.13.4 

93.20.5 

111.32,9 

113.91,8 

116.50,7 

133.59,5 

136.70,1 

139.80,8 

155.86.0 
159.48,5 

163.11.0 

178.12,6 

182.26,8 

186.41,1 

200.39.2 

205.05.2 

209.71.2 

222.65,8 

227.83,6 

233.01,4 

4300 

4400 

4500 

89.53/ 

91.61,6 

93.69,9 

111.91,8 

114.52,1 

117.12,3 

134.30,1 

137.42,5 

140.54,8 

156.68,6 

160.32,9 

163.97,3 

179.06/ 

183.23,3 

187.39,7 

201.45.2 
206.13,7 

210.82.2 

223.83.6 
229.04,1 

234.24.7 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

95.27.7 

97.34.8 

99.41.9 

119.09,6 

121.68,5 

124.27,4 

142.91,5 

146.02,2 

149.12,9 

166.73.4 
170.35,9 

173.98.4 

190.55,3 

194.69,6 

198.83,8 

214.37.3 

219.03.3 

223.69.3 

238.19,2 

243.37,0 

248.54,8 

4600 

4700 

4800 

95.78,1 

97.86,3 

99.94,5 

119.72,6 

122.32,9 

124.93,2 

143.67,1 

146.79,5 

149.91,8 

167.61/ 

171.26,0 

174.90/ 

191.56,2 

195.72/ 

199.89,0 

215.50.7 
220.19,2 

224.87.7 

239.45.2 
244.65,8 

249.86.3 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

101.49,0 

103.56.2 

105.63.3 

126.86,3 

129.45,2 

132.04,1 

152.23,6 

155.34,2 

158.44,9 

177.60.8 
181.23,3 

184.85.8 

202.98,1 

207.12,3 

211.26,6 

228.35.3 

233.01.4 

237.67.4 

253.72,6  1 

258.90,4 

264.08,2 

4900 

5000 

5100 

102.02,7 

104.11,0 

106.19,2 

127.53,4 

130.13,7 

132.74,0 

153.04,1 

156.16,4 

159.28,8 

178.54,8 

182.19,2 

185.83,6 

204.05,5 

208.21,9 

212.38,4 

229.56.2 
234.24,7 

238.93.2 

255.06.8 
260.27,4 

265.47.9 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

107.70.4 

109.77.5 
111.84,7 

134.63,0 

137.21,9 

139.80,8 

161.55,6 

164.66,3 

167.77,0 

188.48.2 
192.10,7 

195.73.2 

215.40,8 

219.55,1 

223.69,3 

242.33.4 

246.99.5 

251.65.5 

269.26,0 

274.43,8 

279.61,6 

5200 

5300 

5400 

108.27,4 

110.35,6 

112.43,8 

135.34,2 

137.94,5 

140.54,8 

162.11,1 

165.53/ 

168.65/ 

189.47,9 

193.12,3 

•196.76,7 

216.54,8 

220.71,2 

224.87,7 

243.61/ 

248.30,1 

252.98,6 

270.68.5 
275.89,0 

281.09.6 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

113.91.8 

115.98.9 
118.06,0 

142.39,7 

144.98,6 

147.57,5 

170.87,7 

173.98,4 

177.09,0 

199.35,6 

202.93,1 

206.60,5 

227.83,6 

231.97,8 

236.12,1 

256.31.5 

260.97.5 

265.63.6 

284.79,5 

289.97,3 

295.15,1 

5500 

5600 

5700 

114.52,1 

116.60,3 

118.68,5 

143.15,1 

145.75,3 

148.35,6 

171.78,1 

174,90/ 

178.02,7 

200.41,1 

204.05,5 

207.69,9 

229.04/ 

233.20,5 

237.37/ 

257.67.1 
262.35,6 

267.04.1 

286.30.1 
291.50,7 

296.71.2 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

120.13.2 

122.20.3 

124.27.4 

150.16,4 

152.75,3 

155.34,2 

180.19,7 

183.30,4 

186.41,1 

210.23,0 

213.85,5 

217.47,9 

240.26,3 

244.40,5 

248.54,8 

270.29.6 

274.95.6 

279.61.6 

300.32,9 

305.50,7 

310.68,5 

5800 

5900 

6000 

120.76,7 

122.84,9 

124.93,2 

150.95,9 

153.56,2 

156.16,4 

181.15,1 

184.27,4 

187.39,7 

211.34,2 

214.98/ 

918/3,0 

241.53,4 

245/9,9 

249.86,3 

271.72/ 

276.41,1 

281.09/ 

301.91.8 
307.12,3 

312.32.9 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

126.34.5 

128.41.6 
130.48,8 

157.93,2 

160.52,1 

163.11,0 

189.51,8 

192.62,5 

195.73,2 

221.10,4 

224.72,9 

228.35,3 

252.69,0 

256.83,3 

260.97,5 

284.27.7 

288.93.7 

293.59.7 

315.86,3 

321.04,1 

326.21,9 

6100 

6200 

6300 

127.01,4 

129.09,6 

131.17,8 

168.76,7 

161.37,0 

163.97,3 

190.52,1 

193.64/ 

196.76,7 

222.27,4 

225.91,8 

229.56,2 

254.02,7 

258.19,2 

262.35,6 

285.78.1 
290.46,6 

295.15.1 

317.53.4 
322.74,0 

327.94.5 

6100 
6200 
6300  ! 

6400 

6500 

6600 

132.55,9 

134.63.0 

136.70.1 

165.69,9 

168.28,8 

170.87,7 

198.83,8 

201.94,5 

205.05,2 

231.97,8 

235.60,3 

239.22,7 

265.11,8 

269.26,0 

273.40,3 

298.25.8 

302.91.8 

307.57.8 

331.39,7 

336.57,5 

341.75,3 

6400 

6500 

6600 

133.26,0 

135.34,2 

137.42,5 

166.57,5 

169.17,8 

171.78,1 

199.89,0 

203.01,4 

206.13,7 

233.20,5 

236.84,9 

240.49,3 

266.52,1 
270.68,5 
274. 84, 9 

299.83,6 

304.52,1 

309.20,5 

333. 1 5. 1 
338.35,6 

343.56.2 

6400 
6500 
6600  | 

6700 

6800 

6900 

138.77.3 

140.84.4 

142.91.5 

173.46,6 

176.05,5 

178.64,4 

298.15,9 

211.26,6 

214.37,3 

242.85,2 

246.47,7 

250.10,1 

277.54,5 

281.68,8 

285.83,0 

312.23.8 

316.89.9 

321.55.9 

346.93,2 

352.11,0 

357.28,8 

6700 

6800 

6900 

139.50,7 

141.58,9 

143.67,1 

174.38,4 

176.98,6 

179.58,9 

209.26,0 

212.38,4 

215.50,7 

244.13,7 

247.78,1 

251.42,5 

279.01,4 

283.17,8 

287.34,2 

313.89.0 
318.57,5 

323.26.0 

348.76.7 
353.97,3 

359.17.8 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

144.98,6 

147.05.8 

149.12.9 

181.23,3 

183.82,2 

186.41,1 

217.47,9 

220.58,6 

223.69,3 

253.72,6 

257.35,1 

260.97,5 

289.97,3 

294.11,5 

298.25,8 

326.21.9 

330.87.9 
335.54,0 

362.46,6 

367.64,4 

372.82,2 

7000 

7100 

7200 

145.75,3 

147.83,6 

149.91,8 

182.19,2 

184.79,5 

187.39,7 

218.63,0 

221.75,3 

224.87,7 

255.06,8 

258.71,2 

262.35/ 

291.50,7 

295.67,1 

299.83,6 

327.94.5 
332.63,0 

337.31.5 

364.38.4 
369.58,9 

374.79.5 

7000 
7100 
7200  j 

7300 
7400 
1 7500 

151.20.0 

153.27.1 

155.34.2 

189.00,0 

191.58,9 

194.17,8 

226.80,0 

229.90,7 

233.01,4 

264.60,0 

268.22,5 

271.84,9 

302.40,0 

306.54,2 

310.68,5 

340.20.0 

344.86.0 

349.52.1 

378.00,0 

383.17,8 

388.35,6 

7300 

7400 

7500 

152.00/' 

154.08,2 

156.16,4 

190.00,0 

192.60,3 

195.20,5 

228.00,0 

231.12,3 

234.24,7 

266.00,0 

269.64/ 

273.28,8 

304.00,0 

308.16,4 

312.32,9 

342.00,0 

346.68,5 

351.37,0 

380.00,0 

385.20,5 

390.41,1 

7300 

7400 

7500 

; 7600 
7700 
7800 

157.41.4 

159.48.5 

161.55.6 

196.76,7 

199.35,6 

201.94,5 

236.12,1 

239.22,7 

242.33,4 

275.47,4 

279.09,9 

282.72,3 

314.82,7 

318.97,0 

323.11,2 

354.18.1 

358.84.1 

363.50.1 

393.53,4 

398.71,2 

403.89,0 

7600 

7700 

7800 

158.24,7 

160.32,9 

162.41,1 

197.80,8 

200.41,1 

203.01/ 

237.37,0 

240.49,3 

243.61/ 

276.93,2 

280.57,5 

284.21,9 

316.49,3 

320.65,8 

324.82,2 

356.05.5 
360.74,0 

365.42.5 

395.61.6 
400.82,2 

406.02.7 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

163.62,7 

165.69,9 

167.77,0 

204.53,4 

207.12,3 

209.71,2 

245.44,1 

248.54/ 

251.65,5 

286.34,8 

289.97,3 

293.59,7 

327.25,5 

331.39,7 

335.54,0 

368.16.2 

372.82.2 

377.48.2 

409.06,8 

414.24,7 

419.42,5 

7900 

8000 

8100 

164.49,3 

166.57,5 

168.65,8 

205.61/ 

208.21,9 

210.82,2 

246.74,0 

249.86,3 

252.98,6 

287.86,3 
291.50  7 
295.15,1 

328.98,6 

333.15,1 

337.31,5 

370.11,0 

374.79,5 

379.47,9 

_#1.23,3 
416.43,8 
4 21.64,4 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

169.84.1 

171.91.2 
173.98,4 

212.30,1 

214.89,0 

217.47,9 

254.76,2 

257.86,8 

260.97,5 

297.22,2 

300.84,7 

304.47,1 

339.68, -2 
343.82,5 
.347.96,7 

382.14.2 

356.80.3 

391.46.3 

424.60,3 

429.78,1 

434.95,9 

8200 

8300 

8400 

170.74,0 

172.82,2 

174.90/ 

213.42,5 

216.02,7 

218.63,0 

256.11,0 

259.23,3 

262.35,6 

298.79,5 

302.43,8 

306.08,2 

341.47,9 

345.64,4 

349.80,8 

384/6,4 

388.84,9 

393.53,4 

426.84,9 

432.05,5 

437.26,0 

8200 
8300  j 
8400  j 

8500 
! 8600 
8700 

176.05.5 

178.12.6 

180.19.7 

220.06,8 

222.65,8 

225.24,7 

264.08,2 

267.18,9 

270.29,6 

308.09,6 

311.72,1 

315.34,5 

352.11,0 

356.25,2 

360.39,5 

396.12.3 

400.78.4 

405.44.4 

440.13,7 

445.31,5 

450.49,3 

8500 

8600 

8700 

176.98,6 

179.06,8 

181.15,1 

221.23,3 

223.83,6 

226.43,8 

265.47,9 

268.60,3 

271.72,6 

309.72,6 

313.37,0 

317.01,4 

353.97,3 

358.13,7 

362.30,1 

398.21.9 
402.90,4 

407.58.9 

442.46.6 
447.67,1 

452.87.7 

8500 
8600  . 
8700 

8800 

8900 

9000 

182.26,8 

184.34.0 

186.41.1 

227.83,6 

230.42,5 

233.01,4 

273.40,3 

276.51,0 

279.61,6 

318.97,0 

322.59,5 

326.21,9 

364.53,7 

368.67,9 

372.82,2 

410.10.4 

414.76.4 

419.42.5 

455.67,1 

460.84,9 

466.02,7 

8800 

8900 

9000 

183.23,3 

185.31,5 

187.39,7 

229.04,1 

231.64/ 

234.24,7 

274.84,9 

277.97,3 

281.09,6 

320.65,8 

324.30,1 

397.94,5 

366.46/ 

370.63,0 

374.79,5 

412.27.4 
416.95,9 

421.64.4 

458.08.2 
463.28,8 

468.49.3 

8800  } 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

188.48.2 

190.55.3 
192.62,5 

235.60,3 

238.19,2 

240.78,1 

282.72,3 

285.83,0 

288.93,7 

329.84,4 

333.46,8 

337.09,3 

376.96,4 

381.10,7 

385.24,9 

424.08.5 

428.74.5 

433.40.5 

471.20,5  j 
476.38,4  ! 
481.56,2  | 

9100 

9200 

9300 

189.47,9 

191.56,2 

193.64,4 

236.84,9 

239.45,2 

242.05,5 

284.21,9 

287.34,2 

290.46/ 

331.58,9 

335.23,3 

338.87,7 

378.95,9 

383.12,3 

387.28,8 

426.32,9 

431.01,4 

435/9,9 

473.69,9 

478.90,4 

484.11,0 

9100 

9200 

9300 

9400|  194.69,6 
1 95001  196.76,7 
1 9600 j 198.83,8 

243.37,0 

245.95,9 

248.54,8 

292.04,4 

24)5.15,1 

298.25,8 

340.71,8 

344.34,2 

347.96,7 

389.39,2 

393.53,4 

397.67,7 

438.06.6 

442.72.6 

447.38.6 

486.74,0 

491.91,8 

497.09,6 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

195.72,6 

197.80,8 

199.89,0 

244.65,8 

247.26,0 

249.86,3 

293.58,9 

296.71,2' 

299.83/! 

342.52,1 

346.16,4 

349.80,8 

391.45,2 

395.61/ 

399.78,1 

440.38,4 

445.06,8 

449.75,3 

489.31.5 
4 94.52,1 

499.72.6 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

Toooo 

9700 
9800 
1 9900 
1 0OOO 

200.91.0 

202.98.1 

205.05.2 

251.13,7 

253.72,6 

256.31,5 

301.36,4 

304.47,1 

307.57,8 

351.59,2 

355.21,6 

358.84,1 

401.81,9 

405.96,2 

410.10,4 

452.04.7 

456.70.7 

461.36.7 

502.27,4 

507.45,2 

512.63,0 

201.97,3 

204.05,5 

206.13,7 

252.46,6 

255.06,8 

257.67,1 

302.95,91 

306.08,2 

309.20,5 

353.45,2 

357.09,6 

360.74,0 

403.94,5 

408.11,0 

412.27,4 

454.43.8 
459.12,3 

463.80.8 

504.93.2 
510.13,7 

515.34.2 

207.12,3 

258.90,4 1 310.68,5 

362.46,6 

414.24,7 

466.02,7 

517.80,8' 

lOOOO 

208.21,9 

260.27, 4|  312.32, 9|  364.38, 4|  416.43, S|  468.49,3j  520.54,8 

July  8th. — 189  DAY'S — 6 months  8 days. 

July  9th — 190  DAYS — 6 months  9 days. 

-M 

£ 

< 

191  DATS. 

Hate. 

4 

1 5 | 6 

7 

8 

9 

10 

I 100 
200 
1 300 

2.09,3 

4.18,fc 

6.27,9 

2.61,6 

5.23,3 

7.84,9 

3.14,C 

6.27.9 

9.41.9 

3.66,3 

7.32,6 

10.98,9 

4.18,6 

8,37,3 

12.55,9 

4.71, ( 
9.41, C 
14.12,! 

5.23,3 

10,46,6 

15.69,9 

400 

500 

f 600 

8.37,3 

10.46,6 

12.55,9 

10.46,6 

13.08,2 

15.69,9 

12.55.9 

15.69.9 
18.83,8 

14.65,2 
18.3]  ,5 
21.97,8 

16.74,5 

20.93,2 

25.11,8 

18.83.8 

23.54.8 

28.25.8 

20.93,2 

26.16,4 

31.39,7 

700 
] 800 
| 900 

14.65,2 

16.74,5 

18.83,8 

18.31,5 

20.93,2 

23.54,8 

21.97.8 

25.11.8 

28.25.8 

25.64,1 

29.30,4 

32.96,7 

29.30,4 

33.49,0 

37.67,7 

32.96.7 

37.67.7 
42.38,6 

36.63,0 

41.86,3 

47.09,6 

lOOO 
1100 
J 1200 

20.93,2 

23.02,5 

25.11,8 

26.16,4 

28.78,1 

31.39,7 

31.39.7 

34.53.7 

37.67.7 

36.63,0 

40.29,3 

43.95,6 

41.86,3 

46.04,9 

50.23,6 

47.09,6 

51.80.5 

56.51.5 

52.32,9 

67.56,2 

62.79,5 

1 1300 
1400 
| 1500 

27.21,1 

29.30,4 

31.39,7 

34.01,4 

36.63,0 

39.24,7 

40.81.6 

43.95.6 

47.09.6 

47.61,9 

51.28,2 

54.94,5 

54.42,2 

58.60,8 

62.79,5 

61.22,5 

65.93.4 

70.64.4 

68.02,7 

73.26,0 

78.49,3 

1600 

1700 

1800 

33.49,0 

35.58,4 

37.67,7 

41.86,3 

44.47,9 

47.09,6 

50.23,6 

53.37.5 

56.51.5 

58.60,8 

62.27,1 

65.93,4 

66.98,1 

71.16,7 

75.35,3 

75.35.3 

80.06.3 

84.77.3 

83.72,6 

88.95,9 

94.19,2 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

39.77,0 

41.86,3 

43.95,6 

49.71,2 

52.32,9 

54.94,5 

59.65.5 

62.79.5 
65.93,4 

69.59,7 

73.26,0 

76.92,3 

79.54,0 

83.72,6 

87.91,2 

89.48.2 

94.19.2 
98.90,1 

99.42,5 

104.65,8 

109.89,0 

46.04,9 

48.14,2 

50.23,6 

57.56,2 

60.17,8 

62.79,5 

69.07.4 

72.21.4 
75.35,3 

80.58,6 

84.24,9 

87.91,2 

92.09,9 

96.28,5 

100.47,1 

103.61.1 

108.32.1 
113.03,0 

115.12,3 

120.35,6 

125.58,9 

2500 

2600 

2700 

52.32,9 

54.42,2 

56.51,5 

65.41,1 

68.02,7 

70.64,4 

78.49.3 

81.63.3 

84.77.3 

91.57,5 

95.23,8 

98.90,1 

104.65,8 

108.84,4 

113.03,0 

117.74,0 

122.44.9 

127.15.9 

130.82,2 

136.05,5 

141.28,8 

2800 

2900 

3000 

58. < 0,8 
60.70,1 
62.79,5 

73.26,0 

75.87,7 

78.49,3 

87.91.2 

91.05.2 

94.19.2 

102.56,4 

106.22,7 

109.89,0 

117.21,6 

121.40,3 

125.58,9 

131.86.8 

136.57.8 

141.28.8 

140.52,1 

151.75,3 

156.98,6 

3100 

3200 

3300 

64.88,8 

66.98,1 

69.07,4 

81.11,0 

83.72,6 

86.34,2 

97.33,2 

100.47.1 

103.61.1 

113.55,3 

117.21,6 

120.87,9 

129.77,5 

133.96,2 

138.14,8 

145.99.7 

150.70.7 
155.41,6 

162.21,9 

167.45,2 

172.68,5 

3400 

3500 

3600 

71.16,7 

73.26,0 

75.35,3 

88.95,9 

91.57,5 

94.19,2 

106.75,1 

109.89.0 

113.03.0 

124.54,2 

128.20,5 

131.86,8 

142.33,4 

146.52,1 

150.70,7 

160.12,6 

164.83,6 

169.54,5 

177.91,8 

183.15,1 

188.38,4 

3700 

3800 

3900 

77.44,7 

79.54,0 

81.63,3 

96.80,8 

99.42,5 

102.04,1 

116.17.0 

119.31.0 
122.44,9 

135.53,2 

139.19,5 

142.85,8 

154.89,3 

159.07,9 

163.26,6 

174.25,5 

178.96.4 

183.67.4 

193.61,6 

198.84,9 

204.08,2 

4000 

4100 

4200 

83.72,6 

85.81,9 

87.91,2 

104.65,8 

107.27,4 

109.89,0 

125.58.9 

128.72.9 
131.86,8 

146.52,1 

150.18,4 

153.84,7 

167.45,2 

171.63,8 

175.82,5 

188.38,4 

193.09.3 

197.80.3 

209.31,5 

214.54,8 

219.78,1 

4300 

4400 

4500 

90.00,5 

92.09,9 

94.19,2 

112.50,7 

115.12,3 

117.74,0 

135.00,8 

138.14.8 

141.28.8 

157.51,0 

161.17,3 

164.83,6 

180.01,1 

184.19,7 

188.38,4 

202.51.2 

207.22.2 

211.93.2 

225.01,4 

230.24,7 

235.47,9 

4600 

4700 

4800 

96.28,5 

98.37,8 

100.47,1 

120.35,6 

122.97,3 

125.58,9 

144.42.7 

147.56.7 

150.70.7 

168.49,9 

172.16,2 

175.82,5 

192.57,0 

196.75,6 

200.94,2 

216.64.1 

221.35.1 
226.06,0 

240.71,2 

245.94,5 

251.17,8 

4900 

5000 

5100 

102.56,4 

104.65,8 

106.75,1 

128.20,5 

130.82,2 

133.43,8 

153.84,7 

156.98.6 

160.12.6 

179.48,8 

183.15,1 

186.81,4 

205.12,9 

209.31,5 

213.50,1 

230.77,0 

235.47.9 

240.18.9 

256.41,1 

261.64,4 

266.87,7 

5200 

5300 

5400 

108.84,4 

110.93,7 

113.03,0 

136.05,5 

138.67,1 

141.28,8 

163.26,6 

166.40.5 

169.54.5 

190.47,7 

194.14,0 

197.80,3 

217.68,8 

221.87,4 

226.06,0 

244.89,9 

249.60.8 

254.31.8 

272.11,0 

277.34,2 

282.57,5 

5500 

5600 

5700 

115.12,3 

117.21,6 

119.31,0 

143.90,4 

146.52,1 

149.13,7 

172.68.5 

175.82.5 
178.96,4 

201.46,6 

205.12,9 

208.79,2 

230.24.7 

234.43,3 

238.61,9 

259.02.7 

263.73.7 

268.44.7 

287.80,8 

293.04,1 

298.27,4 

5800 

5900 

6000 

121.40,3 

123.49,6 

125.58,9 

151.75,3 

154.87,0 

156.98,6 

182.10.4 

185.24.4 

188.38.4 

212.45,5 

216.11,8 

219.78,1 

242.80,5 

246.99,2 

251.17,8 

273.15.6 

277.86.6 
282.57,5 

303.50,7 

308.74,0 

313.97,3 

6100 

6200 

6300 

127.68,2 

129.77,5 

131.86,8 

159.60,3 

162.21,9 

164.83,6 

191.52.3 

194.66.3 

197.80.3 

223.44,4 

227.10,7 

230.77,0 

255.36,4 

259.55,1 

263.73,7 

287.28.5 

291.99.5 
296.70,4 

319.20,5 

324.43,8 

329.67,1 

6400 

6500 

6600 

133.96,2 

136.05,5 

138.14,8 

167.45,2 

170.06,8 

172.68,5 

200.94,3 

204.08.2 

207.22.2 

234.43,3 

238.09,6 

241.75,9 

267.92,3 

272.11,0 

276.29,6 

301.41,4 

306.12.3 

310.83.3 

334.90,4 

340.13,7 

345.37,0 

6700 

6800 

6900 

140.24,1 

142.33,4 

144.42,7 

175.30,1 

177.91,8 

180.53,4 

210.36,2 

213.50.1 

216.64.1 

245.42,2 

249.08,5 

252.74,8 

280.48,2 

284.66,8 

288.85,5 

315.54.2 

320.25.2 

324.96.2 

350.60,3 

355.83,6 

361.06,8 

7000 

7100 

7200 

146.52,1 

148.61,4 

150.70,7 

183.15,1 

185.76,7 

188.38,4 

219.78.1 

222.92.1 
226.06,0 

256.41,1 

260.07,4 

263.73,7 

293.04,1 

297.22,7 

301.41,4 

329.67.1 

334.38.1 
339.09,0 

366.30,1 

371.53,4 

376.76,7 

7300 

7400 

7500 

152.80,0 

154.89,3 

156.98,6 

191.00,0 

193.61,6 

196.23,3 

229.20.0 

232.34.0 
235.47,9 

267.40,0 

27l!06,3 

274.72,6 

305.60,0 

309.78,6 

313.97,3 

343.80.0 

348.51.0 
353.21,9 

382.00,0 

387.23,3 

392.46,6 

7600 

7700 

7800 

159.07,9 

161.17,3 

163.26,6 

198.84,9 

201.46,6 

204.08,2 

238.61.9 

241.75.9 

244.89.9 

278.38,9 

282.05,2 

285.71,5 

318.15,9 

322.34,5 

326.53,2 

357.92,9 

362.63.8 

367.34.8 

397.69,9 

402.93,2 

408.16,4 

7900 
| 8000 
8100 

165.35.9 

167.4572 

169.54,5 

206.69,9 

209.31,5 

211.93,2 

248.03.8 

251.17.8 

254.31.8 

289.37,8 

293.04,1 

296.70,4 

330.71,8 

334.90,4 

339.09,0 

372.05,8 

376.76.7 

381.47.7 

413.39,7 

418.63,0 

423.86,3 

8200 

8300 

8400 

171.63,8 

173.73,2 

175.82,5 

214.54,8 

217.16,4 

219.78,1 

257.45,8 

260.59.7 

263.73.7 

300.36,7 

304.03,0 

307.69,3 

343.27,7 

347.46,3 

351.64,9 

386.18.6 

390.89.6 
395.60,5 

429.09,6 

434.32,9 

439.56,2 

8500 

8600 

8700 

177.91,8 

180.01,1 

182.10,4 

222.39,7 

225.01,4 

227.63,0 

266.87,7 

270.01.6 

273.15.6 

311.35,6 

315.01,9 

318.68,2 

355,83,6 

360.02,2 

364.20,8 

400.31.5 

405.02.5 
409.73,4 

444.79,5 

450.02,7 

455.26,0 

8800 

8900 

9000 

184.19,7 

186.29,0 

188.38,4 

230.24,7 

232.86,3 

235.47,9 

276.29.6 

279.43.6 
282.57,5 

322.34,5 

326.00,8 

329.67,1 

368.39,5 

372.58,1 

376.76,7 

414.44,4 

419.15.3 

423.86.3 

460.49,3 

465.72,6 

470.95,9 

9100 

9200 

9300 

190.47,7 

192.57,0 

194.66,3 

238.09,6 

240.71,2 

243.32,9 

285.71.5 

288.85.5 

291.99.5 

333.33,4 

336.99,7 

340.66,0 

380.95,3 

385.14,0 

389.32,6 

428.57,3 

433.28.2 

437.99.2 

476.19,2 

481.42,5 

486.65,8 

9400 

9500 

9600 

196.75,6 

198.84,9 

200.94,2 

245.94,5 

248.56,2 

251.17,8 

295.13.4 

298.27.4 

301.41.4 

344.32,3 

347.98,6 

351.64,9 

393.51,2 

397.69,9 

401.88,5 

442.70.1 

447.41.1 

452.12.1 

491.89,0 

497.12,3 

502.35,6 

9700 

9800 

9900 

203.03,6 

205.12,9 

207.22,2 

253.79,5 

256.41,1 

259.02,7 

304.55.3 

307.69.3 

310.83.3 

355.31,2 

358.97,5 

362.63,8 

406.07,1 

410.25,8 

414.44,4 

456.83.0 

461.54.0 
466.24,9 

507.58,9 

512.82,2 

518.05,5 

10000 

209.31,5 

261.64,4 

313.97,3 

366.30,1]  418.63,0]  470.95,9 

523.28,8 

July  lOth.— 191  DATS — 6 months  10  days. 


£ 

< 

192  DATS. 

£ 

< 

Hate. 

4 

15[6 

7 

8 

1 9 

[10 

Rate. 

100 

200 

300 

2.10,4 

4.20,8 

6.31,2 

2.63.0 

5.26.0 

7.89.0 

8.15,6 

6.31,2 

9.46,8 

3.68,2 

7.36,4 

11.04,7 

4.20,8 

8.41,6 

12.62,5 

4.73,4 

9.46,8 

14.20,3 

5.26,0 

10.52.1 

15.78.1 

"TOO 

200 

300 

400 

500 

000 

8.41,6 

10.52,1 

12.62,5 

10.52.1 

13.15.1 

15.78.1 

12.62,5 

15.78,1 

18.93,7 

14.72,9 

18.41,1 

22.09,3 

16.83,3 

21.04,1 

25.24,9 

18.93,7 

23.67,1 

28.40,5 

21.04.1 

26.30.1 

31.56.2 

400 
300  ' 
600 

700 

800 

900 

14.72,9 

16.83,3 

18.93,7 

18.41.1 

21.04.1 

23.67.1 

22.09,3 

25.24,9 

28.40,5 

25.77,5 

29.45,8 

33.14,0 

29.45,8 

33.66,6 

37.87,4 

33.14,0 

37.87,4 

42.60,8 

36.82.2 

42.08.2 

47.34.2 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

21.04,1 

23.14,5 

25.24,9 

26.30.1 

28.93.2 

31.56.2 

31.56,2 

34.71,8 

37.87,4 

36.82,2 

40.50,4 

44.18,6 

42.08,2 

46.29,0 

50.49,9 

47.34,2 

52.07,7 

56.81,1 

52.60.3 

67.86.3 

63.12.3 

1 ooo 
1 1 oo 
1 200 

1300 

1400 

1500 

27.35,3 

29.45,8 

31.56,2 

34.19.2 

36.82.2 

39.45.2 

41.03,0 

44.18,6 

47.34,2 

47.86,8 

51.55,1 

55.23,3 

54.70,7 

58.91,5 

63.12,3 

61.54,5 

66.27,9 

71.01,4 

68.38.4 

73.64.4 

78.90.4 

1 300 
1400 
1300 

1000 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

33.66,6 

35.77,0 

37.87,4 

42.08.2 

44.71.2 

47.34.2 

50.49,9 

53.65,5 

56.81,1 

58.91,5 

62.59,7 

66.27,9 

67.33,2 

71.54,0 

75.74,8 

75.74,8 

80.48,2 

85.21,6 

84.16.4 

89.42.5 

94.68.5 

lOOO 
1 700 
1 800 

39.97,8 

42.08,2 

44.18,6 

49.97.3 

52.60.3 

55.23.3 

59.96,7 

63.12,3 

66.27,9 

69.96,2 

73.64,4 

77.32,6 

79.95,6 

84.16,4 

88.37,3 

89.95,1 

94.68,5 

99.41,9 

99.94,5 

105.20.5 

110.46.6 

1 900 
2000 
2100 

2200 

2300 

2400 

46.29,0 

48.39,5 

50.49,9 

57.86.3 

60.49.3 

63.12.3 

69.43,6 

72.59,2 

75.74,8 

81.00,8 

84.69,0 

88.37,3 

92.58,1 

96.78,9 

100.99,7 

104.15,3 

108.88,8 

113.62,2 

115.72.6 

120.98.6 

126.24.7 

2200 

2300 

2400 

2500 

2000 

2700 

52.60,3 

54.70,7 

56.81,1 

65.75.3 

68.38.4 

71.01.4 

78.90,4 

82.06,0 

85.21,6 

92.05,5 

95.73,7 

99.41,9 

105.20,5 

109.41,4 

113.62,2 

118.35,6 

123.09,0 

127.82,5 

131.50.7 

136.76.7 

142.02.7 

2500 
2000  ' 
2700 

2800 

2900 

3000 

58.91,5 

61.01,9 

63.12,3 

73.64.4 

76.27.4 

78.90.4 

88.37,3 

91.52,9 

94.68,5 

103.10,1 

106.78,4 

110.46,6 

117.83,0 

122.03,8 

126.24,7 

132.55,9 

137.29,3 

142.02,7 

147.28.8 

152.54.8 

157.80.8 

2800  < 
2000 
3000 

3100 

3200 

3300 

65.22,7 

67.33,2 

69.43,6 

81.53.4 

84.16.4 

86.79.5 

97.84,1 

100.99,7 

104.15,3 

114.14,8 

117.83,0 

121.51,2 

130.45,5 

134.66,3 

138.87,1 

146.76,2 

151.49,6 

156.23,0 

163.06.8 

168.32.9 

173.58.9 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3000 

71.54,0 

73.64,4 

75.74,8 

89.42.5 

92.05.5 

94.68.5 

107.31,0 

110.46,6 

113.62,2 

125.19.6 

128.87.7 
132.55,9 

143.07,9 

147.28,8 

151.49,6 

160.96,4 

165.69,9 

170.43,3 

178.84,9 

184.11.0 

189.37.0 

3400 
3500 
3000  1 

3700 

3800 

3900 

77.85,2 

79.95,6 

82.06,0 

97.31.5 

99.94.5 
102.57,5 

116.77,8 

119.93,4 

123.09,0 

136.24,1 

139.92,3 

143.60,5 

155.70,4 

159.91,2 

164.12,1 

175.16,7 

179.90,1 

184.63,6 

194.63.0 

199.89.0 

205.15.1 

3700 

3800 

3000 

4000 

4100 

4200 

84.16,4 

86.26,8 

88.37,3 

105.20.5 

107.83.6 

110.46.6 

126.24,7 

129.40,3 

132.55,9 

147.28,8 

150.97,0 

154.65,2 

168.32,9 

172.53,7 

176.74,5 

189.37,0 

194.10,4 

198.83,8 

210.41.1 

215.67.1 

220.93.2 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

90.47,7 

92.58,1 

94.68,5 

113.09.6 

115.72.6 

118.35.6 

135.71,5 

138.87,1 

142.02,7 

158.33,4 

162.01,6 

165.69,9 

180.95,3 

185.16,2 

189.37,0 

203.57,3 

208.30,7 

213.04,1 

226.19.2 

231.45.2 

236.71.2 

4300 

4400 

4500 

4000 

4700 

4800 

96.78,9 

98.89,3 

100.99,7 

120.98,6 

123.61.6 

126.24.7 

145.18,4 

148.34,0 

151.49,6 

169.38,1 

173.06,3 

176.74,5 

193.57,8 

197.78,6 

201.99,5 

217.77,5 

222.51,0 

227.24,4 

241.97.3 

247.23.3 

252.49.3 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

103.10,1 

105.20,5 

107.31,0 

128.87.7 

131.50.7 

134.13.7 

154.65,2 

157.80,8 

160.96,4 

180.42,7 

184.11,0 

187.79,2 

206.20,3 

210.41,1 

214.61,9 

231.97,8 

236.71,2 

241.44,7 

257.75.3 

263.01.4 

268.27.4 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

109.41,4 

111.51,8 

113.62,2 

136.76.7 

139.39.7 

142.02.7 

164.12,1 

167.27,7 

170.43,3 

191.47,4 

195.15,6 

198.83,8 

218.82,7 

223.03,6 

227.24,4 

246.18,1 

250.91,5 

255.64,9 

273.53.4 

278.79.5 

284.05.5 

5200 

5300 

5400 

5500 

5000 

5700 

115.72,6 

117.83,0 

119.93,4 

144.65.8 

147.28.8 

149.91.8 

173.58,9 

176.74,5 

179.90,1 

202.52,1 

206.20,3 

209.88,5 

231.45,2 

235.66,0 

239.86,8 

260.38,4 

265.11,8 

269.85,2 

289.31.5 

294.57.5 

299.83.6 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

0000 

122.03,8 

124.14,2 

126.24,7 

152.54.8 

155.17.8 

157.80.8 

183.05,8 

186.21,4 

189.37,0 

213.56,7 

217.24,9 

220.93,2 

244.07,7 

248.28,5 

252.49,3 

274.58,6 

279.32,1 

284.05,5 

305.09.6 

310.35.6 

315.61.6 

5800 
5900 
0000  , 

0100 

0200 

0300 

128.35,1 

130.45,5 

132.55,9 

160.43.8 

163.06.8 

165.69.9 

192.52,6 

195.68,2 

198.83,8 

224.61,4 

228.29,6 

231.97,8 

256.70,1 

260.91,0 

265.11,8 

288.78,9 

293.52,3 

298.25,8 

320.87.7 

326.13.7 

331.39.7 

OlOO  ! 
0200  1 
0300 

0400 

0500 

0000 

134.66,3 

136.76,7 

138.87,1 

168.32.9 

170.95.9 

173.58.9 

201.99,5 

205.15,1 

208.30,7 

235.66,0 

239.34,2 

243.02,5 

269.32,6 

273.53,4 

277.74,2 

302.99,2 

307.72,6 

312.46,0 

336.65.8 

341.91.8 

347.17.8 

0400 

0500 

0600 

0700 

0800 

0900 

0700 

0800 

0900 

140.97,5 

143.07,9 

145.18,4 

176.21.9 

178.84.9 

181.47.9 

211.46,3 

214.61,9 

217.77,5 

246.70,7 

250.38,9 

254.07,1 

281.95,1 

286.15,9 

290.36,7 

317.19,5 

321.92,9 

326.66,3 

352.43.8 

357.69.9 

362.95.9 

7000 
7100 
. 7200 

147.28,8 

149.39,2 

151.49,6 

184.11.0 

186.74.0 

189.37.0 

220.93,2 

224.08,8 

227.24,4 

257.75,3 

261.43,6 

265.11,8 

294.57,5 

298.78,4 

302.99,2 

331.39,7 

336.13,2 

340.86,6 

368.21.9 

373.47.9 
378.74,0 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

153.60,0 

155.70,4 

157.80,8 

192.00,0 

194.63.0 

197.26.0 

230.40,0 

233.55,6 

236.71,2 

268.80,0 

272.48,2 

•276.16,4 

307.20,0 

311.40,8 

315.61,6 

345.60,0 

350.33,4 

355.06,8 

384.00,0 

389.26.0 

394.52.1 

7300 

7400 

7500 

7000 

7700 

7800 

159.91,2 

162.01,6 

164.12,1 

199.89.0 

202.52.1 

205.15.1 

239.86,8 

243.02,5 

246.18,1 

279.84,7 

283.52,9 

287.21,1 

319.82,5 

324.03,3 

328.24,1 

359.80,3 

364.53,7 

369.27,1 

399.78.1 

405.04.1 

410.30.1 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

166.22,5 

168.32,9 

170.43,3 

207.78.1 

210.41.1 

213.04.1 

249.33,7 

252.49,3 

255.64,9 

290.89,3 

294.57,5 

298.25,8 

332.44,9 

336.65,8 

340.86,6 

374.00,5 

378.74,0 

383.47,4 

415.56.2 

420.82.2 

426.08.2 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

172.53,7 

174.64,1 

176.74,5 

215.67.1 

218.30.1 

220.93.2 

258.80,5 

261.96,2 

265.11,8 

301.94,0 

305.62,2 

309.30,4 

345.07,4 

349.28,2 

353.49,0 

388.20,8 

392.94,2 

397.67,7 

431.34.2 

436.60.3 

441.86.3 

8200 

8300 

8400 

8500 

8000 

8700 

178.84,9 

180.95,3 

183.05,8 

223.56.2 

226.19.2 

228.82.2 

268.27,4 

271.43,0 

274.58,6 

312.98,6 

316.66,8 

320.35,1 

357.69,9 

361.90,7 

366.11,5 

402.41,1 

407.14,5 

411.87,9 

447.12.3 

452.38.4 

457.64.4 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

185.16,2 

187.26,6 

189.37,0 

231.45.2 

234.08.2 

236.71.2 

277.74,2 

280.89,9 

284.05,5 

324.03,3 

327.71,5 

331.39,7 

370.32,3 

374.53,2 

378.74,0 

416.61,4 

421.34,8 

426.08,2 

462.90.4 

468.16.4 

473.42.5 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

191.47,4 

193.57,8 

195.68,2 

239.34.2 

241.97.3 

244.60.3 

287.21,1 

290.36,7 

293.52,3 

335.07,9 

338.76,2 

342.44,4 

382.94,8 

387.15,6 

391.36,4 

430.81,6 

435.55,1 

440.28,5 

478.68.5 

483.94.5 

489.20.5 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

197.78,6 

199.89,0 

201.99,5 

247.23.3 

249.86.3 

252.49.3 

296.67,9 

299.83,6 

302.99,2 

346.12,6 

349.80,8 

353.49,0 

395.57,3 

399.78,1 

403.98,9 

445.01,9 

449.75,3 

454.48,8 

494.46.6 

499.72.6 

504.98.6 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

204.09,9 

206.20,3 

208.30,7 

255.12.3 

257.75.3 

260.38.4 

306.14,8 

309.30,4 

312.46,0 

357.17,3 

360.85,5 

364.53,7 

408.19,7 

412.40,5 

416.61,4 

459.22,2 

463.95,6 

468.69,0 

510.24.7 

515.50.7 

520.76.7 

9700 

9800 

9900 

10000 

210.41,1 

263.01,4 

315.61,6 

368.21,9|  420.82,2 

473.42,5 

526.02,7 

July  11th — 192  DATS — 6 months  11  days. 


-M 

E 

< 

193  DAYS. 

E 

< 

194  DAYS. 

-4-* 

E 

<t 

Rate. 

4 

2.11.5 
4.23,0 

6.34.5 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 | 5 | 

6 

7 ! 8 | 9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

2.64,4 

5.28,8 

7.93,2 

3.17,3 

6.34,5 

9.51,8 

3.70,1 

7.40,3 

11.10,4 

4.23.0 

8.46.0 
12.69,0 

4.75,9 

9.51,8 

14.27,7 

5.28,8 

10.57,5 

15.86,3 

100 

200 

300 

2.12,6 

4.25,2 

6.37,8 

2.65,8 

6.31,5 

7.97,3 

3.18,9 

6.37,8 

9.56,7 

3.72.1 

7.44.1 
11.16,2 

4.25,2 

8.50,4 

12.75,6 

4.78,4 

9.56,7 

14.35,1 

6.31,51 
10.63,0  I 
15.94,5  1 

100 

200 

300 

too 

500 

600 

8.46,0 

10.57,5 

12.69,0 

10.57,5 

13.21,9 

15.86,3 

12.69,0 

15.86,3 

19.03,6 

14.80,5 

18.50.7 

22.20.8 

16.92.1 

21.15.1 

25.38.1 

19.03,6 

23.79,5 

28.55,3 

21.15,1 

26.43,8 

31.72,6 

400 

500 

600 

8.50,4 

10.63,0 

12.75,6 

10.63,0 

13.28,8 

15.94,5 

12.75,6 

15.94,5 

19.13,4 

14.88.2 

18.60.3 

22.32.3 

17.00,8 

21.26,0 

25.51,2 

19.13,4 

23.91,8 

28.70,1 

21.26,0 

26.57,5 

31.89,0 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

14.80.5 
16.92,1 

19.03.6 

18.50,7 

21.15,’ 

23.79,5 

22.20,8 

25.38,1 

28.55,3 

25.91.0 

29.61.1 

33.31.2 

29.61.1 

33.84.1 

38.07.1 

33.31,2 

38.07,1 

42.83,0 

37.01,4 
42.30,1  j 
47.58,9  1 

700 

800 

900 

14.88,2 

17.00,8 

19.13,4 

18.60,3 

21.26,0 

23.91,8 

22.32,3 

25.51,2 

28.70,1 

26.04.4 

29.76.4 

33.48.5 

29.76,4 

34.01,6 

38.26,8 

33.48,5 

38.26,8 

43.05,2 

37.20.5 
42.52,1 

47.83.6 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

21.15.1 
23.26,6 

25.38.1 

26.43,8 

29.08,2 

31.72,6 

31.72,6 

34.89,9 

38.07,1 

37.01.4 

40.71.5 

44.41.6 

42.30.1 

46.53.2 

50.76.2 

47.58,9 

52.34,8 

57.10,7 

52.87,7 

58.16,4 

63.45,2 

lOOO 

1100 

1200 

21.26,0 

23.38,6 

25.51,2 

26.57,5 

29.23,3 

31.89,0 

31.89,0 

35.07,9 

38.26,8 

37.20.5 

40.92.6 

44.64.7 

42.52,1 

46.77,3 

51.02,5 

47.83,6 

52.61,9 

57.40,3 

53.15.1 
58.46,6 

63.78.1 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

27.49.6 
29.61,1 

31.72.6 

34.37,0 

37.01,4 

39.65,8 

41.24,4 

44.41,6 

47.58,9 

48.11.8 

51.81.9 
55.52,1 

54.99.2 

59.22.2 

63.45.2 

61.86,6 

66.62,5 

71.38,4 

68.74,0 

74.02,7 

79.31,5 

1300 

1400 

1500 

27.63,8 

29.76,4 

31.89,0 

34.54,6 

37.20,5 

39.86,3 

41.45,8 

44.64,7 

47.83,6 

48.36.7 

52.08.8 

55.80.8 

55.27,7 

59.52,9 

63.78,1 

62.18,6 

66.97,0 

71.75,3 

69.09.6 
74.41,1 

79.72.6 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

33.84.1 
35.95,6 

38.07.1 

42.30,1 

44.94,5 

47.58,9 

50.76,2 

53.93,4 

57.10,7 

59.22,2- 

62.92,3 

66.62,5 

67.68.2 

71.91.2 

76.14.2 

76.14,2 

80.90,1 

85.66,0 

84.60,3 

89.89,0 

95.17,8 

1600 

1700 

1800 

34.01,6 

36.14,2 

38.26,8 

42.52,1 

45.17,8 

47.83,6 

51.02,5 

54.21,4 

57.40,3 

59.52.9 

63.24.9 
66.97,0 

68.03,3 

72.28,5 

76.53,7 

76.53,7 

81.32,1 

86.10,4 

85.04.1 
90.35,6 

95.67.1 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

40.18,6 

42.30,1 

*44.41,6 

50.23,3 

52.87,7 

55.52,1 

60.27,9 

63.45,2 

66.62,5 

70.32.6 

74.02.7 
77.72,9 

80.37.3 

84.60.3 

88.83.3 

90.41,9 

95.17,8 

99.93,7 

100.46,6 

105.75,3 

111.04,1 

1900 

2000 

2100 

40.39,5 

42.52,1 

44.64,7 

50.49,3 

53.15,1 

55.80,8 

60.59,2 

63.78,1 

66.97,0 

70.69.0 

74.41.1 

78.13.2 

80.78,9 

85.04,1 

89.29,3 

90.88,8 

95.67,1 

100.45,5 

100.98.6 
106.30,1 

111.61.6 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

46.53.2 
48.64,7 

50.76.2 

58.16,4 

60.80,8 

63.45,2 

69.79,7 

72.97,0 

76.14,2 

81.43,0 

85.13.2 

88.83.3 

93.06.3 

97.29.3 
101.52,3 

104.69,6 

109.45,5 

114.21,4 

116.32,9 

121.61,6 

126.90,4 

2200 

2300 

2400 

46.77,3 

48.89,9 

51.02,5 

58.46,6 

61.12,3 

63.78,1 

70.15,9 

73.34,8 

76.53,7 

81.85.2 

85.57.3 

89.29.3 

93.54,5 

97.79,7 

102.04,9 

105.23,8 

110.02,2 

114.80,5 

116.93.2 
122.24,7 

127.56.2 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

52.87.7 
54.99,2 

57.10.7 

66.09,6 

68.74,0 

71.38,4 

79.31,5 

82.48,8 

85.66,0 

92.53,4 

96.23.6 

99.93.7 

105.75.3 

109.98.4 

114.21.4 

118.97,3 

123.73,2 

128.49,0 

132.19,2 

137.47,9 

142.76,7 

2500 

2600 

2700 

53.15,1 

55.27,7 

57.40,3 

66.43,8 

69.09,6 

71.75,3 

79.72,6 

82.91,5 

86.10,4 

93.01.4 

96.73.4 
100.45,5 

106.30,1 

110.55,3 

114.80,5 

119.58,9 

124.37,3 

129.15,6 

132.87.7 
138.19,2 

143.50.7 

2500 

2600 

2700 

2800  59.22,2 

2900  61.33,7 

3000|  63.45,2 

74.02,7 

76.67,1 

79.31,5 

88.83,3 

92.00,5 

95.17,8 

103.63,8 

107.34.0 

111.04.1 

118.44.4 

122.67.4 

126.90.4 

133.24,9 

138.00,8 

142.76,7 

148.05,5 

153.34,2 

158.63,0 

2800 

2900 

3000 

59.52,9 

61.65,5 

63.78,1 

74.41,1 

77.06,8 

79.72,6 

89.29,3 

92.48,2 

95.67,1 

104.17.5 

107.89.6 

111.61.6 

119.05,8 

123.31,0 

127.56,2 

133.94,0 

138.72,3 

143.50,7 

148.82.2 
154.13,7 

159.45.2 

2800 

2900 

3000 

3100  t>5.56,7 

3200  67.63,2 

3300  69.79,7 

81.95,9 

84.60,3 

87.24,7 

98.35,1 

101.52,3 

104.69,6 

114.74,2 

118.44.4 

122.14.5 

131.13.4 

135.36.4 

139.59.5 

147.52,6 

152.28,5 

157.04,4 

163.91,8 

169.20,5 

174.49,3 

3100 

3200 

3300 

65.90,7 

68.03,3 

70.15,9 

82.38,4 

85.04,1 

87.69,9 

98.86,0 

102.04,9 

105.23,8 

115.33.7 

119.05.8 

122.77.8 

131.81,4 

136.06,6 

140.31,8 

148.29,0 

153.07,4 

157.85,8 

164.76.7 
170.08,2 

175.39.7 

3100 

3200 

3300 

3400  71.91,2 

3500  74.02,7 

3600  76.14,2 

89.89,0 

92.53,4 

95.17,8 

107.86,8 

111.04,1 

114.21,4 

125.84.7 

129.54.8 

133.24.9 

143.82.5 

148.05.5 

152.28.5 

161.80,3 

166.56,2 

171.32,1 

179.78,1 

185.06,8 

190.35,6 

3400 

3500 

3600 

72.28,5 

74.41,1 

76.53,7 

90.35,6 

93.01,4 

95.67,1 

108.42,7 

111.61,6 

114.80,5 

126.49.9 

130.21.9 
133.94,0 

144.57,0 

148.82,2 

153.07,4 

162.64,1 

167.42,5 

172.20,8 

180.71.2 
186.02,7 

191.34.2 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

78.25.8 
80.37,3 

82.48.8 

97.82,2 

100.46,6 

103.11,0 

117.38,6 

120.55,9 

123.73,2 

136.95.1 

140.65.2 

144.35.3 

156.51.5 

160.74.5 

164.97.5 

176.07,9 

180.83,8 

185.59,7 

195.64,4 

200.93,2 

206.21,9 

3700 

3800 

3900 

78.66,3 

80.78,9 

82.91,5 

98.32,9 

100.98,6 

103.64,4 

117.99,5 

121.18,4 

124.37,3 

137.66.0 

141.38.1 

145.10.1 

157. 32,  l 
161.57,8 
165.83,0 

176.99,2 

181.77,5 

186.55,9 

196.65.8 
201.97,3 

207.28.8 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

43001 

4400 

4500 

84.60.3 
86.71,8 

88.83.3 

105.75,3 

108.39,7 

111.04,1 

126.90,4 

130.07,7 

133.24,9 

148.05.5 

151.75.6 
155.45,8 

169.20.5 

173.43.6 

177.66.6 

190.35,6 

195.11,5 

199.87,4 

211.50,7 

216.79,5 

222.08,2 

4000 

4100 

4200 

85.04,1 

87.16,7 

89.29,3 

106.30,1 

108.95,9 

111.61,6 

127.56,2 

130.75,1 

133.94,0 

148.82.2 

152.54.2 

156.26.3 

170.08,2 

174.33,4 

178.58,6 

191.34,2 

196.12,6 

200.91,0 

212.60.3 
217.91,8 

223.23.3 

4000 

4100 

4200 

90.94.8 
93.06,3 

95.17.8 

113.68,5 

116.32,9 

118.97,3 

136.42,2 

139.59,5 

142.76,7 

159.15,9 

162.86,0 

166.56,2 

181.89.6 

186.12.6 
190.35,6 

204.63,3 

209.39,2 

214.15,1 

227.37,0 
232.65,8 
237.94,5  | 

4300 

4400 

4500 

91.41,9 

93.54,5 

95.67,1 

114.27,4 

116.93,2 

119.58,9 

137.12,9 

140.31,8 

143.50,7 

159.98.4 

163.70.4 

167.42.5 

182.83,8 

187.09,0 

191.34,2 

205.69,3 

210.47,7 

215.26,0 

228.54.8 
233.86,3 

239.17.8 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

97.29,3 

99.40,8 

101.52,3 

121.61,6 

124.26,0 

126.90,4 

145.94,0 

149.11,2 

152.28,5 

170.26.3 

173.96.4 
177.66,6 

194.58.6 

198.81.6 

203.04.7 

218.91,0 

223.66,8 

228.42,7 

243.23,3 

248.52,1 

253.80,8 

4600 

4700 

4800 

97.79,7 

99.92,3 

102.04,9 

122.24,7 

124.90,4 

127.56,2 

146.69,6 

149.88,5 

153.07,4 

171.14.5 

174.86.6 

178.58.6 

195.59,5 

199.84,7 

204.09,9 

220.04,4 

224.82,7 

229.61,1 

244.49.3 
249.80,8 

255.12.3 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

103.63.8 
105.75,3 

107.86.8 

129.54,8 

132.19,2 

134.83,6 

155.45,8 

158.63,0 

161.80,3 

181.36.7 

185.06.8 
188.77,0 

207.27.7 

211.50.7 

215.73.7 

233.18,6 

237.94,5 

242.70,4 

259.09,6 
264.38,4 
269.67,1  1 

4900 

5000 

5100 

104.17,5 

106.30,1 

108.42,7 

130.21,9 

132.87,7 

135.53,4 

156.26,3 

159.45,2 

162.64,1 

182.30.7 

186.02.7 

189.74.8 

208.35,1 

212.60,3 

216.85,5 

234.39,5 

239.17,8 

243.96,2 

260.43.8 
265.75,3 

271.06.8 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

109.98.4 
112.09,9 

114.21.4 

137.47,9 

140.12,3 

142.76,7 

164.97,5 

168.14,8 

171.32,1 

192.47,1 

196.17.3 

199.87.4 

219.96.7 

224.19.7 

228.42.7 

247.46,3 

252.22,2 

256.98,1 

274.95,9 

280.24,7 

285.53,4 

5200 

5300 

5400 

110.55,3 

112.67,9 

114.80,5 

138.19,2 

140.84,9 

143.50,7 

165.83,0 

169.01,9 

172.20,8 

193.46.8 

197.18.9 
200.91,0 

221.10,7 

225.35,9 

229.61,1 

248.74,5 

253.52,9 

258.31,2 

276.38.4 
281.69,9 

287.01.4 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

116.32.9 
118.44,4 

120.55.9 

145.41,1 

148.05,5 

150.69,9 

174.49,3 

177.66,6 

180.83,8 

203.57,5 

207.27.7 

210.97.8 

232.65.8 

236.88.8 

241.11.8 

261.74,0 

266.49,9 

271.25,8 

290.82,2 

296.11,0 

301.39,7 

5500 

5600 

5700 

116.93,2 

119.05,8 

121.18,4 

146.16,4 

148.82,2 

151.47,9 

175.39,7 

178.58,6 

181.77,5 

204.63.0 

208.35.1 

212.07.1 

233.86,3 

238.11,5 

242.36,7 

263.09,6 

267.87,9 

272.86,3 

292.32.9 
297.64,4 

302.95.9 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

122.67.4 
124.78,9 

126.90.4 

153.34,2 

155.98,6 

158.63,0 

184.01,1 

187.18,4 

190.35,6 

214.67,9 

218.38.1 

222.08.2 

245.34.8 

249.57.8 

253.80.8 

276.01,6 

280.77,5 

285.53,4 

306.68,5 

311.97,3 

317.26,0 

5800 

5900 

6000 

123.31,0 

125.43,6 

127.56,2 

154.13,7 

156.79,5 

159.45,2 

184.96,4 

188.15,3 

191.34,2 

215.79.2 

219.51.2 

223.23.3 

246.61,9 

250.87,1 

255.12,3 

277.44,7 

282.23,0 

287.01,4 

308.27.4 
313.58,9 

318.90.4 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

129.01.9 
131.13,4 

133.24.9 

161.27,4 

163.91,8 

166.56,2 

193.52,9 

196.70,1 

199.87,4 

225.78.4 

229.48.5 

233.18.6 

258.03.8 

262.26.8 
266.49,9 

290.29,3 

295.05,2 

299.81,1 

322.54,8 

327.83,6 

333.12,3 

6100 

6200 

6300 

129.68,8 

131.81,4 

133.94,0 

162.11,0 

164.76,7 

167.42,5 

194.53,2 

197.72,1 

200.91,0 

226.95.3 

230.67.4 

234.39.5 

259.37,5 

263.62,7 

267.87,9 

291.79,7 

296.58,1 

301.36,4 

324.21.9 
329.53,4 

334.84.9 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

135.36.4 
137.47,9 

139.59.5 

169.20,5 

171.84,9 

174.49,3 

203.04,7 

206.21,9 

209.39,2 

236.88.8 

240.58.9 
244.29,0 

270.72.9 

274.95.9 

279.18.9 

304.57,0 

309.32,9 

314.08,8 

338.41,1 

343.69,9 

348.98,6 

6400 

6500 

6600 

136.06,6 

138.19,2 

140.31,8 

170.08,2 

172.74,0 

175.39,7 

204.09,9 

207.28,8 

210.47,7 

238.11.5 

241.83.6 

245.55.6 

272.13,2 

276.38,4 

280.63,6 

306.14,8 

310.93,2 

315.71,5 

340.16.4 
345.47,9 

350.79.5 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

141.71.0 
143.82,5 

145.94.0 

177.13,7 

179.78,1 

182.42,5 

212.56,4 

215.73,7 

218.91,0 

247.99.2 

251.69.3 
255.39,5 

283.41.9 

287.64.9 

291.87.9 

318.84,7 

323.60,5 

328.36,4 

354.27,4 

359.56,2 

364.84,9 

6700 

6800 

6900 

142.44,4 

144.57,0 

146.69,6 

178.05,5 

180.71,2 

183.37,0 

213.66,6 

216.85,5 

220.04,4 

249.27.7 

252.99.7 

256.71.8 

284.88,8 

289.14,0 

293.39,2 

320.49,9 

325.28,2 

330.06,6 

356.11.0 
361.42,5 

366.74.0 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

148.05.5 
150.17,0 

152.28.5 

185.06,8 

187.71,2 

190.35,6 

222.08,2 

225.25,5 

228.42,7 

259.09.6 

262.79.7 
266.49,9 

296.11.0 

300.34.0 

304.57.0 

333.12,3 

337.88,2 

342.64,1 

370.13,7 

375.42,5 

380.71,2 

7000 

7100 

7200 

148.82,2 

150.94,8 

153.07,4 

186.02,7 

188.68,5 

191.34,2 

223.23,3 

226.42,2 

229.61,1 

260.43.8 

264.15.9 

267.87.9 

297.64,4 

301.89,6 

306.14,8 

334.84,9 

339.63,3 

344.41,6 

372.05.5 
377.37,0 

382.68.5 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

154.40.0 
156.51,5 

158.63.0 

193.00,0 

195.64,4 

198.28,8 

231.60,0 

234.77,3 

237.94,5 

270.20.0 

273.90.1 
277.60,3 

308.80.0 

313.03.0 

317.26.0 

347.40,0 

352.15,9 

356.91,8 

386.00,0 

391.28,8 

396.57,5 

7300 

7400 

7500 

155.20,0 

157.32,6 

159.45,2 

194.00,0 

196.65,8 

199.31,5 

232.80,0 

235.98,9 

239.17,8 

271.60.0 

275.32.1 

279.04.1 

310.40,0 

314.65,2 

318.90,4 

349.20,0 

353.98,4 

358.76,7 

388.00,0 

393.31,5 

398.63,0 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

160.74.5 
162.86,0 

164.97.5 

200.93,2 

203.57,5 

206.21,9 

241.11,8 

244.29,0 

247.46,3 

281.30,4 

285.00,5 

288.70,7 

321.49.0 

325.72.1 

329.95.1 

361.67,7 

366.43,6 

371.19,5 

401.86,3 

407.15,1 

412.43,8 

7600 

7700 

7800 

161.57,8 

163.70,4 

165.83,0 

201.97,3 

204.63,0 

207.28,8 

242.36,7 

245.55,6 

248.74,5 

282.76.2 

286.48.2 

290.20.3 

323.15,6 

327.40,8 

331.66,0 

363.55,1 

368.33,4 

373.11,8 

403.94.5 
409.26,0 

414.57.5 

7600 
7 700 
7800 

7900 

8000 

8100 

167.09.0 
169.20,5 

171.32.1 

208.86,3 

211.50,7 

214.15,1 

250.63,6 

253.80,8 

256.98,1 

292.40,8 

296.11.0 

299.81.1 

334.18.1 

338.41.1 

342.64.1 

375.95,3 

380.71,2 

385.47,1 

417.72,6 

423.01,4 

428.30,1 

7900 

8000 

8100 

167.95,6 

170.08,2 

172.20,8 

209.94,5 

212.60,3 

215.26,0 

251.93,4 

255.12,3 

258.31,2 

293.92.3 

297.64.4 

301.36.4 

335.91,2 

340.16,4 

344.41,6 

377.90,1 

382.68,5 

387.46,8 

419.89.0 
425.20,5 

430.52.0 

7900 

8000  i 

8100  i 

8200 

8300 

8400 

173.43.6 
175.55,1 

177.66.6 

216.79,5 

219.43,8 

222.08,2 

260.15,3 

263.32,6 

266.49,9 

303.51,2 

307.21.4 

310.91.5 

346.87.1 

351.10.1 

355.33.2 

390.23,0 

394.98,9 

399.74,8 

433.58,9 

438.87,7 

444.16,4 

8200 

8300 

8400 

174.33,4 

176.46,0 

178.58,6 

217.91,8 

220.57,5 

223.23,3 

261.50,1 

264.69,0 

267.87,9 

305.08.5 

308.80.5 

312.52.6 

348.66,8 

352.92,1 

357.17,3 

392.25,2 

397.03,6 

401.81,9 

435.83.6 
441.15,1 

446.46.6 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

179.78.1 
181.89,6 

184.01.1 

224.72,6 

227.37,0 

230.01,4 

269.67,1 

272.84,4 

276.01,6 

314.61,6 

318.31.8 

322.01.9 

359.56.2 

363.79.2 

368.02.2 

404.50,7 

409.26,6 

414.02,5 

449.45,2 

454.74,0 

460.02,7 

8500 

8600 

8700 

180.71,2 
182.83,8 
184.96  4 

225.89,0 

228.54,8 

231.20,5 

271.06.8 

274.25.8 
277.44,7 

316.24.7 

319.96.7 

323.68.8 

361.42,5 

365.67,7 

369.92,9 

406.60,3 

411.38,6 

416.17,0 

451.78.1 
457.09,6 

462.41.1 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

186.12,6 

188.24,1 

190.35,6 

232.65,8 

235.30,1 

237.94,5 

279.18,9 

282.36,2 

285.53,4 

325.72.1 

329.42.2 

333.12.3 

372.25.2 

376.48.2 

380.71.2 

418.78,4 

423.54,2 

428.30,1 

465.31,5 

470.60,3 

475.89,0 

8800 

8900 

9000 

187.09,0 

189.21,6 

191.34,2 

233.86,3 

236.52,1 

239.17,8 

280.63,6 

283.82,5 

287.01,4 

327.40.8 

331.12.9 

334.84.9 

374.18,1 

378.43,3 

382.68,5 

420.95,3 

425.73,7 

430.52,1 

467.72.6 
473.04,1 

478.35.6 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

192.47.1 
194.58,6 

196.70.1 

240. 58, 9 
243.23,3 
245.87,7 

288.70,7 

291.87,9 

295.05,2 

336.82.5 

340.52.6 

344.22.7 

384.94.2 

389.17.3 

393.40.3 

433.06,0 

437.81,9 

442.57,8 

481.17,8 

486.46,6 

491.75,3 

9100 

9200 

9300 

193.46,8 

195.59,5 

197.72,1 

241.83,6 

244.49,3 

247.15,1 

290.20,3 

293.39,2 

296.58,1 

338.57.0 

342.29.0 

346.01.1 

386.93,7 

391.18,9 

395.44,1 

435.30,4 

440.08,8 

444.87,1 

483.67.1 
488.98,6 

494.30.1 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

9400 

9500 

9600 

198.81.6 
200.93,2 

203.04.7 

248.52,1 

251.16,4 

253.80,8 

298.22,5 

301.39,7 

304.57,0 

347.92,9 

351.63,0 

355.33,2 

397.63.3 

401.86.3 

406.09.3 

447.33,7 

452.09,6 

456.85,5 

497.04,1 

502.32,9 

507.61,6 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

199.84,7 

201.97,3 

204.09,9 

249.80,8 

252.46,6 

255.12,3 

299.77,0 

302.95,9 

306.14,8 

349.73.2 

353.45.2 

357.17.3 

399.69,3 

403.94,5 

408.19,7 

449.65,5 

454.43,8 

459.22,2 

499.61.6 
504.93,2 

510.24.7 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

■1 

1 205.16,2 
1 207.27,7 
209.39,2 

256.45,2 

259.09,6 

261.74,0 

307.74,2 

310.91,5 

314.08,8 

359.03.3 

362.73.4 
366.43,6 

410.32.3 

414.55.3 

418.78.4 

461.61,4 

466.37,3 

471.13,2 

512.90,4 

518.19,2 

523.47,9 

206.22,5 

208.35,1 

210.47,7 

257.78,1 

260.43,8 

263.09,6 

309.33,7 

312.52,6 

315.71,5 

360.89.3 

364.61.4 

368.33.4 

412.44,9 

416.70,1 

420.95,3 

464.00,5 

468.78,9 

473.57,3 

515.56.2 
520.87,7 

526.19.2 

211.50,7 

264.38,4 

317.26,0 

370.13,7 

423.01,4 

475.89,0 

528.76,7 

10000 

212.60,3 

265.75,3 

318.90,4 

372.05,5 

425.20,5 

478.35,6 

531.50,7 

lOOOO 

July  12th. — 193  DAYS — 6 months  12  days. 

July  13th— 194  DAYS— 6 months  13  days. 

-fr-3 

£ 

< 

195  DAY’S. 

Rate. 

4 

1 5 

6 

J 

8 

9 

10 

100 

200 

300 

2.13,7 

4.27.1 

6.41.1 

2.67.1 

5.34.2 
8.01,4 

3.20,5 

6.41,1 

9.61,0 

3.74,0 

7.47,9 

11.21,9 

4.27,4 

8.54,8 

12.82,2 

4.80,8 

9.61,6 

14.42,5 

5.34,2' 

10.68,5 

16.02,7 

400 

500 

600 

8.54,8 

10.68,5 

12.82,2 

10.68.5 

13.35.6 

16.02.7 

12.82,2 

16.02,7 

19.23,3 

14.95.9 

18.09.9 
22.43,8 

17.09,6 

21.37,0 

25.04,4 

19.23,3 

24.04,1 

28.84,9 

21.37,0 

26.71,2 

32.05,5 

700 

800 

900 

14.95,9 

17.09,6 

19.23,3 

18.69,9 

21.37.0 

24.04.1 

22.43.8 
25.64,4 

28.84.9 

26.17.8 

29.91.8 

33.65.8 

29.91,8, 

34.19,2 

38.46,6 

33.65,8 

38.46,6 

43.27,4 

37.39,7 

42.74,0 

48.08,2 

1OO0 

1100 

1200 

21.37,0 

23.50,7 

25.64,4 

26.71,2' 

29.38.4 

32.05.5 

32.05.5 
35.26,0 

35.46.6 

3/. 39, 7 

41.13.7 

44.87.7 

42.74,0 

47.01,4 

51.28,8 

48.08,2 

52.89,0 

57.69,9 

53.42,5 

58.70,7 

64.11,0 

1300 

1400 

1500 

27.78,1 

29.91,8 

32.05,5 

34.72.6 

37.39.7 

40.06.8 

41.67.1 
44.87,7 

48.08.2 

48.61.6 

52.35.6 

56.09.6 

55.56,2 

59.83,6 

64.11,0 

62.50,7 

67.31,5 

72.12,3 

69.45,2 

74.79,5 

80.13,7 

1600 

1700 

1800 

34.19,2 

36.32,9 

38.46,6 

42.74.0 

45.41.1 

48.08.2 

51.28.8 
54.49,3 

57.69.9 

59.83,6 

63.57.5 

67.31.5 

68.38,4 

72.65,8 

76.93,2 

76.93,2 

81.74,0 

86.54,8 

85.47,9 

90.82,2 

96.16,4 

1900 

2000 

2100 

40.60,3 

42.74,0 

44.87,7 

50.75,3 

53.42,5 

56.09,0 

60.90.4 
64.11,0 

67.31.5 

71.05.5 

74.79.5 
78.53,4 

81.20,5 

85.47,9 

89.75,3 

91.35,6 

96.16,4 

100.97,3 

101.50,7 

106.84,9 

112.19,2 

2200 

2300 

2400 

47.01,4 

49.15,1 

51.28,8 

58.76.7 

61.43.8 
64.11,0 

70.52.1 
73.72,6 

76.93.2 

82.27.4 

86.01.4 
89.75,3 

94.02,7 

98.30,1 

102.57,5 

105.78,1 

110.58,9 

115.39,7 

117.53,4 

122.87,7 

128.21,9 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

53.42,5 

55.56,2 

57.69,9 

66.78.1 

69.45.2 

72.12.3 

80.13.7 
83.34,2 

86.54.8 

93.49.3 

97.23.3 
100.97,3 

106.84,9 

111.12,3 

115.39,7 

120.20,5 

125.01,4 

129.82,2 

133.56,2 

138.90,4 

144.24,7 

59.83,6 

61.97,3 

64.11,0 

74.79.5 

77.46.6 

80.13.7 

89.75.3 
92.95,9 

96.16.4 

104.71.2 

108.45.2 

112.19.2 

119.67,1 

123.94,5 

128.21,9 

134.63,0 

139.43,8 

144.24,7 

149.58,9 

154.93,2 

160.27,4 

3100 

3200 

3300 

66.24,7 

68.38,4 

70.52,1 

82.80,8 

85.47,9 

88.15,1 

99.37,0 

102.57,5 

105.78,1 

115.93,2 

119.67.1 

123.41.1 

132.49,3 

136.76,7 

141.04,1 

149.05,5 

153.86,3 

158.67,1 

165.61,6 
170.95,9 
176.30,1  | 

3400 

3500 

3600 

72.65,8 

74.79,5 

76.93,2 

90.82.2 

93.49.3 

96.16.4 

108.98.6 
112.19,2 

115.39.7 

127.15,1 

130.89.0 

134.63.0 

145.31,5 

149.58,9 

153.86,3 

163.47,9 

168.28,8 

173.09,6 

181.64,4 
186.98,6 
192.32,9  1 

3700 

3800 

3900 

79.06,8 

81.20,5 

83.34,2 

98.83,6 

101.50.7 

104.17.8 

118.60.3 
121.80,8 

125.01.4 

138.37.0 

142.11.0 
145.84,9 

158.13,7 
162.41,1 
' 166.68,5 

177.90,4 

182.71,2 

187.52,1 

197.67,1  j 
203.01,4  ] 
208.35,6 

4000 

4100 

4200 

85.47,9 

87.61,6 

89.75,3 

106.84,9 

109.52.1 

112.19.2 

128.21,9 

131.42,5 

134.63,0 

149.58.9 

153.32.9 
157.06,8 

170.95,9 

175.23,3 

179.50,7 

192.32,9 

197.13,7 

201.94,5 

213.69,9 

219.04,1 

224.38,4 

4300 

4400 

4500 

91.89,0 

94.02,7 

96.16,4 

114.86.3 

117.53.4 

120.20.5 

137.83.6 
141.04,1 

144.24.7 

160.80,8 

164.54.8 

168.28.8 

1S3.78.1 

188.05,5 

192.32,9 

206.75,3 

211.56,2 

216.37,0 

229.72,6  1 
235.06,8 
240.41,1  | 

4600 

4700 

4800 

98.30,1 

100.43,8 

102.57,5 

122.87.7 

125.54.8 

128.21.9 

147.45.2 
150.65,8 

153.86.3 

172.02.7 

175.76.7 

179.50.7 

196.60,3 

200.87,7 

205.15,1 

221.17,8 

225.98,6 

230.79,5 

245.75,3 
251.09,6  I 
256.43,8 

4900 

5000 

5100 

104.71,2 

106.84,9 

108.98,6 

130.89,0 

133.56.2 

136.23.3 

157.06.8 
160.27,4 

163.47.9 

183.24,7 

186.98.6 

190.72.6 

209.42,5 

213.69,9 

217.97,3 

235.60,3 

240.41,1 

245.21,9 

201.78,1 
267.12,3 
272.46,6  ! 

5200 

5300 

5400 

111.12,3 

113.26,0 

115.39,7 

138.90.4 

141.57.5 
144.24,7 

166.68.5 
169.89,0 

173.09.6 

194.46,6 

198.20.5 

201.94.5 

222.24,7 

226.52,1 

230.79,5 

250.02,7 

254.83,6 

259.64,4 

277.80,8  I 

233.15,1 

288.49,3 

5500 

5600 

5700 

117.53,4 

119.67,1 

121.80,8 

146.91.8 

149.58.9 
152.26,0 

176.30.1 
179.50,7 

182.71.2 

205.68.5 

209.42.5 
213.10,4 

235.06,8 

239.34,2 

243.61,6 

264. 45,2 
269.26,0 
274.06,8 

293.83,6  I 

299.17,8 

304.52,1 

5800 

5900 

6000 

123.94,5 

126.08,2 

128.21,9 

154.93.2 

157.60.3 

160.27.4 

185.91.8 
189.12,3 

192.32.9 

216.90.4 

220.64.4 

224.38.4 

247.89,0 

252.16,4 

256.43,8 

278.87,7 

2S3.68.5 

288.49,3 

309.86,3  j 
315.20,5  I 
320.54,8 

6100 

6200 

6300 

130.35,6 

132.49,3 

134.68,0 

162.94.5 

165.61.6 
168.28,8 

195.53.4 
198.74,0 

201.94.5 

228.12.3 

231.86.3 

235.60.3 

260.71,2 

264.98,6 

269.26,0 

293.30,1 

298.11,0 

302.91,8 

325.89,0 

331.23,3 

336.57,5 

6400 

6500 

6600 

136.76,7 

138.90,4 

141.04,1 

170.95,9 

173.63.0 

176.30.1 

205.15.1 
208.35,6 

211.56.2 

239.34.2 

243.08.2 

246.82.2 

273.53,4 

277.80,8 

282.08,2 

307.72,6 

312.53,4 

317.34,2 

341.91,8  | 
347.26,0 
352.60,3  1 

6700 

6800 

6900 

143.17. 5 

145.31.5 
147.45,2 

178.97.3 

181.64.4 

184.31.5 

214.76.7 
217.97,3 

221.17.8 

250.56,2 

254.30.1 

258.04.1 

286.35,6 

290.63,0 

294.90,4 

322.15,1 

326.95,9 

331.76,7 

357.94,5 

363.28,8 

368.63,0 

7000 

7100 

7200 

149.58,9 

151.72,6 

153.86,3 

186.98,6 

189.65.8 

192.32.9 

224.38.4 
227.58,9 

230.79.5 

261.78.1 

265.52.1 
269.26,0 

299.17,8 

303.45,2 

307.72,6 

336.57,5 

341.38,4 

346.19,2 

373.97,3 

379.31,5 

384.65,8 

i 

740C 

750C 

156.00,0 

158.13,7 

160.27,4 

195.00,0 

197.67.1 

200.34.2 

234.00,0 

237.20,5 

240.41,1 

273.00,0 

276.74,0 

280.47,9 

312,00,0 

316.27,4 

320.54,8 

351.00,0 

355.80,8 

360.61,6 

390.00,0  I 

395.34,2 

400.68,5 

7600 

7700 

7800 

162.41,1 

164.54,8 

166.68,5 

203.01.4 

205.68.5 

208.35.6 

243.61.6 
246.82,2 

250.02.7 

284.21.9 

287.95.9 

291.69.9 

324.82,2 

329.09,6 

333.37,0 

365.42,5 

370.23,3 

375.04,1 

406.02,7 

411.37,0 

416.71,2 

7900 

8000 

8100 

168.82,2 

170.95,9 

173.09,6 

211.02,7 

213.69,9 

216.37,0 

253.23.3 
256.43,8 

259.64.4 

295.43.8 

299.17.8 

302.91.8 

337.64,4 

341.91,8 

346.19,2 

379.84,9 

384.65,8 

389.46,6 

422.05,5 

427.39,7 

432.74,0 

8200 

830C 

8400 

175.23,3 

177.37,0 

179.50,7 

219.04.1 

221.71.2 
224.38,4 

262.84,9 

266.05,5 

269.26,0 

306.65,8 

310.39.7 

314.13.7 

350.46,6 

354.74,0 

359.01,4 

394.27,4 

399.08,2 

403.89,0 

438.03,2 

443.42,5 

448.76,7 

8500 

8600 

8700 

181.64,4 

183.78,1 

185.91,8 

227.05.5 

229.72.6 

232.39.7 

272.46.6 
275.67,1 

278.87.7 

317.87,7 

321.61.6 

325.35.6 

363.28,8 

367.56,2 

371.83,6 

408.69,9 

413.50,7 

418.31,5 

454.11,0 

459.45,2 

464.79,5 

8800 

8900 

9000 

188.05,5 

190.19,2 

192.32,9 

235.06,8 

237.74.0 

240.41.1 

282.08,2 

285.28,8 

288.49,3 

329.09,0 

332.83,6 

336.57,5 

376.11,0 

380.38,4 

384.65,8 

423.12,3 

427.93,2 

432.74,0 

470.13,7 

475.47,9 

480.82,2 

9100 

9200 

9300 

194.46,6 

196.60,3 

198.74,0 

243.08.2 

245.75.3 
248.42,5 

291.69,9 

294.90,4 

298.11,0 

340.31.5 

344.05.5 

347.79.5 

388.93,2 

393.20,5 

397.47,9 

437.54,8 

442.35,6 

447.16,4 

486.16,4 

491.50,7 

496.84,9 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

200.87,7 

203.01,4 

205.15,1 

251.09.6 

253.76.7 

256.43.8 

301.31.5 
304.52,1 

307.72.6 

351.53.4 

355.27.4 

359.01.4 

401.75,3 

406.02,7 

410.30,1 

451.97,3 

456.78,1 

461.58,9 

502.19,2 

507.53,4 

512.87,7 

207.28,8 

209.42,5 

211.56,2 

259. 11, ( 

261.78.1 

264.45.2 

310.93.2 
314.13,7 

317.34.2 

362.75.3 

366.49.3 

370.23.3 

414.57,5 

418.84,9 

423.12,3 

466.39,7 

471.20,5 

476.01,4 

518.21,9 

523.56,2 

528.90,4 

213.69,9 

267.12,3 

320.54,8 

373.97,3 

427.39,7 

480.82,2 

534.24,7 

£ 

< 

Rate. 

100 

200 

300 

400 

500 

600 


700 

800 

900 


1000 

11O0 

1200 


1300 

1400 

1500 


1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 


2200 

2300 

2400 


2500 

2000 

2700 


2800 
2900: 
3000 
3100 
3200 
3300 ! 


3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 


4000 

4100 

4200 


4300 

4400 

4500 


4000 

4700 

4800 


4900 

5000 

5100 


5200 

5300 

5400 


5500 

5000 

5700 


5800 

5900 

6000 


6100 

6200 

6300 


0400 

6500 

6600 


6700 

6800 

6900 


July  14th. — 195  DAY’S — 6 months  14  days. 


7000 

7100 

7200 


7300 

7400 

7500 


7600 

7700 

7800 


7900 

8000 

8100 


8200 

8300 

8400 


8500 

8600 

8700 


8800 

8900 

9000 


9100 

9200 

9300 


9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 


196  DAY’S. 

4 

5 

6 

L 7 

8 | 9 

10 

2.14,8 

4.29,6 

6.44,4 

2.68.5 
5.37,0 

8.05.5 

3.22,2 

6.44,4 

9.66,6 

3.75,9 

7.51,8 

11.27,7 

4.29,0 

8.59,2 

12.88,8 

4.83,3 

9.66,6 

14.49,9 

' 5.37,0 

10.74.0 

16.11.0  1 

8.59,2 

10.74,0 

12.88,8 

10.74.0 
13.42,5 

16.11.0 

12.88,8 

16.11,0 

19.33,2 

15.03,6 
18.79,5 
22.55  3 

17.18.4 
21.47,9 

25.77.5 

19.33,2 

24.16,4 

28.99,7 

21.47.9 

26.84.9 

32.21.9 

1 5.03,6 
17.18,4 
19.33,2 

18.79,5 

21.47,9 

24.16,4 

22.55,3 

25.77,5 

28.99,7 

26.31,2 

30.07,1 

33.83,0 

30.07,1 

34.36,7 

38.66,3 

33.83,0 

38.66,3 

43.49,6 

37.58.9 

42.95.9 

48.32.9  | 

21.47,9 

23.02,7 

25.77,5 

26.84.9 
29.53,4 

32.21.9 

32.21,9 

35.44,1 

38.66,3 

37.58,9 

41.34,8 

45.10,7 

42.95,9 

47.25,5 

51.55,1 

48.32,9 

53.16,2 

57.99,5 

53.69,9  I 

59.06.8 

64.43.8  1 

27.92,3 

30.07,1 

32.21,9 

34.90.4 
37.58,9 

40.27.4 

41.88,5 

45.10,7 

48.32,9 

48.86,6 

52.02,5 

56.38,4 

55.84.7 
60.14,2 

64.43.8 

62.82,7 

67.66,0 

72.49,3 

69.80.8 

75.17.8 

80.54.8  | 

34.36,7 

36.51,5 

38.66,3 

42.95.9 
45.64,4 

48.32.9 

51.55,1 

54.77,3 

57.99,5 

60.14,2 

63.90,1 

67.66,0 

68.73,4 

73.03,0 

77.32,6 

77.32,6 

82.15,9 

86.99,2 

85.91.8 

91.23.8 

96.65.8 

40.81,1 

42.95,9 

45.10,7 

51.01.4 
53.69,9 

56.38.4 

61.21,6 

64.43,8 

67.66,0 

71.41,9 

75.17,8 

78.93,7 

81.62,2 

85.91,8 

90.21,4 

91.82,5 

96.65,8 

101.49,0 

102.02.7 
107.39,f 

112.76.7 

47.25,5 

49.40,3 

51.55,1 

59.06.8 
61.75,3 

64.43.8 

70.88,2 

74.10,4 

77.32,6 

82.69,6 

86.45,5 

90.21,4 

94.51,0 

98.80,5 

103.10,1 

106.32,3 

111.15,6 

115.98,9 

118.13.7  I 

123.50.7 

128.87.7 

53.69,9 

55.84,7 

57.99,5 

67.12.3 
69.80,8 

72.49.3 

80.54,8 

83.77,0 

86.99,2 

93.97,3 

97.73,2 

101.49,0 

107.39,7 

111.69,3 

115.98,9 

120.82,2 

125.65,5 

130.48,8 

134.24,7 

139.61.6 

144.98.6 

60.14,2 

62.29,0 

64.43,8 

75.17.8 
77.86,3 

80.54.8 

90.21,4 

93.43,6 

96.65,8 

105.24,9 

109.00,8 

112.76,7 

120.28,5 

124.58,1 

128.87,7 

135.32,1 

140.15,3 

144.98,6 

150.35.6 

155.72.6 
161.09,$  1 

66.58,6 

68.73,4 

70.88,2 

83.23.3 
85.91,8 

88.60.3 

99.87,9 

103.10,1 

106.32,3 

116.52,6 

120.28,5 

124.04,4 

133.17.3 
137.46,8 

141.76.4 

149.81,9 

154.65,2 

159.48,5 

166.46.6  j 

171.83.6  ! 
177.20,5 

73.03,0 

75.17,8 

77.32,6 

91.28.8 
93.97,3 

96.65.8 

109.54,5 

112.76,7 

115.98,9 

127.80,3 

131.56,2 

135.32,1 

146.06,0 

150.35,6 

154.65,2 

164.31,8 

169.15,1 

173.98,4 

182.57.5 

187.94.5 

193.31.5 

79.47,4 

81.62,2 

83.77,0 

99.34,2 

102.02,7 

104.71,2 

119.21,1 

122.43,3 

125.65,5 

139.07,9 

142.83,8 

146.59,7 

158.94,8 

163.24,4 

167.54,0 

178.81,6 

183.64,9 

188.48,2 

198.68.5 

204.05.5 

209.42.5  1 

85.91,8 

88.06,6 

90.21,4 

107.39.7 
110.08,2 

112.76.7 

128.87,7 

132.09,9 

135.32,1 

150.35,6 

154.11,5 

157.87,4 

171.83.6 
176.13,2 

180.42.7 

193.31,5 

198.14,8 

202.98,1 

214.79,5 

220.16.4 

225.53.4 

92.36,2 

94.51,0 

96.65,8 

115.45.2 
118.13,7 

120.82.2 

138.54,2 

141.76,4 

144.98,6 

161.63,3 

165.39,2 

169.15,1 

184.72,3 

189.01,9 

193.31,5 

207.81,4 

212.64,7 

217.47,9 

230.90.4 

236.27.4 

241.64.4 

98.80,5 

100.95,3 

103.10,1 

123.50.7 
126.19,2 

128.87.7 

148.20,8 

151.43,0 

154.65,2 

172.91,0 

176.66,8 

180.42,7 

197.61,1 

201.90,7 

206.20,3 

222.31,2 

227.14,5 

231.97,8 

247.01.4 

252.38.4 
257.75,3 

105.24,9 

107.39,7 

109.54,5 

131.56.2 
134.24,7 

136.93.2 

157.87,4 

161.09,6 

164.31,8 

184.18,6 

187.94,5 

191.70,4 

210.49,9 

214.79,5 

219.09,0 

236.81,1 

241.64,4 

246.47,7 

263.12.3 

268.49.3 

273.86.3 

111.69,3 

113.84,1 

115.98,9 

139.61, C 
142.30,1 
144.98,6 

167.54,0 

170.76,2 

173.98,4 

195.46,3 

199.22,2 

202.98,1 

223.38,6 

227.68,2 

231.97,8 

251.31,0 

256.14,2 

260.97,5 

279.23.3  1 

284.60.3  ! 

289.97.3  1 

118.13,7 

120.28,5 

122.43,3 

147.67.1 
150.35,6 

153.04.1 

177.20,5 

180.42,7 

183.64,9 

206.74,0 

210.49,9 

214.25,8 

236.27,4 

240.57,0 

244.86,6 

265.80,8 

270.64,1 

275.47,4 

295.34.2 

300.71.2 

306.08.2  | 

124.58,1 

126.72,9 

128.87,7 

155.72.6 
158.41,1 

161.09.6 

186.87,1 

190.09,3 

193.31,5 

218.01,6 

221.77,5 

225.53,4 

249.16.2 
253.45,8 

257.75.3 

280.30,7 

285.14,0 

289.97,3 

311.45.2 

316.82.2 

322.19.2  1 

131.02,5 

133.17,3 

135.32,1 

163.78.1 
166.46,6 

169.15.1 

196.53,7 

199.75,9 

202.98,1 

229.29,3 

233.05,2 

236.81,1 

262.04,9 

266.34,5 

270.64,1 

294.80,5 

299.63,8 

304.47,1 

327.56.2  I 

332.93.2 
338.30,1 

137.46,8 

139.61,6 

141.76,4 

171.83,6 

174.52,1 

177.20,5 

206.20,3 

209.42,5 

212.64,7 

240.57,0 

244.32,9 

248.08,8 

274.93,7 

279.23,3 

283.52,9 

309.30,4 

314.13,7 

318.97,0 

343.67.1  j 

349.04.1 

354.41.1 

143.91,2 

146.06,0 

148.20,8 

179.89.0 
182.57,5 

185.26.0 

215.86,8 

219.09,0 

222.31,2 

251.84,7 

255.60,5 

259.36,4 

287.82.5 
292.12,1 

296.41.6 

323.80,3 

328.63,6 

333.46,8 

359.78.1 

365.15.1 

370.52.1 

150.35,6 

152.50,4 

154.65,2 

187.94.5 
190.63,0 

193.31.5 

225.53,4 

223.75,6 

231.97,8 

263.12,3 

266.88,2 

270.64,1 

300.71,2 

305.00,8 

309.30,4 

338.30,1 

343.13,4 

347.96,7 

375.89.0 

381.26.0 

386.63.0  ! 

156.80,0 

158.94,8 

161.09,6 

196.00,0 

198.68,5 

201.37,0 

235.20,0 

238.42,2 

241.64,4 

274.40,0 

278.15,9 

281.91,8 

313.60,0 

317.89,6 

322.19,2 

352.80,0 

357.63,3 

362.46,6 

392.00,0 

397.37.0 

402.74.0 

163.24,4 

165.39,2 

167.54,0 

204.05.5 
206.74,0 

209.42.5 

244.86,6 

248.08,8 

251.31,0 

285.67,7 

289.43,6 

293.19,5 

326.48.8 
330.78,4 

335.07.9 

367.29,9 

372.13,2 

376.96,4 

408.11,0 

413.47.9 

418.84.9 

169.68,8 
171. S3, 6 
173.98,4 

212.11,0 

214.79,5 

217.47,9 

254.53.2 

257.75.3 
260.97,5 

296.95,3 

300.71,2 

304.47,1 

339.37,5 

343.67,1 

347.96,7 

381.79,7 

386.63,0 

391.46,3 

424.21.9 

429.58.9 

434.95.9 

176.13,2 

178.27,9 

180.42,7 

220.16.4 
222.84,9 

225.53.4 

264.19,7 

267.41,9 

270.64,1 

308.23,0 
311. 9S, 9 
315.74,8 

352.26,3 

356.55,9 

360.85,5 

396.29,6 

401.12,9 

405.96,2 

440.32.9 

445.69.9 
451.06,8 

182.57,5 

184.72,3 

186.87,1 

228.21,9 
230.90,4 
233. 5S,  9 

273.86,3 

277.08,5 

280.30,7 

319.50,7 

323.26,6 

327.02,5 

365.15.1 
369.44,7 

373.74.2 

410.79,5 

415.62,7 

420.46,0 

456.43.8 

461.80.8 

467.17.8 

189.01,9 

191.16,7 

193.31,5 

236.27.4 
238.95,9 

241.64.4 

283.52,9 

286.75,1 

289.97,3 

330.78,4 

334.54,2 

338.30,1 

378.03,8 

382.33,4 

386.63,0 

425.29,3 

430.12,6 

434.95,9 

472.54.8 

477.91.8 

483.28.8 

195.46,3 

197.61,1 

199.75,9 

244.32.9 
247.01,4 

249.69.9 

293.19.5 

296.41.6 
299.63,8 

342.06,0 

345.81,9 

349.57,8 

390.92,6 

395.22,2 

399.51,8 

439.79,2 

444.62,5 

449.45,8 

488.65,8 

494.02.7 

499.39.7 

201.90,7 

204.05,5 

206.20,3 

252.38,4 
255. 06,  S 
257.75,3 

302.86,0 

306.08,2 

309.30,4 

353.33,7 

357.09,6 

360.85,5 

403.81.4 
408.11,0 

412.40.5 

454.29,( 

459.12,3 

463.95,6 

504.76.7 

510.13.7 

515.50.7 

208.35,1 

210.49,9 

212.64,7 

260.43.8 
263.12,3 

265.80.8 

312.52,6 
315.74,8 
318. 97,  C 

364.61,4 

368.37,3 

372.13,2 

416.70,1 

420.99,7 

425.29,3 

468.78,9 

473.62,2 

478.45,5 

520.87.7 

526.24.7 
531.61,6 

214.79,5 

268.49,3 

322.19,2 

375.89,0 

429.58,9 

483.28,8 

536.98,6 

1 -M 

P 

j < 

Rate. 

IOO 

200 

300 

400 

500 

OOO 

700 
800 
000 
1 J OOO 
1100 
! 1200 

1 300 
1400 
1500 

IOOO 

1700 

1800 

IOOO 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

3400 
3500  | 
3000  | 

3700 
3800  1 
3900 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

4000 

4700 

4800 

4900 
5000 
5100  | 

5200 
5300 
1 5400 

I 5500 
5000 
5700 

5800 

5900 

OOOO 

eioo 

0200 

0300 

0400 

0500 

0000 

0700 

0800 

0900 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

7000 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

8500 

8000 

8700 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9000 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 


July  15th — 196  DAY’S — 6 months  15  days. 


— 

£ 

< 

— — — F.  

197  DAYS. 

£ 

< 

198  DAYS. 

£ 

<t 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

1 ^ 

1 10 

Rate. 

4 i 5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

lOO 

200 

300 

2.15,9 

4.31,8 

6.47,7 

2.69,9 

5.39,7 

8.09,6 

3.23,8 

6.47,7 

9.71,5 

3.77,8 

7.55,6 

11.33,4 

4.31,8 

8.63,6 

12.95,3 

4.85,8 

9.71,5 

14.57,3 

5.39,7 

10.79,5 

16.19,2 

,100 

200 

300 

2.17.0 

4.34.0 

6.51.0 

2.71,2 

5.42,5 

8.13,7 

~ 3.25,5 
6.51,0 
9.76,4 

3.79,7 

7.59,5 

11.39,2 

4.34,0 

8.67,9 

13.01,9 

4.88,2 

9.76,4 

14.64,7 

5.42,5 

10.84,9 

16.27,4 

lOO 
- 200 
300 

400 

500 

i ooo 

8.63,6 

10.79,5 

12.95,3 

10.79,5 

13.49,3 

16.19,2 

12.95,3 

16.19,2 

19.43,0 

15.11,2 

18.89,0 

22.66,8 

17.27,1 

21.58,9 

25.90,7 

19.43,0 

24.28,8 

29.14,5 

21.58,9 

26.98,6 

32.38,4 

400 

500 

600 

8.67,9 

10.84.9 

13.01.9 

10.84,9 

13.56,2 

16.27,4 

13.01.9 
16.27,4 

19.52.9 

15.18,9 

18.98,6 

22.78,4 

17.35.9 

21.69.9 
26.03,8 

19.52,9 

24.41,1 

29.29,3 

21.69,9 

27.12,3 

32.54,8 

400 

500 

GOO 

700 

800 

OOO 

lOOO 

1100 

1200 

700 

800 

OOO 

15.11,2 

17.27,1 

19.43,0 

18.89,0 

21.58,9 

24.28,8 

22.66,8 

25.90,7 

29.14,5 

26.44,7 

30.22,5 

34.00,3 

30.22,5 

34.54,2 

38.86,0 

34.00,3 

38.86,0 

43.71,8 

37.78,1 

43.17,8 

48.57,5 

700 

800 

900 

15.18.9 

17.35.9 

19.52.9 

18.98,6 

21.69,9 

24.41,1 

22.78,4 

26.03,8 

29.29,3 

26.58,1 

30.37,8 

34.17,5 

30.37.8 

34.71.8 

39.05.8 

34.17,5 

39.05,8 

43.94,0 

37.97,3 

43.39,7 

48.82,2 

lOOO 

1100 

1200 

21.58,9 

23.74,8 

25.90,7 

26.98,6 

29.68,5 

32.38,4 

32.38,4 

35.62,2 

38.86,0 

37.78,1 

41.55,9 

45.33,7 

43.17,8 
47.49,6 
. 51.81,4 

48.57,5 

53.43,3 

58.29,0 

53.97,3 

59.37,0 

64.76,7 

lOOO 

1100 

1200 

21.69,9 

23.86.8 

26.03.8 

27.12,3 

29.83,6 

32.54,8 

32.54.8 
35.80,3 

39.05.8 

37.97,3 

41.77,0 

45.56,7 

43.39.7 

47.73.7 

52.07.7 

48.82,2 

53.70,4 

58.58,6 

54.24,7 

59.67,1 

65.09,6 

i 1300 
1400 
1500 

28.06,6 

30.22,5 

32.38,4 

35.08,2 

37.78,1 

40.47,9 

42.09,9 

45.33,7 

48.57,5 

49.11,5 

52.89,3 

56.67,1 

56.13,2 

60.44,9 

64.76,7 

63.14,8 

68.00,5 

72.86,3 

70.16,4 

75.56,2 

80.95,9 

1300 

1400 

1500 

28.20,8 

30.37.8 

32.54.8 

35.26,0 

37.97,3 

40.68,5 

42.31.2 
45.56,7 

48.82.2 

49.36,4 

53.16,2 

56.95,9 

56.41.6 

60.75.6 

65.09.6 

63.46,8 

68.35,1 

73.23,3 

70.52,1 

75.94,5 

81.37,0 

1300 

1400 

1500 

1000 

1700 

1800 

. 34.54,2 
36.70,1 
38.86,0 

43.17,8 

45.87,7 

48.57,5 

51.81,4 

55.05,2 

58.29,0 

60.44,9 

64.22,7 

68.00,5 

69.08,5 
73.40,3 
• 77.72,1 

77.72,1 

82.57,8 

87.43,6 

86.35,6 

91.75,3 

97.15,1 

1600 

1700 

1800 

34.71.8 

36.88.8 

39.05.8 

43.39,7 

46.11,0 

48.82,2 

52.07,7 

55.33,2 

58.58,6 

60.75,6 

64.55,3 

68.35,1 

69.43,6 

73.77.5 

78.11.5 

78.11,5 

82.99,7 

87.87,9 

86,79,5 

92.21,9 

97.64,4 

1GOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

41.01,9 

43.17,8 

45.33,7 

51.27,4 

53.97,3 

56.67,1 

61.52,9 

64.76,7 

68.00,5 

71.78,4 

75.56,2 

79.34,0 

82.03,8 

86.35,6 

90.67,4 

92.29,3 

97.15,1 

102.00,8 

102.54,8 

107.94,5 

113.34,2 

1900 

2000 

2100 

41.22.7 

43.39.7 

45.56.7 

51.53,4 

54.24,7 

56.95,9 

61.84.1 
65.09,6 

68.35.1 

72.14,8 

75.94,5 

79.74,2 

82. 45", 5 
86.79,5 
91.13,4 

92.76,2 

97.64,4 

102.52,6 

103.06.8 
108.49,3 

113.91.8 

lOOO 

2000 

2100 

47.49,6 

49.65,5 

51.81,4 

59.37,0 

62.06,8 

64.76,7 

71.24,4 

74.48,2 

77.72,1 

83.11,8 

86.89,6 

90.67,4 

94.99,2 

99.31,0 

103.62,7 

106.86,6 

111.72,3 

116.58,1 

118.74,0 

124.13,7 

129.53,4 

2200 

2300 

2400 

47.73.7 

49.90.7 

52.07.7 

59.67,1 

62.38,4 

65.09,6 

71.60.5 
74.86,0 

78.11.5 

83.54,0 

87.33,7 

91.13,4 

95.47.4 

99.81.4 
104.15,3 

107.40,8 

112.29,0 

117.17,3 

119.34.2 
124.76,7 

130.10.2 

2200 

2300 

2400 

2500 

2000 

2700 

53.97,3 

56.13,2 

58.29,0 

67.46,6 

70.16,4 

72.86,3 

80.95,9 

84.19,7 

87.43,6 

94.45,2 

98.23,0 

102.00,8 

107.94,5 

112.26,3 

116.58,1 

121.43,8 

126.29,6 

131.15,3 

134.93,2 

140.32,9 

145.72,6 

2500 

2600 

2700 

54.24,7 

56.41.6 

58.58.6 

67.80,8 

70.52,1 

73.23,3 

81.37,0 

84.62,5 

87.87,9 

94.93,2 

98.72,9 

102.52,6 

108.49.3 

112.83.3 

117.17.3 

122.05,5 

123.93,7 

131.81,9 

135.61.6 
141.04,1 

146.46.6 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

60.44,9 

62.60,8 

64.76,7 

75.56,2 

78.26,0 

80.95,9 

90.67,4 

93.91,2 

97.15,1 

105.78,6 

109.56,4 

113.34,2 

120.89,9 

125.21,6 

129.53,4 

136.01,1 

140.86,8 

145.72,6 

151.12,3 

156.52,1 

161.91,8 

2800 

2900 

3000 

60.75.6 

62.92.6 

65.09.6 

75.94,5 

78.65,8 

81.37,0 

91.13.4 
94.38,9 

97.64.4 

106.32,3 

110.12,1 

113.91,8 

121.51.2 

125.85.2 

130.19.2 

136.70,1 

141.58,4 

146.46,6 

151.89.0 
157.31,5 

162.74.0 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

66.92,6 

69.08,5 

71.24,4 

83.65,8 

86.35,6 

89.05,5 

100.38,9 

103.62,7 

106.86,6 

117.12,1 

120.89,9 

124.67,7 

133.85,2 

138.17,0 

142.48,8 

150.58,4 

155.44,1 

160.29,9 

167.31,5 

172.71,2 

178.11,0 

3100 

3200 

3300 

67.26.6 

69.43.6 
71.60,5 

84.08,2 

86.79,5 

89.50,7 

100.89,9 

104.15,3 

107.40,8 

117.71,5 

121.51,2 

125.31,0 

134.53,2 

138.?S7,1 

143.21,1 

151.34,8 

156.23,0 

161.11,2 

168.16.4 
173.58,9 

179.01.4 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3000 

73.40,3 

75.56,2 

77.72,1 

91.75,3 

94.45,2 

97.15,1 

110.10,4 

113.34,2 

116.58,1 

128.45,5 

132.23,3 

136.01,1 

146.80,5 

151.12,3 

155.44,1 

165.15,6 

170.01,4 

174.87,1 

183.50,7 

188.90,4 

194.30,1 

3400 

3500 

3600 

73.77.5 

75.94.5 

78.11.5 

92.21,9 

94.93,2 

97.64,4 

110.66.3 
113.91,8 

117.17.3 

129.10,7 

132.90,4 

136.70,1 

147.55,1 

151.89.0 

156.23.0 

165.99,5 

170.87,7 

175.75,9 

184.43.8 
189.86,3 

195.28.8 

3400 

3500 

3600 

?7G0 
| 3800 
1 3900 

79.87,9 

82.03,8 

84.19,7 

99.84,9 

102.54,8 

105.24,7 

119.81,9 

123.05,8 

126.29,6 

139.78,9 

143.56,7 

147.34,5 

159.75,9 

164.07,7 

168.39,5 

179.72,9 

184.58,6 

189.44,4 

199.69,9 

205.09,6 

210.49,3 

3700 

3800 

3900 

80.28.5 

82.45.5 

84.62.5 

100.35,6 

103.06,8 

105.78,1 

120.42.7 
123.68,2 

126.93.7 

140.49,9 

144.29,6 

148.09,3 

160.57.0 

164.91.0 
169'.24,9 

180.64,1 

185.52,3 

190.40,5 

200.71.2 
206.13,7 

211.56.2 

3700 

3800 

3000 

4000 

4100 

4200 

86.35,6 

83.51,5 

90.67,4 

107.94,5 

110.64,4 

113.34,2 

129.53,4 

132.77,3 

136.01,1 

151.12,3 

154.90,1 

158.67,9 

172.71,2 

177.03,0 

181.34,8 

194.30,1 

199.15,9 

204.01,6 

*215.89,0 

221.28,8 

226.68,5 

4000 

4100 

4200 

86.79,5 

88.96.4 

91.13.4 

108.49,3 

111.20,5 

113.91,8 

130.19,2 

133.44,7 

136.70,1 

151.89,0 

155.68,8 

159.48,5 

173.58.9 

177.92.9 
182.26,8 

195.28,8 

200.17,0 

205.05,2 

216.98.6 
222.41,1 

227.83.6 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

92.83,3 

94.99,2 

97.15,1 

116  04,1 
118.74,0 
121.43,8 

139.24,9 

142.48,8 

145.72,6 

162.45,8 

166.23,6 

170.01,4 

185.66,6 

189.98,4 

194.30,1 

208.87,4 

213.73,2 

218.58,9 

232.08,2 

237.47,9 

242.87,7 

4300 

4400 

4500 

93.30.4 

95.47.4 

97.64.4 

116.63,0 

119.34,2 

122.05,5 

139.95.6 
143.21,1 

146.46.6 

163.28,2 

167.07,9 

170.87,7 

186.60,8 

190.94.8 

195.28.8 

209.93,4 

214.81,6 

219.69,9 

233.26.0 
238.68,5 

244.11.0 

4300 

4400 

4500 

4000 

4700 

4800 

99.31,0 

101.46,8 

103.62,7 

124.13,7 

126.83,6 

129.53,4 

148.96,4 

152.20,3 

155.44,1 

173.79,2 

177.57,0 

181.34,8 

198.61,9 

202.93,7 

207.25,5 

223.44,7 

228.30,4 

233.16,2 

248.27,4 

253.67,1 

259.06,8 

4600 

4700 

4800 

99.81,4 

101.98,4 

104.15,3 

124.76,7 

127.47,9 

130.19,2 

149.72,1 

152.97,5 

156.23,0 

174.67,4 

178.47,1 

182.26,8 

199.62.7 

203.96.7 

208.30.7 

224.58,1 

229.46,3 

234.34,5 

249.53.4 
254.95,9 

260.38.4 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

105.78,6 

107.94,5 

110.10,4 

132.23,3 

134.93,2 

137.63,0 

158.67,9 

161.91,8 

165.15,6 

185.12,6 

188.90,4 

192.68,2 

211.57,3 

215.89,0 

220.20,8 

238.01,9 

242.87,7 

247.73,4 

264.46,6 

269.86,3 

275.26,0 

4900 

5000 

5100 

106.32.3 

108.49.3 

110.66.3 

132.90,4 

135.61,6 

138.32,9 

159.48.5 
162.74,0 

165.99.5 

186.06,6 
189  86,3 
193.66,0 

212.64,7 

216.98.6 

221.32.6 

239.22,7 

244.11,0 

248.99,2 

265.80.8 
271.23,3 

276.65.8 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

112.26,3 

114.42,2 

116.58,1 

140.32,9 

143.02,7 

145.72,6 

168.39,5 

171.63,3 

174.87,1 

196.46,0 

200.23,8 

204.01,6 

224.52,6 

228.84,4 

233.16,2 

252.59,2 

257.44,9 

262.30,7 

280.65,8 

286.05,5 

291.45,2 

5200 

5300 

5400 

112.83.3 
115.00,3 

117.17.3 

141.04,1 

143.75,3 

146.46,6 

169.24.9 
172.50,4 

175.75.9 

197.45,8 

201.25,5 

205.05,2 

225.66,6 

230.00,5 

234.34,5 

253.87,4 

258.75,6 

263.63,8 

282.08,2 

287.50,7 

292.93,2 

5200 

5300 

5400 

5500 

5000 

5700 

118.74,0 

120.89,9 

123.05,8 

148.42,5 

151.12,3 

153.82,2 

178.11,0 

181.34,8 

184.58,6 

207.79,5 

211.57,3 

215.35,1 

237.47,9 

241.79,7 

246.11,5 

267.16,4 

272.02,2 

276.87,9 

296.84,9 

302.24,7 

307.64,4 

5500 

5600 

5700 

119.34.2 

121.51.2 

123.68.2 

149.17,8 

151.89,0 

154.60,3 

179.01,4 

182.26,8 

185.52,3 

208.84,9 

212.64,7 

216.44,4 

238.68.5 

243.02.5 
247.36,4 

268.52,1 

273.40,3 

278.28,5 

298.35,6 

303.78,1 

309.20,5 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

0000 

125.21,6 

127.37,5 

129.53,4 

156.52,1 

159.21,9 

161.91,8 

187.82,5 

191.06,3 

194.30,1 

219.12,9 

222.90,7 

226.68,5 

250.43,3 

254.75,1 

259.06,8 

281.73,7 

286.59,5 

291.45,2 

313.04,1 

318.43,8 

323.83,6 

5800 

5900 

6000 

125.85.2 

128.02.2 
130.19,2 

157.31,5 

160.02,7 

162.74,0 

188.77.8 
192.03,3 

195.28.8 

220.24,1 

224.03,8 

227.83,6 

251.70.4 

256.04.4 

260.33.4 

283.16,7 

288.04,9 

292.93,2 

314.63,0 

320.05,5 

325.47,9 

5800 

5000 

6000 

OlOO 

0200 

0300 

131.69,3 

133.85,2 

136.01,1 

164.61,6 

167.31,5 

170.01,4 

197.54,0 

200.77,8 

204.01,6 

230.46,3 

234.24,1 

238.01,9 

263.38,6 

267.70,4 

272.02,2 

296.31,0 

301.16,7 

306.02,5 

329.23,3 

334.63,0 

340.02,7 

6100 

6200 

6300 

132.36.2 

134.53.2 
136.70,1 

165.45,2 

168.16,4 

170.87,7 

198.54.2 
201.79,7 

205.05.2 

231.63,3 

235.43,0 

239.22,7 

264.72.3 

269.06.3 

273.40.3 

297.81,4 

302.69,6 

307.57,8 

330.90,4 

336.32,9 

341.75,3 

6100 

6200 

6300 

0400 

0500 

0000 

138.17,0 

140.32,9 

142.48,8 

172.71,2 

175.41,1 

178.11,0 

207.25,5 

210.49,3 

213.73,2 

241.79,7 

245.57,5 

249.35,3 

276.34,0 

280.65,8 

284.97,5 

310.88,2 

315.74,0 

320.59,7 

345.42,5 

350.82,2 

356.21,9 

6400 

6500 

6600 

138.87.1 

141.04.1 

143.21.1 

173.58,9 

176.30,1 

179-01,4 

208.30,7 

211.56,2 

214.81,6 

243.02,5 

246.82,2 

250.61,9 

277.74.2 

282.08.2 
286.42,2 

312.46,0 

317.34,2 

322.22,5 

347.17,8 

352.60,3 

358.02,7 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6000 

0700 

0800 

0900 

144.64,7 

146.80,5 

148.96,4 

180.80,8 

183.50,7 

186.20,5 

216.97,0 

220.20,8 

223.44,7 

253.13,2 

256.91,0 

260.68,8 

289.29,3 

293.61,1 

297.92,9 

325.45,5 

330.31,2 

335.17,0 

361.61,6 

367.01,4 

372.41,1 

6700 

6800 

6900 

145.38.1 

147.55.1 

149.72.1 

181.72,6 

184.43,8 

187.15,1 

218.07.1 
221.32,6 

224.58.1 

254.41,6 

258.21.4 

262.01,1 

290.76,2 

295.10.1 

299.44.1 

327.10,7 

331.98,9 

336.87,1 

363.45,2 

368.87,7 

374.30,1 

7000 

7100 

7200 

151.12,3 

153.28,2 

155.44,1 

188.90,4 

191.60,3 

194.30,1 

226.68,5 

229.92,3 

233.16,2 

264.46,6 

268.24,4 

272.02,2 

302.24,7 

306.56,4 

310.88,2 

340.02,7 

344.88,5 

349.74,2 

377.80,8 

383.20,5 

388.60,3 

7000 

7100 

7200 

151.89.0 

154.06.0 

156.23.0 

189.86,3 

192.57,5 

195.28,8 

227.83,6 

231.09,0 

234.34,5 

265.80,8 

269.60,5 

273.40,3 

303.78.1 

308.12.1 
312.46,0 

341.75,3 

346.63,6 

351.51,8 

379.72,6 

385.15,1 

390.57,5 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

157.60,0 

159.75,9 

161.91,8 

197.00,0 

199.69,9 

202.39,7 

236.40,0 

239.63,8 

242.87,7 

275.80,0 

279.57,8 

283.35,6 

315.20,0 

319.51,8 

323.83,6 

354.60,0 

359.45,8 

364.31,5 

394.00,0 

399.39,7 

404.79,5 

7300 

7400 

7500 

158.40.0 

160.57.0 

162.74.0 

198.00,0 

200.71,2 

203.42,5 

237.60.0 
240.85,5 

244.11.0 

277.20,0 

280.99,7 

284.79,5 

316.80.0 

321.14.0 
325.47,9 

356.40,0 

361.28,2 

366.16,4 

396.00,0 

401.42,5 

406.84,9 

7300 

7400 

7500 

7000 
7 700 
7800 
7900 
8000 
8100 
8200 
8300 
8400 
8500 
8000 
8700 

164.07,7 

166.23,6 

168.39,5 

205.09,6 

207.79,5 

210.49,3 

246.11,5 

249.35,3 

252.59,2 

287.13,4 

290.91,2 

294.69,0 

328.15,3 

332.47,1 

336.78,9 

369.17,3 

374.03,0 

378.88,8 

410.19,2 

415.58,9 

420.98,6 

7600 

7700 

7800 

164.91,0 

167.07.9 

169.24.9 

206.13,7 

208.84,9 

211.56,2 

247.36.4 
250.61,9 

253.87.4 

288.59,2 

292.38,9 

296.18,6 

329.81.9 

334.15.9 

338.49.9 

371.04,7 

375.92,9 

380.81,1 

412.27,4 

417.69,9 

423.12,3 

7600 
7 700 
7800 

170.55,3 

172.71,2 

174.87,1 

213.19,2 

215.89,0 

218.58,9 

255.83,0 

259.06,8 

262.30,7 

298.46,8 

302.24,7 

306.02,5 

341.10,7 

345.42,5 

349.74,2 

383.74,5 

388.60,3 

393.46,0 

426.38,4 

431.78,1 

437.17,8 

7900 

8000 

8100 

171.41.9 

173.58.9 

175.75.9 

214.27,4 

216.98,6 

219.69,9 

257.12,9 

260.38,4 

263.63,8 

299.98,4 

303.78,1 

307.57,8 

342.83.8 

347.17.8 

351.51.8 

385.69,3 

390.57,5 

395.45,8 

428.54.8 

433.97,3 

439.39,7 

7000 

8000 

8100 

177.03,0 

179.18,9 

181.34,8 

221.28,8 

223.98,6 

226.68,5 

265.54,5 

268.78,4 

272.02,2 

309.80,3 

313.58,1 

317.35,9 

354.06.0 
358.37,8 

302.69.0 

398.31,8 

403.17,5 

408.03,3 

442.57,5 

447.97,3 

453.37,0 

8200 

8300 

8400 

177.92.9 

180.09.9 
182.26,8 

222.41,1 

225.12,3 

227.83,6 

266.89.3 
270.14,8 

273.40.3 

311.37,5 

315.17,3 

318.97,0 

355.85,8 

360.19.7 

364.53.7 

400.34,0 

405.22,2 

410.10,4 

444.82,2 

450.24,7 

455.67,1 

8200 

8300 

8400 

183.50, 7 
185.66,6 
187.82,5 

229.38,4 

232.08,2 

234.78,1 

275.26,0 

278.49,9 

281.73,7 

321.13,7 

324.91,5 

328.69,3 

367.01,4 

371.33,2 

375.64,9 

412.89,0 

417.74,8 

422.60,5 

458.76,7 

464.16,4 

469.56,2 

8500 

8600 

8700 

184.43.8 

186.60.8 
188.77,8 

230.54,8 

233.26,0 

235.97,3 

276.65,8 

279.91,2 

283.16,7 

322.76,7 

326.56,4 

330.36,2 

368.87,7 

373.21.6 

377.55.6 

414.98,6 

419.86,8 

424.75,1 

461.09,6 

466.52,1 

471.94,5 

8500 

8600 

8700 

8800 

8000 

OOOO 

8800 

8900 

9000 

189.98,4 

192.14,2 

194.30,1 

237.47,9 

240.17,8 

242.87,7 

284.97,5 

288.21,4 

291.45,2 

332.47,1 

336.24,9 

340.02,7 

379.96,7 

384.28,5 

388.60,3 

427.46,3 

432.32,1 

437.17,8 

474.95,9 

480.35,6 

485.75,3 

8800 

8900 

9000 

190.94.8 

193.11.8 

195.28.8 

238.68,5 

241.39,7 

244.11,0 

266.42.2 
2S9.67,7 

292.93.2 

334.15,9 

337.95,6 

341.75,3 

381.89.6 

386.23.6 
390.57,5 

429.63,3 

434.51,5 

439.39,7 

477.37,0 

482.79,5 

488.21,9 

9100 

9200 

9300 

196.46,0 

198.61,9 

200.77,8 

245.57,5 

248.27,4 

250.97,3 

294.69,0 

297.92,9 

301.16,7 

343.80,5 

347.58,4 

351.36,2 

392.92,1 

397.23,8 

401.55,6 

442.03,6 

446.89,3 

451.75,1 

491.15,1 

496.54,8 

501.94,5 

9100 

9200 

9300 

197.45,8 

199.62.7 

201.79.7 

246.82,2 

249.53,4 

252.24,7 

296.18.6 
299.44,1 

302.69.6 

345.55,1 

349.34,8 

353.14..r 

394.91.5 

399.25.5 

403.59.5 

444.27,9 

449.16,2 

454.04,4 

493.64,4 

499.06,8 

504.49,3 

OlOO 

0200 

0300 

0400 

0500 

0600 

9400 

9500 

9000 

202.93,7 

205.09,6 

207.25,5 

253.67,1 
256.37,0 
' 259.06,8 

304.40,5 

307.64,4 

310.88,2 

355.14,0 

858.91,8 

362.69,6 

405.87,4 

410.19,2 

414.51,0 

456.60,8 

461.46,6 

466.32,3 

507.34,2 

512.74,0 

518.13,7 

9400 

9500 

9600 

203.96.7 

206.13.7 

208.30.7 

254.95,9 

257.67,1 

260.38,4 

305.95,1 

309.20,5 

312.46,0 

356.94,2 

360.74,0 

364.53,7 

407.93.4 

412.27.4 

416.61.4 

458.92,6 

463.80,8 

468.69,0 

509.91,8 

515.34,2 

520.76,7 

9700 

9800 

9900 

209.41,4 

211.57,3 

213.73,2 

261.76,7 

264.46,6 

267.16,4 

314.12,1 

317.35,9 

320.59,7 

366.47,4 

370.25,2 

374.03,0 

418.82,7 

423.14,5 

427.46,3 

471.18,1 

476.03,8 

480.89,6 

523.53,4 

528.93,2 

534.32,9 

9700 

9800 

9900 

210.47.7 

212.64.7 
214.81,6 

263.09,6 

265.80,8 

268.52,1 

315.71.5 
318.97,0 

322.22.5 

368.33,4 

372.13,2 

375.92,9 

420.95.3 

425.29.3 

429.63.3 

473.57,3 

478.45,5 

483.33,7 

526.19,2 

531.61,6 

537.04,1 

0700 

0800 

OOOO 

10000 

215.89,0 

269.86,3 

323.83,6 

377.80,8 

431.78,1 

485.75,3 

539.72,6 

lOOOO 

216.98,6 

271.23,3 

325.47,9 

379.72,6 

433.97,3|  488.21,9 

542.46,6 

lOOOO 

July  16th— 197  DAYS — 6 months  16  days. 


July  17th— 198  DAYS — 6 months  17  days. 
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3 00 
200 
300 

2.18,1 

4.3G,2 

6.54,2 

2.72,6 

5.45,2 

8.17,8 

3.27.1 

6.54.2 
9.81,4 

3.81,6 

7.63,3 

11.44,9 

4.36.2 

8.72.3 
13.08,5 

4.90,7 

9.81,4 

14.72,1 

5.45,2 

10.90,4 

16.35,6 

400 

500 

GOO 

8.72,3 

10.90.4 

13.08.5 

10.90,4 

13.63,0 

16.35,6 

13.08.5 

16.35.6 

19.62.7 

15.26,6 

19.08,2 

22.89,9 

17.44.7 

21.80.8 
26.17,0 

19.62,7 

24.53,4 

29.44,1 

21.80,8 

27.26,0 

32.71,2 

700 

800 

000 

15.26.6 

17.44.7 

19.62.7 

19.08,2 

21.80,8 

24.53,4 

22.89,9 

26.17.0 

29.44.1 

26.71,5 

30.53,2 

34.34,8 

30.53.2 

34.89.3 
39.25,5 

34.34,8 

39.25,5 

44.16,2 

38.16,4 

43.61,6 

49.06,8 

lOOO 

1100 

1200 

21.80,8 

23.98,9 

26.17,0 

27.26,0 

29.98,6 

32.71,2 

32.71,2 

35.98.4 

39.25.5 

38.16,4 

41.98,1 

45.79,7 

43.61,6 

47.97,8 

52.34,0 

49.06,8 

53.97,5 

58.88,2 

54.52,1 

59.97,3 

65.42,5 

1300 

1400 

1500 

28.35.1 

30.53.2 

32.71.2 

35.43,8 

38.16,4 

4,0.89,0 

42.52.6 

45.79.7 

49.06.8 

49.61,4 

53.43,0 

57.24,7 

56.70,1 

61.06,3 

65.42,5 

63.78,9 

68.69,6 

73.60,3 

70.87,7 

76.32,9 

81.78,1 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

34.89.3 

37.07.4 

39.25.5 

43.61,6 

46.34,2 

49.06,8 

52.34.0 

55.61.1 

58.88.2 

61.06,3 

64.87,9 

68.69,6 

69.78,6 

74.14,8 

78.51,0 

78.51,0 

83.41,6 

88.32,3 

87.23,3 
92.68,5  1 
98.13,7 

41.43.6 

43.61.6 

45.79.7 

51.79,5 

54.52,1 

57.24,7 

62.15,8 

65.42.5 

68.69.6 

72.51,2 

76.32,9 

80.14,5 

82.87,1 

87.23,3 

91.59,5 

93.23,0 

98.13,7 

103.04,4 

103.58,9 

109.04,1 

114.49,3 

2200 

2800 

2400 

47.97.8 

50.15.9 
52.34,0 

59.97,3 

62.69,9 

65.42,5 

71.96.7 

75.23.8 
78.51,0 

83.96,2 

87.77,8 

91.59,5 

95.95,6 

100.31.8 

104.67.9 

107.95,1 

112.85,8 

117.76,4 

119.94,5 

125.39,7 

130.84,9 

2500 

2600 

2700 

54.52.1 

56.70.1 

58.88.2 

68.15,1 

70.87,7 

73.60,3 

81.78.1 

85.05.2 

88.32.3 

95.41,1 

99.22,7 

103.04,4 

109.04,1 

113.40.3 

117.76.4 

122.67,1 

127.57,8 

132.48,5 

136.30,1 

141.75,3 

147.20,5 

2800 

2900 

3000 

61.06.3 

63.24.4 

65.42.5 

76.32,9 

79.05,5 

81.78,1 

91.59.5 

94.86.6 

98.13.7 

106.86,0 

110.67,7 

114.49,3 

122.12,6 

126.48.8 

130.84.9 

137.39,2 

142.29,9 

147.20,5 

152.65,8 

158.11,0 

163.56,2 

3100 

3200 

3300 

67.60.5 

69.78.6 

71.96.7 

84.50,7 

87.23,3 

89.95,9 

101.40.8 

104.67.9 
107.95,1 

118.31,0 

122.12,6 

125.94,2 

135.21,1 

139.57.3 

143.93.4 

152.11,2 

157.01,9 

161.92,6 

169.01,4 

174.46,6 

179.91,8 

3400 

3500 

3600 

74.14.8 

76.32.9 
78.51,0 

92.68,5 

95.41,1 

98.13,7 

111.22,2 

114.49.3 

117.76.4 

129.75,9 

133.57,5 

137.39,2 

148.29,6 

152.65.8 

157.01.9 

166.83,3 

171.74,0 

176.64,7 

185.37,0 

190.82,2 

196.27,4 

3700 

3800 

3900 

80.69.0 

82.87.1 

85.05.2 

100.86,3 

103.58,9 

106.31,5 

121.03.6 

124.30.7 

127.57.8 

141. 20. 5 

145.02.5 
148.84,1 

161.38.1 

165.74.2 
170.10,4 

181.55,3 

186.46,0 

191.36,7 

201.72,6 

207.17,8 

212.63,0 

4000 

4100 

4200 

87.23.3 

89.41.4 

91.59.5 

109.04,1 

111.76,7 

114.49,3 

130.84,9 

134.12.1 

137.39.2 

152.65,8 

156.47,4 

160.29,0 

174.46.6 

178.82.7 
183.18,9 

196.27,4 

201.18,1 

206.08,8 

218.08,2 

223.53,4 

228.98,6 

4300 

4400 

4500 

93.77.5 

95.95.6 

98.13.7 

117.21,9 

119.94,5 

122.67,1 

140.66.3 

143.93.4 

147.20.5 

164.10,7 

167.92,3 

171.74,0 

187.55.1 

191.91.2 
196.27,4 

210.99,5 

215.90,1 

220.80,8 

234.43,8 

239.89,0 

245.34,2 

4600 

4700 

4800 

100.31.8 

102.49.9 

104.67.9 

125.39,7 

128.12,3 

130.84,9 

150.47.7 

153.74.8 

157.01.9 

175.55,6 

179.37,3 

183.18,9 

200.63.6 

204.99.7 
209.35,9 

225.71,5 

230.62,2 

235.52,9 

250.79,5 

256.24,7 

261.69,9 

4900 

5000 

5100 

106.86,0 

109.04.1 

111.22.2 

133.57,5 

136.30,1 

139.02,7 

160.29,0 

163.56.2 

166.83.3 

187.00,5 
190.82,2 
194. 63, S 

213.72.1 

218.08.2 
222.44,4 

240.43,6 

245.34,2 

250.24,9 

267.15,1 

272.60,3 

278.05,5 

5200 

5300 

5400 

113.40.3 

115.58.4 

117.76.4 

141.75,3 

144.47,9 

147.20,5 

170.10.4 

173.37.5 
176.64,7 

198.45.5 
202.27,1 

206. 08. 5 

226.80,5 

231.16,7 

235.52,9 

255.15,6 

260.06,3 

264.97,0 

283.50,7 

288.95,9 

294.41,1 

5500 

5600 

5700 

119.94.5 

122.12.6 
124.30,7 

149.93,2 

152.65,8 

155.38,4 

179.91.8 

183.18.9 
186.46,0 

209.90,4 

213.72,1 

217.53,7 

239.89,0 

244.25,2 

248.61,4 

269.87,7 

274.78,4 

279.69,0 

299.86,3 

305.31,5 

310.76,7 

5800 

5900 

6000 

126.48.8 

128.66.8 
130.84,9 

158.11,0 

160.83,6 

163.56,2 

189.73,2 

193.00,3 

196.27,4 

221.35,3 

225.17,0 

228.98,6 

252.9-7,5 

257.33,7 

261.69,9 

284.59,7 

289.50,4 

294.41,1 

316.21,9 

321.67,1 

327.12,3 

6100 

6200 

6300 

133.03.0 

135.21.1 

137.39.2 

166.28,8 

169.01,4 

171.74,0 

199.54.5 

202.81.6 
206.08,8 

232.80,3 

236.61,9 

240.43,6 

266.06,0 

270.42,2 

274.78,4 

299.31,8 

304.22,5 

309.13,2 

332.57,5 

338.02,7 

343.47,9 

6400 

6500 

0600 

139.57.3 

141.75.3 

143.93.4 

174.46,6 

177.19,2 

179.91,8 

209.35,9 

212.63.0 

215.90.1 

244.25,2 

248.06,8 

251.S8.5 

279.14.5 
283.50,7 

257.56.5 

314.03,8 

318.94,5 

323.85,2 

348.93,2 

354.38,4 

359.83,6 

6700 

6800 

6900 

146.11.5 

148.29.6 

150.47.7 

1S2.64.4 

185.37,0 

188.09,6 

219.17.3 

222.44.4 

225.71.5 

255.70,1 

259.51,8 

263.33,4 

292.23,0 

296.59.2 

300.55.3 

328.75,9 

333.66,6 

338.57,3 

365.28,8 

370.74,0 

376.19,2 

7000 

7100 

7200 

152. 65, S 

154.83.8 

157.01.9 

190.82,2 

193.54,8 

196.27,4 

228.9S,C 

232.25.8 

235.52.9 

267.15,1 

270.96,7 

274.78,4 

305.31,5 

309.67.7 

314.03.8 

343.47,9 

348.38,6 

353.29,3 

381.64,4 

387.09,6 

392.54,8 

7300 

7400 

7500 

159.20.0 

161.38.1 

163.56.2 

199.00,0 

201.72,6 

204.45,2 

238. 50. 0 

242.07.1 

245.34.2 

278.60,0 

282.41,6 

286.23,3 

318.40,0 

322.76.2 

327.12.3 

358.20,0 

363.10,7 

368.01,4 

398.00,0 

403.45,2 

408.90,4 

7600 

7700 

7800 

165.74.2 

167.92.3 

170.10.4 

207.17,8 

209.90,4 

212.63,0 

248.61.4 

251.88.5 

255.15.6 

290.04,9 

293.86,6 

297.68,2 

331.48,5 

335.84.7 

340.20.8 

372.92,1 

377.82,7 

3S2.73,4 

414.35,6 

419.80,8 

425.26,0 

7900 

8000 

3100 

172.28,5 
174. 46, C 
176.64,7 

215.35,6 
218.08,2 
220. 80, S 

258.42,7 

261.69,9 

264.97,0 

301.49,9 

305.31,5 

309.13,2 

344.57,0 

348.93.2 

353.29.3 

387.64,1 

392.54,8 

397.45,5 

430.71,2 

436.16,4 

441.61,6 

8200 

8300 

8400 

178.82,1 
181.00,8 
183. IS, 9 

223.53,4 

226.26,0 

22S.98,6 

268.24.1 

271.51.2 
274.78,4 

312.94,8 

316.76,4 

320.58,1 

357.65.5 

362.01.6 
366.37,8 

402.36,2 

407.26,8 

412.17,5 

447.06,8 

452.52,1 

457.97,3 

8500 

8600 

8700 

185.37.0 

187.55.1 

189.73.2 

231.71,2 

234.43,8 

237.16,4 

278.05.5 

281.32.6 

234.59.7 

324.39,7 

328.21,4 

332.03,0 

370.74.0 

375.10.1 
379.46,3 

417.08,2 

421.98,9 

426.89,6 

463.42,5 

468.87,7 

474.32,9 

8800 

8900 

9000 

191.91.2 

194.09.3 

196.27.4 

239.89,0 

242.61,6 

245.34,2 

287.86,8 

291.14.0 

294.41.1 

335.84,7 

339.66,3 

343.47,9 

383.82.5 

388.18.6 
392.54,8 

431.80,3 

436.71,0 

441.61,6 

479.78,1 

485.23,3 

490.68,5 

9100 

9200 

9300 

198.45.5 

200.63.6 

202.81.6 

248.06,8 

250.79,5 

253.52,1 

297.68.2 

300.95.3 
304.22,5 

347.29,6 

351.11,2 

354.92,9 

396.91.0 

401.27.1 
405.63,3 

446.52,3 

451.43,0 

456.33,7 

496.13,7 

501.58,9 

507.04,1 

9400 

9500 

9600 

204.99.7 

207.17.8 

209.35.9 

256.24,7 

258.97,3 

261.69,9 

307.49.6 

310.76.7 

314.03.8 

358.74,5 

362.56,2 

366.37,8 

409.99.5 

414.35.6 
418.71,8 

461.24,4 

466.15,1 

471.05,8 

512.49,3 

517.94,5 

523.39,7 

9700 

9800 

9900 

211.54.0 

213.72.1 

215.90.1 

264.42,5 

267.15,1 

269.87,7 

317.31.0 

320.58.1 

323.85.2 

370.19,5 

374.01,1 

377.82,7 

423.07,9 

427.44,1 

431.80,3 

475.96,4 

480.87,1 

485.77,8 

528.84,9 

534.30,1 

539.75,3 

lOOOO 

218.08,2 

272.60,3 

327.12,3 

381.64,4 

436.16,4 

490.68,5 

545.20,5 

July  18th — 199  DAYS — 6 months  18  days. 
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] 

Rate. 

4 1 5 | 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

too 

200 

600 

2.19,2 

4.38.4 

6.57.5 

2.74,0 

5.47.9 

8.21.9 

3.28,8 

6.57,5 

9.86,3 

3.83,6 

7.67,1 

11.50,7 

4.38,4 

8.76,7 

13.15,1 

4.93.2 

9.86.3 
14.79,5 

5.47,9 

10.95,9 

16.43,8 

LOO 

200 

300 

400 

500 

600 

8.76,7 

10.95,9 

13.15,1 

10.95.9 

13.69.9 
16.43,8 

13.15,1 

16.43,8 

19.72,6 

15.34,2 

19.17,8 

23.01,4 

17.53,4 

21.91,8 

26.30,1 

19.72,6 

24.65.8 

29.58.9 

21.91,8 

27.39.7 

32.87.7 

400 

600 

600 

700 

800 

900 

15.34,2 

17.53,4 

19.72,6 

19.17.8 

21.91.8 

24.65.8 

23.01,4 

26.30,1 

29.58,9 

26.84,9 

30.68,5 

34.52,1 

30.68,5 

35.06,8 

39.45,2 

34.52.1 

39.45.2 
44.33,4 

38.35.6 

43.83.6 
49.31,5 

700 

<soo 

000 

lOOO 

1100 

1200 

21.91,8 

24.11.0 

20.30.1 

27.39.7 

80.13.7 

32.87.7 

32.87,7 

36.16,4 

39.45,2 

38.35.6 
42.19,2 

46.02.7 

43.83,6 

48.21,9 

52.60,3 

49.31,5 

54.24.7 

59.17.8 

54.79,5 

60.27,4 

65.75,3 

I ooo 
1 1O0 
1200 

1800 

1400 

1500 

24.49,3 

30.68,5 

32.87,7 

3j.oi,e 

33.35.6 

41.09.6 

42.74,0 

46.02,7 

49.31,5 

49.86.3 
53.09,9 

57.53.4 

56.98,6 

61.37,0 

65.75,9 

64.11.0 

69.04.1 
73.97,3 

71.23,3 

76.71.2 

82.19.2 

1 300 
1400 
1 600 
1600 
1 700 
1800 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

35.06,8 

37.26,0 

39.45,2 

43.83,6 

46.57.5 

49.31.5 

52.00,3 

65.89,0 

59.17,8 

61.37.0 
65.20,5 

69.04.1 

70.13,7 

74.52,1 

78.90,4 

78.90,4 

83.83.6 

88.76.7 

87.67.1 

93.15.1 
98.63,0 

41.64,4 

43.83.6 

46.02.7 

52.05.5 

54.79.5 
57.53,4 

62.46,6 

65.75,3 

69.04,1 

72.87.7 
76.71,2 

80.54.8 

83.28,8 

87.67,1 

92.05,5 

93.69,9 

98.63,0 

103.56,2 

104.11,0 

109.58,9 

115.06,8 

lOOO 
2000 
2 1 OO 
2200 
2300 
2400 

2200 

2800 

2400 

48.21,9 

50.41,1 

52.60,3 

60.27.4 

63.01.4 
65.75,3 

72.32,9 

75.61,6 

78.90,4 

84.38.4 
88.21,9 

92.05.5 

06.43,8'  108.4-9,3 
100.82,2|  113.42,5 
105.2  J,f[  118.35,6 

120.54,8 

126.02.7 

131.50.7 

2500 

2600 

2700 

51.79.5 

56.98.6 
59.17,8 

63.49.3 

71.23.3 

73.97.3 

82.19,2 

85.47,9 

8S.76,7 

95.69,0 

99.72,6 

103.56,2 

109.58,9,  123.28,8 
113.97,3  128.21,9 
118.35,6|  133.15,1 

136.98.6 

142.46.6 
147.94,5 

2600 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

61.37,0 

63.56.2 

65.75.3 

76.71.2 

79.45.2 

82.19.2 

92.05,5 

95.34,2 

98.63,0 

107.39.7 
111.21,3 

115.06.8 

122.74,0 

127.12,3 

131.50,7 

138.08,2 

143.01.4 

147.94.5 

153.42,5 

158.90.4 

164.38.4 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

67.94,5 

70.13,7 

72.32,9 

84.93,2 

87.07.1 

90.41.1 

101.91,8 

105.20,5 

108.49,3 

1 18.90.4 
122.74,0 

128.57.5 

135.89,0 

140.27,4 

144.65,8 

152.87.7 

157.80.8 
162.74,0 

169.80,3 

175.34.2 

180.82.2 

3100 

3200 

3300 

3400 
3500 
i 3600 

74.52.1 

76.71.2 
78.90,4 

93.15,1 

95.89.0 

98.63.0 

111.78,1 

115.06,8 

118.35,6 

130.41.1 
134.24,7 

138.08.2 

149.04,1 

153.42,5 

157.80,8 

167.67,1 

172.60.3 

177.53.4 

186.30.1 

191.78.1 
197.26,0 

3400 

3600 

3600 

3700 

3800 

3900 

81.09,6 

83.23.8 

85.47.9 

101.37.0 

104.11.0 
106.84,9 

121.64,4 

124.93,2 

128.21,9 

141.91.8 
145.75,3 

149.53.9 

162.19,2 

106.57,5 

170.95,9 

182.46.6 

187.39.7 
192.32,9 

202.74,0 

208.21.9 

213.69.9 

3700 

3800 

3000 

4000 
4100 
i 4200 

87.67,1 

89.86,3 

92.05,5 

109.58.9 

112.32.9 
115.06,8 

131.50,7 

134.79,5 

138.08,2 

153.42.5 
157.23,0 

161.09.6 

175.34,2 

179.72,6 

184.11,0 

197.26,0 

202.19.2 

207.12.3 

219.17.8 

224.65.8 
230.13,7 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

94.24.7 

96.43.8 
98.63,0 

117.80.8 

120.54.8 

123.28.8 

141.37,0 

144.65,8 

147.94,5 

164.93.2 
168.76,7 

172.60.3 

188.49,3 

192.87,7 

197.26,0 

212.05.5 

216.98.6 
221.91,8 

235.61.6 

241.09.6 
246.57,5 

4300 

4400 

4600 

4000 

4700 

4800 

100.82,2 

103.01.4 

105.20.5 

126.02.7 

128.76.7 

131.50.7 

151.25,3 

154.62,1 

157.80,8 

176.43,8 

180.27,4 

184.11,0 

201.64,4 

200.02,7 

210.41,1 

226.84,9 

231.78.1 

236.71.2 

252.05,5 

257.53.4 

263.01.4 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

107.39,7 

109.58,9 

111.78,1 

134.24,7 

136.98.6 

139.72.6 

161.09,6 

164.38,4 

167.67,1 

187.94.5 
191.78,1 

195.61.6 

214.79,5 

219.17,8 

223.50,2 

241.64.4 

246.57.5 
251.50,7 

268.49.3 

273.97.3 
279.45,2 

4000 

6000 

6100 

5200 

5300 

5400 

113.97.3 

116.10.4 
118.35.6 

142.46,0 

145.20.5 

147.94.5 

170.95,9 

174.24,7 

177.53,4 

199.45.2 
203.23,8 

207.12.3 

227.94,5 

232.32,9 

236.71,2 

256.43,8 

261.37.0 

266.30.1 

284.93,2 

290.41,1 

295.89,0 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

120.54,8 

122.74,0 

124.93,2 

150.68.5 

153.42.5 
156.16,4 

180.82,2 

184.11,0 

187.39,7 

210.95,9 

214.79,5 

218.63,0 

241.09,6 

245.47,9 

249.86,3 

2/1.23,3 

276.16,4 

281.09,6 

301.37,0 

306.84.9 

312.32.9 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

127.12,3 

129.31,5 

131.50,7 

158.90.4 

161.64.4 

164.38.4 

190.68,5 

193.97,3 

197.26,0 

222.46.6 
226.30,1 

230.13.7 

254.24,7 

258.63,0 

203.01,4 

286.02,7 

290.95,9 

295.89,0 

317.80.8 

323.21.8 
328.76,7 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

133.69,9 

135.89,0 

138.08,2 

167.12.3 

169.86.3 

172.60.3 

200.54,8 

203.83,6 

207.12,3 

233.97.3 
237.80,8 

241.64.4 

207.39,7 

271.78,1 

276.16,4 

300.82.2 

305.75.3 
310.68,5 

334.24,7 

339.72,6 

345.20,5 

6100 

6200 

6300 

6400 

0500 

6600 

140.27,4 

142.46,6 

144.65,8 

175.34.2 

178. 05. 2 

180.82.2 

210.41,1 

213.69,9 

216.98,6 

245.47,9 

249.31,5 

253.15,1 

280.54,8 

284.93,2 

289.31,5 

315.61,6 

320.54.8 

325.47.9 

350.68,5 

356.16.4 

361.64.4 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

0900 

146.84,9 

149.04,1 

151.23,3 

183.56,2 

186.30.1 

189.04.1 

220.27,4 

223.56,2 

226.84,9 

256.98,6 

260.82,2 

264.65,8 

293.69,9 

298.08,2 

302.46,6 

330.41.1 

335.34.2 
340.27,4 

367.12.3 

372.60.3 
378.08,2 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

153.42.5 

155.61.6 
157.80,8 

191.78.1 

194.52.1 
197.26,0 

230.13,7 

233.42,5 

236.71,2 

268.49.3 
272.32,9 

276.16.4 

306.84,9 

311.23,3 

315.61,6 

345.20,5 

350.13.7 

355.06.8 

383.56,2 

389.04.1 

394.52.1 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

160.00,0 

162.19,2 

164.38,4 

200.00,0 

202.74,0 

205.47,9 

240.00,0 

243.28,8 

246.57,5 

230.00,0 

283.83,6 

287.67,1 

320.00,0 

324.38,4 

328.76,7 

300.00,0 

364.93.2 

369.86.3 

400.00,0 

405.47.9 

410.95.9 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

106.57,5 

168.76,7 

170.95,9 

208.21.9 

210.95.9 

213.69.9 

249.86,3 

253.15,1 

256.43,8 

291.50.7 
295.34,2 

299.17.8 

333.15,1 

337.53,4 

341.91,8 

374.79,5 
379.72, C 
384.65,8 

416.43.8 

421.91.8 
427.39,7 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

173.15.1 

175.34.2 
177.53, 1 

216.43.8 

219.17.8 

221.91.8 

259.72,6 

263.01,4 

216.30,1 

303.01.4 
306.84,9 

310.68.5 

346.30,1 

350.68,5 

355.06,8 

389.58,9 

394.52.1 

399.45.2 

432.87,7 

438.35.6 

443.83.6 

7900 

3000 

8100 

8200 

8300 

8400 

179.72.0 
181.91,8 

184.11.0 

224.65,8 

227.39.7 

230.13.7 

269.58,9 

272.87,7 

276.16,4 

314.52.1 
3 1 S.  35,  ( 

322.19.2 

359.45,2 

363.83,6 

368.21,9 

404.38.4 

409.31.5 
414.24,7 

449.31.5 

454.79.5 
460.27,4 

8200 

3300 

8400 

8500 

8600 

8700 

186.30,1 

188.49,3 

190.68,5 

232.87,7 
235. Cl, C 
238.35,6 

279.45,2 

282.74,0 

286.02,7 

326.02,7 

329.86,3 

333.69,9 

3/2.60,3 

376.98,6 

381.37,0 

419.17,8 

^24.11,0 

429.04,1 

465.75.3 

471.23.3 
476.71,2 

8500 

3600 

8700 

8800 

8900 

9000 

192.87.7 

195.06.8 
197.26,0 

241.09.6 

243.83.6 
246.57,5 

2S9.31,5 

292.60,3 

295.89,0 

337.53.4 
341.37,0 

345.20.5 

385.75,3 

390.13,7 

394.52,1 

433.97.3 

438.90.4 
443.83,6 

482.19,2 

487.67.1 

493.15.1 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

199.45,2 

201.64,4 

203.83,6 

249.31.5 

252.05.5 

254.79.5 

299.17,8 

302.46,6 

305.75,3 

349.04.1 
352.87,7 

356.71.2 

398.90,4 

403.28,8 

407.67,1 

448.76,7 

453.69,9 

458.63,0 

498.63.0 

504.11.0 
509. 5S, 9 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

206.02,7 

208.21,9 

210.41,1 

257.53.4 

260.27.4 

263.01.4 

309.04,1 

312.32,9 

315.61,6 

360.54.8 
364.38,4 

368.21.9 

412.05,5 

416.43,8 

420.82,2 

463.56.2 

468.49.3 
473.42,5 

515.06.8 

520.54.8 
526.02,7 

9400 

9500 

9600 

212.60,3 

214.79.5 

216.98.6 

265.75.3 

268.49.3 

271.23.3 

318.90,4 

322.19,2 

325.47,9 

372.05.5 
375.89,0 

379.72.6 

425.20,5 

429.58,9 

433.97,3 

478.35,6 

483.28.8 

488.21.9 

531.50,7 

536.98.6 

542.46.6 

9700 

9800 

9900 

2 19.17,8 1 273.97,3 

328.76,7 

383.56,2 

438.35,6 

493.15,1 

547.94,5 

lOCOO 

July  19th— 200  DAYS— 6 months  19  days. 

-t-J 

E 

< 

Rate. 

201  DAYS. 

-4-3 

£ 

< 

202  DAYS. 

-4-5 

E 1 
< 

4 

5 

i 6 

7 

8 

9 10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

1 8 

9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

2.20,  J 
4.40,£ 
6.60,6 

2.75,8 

5.50,7 

8.26,f 

3.30,4 

6.60,8 

9.91,2 

I 3.85,5 
7.71,0 
| 11.56,4 

4.40,5 

8.81,1 

13.21,6 

4.95,6 

9.91,2 

14.86,8 

5.50,7 

11.01,4 

16.52,1 

100 

200 

300 

2.21,4 

4.42,7 

6.64,1 

2.76,7 

5.53,4 

8.30,1, 

3.32.1 

6.64.1 

9.96.2 

3.87,4 

7.74,8 

11.62,2 

4.42,7 

8.85,5 

13.28,2 

4.98.1 

9.96.2 
14.94,2 

5.53,4 

11.06,8 

16.60,3 

IOO 

200 

300 

400 

500 

600 

8.81,1 

11.01,4 

13.21,6 

11.01,4 

13.76,7 

16.52,1 

13.21,6 

16.52,1 

19.82,5 

15.41.9 
19.27,4 

23.12.9 

17.62.2 
22.02,7 

26.43.3 

19.82,5 

24.78,1 

29.73,7 

22.02,7 

27.53,4 

33.04,1 

400 

500 

600 

8.85,5 

11.06,8 

13.28,2 

11.06,8 

13.83,6 

16.60,3 

13.28.2 

16.60.3 

19.92.3 

15.49,6 

19.37,0 

23.24,4 

17.71,0 

22.13,7 

26.56,4 

19.92.3 

24.90.4 

29.88.5 

22.13,7 

27.67,1 

33.20,5 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

15.41.U 

17.62,2 

19.82,5 

19.27,4 

22.02,7 

24.78,1 

23.12.9 

26.43'3 

29.73,7 

26.98,4 

30.83,8 

34.69,3 

30.83.8 
35.24,4 

39.64.9 

34.69,3 

39.64,! 

44.60,5 

38.54,8 

44.05,5 

49.50,2 

700 

800 

900 

15.49,6 

17.71,0 

19.92,3 

19.37,9 

22.13,7 

24.90,4 

23.24.4 

26.56.4 

29.88.5 

27.11,8 

30.99,2 

34.86,6 

30.99,2 

35.41,9 

39.84,7 

34.86.6 

39.84.7 

44.82.7 

38.74,0 

44.27,4 

49.80,8 

700 
800 
- 900 

1000 

1100 

1200 

22.02,7 

24.23,0 

26.43,3 

27.53,4 

30.28,8 

33.04,1 

33.04,1 

30.34,5 

39.64,9 

38.54.8 
42.40,3 

46.25.8 

44.05.5 
48.46,0 

52.86.6 

49.56,2 

54.51,8 

59.47,4 

55.06,8 

60.57,5 

66.08,2 

1000 

1100 

1200 

22.13,7 

24.35,1 

26.56,4 

27.67,1 

30.43,8 

33.20,5 

33.20.5 

36.52.6 
• 39.84,7 

38.74,0 

42.61,4 

46.48,8 

44.27,4 

48.70,1 

53.12,9 

49.80.8 

54.78.9 

59.77.9 

55.34,2 

60.87,7 

66.41,1 

IOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

28.63,6 

30.83,8 

33.04,1 

35.79,5 

38.54,8 

41.30,1 

42.95,3 

46.25,8 

49.56,2 

50.11.2 
53.96,7 

57.82.2 

57.27.1 
61.67,7 

66.08.2 

64.43,0 

69.38,6 

74.34,2 

71.58,9 

77.09,6 

82.60,3 

1300 

1400 

1500 

28.77,8 

30.99,2 

33.20,5 

35.97,3 

38.74,0 

41.50,7 

43.16.7 

46.48.8 

49.80.8 

50.36,2 

54.23,6 

58.11,0 

57.55,6 

61.98,4 

66.41,1 

64.75.1 

69.73.2 

74.71.2 

71.94,5 

77.47,9 

83.01,4 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

35.24,4 

37.44,7 

39.64,9 

44.05,5 

46.80,8 

49.56,2 

52.86,6 

56.17,0 

59.47,4 

61.67,7 

65.53,2 

69.38,6 

70.48.8 
74.89,3 

79.29.9 

79.29,9 

84.25,5 

89.21,1 

88.11,0 

93.61,6 

99.12,3 

1600 

1700 

1800 

35.41,9 

37.63,3 

39.84,7 

44.27,4 

47.04,1 

49.80,8 

53.12.9 

56.44.9 
59.77,0 

61.98,4 

65.85,8 

69.73,2 

70.83,8 

75.26,6 

79.69,3 

79.69.3 

84.67.4 

89.65.5 

88.54,8 

94.08,2 

99.61,6 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

1900 

2000 

2100 

41.85,2 

44.05,5 

46.25,8 

52.31,5 

55.06,8 

57.82,2 

62.77,8 

66.08,2 

69.38,6 

73.24.1 
77.09,6 

80.95.1 

83.70.4 
88.11,0 

92.51.5 

94.16,7 

99.12,3 

104.07,9 

104.63,0 

110.13,7 

115.64,4 

1900 

2000 

2100 

42.06,0 

44.27,4 

46.48,8 

52.57,5 

55.34,2 

58.11,0 

63.09.0 

66.41.1 

69.73.2 

73.60,5 

77.47,9 

81.35,3 

84.12,1 

88.54,8 

92.97,5 

94.63.6 

99.61.6 
104.59,7 

105.15,1 

110.68,5 

116.21,9 

2200 
! 2300 
[ 2400 

48.46,0 

50.66,3 

52.86,6 

60.57,5 

63.32,9 

66.08,2 

72.69,0 

75.99,5 

79.29,! 

84.80.5 
88.66,0 

92.51.5 

96.92,1 

101.32,6 

105.73,2 

109.03,6 

113.99,2 

118.94,8 

121.15,1 

126.65,8 

132.16,4 

2200 

2300 

2400 

48.70,1 

50.91,5 

53.12,9 

60.87,7 

63.64,4 

66.41,1 

73.05.2 
/ 6. 3/, 3 

79.69.3 

85.22,7 

89.10,1 

92.97,5 

97.40,3 

101.83,0 

106.25,8 

109.57.8 

114.55.9 
119.54,0 

121.75,3 

127.28,8 

132.82,2 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

55.06,8 

57.27,1 

59.47,4 

68.83,6 

71.58,9 

74.34,2 

82.00,3 

85.90,7 

89.21,1 

96.37,0 

100.22,5 

104.07,9 

110.13.7 
114.54,2 

118.94.8 

123.90,4 

128.86,0 

133.81,6 

137.67,1 

143.17,8 

148.68,5 

2500 

2600 

2700 

55.34,2 

57.55,6 

59.77,0 

69.17,8 

71.94,5 

74.71,2 

83.01.4 

86.33.4 

89.65.5 

96.84,9 

100.72,3 

104.59,7 

110.68,5 

115.11,2 

119.54,0 

124.52.1 

129.50.1 

134.48.2 

138.35,6 

143.89,0 

149.42,5 

2500 

2600 

2700 

1 2800 
2900 
3000 

61.67,7 

63.87,9 

66.08,2 

77.09,6 

79.84,9 

82.60,3 

92.51,5 

95.81,9 

99.12,3 

107.93.4 
111.78,9 

115.64.4 

123.35.3 
127.75,9 

132.16.4 

138.77,3 

143.72,9 

148.68,5 

154.19,2 

159.69,9 

165.20,5 

2800 

2900 

3000 

61.98,4 

64.19,7 

66.41,1 

77.47,9 

80.24,7 

83.01,4 

92.97.5 

96.29.6 

99.61.6 

108.47,1 

112.34,5 

116.21,9 

123.96,7 

128.39,5 

132.82,2 

139.46.3 

144.44.4 

149.42.5 

154.95,9 

160.49,3 

166.02,7 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

3100 

3200 

3300 

68.28,5 

70.48,8 

72.69,0 

85.35,6 

88.11,0 

90.86,3 

102.42,7 

105.73,2 

109.03,6 

119.49,9 

123.35,3 

127.20,8 

136.57.0 
140.97,5 

145.38.1 

153.64,1 

158.59,7 

163.55,3 

170.71,2 

176.21,9 

181.72,0 

3100 

3200 

3300 

68.62,5 

70.83,8 

73.05,2 

85.78,1 

88.54,8 

91.31,5 

102.'93,? 

106.25.8 

109.57.8 

120.09,3 

123.96,7 

127.84,1 

137.24,9 

141.67,7 

146.10,1 

154.40.5 

159.38.6 

164.36.7 

171.56,2 

177.09,6 

182.63,0 

3400 

3500 

3600 

74.89,3 

77.09,6 

79.29,9 

93.61,6 

96.37,0 

99.12,3 

112.34,0 

115.64,4 

118.94,8 

131.06.3 
134.91,8 

138.77.3 

149.78.6 
154.19,2 

158.59.7 

168.51,0 

173.46,6 

178.42,2 

187.23,3 

192.74,0 

198.24,7 

3400 

3500 

3600 

75.26,6 

77.47,9 

79.09,3 

94.08,2 

96.84,9 

99.61,6 

112.89.9 

116.21.9 
119.54,0 

131.71,5 

135.58,9 

139.46,3 

150.53,2 

154.95,9 

159.38,6 

169.34.8 

174.32.9 
179.31,0 

188.16,4 

193.69,9 

199.23,3 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

81.50,1 

83.70,4 

85.90,7 

101.87,7 

104.63,0 

107.38,4 

122.25,2 

125.55,6 

128.86,0 

142.62.7 
146.48,2 

150.33.7 

163.00,3 

167.40,8 

171.81,4 

183.37,8 

188.33,4 

193.29,0 

203.75,3 

209.26,0 

214.76,7 

3700 

3800 

3900 

81.90,7 

84.12,1 

86.33,4 

102.38,4 

105.15,1 

107.91,8 

122.86,0 

126.18,1 

129.50,1 

143.33,7 

147.21,1 

151.08,5 

163.81,4 

168.24,1 

172.66,8 

184.29.0 

189.27.1 

194.25.2 

204.76,7 

210.30,1 

215.83,6 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

88.11,0 

90.31,2 

92.51,5 

110.13,7 

112.89,0 

115.64,4 

132.16,4 

135.46,8 

138.77,3 

154.19,2 

158.04,7 

161.90,1 

176.21,9 

180.62,5 

185.03,0 

198.24,7 

203.20,3 

208.15,9 

220.27,4 

225.78,1 

231.28,8 

4000 

4100 

4200 

88.54,8 

90.76,2 

92.97,5 

110.68,5 

113.45,2 

116.21,9 

132.82.2 

136.14.2 

139.46.3 

154.95,9 

158.83,3 

162.70,7 

177.09,6 

181.52,3 

185.95,1 

199.23.3 

204.21.4 

209.19.5 

221.37,0 

226.90,4 

232.43,8 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

94.71,8 

96.92,1 

99.12,3 

118.39,7 

121.15,1 

123.90,4 

142.07,7 

145.38,1 

148.68,5 

165.75.6 
169.61,1 

173.46.6 

189.43.6 
193.84,1 

198.24.7 

213.11,5 

218.07,1 

223.02,7 

236.79,5 

242.30,1 

247.80,8 

4300 

4400 

4500 

95.18,9 

97.40,3 

99.61,6 

118.98,6 

121.75,3 

124.52,1 

142.78.4 

146.10.4 

149.42.5 

166.58,1 

170.45,5 

174.32,9 

190.37,8 

194.80,5 

199.23,3 

214.17.5 

219.15.6 

224.13.7 

237.97,3 

243.50,7 

249.04,1 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

101.32,6 

103.52,9 

105.73,2 

126.65,8 

129.41,1 

132.16,4 

151.98,9 

155.29,3 

158.59,7 

177.32,1 

181.17,5 

185.03,0 

202.65.2 
2#7.05,8 

211.46.3 

227.98,4 

232.94,0 

237.89,6 

253.31,5 

258.82,2 

264.32,9 

4600 

4700 

4800 

101.83,0 

104.04,4 

106.25,8 

127.28,8 

130.05,5 

132.82,2 

152.74.5 

156.06.6 

159.38.6 

178.20,3 

182.07,7 

185.95,1 

203.66,0 

208.08,8 

212.51,5 

229.11.8 

234.09.9 

239.07.9 

254.57,5 

260.11,0 

265.64,4 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

107.93,4 

110.13,7 

112.34,0 

134.91,8 

137.67,1 

140.42,5 

161.90,1 

165.20,5 

168.51,0 

188.88.5 
192.74,0 

196.59.5 

215.86.8 
220.27,4 

224.67.9 

242.85,2 

247.80,8 

252.76,4 

269.83,6 

275.34,2 

280.84,9 

4900 

5000 

5100 

108.47,1 

110.68,5 

112.89,9 

135.58,9 

138.35,6 

141.12,3 

162.70.7 

166.02.7 

169.34.8 

189.82,5 

193.69,9 

197.57,3 

216.94,2 

221.37,0 

225.79,7 

244.06.0 

249.04.1 

254.02.2 

271.17,8 

276.71,2 

282.24,7 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

114.54,2 

116.74,5 

118.94,8 

143.17,8 

145.93,2 

148.68,5 

171.81,4 

175.11,8 

178.42,2 

200.44.9 
204.30,4 

208.15.9 

229.08.5 
233.49,0 

237.89.6 

257.72,1 

262.67,7 

267.63,3 

286.35,6 

291.86,3 

297.37,0 

5200 

5300 

5400 

115.11,2 

117.32,6 

119.54,0 

143.89,0 

146.65,8 

149.42,5 

172.66.8 

175.98.9 
179.31,0 

201.44,7 

205.32,1 

209.19,5 

230.22,5 

234.65,2 

239.07,9 

259.00,3 

263.98.4 

268.96.4 

287.78,1 

293.31,5 

298.84,9 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

121.15,1 

123.35,3 

125.55,6 

151.43,8 

154.19,2 

156.94,5 

181.72,6 

185.03,0 

188.33,4 

212.01,4 

215.86,8 

219.72,3 

242.30.1 
246.70,7 

251.11.2 

272.58,9 

277.54,5 

282.50,1 

302.87,7 

308.38,4 

313.89,0 

5500 

5600 

5700 

121.75,3 

123.96,7 

126.18,1 

152.19,2 

154.95,9 

157.72,6 

182.63.0 

185.95.1 

189.27.1 

213.06,8 

216.94,2 

220.81,6 

243.50,7 

247.93,4 

252.36,2 

273.94.5 

278.92.6 

283.90.7 

304.38,4 

309.91,8 

315.45,2 

5500  | 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

127.75,9 

129.96,2 

132.16(4 

159.69,9 

162.45,2 

165.20,5 

191.63,8 

194.94,2 

198.24,7 

223.57.8 
227.43,3 

231.28.8 

255.51.8 
259.92,3 

264.32.9 

287.45,8 

292.41,4 

297.37,0 

319.39,7 

324.90,4 

330.41,1 

5800 

5900 

6000 

128.39,5 

130.60,8 

132.82,2 

160.49,3 

163.26,0 

166.02,7 

192.59.2 

195.91.2 

199.23.3 

224.69,0 

228.56,4 

232.43,8 

256.78,9 

261.21,6 

265.64,4 

288.88,8 

293.86.8 

298.84.9 

320.98,6 

326.52,1 

332.05,5 

5800 

5900 

6000 

6160 
i 6200 
I 6300 

134.36,7 

136.57,0 

138.77,3 

167.95,9 

170.71,2 

173.46,6 

201.55,1 

204.85,5 

208.15,9 

235.14.2 
238.99,7 

242.85.2 

268.73.4 
273.14,0 

277.54.5 

302.32,6 

307.28,2 

312.23,8 

335.91,8 

341.42,5 

346.93,2 

6100 

6200 

6300 

135.03,6 

137.24,9 

139.46,3 

168.79,5 

171.56,2 

174.32,9 

202.55.3 

205.87.4 

209.19.5 

236.31,2 

240.18,6 

244.06,0 

270.07,1 

274.49,9 

278.92,6 

303.83.0 

308.81.1 

313.79.2 

337.58,9 

343.12,3 

348.65,8 

6100 

6200 

6300 

1 6400 
i 6500 
6600 

140.97,5 

143.17,8 

145.38,1 

176.21,9 

178.97,3 

181.72,6 

211.46,3 

214.76,7 

218.07,1 

246.70,7 

250.56,2 

254.41,6 

281.95.1 
286.35,6 

290.76.2 

317.19,5 

322.15,1 

327.10,7 

352.43,8 

357.94,5 

363.45,2 

6400 

6500 

6600 

141.67,7 

143.89,0 

146.10,4 

177.09,6 

179.86,3 

182.63,0 

212.51.5 

215.83.6 

219.15.6 

247.93,4 

251.80,8 

255.68,2 

283.35,3 

287.78,1 

292.20,8 

318.77.3 

323.75.3 

328.73.4 

354.19,2 

359.72,6 

365.26,0 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

6700 

6800 

6900 

147.58,4 

149.78,6 

151.98,9 

184.47,9 

187.23,3 

189.98,6 

221.37,5 

224.67,9 

227.98,4 

258.27.1 
262.12,6 

265.98.1 

295.16.7 
299.57,3 

303.97.8 

332.06,3 

337.01,9 

341.97,5 

368.95,9 

374.46,6 

379.97.3 

6700 

6800 

6900 

148.31,8 

150.53,2 

152.74,5 

185.39,7 

188.16,4 

190.93,2 

222.47.7 

225.79.7 

229.11.8 

259.55,6 

263.43,0 

267.30,4 

296.63,6 

301.06,3 

305.49,0 

333.71.5 

338.69.6 

343.67.7 

370.79,5 

376.32,9 

381.86,3 

7000 

7100 

7200 

154.19,2 

156.39,5 

158.59,7 

192.74,0 

195.49,3 

198.24,7 

231.28,8 

234.59,2 

237.89,6 

269.83,6 

273.69,0 

277.54,5 

308.38.4 
312.78,9 

317.19.5 

346.93,2 

351.88,8 

356.84,4 

385.47,9 

390.98,6 

396.49,3 

7000 

7100 

7200 

154.95,9 

157.17,3 

159.38,6 

193.69,9 

196.46,6 

199.23,3 

232.43.8 

235.75.9 

239.07.9 

271.17,8 

275.05,2 

278.92,6 

309.91,8 

314.34,5 

318.77,3 

348.65.8 

353.63.8 

358.61.9 

387.39,7 

392.93,2 

398.46,6 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

160.80,0 

163.00,3 

165.20,5 

201.00,0 

203.75,3 

206.50,7 

241.20,0 

244.50,4 

247.80,8 

281.40.0 
285.25,5 

289.11.0 

321.60.0 
326.00,5 

330.41.1 

361.80,0 

366.75,6 

371.71,2 

402.00,0 

407.50,7 

413.01,4 

7300 

7400 

7500 

161.60,0 

163.81,4 

166.02,7 

202. 00, 0 
204.76,7 
207.53,4 

242.40.0 

245.72.1 

249.04.1 

282.80,0 

286.67,4 

290.54,8 

323.20,0 

327.62,7 

332.05,5 

363.60.0 

368.58.1 

373.56.2 

404.00,0 

409.53,4 

415.06,8 

7300 

7400 

7500 

7500 

7700 

7300 

167.40,8 

169.61,1 

171.81,4 

209.26,0 

212.01,4 

214.76,7 

251.11,2 

254.41,6 

257.72,1 

292.96.4 
296.81,9 

300.67.4 

334.81.6 
339.22,2 

343.62.7 

376.66,8 

381.62,5 

386.58,1 

418.52,1 

424.02,7 

429.53,4 

7600 

7700 

7800 

168.24,1 

170.45,5 

172.66,8 

210.30,1 

213.06,8 

215.83,6 

252.36.2 

255.68.2 
259.00,3 

294.42,2 

298.29,6 

302.17,0 

336.48,2 

340.91,0 

345.33,7 

378.54.2 

383.52.3 

388.50.4 

420.60,3 

426.13,7 

431.67,1 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

174.01,6 

176.21,9 

178.42,2 

217.52,1 

220.27,4 

223.02,7 

261.02,5 

264.32,9 

267.63,3 

304.52,9 

308.38,4 

312.23,8 

348.03.3 
352.43,8 

356.84.4 

391.53,7 

396.49,3 

401.44,9 

435.04,1 

440.54,8 

446.05,5 

7900 

8000 

8100 

174.88,2 

177.09,6 

179.31,0 

218.60,3 

221.37,0 

224.13,7 

262.32.3 

265.64.4 

268.96.4 

306.04,4 

309.91,8 

313.79,2 

349.76,4 

354.19,2 

358.61,9 

393.48.5 

398.46.6 

403.44.7 

437.20,5 

442.74,0 

448.27,4 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

180.62,5 

182.82,7 

185.03,0 

225.78,1 

228.53,4 

231.28,8 

270.93,7 

274.24,1 

277.54,5 

316.09.3 
319.94,8 

323.80.3 

361.24,9 

365.65,5 

370.06,0 

406.40,5 

411.36,2 

416.31,8 

451.56,2 

457.06,8 

462.57,5 

8200 

8300, 

8400 

8500 

8600 

8700 

181.52,3 

183.73,7 

185.95,1 

226.90,4 

229.67,1 

232.43,8 

272.28.5 

275.60.5 

278.92.6 

317.66,6 

321.54,0 

325.41,4 

363.04,7 

367.47.1 

371.90.1 

408.42.7 

413.40.8 

418.38.9 

453.80,8 

459.34,2 

464.87,7 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

187.23,3 

189.43,6 

191.63,8 

234.04,1 

236.79,5 

239.54,8 

280.84,9 

284.15,3 

287.45,8 

327.65,8 

331.51,2 

335.36,7 

374.46.6 
378.87,1 

383.27.7 

421.27,4 

426.23,0 

431.18,6 

468.08,2 

473.58,9 

479.09,6 

188.16,4 

190.37,8 

192.59,2 

235.20,5 

237.97,3 

240.74,0 

282.24.7 

285.56.7 

288.88.8 

329.28,8 

333.16,2 

337.03,6 

376.32,9 

380.75,6 

385.18,4 

423.37.0 

428.35.1 

433.33.2 

470.41,1 

475.94,5 

481.47,9 

8500 

8600 

8700 

1 8800 
1 8900 
9000 

193.84,1 

196.04,4 

198.24,7 

242.30,1 

245.05,5 

247.80,8 

290.76,2 

294.06,6 

297.37,0 

339.22.2 
343.07,7 

346.93.2 

387.68.2 
392.08,8 

396.49.3 

436.14,2 

441.09,9 

446.05,5 

484.60,3 

490.11,0 

495.61,6 

8800 

8900 

9000 

194.80,5 

197.01,9 

199.23,3 

243.50,7 

246.27,4 

249.04,1 

292.20.8 

295.52.9 

298.84.9 

340.91,0 

344.78,4 

348.65,8 

389.61,1 

394.03,8 

398.46,6 

438.31.2 

443.29.3 

448.27.4 

487.01,4 

492.54,8 

498.08,2 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

200.44,9 

202.65,2 

204.85,5 

250.56,2 

253.31,5 

256.06,9 

300.67,4 

303.97,8 

307.28,2 

350.78.6 
354.64,1 

358.49.6 

400.89,9 

405.30,4 

409.71,0 

451.01,1 

455.96,7 

460.92,3 

501.12,3 

506.63,0 

512.13,7 

9100 

9200 

9300 

201.44,7 

203.66,0 

205.87,4 

251.80,8 

254.57,5 

257.34,2 

302.17.0 

305.49.0 

308.81.1 

352.53,2 

356.40,5 

360.27,9 

402.89,3 

407.32,1 

411.74,8 

453.25.5 

458.23.6 

463.21.6 

503.61,6 

509.15,1 

514.68,5 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

207.05,8 

209.26,0 

211.46,3 

258.82,2 

261.57,5 

264.32,9 

310.58,6 

313.89,0 

317.19,5 

362.35,1 

366.20,5 

370.06,0 

414.11.5 
418.52,1 

422.92.6 

465.87,9 

470.83,6 

475.79,2 

517.64,4 

523.15,1 

528.65,8 

9400 

9500 

9600 

208.08,8 

210.30,1 

212.51,5 

260.11,0 

262.87,7 

265.64,4 

312.13.2 

315.45.2 

318.77.3 

364.15,3 

368.02,7 

371.90,1 

416.17,5 

420.60,3 

425.03,0 

468.19.7 

473.17.8 

478.15.9 

520.21,9 

525.75,3 

531.28,8 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

9700 

9800 

9900 

213.66,6 

215.86,8 

218.07,1 

267.08,2 

269.83,6 

272.58,9 

320.49,9 

323.80,3 

327.10,7 

373.91.5 
377.77,0 

381.62.5 

427.33.2 
431.73,7 

436.14.2 

480.74,8 

485.70,4 

490.66,0 

534.16,4 

539.67,1 

545.17,8 

9700 

9800 

9900 

214.72,9 

216.94,2 

219.15,6 

268.41,1 

271.17,8 

273.94,5 

322.09.3 

325.41.4 

328.73.4 

375.77,5 

379.64,9 

383.52,3 

429.45,8 

433.88,5 

438.31,2 

483.14.0 

488.12.1 

493.10.1 

536.82,2 

542.35,6 

547.89,0 

10000 

220.27,4 

275.34,2  330.41,) 

385.47,9 

440.54,8 

495.61,0 

550.68,5 

lOOOO 

221.37,0 

276.71,2 

332.05,5|  387.39,7 

442.74,0 

498.08,2  553.42,5 

lOOOO 

July  20th— 201  DAYS— 6 months  20  days. 

July  21st— 202  DAYS — 6 months  21  days. 

1 

E 

< 

203  DAYS. 

* 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

100 

200 

300 

2. 2‘2, 5 
4.44,!) 
6.67,4 

2.78.1 

5.56.2 

8.34.2 

3.33,7 

6.67,4 

10.01,1 

3.89,3 

7.78,6 

11.67,9 

4.44.9 

8.89.9 
13.34,8 

5.00,5 

10.01,1 

15.01,6 

5.56,2 

11.12,3 

16.68,5 

400 

500 

600 

8.89,!) 

11.12,3 

13.34,8 

11.12.3 

13.90.4 

16.68.5 

13.34,8 

16.68,5 

20.02,2 

15.57,3 

19.46,6 

23.35,9 

17.79.7 

22.24.7 
26.69,6 

20.02,2 

25.02,7 

30.03,3 

22.24.7 

27.80.8 
33.37,0 

700 

800 

000 

15.57,3 

17.79,7 

20.02,2 

19.46.6 

22.24.7 

25.02.7 

23.35,9 

26.69,6 

30.03,3 

27.25,2 

31.14,5 

35.03,8 

31.14,5 

35.59.4 

40.04.4 

35.03.8 
40.04,4 

45.04.9 

38.93.2 

44.49.3 
50.05,5 

lOOO 

1100 

1200 

22.24,7 

24.47,1 

26.69,6 

27.80.8 

30.58.9 
33.37,0 

33.37,0 

36.70,7 

40.04,4 

38.93,2 

42.82,5 

46.71,8 

44.49,3 

48.94.2 

53.39.2 

50.05.5 
55.06,0 

60.06.6 

55.61,6 

61.17,8 

66.74,0 

1300 

1400 

1500 

28.92,1 

31.14,5 

33.37,0 

36.15.1 

38.93.2 

41.71.2 

43.38,1 

46.71,8 

50.05,5 

50.61,1 

54.50,4 

58.39,7 

57.84,1 
62.29,0 
66.7  4,0 

65.07.1 
70.07,7 

75.08.2 

72.30,1 

77.86,3 

83.42,5 

1000 

1700 

1800 

1000 

2000 

2100 

35.59,5 

37.81,9 

40.04,4 

44.49.3 

47.27.4 

50.05.5 

53.39,2 

56.72,9 

60.06,6 

62.29,0 

66.18,4 

70.07,7 

71.18,9 

75.63.8 

80.08.8 

80.08,8 

85.09,3 

90.09,9 

88.98,6 

94.54,8 

100.11,0 

42.26.8 
44.49,3 

46.71.8 

52.83.6 

55.61.6 

58.39.7 

63.40,3 

66.74,0 

70.07,7 

73.97,0 

77.86,3 

81.75,6 

84.53,7 

88.98.6 

93.43.6 

95.10,4 

100.11,0 

105.11,5 

105.67,1 

111.23,3 

116.79,5 

2200 

2300 

2400 

48.94.2 
51.16,7 

53.39.2 

61.17.8 

63.95.9 
66.74,0 

73.41,4 

76.75,1 

80.08,8 

85.64,9 

89.54,2 

93.43,6 

97.88,5 

102.33.4 

106.78.4 

110.12,1 

115.12,6 

120.13,2 

122.35,6 

127.91.8 

133.47.9 

2500 

2600 

2700 

55.61.6 
57.84,1 

60.06.6 

69.52.1 

72.30.1 

75.08.2 

83.42,5 

86.76,2 

90.09,9 

97.32,9 

101.22,2 

105.11,5 

111.28,3 

115.68.2 

120.13.2 

125.13.7 
130.14,2 

135.14.8 

139.04,1 

144.60.3  I 

150.16.4  l| 

2800 

2000 

3000 

62.29.0 
64.51,5 

66.74.0 

77.86.3 

80.64.4 

83.42.5 

93.43,6 

96.77,3 

100.11,0 

109.00,8 

112.90,1 

116.79,5 

124.58,1 

129.03,0 

133.47,9 

140.15.3 
145.15,9 

150.16.4 

155.72,6 

101.28,8 

166.84,9 

3100 

3200 

3300 

68.96.4 
71.18,9 

73.41.4 

86.20.5 

88.98.6 

91.76.7 

103.44,7 

106.78,4 

110.12,1 

120.68,8 

124.58,1 

128.47,4 

137.92,9 

142.37,8 

146.82,7 

155.17.0 
160.17,5 

165.18.1 

172.41,1  I 

177.97.3  I 

183.53.4 

3400 

3500 

36.00 

75.63.8 
77.86,3 

80.08.8 

94.54.8 

97.32.9 
100.11,0 

113.45,8 

116.79,5 

120.13,2 

132.36,7 

136.26,0 

140.15,3 

151.27,7 

155.72,6 

160.17,5 

170.18,6 

175.19,2 

180.19,7 

189.09,6 

194.65.8 

200.21.9  | 

37.00 
3800 

30.00 

82.31.2 
84.53,7 

86.76.2 

102.89.0 

105.67.1 

108.45.2 

123.46,8 

126.80,5 

130.14,2 

144.04,7 

147.94,0 

151.83,3 

164.62,5 

169.07,4 

173.52,3 

185.20.3 
190.20,8 

195.21.4 

205.78.1 

211.34.2 
216.90,4 

4000 

41*00 

4200 

88.98.6 
91.21,1 

93.43.6 

111.23.3 

114.01.4 

116.79.5 

133.47,9 

136.81,6 

140.15,3 

155.72,6 

159.61,9 

163.51,2 

177.97,3 

182.42,2 

186.87,1 

200.21,9 

205.22,5 

210.23,0 

222.46.6 

228.02.7 
233.58,9 

4300 

4400 

4500 

95.66,0 

97.88,5 

100.11,0 

119.57.5 

122.35.6 

125.13.7 

143.49,0 
1 46.S2, 7 
150.16,4 

167.40,5 

171.29,9 

175.19,2 

191.32,1 

195.77,0 

200.21,9 

215.23.6 
220.24,1 

225.24.7 

239.15.1  | 

244.71.2 
250.27,4 

4600 

4700 

4800 

102.33.4 
104.55,9 

106.78.4 

127.91.8 

130.69.9 

133.47.9 

153.5U.1 

156.83,8 

160.17,5 

179.08,5 

182.97,8 

186.87,1 

204.66,8 
209. 11, S 
213.56,7 

230.25.2 
235.25,7 

240.26.3 

255.83.6 

261.39.7 
266.95,9  | 

4000 

5000 

5100 

109.00,8 

111.23,3 

113.45,8 

136.26.0 

139.04.1 

141.82.2 

163.51,2 

166.84,9 

170.18,6 

190.76,4 

194.65,8 

198.55,1 

218.01,6 

222.46,6 

226.91,5 

245.26.8 
250.27,1 

255.27.9 

272.52.1 

278.08.2 
283.64,4 

5200 

5300 

5400 

115.68.2 
' 117.90,7 

120.13.2 

144.60.3 

147.38.4 

150.16.4 

173.52,3 

176.86,0 

180.19,7 

202.44,4 

206.33,7 

210.23,0 

231.36.4 

235.81.4 
240.26,3 

260.28.5 
265.29,0 

270.29.6 

289.20,5 

294.76,7 

300.32,9 

5500 

5600 

5700 

122.35.0 

124.58.1 
126.80,5 

152.94.5 

155.72.6 

158.50.7 

183.53.4 
186.87,1 

190. 20. 5 

214.12.3 

218.01,6 

221.91,0 

244.71.2 

249.16.2 
253.61,1 

275.30.1 
280.30,7 

285.31.2 

305.89,0 

311.45,2 

317.01,4 

5800 

5000 

0000 

129.03,0 

131.25,5 

133.47,9 

161.28,8 

164.06.8 

166.84.9 

193.54,5 

196.88,2 

200.21,9 

225.80,3 

229.69,6 

233.58,9 

.258.06,0 

262.51,0 

266.95,9 

290.31,8 

295.32,3 

300.32,0 

322.57,5 

32S.13.7 

333.69,9 

OlOO 

6200 

6300 

135.70,4 

137.92,9 

140.15,3 

169.63.0 

172.41.1 

175.19.2 

203.55,6 

206.89,3 

210.23,0 

237.48,2 

241.37,5 

245.26,8 

271.40.8 

275.85.8 
280.30,7 

305.33.4 
310.34,0 

315.34.5 

339.26,0 

344.82,2 

350.38,4 

0400 

6500 

0600 

142.37,8 

144.60,3 

146.82,7 

177.97.3 

180.75.3 

183.53.4 

213.56,7 

216.90,4 

220.24,1 

249.16,2 

253.05,5 

256.94,8 

284.75,6 

289.20.5 

293.65.5 

320.35.1 
325.35,6 

330.36.2 

355.94,5 

361.50.7 

307.06.8 

0700 

0800 

0000 

149.05,2 

151.27,7 

153.50,1 

186.31.5 

159.09.6 

191.87.7 

223.57,8 

226.91,5 

230.25,2 

260.84,1 

264.73,4 

268.62,7 

298.10,4 

302.55,3 

307.00,3 

335.36.7 
340.37,3 

345.37.8 

372.63,0 

378.19.2 

383.75.3 

7000 

7100 

7200 

155.72,6 

157.95,1 

160.17,5 

194.65.8 

197.43.8 

200.21.9 

233.58,9 

236.92,6 

240.26,3 

272.52,1 

276.41,4 

280.30,7 

311.45,2 

315.90.1 

320.35.1 

350.38.4 
355.38,9 

360.39.5 

389.31,5 

394.87.7 

400.43.8 

7300 

7400 

7500 

162.40,0 

164.62,5 

166.84,9 

203.00,0 

205.78.1 

208.56.2 

243.60,0 

246.93,7 

250.27,4 

284.20,0 
288.09,3 
291. 9S, 6 

324.80,0 

329.24.9 

333.69.9 

365.40.0 
370.40,5 

375.41.1 

406.00,0 

411.56.2 

417.12.3  ' 

7600 

7700 

7800 

169.07,4 

171.29,9 

173.52,3 

211.34.2 

214.12.3 

216.90.4 

253.61,1 

256.94,8 

260.28,5 

295.87,9 

299.77,3 

303.66,6 

338.14,8 

342.59.7 

347.04.7 

380.41.6 
385.42,2 

390.42.7 

422.68,5 

428.24.7 

433.80.8  [ 

7000 

8000 

8100 

175.74,8 

177.97,3 

180.19,7 

219-68,5 

222.46.6 

225.24.7 

263.62,2 

266.95,9 

270.29,6 

307.55,9 

311.45,2 

315.34,5 

351.49,6 

355.94.5 

360.39.5 

395.43.3 
400.43,8 

405.44.4 

439.37,0  | 

444.93.2 

450.49.3 

8200 

8300 

8400 

182.42,'.' 

184.64,7 

186,87,1 

228.02.7 

230.80.8 

233.58.9 

273.63,3 

276.97,0 

280.30,7 

319.23,8 

323.13,2 

327.02,5 

364.84,4 

369.29,3 

373.74,2 

410.44,9 

415.45,5 

420.46,0 

456.05.5 

461.61.6 
467.17,8 

8500 

8600 

8700 

189.09,6 

191.32,1 

193.54,5 

236.37.0 

239.15.1 

241.93.2 

283.64,4 

286.98,1 

290.31,8 

330.91,8 

334.81,1 

338.70,4 

378.19,2 

382.64,1 

387.09,0 

425.46.6 
430.47,1 

435.47.7 

472.74.0 

478.30.1 
483.86,3 

8800 

8000 

0000 

195.77,0 

197.99,5 

200.21,9 

244.71.2 

247.49.3 

250.27.4 

293.65,5 

296.99,2 

300.32,9 

342.59,7 

346.49,0 

350.38,4 

391.54,0 

395.98,9 

400.43,8 

440.48.2 
445.48,S 

450.49.3 

489.42.5 

494.98.6 
500.54,8 

0100 

0200 

0300 

202.44,4 

204.66,8 

206.89,3 

253.05.5 

255.83.6 

258.61.6 

303.66,6 

307.00,3 

310.34,0 

354.27,7 

358.17,0 

362.06,3 

404.88,8 

409.33,7 

413.78,6 

455.49,9 

460.50,4 

465.51,0 

506.11.0 

511.67.1 
517.23,3 

0400 

0500 

0600 

0700 

0800 

OOOO 

lOOOO 

209.11,8 

211.34,2 

213.56,7 

261.39.7 

264.17.8 

266.95.9 

313.67,7 

317.01,4 

320.35,1 

365.95,6 

369.84,9 

373.74,2 

418.23,6 

422.68,5 

427.13,4 

470.51.5 
475.52,1 

480.52.6 

522.79.5 

528.35.6 
533.91,8  1 

215.79,2 

218.01,6 

220.24,1 

269.74.0 

272.52.1 

275.30.1 

323.68,8 

327.02,5 

330.36,2 

377.63,6 

381.52,9 

385.42,2 

431.58,4 

436.03,3 

440.48,2 

485.53.2 
490.53,7 

495.54.2 

539.47,9 

545.04,1 

550.60,3 

222.46,1 

278.08,2 

883.69,91  389.31,5 

444.93,2 

500.54, 8|  556.16,4 

July  22nd — 203  DAYS — 6 months  22  days. 


E 

< 

Rate. 

“Too 

200 

300 


400 

500 

000 

Too 

800 

000 


lOOO 

llOO 

1200 


1800 

1400 

1500 


lOOO 

1700 

1800 

lOOO 

2000 

2100 


2200 

2800 

2400 


2500 

2000 

2700 


2800 

2000 

8000 


8100 

8200 

8800 


8400 

8500 

8000 

8700 

3800 

8000 


4000 

4100 

4200 


4800 

4400 

4500 


4000 

4700 

4800 


4000 

5000 

5100 


5200 

5800 

5400 


5500 

5000 

5700 


5800 

5000 

0000 


OlOO 

0200 

0300 


0400 

G500 

0000 


0700 

0800 

0000 


7000 

7100 

7200 


7300 

7400 

750C 


7600 

770C 

7G0C 


700C 

800C 

810' 


820. 

S30C 

8400 


8500 

8G0C 

8700 


8800 

800C 

oooc 


0100 

0200 

0300 


040C 

050C 

0600 


0700 

0800 

OOOO 


lOOOO 


July  23rd — 204  DAYS — 6 months  23  days. 


204  DAYS. 

£ 

< 

4 

5 | 

6 ] 

7 

8 

9 | 10 

Rate. 

2.23.6 
4.47,1 

6.70.7 

2.79,5 

5.58,9 

8.38,4 

3.35,3 

6.70,7 

10.06,0 

3.91,2 

7.82,5 

11.73,7 

4.47.1 

8.94.2 
13.41,4 

5.03,0 

10.06,0 

15.09,0 

5.58,9 

11.17,8 

16.76,7 

IOO 

200 

800 

8.94,2 

11.17,8 

13.41,4 

11.17,8 

13.97,3 

16.76,7 

13.41,4 

16.76,7 

20.12,1 

15.64,9 

19.56,2 

23.47,4 

17.88.5 

22.35.6 

26.82.7 

20.12,1 

25.15.1 

30.18.1 

22.35,6 

27.94,5 

33.53,4 

400 

600 

600 

15.61,9 

17.88,5 

20.12,1 

19.56,2 

22.35,6 

25.15,1 

23.47,4 

26.82,7 

30.18,1 

27.38,6 

31.29,9 

35.21,1 

31.29,9 

35.77.0 

40.24.1 

35.21.1 

40.24.1 

45.27.1 

39.12,3 

44.71,2 

50.30,1 

700  I 
800 
ooo 

22.35.6 
24.59,2 

26.82.7 

27.94,5 

30.74,0 

33.53,4 

33.53,4 

36.88,8 

40.24,1 

39.12,3 

43.03,6 

46.94,8 

44.71,2 

49.18.4 

53.65.5 

50.30.1 

55.33.2 

60.36.2 

55.89,0 

61.47,9 

67.06,8 

lOOO 

1 1 oo 
1200  [ 
1800 
1400 
1600 

29.06.3 
31.29,9 

33.53.4 

36.32,9 

39.12,3 

41.91,8 

43.59,4 

46.94,8 

50.30,1 

50.86,0 

54.77,1? 

58.68,5 

58.12.6 

62.59.7 

67.06.8 

65.39.2 

70.42.2 

75.45.2 

72.65,8 

78.24,7 

83.83,6 

35.77.0 
38.00,5 

40.24.1 

44.71,2 

47.50,7 

50.30,1 

53.65,5 

57.00,8 

60.36,2 

62.59,7 

66.51,0 

70.42,2 

71.54.0 

76.01.1 

80.48.2 

80.48.2 

85.51.2 

90.54.2 

89.42,5 

95.01,4 

100.60,3 

1600 

1700 

1800 

lOOO 

2000 

2100 

42.47.7 
44.71,2 

46.94.8 

53.09,6 

55.89,0 

58.68,5 

63.71,5 

67.06,8 

70.42,2 

74.33,4 

78.24,7 

82.15,9 

84.95,3 

89.42.5 

93.89.6 

95.57,3 

100.60.3 

105.63.3 

106.19,2 

111.78,1 

117.37,0 

49.18.4 
51.41,9 

53.65.5 

61.47,9 

64.27,4 

67.06,8 

73.77,5 

77.12,9 

80.48,2 

86.07,1 

89.98,4 

93.89,6 

98.36,7 

102.83,8 

107.31,0 

110.66.3 

115.69.3 

120.72.3 

122.95,9 

128.54,8 

134.13,7 

2200 

2300 

2400 

55.89,0 

58.12,6 

60.36,2 

69.86,3 

72.65,8 

75.45,2 

83.83,6 

87.18,9 

90.54,2 

97.80,8 

101.72,1 

105.63,3 

111.78.1 

116.25.2 

120.72.3 

125.75.3 

130.78.4 

135.81.4 

139.72,6 

145.31,5 

150.90,4 

2600 

2600 

2700 

62.59.7 
64.83,3 

67.06.8 

78.24,7 

81.04,1 

83.83,6 

93.89,6 

97.24,9 

100.60,3 

109.54,5 
1 13.45,8 
117.37,0 

125.19.5 

129.66.6 

134.13.7 

110.84.4 

145.87.4 

150.90.4 

156.49,3 

162.08,2 

167.67,1 

2800 
2000  1 
3000 

69.30.4 
71.54,0 

73.77.5 

86.63,0 

89.42,5 

92.21,9 

103.95,6 

107.31,0 

110.66,3 

121.28,2 

125.19,5 

129.10,7 

138.60.8 

143.07.9 
147.55,1 

156.93.4 

160.96.4 

165.99.5 

173.26,0 

178.84,9 

184.43,8 

3100 

3200 

3300 

76.01.1 
78.24,7 

80.48.2 

95.01,4 

97.80,8 

100.60,3 

114.01,6 

117.37,0 

120.72,3 

133.01,9 

136.93,2 

140.84,4 

152.02.2 

156.49.3 

160.96.4 

171.02.5 

176.05.5 

181.08.5 

190.02,7 

195.61,6 

201.20,5 

3400 

3600 

3000 

82.71.8 
84.95,3 

87.18.9 

103.39,7 

106.19,2 

108.98,6 

124.07,7 
127. 43, 
1.30.78,4 

144.75.0 
148.66,8 

152.58.1 

165.43.6 

169.90.7 

174.37.8 

186.11.5 

191.14.5 

196.17.5 

206.79,5 

212.38,4 

217.97,3 

3700 

3800 

3000 

89.42.5 
91.66,0 

93.89.6 

111.78,1 

114.57,5 

117.37,0 

134.13,7 

137.49,0 

140.84,4 

156.49,3 

160.40,5 

164.31,8 

178.84,9 

183.32.1 

187.79.2 

201 .20.5 

206.23.6 

211.26.6 

223.56,2 

229.15,1 

234.74,0 

4000 

4100 

4200 

96.13,2 

98.36,7 

100.60,3 

120.16,4 

122.95,9 

125.75,3 

144.19,7 

147.55,1 

150.90,4 

168.23,0 

172.14,2 

176.05,5 

192.26.3 

196.73.4 

201.20.5 

216.2!),) 

221.32.6 

226.35.6 

240.32,9 

245.91,8 

251.50,7 

4300 

4400 

4500 

102.83,8 

105.07,4 

107.31,0 

128.54,8 

131.34,2 

134.13,7 

154.25,8 

157.61,1- 

160.96,4 

179.96,7 

183.87,9 

187.79,2 

205.67.7 

210.14.8 

214.61.9 

231.38.6 

236.41.6 

241.44.7 

257.09,6 

262.68,5 

268.27,4 

4000 

4700 

4800 

109.54.5 
111.78,0 

114.01.6 

136.93,2 

139.72,6 

142.52,1 

164.31,8 

167.67,1 

171.02,5 

191.70,4 

195.61,6 

199.52,9 

219.09,0 

223.56.2 

228.03.3 

246.47.7 

251.50.7 

256.53.7 

273.86,3 

279.45,2 

285.04,1 

4»00 

5000 

5100 

116.25.2 
118.48,8 

120.72.3 

145.31,5 

148.11,0 

150.90,4 

174.37,8 

177.73,2 

181.08,5 

203.44,1 

207.35,3 

211.26,6 

232.50.4 

236.97.5 
241.44,7 

261.56.7 

266.59.7 

271.62.7 

290.63,0 

296.21,9 

301.80,8 

5200 

5300 

5400 

122.95,9 

125.19,4 

127.43,0 

153.69,9 

156.49,3 

159.28,8 

184.43,8 

187.79,2 

191.14,5 

215.17,8 

219.09,0 

223.00,3 

245.91.8 

250.38.9 
254.86,0 

276.65.8 

281.68.8 
286.71,8 

307.39,7 

312.98,6 

318.57,5 

5500 

5600 

5700 

129.66.6 
131.90,1 

134.13.7 

162.08,2 

164.87,7 

167.67,1 

194.49,9 

197.85,2 

201.20,5 

226.91,5 

230.82,7 

234.74,0 

259.33.2 

263.80.3 

268.27.4 

291.74.8 

296.77.8 

301.80.8 

324.16,4 

329.75,3 

335.34,2 

5800 

5000 

6000 

136.37.3 
138.60,8 

140.84.4 

1 70.46,6 
173.26,0 
176.05,5 

204.55,9 

207.91,2 

211.26,6 

238.65,2 

242.56,4 

246.47,7 

272.74.5 

277.21.6 
281.68,8 

306.83.8 

311.80.8 

316.89.9 

340.93,2  j OlOO 
346.52,1  6200 

352.11,0  I 6300 

143.07,9 

145.31,5 

147.55,1 

178.84,9 

181.64,4 

184.43,8 

214.61,9 

217.97,3 

221.32,6 

250.38,9 

254.30,1 

258.21,4 

286.15,9 

290.63.0 

295.10.1 

321.92.9 

326.95.9 

331.98.9 

357.69,9 

363.28,8 

368.87,7 

6400 

6500 

6600 

149.78,6 

152.02,2 

154.25,8 

157.23,3 

190.02,7 

192.82,2 

224.67,9 

228.03,3 

231.38,6 

262.12,6 

266.03,8 

269.95,1 

299.57.3 

304.04.4 

308.51.5 

337.01.9 

342.04.9 

347.07.9 

374.1^,6 

3SO.Oy,5 

385.64,4 

6700 

6800 

6000 

156.49.3 
158.72,9 

160.96.4 

195.61,6 

198.41,1 

201.20,5 

234.74,0 

238.09,3 

241.44,7 

273.86,3 

277.77,5 

281.68,8 

312. 9S, 6 

317.45.8 

321.92.9 

352.11.0 

357.14.0 

362.17.0 

391.23,3 

396.82,2 

402.41,1 

7000 

7100 

7200 

163.20.0 
165.43,6 

167.67.1 

204.00,0 

206.79,5 

209.58,9 

244.80,0 

248.15,3 

251.50,7 

285.60,0 

289.51,2 

293.42,5 

326.40.0 

330.87.1 

335.34.2 

367.20.0 

372.23.0 

377.26.0 

408.00,0 

413.58,9 

419.17,8 

7300 

7400 

7500 

169.90.7 
172.14,2 

174.37.8 

212.38.4 

215.17. 5 
217.97,3 

254.86,0 

258.21,4 

261.56,7 

297.33,7 

301.24,9 

305.16,2 

339.81.4 

344.28.5 

348.75.6 

382.29.0 

387.32.1 

392.35.1 

424.76,7 

430.35,6 

435.94,5 

7600 
7 700 
7800 

176.61.4 
178.84,9 

181.08.5 

220.76,7 

223.56,2 

226.35,6 

264.92,1 

268.27,4 

271.62,7 

309.07,4 

312.98,6 

316.89,9 

353.22,7 

357.69,9 

362.17,0 

397.35.1 

402.41.1 

407.44.1 

441.53,4 

447.12,3 

452.71,2 

7000 

8000 

8100 

183.32.1 
185.55,6 

187.79.2 

229.15,1 

231.94,5 

234.74,0 

274.98.1 

278.33. 1 
281.68,8 

320.81,1 

324.72,3 

328.63,6 

366.64.1 

371.11.2 
375.58,4 

412.47.1 

417.50.1 

422.53.2 

458.30,1 

463.89,0 

469.47,9 

S200 

8300 

8400 

190.02,7 

192.26,3 

194.49,9 

237.53,4 

240.32,9 

243.12,3 

285.04,1 

288.39,5 

291.74,8 

332.54,8 

336.46,0 

340.37,3 

380.05.5 

384.52.6 

388.99.7 

427.56.2 

432.59.2 

437.62.2 

475.06.8 

480.65.8 
486.24,7 

8500 

8600 

8700 

196.73.4 
198.97,0 

201.20.5 

245.91,8 

248.71,2 

251.50,7 

295.10,1 

298.45,5 

301.80,8 

344.28,5 

348.19,7 

352.11,0 

393.46,8 

397.94.0 

402.41.1 

442.05.2 
447. 6S,  2 

452.71.2 

491.83,6 

497.42,5 

503.01,4 

8800 

800C 

ooor 

203.44.1 
205.67,7 

207.91.2 

254.30,1 

257.09,6 

259.89,0 

305.16,2 

308.51,5 

311.86,8 

356.02,2 

359.93,4 

363.84,7 

406.88.2 

411.35.3 
415.82,5 

457.74.2 

462.77.3 

467.80.3 

508.60,3 

514.19,2 

519.78,1 

0101 

020C 

0300 

0400 

0500 

0600 

210.14.8 
212.38,4 

214.61.9 

262.68,5 

265.47,9 

268.27,4 

315.22,2 

318.57,5 

321.92,9 

367.75,9 

371.67,1 

375.58,4 

420.29.6 

424.76.7 

429.23.8 

472.83.3 

477.86.3 

482.89.3 

525.37,0 

530.95,9 

536.54,8 

216.85.5 
219.09,0 

221.32.6 

271.06.8 
273.86,3 

276.65.8 

325.28,2 

328.63,6 

331.98,9 

379.49,6 

383.40,8 

387.32,1 

433.71.0 

438.18.1 

442.65.2 

487.92.3 

492.95.3 

497.98.4 

542,13,7 

547.72,6 

553.31,5 

0700 

osoo 

OOOO 

223.56,2|  279 . 45, 2|  335.34,2 

391.23,3 

447.12,3 

503.01,4 

558.90,4 

lOOOO 

! E 
< 

205  DAYS. 

E 

< 

206  DAYS. 

1 

£ 

<t 

j Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

f Too 
200 
i 300 

2.24,7 

4.49,3 

6.74,0 

2.80,8 

5.61,6 

8.42,5 

3.37.0 

6.74.0 
10.11,0 

3.93.2 

7.86.3 
11.79,5 

4.49,3 

8.98,6 

13.47,9 

5.05,5 

10.11,0 

15.16,4 

5.61,6 

11.23,3 

16.84,9 

Too 

200 

300 

2.25,8 

4.51,5 

6.77,3 

2:52,2 

5.64,4 

8.46,6 

3.38,6 

6.77,3 

10.15,9 

3.95.1 

7.90.1 
11.85,2 

4.51,5 

9.03,0 

13.54,5 

5.07,9 

10.15,9 

15.23,8 

5.64,4 

11.28,8 

16.93,2 

iuo 

200 

300 

400 

500 

600 

8.98,6 

11.23,3 

13.47,9 

11.23,3 

14.04,1 

16.84,9 

13.47.9 

16.84.9 

20.21.9 

15.72,6 

19.65.8 

23.58.9 

17.97,3 

22.46,6 

26.95,9 

20.21.9 
25.27,4 

30.32.9 

22.46,6 

28.08,2 

33.69,9 

400 

500 

OOO 

9.03,0 

11.28,8 

13.54,5 

11.28,8 

14.11,0 

16.93,2 

13.54,5 

16.93,2 

20.31,8 

15.80.3 

19.75.3 

23.70.4 

18.06,0 

22.57,5 

27.09,0 

20.31,8 

25.39.7 

30.47.7 

22.57,5 

28.21,9 

33.S6,3 

400 

500 

COO 

700 

800 

900 

15.72,6 

17.97,3 

20.21,9 

19.65,8 

22.46,6 

25.27,4 

23.58.9 

26.95.9 

30.32.9 

27.52.1 

31.45.2 
35.38,4 

31.45,2 

35.94,5 

40.43,8 

35.38,4 

40.43,8 

45.49,3 

39.31,5 

44.93,2 

50.54,8 

700 

800 

900 

15.80,3 

18.06,0 

20.31,8 

19.75,3 

22.57,5 

25.39,7 

23.70,4 

27.09,0 

30.47,7 

27.65.5 

31.60.5 

35.55.6 

31.60.5 
36.12,1 

40.63.6 

35.55.6 

40.63.6 
45.71,5 

39.50,7 

45.15,1 

50.79,5 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

22.46,6 

24.71,2 

26.95,9 

28.08,2 

30.89,0 

33.69,9 

33.69,9 

37.06.8 

40.43.8 

39.31,5 

43.24.7 

47.17.8 

44.93,2 

49.42,5 

53.91,8 

50.54.8 
55.60,3 

60.65.8 

56.16,4 

61.78,1 

67.39,7 

lOOO 

1100 

1200 

22.57,5 

24.83,3 

27.09,0 

28.21,9 

31.04,1 

33.86,3 

33.86,3 

37.24,9 

40.63,6 

39.50.7 

43.45.8 

47.40.8 

45.15.1 
49.66,6 

54.18.1 

50.79,5 

55.87,4 

60.95,3 

56.43.8 

62.08^2 

67.72,6 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

29.20,5 

31.45,2 

33.69,9 

36.50,7 

39.31,5 

42.12,3 

43.80.8 

47.17.8 

50.54.8 

51.11.0 

55.04.1 
58.97,3 

58.41,1 

62.90,4 

67.39,7 

65.71.2 
70.76,7 

75.82.2 

73.01,4 

78.63,0 

84.24,7 

1300 

1400 

1500 

29.34,8 

31.60,5 

33.86,3 

36.68,5 

39.50,7 

42,32,9 

44.02,2 

47.40,8 

50.79,5 

51.35,9 

55.31.0 

59.26.0 

58.69.6 
63.21,1 

67.72.6 

66.03,3 

71.11.2 

76.19.2 

73.37,0 

79.01,4 

84.65,8 

1300 

1400 

1500 

1COO 

1700 

1800 

1600 

1700 

1800 

35.94,5 

38.19,2 

40.43,8 

44.93,2 

47.74,0 

50.54,8 

53.91.8 

57.28.8 

60.65.8 

62.90,4 

66.83.6 

70.76.7 

71.89,0 

76.38,4 

80.87,7 

80.87,7 

85.93,2 

90.98,6 

89.86,3 

95.47,9 

101.09,6 

lOOO 

1700 

1800 

36.12,1 

38.37,8 

40.63,6 

45.15,1 

47.97,3 

50.79,5 

54.18,1 

57.56,7 

60.95,3 

63.21.1 

67.16.2 

71.11.2 

72.24.1 
76.75,6 

81.27.1 

81.27.1 

86.35.1 
91.43,0 

90.30,1 

95.94,5 

101.58,9 

1900 

2000 

2100 

42.68,5 

44.93,2 

47.17,8 

53. 3d,  6 
56.16,4 
58.97,3 

64.02.7 

67.39.7 

70.76.7 

74.69,9 

78.63,0 

82.56,2 

85.37,0 

89.86,3 

94.35,6 

96.04,1 

101.09,6 

106.15,1 

106.71,2 

112.32,9 

117.94,5 

1900 

2000 

2100 

42.89,3 

45.15,1 

47.40,8 

53.61.0 
56.43,8 

59.26.0 

64.34,1. 

67.72,6 

71.11,2 

75.06,S 

79.01.4 

82.96.4 

85.78.6 
90.30,1 

94.81.6 

96.51,0 

101.58,9 

106.66,8 

107.23,3 

112.87,7 

118.52,1 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

49.42,5 

51.67,1 

53.91,8 

61.78,1 

64.58,9 

67.39,7 

74.13.7 

77.50.7 

80.87.7 

86.49,3 

90.42.5 

94.35.6 

98.84,9 

103.34,2 

107.83,6 

111.20.5 
116.26,0 

121.31.5 

123.5o,z 

129.17,8 

134.79,4 

2200 

2300 

2400 

49.66,6 

51.92,3 

54.18,1 

62.08,2 

64.90,4 

67.72,6 

74.49,9 

77.88,5 

81.27,1 

86.91.5 

90.86.6 

94.81.6 

99.33,2 

103.84,7 

108.36,2 

111.74,8 

116.82.7 

121.90.7 

124.16,4 

129.80,8 

135.45,2 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

56.16,4 

58.41,1 

60.65,8 

70.20,5 

73.01,4 

75.82,2 

84.24,7 

87.61,6 

90.98,6 

98.28,8 

102.21,9 

106.15,1 

112.32,9 

116.82,2 

121.31,5 

126.37,0 

131.42,5 

136.47,9 

140.41,1 

146.02,7 

151.64,4 

2500 

2000 

2700 

56.43,8 

58.69,6 

60.95,3 

70.54,8 

73.37,0 

76.19,2 

84.65,8 

88.04,4 

91.43,0 

98.76,7 

102.71.8 

106.66.8 

112.87.7 
117.39,2 

121.90.7 

126.98.6 

132.06.6 
137.14,5 

141.09,6 

146.74,0 

152.38,4 

2500 

2G00 

2700 

2800 

2900 

3000 

62.90,4 

65.15,1 

67.39,7 

78.63,0 

81.43,8 

84.24,7 

94.35.6 

97.72.6 
101.09,6 

110.08,2 

114.01.4 

117.94.5 

125.80,8 

130.30,1 

134.79,5 

141.53.4 
146.58,9 

151.64.4 

157.26,0 

162.87,7 

168.49,3 

2800 

2900 

3000 

63.21,1 

65.46,8 

67.72,6 

79.01,4 

81.83,6 

84.65,8 

94.81,6 

98.20,3 

101.58,9 

110.61,9 

114.57.0 

118.52.1 

126.42.2 
130.93,7 

135.45.2 

142.22,5 

147.30.4 

152.38.4 

158.02,7 

163.67,1 

169.31,5 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

69.64,4 

71.89,0 

74.13,7 

87.05,5 

89.86,3 

92.67,1 

104.46.6 

107.83.6 
111.20,5 

121.87.7 

125.80.8 
129.74,0 

139.28,8 

143.78,1 

148.27,4 

156.69,9 

161.75,3 

166.80,8 

174.11,0 

179.72,6 

185.34,2 

3100 

3200 

3300 

69.98,4 

72.24,1 

74.49,9 

87.47,9 

90.30,1 

93.12,3 

104.97,5 

108.36,2 

111.74,8 

122.47.1 

126.42.2 

130.37.3 

139.96.7 
144.48,2 

148.99.7 

157.46,3 

162.54.2 

167.62.2 

174.95,9 

180.60,3 

186.24,7 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

76.38,4 

78.63,0 

80.87,7 

95.47,9 

98.28,8 

lor09,6 

114.57.5 

117.94.5 

121.31.5 

133.67,1 

137.60.3 

141.53.4 

152.76,7 

157.26,0 

161.75,3 

171.86.3 
176.91,8 

181.97.3 

190.95,9 

196.57,5 

202.19,2 

3400 

3500 

3000 

76.75,6 

79.01,4 

81.27,1 

95.94,5 

98.76,7 

101.58,9 

115.13,4 

118.52,1 

121.90,7 

134.32.3 

138.27.4 

142.22.5 

153.51.2 
158.02,7 

162.54.2 

172.70.1 

177.78.1 
182.86,0 

191.89,0 

197.53,4 

203.17,8 

3400 

3500 

3G00 

3700 

3800 

3900 

83.12,3 

85.37,0 

87.61,6 

103.90,4 

106.71,2 

109.52,1 

124.68.5 

128.05.5 

131.42.5 

145.46.6 

149.39.7 
153.32,9 

166.24,7 

170.74,0 

175.23,3 

187.02.7 
192.08,2 

197.13.7 

207.80,8 

213.42,5 

219.04,1 

3700 

3800 

3900 

83.52,9 

85.78,6 

88.04,4 

104.41,1 

107.23,3 

110.05,5 

125.29,3 

128.67,9 

132.06,6 

146.17.5 

150.12.6 

154.07.7 

167.05.8 
171.57,3 

176.08.8 

187.94,0 

193.01.9 

198.09.9 

208.82,2 

214.46,6 

220.11,0 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

89.86,3 

92.11,0 

94.35,6 

112.32,9 

115.13,7 

117.94,5 

134.79,5 

138.16.4 

141.53.4 

157.26,0 

161.19.2 

165.12.3 

179.72,6 

184.21,9 

188.71,2 

202.19,2 

207.24,7 

212.30,1 

224.65,8 

230.27,4 

235.89,0 

4000 

4100 

4200 

90.30,1 

92.55,9 

94.81,6 

112.87,7 

115.69,9 

118.52,1 

135.45,2 

138.83,8 

142.22,5 

158.02.7 

161.97.8 

165.92.9 

180.60.3 
185.11,8 

189.63.3 

203.17.8 

208.25.8 
213.33,7 

225.75,3 

231.39,7 

237.04,1 

4000 

4100 

4200 

©oolooc 

ooclooc 

96.60,3 

98.84,9 

101.09,6 

120.75,3 

123.56,2 

126.37,0 

144.90.4 

148.27.4 

151.64.4 

169.05.5 

172.98.6 
176.91,8 

193.20,5 

197.69,9 

202.19,2 

217.35.6 
222.41,1 

227.46.6 

241.50,7 

247.12,3 

252.74,0 

4300 

4400 

4500 

97.07,4 

99.33,2 

101.58,9 

121.34,2 

124.16,4 

126.98,6 

145.61,1 

148.99,7 

152.38,4 

169.87,9 

173.83.0 

177.78.1 

194.14.8 
198.66,3 

203.17.8 

218.41.6 

223.49.6 
228.57,5 

242.68,5 

248.32,9 

253.97,3 

4300 

4400 

4500 

103.34,2 

105.58,9 

107.83,6 

129.17,8 

131.98,6 

134.79,5 

155.01.4 

158.38.4 
161.75,3 

180.84,9 

184.78.1 

188.71.2 

206.68,5 

211.17,8 

215.67,1 

232.52,1 

237.57,5 

242.63,0 

258.35,6 

263.97,3 

269.58,9 

4000 

4700 

4800 

103.84,7 

106.10,4 

108.36,2 

129.80,8 

132.63,0 

135.45,2 

155.77,0 

159.15,6 

162.54,2 

181.73.2 

185.68.2 

189.63.3 

207.69.3 
212.20,8 

216.72.3 

233.65,5 

238.73.4 

243.81.4 

259.61,6 

265.26,0 

270.90,4 

4GOO 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

110.08.2 

112.32,9 

114.57,5 

137.60,3 

140.41,1 

143.21,9 

165.12.3 

168.49.3 

171.86.3 

192.64.4 

196.57.5 
200.50,7 

220.16,4 

224.65,8 

229.15,1 

247.68.5 
252.74,0 

257.79.5 

275.20,5 

280.82,2 

286.43,8 

4900 

5000 

5100 

110.61,9 

112.87,7 

115.13,4 

138.27,4 

141.09,6 

143.91,8 

165.92,9 

169.31,5 

172.70,1 

193.58.4 

197.53.4 

201.48.5 

221.23.8 
225.75,3 

230.26.8 

248.89.3 

253.97.3 
259.05,2 

276.54,8 

282.19,2 

287.83,6 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

116.82,2 

119.06,8 

121.31,5 

146.02,7 

148.83,6 

151.64,4 

175.23.3 

178.60.3 

181.97.3 

204.43,8 

208.37.0 

212.30.1 

233.64,4 

238.13,7 

242.63,0 

262.84.9 
267.90,4 

272.95.9 

292.05,5 

297.67,1 

303.28,8 

5200 

5300 

5400 

117.39,2 

119.64,9 

121.90,7 

146.74,0 

149.56,2 

152.38,4 

176.08,8 

179.47,4 

182.86,0 

205.43.6 

209.38.6 

213.33.7 

234.78.4 
239.29,9 

243.81.4 

264.13,2 

269.21,1 

274.29,0 

293.47,9 

299.12,3 

304.76,7 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

123.56,2 

125.80,8 

128.05,5 

154.45,2 

157.26,0 

160.06,8 

185.34.2 

188.71.2 

192.08.2 

216.23.3 

220.16.4 
224.09,6 

247.12,3 

251.61,6 

256.11,0 

278.01,4 

283.06,8 

288.12,3 

308.90,4 

314.52,1 

320.13,7 

5500 

5000 

5700 

124.16,4 

126.42,2 

128.67,9 

155.20,5 

158.02,7 

160.84,9 

186.24,7 

189.63,3 

193.01,9 

217.28.8 

221.23.8 

225.18.9 

248.32.9 
252.84,4 

257.35.9 

279.37,0 

284.44.9 

289.52.9 

310.41,1 

316.05,5 

321.69,9 

5500 

5G00 

5700 

5800 

5900 

6000 

130.30,1 

132.54,8 

134.79,5 

162.87,7 

165.68,5 

168.49,3 

195.45.2 

198.82.2 

202.19.2 

228.02,7 

231.95,9 

235.89,0 

260.60,3 

265.09,6 

269.58,9 

293.17.8 
298.23,3 

303.28.8 

325.75,3 

331.37,0 

336.98,6 

5800 

5900 

0000 

130.93,7 

133.19,5 

135.45,2 

163.67,1 

166.49,3 

169.31,5 

196.40,5 

199.79,2 

203.17,8 

229.14.0 

233.09.0 

237.04.1 

261.87.4 
266.38,9 

270.90.4 

294.60.8 

299.68.8 
304.76,7 

327.34,2 

332.98,6 

338.63,0 

5800 

5900 

GOOO 

6100 

6200 

6300 

137.04,1 

139.28,8 

141.53,4 

171.30,1 

174.11,0 

176.91,8 

205.56.2 

208.93.2 
212.30,1 

239.82.2 

243.75.3 
247.68,5 

274.08,2 

278.57,5 

283.06,8 

308.34.2 
313.39,7 

318.45.2 

342.60  3 
348.21,9 
353.83,6 

OlOO 

0200 

0300 

137.71,0 

139.96,7 

142.22,5 

172.13,7 

174.95,9 

177.78,1 

206.56,4 

209.95,1 

213.33,7 

240.99.2 

244.94.2 

248.89.3 

275.41.9 
279.93,4 

284.44.9 

309.84,7 

314.92,6 

320.00,5 

344.27,4 

349.91,8 

355.56,2 

GlOO 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

143.78,1 

146.02,7 

148.27,4 

179.72,6 

182.53,4 

185.34,2 

215.67.1 

219.04.1 

222.41.1 

251.61,6 

255.54.8 

259.47.9 

287.56,2 

292.05,5 

296.54,8 

323.50,7 

328.56,2 

333.61,6 

359.45,2 

365.05,8 

370.68,5 

0400 

0500 

0000 

144.48,2 

146.74,0 

148.99,7 

180.60,3 

183.42,5 

186.24,7 

216.72,3 

220.11,0 

223.49,6 

252.84.4 

256.79.5 

260.74.5 

288.96.4 
293.47,9 

297.99.5 

325.08,5 

330.16.4 

335.24.4 

361.20,5 

366.84,9 

372.49,3 

6400 

G500 

6600 

6700 

6800 

6900 

150.52,1 

152.76,7 

155.01,4 

188.15,1 

190.95,9 

193.76,7 

225.78.1 

229.15.1 

232.52.1 

263.41.1 

267.34.2 
271.27,4 

301.04,1 

305.53,4 

310.02,7 

338.67.1 
343.72,6 

348.78.1 

376.30,1 

381.91,8 

387.53,4 

0700 

0800 

0900 

151.25,5 

153.51,2 

155.77,0 

489.06,8 

191.89,0 

194.71,2 

226.88,2 

230.26,8 

233.65,5 

264.69.6 

268.64.7 

272.59.7 

302.51.0 
307.02,5 

311.54.0 

340.32.3 

345.40.3 
350.48,2 

378.13,7 

383.78,1 

389.42,5 

6700 

6800 

6900 

7000  157.20,0 
7 1 00  159.50,7 
7200  161.75,3 

196.57,5 

199.38,4 

202.19,2 

235.89.0 

239.26.0 

242.63.0 

275.20,5 

279.13.7 

283.06.8 

314.52,1 

319.01,4 

323.50,7 

353.83,6 

358.89,0 

363.94,5 

393.15,1 

398.76,7 

404.38,4 

7000 

7100 

7200 

158.02,7 

160.28,5 

162.54,2 

197.53,4 

200.35,6 

203.17,8 

237.04,1 

240.42,7 

243.81,4 

276.54.8 

280.49.9 

284.44.9 

316.05.5 
329.57,0 

325.08.5 

355.56,2 

360.64.1 

365.72.1 

395.06,8 

400.71,2 

406.35,6 

7000 

7100 

7200 

7300  164.00,0 
7400  166.24,7 
7500  168.49,3 

205.00,0 

207.80,8 

210.61,6 

246.00,0 

249.37.0 

252.74.0 

287.00,0 

290.93.2 

294.86.3 

328.00,0 

332.49,3 

336.98,6 

369.00,0 

374.05,5 

379.11,0 

410.00,0  ! 

415.61,6 

421.23,3 

7300 

7400 

7500 

164.80,0 

167.05,8 

169.31,5 

206.00,0 

208.82,2 

211.64,4 

247.20,0 

250.58,6 

253.97,3 

288.40.0 

292.35.1 

296.30.1 

329.60.0 
334.11,5 

338.63.0 

370.80,0 

375.87.9 

380.95.9 

412.00,0 

417.64,4 

423.28,8 

7300 

7400 

7500 

7 6 00  170.74,0 
7700  172.98,6 
7800  175.23,3 

213.42,5 

216.23,3 

219.04,1 

256.11,0 

259.47.9 

262.84.9 

298.79.5 

302.72.6 
306.65,8 

341.47,9 

345.97,3 

350.46,6 

384.16.4 
389.21,9 

394.27.4 

426.84,9 

432.46,6 

438.08,2 

7000 

7700 

7800 

171.57,3 

173.83,0 

176.08,8 

214.46,6 

217.28,8 

220.11,0 

257.35,9 

260.74,5 

264.13,2 

300.25.2 

304.20.3 

308.15.3 

343.14.5 
347.66,0 

352.17.5 

386.03.8 

391.11.8 
396.19,7 

428.93,2 

434.57,5 

440.21,9 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

177.47,9 

179.72,6 

181.97,3 

221.84,9 

224.65,8 

227.46,6 

266.21.9 

269.53.9 

272.95.9 

310.58,9 

314.52.1 

318.45.2 

354.95,9 

359.45,2 

363.94,5 

399.32,9 

404.38,4 

409.43,8 

443.69,9 

449.31,5 

454.93,2 

7900 

8000 

8100 

178.34,5 

180.60,3 

182.86,0 

222.93.2 

225.75.3 
228.57,5 

267.51,8 

270.90,4 

274.29,0 

312.10.4 

316.05.5 
320.00,5 

356.69.0 
361.20,5 

365.72.1 

401.27,7 

406.35.6 

411.43.6 

445.86,3 

451.50,7 

457.15,1 

7900 

8000 

8100 

184.21,9 

186.46,6 

188.71,2 

230.27,4 

233.08,2 

235.89,0 

276.32.9 

279.69.9 
283.06,8 

322.38.4 

326.31.5 
330.24,7 

368.43,8 

372.93,2 

377.42,5 

414.49.3 
419.54,8 

424.60.3 

460.54,8 

466.16,4 

471.78,1 

8200 

8300 

8400 

185.11,8 

187.37,5 

189.63,3 

231.39,7 

234.21,9 

237.04,1 

277.67,7 

281.06,3 

284.44,9 

323.95.6 

327.90.7 

331.85.8 

370.23.6 
374.75,1 

379.26.6 

416.51,5 

421.59.4 

426.67.4 

462.79,5 

468.43,8 

474.08,2 

8200 

8300 

8400 

190.95,9 

193.20,5 

195.45,2 

238.69,9 

241.50,7 

244.31,5 

286.43.8 

289.80.8 

293.17.8 

334.17,8 

338.11.0 

342.04.1 

381.91,8 

386.41,1 

390.90,4 

429.65,8 

434.71,2 

439.76,7 

477.39,7 

483.01,4 

488.63,0 

8500 

8000 

8700 

191.89,0 

194.14,8 

196.40,5 

239.86,3 

242.68,5 

245.50,7 

287.83,6 

291.22,2 

294.60,8 

335.80.8 

339.75.9 
343.71,0 

383.78.1 
388.29,6 

392.81.1 

431.75.3 

436.83.3 
441.91,2 

479.72,6 

485.37,0 

491.01,4 

8500 

8600 

8700 

8800  197.69,9 
8900  199.94,5 
9000  202.19,2 

247.12,3 

249.93,2 

252.74,0 

296.54.8 

299.91.8 

303.28.8 

345.97.3 

349.90.4 
353.83,6 

3a5.39,7 

399.89,0 

404.38,4 

444.82.2 
449.87,7 

454.93.2 

494.24,7 

499.86,3 

505.47,9 

8800 

8900 

9000 

198.66,3 

200.92,1 

203.17,8 

248.32,9 

251.15,1 

253.97,3 

297.99,5 

301.38,1 

304.76,7 

347.66.0 

351.61.1 

355.56.2 

397.32.6 
401.84,1 

406.35.6 

446.99,2 

452.07.1 

457.15.1 

496.65,8 

502.30,1 

507.94,5 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

204.43,8 

206.68,5 

208.93,2 

255.54,8 

258.35,6 

261.16,4 

306.65,8 

310.02.7 

313.39.7 

357.76,7 

361.69,9 

365.63,0 

408.87.7 
413.37,0 

417.86.8 

459.98.6 
465.04,1 

470.09.6 

511.09,6 

516.71,2 

522,32,9 

9100 

9200 

9300 

205.43,6 

207.69,3 

209.95,1 

256.79.5 

259.61.6 
262.43,8 

308.15,3 

311.54,0 

314.92,6 

359. 51.2 

363.46.3 

367.41.4 

410.87.1 
415.38,6 

419.90.1 

462.23.0 

467.31.0 
472.38,9 

513.58,9 

519.23,3 

524.87,7 

9100 

9200 

9300 

9400i 

9500 

9600 

211.17,8 

213.42,5 

215.67,1 

263.97,3 

266.78,1 

269.58,9 

316.76.7 

320.13.7 

323.50.7 

369.56.2 

373.49.3 
377.42,5 

422.35,6 

426.84,9 

431.34,2 

475.15,1 

480.20,5 

485.26,0 

527.94,5 
533.56,2 
539.17,8  | 

9400 

9500 

90001 

212.20,8 

214.46,6 

216.72,3 

265.26,0 

268.08,2 

270.90,4 

318.31,2 

321.69,9 

325.08,5 

371.36.4 

375.31.5 

379.26.6 

424.41.6 
428.93,2 

433.44.7 

477.46.8 

482.54.8 
487.62,7 

530.52,1 

536.16,4 

541.80,8 

9400 

9500 

9600 

9700 
9800 
| 9900 

217.91,8 

220.16,4 

222.41,1 

272.39,7 

275.20,5 

278.01,4 

326.87,7 

330.24.6 

333.61.6 

381.35,6 

385.28.8 

389.21.9 

435.83,6 

440.32,9 

444.82,2 

490.31.5 
495.37,0 

500.42.5 

544.79,5 

550.41,1 

556.02,7 

9700 

9800 

9900 

218.98,1 

221.23,8 

223.49,6 

273.72,6 

276.54,8 

279.37,0 

328.47,1 

331.85,8 

335.24,4 

383.21.6 

387.16.7 

391.11.8 

437.96.2 
442.47,7 

446.99.2 

492.70,7 

497.78.6 

502.86.6 

547.45,2 

553.09,6 

558.74,0 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

10000 

224.65,8 

280.82,2 

336.98,6 

393.15, 1|  449.31,5 

505 . 47,9 | 561.64,4 

lOOOO,  225.75,3 

282.19,2 

338.63,0j  395.06, 8|  451.50,7  507.94,5 

564.38,4 
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208  DAYS. 

E 

< 

Hate. 

4 

5 

6 

7 I 

8 

9 

10 

Hate. 

4 | 5 | 

6 ! 

7 | 

8 | 

9 | 

10 

Hate. 

lOO 

200 

300 

2. 20', 8 
4.53,7 
6.80,5 

2.83.6 
5.67,1 

8.50.7 

3.40,3 

6.80,5 

10.20,8 

3.97.0 

7.94.0 
11.91,0 

4.53,7 

9.07,4 

13.61,1 

5.10,4 

10.20,8 

15.31,2 

5.67,1 

11.34,2 

17.01,4 

lOO 

200 

300 

2.27.9 

4.55.9 
6.83,8 

2.84.9 

5.69.9 
8.54,8 

3.41,9 

6.83,8 

10.25,8 

3/98,9 

7.97,8 

11.96,7 

4.55,9 

9.11,8 

13.67,7 

5.12,9 

10.25,8 

15.38,6 

5.69,9 

11.39,7 

17.09,6 

lOO 

200 

300 

400 

500 

600 

9.07,4 

11.34,2 

13.61,1 

11.34,2 

14.17,8 

17.01,4 

13.61,1 

17.01,4 

20.41,6 

15.87.9 

19.84.9 

23.81.9 

18.14,8 

22.68,5 

27.22,2 

20.41,6 

25.52,1 

30.62,5 

22.68.5 

28.35.6 

34.02.7 

400 

500 

600 

9.11,8 

11.39.7 

13.67.7 

11.39.7 

14.24.7 
17.09,6 

13.67,7 

17.09,6 

20.51,5 

15.95,6 

19.94,5 

23.93,4 

18.23,6 

22.79,5 

27.35,3 

20.51,5 

25.64,4 

30.77,3 

22.79,5 

28.49,3 

34.19,2 

400 
500  | 

ooo 

700 

800 

900 

15.87,9 

18.14,8 

20.41,6 

19.84,9 

22.68,5 

25.52,1 

23.81,9 

27.22,2 

30.62,5 

27.78.9 

31.75.9 

35.72.9 

31.75,9 

36.29,6 

40.83,3 

35.72,9 

40.83,3 

45.93,7 

39.69,9 

45.37.0 

51.04.1 

700 

800 

1)00 

15.95.6 

18.23.6 
20.51,5 

19.94.5 

22.79.5 
25.64,4 

23.93,1 

27.35.3 

30.77.3 

27.92,3 

31.91,2 

35.90,1 

31.91,2 

36.47,1 

41.03,0 

35.90,1 

41.03,0 

46.15,9 

39.89,0 

45.58,9 

51.28,8 

700 

800 

OOO 

1000 

1100 

1200 

22.68,5 

24.95,3 

27.22,2 

■i.35,6 

31.19,2 

34.02,7 

34.02,7 

37.43,0 

40.83,3 

39.69,9 

43.66.8 

47.63.8 

45.37,0 

49.90,7 

54.44,4 

51.04,1 

56.14,5 

61.24,9 

56.71,2 

62.38.4 

68.05.5 

lOOO 

1100 

1200 

22.79,5 

25.07,4 

27.35,3 

28.49,3 

31.34.2 

34.19.2 

34.19,2 

37.61,1 

41.03,0 

35.89,0 

43.87,9 

47.86,8 

45.58,9 

50.14,8 

54.70,7 

51.28,8 

56.41,6 

61.54,5 

56.98,6 

62.68,5 

68.38,4 

lOOO 
1 100  1 
1200 

1300 

1400 

1500 

29.49,0 

31.75,9 

34.02,7 

36.86,3 

39.69,9 

42.53,/| 

44.23,6 

47.63,8 

51.04,1 

51.60.8 

55.57.8 

59.54.8 

58.98,1 

63.51,8 

68.05,5 

66.35,3 

71.45,8 

76.56,2 

73.72.6 

79.39.7 

85.06.8 

1300 

1400 

1500 

29.63,3 

31.91.2 

34.19.2 

37.04,1 

39.89.0 

42.74.0 

44.44,9 

47.86.8 

51.28.8 

51.85,8 

55.84,7 

59.83,6 

59.26,6 

63.82,5 

68.38,4 

66.67,4 

71.80,3 

76.93,2 

74.08,2 

79.78,1 

85.47,9 

1300 
1400  ! 
1500 
1 OOO 
1700 
1800 

1600 

1700 

1800 

36.29,6 

38.56,4 

40.83,3 

45.37.0 
48.20,5 

51.04.1 

54.44,4 

57.84,7 

61.24,9 

63.51.8 

67.48.8 

71.45.8 

72.59,2 

77.12,9 

81.66,6 

81.66,6 

86.77,0 

91.87,4 

90.74.0 

96.41.1 
102.08,2 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

36.47.1 

38.75.1 
41.03,0 

45.58,9 

48.43.8 

51.28.8 

54.70,7 

58.12,6 

61.54,5 

63.82,5 

67.81,4 

71.80,3 

72.94,2 

77.50,1 

82.06,0 

82.06,0 

87.18,9 

92.31,8 

91.17,8 

96.87,7 

102.57,5 

1900 

2000 

2100 

43.10,1 

45.37,0 

47.63,8 

53.87.7 
56.71,2 

59.54.8 

64.65,2 

68.05,5 

71.45,8 

75.42.7 

79.39.7 

83.36.7 

86.20,3 

90.74,0 

95.27,7 

96.97,8 

102.08,2 

107.18,6 

107.75,3 

113.42.5 

119.09.6 

43.31,0 

45.58,9 

47.86,8 

54.13,7 

56.98.6 

59.83.6 

64.96.4 

68.38.4 
71.80,3 

75.79,2 

79.78,1 

83.77,0 

86.61,9 

91.17,8 

95.73,7 

97.44,7 

102.57,5 

107.70,4 

108.27,4 

113.97,3 

119.67,1 

1 OOO 
2000 
2100 

2200 

2300 

2400 

49.90,7 

52.17,5 

54.44,4 

62.38.4 
65.21,9 

68.05.5 

74.86,0 

78.26,3 

81.66,6 

87.33.7 

91.30.7 

95.27.7 

99.81,4 

104.35,1 

108.88,8 

112.29,0 

117.39,5 

122.49,9 

124.76.7 

130.43.8 
136.11,0 

2200 

2300 

2400 

50.14,8 

52.42.7 

54.70.7 

62.68,5 

65.53.4 

68.38.4 

75.22,2 

78.64,1 

82.06,0 

87.75,9 

91.74,8 

95.73,7 

100.29,6 

104.85,5 

109.41,4 

112.83,3 

117.96,2 

123.09/ 

125.37,0 
131.06,8 
136.76,7  ! 

2200 
2300 
2400  i 

2500 

2600 

2700 

56.71,2 

58.98,1 

61.24,9 

70.89,0 

73.72,6 

76.56,2 

85.06,8 

88.47,1 

91.87,4 

99.24,7 

103.21.6 

107.18.6 

113.42,5 

117.96,2 

122.49,9 

127.60,3 

132.70,7 

137.81,1 

141.78.1 

147.45.2 

153.12.3 

2500 

2600 

2700 

56.98.6 

59.26.6 
61.54,5 

71.23,3 

74.08.2 

76.93.2 

85.47.9 

88.89.9 
92.31,8 

99.72,6 

103.71,5 

107.70,4 

113.97,3 

118.53,2 

123.09,0 

128.21,9 

133.34,8 

138.47,7 

142.46,6 

148.16,4 

153.86,3 

2500  | 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

63.51,8 

65.78,6 

68.05,5 

79.39.7 
82.23,3 

85.06.8 

95.27,7 

98.67,9 

102.08,2 

111.15.6 

115.12.6 

119.09.6 

127.03,6 

131.57,3 

136.11,0 

1 42.91 ,5 
148.01,9 
153.12,3 

158.79.5 

164.46.6 

170.13.7 

2800 

2900 

3000 

63.82,5 

66.10.4 

68.38.4 

79.78,1 

82.63,0 

85.47,9 

95.73,7 

99.15,6 

102.57,5 

111.69,3 

115.68,2 

119.67,1 

127.64,9 

132.20,8 

136.76,7 

143.60,5 

148.73,4 

153.86,3 

159.56,2 

165.26,0 

170.95,9 

2800 
2000 
3000  i 

3100 

3200 

3300 

70.32,3 

72.59,2 

74.86,0 

87.90.4 
90.74,0 

93.57.5 

105.48,5 

108.88,8 

112.29,0 

123.06.6 

127.03.6 
131.00,5 

140.64,7 

145.18,4 

149.72,1 

158.22,7 

163.33,2 

168.43,6 

1/5.80,8 

181.47,9 

187.15,1 

3100 

3200 

3300 

70.66,3 

72.94.2 

75.22.2 

88.32,9 

91.17,8 

94.02,7 

105.99,5 

109.41,4 

112.83,3 

123.66,0 

127.64,9 

131.63,8 

141.32,6 

145.88,5 

150.44,4 

158.99,2 

164.12,1 

169.24,9 

176.65,8 

182.35,6 

188.05,5 

3100 
3200 
3300  j 

3400 

3500 

3600 

77.12,9 

79.39,7 

81.66,6 

96.41,1 

99.24,7 

102.08,2 

115.69,3 

119.09,6 

122.49,9 

134.97.5 

138.94.5 

142.91.5 

154.25,8 

158.79,5 

163.33,2 

173.54,0 

178.04,4 

183.74,8 

192.82.2 

198.49.3 

204.16.4 

3400 

3500 

3600 

77.50.1 

79.78.1 
82.06,0 

96.87,7 

99.72,6 

102.57,5 

116.25,2 

119.67,1 

123.09,0 

135.62,7 

139.61,6 

143.60,5 

155.00,3 

159.56,2 

164.12,1 

174.37,8 

179.50,7 

184.63,6 

193.75,3 

199.45,2 

205.15,1 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

83.93,4 

86.20,3 

88.47,1 

104.91.8 
107.75,3 

110.58.9 

125.90,1 

129.30,4 

132.70,7 

146.88.5 

150.85.5 

154.82.5 

167.86,8 

172.40,5 

176.94,2 

188.85,2 

193.95,6 

199.06,0 

209.83.6 

215.50.7 

221.17.8 

3700 

3800 

3900 

84.34,0 

86.61.9 

88.89.9 

105.42,5 
108. 37, 4 
111.12,3 

126.51,0 

129.92,9 

133.34,8 

147.59,5 

151.58,4 

155.57,3 

168.67,9 

173.23,8 

177.79,7 

lb9.76,4 

194.89,3 

200.02,2 

210.84,9 

216.54,8 

222.24,7 

3700  ! 

3800 

3000 

4000 

4100 

4200 

90.74,0 

93.00,8 

95.27,7 

113.42.5 
116.26,0 

119.09.6 

136.11,0 

139.51,2 

142.91,5 

158.79,5 

162.76.4 

166.73.4 

181.47,9 

186.01,6 

190.55,3 

204.16,4 

209.26,8 

214.37,3 

226.84,9 

232.52.1 

238.19.2 

4000 

4100 

4200 

91.17.8 

93.45.8 
95.73,7 

113.97,3 

116.82,2 

119.67,1 

136.76,7 

140.18,6 

143.60,5 

159.56,2 

163.55,1 

167.54,0 

182.35,6 

186.91,5 

191.47,4 

205.15,1 

210.27,9 

215.40,8 

227.94,5 

233.64,4 

239.34,2 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

97.54,5 

99.81,4 

102.08,2 

121.93.2 
124.76,7 

127.60.3 

146.31,8 

149.72,1 

153.12,3 

170.70.4 

174.67.4 

178.64.4 

195.09,0 

199.62,7 

204.16,4 

219.47,7 

224.58,1 

229.68,5 

243.86.3 

249.53.4 

255.20.5 

4300 

4400 

4500 

98.01,6 

100.29,6 

102.57,5 

122.52,1 

125.37,0 

128.21,9 

147.02,5 

150.44,4 

153.86,3 

171.52,9 

175.51,8 

179.50,7 

196.03,3 

200.59,2 

205.15,1 

220.53,7 

225.66,6 

230.79,5 

245.04,1 

250.74,0 

256.43,8 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

104.35,1 

106.61,9 

108.88,8 

130.43,8 

133.27,4 

136.11,0 

155.52,6 

159.92,9 

163.33,2 

182.61.4 

186.58.4 
190.55,3 

208.70,1 

213.23,8 

217.77,5 

234.78,9 

239.89,3 

244.99,7 

260.87.7 

266.54.8 

272.21.9 

4600 

4700 

4800 

104.85,5 

107.13.4 

109.41.4 

131.06.8 

133.91.8 
136.76,7 

157.28,2 

160.70.1 

164.12.1 

183.49,6 

187.48,5 

191.47,4 

209.71,0 

214.26,8 

218.82,7 

235.92,3 

241.05,2 

246.18,1 

262.13,7 

267.83,6 

273.53,4 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

111.15,6 

113.42,5 

115.69,3 

138.94.5 
141.78,1 

144.61.6 

166.73,4 

170.13,7 

173.54,0 

194.52.3 

198.49.3 

202.46.3 

222.31,2 

226.84,9 

231.38,6 

•2a0.10,l 

255.20,5 

260.31,0 

277.89,0 

253.56.2 

289.23.3 

4000 

5000 

5100 

111.69.3 

113.97.3 
116.25,2 

139.61.6 

142.46.6 
145.31,5 

167.54,0 

170.95,9 

174.37,8 

195.46,3 

199.45,2 

203.44,1 

223.38,6 

227.94,5 

232.50,4 

251.31,0 

256.43,8 

261.56,7 

279.23,3 

284.93,2 

290.63,0 

4000 
5000  j 
5100 

5200 

5300 

5400 

117.96,2 

120.23,0 

122.49,9 

147.45.2 
150.28,8 

153.12.3 

176.94,2 

180.34,5 

183.74,8 

206.43.3 

210.40.3 

214.37.3 

235.92,3 

240.46,0 

244.99,7 

265.41,4 

270.51,8 

275.62,2 

294.90.4 

300.57.5 
306.24,7 

5200 

5300 

5400 

118.53,2 

120.81,1 

123.09,0 

148.16.4 

151.01.4 
153.86,3 

177.79,7 

181.21,6 

184.63,6 

207.43,0 

211.41,9 

215.40,8 

237.06,3 

241.62,2 

246.18,1 

266.69,0 

271.82,5 

276.95,3 

296.32,9 

302.02,7 

307.72,6 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

124.76,7 

127.03,6 

129.30,4 

155.95,9 

158.79,5 

161.63,0 

187.15,1 

190.55,3 

193.95,6 

218.34.2 

222.31.2 

226.28.2 

249.53,4 

254.07,1 

258.60,8 

280.72,6 
285.83,0 
. 290.93,4 

311.91.8 

317.58.9 
323.26,0 

5500 

5600 

5700 

125.37,0 

127.64.9 

129.92.9 

156.71.2 

159.56.2 
162.41,1 

188.05,5 

191.47,4 

194.89,3 

219.39,7 

223.38,6 

227.37,5 

250.74,0 

255.29,9 

259.85,8 

282.08,2 

287.21,1 

292.34,0 

313.42,5 

319.12,3 

324.82,2 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

6000 

131.57,3 

133.84,1 

136.11,0 

164.46.6 
167.30,1 

170.13.7 

197.35,9 

200.76,2 

204.16,4 

230.25.2 

234.22.2 

238.19.2 

263.14,5 

267.68,2 

272.21,9 

296.03,8 

301.14,2 

306.24,7 

328.93.2 

334.60.3 

340.27.4 

5800 

5900 

6000 

132.20.8 

134.48.8 
136.76,7 

165.26.0 

168.11.0 
170.95,9 

198.31.2 

201.73.2 
205.15,1 

231.36,4 

235.35,3 

239.34,2 

264.41,6 

268.97,5 

273.53,4 

297.46,8 

302.59,7 

307.72,6 

330.52,1 

336.21,9 

341.91,8 

5800 

5000 

OOOO 

6100 

6200 

6300 

138.37,8 

140.64,7 

142.91,5 

172.97.3 
175.80,8 

178.64.4 

207.56,7 

210.97,0 

214.37,3 

242.16.2 

246.13.2 
250.10,1 

276.75,6 

281.29,3 

285.83,0 

311.35,1 

316.45,5 

321.55,9 

345.94.5 

351.61.6 
357.28,8 

6100 

6200 

6300 

139.04,7 

141.32,6 

143.60,5 

173.80.8 

176.65.8 
179.50,7 

208.57,0 

211.98,9 

215.40,8 

243.33,2 

247.32,1 

251.31,0 

278.09,3 

282.65,2 

287.21,1 

312.85,5 

317.98,4 

323.11,2 

347.61,6 

353.31,5 

359.01,4 

OlOO 

0200 

0300 

6400 
6500 
1 6600 

145.18,4 

147.45,2 

149.72,1 

181.47,9 

184.31,5 

187.15,1 

217.77,5 

221.17,8 

224.58,1 

254.07.1 

258.04.1 

262.01.1 

290.36,7 

294.90,4 

299.44,1 

326.66,3 

331.76,7 

336.87,1 

362.95,9 

368.63.0 

374.30.1 

6400 

6500 

6600 

145.88,5 

148.16.4 

150.44.4 

182.35,6 

185.20.5 

188.05.5 

218.82.7 

222.24.7 
225.66,6 

255.29,9 

259.28,8 

263.27,7 

291.77,0 

296.32,9 

300.88,8 

328.24,1 

333.37,0 

338.49,9 

364.71,2 

370.41,1 

376.11,0 

0400 

0500 

OOOO 

6700 

6800 

6900 

151.98,9 

154.25,8 

156.52,6 

189.98,6 

192.82,2 

195.65,8 

227.98,4 

231.38,6 

234.78,9 

265.98.1 

269.95.1 

273.92.1 

303.97,8 

308.51,5 

313.05,2 

341.97,5 

347.07,9 

352.18,4 

379.97.3 

385.64.4 

391.31.5 

6700 

6800 

6900 

152.72,3 

155.00,3 

157.28,2 

190.90,4 
193.75,3 
196. CO, 3 

229.08,5 

232.50,4 

235.92,3 

267.26,6 

271.25,5 

275.24,4 

305.44,7 

310.00,5 

314.56,4 

343.62,7 

348.75,6 

353.88,5 

381.80,8 

387.50,7 

393.20,5 

0700 

0800 

0900 

7000 

7100 

7200 

158.79,5 

161.06,3 

163.33,2 

198.49.3 
201.32,9 

204.16.4 

238.19,2 

241.59,5 

244.99,7 

277.89.0 

281.86.0 
285.83,0 

317.58,9 

322.12,6 

326.66,3 

357.28,8 

362.39,2 

367.49,6 

396.98,6 

402.65.8 

408.32.9 

7000 

7100 

7200 

159.56,2 

161.84.1 

164.12.1 

199.45,2 

202.30.1 

205.15.1 

239.34.2 

242.76.2 
246.18,1 

279.23,3 

283.22,2 

287.21,1 

319.12,3 

323.68,2 

328.24,1 

359.01,4 

364.14,2 

369.27,1 

398.90,4 

404.60,3 

410.30,1 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

165.60,0 

167.86,8 

170.13,7 

207.00,0 

209.83,6 

212.67,1 

248.40,0 

251.80,3 

255.20,5 

289.80.0 

293.77.0 

297.74.0 

331.20,0 

335.73,7 

340.27,4 

372.60,0 

377.70,4 

382.80,8 

414.00,0 

419.67.1 

425.34.2 

7300 
740C 
7 500 

166.40,1 

168.67.9 

170.95.9 

208.00,0 

210.84.9 

213.69.9 

249.60,0 

253.01,9 

256.43,8 

291.20,0 

295.18,9 

299.17,8 

332.80,0 

337.35,9 

341.91,8 

374.40,0 

379.52,9 

384.65,8 

416.00,0 

421.69,9 

427.39,7 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

172.40,5 

174.67,4 

176.94,2 

215.50.7 
218.34,2 

221.17.8 

208.60,8 

262.01,1 

265.41,4 

301.71,0 

305.67.9 

309.64.9 

344.81,1 

349.34,8 

353.88,5 

387.91,2 

393.01,6 

398.12,1 

431.01.4 

436.68.5 

442.35.6 

7600 

7700 

7800 

173.23.8 

175.51.8 
177.79,7 

216.54,8 

219.39.7 

222.24.7 

259.85,8 

263.27,7 

266.69,6 

303.16,7 

307.15,6 

311.14,5 

346.47,7 

351.03,6 

355.59,5 

389.78,6 

394.91,5 

400.04,4 

433.09,6 

438.79,5 

444.49,3 

7000 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

179.21,1 

181.47,9 

183.74,8 

224.01.4 
226.84,9 

229.68.5 

268.81,6 

272.21,9 

275.62,2 

313.61.9 

317.58.9 

321.55.9 

358.42,2 

362.95,9 

367.49,6 

403.22,5 

408.32,9 

413.43,3 

448.02,7 

453.69,9 

459.37,0 

7900 

8000 

8100 

180.07,7 

182.35.6 

184.63.6 

225.09,6 

227.94.5 

230.79.5 

270.11,5 

273.53,4 

276.95,3 

315.13,4 

319.12,3 

323.11,2 

360.15,3 

364.71,2 

369.27,1 

405.17,3 

410.30,1 

415.43,0 

450.19,2 

455.89,0 

461.58,9 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

186.01,6 

188.28,5 

190.55,3 

232.52.1 
235.35,6 

238.19.2 

279.02,5 

282.42,7 

285.83,0 

325.52.9 

329.49.9 
333.46,8 

372.03,3 

376.57,0 

381.10,7 

418.53,7 

423.64,1 

428.74,5 

465.04.1 

470.71.2 
476.38,4 

8200 

8300 

8400 

186.91.5 

189.19.5 
191.47,4 

233.64,4 

236.49,3 

239.34,2 

280.37,3 

283.79,2 

287.21,1 

327.10,1 

331.09,0 

335.07,9 

373.83,0 

378.38,9 

382.94,8 

420.55,9 
425.68,8 
430.81, C 

467.28,8 

472.98,6 

478.68,5 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

192.82,2 

195.09,0 

197.35,9 

241.02,7 

243.86,3 

246.69,9 

289.23,3 

292.63,6 

296.03,8 

337.43.8 

341.40.8 

345.37.8 

385.64,4 

390.18,1 

394.71,8 

433.84,9 

438.95,3 

444.05,8 

482.05.5 

487.72.6 

493.39.7 

8500 

8600 

8700 

193.75.3 

196.03.3 
198.31,2 

242.19,2 
245.04,1 
247.89, C 

290.63,0 

294.04,9 

297.46,8 

339.06,8 

343.05.7 

347.04.7 

387.50,7 

392.06,6 

396.62,5 

435.94,5 

441.07,4 

446.20,3 

484.38,4 

490.08.2 

495.78,1 

8500 

8000 

3700 

8800 

8900 

9000 

199.62,7 

201.89,6 

204.16,4 

249.53.4 
252.37,0 

255.20.5 

299.44,1 

302.84,4 

306.24,7 

349.34.8 

353.31.8 

357.28.8 

399.25,5 

403.79,2 

408.32,9 

449.16,2 

454.26,6 

459.37,0 

499.06,8 

504.74.0 

510.41.1 

8800 

8900 

9000 

200.59,2 

202.87.1 

205.15.1 

250.74, C 
253.58,  £ 
256.43,8 

300.88,8 

304.30,7 

307.72,6 

351.03,6 

355.02,5 

359.01,4 

401.18,4 

405.74,2 

410.30,1 

451.33,2 
456. 46,  C 
461.58,9 

501.47,9 

507.17,8 

512.87,7 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

206.43,3 

208.70,1 

210.97,0 

258.04.1 
260.87,7 

263.71.2 

309.64,9 

313.05,2 

316.45,5 

361.25,8 

365.22.7 

369.19.7 

412.86,6 

417.40,3 

421.94,0 

464.47,4 

469.57,8 

474.68,2 

516.08.2 

521.75.3 
527.42,5 

9100 

9200 

9300 

207.43.0 

209.71.0 
211.98,9 

259.28,8 

262.13,7 

264.98,6 

311.14,5 

314.56.4 

317.98.4 

363. 00, S 
366.99,5 
370.98,1 

414.86,0 

419.41,9 

423.97,8 

466.71,8 

471.84,7 

476.97/ 

518.57,5 

524.27,4 

529.97,3 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

213.23,8 

215.50,7 

217.77,5 

266.54.8 
269.38,4 

272.21.9 

319.85,8 

323.26,0 

326.66,3 

373.16.7 

377.13.7 

381.10.7 

426.47,7 

431.01,4 

435.55,1 

479.78,6 

484.89,0 

489.99,5 

533.09.6 

538.76.7 

544.43.8 

9400 

9500 

9600 

214.26.8 

216.54.8 
218.82,7 

267.83,6 

270.68,5 

273.53,1 

321.40,3 

324.82,2 

328.24,1 

374.97,6 

378.95,1 

382.94,5 

428.53,7 

433.09,6 

437.65,5 

482.10.1 
487.23/ 

492.36.2 

535.67,1 

541.37,0 

547.06,8 

9400 

9500 

9000 

220.04,4 

222.31,2 

224.58,1 

275.05.5 
277.89,0 

280.72.6 

330.06,6 

333.46,8 

336.87,1 

385.07.7 

389.04.7 
393.01,6 

440.08,8 

444.62,5 

449.16,2 

495.09,9 

500.20,3 

505.30,7 

550.11.0 

555.78.1 

561.45.2 

9700 

9800 

9900 

221.10,7 

223.38.0 

225.66.0 

276.38,1 

279.23,6 

282.08,5 

331.66,0 

335.07.9 

338.49.9 

386.93,7 

390.92,6 

394.91,5 

442.21 ,4 
446.77,3 
451.33,2 

497.49/ 

502.61,9 

507.74/ 

552.76,7 

558.46,6 

564.16,4 

9700 
9800 
9900  ! 

226.84, 9|  283.56,2 

340.27,4 

396.98,6|  453.69,9 

510.41,1 

567.12,3 

lOOOO 

227.94,5  284.93, 2|  341.91,8 

398.90,4|  455.89,6 

512.87,7 

569.86,3 

lOOOO 

July  26th.— 207  DAYS— 6 months  26  days.  ! July  27th — 208  DAYS— 6 months  27  days. 
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E 

< 

209  DAYS. 

E 

< 

210  DAYS. 

E 

< 

Rate. 

4: 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. ! 

_ i 

100 

200 

300 

2.29.0 

4.58.1 

6.57.1 

2.86,3 

5.72,6 

8.58,9 

3.43,6 

6.87,1 

10.30,7 

4.00,8 

8.01,6 

12.02,5 

4.58.1 

9.16.2 
13.74,2 

5.15,3 

10.30,7 

15.46,0 

5.72,6 

11.45,2 

17.17,8 

loo 

200 

300 

2.30,1 

4.60.3 

6.90.4 

.2.87,7 

5.75,3 

8.63,0 

3.45,2 

6.90,4 

10.35,6 

4.02,7 

8.05,5 

12.08,2 

4.60,3 

9.20,5 

13.80,8 

5.17/ 

10.35,6 

15.53,4 

5.75,3 

11.50,7 

17.26,0 

100  I 
200 
300 

400 

500 

600 

9.18,2 

11.45.2 

13.74.2 

11.45,2 

14.31,5 

17.17,8 

13.74,2 

17.17,8 

20.61,4 

16.03,3 

20.04,1 

24.04,9 

18.32.3 

22.90.4 

27.48.5 

20.61,4 

25.76,7 

30.92,1 

22.90,4 

28.63,0 

34.35,6 

400 

500 

600 

9.20,5 

11.50.7 

13.80.8 

11.50,7 

14.38,4 

17.26,0 

13.80,8 

17.26,0 

20.71,2 

16.11,0 

20.13,7 

24.16,4 

18.41,1 

23.01,4 

27.61,6 

20.71,2 

25.89,0 

31.06,8 

23.01,4 

28.76,7 

34.52,1 

400 
500 
600  ! 

7TR> 

800 

900 

16.03.3 

18.32.3 

20.61.4 

20.04,1 

22.90,4 

25.76,7 

24.04,9 

27.48,5 

30.92,1 

28.05,8 

32.06,6 

36.07,4 

32.06.6 

36.64.7 

41.22.7 

36.07,4 

41.22,7 

46.38,1 

40.08,2 

45.80,8 

51.53,4 

700 

800 

900 

16.11,0 

18.41.1 

20.71.2 

20.13,7 

23.01,4 

25.89,0 

24.16,4 

27.61,6 

31.06,8 

28.19,2 

32.21,9 

36.24,7 

32.21,§ 

36.82,2 

41.42,5 

36.24,7 

41.42,5 

46.60,3 

40.27,4 

46.02,7 

51.78,1 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

22.90.4 

25.19.5 

27.48.5 

28.63,0 

31.49,3 

34.35,6 

34.35.6 
37.79,2 

41.22.7 

40.08,2 

44.09,0 

48.09,9 

45.80.8 

50.38.9 
54.97,0 

51.53,4 

56.68,8 

61.84,1 

57.26,0 

62.98,6 

68.71,2 

lOOO 

1100 

1200 

23.01.4 

25.31.5 

27.61.6 

28.76,7 

31.64,4 

34.52,1 

34.52,1 

37.97,3 

41.42,5 

40.27,4 

44.30,1 

48.32,9 

46.02,7 

50.63,0 

55.23,3 

51.78,1 

56.95,9 

62.13,7 

57.53,4 

63.28,8 

69.04,1 

1000 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

29.77.5 

32.06.6 

34.35.6 

37.21,9 

40.08,2 

42.94,5 

44.66.3 
48.09,9 

51.53.4 

52.10,7 

56.11,5 

60.12,3 

59.55.1 

64.13.2 

68.71.2 

66.99,5 

72.14,8 

77.30,1 

74.43,8 

80.16,4 

85.89,0 

1300 

1400 

1500 

29.91.8 

32.21.9 
34.52,1 

37.39,7 

40.27,4 

43.15,1 

44.87,7 

48.32,9 

51.78,1 

52.35,6 

56.38,4 

60.41,1 

59.83,6 

64.43,8 

69.04,1 

67.31,5 

72.49,3 

77.67,1 

74.79,5 

80.54,8 

86.30,1 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

36.64.7 

38.93.7 

41.22.7 

45.80,8 

48.67,1 

51.53,4 

54.97.0 
58.40,5 

61.84.1 

64.13,2 

68.14,0 

72.14,8 

73.29.3 

77.87.4 

82.45.5 

82.45,5 

87.60,8 

92.76,2 

91.61,6 

97.34,2 

103.06,8 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

36.82,2 

39.12,8 

41.42,5 

46.02,7 

48.90,4 

51.78,1 

55.23,3 

58.68,5 

62.13,7 

64.43,8 

68.46,6 

72.49,3 

73.64,4 

78.24,7 

S2.84.9 

82.84,9 

88.02,7 

93.20,5 

92.05,5 

97.80,8 

103.56,2 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

43.51.8 

45.80.8 

48.09.9 

54.39,7 

57.26,0 

60.12,3 

65.27.7 
68.71,2 

72.14.8 

76.15,6 

80.16,4 

84.17,3 

87.03.6 

91.61.6 

96.19.7 

97.91,5 

103.06,8 

108.22,2 

108.79,5 

114.52,1 

120.24,7 

43.72.6 

46.02.7 
48.32,9 

54.65,8 

57.53,4 

60.41,1 

65.58,5 

69.04,1 

72.49,3 

76.52,1 

80.54/ 

84.57,5 

87.45,2 

92.05,5 

96.65,8 

98.38,4 

103.56,2 

108.74,0 

109.31,5 

115.06,8 

120.82,2 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

50.38.9 

52.67.9 
54.97,0 

62.98,6 

65.84,9 

68.71,2 

75.58.4 
79.01,9 

82.45.5 

88.18,1 

92.18,9 

96.19,7 

100.77.8 

105.35.9 
109.94,0 

113.37,5 

118.52,9 

123.68,2 

125.97,3 

131.69,9 

137.42,5 

2200 

2300 

2400 

50.63,0 

52.93.2 

55.23.3 

63.28,8 

66.16,4 

69.04,1 

75.94,5 

79.39,7 

82.84,9 

88.60,3 

92.63,0 

96.65/ 

101.26,0 

105.86,3 

110.46,6 

113.91,8 

119.09,6 

'121.27,4 

126.57,5 

132.32,9 

138.08,2 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

57.26.0 

59.55.1 

61.84.1 

71.57,5 

74.43,8 

77.30,1 

85.89,0 

89.32,6 

92.76,2 

100.20,5 

104.21,4 

108.22,2 

114.52.1 

119.10.1 

123.68.2 

128.83,6 

133.98,9 

139.14,2 

143.15,1 

148.87,7 

154.60,3 

2500 

2600 

2700 

57.53,4 

59.83.6 

62.13.7 

71.91,8 

74.79,5 

77.67,1 

86.30,1 

89.75,3 

93.20,5 

100.68,5 

104.71,2 

108.74,0 

115.06,8) 

119.67,1 

124.27,4 

129.45,2 

134.63,0 

139.80,8 

143.83,6 

149.58,9 

155.34,2 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

64.13.2 

66.42.2 

68.71.2 

80.16,4 

83.02,7 

85.89,0 

96.19,7 

99.63,3 

103.06,8 

112.23,0 

116.23,8 

120.24,7 

128.26.3 

132.84.4 

137.42.5 

144.29,6 

149.44,9 

154.60,3 

160.32,9 

166.05,5 

171.78,1 

2800 

2900 

3000 

64.43,8 

66.74.0 

69.04.1 

80.54,8 

83.42,5 

86.30,1 

96.65,8 

100.11,0 

103.56,2 

112.76,7 

116.79,5 

120.82,2 

128.87,7 

133.47,9 

138.08,2 

144.98,6 

150.16,4 

155.34,2 

161.09,6 

166.84,9 

172.60,3 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

71.00,3 
73.29,3 
. 75.58,4 

88.75,3 

91.61,6 

94.47,9 

106.50.4 
109.94,0 

113.37.5 

124.25,5 

128.26,3 

132.27,1 

142.00,5 

146.58.6 

151.16.7 

159.75,6 

164.91.0 

170.06,3 

177.50,7 

183.23,3 

188.95,9 

3100 

3200 

3300 

71.34,2 

73.64.4 

75.94.5 

89.17,8 

92.05,5 

94.93,1 

107.01,4 

110.46,6 

113.91,8 

124.84,9 

128.87,7 

132.90,4 

142.68/ 

147.28,8 

151.89,0 

160.52,1 

165.09,9 

170.87,7 

178.35,6 

184.11,0 

189.86,3 

3100  1 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

77.87.4 

80.16.4 

82.45.5 

97.34,2 

100.20,5 

103.06,8 

116.81,1 

120.24,7 

123.68,2 

136.27,9 

140.28,8 

144.29,6 

155.74.8 

160.32.9 
164.91,0 

175.21,6 

180.37,0 

185.52,3 

194.68,5 

200.41,1 

206.13,7 

3400 

3500 

3600 

78.24.7 

80.54.8 

82.84.9 

97.80,8 

100.68,5 

103.56,2 

117.37,0 

120.82,2 

124.27,4 

136.93,2 

140.95,9 

144.98,6 

156.49,3 

161.09,6 

165.69,9 

176.05,5 

181.23,3 

186.41,1 

195.61,6 

201.37,0 

207.12,3 

3400 
3500  t 
3600 

3700 

3800 

3900 

84.74.5 

87.03.6 

89.32.6 

105.93,2 

108.79,5 

111.65,8 

127.11.8 
130.55,3 

133.98.9 

148.30,4 

152.31,2 

156.32,1 

169.49.0 

174.07.1 

178.65.2 

190.67,7 

195.83,0 

200.98,4 

211.86,3 

217.58,9 

223.31,5 

3700 

3800 

3900 

85.15.1 

87.45.2 

89.75.3 

106.43, 8 
109.31,5 
112.19,2 

127.72,6 

131.17,8 

134.63,0 

149.01,4 

153.04,1 

157.06,8 

170.30,1 

174.90,4 

179.50,7 

191.58,9 

196.76,7 

201.94,5 

212.87,7 

218.63,0 

224.38,4 

3700 

3800 

3900 

i 4000 
| 4100 

' 4200 

91.61.6 

93.90.7 

96.19.7 

114.52,1 

117.38,4 

120.24,7 

137.42.5 
140.86,0 

144.29.6 

160.32,9 

164.33,7 

168.34,5 

183.23.3 

187.81.4 

192.39.5 

206.13,7 

211.29,0 

216.44,4 

229.04,1 

234.76,7 

240.49,3 

4000 

4100 

4200 

92.05.5 

94.35.6 
96.65,8 

115.06,8 

117.94,5 

120.82,2 

138.08,2 

141.53,4 

144.98,6 

161.09,6 

165.12,3 

169.15,1 

184.11,0 

188.71,2 

193.31,5 

207.12,3 

212.30,1 

217.47,9 

230.13,7 

235.89,0 

241.64,4 

4000 

4100 

4200 

1 4300 

4400 
4500 

98.48,8 

100.77.8 

103.06.8 

123.11,0 

125.97,3 

128.83,6 

147.73.2 
151.16,7 

154.60.3 

172.35,3 

176.36,2 

180.37,0 

196.97.5 

201.55.6 

206.13.7 

221.59,7 

226.75,1 

231.90,4 

246.21,9 

251.94,5 

257.67,1 

4300 

4400 

4500 

98.95,9 

101.26,0 

103.56,2 

123.69,9 

126.57,5 

129.45,2 

148.43,8 

151.89,0 

155.34,2 

173.17,8 

177.20,5 

181.23,3 

197.91,8 

202.52,1 

207.12,3 

222.65,8 

227.83,6 

233.01,4 

247.39,7 

253.15,1 

258.90,4 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

105.35.9 

107.64.9 
109.94,0 

131.69,9 

134.56,2 

137.42,5 

158.03,8 

161.47,4 

164.91,0 

184.37,8 

188.38,6 

192.39,5 

210.71.8 

215.29.9 

219.87.9 

237.05,8 

242.21,1 

247.36,4 

263.39,7 

269.12,3 

274.84,9 

4600 

4700 

4800 

105.86.3 

108.16.4 
110.46,6 

132.32,9 

135.20,5 

138.08,2 

158.79,5 

162.24,7 

165.69,9 

185.26,0 

189.28,8 

193.31,5 

211.72,6 

216.32,9 

220.93,2 

238.19,2 

243.37,0 

248.54,8 

264.65,8 

270.41,1 

276.16,4 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

112.23.0 

114.52.1 

116.81.1 

140.28,8 

143.15,1 

146.01,4 

168.34.5 
171.78,1 

175.21.6 

196.40,3 

200.41,1 

204.41,9 

224.46.0 

229.04.1 

233.62.2 

252.51,8 

257.67,1 

262.82,5 

280.57,5 

286.30,1 

292.02,7 

4900 

5000 

5100 

112.76.7 

115.06.8 
117.37,0 

140.95,9 

143.83,6 

146.71,2 

169.15,1 

172.60,3 

176.05,5 

197.34,2 

201.37,0 

205.39,7 

225.53,4 

230.13,7 

234.74,0 

253.72,6 

258.90,4 

264.08,2 

281.91,8 

287.67,1 

293.42,5 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

119.10.1 

121.39.2 

123.68.2 

148.87,7 

151.74,0 

154.60,3 

178.65.2 
182.08,8 

185.52.3 

208.42,7 

212.43,6 

216.44,4 

238.20.3 

242.78.4 

247.36.4 

267.97,8 

273.13,2 

278.28,5 

297.75,3 

303.47,9 

309.20,5 

5200 

5300 

5400 

119.67,1 

121.97.3 

124.27.4 

149.58,9 

152.46,6 

155.34,2 

179.50,7 

182.95,9 

186.41,1 

209.42,5 

213.45,2 

217.47,9 

239.34,2 

243.94,5 

248.54,8 

269.26,0 

274.43,8 

279.61,6 

299.17,8 

304.93,2 

310.68,5 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

125.97.3 

128.26.3 

130.55.3 

157. 46, 6 
160.32,9 
163.19,2 

188.95,9 

192.39,5 

195.83,0 

220.45,2 

224.46,0 

228.46,8 

251.94.5 

256.52.6 

261.10.7 

283.43,8 

288.59,2 

293.74,5 

314.93,2 

320.65,8 

326.38,4 

5500 

5600 

5700 

126.57,5 

128.87.7 

131.17.8 

158.21,9 

161.09,6 

163.97,3 

189.86,3 

193.31,5 

196.76,7 

221.50,7 

225.53,4 

229.56,2 

253.15,1 

257.75,3 

262.35,6 

284.79,5 

289.97,3 

295.15,1 

316.43,8 

322.19,2 

327.94,5 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

132.84.4 

135.13.4 

137.42.5 

166.05,5 

168.91,8 

171.78,1 

199.26.6 
202.70,1 

206.13.7 

232.47,7 

236.48,5 

240.49,3 

265.68.8 

270.26.8 

274.84.9 

298.89,9 

304.05,2 

309.20,5 

332.11,0 
337.83,6 
343.56,2  i 

5800 

5900 

6000 

133.47,9 

135.78.1 

138.08.2 

166.84,9 

169.72,6 

172.60,3 

200.21.9 

203.67,1 

207.12,3 

233.58,9 
• 237.61,6 
241.64,4 

266.95,9 

271.56,2 

276.16,4 

300.32,9 

305.50,7 

310.68,5 

333.69,9 

339.45,2 

345.20,5 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

139.71.5 
142.00,5 

144.29.6 

174.64,4 

177.50,7 

180.37,0 

209.57.3 
213.00,8 

216.44.4 

244.50,1 

248.51,0 

252.51,8 

279.43.0 

284.01.1 

288.59.2 

314.35,9 

319.51,2 

324.66,6 

349.28,8 

355.01,4 

360.74,0 

6100 

6200 

6300 

140.38.4 

142.68.5 

144.98.6 

175.47,9 

178.35,6 

181.23,3 

210.57,5 

214.02,7 

217.47,9 

245.67,1 

249.69,9 

253.72,6 

280.76,7 

285.37,0 

289.97,3 

315.86,3 

321.04,1 

326.21,9 

350.95,9 

356.71,2 

362.46,6 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

146.58.6 

148.87.7 

151.16.7 

183.23,3 

186.09,6 

188.95,9 

219.87,9 

223.31,5 

226.75,1 

256.52,6 

260.53,4 

264.54,2 

293.17.3 

297.75.3 

302.33.4 

329.81,9 

334.97,3 

340.12,6 

366.46,6 

372.19,2 

377.91,8 

6400 

6500 

6600 

147.28.8 

149.58.9 
151.89,0 

184.11,0 

186.98,6 

189.86,3 

220.93,2 

224.38,4 

227.83,6 

257.75,3 

261.78,1 

265.80,8 

294.57,5 

299.17,8 

303.78,1 

331.39,7 

336.57,5 

341.75,3 

368.21,9 

373.97,3 

379.72,6 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

153.45.8 

155.74.8 

158.03.8 

191.82,2 

194.68,5 

197.54,8 

230.18,6 

233.62,2 

237.05,8 

268.55,1 

272.55,9 

276.56,7 

306.91.5 

311.49.6 

316.07.7 

345.27,9 

350.43,3 

355.58,6 

383.64,4 

389.37,0 

395.09,6 

i 6700 
| 6800 
6900 

154.19.2 

156.49.3 
158.79,5 

192.74,0 

195.61,6 

198.49,3 

231.28,8 

234.74,0 

238.19,2 

269.83,6 

273.86,3 

277.89,0 

308.38,4 

312.98,6 

317.58,9 

346.93,2 
352.11,0 
357. 23, 8 

385.47,9 

391.23,3 

396.98,6 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

160.32.9 

162.61.9 
164.91,0 

200.41,1 

203.27,4 

206.13,7 

240.49.3 
243.92,9 

247.36.4 

280.57,5 

284.58,4 

288.59,2 

320.65.8 

325.23.8 

329.81.9 

360.74,0 

365.89,3 

371.04,7 

400.82,2 

406.54,8 

412.27,4 

7000 

7100 

7200 

161.09.6 

163.39.7 
165.69,9 

201.37,0 

204.24,7 

207.12,3 

241.64,4 

245.09,6 

248.54/ 

281.91,8 

285.94,5 

289.97,3 

322.19,2 

326.79,5 

331.39,7 

362.46,6 

367.64,4 

372.82,2 

402.74,0 

408.49,3 

414.24,7 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

167.20.0 

169.49.0 

171.78.1 

209.00,0 

211.86,3 

214.72,6 

250.80.0 
254.23,6 

257.67.1 

292.60,0 

296.60,8 

300.61,6 

334.40.0 

338.98.1 

343.56.2 

376.20,0 

381.35,3 

386.50,7 

418.00,0 

423.72,6 

429.45,2 

7300 

7400 

7500 

168.00,0 

170.30,1 

172.60,3 

210.00,0 

212.87,7 

215.75,3 

252.00,0 

255.45,2 

258.90,4 

294.00,0 

298.02,7 

302.05,5 

336.00,0 

340.60,3 

345.20,5 

378.00,0 

383.17,8 

388.35,6 

420.00,0 

425.75,3 

431.50,7 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

174.07.1 

176.36.2 

178.65.2 

217.58,9 

220.45,2 

223.31,5 

261.10.7 
264.54,2 

267.97.8 

304.62,5 

308.63,3 

312.64,1 

348.14.2 

352.72.3 

357.30.4 

391.66,0 

396.81,4 

401.96,7 

435.17,8 

440.90,4 

446.63,0 

7600 

7700 

7800 

174.90.4 

177.20.5 
179.50,7 

218.63,0 

221.50,7 

224.38,4 

262.35,6 

265.80/ 

269.26,0 

306.08,2 

310.11,0 

314.13,7 

349.80/ 

354.41,1 

359.01,4 

393.53,4 

398.71,2 

403.89,0 

437.26,0 

443.01,4 

448.76,7 

7600  1 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

180.94.2 

183.23.3 

185.52.3 

226.17,8 

229.04,1 

231.90,4 

271.41,4 

274.84,9 

-278.28,5 

316.64,9 

320.65,8 

324.66,6 

361.88.5 

366.46.6 

371.04.7 

407.12,1 

412.27,4 

417.42,7 

452.35,6 

458.08,2 

463.80,8 

7900 

8000 

8100 

181.80,8 

184.11.0 

186.41.1 

227.26/ 

230.13,7 

233.01,4 

272.71,2 

276.16,4 

279.61,6 

318.16,4 

322.19,2 

326.21,9 

363.61/ 

368.21,9 

372.82,2 

409.06,8 

414.24,7 

419.42,5 

454.52,1 

460.27,4 

466.02,7 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

187.81.4 

190.10.4 

192.39.5 

234.76,7 

237.63,0 

240.49,3 

281.72.1 
285.15,6 

288.59.2 

328.67,4 

332.68,2 

336.69,0 

375.62.7 

380.20.8 

384.78.9 

422.58,1 

427.73,4 

432.88,8 

469.53,4 

475.26,0 

480.98,6 

8200 

8300 

8400 

188.71,2 

191.01,4 

193.31/ 

235.89,0 

238.76,7 

241.64,4 

283.06,8 

286.52,1 

289.97,3 

330.24,7 

334.27,4 

338.30,1 

377.42/ 

382.02,7 

386.63,0 

424.60,3 

429.78,1 

434.95,9 

471.78,1 
477.53,4 
483. J8, 8 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

194.68.5 

196.97.5 

199.26.6 

243.35,6 

246.21,9 

249.08,2 

292.02,7 

295.46,3 

298.89,9 

340.69,9 

344.70,7 

348.71,5 

389.37/ 

393.95.1 

398.53.2 

438.04,1 

443.19/ 

448.34,8 

486.71,2 

492.43,8 

498.16,4 

8500 

8600 

8700 

195.61/ 

197.91.8 

200.21.9 

244.52,1 

247.39,7 

250.27,4 

293.42,5 

296.87,7 

300.32,9 

342.32,9 

346.35,6 

350.38,4 

391.23,3 

395.83/ 

400.43/ 

440.13,7 

445.31,5 

450.49,3 

489.04,1 

494.79,5 

500.54,8 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

201.55,t 

203.84.7 

206.13.7 

251. 94, £ 
254.80,8 
257.67,1 

302.33,4 

305.77/ 

309.20/ 

352.72,3 

356.73,2 

360.74,0 

403.11,2 

407.69/ 

412.27,4 

453.50,1 

458.65/ 

463.80,8 

503.89,0 

509.61,6 

515.34,2 

8800 

8900 

9000 

202.52,1 

204.82/ 

207.12,3 

253.15,1 

256.02,7 

258.90/ 

303.78,1 

307.23,3 

310.68,5 

354.41,1 

358.43/ 

362.46/ 

405.04,1 

409.64.4 

414.24,7 

455.67/ 

460.84,9 

466.02,7 

506.30,1 

512.05,5 

517.80,8 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

208.42.7 

210.71.8 
213. 00, £ 

260.53,4 
263.39,/ 
266. 26,  ( 

312.64,1 

316.07,/ 

319.51/ 

364.74/ 

368.75/ 

372.76,4 

416.85/ 

421.43/ 

426.01/ 

468.96/ 

474.11/ 

479.26/ 

521.06,8 

526.79,5 

532.52,1 

9100 

9200 

9300 

209.42/ 

211.72/ 

214.02,7 

261.78,1 

264.65/ 

267.53/ 

314.13,7 

317.58,9 

321.04,1 

366.49,3 

370.52,1 

374.54,8 

418.84/ 

423.45/ 

428.05/ 

471.20,5 

476.38,4 

481.56,2 

523.56,2 

529.31,5 

535.06,8 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

215.29.5 

217.58.5 

219.87.5 

269.12,1 

271.98/ 

274.84,! 

322.94/ 

326.38/ 

329.81/ 

376.77/ 

380.7S,] 

384.78/ 

430.59/ 

435.17/ 

439.75/ 

484.42/ 

489.57/ 

494.72/ 

538.24,7 

543.97,3 

549.69,9 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

216.32/ 

218.63/ 

220.93/ 

270.41/ 

273.28/ 

276.16/ 

324.49/ 

327.94/ 

331.39,7 

378.57/ 

382.60,3 

386.63/ 

432.65/ 

437.26/ 

441.86,? 

486.74/ 

491.91,8 

497.09/ 

540.82,2 

546.57,5 

552.32,9 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

9700 
! 9800 
| 9900 

222.17, 

224.46, 

226.75, 

1 277.71/ 
) 280.57, 
283.43/ 

333.25/ 

336.69/ 

340.12/ 

388.79,/ 

392.80/ 

396.81/ 

444.34/ 

448.92.1 

453.50.1 

499.88/ 

505.03/ 

510.18/ 

555.42,5 

561.15,1 

566.87,7 

223.23/ 

225.53/ 

227.83/ 

279.04,1 

281.91/ 

284.79/ 

334.84,9 

338.30,1 

341.75/ 

390.65/ 

394.68/ 

398.71/ 

446.46/ 

451.06/ 

455.67,1 

502.27,4 

507.45,2 

512.63/ 

558.08,2 

563.83,6 

569.58,9 

10000 

j 229.04, 

286.30,1|  343.56, 

2 400.82,2)  458.08/ 

515.34/ 

572.60,3 

lOOOO 

230. 13,7|  287.67,1)  345.20,5|  402.74/ 

460.27/ 

517.80/ 

575.34,2 

lOOOO 

July  28th — 209  DAYS — 6 months  28  days. 

July  29th— 210  DAYS — 6 months  29  days. 

-4-3 

E 

< 

| 

211  DAYS. 

£ 

< 

212  DAYS. 

1 

f—  1 

< 

Rate. 

4 

5 | 

6 E 

7 | 

8 | 

9 | 

10 

Rate. 

4 | 

5 | 

6 

7 1 

8 | 9 | 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

2.81,2 

4.62,0 

6.93,7 

2.89.0 

5.78.1 

8.67.1 

3.46,8 

6.93,7 

10.40,.r 

4.04,7 

8.09,3 

12.14,0 

4.62,5 

9.24,9 

13.87,4 

5.20,3 

10.40,5 

15.60,8 

5.7\1 

11.56.2 

17.34.2 

loo 

200 

800 

2.32,3 

4.64,7 

6.97,0 

2.96,4 

5.80,8 

8.71,2 

3.  48,5 
6.97,0 
10.45,5 

4.06,6 

8.13,2 

12.19,7 

4.64,7 

9.29,3 

13.94,1 

5.22,71 
10.45,5 
1 5.68,2] 

5.80,8 

11.61,6 

17.42,5 

IOO 

•200 

:too 

400 

500 

600 

9.24,9 

11.56,2 

13.87,4 

11.56.2 

14.45.2 

17.34.2 

13.87,4 

17.34,2 

20.81,1 

16.18,6 

20.23,3 

24.27,9 

18.49,9 

23.12,3 

27.74,1 

20.81,1 

26.01,4 

31.21,6 

23.12.3 

28.90.4 

34.68.5 

400 

500 

600 

9.29,3 
11.61,6 
13.94, 0| 

11.61,6 

14.52,1 

17.42,5 

13.94.0 
17.42,5 

20.91.0 

10.26,3 

20.32,9 

24.39,5 

18.58,1 

23.23,3 

27.87,9 

20.91,0 

26.13,7 

31.36,4 

23.23,3 

29.04,1 

34.84,9 

400 

500 

OOO 

7 Of> 
800 
900 

16.18,6 

18.49,9 

20.81,1 

20.23.3 

23.12.3 

26.01.4 

24.27,9 

27.74,8 

31.21,6 

28.32,6 

32.37,3 

36.41,9 

32.37,3 

36.99,7 

41.62,2 

36.41,9 

41.62,2 

46.82,5 

40.46.6 

46.24.7 

52.02.7 

700 

800 

900 

16.26,3 

18.58,6 

20.91,0 

20.32,9 

23.23,3 

26.13,7 

24.39,5 
27.87,9 
31.36,4  ' 

28.46.6 

32.52.6 
36.59,2 

32.52,6 

37.17,3 

41.81,9 

36.59,2 

41.81,9 

47.04,7 

40.65,8 

46.46,6 

52.27,4 

700 

800 

OOO 

1000 

IlOO 

1200 

23.12,3 

25.43,6 

27.74,8 

28.90.4 

31.79.5 

34.68.5 

34.68,5 

38.15,3 

41.62,2 

40.46,6 

44.51,2 

48.55,9 

46.24,7 

50.87,1 

55.49,6 

52.02,7 

57.23,0 

62.43,3 

57.80.8 

63.58.9 
69.37,0 

lOOO 

1100 

1200 

23.23,3 

25.55,6 

27.87,9 

29.04,1 

31.94,5 

34.84,9 

34.84,91 
38.33,4 
41.81, 9| 

40.65.8 
44.72,3 

48.78.9 

46.46,6 

51.11,2 

55.75,9 

52.27.4 
57.50,1 

62.72.5 

58.08,2 

'63.89,0 

69.69,9 

lOOO 

IlOO 

1200 

1300 

1400 

1500 

30.06,0 

32.37,3 

34.68,5 

37.57.5 

40.46.6 

43.35.6 

45.09,0 

48.55,9 

52.02,7 

52.60,5 

56.65,2 

60.69,9 

60.12,1 

64.74,5 

69.37,0 

67.63,6 

72.83,8 

78.04,1 

75.15.1 

80.93.2 

86.71.2 

1800 

1400 

1500 

30.20,3 

32.52,6 

34.84,9 

37.75,3 

40.65,8 

43.56,2 

45.30,4! 

48.78,9 

52.27,4 

52.85.6 
56.92,1 

60.98.6 

60.40,5 

65.05,2 

69.69,9 

67.95,6 

73.18,4 

78.41,1 

75.50,7 

81.31,5 

87.12,3 

1.400 

1400 

1500 

1600 
1700 
1800 
j 1900 
2000 
2100 

36.99,7 

39.31,0 

41.62,2 

46.24.7 

49.13.7 

52.02.7 

55.49,6 

58.96,4 

62.43,3 

64.74,5 

68.79,2 

72.83,8 

73.99,5 

78.61,9 

83.24,4 

83.24,4 

88.44,7 

93.64,9 

92.49.3 

98.27.4 
104.05,5 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

37.17,3 

39.49,6 

41.81,9 

46.40,6 

49.37,0 

52.27,4 

55.75.9 
59.24,4 

62.72.9 

65.05,2 

69.11,8 

73.18,4 

74.34,5 

78.99,2 

83.63,£ 

83.63,8 

88.86,6 

94.09,3 

.92.93,2 

98.74,0 

104.54,8 

lOOO 

1700 

1800 

43.93,4 

46.24,7 

48.55,9 

54.91.8 

57.80.8 

60.69.9 

65.90,1 

69.37,0 

72.83,8 

76.88,5 

80.93,2 

84.97,8 

87.86.8 
92.49,3 

97.11.8 

98.85,2 

104.05,5 

109.25,8 

109.83.6 

115.61.6 

121.39.7 

44.14,2 

46.46,6 

48.78,9 

55.17,8 

58.08,2 

60.98,6 

66.21.4 
69.69,9 

73.18.4  ' 

77.24,9 

81.31,5 

85.38,1 

88.28.5 
92.93,2 

97.57.5 

99.32,1 

104.54,8 

109.77,5 

110.35,6 
116.16,4 
121.97,3  1 

lOOO 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

50.87,1 

53.18,4 

55.49,6 

63.58.9 

66.47.9 
69.37,0 

76.30,7 

79.77,5 

83.24,4 

89.02,5 

93.07,1 

97.11,8 

101.74.2 
106.36,7 

110.99.2 

111. 46,0 
119.66,3 
124.86,6 

127.17.8 

132.95.9 
138.74,0 

2200 

2800 

2400 

51.11,2 

53.43,6 

55.75,9 

63.89,0 

66.79,5 

69.69,9 

76.66,8 

80.15,3 

83.63,f 

89.44.7 
93.51,2 

97.57.8 

102.22,5 
106.87,1 
i ii.5i, aj 

115.00,3 

120.23,0 

125.45,8 

127.78,1 
133.58,9  ! 
139.39,7 

2200 

2400 

2400 

2500 

2600 

2700 

57.80,8 

60.12,1 

62.43,3 

72.26.0 

75.15.1 

78.04.1 

86.71,2 

90.18,1 

93.64,9 

101.16,4 

105.21,1 

109.25,8 

115.61.6 
120.24,1 

124.86.6 

130.06,8 

135.27,1 

140.47,4 

144.52.1 

150.30.1 

156.08.2 

2500 

2600 

2700 

58.08,2 

60.40,9 

62.72,6 

72.60,3 

75.50,7 

78.41,1 

87.12.3 
90.60,8 

94.09.3 

101.64.4 
105.71,0 

109.77.5 

116.16,4 

120.81,1 

125.45,8 

1 30.68,5 
135.91,2 
141.14,0 

145.20,5  i 

151.01,4 

156.82,2 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

64.74,5 

67.05,8 

69.37,0 

80.93.2 

83.82.2 

86.71.2 

97.11,8 

100.58,6 

104.05,5 

113.30,4 

117.35,1 

121.39,7 

129.49.0 
134.11,5 

138.74.0 

145.67,7 

150.87,9 

156.08,2 

161.86.3 

167.64.4 

173.42.5 

2800 

2900 

8000 

65.05,2 

67.37,5 

69.69.9 

81.31,5 

84.21,9 

87.12,3 

97.57,8 

101.06,3 

104.54,8 

113.84,1 

117.90,7 

121.97,3 

130.10,4 

134.75,1 

139.39,7 

146.36,7 

151.59,5 

156.82,2 

162.63,0 
168.43,8 
174.24,7  ■ 

2800 

2000 

4000 

3100 

3200 

3300 

71.68,2 

73.99,5 

76.30,7 

89.60.3 

92.49.3 

95.38.4 

107.52,3 

110.99,2 

114.46,0 

125.44,4 

129.49,0 

133.53,7 

143.36.4 
147.98,9 

152.61.4 

161.28,5 

166.48,8 

171.69,0 

179.20.5 

184.98.6 

190.76.7 

8100 

8200 

3800 

72.02,2 

74.34,5 

76.66,8 

90.02,7 

92.93,2 

95.83,6 

108.03,3 

111.51,8 

115.00,3 

126.03,8 
130.10,4 
134.17, < 

144.04,41 
148.69,0 
153.33,7  j 

162.04,9 

167.27,7 

172.50,4 

180.05,5  i 
185.86,3  ! 
191.67,1 

4100 

4200 

4400 

3400 

3500 

3600 

78.61,9 

80.93,2 

83.24,4 

98.27,4 

101.16.4 

104.05.5 

117.92,9 

121.39,7 

124.86,6 

137.58,4 

141.63,0 

145.67,7 

157.23.8 
161.86,3 

166.48.8 

176.89,3 

182.09,6 

187.29,9 

196.54.8 

202.32.9 
208.11,0 

3400 

3500 

3600 

78.99,2 

81.31,5 

83.6.3,8 

98.74,o 

101.64,4 

104.54,8 

118.48,8 
121.97,3 
125.45,  f 

138.23.6 
142.30,1 

146.36.7 

157.98,4 

162.63,0 

167.27,7 

177.73,2 

182.95,9 

188.18,6 

197.47,9 

203.28,8 

209.09,6 

4400  j 

4500 

3000 

3700 

3800 

3900 

85.55,6 

87.86,8 

90.18,1 

106.94.5 

109.83.6 

112.72.6 

128.33,4 

131.80,3 

135.27,1 

149.72,3 

153.77,0 

157.81,6 

171.11.2 
175.73,7 

180.36.2 

192.50,1 

197.70,4 

202.90,7 

213.89.0 

219.67.1 

225.45.2 

3700 

3800 

3900 

85.96,2 

88.28,5 

90.60,8 

107.45,2 
110.35,6 
1 13.26,1 

128.94.2 
132.42,7 

135.91.2 

150.43.3 
154.49,9 

158.56.4 

171.92,3 

176.57,0 

181.21,6 

193.41,4 

198.64,1 

203.86,8 

214.90,4 

220.71,2 

226.52,1 

4700 

4800 

4900 

4000 

4100 

4200 

92.49,3 

94.80,5 

97.11,8 

115.61.6 

118.50.7 

121.39.7 

138.74.6 
142.20,8 

145.67.7 

161.86,3 

165.91,0 

169.95,6 

184.98.6 
189.61,1 

194.23.6 

208.11,0 

213.31,2 

218.51,5 

231.23.3 

237.01.4 

242.79.5 

4000 

4100 

4200 

92.93,2 

95.25,5 

97.57,8 

116.16,4 

119.06,8 

121.97,3 

139.39.7 
142.88,2 

146.36.7 

162.63,0 

166.69,6 

170.76,2 

185.86,3 

190.51,0 

195.15,6 

209.09,6 

214.32,3 

219.55,1 

232.32,9 

238.13,7 

243.94,5 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

99.43,0 

101.74,2 

104.05,5 

124.28.8 

127.17.8 

130.06.8 

149.14,5 

152.61,4 

156.08,2 

174.00,3 

178.04,9 

182.09,6 

198.86.0 
203.48,5 

208.11.0 

223.71,8 

228.92,1 

234.12,3 

248.57.5 

254.35.6 

260.13.7 

4300 

4400 

4500 

99.90,1 
102.22,5 
104.54, £ 

124.87,71  149.85,2 
127.78,1  153.33,7 
130.68, 5|  156.82,2 

174.82,7 

178.89,3 

182.95,9 

199.80,3 

204.44,9 

209.09,6 

224.77,8 

230.00,5 

235.23,3 

249.75,3 

255.56,2 

261.37,0 

4400 
4400 
4500  | 

4600 

4700 

4800 

106.36,7 

108.67,9 

110.99,2 

132.95.9 

135.84.9 
138.74,0 

159.55,1 

163.01,9 

166.48,8 

186.14,2 

190.18,9 

194.23,6 

212.73.4 
217.35,9 

221.98.4 

239.32,6 

244.52,9 

249.73,2 

265.91.8 

271.69.9  | 

277.47.9 

4600 

4700 

4800 

100.87,1 

109.19,5 

111.51,8 

133.58,9 

136.49,3 

139.39,7 

160.30.7 
163.79,2 

167.27.7 

187.02.5 
191.09,0 

195.15.6 

213.74,2 

218.38,9 

223.03,6 

240.46,0 

245.68,8 

250.91,5 

267.17,8 

272.98,6 

278.79,5 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

113.30,4 

115.61,6 

117.92,9 

141.63.0 

144.52.1 

147.41.1 

169.95,6 

173.42,5 

176.89,3 

198.28,2 

202.32,9 

206.37,5 

226.60,8 

231.23,3 

235.85,8 

254.93,4 

260.13,7 

265.34,0 

283.26.0 

289.04.1 

294.82.2 

4900 

5000 

5100 

113.84,1 

116.16,4 

118.48,8 

142.30,1 

145.20,5 

148.11,0 

170.76.2 
174.24,7 

177.73.2 

199.22.2 
203.28,8 

207.35.3 

227.68,2 

232.32,9 

236.97,5 

256.14,2 

261.37,0 

266.59,7 

284.60,3 

290.41,1 

296.21,9 

4900  ! 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

120.24,1 

122.55,3 

124.86,6 

150.30.1 

153.19.2 

156.08.2 

180.36,2 

183.83,0 

187.29,9 

210.42,2 

214.46,8 

218.51,5 

240.48.2 
245.10,7 

249.73.2 

270.54,2 

275.74,5 

280.94,8 

300.60.3 

306.38.4 

312.16.4 

5200 

5300 

5400 

120.81,1 

123.13,4 

125.45,8 

151.01,4 

153.91,8 

156.82,2 

181.21,6 

184.70,1 

188.18,6 

211.41,9 

215.48,5 

219.55,1 

241.62,2 

246.26,8 

250.91,5 

271.82,5 

277.05,2 

282.27,9 

302.02,7 

307.83,6 

313.64,4 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

127.17,8 

129.49,0 

131.80,3 

158.97.3 

161.86.3 

164.75.3 

190.76,7 

194.23,6 

197.70,4 

222.56,2 

226.60,8 

230.65,5 

254.35,6 

258.98,1 

263.60,5 

286.15,1 

291.35,3 

.296.55,6 

317.94.5 

323.72.6 

329.50.7 

5500 

5600 

5700 

127.78,1 

130.10,4 

132.42,7 

159.72,6 

162.63,0 

165.53,4 

191.67.1 
195.15,6 

198.64.1 

223.61,6 

227.68,2 

231.74,8 

255.56,2 

260.20,8 

264.85,5 

287.50,7 

292.73,4 

297.96,2 

319.45,2 

325.26,0 

331.06,8 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

OOOO 

5800 

5900 

6000 

134.11,5 

136.42,7 

138.74,0 

167.64.4 

170.53.4 

173.42.5 

201.17,3 

204.64,1 

208.11,0 

234.70,1 

238.74,8 

242.79,5 

268.23,0 

272.85,5 

277.47,9 

301.75,9 

306.96,2 

312.16,4 

335.28.8 

341.06.8 

346.84.9 

5800 

5900 

6000 

134.75,1 

137.07,4 

139.39,7 

168.43,8 

171.34,2 

174.24,7 

202.12,6 

205.61,1 

209.09,6 

235.81.4 
239.87,9 

243.94.5 

269.50,1 

274.14,8 

278.79,5 

303.18,9 

308.41,6 

313.64,4 

336.87,7 

342.68,5 

348.49,3 

6100 

6200 

6300 

141.05,2 

143.36,4 

145.67,7 

176.31.5 

179.20.5 

182.09.6 

211.57,8 

215.04,7 

218.51,5 

246.84,1 

250.88,8 

254.93,4 

282.10,4 

286:72,9 

291.35,3 

317.36,7 

322.57,0 

327.77,3 

352.63.0 

358.41.1 

364.19.2 

6100 

6200 

6300 

141.72,1 

144.04,4 

146.36,7 

177.15,1 

180.05,5 

182.95,9 

212.58.1 
216.06,6 

219.55.1 

248.01.1 
252.07,7 

256.14.2 

283.44,1 

288.08,8 

292.73,4 

318.87,1 

324.09,9 

329.32,6 

354.30,1 

360.11,0 

365.91,8 

OlOO 

0200 

0300 

0400 

0500 

OOOO 

6400 

6500 

6600 

147.98,9 

150.30.1 

152.61,4 

184.98.6 

187.87.7 

190.76.7 

221.98,4 

225.45,2 

228.92,1 

258.98,1 

263.02,7 

267.07,4 

295.97,8 

300.60,3 

305.22,7 

332.97,5 

338.17,8 

343.38,1 

369.97.3 

375.75.3 

381.53.4 

6400 

6500 

6600 

148.69,0 

151.01,4 

153.33,7 

185.86,3 

188.76,7 

191.67,1 

223.03,6 

226.52,1 

230.00,5 

260.20,8 

264.27,4 

268.34,0 

297.38,1 

302.02,7 

306.67,4 

334.55,3 

339.78,1 

345.00,8 

371.72,6 

377.53,4 

383.34,2 

6700 
! 6800 
6900 

154.92,6 

157.23,8 

159.55,1 

193.65.8 

196.54.8 

199.43.8 

232.38,9 

235.85,8 

239.32,6 

271.12,1 

275.16,7 

279.21,4 

309.85,2 

314.47,7 

319.10,1 

348.58,4 

353.78,6 

358.98,9 

387.31.5 

393.09.6 

398.87.7 

6700 

6800 

6900 

155.66,0 

157.98,4 

160.30,7 

194.57,5 

197.47,9 

200.38,4 

233.49.0 
236.97,5 

240.46.0 

272.40,5 

276.47,1 

280.53,7 

311.32,1 

315.96,7 

320.61,4 

350.23,6 

355.46,3 

360.69,0 

389.15,1 

394.95,9 

400.76,7 

0700 

0800 

0900 

7000 

7100 

7200 

1 7000 

! 7100 

7200 

161.86,3 

164.17,5 

166.48,8 

202.32.9 

205.21.9 
208.11,0 

242.79,5 

246.26,3 

249.73,2 

283.26,0 

287.30,7 

291.35,3 

323.72,6 

328.35,1 

332.97,5 

364.19,2 

369.39,5 

374.59,7 

404.65.8 

410.43.8 

416.21.9 

7000 

7100 

7200 

102.63,0 

164.95,3 

167.27,7 

203.28,8 

206.19,2 

209.09,6 

243.94.5 
247.43,0 

250.91.5 

284.60.3 
288.66,8 

292.73.4 

325.26,0 

329.90,7 

334.55,3 

365.91,8 

371.14,5 

376.37,3 

406.57,5 

412.38,4 

418.19,2 

| 7300 

7400 
! 7500 

168.80,0 

171.11,2 

173.42,5 

211.00,0 

213.89.0 

216.78.1 

253.20,0 

256.66,8 

260.13,7 

295.40,0 

299.44,7 

303.49,3 

337.60,0 

342.22,5 

346.84,9 

379.80,0 

385.00,3 

390.20,5 

422.00,0 

427.78.1 

433.56.2 

7300 

7400 

7500 

169.60,0 

171.92,3 

174.24,7 

212.00,0 

214.90,4 

217.80,8 

254.40.0 
257.88,5 

261.37.0 

296.80,0 

300.86,6 

304.93,2 

339.20,0 

343.84,7 

348.49,3 

381.60,0 

386.S2,7 

392.05,5 

424.00,0 
429.80,8 
, 435.61,6 

7400  ! 

7400 

7500 

7600 
7700 
! 7800 

175.73,7 

178.04,9 

180.36,2 

219.67.1 

222.56.2 

225.45.2 

263.60,5 

267.07,4 

270.54,2 

307.54,0 

311.58,6 

315.63,3 

351.47,4 

356.09,9 

360.72,3 

395.40,8 

400.61,1 

405.81,4 

439.34.2 

445.12.3 

450.90.4 

7600 

7700 

7800 

176.57,0 

178.89,3 

181.21,6 

220.71,2 

223.61,6 

226.o2,l 

264.85.5 
268.34,0 

271.82.5 

308.99,7 

313.06,3 

317.12,9 

353.14,0 

357.78,6 

362.43,3 

397.28,2 

402.51,0 

407.73,7 

441.42,5 

447.23,3 

453.04,1 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

182.67,4 

184.98,6 

187.29,9 

228.34.2 

231.23.3 

234.12.3 

274.01,1 

277.47,9 

280.94,8 

319.67,9 

323.72,6 

327.77,3 

365.34,8 

369.97,3 

374.59,7 

411.01,6 

416.21,9 

421.42,2 

456.68.5 

462.46.6 

468.24.7 

7900 

8000 

8100 

183.54,0 

185.86,3 

188.18,6 

229.42,5 

232.32,9 

235.23,3 

275. 31,  ( 
278.79,5 
282.27,9 

321.19.5 
325.26,0 

329.32.6 

367.07,9 

371.72,6 

376.37,3 

412.96,4 

418.19,2 

423.41,9 

458.84,9 

464.65,8 

470.46,6 

7900  ! 
8000 
8100 

i 8200 

8300 
8400 
8500 
8600 
8700 
8800 
8900 
9000 
9100 
9200 
9300 
1 9400 
| 9500 
9600 
| 9700 
9800 
9900 

ioooo 

189.61,1 

191.92,3 

194.23,6 

237.01.4 

239.90.4 

242.79.5 

284.41,6 

287.88,5 

291.35,3 

331.81,9 

335.86,6 

339.91,2 

379.22,2 

383.84,7 

388.47,1 

426.62,5 

431.82,7 

437.03,0 

474.02.7 

479.80.8 

485.58.9 

8200 

8300 

8400 

190.51,0 

192.83,3 

195.15,6 

238.13,7 

241.04,1 

243.94,5 

285.76.4 
289.24,9 

292.73.4 

333.39.2 
337.45,8 

341.52.3 

381.01,9 

385.66,6 

390.31,2 

428.64,7 

433.87,4 

439.10,1 

476.27,4 

482.08,2 

487.89,0 

8200 

8300 

8400 

196.54,8 

198.86,0 

201.17,3 

245.68.5 

248.57.5 

251.46.6 

294.82,2 

298.29,0 

301.75,9 

343.95,9 

348.00,5 

352.05,2 

393.09,6 

397.72,1 

402.34,5 

442.23,3 

447.43,6 

452.63,8 

491.37.0 

497.15.1 

502.93.2 

8500 

8600 

8700 

197.47,9 

199.80,3 

202.12,6 

246.84,9 

249.75,3 

252.65,8 

296t21,9 

299.70,4 

303.18,9 

345.58,9 

349.65,5 

353.72,1 

394.95,9 

399.60,5 

404.25,2 

444.32,9 

449.55,6 

454.78,4 

493.69,9 

499.50,7 

505.31,5 

8500 
8600 
8700  ! 

203.48,5 

205.79,7 

208.11,0 

254.35.6 

257.24.7 

260.13.7 

305.22,7 

308.69,6 

312.16,4 

356.09,9 

360.14,5 

364.19,2 

406. 97,  C 
411.59,5 
416.21,9 

457.84,1 

463.04,4 

468.24,7 

508.71.2 

514.49.3 

520.27.4 

8800 

8900 

9000 

204.44,9 

206.77,3 

209.09,6 

255.56,2 

258.46,6 

261.37,0 

306.67.4 
310.15,9 

313.64.4 

357.78,6 

361.85,2 

365.91,8 

408.89,9 

413.54,5 

418.19,2 

460.01,1 

465.23,8 

470.46,6 

511.12,3 

516.93,2 

522.74,0 

8800 

8900 

9000 

210.42,2 

212.73,4 

215.04,7 

263.02.7 

265.91.8 

268.80.8 

315.63,3 

319.10,1 

322.57,0 

368.23,8 

372.28,5 

376.33,2 

420.84,4 

425.46,8 

430.09,3 

473.44,9 

478.65,2 

483.85,5 

526.05.5 

531.83.6 

537.61.6 

9100 

9200 

9300 

211.41,9 

213.74,2 

216.06,6 

264.27,^ 

267.17,8 

270.08,2 

317.12,9 

320.61,4 

324.09,8 

369.98.4 
374.04,£ 

378.11.5 

422.83,8 

427.48,5 

432.13,2 

475.69,£ 

480.92,1 

486.14,8 

528.54,8 

534.35,6 

540.16,4 

9100 

9200 

9400 

217.35,9 

219.67,1 

221.98,4 

271.69.9 

274.58.9 

277.47.9 

326.03,8 

329.50,7 

332.97,5 

380.37,8 

384.42,5 

3§8.47,1 

434.71,8 

439.34,2 

443.96,7 

489.05,8 

494.26,0 

499.46,3 

543.39.7 

549.17.8 

554.95.9 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

IOOOO 

218.38.1 

220.71.2 
223.03,6 

272. 98, t 
275.89, C 
278.79,5 

327.58,4 
331. 06, £ 
334.55,3 

382.18.1 
386.24,/ 

390.31.2 

436.77,8 

441.42,5 

446.07,1 

491. 37, £ 
496.60,8 
501.83,6 

545.97,3 

551.78,1 

557.58,9 

9400 
9500  1 
9600  i 

224. 29,  t 
226.60,8 
228.92,1 

280. 37, < 
283.26, C 
286.15,1 

336.44,4 

339.91,2 

343.38,1 

392.51,8 

396.56,4 

400.61,1 

448.59,2 
453. 21,  f 
457.84,1 

504.66,6 

509.86,8 

515.07,1 

560.74.0 

566.52.1 

572.30.1 

225.35.1 

227.68.1 
230. 00,  £ 

281.69,1 

284.60,5 

287.50,7 

338.03,£ 
341.52,3 
345. 00, £ 

394. 37, 
398.44,/ 
402.51, 

450.71,8 

455.36,4 

460.01,1 

507.05.8 
512.28, £ 

517.51.9 

563.39,7 

569.20,5 

575.01,4 

9700 

9800 

9900 

IOOOO 

231.23,8 

289.04,1 

346.84,6 

404.65,8 

462.46, 

520.27,4 

578.08,2 

232.32,1 

290.41,1 

348.49,3 

406.57,5 

464.65,8 

522.74, 0|  580.82,2 

j July  3Gth— 211  DAYS — 6 months  30  days. 
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July  31st— 212  DAYS— 7 months  O days. 

I -M 

E 

< 

213  DAYS.' 

-M 

E , 
< 

Rate. 

214  DAYS. 

1 

< ; 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

4 

5 ! 

6 

7 1 

8 

9 

10 

Rate. 

1 oo 

200 

300 

2.33,4 

4.66,8 

7.00,3 

2.91,8 

5.83,6 

8.75,3 

3.50,1 

7.00,3 

10.50,4 

4.08,5 

8.17,0 

12.25,5 

4.66,8 

9.33,7 

14.00,5 

5.25,2 

10.50,4 

15.75,6 

5.83,6 

11.67,1 

17.50,7 

lOO 

200 

300 

2.34.5 
4.69,0 

7.03.6 

2.93.2 

5.86.3 
8.79,5 

3.51,8 

7.03,6 

10.55,3 

4.10,4 

8.20,8 

12.31,2 

4.69.0 

9.38.1 
14.07,1 

5.27,7 

10.55,3 

15.83,0 

5.86,3 

11.72,6 

17.58,9 

100 

200 

300 

4oo 

500 

600 

9.33,7 

11.67,1 

14.00,5 

11.67,1 

14.58,9 

17.50,7 

14.00. 5 
17.50,7 

21.00. 8 

16.34.0 
20.42,5 

24.51.0 

18.67,4 

23.34,2 

28.01,1 

21.00,8 

26.26,0 

31.51,2 

23.34,2 

29.17,8 

35.01,4 

400 

500 

600 

9.38,1 

11.72,6 

14.07,1 

11.72,6 

14.65.8 

17.58.9 

14.07,1 

17.58,9 

21.10,7 

16.41,6 

20.52,1 

24.62,5 

18.76.2 

23.45.2 

28.14.2 

21.10,7 

26.38,4 

31.66,0 

23.45,2 

29.31,5 

35.17,8 

400 

500 

GOO 

7TR> 

800 

900 

16.34,( 

18.67,4 

21.00,8 

20.42,5 

23.34,2 

26.26,0 

24.51.0 

28.01.1 
31.51,2 

28.59,5 

32.67,9 

36.76,4 

32.67,9 

37.34,8 

42.01,6 

36.76,4 

42.01,6 

47.26,8 

40.84,9 

46.68,5 

52.52,1 

700 

800 

900 

16.41.6 
18.76,2 

21.10.7 

20.52.1 

23.45.2 
26.38,4 

24.62,5 

28.14,2 

31.66,0 

28.72,9 

32.83,3 

36.93,7 

32.83.3 

37.52.3 

42.21.4 

36.93,7 
42.21,4 
47. 49, 0 

41.04,1 

46.90,4 

52.76,7 

700 

800 

900 

1000 

1100 

1200 

23.34,2 

25.67,7 

28.01,1 

29.17,8 

32.09,6 

35.01,4 

35.01.4 

38.51.5 

42.01.6 

40.84.9 
44.93,4 

49.01.9 

46.68,5 

51.35,3 

56.02,2 

52.52,1 

57.77,3 

63.02,5 

58-35,6 

64.19,2 

70.02,7 

lOOO 

1100 

1200 

23.45.2 
25.79,7 

28.14.2 

29.31,5 

32.24.7 

35.17.8 

35.17,8 

38.69,6 

42.21,4 

41.04,1 

45.14,5 

49.24,9 

46.90.4 

51.59.5 

56.28.5 

52.76,7 

58.04,4 

63.32,1 

58.63,0 

64.49,3 

70.35,6 

lOOO 

HOO 

1200 

1300 

1400 

1500 

30.34,5 

32.67,9 

35.01,4 

37.93,2 

40.84,9 

43.76,7 

45.51.8 

49.01.9 
52.52,1 

53.10.4 
57.18,9 

61.27.4 

60.69,0 

65.35,9 

70.02,7 

68.27,7 

73.52,9 

78.78,1 

75.86.3 
81.69,9 

87.53.4 

1300 

1400 

1500 

30.48.8 
32.83,3 

35.17.8 

38.11.0 

41.04.1 
43.97,3 

45.73,2 

49.24,9 

52.76,7 

53.35,3 

57.45,8 

61.56,2 

60.97.5 

65.66.6 

70.35.6 

68.59,7 

73.87,4 

79.15,1 

76.21,9 

82.08,2 

87.94,5 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

37.34,8 

39.68,2 

42.01,6 

46.68,5 

49.60,3 

52.52,1 

56.02.2 

59.52.3 
63.02,5 

65.35.9 
69.44,4 

73.52.9 

74.69,6 

79.36,4 

84.03,3 

84.03,3 

89.28,5 

94.53,7 

93.37,0 

99.20,5 

105.04,1 

1600 

1700 

1800 

37.52.3 
39.86,8 

42.21.4 

46.90,4 

49.83.6 

52.76.7 

56.28,5 

59.80,3 

63.32,1 

65.66,6 
69.77,0 
73.S7, 4 

75.04.7 

79.73.7 

84.42.7 

84.42,7 

89.70,4 

94.98,1 

93.80,8 

99.67,1 

105.53,4 

1GOO 

1700 

1800 

44.35,1 

46.68,5 

49.01,9 

55.43,8 

58.35,6 

61.27,4 

66.52.6 

70.02.7 
73.52,9 

77.61.4 
81.69,9 

85.78.4 

88.70,1 

93.37,0 

98.03,8 

99.78,9 

105.04,1 

110.29,3 

110.87.7 
116.71,2 

122.54.8  1 

1900 

2000 

2100 

44.55.9 
46.90,4 

49.24.9 

55.69,9 

58.63,0 

61.56,2 

66.83,8 

70.35,6 

73.87,4 

77.97,8 

82.08,2 

86.18,6 

89.11.8 

93.80.8 

98.49.9 

100.25,8 

105.53,4 

110.81,1 

111.39,7 

117.26,0 

123.12,3 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

51.35,3 

53.68,8 

56.02,2 

64.19,2 

67.11,0 

70.02,7 

77.03,0 

80.53.2 

84.03.3 

89.86.8 
93.95,3 

98.03.8 

102.70,7 

107.37,5 

112.04,4 

115.54,5 

120.79,7 

126.04,9 

128.38.4 
134.21,9 

140.05.5 

2200 

2300 

2400 

51.59.5 
53.94,0 

56.28.5 

64.49,3 

67.42.5 

70.35.6 

77.39,2 

80.91,0 

84.42,7 

90.29,0 

94.39,5 

98.49,9 

103.18.9 

107.87.9 
112.57,0 

116.08,8 

121.36,4 

126.64,1 

128.98,6 

134.84,9 

140.71,2 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

58.35,6 

60.69,0 

63.02,5 

72.94,5 

75.86,3 

73.78,1 

87.53,4 

91.03.6 

94.53.7 

102.12.3 
106.20,8 

110.29.3 

116.71,2 

121.38,1 

126.04,9 

131.30,1 

136.55,3 

141.80,5 

145.89,0 

151.72,6 

157.56,2 

2500 

2600 

2700 

58.63.0 
60.97,5 

63.32.1 

73.28.8 

76.21.9 
79.15,1 

87.94,5 

91.46,3 

94.98,1 

102.60,3 

106.70,7 

110.81,1 

117.26.0 

121.95.1 

126.64.1 

131.91,8 

137.19,5 

142.47,1 

146.57,5 

152.43,8 

158.30,1 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

65.35,9 

67.69,3 

70.02,7 

81.69,9 

84.61,6 

87.53,4 

98.03,8 

101.54.0 

105.04.1 

114.37.8 
118.46,3 

122.54.8 

130.71,8 

135.38,6 

140.05,5 

147.05,8 

152.31,0 

157.56,2 

163.39.7 
169.23,3 

175.06.8 

2800 

2900 

3000 

65.66.6 
68.01,1 

70.35.6 

82.08,2 

85.01.4 

87.94.5 

98.49,9 

102.01,6 

105.53,4 

114.91,5 

119.01,9 

123.12,3 

131.33.2 

136.02.2 

140.71.2 

147.74,8 

153.02,5 

158.30,1 

164.16,4 

170.02,7 

175.89,0 

2800  | 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

72.36,2 

74.69,6 

77.03,0 

90.45,2 

93.37,0 

96.28,8 

108.54,2 

112.04.4 

115.54.5 

126.63.3 
130.71,8 

134.80.3 

144.72,3 

149.39,2 

154.06,0 

162.81,4 

168.06,6 

173.31,8 

180.90.4 
186.74,0 

192.57.5 

3100 

3200 

3300 

72.70.1 
75.04,7 

77.39.2 

90.87.7 

93.80.8 
96.74,0 

109.05,2 

112.57,0 

116.08,8 

127.22,7 

131.33,2 

135.43,6 

145.40.3 

150.09.3 

154.78.4 

163.57,8 

168.85,5 

174.13,2 

181.75,3 

187.61,6 

193.47,9 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

79.36,4 

81.69,9 

84.03,3 

99.20,5 

102.12,3 

105.04,1 

119.04.7 

122.54.8 

126.04.9 

138.88.8 
142.97,3 

147.05.8 

158.72,9 

163.39,7 

168.06,6 

178.57,0 

183.82,2 

189.07,4 

198.41.1 
204.24,7 

210.08.2 

3400 

3500 

3600 

79.73.7 
82.08,2 

84.42.7 

99.67,1 

102.60.3 

105.53.4 

119.60,5 

123.12,3 

126.64,1 

139.54,0 

143.64,4 

147.74,8 

159.47.4 

164.16.4 

168.85.5 

179.40,8 

184.68,5 

189.96,2 

199.34,2 

205.20,5 

211.06,8 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

86.36,7 

88.70,1 

91.03,6 

107.95,9 

110.87,7 

113.79,5 

129.55.1 

133.05.2 

136.55.3 

151.14.2 
155.22,7 

159.31.2 

172.73,4 

177.40,3 

182.07,1 

194.32,6 

199.57,8 

204.83,0 

215.91.8 
221.75,3 

227.58.9 

3700 

3800 

3900 

86.77.3 
89.11,8 

91.46.3 

108.46.6 

111.39.7 
114.32,9 

130.15,9 

133.67,7 

137.19,5 

151.85,2 

155.95,6 

160.06,0 

173.54.5 

178.23.6 

182.92.6 

195.23,8 

200.51,5 

205.79,2 

216.93,2 

222.79,5 

228.65,8 

3700 

3800 

3900 

1 4000 

4100 
4200 

93.37,0 

95.70,4 

98.03,8 

116.71,2 

119.63,0 

122.54,8 

140.05.5 

143.55.6 
147.05,8 

163.39.7 
167.48,2 

171.56.7 

186.74,0 

191.40,8 

196.07,7 

210.08,2 

215.33,4 

220.58,6 

233.42.5 
239.26,0 

245.09.6 

4000 

4100 

4200 

93.80.8 
96.15,3 

98.49.9 

117.26,0 

120.19.2 

123.12.3 

140.71,2 

144.23,0 

147.74,8 

164.16,4 

168.26,8 

172.37,3 

187.61.6 

192.30.7 

196.99.7 

211.06,8 

216.34,5 

221.62,2 

234.52,1 

240.38,4 

246.24,7 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

100.37,3 

102.70,7 

105.04,1 

125.46,6 

128.38,4 

131:30,1 

150.55,9 

154.06,0 

157.56,2 

175.65.2 
179.73,7 

183.82.2 

200.74,5 

205.41,4 

210.08,2 

225.83,8 

231.09,0 

236.34,2 

250.93.2 
256.76,7 

262.60.3 

4300 

4400 

4500 

100.84.4 
103.18,9 

105.53.4 

126.05.5 

128.98.6 
131.91,8 

151.26,6 

154.78,4 

158.30,1 

176.47,7 

180.58,1 

184.68,5 

201.68,8 

206.37.8 

211.06.8 

226.89,9 

232.17,5 

237.45,2 

252.11,0 

257.97,3 

263.83,6 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

107.37,5 

109.71,0 

112.04,4 

134.21,9 

137.13,7 

140.05,5 

161.06.3 

164.56.4 
168.06,6 

187.90.7 
191.99,2 

196.07.7 

214.75,1 

219.41,9 

224.08,8 

241.59,5 

246.84,7 

252.09,9 

268.43,8 

274.27,4 

280.11,0 

4600 

4700 

4800 

107.87,9 

110.22,5 

112.57,0 

134.84,9 

137.78.1 

140.71.2 

161.81,9 

165.33,7 

168.85,5 

188.78,9 

192.89,3 

196.99,7 

215.75.9 

220.44.9 
225.14,0 

242.72,9 

248.00,5 

253.28,2 

269.69,9 

275.56,2 

281.42,5 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

114.37,8 

116.71,2 

119.04,7 

142.97,3 

145.89,0 

148.80,8 

171.56.7 

175.06.8 
178.57,0 

200.16,2 

204.24,7 

208.33,2 

228.75,6 

233.42,5 

238.09,3 

257.35,1 

262.60,3 

267.85,5 

285.94.5 
291.78,1 

297.61.6 

4900 

5000 

5100 

114.91.5 
117.26,0 

119.60.5 

143.64.4 

146.57.5 
149.50,7 

172.37,3 

175.89,0 

179.40,8 

201.10,1 

205.20,5 

209.31,0 

229.83.0 

234.52.1 

239.21.1 

258.55,9 

263.83,6 

269.11,2 

287.28,8 

293.15,1 

299.01,4 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

121.38,1 

123.71,5 

126.04,9 

151.72,6 

154.64,4 

157.56,2 

182.07,1 

185.57.3 

189.07.4 

212.41.6 
216.50,1 

220.58.6 

242.76,2 

247.43,0 

252.09,9 

273.10,7 

278.35,9 

283.61,1 

303.45.2 
309.28,8 

315.12.3 

5200 

5300 

5400 

121.95.1 
124.29,6 

126.64.1 

152.43,8 

155.37.0 

158.30.1 

182.92,6 

186.44,4 

189.96,2 

213.41,4 

217.51,8 

221.62,2 

243.90.1 

248.59.2 

253.28.2 

274.38,9 

279.66,6 

284.94,2 

304.87,7 

310.74,0 

316.60,3 

5200  | 
5300  I 
5400 

5500 

5600 

5700 

128.38,4 

130.71,8 

133.05,2 

160.47,9 

163.39,7 

166.31,5 

192.57,5 

196.07.7 

199.57.8 

224.67.1 
228.75,6 

232.84.1 

256.76,7 

261.43,6 

266.10,4 

288.86,3 

294.11,5 

299.36,7 

320.95,9 

326.79,5 

332.63,0 

5500 

5600 

5700 

128.98.6 
131.33,2 

133.67.7 

161.23.3 

164.16.4 
167.09,6 

193.47,9 

196.99,7 

200.51,5 

225.72,6 

229.83,0 

233.93,4 

257.97.3 

262.66.3 

267.35.3 

290.21,9 

295.49,6 

300.77,3 

322.46,6 

328.32,9 

334.19,2 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

135.38,6 

137.72,1 

140.05,5 

169.23,3 

172.15,1 

175.06,8 

203.07,9 

206.58.1 

210.08.2 

236.92.6 
241.01,1 

245.09.6 

270.77,3 

275.44,1 

280.11,0 

304.61,9 

309.87,1 

315.12,3 

338.46.6 
344.30,1 

350.13.7 

5800 

5900 

6000 

136.02.2 
138.36,7 

140.71.2 

170.02,7 

172.95,9 

175.89,0 

204.03,3 

207.55,1 

211.06,8 

238.03,8 

242.14,2 

246.24,7 

272.04.4 

276.73.4 

281.42.5 

306.04,9 

311.32,6 

316.60.3 

340.05,5 

345.91,8 

351.78,1 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

142.38,9 

144.72,3 

147.05,8 

177.93,6 

180.90,4 

183.82,2 

213.58.4 

217.08.5 

220.58.6 

249.18.1 
253.26,6 

257.35.1 

284.77,8 

289.44,7 

294.11,5 

320.37,5 

325.62,7 

330.87,9 

355.97.3 
361.80,8 

367.64.4 

6100 

6200 

6300 

143.05.8 
145.40,3 

147.74.8 

178.82.2 

181.75.3 
184.68,5 

214.58,6 

218.10,4 

221.62,2 

250.35,1 

254.45,5 

258.55,9 

286.11.5 

290.80.5 

295.49.6 

321.87,9 

327.15,6 

332.43,3 

357.64,4 

363.50,7 

369.37,0 

6100 

6200 

6300 

1 6400 
6500 
6600 

149.39,2 

151.72,6 

154.06,0 

186.74,0 

189.65,8 

192.57,5 

224.08.8 

227.58.9 
231.09,0 

261.43,6 

265.52,1 

269.60,5 

298.78,4 

303.45,2 

308.12,1 

336.13,2 

341.38,4 

346.63,6 

373.47,9 

379.31,5 

385.15,1 

6400 

6500 

6600 

150.09.3 
152.43,8 

154.78.4 

187.61,6 

190.54.8 

193.47.9 

225.14,0 

228.65,8 

232.17,5 

262.66,3 

266.76,7 

270.87,1 

300.18.6 

304.87.7 

309.56.7 

337.71,0 

342.98,6 

348.26,3 

375.23,3 

381.09,6 

386.95,9 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

156.39,5 

158.72,9 

161.06,3 

195.49,3,  234.59,2 
198. 41, It  238.09,3 
201.32,91  241.59,5 

273.69.0 
277.77,5 

281.86.0 

312.78,9 

317.45,8 

322.12,6 

351.88,8 

357.14,0 

362.39,2 

31)0.98,6 

396.82,2 

402.65,8 

6700 

6800 

6900 

157.12.9 
159.47,4 

161.81.9 

196.41.1 

199.34.2 
202.27,4 

235.69,3 

239.21,1 

242.72,9 

274.97,5 

279.07,9 

283.18,4 

314.25.8 

318.94.8 

323.63.8 

353.54,0 

358.81,6 

364.09,3 

392.82,2 

398.68,5 

404.54,8 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

163.39,7 

165.73,2 

168.06,6 

204.24,7 

207.16,4 

210.08,2 

245.09.6 

248.59.7 
252.09,9 

285.94.5 
290.03,0 

294.11.5 

326.79,5 

331.46,3 

336.13,2 

367.64,4 

372.89,6 

378.14,8 

408.49.3 
414.32,9 

420.16.4 

7000 

7100 

7200 

164.16.4 
166.51,0 

168.85.5 

205.20,5 

208.13.7 

211.06.8 

246.24,7 

249.76,4 

253.28,2 

287.28,8 

291.39,2 

295.49,6 

328.32.9 

333.01.9 
337.71,0 

369.37,0 

374.64,7 

379.92,3 

410.41,1 

416.27,4 

422.13,7 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

170.40,0 

172.73,4 

175.06,8 

213.00,0 

215.91,8 

218.83,6 

255.60.0 

259.10.1 
262.60,3 

298.20.0 
302.28,5 

306.37.0 

340.80,0 

345.46,8 

350.13,7 

383.40,0 

388.65,2 

393.90,4 

426.00,0 

431.83,6 

437.67,1 

7300 

7400 

7500 

171.20,0 

173.54,5 

175.89,0 

214.00,0 

216.93.2 

219.86.3 

256.80,0 

260.31,8 

263.83,6 

299.60,0 

303.70,4 

307.80,8 

342.40.0 

347.09.0 

351.78.1 

385.20.6 

390.47.7 
395.75,3 

428.00,0 

433.86,3 

439.72,6 

7300  | 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

177.40,3 

179.73,7 

182.07,1 

221.75,3 

224.67,1 

227.58,9 

266.10.4 

269.60.5 
273.10,7 

310.45.5 
314.54,0 

318.62.5 

354.80,5 

359.47,4 

364.14,2 

399.15,6 

404.40,8 

409.66,0 

443.50.7 
449.34,2 

455.17.8 

7600 

7700 

7800 

178.23.6 
180.58,1 

182.92.6 

222.79.5 

225.72.6 
228.65,8 

267.35,3 

270.87,1 

274.38,9 

311.91,2 

316.01,6 

320.12,1 

356.47.1 

361.16.2 

365.85.2 

401.03,0 

406.30,7 

411.58,4 

445.58,9 

451.45,2 

457.31,5 

7600 
7700 
7800  j 

7900 

8000 

8100 

7900 

8000 

8100 

184.40,5 

186.74,0 

189.07,4 

230.50,7 

233.42,5 

236.34,2 

276.60,8 

280.11,0 

283.61,1 

322.71,0 

326.79,5 

330.87,9 

368.81,1 

373.47,9 

378.14,8 

414.91,2 

420.16,4 

425.41,6 

461.01.4 
466.84,9 

472.68.5 

185.27.1 
187.61,6 

189.96.2 

231.58,9 

234.52.1 

237.45.2 

277.90,7 
28  L 42, 5 
284.94,2 

324.22,5 

328.32,9 

332.43,3 

370.54.2 

375.23.3 

379.92.3 

416.86,0 

422.13,7 

427.41,4 

463.17,8 

469.04,1 

474.90,4 

8200 

8300 

8400 

191.40,8 

193.74,2 

196.07,7 

239.26,0 

242.17,8 

245.09,6 

287.11,2 

290.61.4 

294.11.5 

334.96.4 
339.04,9 

343.13.4 

382.81,6 

387.48,5 

392.15,3 

430.66,8 

435.92,1 

441.17,3 

478.52.1 
484.35,6 

490.19.2 

8200 

8300 

8400 

192.30.7 
194.65,2 

196.99.7 

240.38.4 

243.31.5 
246.24,7 

288.46,0 

291.97,8 

295.49,6 

336.53,7 

340.64,1 

344.74,5 

384.61.4 

389.30.4 

393.99.5 

432.69,0 

437.96,7 

443.24,4 

480.76,7 

486.63,0 

492.49,3 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

198.41,1 

200.74,5 

203.07,9 

248.01,4 

250.93,2 

253.84,9 

297.61,6 

301.11.8 

304.61.9 

347.21.9 
351.30,4 

355.38.9 

396.82,2 

401.49,0 

406.15,9 

446.42,5 

451.67,7 

456.92,9 

496.02,7 

501.86,3 

507.69,9 

8500 

8600 

8700 

199.34.2 
201.68,8 

204.03.3 

249.17,8 

252.11.0 

255.04.1 

299.01,4 

302.53,2 

306.04,9 

348.84,9 

352.95,3 

357.05,8 

398.68.5 

403.37.5 

408.06.6 

448.52,1 

453.79,7 

459.07,4 

498.35,6 

504.21,9 

510.08,2 

8500  | 
8600 
8700  J 

8800 

8900 

9000 

205.41,4 

207.74,8 

210.08,2 

256.76,7 

259.68,5 

262.60,3 

308.12.1 

311.62.2 

315.12.3 

359.47.4 
363.55,9 

367.64.4 

410.82,7 

415.49,6 

420.16,4 

462.18,1 

467.43,3 

472.68,5 

513.53.4 
519.37,0 

525.20.5 

8800 

8900 

9000 

206.37.8 
208.72,3 

211.06.8 

257.97.3 

260.90.4 
263.83,6 

309.56,7 

313.08,5 

316.60,3 

361.16,2 

365.26,6 

369.37,0 

412.75.6 

417.44.7 

422.13.7 

464.35,1 

469.62,7 

474.90,4 

515.94,5 

521.80,8 

527.67,1 

8800  ! 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

212.41,6 

214.75,1 

217.08,5 

265.52,1 

268.43,8 

271.35,6 

318.62.5 

322.12.6 

325.62.7 

371.72.9 
375.81,4 

379.89.9 

424.83,3 

429.50,1 

434.17,0 

477.93,7 

483.18,9 

488.44,1 

531.04.1 
536.87,7 

542.71.2 

9100 

9200 

9300 

213.41.4 
215.75,9 

218.10.4 

266.76,7 
269.69,9 
• 272.63,0 

320.12,1 

323.63,8 

327.15,6 

373.47,4 

377.57,8 

381.68,2 

426.82.7 

431.51.8 

436.20.8 

480.18,1 

485.45,8 

490.73,4 

533.53,4 

539.39,7 

545.26,0 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

loooo 

219.41,9 

221.75,3 

224.08,8 

274.27,4 
277.19,2 
280.1 1„0 

329.12,9 

332.63,0 

336.13,2 

383.98,4 

388.06,8 

392.15,3 

438.83,8 

443.50,7 

448.17,5 

493.69,3 

498.94,5 

504.19,7 

548.54.8 
554.38,4 

560.21.9 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

toooo 

220.44,9 

222.79,5 

225.14,0 

275.56.2 

278.49.3 
281.42,5 

330.67,4 

334.19,2 

337.71,0 

385.78,6 
389.89,0 
393. 99,  f 

440.89.9 

445.58.9 

450.27.9 

496.61,1 

501.28,8 

506.56,4 

551.12,3 

556.98,6 

552.84,9 

9400 
9500  1 
9600 
9700 
9800  ! 
9900 
lOOOO 

226.42,2 

228.75,6 

231.09,0 

283.02,7 

285.94,5 

288.86,3 

339.63.3 

343.13.4 
346.63,6 

396.23.8 
400.32,3 

404.40.8 

452.84,4 

457.51,2 

462.18,1 

509.44,9 

514.70,1 

519.95,3 

566.05.5 
571.89,0 

577.72.6 

227.48.5 
229.83,0 

232.17.5 

284.35,6 

287.28.8 

290.21.9 

.341.22,7 

344.74,5 

348.26,3 

398.09,9 

402.20,3 

406.30,7 

454.97.0 

459.66.0 

464.35.1 

511.84,1 

517.11,8 

522.39,5 

568.71,2 

574.57,5 

580.43,8 

233.42,5|  291,78,1 

350.13,7]  408.49,3 

466.84,9]  525.20,5 

583.56,2 

234.52,11  293.15,1 

351.78,1 

410.41,1 

469.04, 1|  527.67,1 

586.30,1 

August  1st — 213  DAYS — 7 months  1 day. 

U — . — ; . . — 

August  2nd— 214  DAYS— 7 months  2 days. 

E 

< 

215  DAYS. 

-M 

£ 

< 

216  DAYS. 

•4-J 

E 

< 

_ — 

Hate. 

4 1 

5 

6 I 

7 | 

8 | 

9 1 

10 

Rate. 

4 | 

5 | 6 | 

7 | 

8 | 

9 | 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

2.35,6 

4.71,2 

7.06,8 

2.94.5 
5.89,0 

8.83.6 

3.53,4 

7.06,8 

10.60,3 

4.12,3 

8.24,7 

12.37,0 

4.71,2 

9.42,5 

14.13,7 

5.30,1 

10.60.3 

15.90.4 

5.89,0 

11.78.1 

17.67.1 

1O0 

200 

300 

2.36,7 

4.73,4 

7.10,1 

2.95,9 

5.91,8 

8.87,7 

3.55.1 

7.10.1 
10.65,2 

4.14,2 

8.28,5 

12.42,7 

4.73,4 

9.46,8 

14.20,3 

5.32,6 

10.65,2 

15.97,8 

5.91,8 

11.83,6 

17.75,3 

14)0 

200 

••too 

400 

500 

600 

9.42,6 

11.78,1 

14.13,7 

11.78.1 
14.72,6 

17.67.1 

14.13,7 

17.67,1 

21.20,5 

16.49,3 

20.61,6 

24.74,0 

18.84,9 

23.56,2 

28.27,4 

21.20,5 

26.50.7 

31.80.8 

23.56.2 

29.45.2 

35.34.2 

400 

500 

600 

9.46,8 

11.83,6 

14.20,3 

11.83,0 

14.79,5 

17.75,3 

14.20.3 

17.75.3 

21.30.4 

16.57,0 

20.71,2 

24.85,5 

18.93,7 

23.67,1 

28.40,5 

21.30,4 

26.63,0 

31.95,6 

23.67,1 

29.58,9 

35.50,7 

4o0 

500 

000 

" 7O0 
800 
900 

16.49,3 

18.84,9 

21.20,5 

20.61,6 

23.56,2 

26.50,7 

24.74,0 

28.27,4 

31.80,8 

28.86,3 

32.98,6 

37.11,0 

32.98,6 

37.69,9 

42.41,1 

37.11.0 

42.41.1 

47.71.2 

41.23.3 

47.12.3 

53.01.4 

700 

800 

900 

16.57,0 

18.93,7 

21.30,4 

20.71,2 

23.67,1 

26.63,0 

24.85.5 

28.40.5 

31.95.6 

28.99,7 

33.14,0 

37.28,2 

33.14,0 

37.87,4 

42.60,8 

37.28,2 

42.60,8 

47.93,4 

41.42,5 

47.34,2 

53.26,0 

Too 
800 
900 
17)00 
1 loo 
1200 

1000 

1100 

1200 

23.56,2 

25.91,8 

28.27,4 

29.45.2 
32.39,7 

35.34.2 

35.34,2 

38.87,7 

42.41,1 

41.23,3 

45.35,6 

49.47,9 

47.12,3 

51.83,6 

56.54,8 

53.01.4 

58.31.5 

63.61.6 

58.90.4 

64.79.5 

70.68.5 

lOOO 

1100 

1200 

23.67,1 

26.03,8 

28.40,5 

29.58,9 

32.54,8 

35.50,7 

35.50.7 

39.05.8 

42.60.8 

41.42,5 

45.56,7 

49.71,0 

47.34,2 

52.07,7 

56.81,1 

53.26,0 

58.58,6 

63.91,2 

59.17,8 

65.09,6 

71.01,4 

1300 

1400 

1500 

30.63,0 

32.98,6 

35.34,2 

38.28.8 
41.23,3 

44.17.8 

45.94,5 

49.47,9 

53.01,4 

53.60,3 

57.72,6 

61.84,9 

61.26,0 

65.97,3 

70.68,5 

68.91.8 

74.21.9 
79.52,1 

76.57.5 

82.46.6 

88.35.6 

1300 

1400 

1500 

30.77,3 

33.14,0 

35.50,7 

38.46,6 

41.42,5 

44.38,4 

46.15,9 

49.71.0 

53.26.0 

53.85,2 

57.99,5 

62.13,7 

61.54,5 

66.27,9 

71.01,4 

69.23,8 

74.56,4 

79.89,0 

76.93,2 

82.84,9 

88.76,7 

1300 
1400 
1500  | 

1600 

1700 

1800 

37.69,9 

40.05,5 

42.41,1 

47.12.3 
50.06,8 

53.01.4 

56.54,8 

60.08,2 

63.61,6 

65.97,3 

70.09,6 

74.21,9 

75.39,7 

80.11,0 

84.82,2 

84.82.2 

90.12.3 
* 95.42,5 

94.24,7 

100.13.7 

106.02.7 

1600 

1700 

1800 

37.87,4 

40.24,1 

42.60,8 

47.34,2 

50.30,1 

53.26,0 

56.81.1 

60.36.2 

63.91.2 

66.27,9 

70.42,2 

74.56,4 

75.7  4,8 
80.48,2 
85.21,6 

85.21,6 

90.54,2 

95.86,8 

94.68,5 

100.60,3 

106.52,1 

1000 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

44.76,7 

47.12,3 

49.47,9 

55.95.9 
58.90,4 

61.84.9 

67.15,1 

70.68,5 

74.21,9 

78.34,2 

82.46,6 

86.58,9 

89.53,4 

94.24,7 

98.95,9 

100.72,6 

106.02,7 

111.32,9 

111.91.8 

117.80.8 

123.69.9 

1900 

2000 

2100 

44.97,5 

47.34,2 

49.71,0 

56.21,9 

59.17,8 

62.13,7 

67.46.3 

71.01.4 

74.56.4 

78.70,7 

82.84,9 

86.99,2 

b9.95,l 

94.68,5 

99.41,9 

101.19,5 

106.52,1 

111.84,7 

112.43,8 

118.35,6 

124.27,4 

lOOO 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

51.83,6 

54.19,2 

56.54,8 

64.79.5 
67.74,0 

70.68.5 

77.75,3 

81.28,8 

84.82,2 

90.71,2 

94.83,6 

98.95,9 

103.67,1 

108.38,4 

113.09,6 

116.63,0 

121.93.2 

127.23.3 

129.58.9 

135.47.9 
141.37,0 

2200 

2300 

2400 

52.07,7 

54.44,4 

56.81,1 

65.09,6 

68.05,5 

71.01,4 

78.11.5 

81.66.6 
85.21,6 

91.13,4 

95.27,7 

99.41,9 

104.15,3 

108.88,8 

113.62,2 

117.17,3 

122.49,9 

127.82,5 

130.19,2 

136.11,0 

142.02,7 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

58.90,4 

61.26,0 

63.61,6 

73.63.0 
76.57,5 

79.52.1 

88.35,6 

91.89,0 

95.42,5 

103.08,2 

107.20,5 

111.32,9 

117.80,8 

122.52,1 

127.23,3 

132.53,4 

137.83.6 

143.13.7 

147.26.0 

153.15.1 

159.04.1 

2500 

2600 

2700 

59.17,8 

61.54,5 

63.91,2 

73.97,3 

76.93,2 

79.89,0 

88.76.7 

92.31.8 

95.86.8 

103.56,2 

107.70,4 

111.84,7 

118.35,6 

123.09,0 

127.82,5 

133.15,1 

138.47,7 

143.80,3 

147.94,5 

153.86,3 

159.78,1 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

65.97,3 

68.32,9 

70.68,5 

82.46.6 
85.41,1 

88.35.6 

98.95,9 

102.49,3 

106.02,7 

115.45,2 

119.57,5 

123.69,9 

131.94,5 

136.65,8 

141.37,0 

148.43,8 

153.74.0 

159.04.1 

164.93.2 

170.82.2 

176.71.2 

2800 

2900 

3000 

66.27,9 

68.64,7 

71.01,4 

82.84,9 

85.80,8 

88.76,7 

99.41,9 

102.97.0 

106.52.1 

115.98,9 

120.13,2 

124.27,4 

132.55,9 

137.29,3 

142.02,7 

149.12,9 

154.45,5 

159.78,1 

165.69,9 

171.61,6 

177.53,4 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

73.04,1 

75.39,7 

77.75,3 

91.30.1 
94.24,7 

97.19.2 

109.56,2 

113.09,6 

116.63,0 

127.82,2 

131.94,5 

136.06,8 

146.08,2 

150.79,5 

155.50,7 

164.34,2 

169.64.4 

174.94.5 

182.60.3 

188.49.3 

194.38.4 

3100 

3200 

3300 

73.38,1 

75.74,8 

78.11,5 

91.72,6 

94.68,5 

97.64,4 

110.07.1 

113.62.2 

117.17.3 

128.41,6 

132.55,9 

136.70,1 

146.76,2 

151.49,6 

156.f3,0 

165.10,7 

170.43,3 

175.75,9 

183.45,2 

189.37,0 

195.28,8 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

80.11,0 

82.46,6 

84.82,2 

100.13.7 
103.08,2 

106.02.7 

120.16,4 

123.69,9 

127.23,3 

140.19,2 

144.31,5 

148.43,8 

160.21,9 

164.93,2 

169.64,4 

180.24.7 

185.54.8 

190.84.9 

200.27.4 

206.16.4 

212.05.5 

3400 

3500 

3600 

80.48,2 

82.84,9 

85.21,6 

100.60,3 

103.56,2 

106.52,1 

120.72.3 

124.27.4 

127.82.5 

140.84,4 

144.98,6 

149.12,9 

160.96,4 

165.69,9 

170.43,3 

181.08,5 

186.41,1 

191.73,7 

201.20,5 

207.12,3 

213.04,1 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

87.17,8 

89.53,4 

91.89,0 

108.97. 3 
111.91,8 

114.86.3 

130.76,7 

134.30,1 

137.83,6 

152.56,2 

156.68,5 

160.80,8 

174.35,6 

179.06,8 

183.78,1 

196.15.1 

201.45.2 

206.75.3 

217.94.5 

223.83.6 

229.72.6 

3700 

3800 

3900 

87.58,4 

89.95,1 

92.31,8 

109.47,9 

112.43,8 

115.39,7 

131.37.5 

134.92.6 

138.47.7 

153.27,1 

157.41,4 

161.55,6 

175.16,7 

179.90,1 

184.63,6 

197.06,3 

202.38,9 

207.71,5 

218.95,9 

224.87,7 

230.79,5 

3700  ! 

3800 

3000 

4000 

4100 

4200 

94.24,7 

96.60,3 

98.95,9 

117.80.8 
120.75,3 

123.69.9 

141.37,0 

144.90,4 

148.43,8 

164.93,2 

169.05,5 

173.17,8 

188.49,3 

193.20,5 

197.91,8 

212.05.5 

217.35.6 
222.65,8 

235.61.6 

241.50.7 

247.39.7 

4000 

4100 

4200 

94.68,5 

97.05,2 

99.41,9 

118.35,6 

121.31,5 

124.27,4 

142.02.7 

145.57.8 

149.12.9 

165.69,9 

169.84,1 

173.98,4 

189.37,0 

194.10,4 

198.83,8 

213.04,1 

218.36,7 

223.69,3 

236.71,2 

242.63,0 

248.54,8 

“ 4000 
4100 
4200 

4300 

4400 

4500 

101.31,5 

103.67,1 

106.02,7 

126.64.4 
129.58,9 

132.53.4 

151.97,3 

155.50,7 

159.04,1 

177.30,1 

181.42,5 

185.54,8 

202.63,0 

207.34,2 

212.05,5 

227.95,9 

233.26,0 

238.56,2 

253.28.8 

259.17.8 

265.06.8 

4300 

4400 

4500 

101.78,6 

104.15,3 

106.52,1 

127.23,3 

130.19,2 

133.15,1 

152.67,9 

156.23.0 

159.78.1 

178.12,6 

182.26,8 

186.41,1 

203.57,3 

208.30,7 

213.04,1 

229.01,9 

234.34,5 

239.67,1 

254.46,6 

260.38,4 

266.30,1 

4300  | 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

108.38,4 

110.74,0 

113.09,6 

135.47,9 

138.42,5 

141.37,0 

162.57,5 

166.11,0 

169.64,4 

189.67,1 

193.79,5 

197.91,8 

216.76,7 

221.47,9 

226.19,2 

243.86.3 

249.16.4 
254.46,6 

270.95.9 

276.84.9 
282.74,0 

4600 

4700 

4800 

108.88,8 

111.25,5 

113.62,2 

136.11,0 

139.06,8 

142.08,7 

163.33.2 

166.88.2 
170.43,3 

190.55,3 

194.69,6 

198.83,8 

217.77,5 

222.51,0 

227.24,4 

244.99,7 

250.32,3 

255.64,9 

272.21,9 

278.13,7 

284.05,5 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

115.45,2 
117.80, S 
120.16,4 

144.31.5 
147.26,0 

150.20.5 

173.17,8 

176.71,2 

180.24,7 

202.04,1 

206.16,4 

210.28,8 

230.90,4 

235.61,6 

240.32,9 

259.76,7 
265. 06, S 
270.37,0 

288.63.0 

294.52.1 

300.41.1 

4900 

5000 

5100 

115.98,9 

118.35,6 

120.72,3 

144.98,6 

147.94,5 

150.90,4 

173.98.4 

177.53.4 

181.08.5 

202.98,1 

207.12,3 

211.26,6 

231.97,8 

236.71,2 

241.44,7 

260.97,5 

266.30,1 

271.62,7 

289.97,3 

295.89,0 

301.80,8 

4000 
5000 
5100  ! 

5200 

5300 

5400 

122.52,1 

124.87,7 

127.23,3 

153.15.1 
156.09,6 

159.04.1 

183.78,1 

187.31,5 

190.84,9 

214.41,1 

218.53,4 

222.65,8 

245.04,1 

249.75,3 

254.46,6 

275.67,1 

250.97.3 

256.27.4 

306.30.1 

312.19.2 

318.08.2 

5200 

5300 

5400 

123.09,0 

125.45,8 

127.82,5 

153.86,3 

156.82,2 

159.78,1 

184.63.6 

188.18.6 
191.73,7 

215.40,8 

219.55,1 

223.69,3 

246.18,1 

250.91,5 

255.64,9 

276.95,3 

282.27,9 

287.60,5 

307.72,6 

313.64,4 

319.56,2 

5200 
5300  i 
5400 

5500 

5600 

5700 

129.58,9 

131.94,5 

134.30,1 

161.98.6 
164.93,2 

167.87.7 

194.38.4 

197. 91. 5 
201.45,2 

226.78,1 

230.90,4 

235.02,7 

259.17,8 

263.89,0 

268.60,3 

291.57,5 

296.87.7 

302.17.8 

323.97.3 

329.86.3 

335.75.3 

5500 

5600 

5700 

130.19,2 

132.55,9 

134.92,6 

162.74,0 

165.69,9 

168.65,8 

195.28.8 

198.83.8 

202.38.9 

227.83,6 

231.97,8 

236.12,1 

260.38,4 

265.11,8 

269.85,2 

292.93,2 

298.25,8 

303.58,4 

325.47,9 

331.39,7 

337.31,5 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

6000 

136.65,8 

139.01,4 

141.37,0 

170.82.2 
173.76,7 

176.71.2 

204.98,6 

208.52,1 

212.05,5 

239.15,1 

243.27,4 

247.39,7 

273.31,5 

278.02,7 

262.74,0 

307.47,9 

312.78.1 

318.08.2 

341.64.4 

347.53.4 

353.42.5 

5800 

5900 

6000 

137.29,3 

139.66,0 

142.02,7 

171.61,6 

174.57,5 

177.53,4 

205.94.0 

209.49.0 

213.04.1 

240.26,3 

244.40,5 

248.54,8 

274.58,6 

279.32,1 

284.05,5 

308.91,0 

314.23,6 

319.56,2 

343.23,3 

349.15,1 

355.06,8 

5800 

5000 

0000 

6100 

6200 

6300 

143.72,6 

146.08,2 

148.43,8 

179.65.8 
182.60,3 

185.54.8 

215.58,9 

219.12,3 

222.65,8 

251.52,1 

255.64,4 

259.76,7 

287.45,2 

292.16,4 

296.87,7 

323.38.4 

328.68.5 

333.98.6 

359.31.5 

365.20.5 

371.09.6 

6100 

6200 

6300 

144.39,5 

146.76,2 

149.12,9 

180.49,3 

183.45,2 

186.41,1 

216.59.2 

220.14.2 

223.69.3 

252.69,0 

256.83,3 

260.97,5 

288.78,9 

293.52,3 

298.25,8 

324.88,8 

330.21,4 

335.54,0 

360.98,6 

366.90,4 

372.82,2 

0100  ! 

G200 

0300 

0400 

0500 

0000 

1 6400 

6500 
6600 

150.79,5 

153.15,1 

155.50,7 

188.49.3 
191.43,8 

194.38.4 

226.19,2 

229.72,6 

233.26,0 

263.89,0 

26S.01,4 

272.13,7 

301.58,9 

306.30,1 

311.01,4 

339.28.8 

344.58.9 
349.89,0 

376.98.6 

382.87.7 

388.76.7 

6400 

6500 

6600 

151.49.0 
153.86,4 

156.23.0 

189.37,0 

192.32,9 

195.28,8 

227.24.4 

230.79.5 

234.34.5 

265.11,8 

269.26,0 

273.40,3 

302.99,2 

307.72,6 

312.46,0 

340.86,6 

346.19,2 

351.51,8 

378.74,0 

384.65,8 

390.57,5 

6700 

6800 

6900 

157.86,3 

160.21,9 

162.57,5 

197.32.9 
200.27,4 

203.21.9 

236.79,5 

240.32,9 

243.86,3 

276.26,0 

280.38,4 

284.50,7 

315.72,6 

320.43,8 

325.15,1 

355.19.2 

360.49.3 
365.79,5 

394.65.8 

400.54.8 

406.43.8 

6700 

6800 

6900 

158.59,7 

160.96,4 

163.33,2 

19s. 24, 7 
201.20,5 
204.16,4 

237.89.6 

241.44.7 

244.99.7 

277.54,5 

281.68,8 

285.83,0 

317.19,5 

321.92,9 

326.66,3 

356.84,4 

362.17,0 

367.49,6 

396.49,3 

402.41,1 

408.32,9 

0700 

0800 

0900 

7000 

7100 

7200 

164.93,2 

167.28,8 

169.64,4 

206.16.4 
209.11,0 

212.05.5 

247.39,7 

250.93,2 

254.46,6 

288.63,0 

292.75,3 

296.87,7 

329.86,3 

334.57,5 

339.28,8 

371.09.6 

376.39.7 
381.69,9 

412.32.9 

418.21.9 
424.11,0 

7000 

7100 

7200 

165.69,9 

168.06,6 

170.43,3 

207.12,3 

210.08,2 

213.04,1 

248.54.8 

252.09.9 

255.64.9 

289.97,3 

294.11,5 

298.25,8 

331.39,7 

336.13,2 

340.86,6 

372.82,2 

378.14,8 

383.47,4 

414.24,7 

420.16,4 

426.08,2 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

172.00,0 

174.35,6 

176.71,2 

215.00,0 

217.94,5 

220.89,0 

258.00,0 

261.53,4 

265.06,8 

301.00,0 

305.12,3 

309.24,7 

344.00,0 

348.71,2 

353.42,5 

387.00,0 

392.30,1 

397.60,3 

430.00,0 

435.89.0 

441.78.1 

7300 

7400 

7500 

172.80,0 

175.16,7 

177.53,4 

216.00,0 

218.95,9 

221.91,8 

259.20.0 

262.75.1 

266.30.1 

302.46,0 

306.54,2 

310.68,5 

345.60,0 

350.33,4 

355.06,8 

388.80,0 

394.12,6 

399.45,2 

432.00,0 

437.91,8 

443.83,6 

7300 
7400 
7500  j 

7600 

7700 

7800 

179.06,8 

181.42,5 

183.78,1 

223.83.6 
226.78,1 

229.72.6 

268.60,3 

272.13,7 

275.67,1 

313.37,0 

317.49,3 

321.61,6 

358.13,7 

362.84,9 

367.56,2 

402.90.4 

408.20.5 
413.50,7 

447.67.1 

453.56.2 

459.45.2 

7600 

7700 

7800 

179.90,1 

182.26,8 

184.63,6 

224.87,7 

227.83,6 

230.79,5 

269.85.2 

273.40.3 

276.95.3 

314.82,7 

318.97,0 

323.11,2 

359.80,3 

364.53,7 

369.27,1 

404.77,8 

410.10,4 

415.43,0 

449.75,3 

455.67,1 

461.58,9 

7000 
7700 
7800  i 

7900 

8000 

8100 

186.13,7 

188.49,3 

190.84,9 

232.67.1 
235.61,6 

238.56.2 

279.20,5 

282.74,0 

286.27,4 

325.74,0 

329.86,3 

333.98,6 

372.27,4 

376.98,6 

381.69,9 

418.80,8 

424.11.0 

429.41.1 

465.34.2 

471.23.3 

477.12.3 

7900 

8000 

8100 

187.00,3 

189.37,0 

191.73,7 

233.75,3 

236.71,2 

239.67,1 

280.50.4 

284.05.5 

257.60.5 

327.25,5 

331.39,7 

335.54,0 

1 374.00,5 
378.74,0 
383.47,4 

420.75,6 

426.08,2 

431.40,8 

467.50,7 

473.42,5 

479.34,2 

7900  ! 

8000  f 
8100 

8200 

8300 

8400 

193.20,5 

195.56,2 

197.91,8 

241.50.7 
244.45,2 

247.39.7 

289.80,8 

293.34,2 

296.87,7 

338.11,0 

342.23,3 

346.35,6 

386.41,1 

391.12,3 

395.83,6 

434.71,2 

440.01.4 

445.31.5 

483.01.4 

488.90.4 

494.79.5 

8200 

8300 

8400 

194.10,4 

196.47,1 

198.83,8 

242.63,0 

245.58,9 

248.54,8 

291.15.6 

294.70.7 

298.25.8 

339.68,2 

343.82,5 

347.96,7 

388.20,8 

392.94,2 

397.67,7 

436.73,4 

442.06,0 

447.38,6 

485.26,0 

491.17,8 

497.09,6 

8200* 
8300 
8400  i 

8500 
| 8600 
1 8700 

200.27,4 

202.63,0 

204.98,6 

250.34.2 
253.28,8 

256.23.3 

300.41,1 

303.94,5 

307.47,9 

350.47,9 

354.60,3 

358.72,6 

400.54,8 

405.26,0 

409.97,3 

450.61,6 

455.91.8 

461.21.9 

500.68.5 

506.57.5 

512.46.6 

8500 

8600. 

8700 

201.20,5 

203.57,3 

205.94,0 

251.50,7 

254.46,6 

257.42,5 

391.80.8 

305.35.9 
308.91,0 

352.11,0 

356.25,2 

360.39,5 

402.41,1 

407.14,5 

411.87,9 

452.71,2 

458.03,8 

463.36,4 

503.01, 4 
508.93,2 
514.84,9 

8500 

8000 

8700 

8800 

8900 

9000 

207.34,2 

209.69,9 

212.05,5 

259.17.8 
262.12,3 

265.06.8 

311.01,4 

314.54,8 

318.08,2 

362.84,9 

366.97,3 

371.09,6 

414.68,5 

419.39,7 

424.11,0 

466.52.1 

471.82.2 

477.12.3 

518.35.6 

524.24.7 

530.13.7 

8800 

8900 

9000 

208.30,7 

210.67,4 

213.04,1 

260.38,4 

263.34,2 

266.30,1 

312.46.0 

316.01.1 

319.56.2 

364.53,7 

368.67,9 

372.82,2 

416.61,4 

421.34,8 

426.08,2 

468.69,0 

474.01,6 

479.34,2 

520.76,7 

526.68,5 

532.60,3 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

214.41,1 

216.76,7 

219.12,3 

268.01.4 
270.95,9 

273.90.4 

321.61,6 

325.15,1 

328.68,5 

375.21,9 

379.34,2 

383.46,6 

428.82,2 

433.53,4 

438.24,7 

482.42.5 

487.72.6 

493.02.7 

536.02.7 

541.91.8 

547.80.8 

9100 

9200 

9300 

215.40,8 

217.77,5 

220.14,2 

269.26,0 

272.21,9 

275.17,8 

323.11.2 

326.66.3 

330.21.4 

376.96,4 

381.10,7 

3S5.24,9 

430.81,6 

435.55,1 

440.28,5 

4s4.06,8 

489.99,5 

495.32,1 

538.52,1 

544.43,8 

550.35,6 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

221.47,9 

223.83,6 

226.19,2 

276.84,9 

279.79,5 

282.74,0 

332.21,6 

335.75,3 

339.28,8 

387.58,9 

391.71.2 

395.83,6 

1 442.95,9 
1 447.67,1 
J 452.38,4 

498.32,9 

503.63,0 

508.93,2 

' 553.69,9 

559.58.9 

565.47.9 

9400 

9500 

9600 

222.51,0 

224.87,7 

227.24,4 

278.13,7 

281.09,6 

284.05,5 

333.76.4 

337.31.5 

340.86.6 

389.39,2 

393.53,4 

397.67,7 

445.01,9 

449.75,3 

454.48,8 

500.64,7 

505.97,3 

511.29,9 

556.27,4 

562.19,2 

568.11,0 

9400 

9500 

9000 

9700 

9800 

9900 

9700 

9800 

9900 

228.54,8 

230.90,4 

233.26,6 

285.68.5 
288.63,0 

291.57.5 

342.82,2 

346.35.6 

349.89.6 

399.95,9 

404.08,2 

408.20,5 

457.09,6'  514.23,3 
461 .80,8 1 519.53,4 
466.52,1 1 524.83,6 

571.37.0 

577.26.0 

583.15.1 

9700 

9800 

9900 

229.61,1 

231.97,8 

234.34,5 

287.01,4 

289.97,3 

292.93,2 

344.41.6 

347.96.7 

351.51.8 

401.81,9 

405.96,2 

410.10,4 

459.22,2 

463.95,6 

468.69,0 

516.62,5 

521.95,1 

527.27,7 

574.02,7 

579.94,5 

585.86,3 

lOOOO 

235.61,6 

294.52,1 

| 353.42, 

412.32,1 

471. 23, 3 j 530. 13,7|  589.04.1 

lOOOO 

236.71,2 

j 295.89,1 

355.06,8 

414.24,7 

473.42,5 

532.60,3 

591.78,1 

10000 

August  3rd— 215  DAYS— 7 months  3 days. 


August  4th— 216  DAYS— 7 months  4 da 


< 

217  DAYS. 

£ 

< 

218  DAYS. 

| 1 

Amt. 

Rate. 

4 

5 | 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

~T00 

200 

300 

100 

200 

300 

2.37,8 

4.75,6 

7.13,4 

2.97,3 

5.94,5 

8.91,8 

3.56,7 

7.13,4 

10.70,1 

4.16.2 

8.32.3 
12.48,5 

4.75,6 

9.51,2 

14.26,8 

5.35,1 

10.70.1 

16.05.2 

5.94,5 

11.89,0 

17.83,6 

100 
200 
300 
" 400 
500 
600 

2.38,9 

4.77,8 

7.16,7 

2.98,6 

5.97,3 

8.95,9 

3.58,4 

7.16,7 

10.75,1 

4.18.1 

8.36.2 
12.54,2 

4.77,8 

9.55,6 

14.33,4 

6.37,5 

10.75,1 

16.12,6 

5.97,3 

11.94,5 

17.91,8 

| 400 

500 
600 

9.51,2 

11.89,0 

14.26,8 

11.89,0 

14.86,3 

17.83,6 

14.26,8 

17.83,6 

21.40,3 

16.64.7 

20.80.8 
24.97,0 

19.02,5 

23.78,1 

28.53,7 

21.40.3 

26.75.3 

32.10.4 

23.78.1 
29.72,6 

35.67.1 

9.55,6 

11.94,5 

14.33,4 

11.94,5 

14.93,2 

17.91,8 

14.33,4 

17.91,8 

21.50,1 

16.72.3 

20.90.4 

25.08.5 

19.11,2 

23.89,0 

28.66,8 

21.50.1 
26.87,7 

32.25.2 

23.89,0 

29.86,3 

35.83,6 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

16.64,7 

19.02,5 

21.40,3 

20.80,8 

23.78,1 

26.75,3 

24.97,0 

28.53,7 

32.10,4 

29.13.2 

33.29.3 
^7.45,5 

33.29,3 

38.04,9 

42.80,5 

37.45.5 

42.80.5 

48.15.6 

41.61.6 
47.56,2 

53.50.7 

700 

800 

900 

16.72,3 

19.11,2 

21.50,1 

20.90,4 

23.89,0 

26.87,7 

25.08,5 

28.66,8 

32.25,2 

29.26.6 

33.44.7 

37.62.7 

33.44,7 

38.22,5 

43.00,3 

37.62.7 
43.00,3 

48.37.8 

41.80,8 

47.78,1 

53.75,3 

700 

800 

900 

1000 

1100 

1200 

23.78,1 

26.15,9 

28.53,7 

29.72,6 

32.69,9 

35.67,1 

35.67,1 

39.23,8 

42.80,5 

41.61,6 

45.77,8 

49.94,0 

47.56,2 

52.31,8 

57.07,4 

53.50.7 

58.85.8 

64.20.8 

59.45.2 
65.39,7 

71.34.2 

lOOO 

1100 

1200 

23.89,0 

26.27,9 

28.66,8 

29.86,3 

32.84,9 

35.83,6 

35. S3, 6 
39.41,9 
43.00,3 

41.80.8 

45.98.9 
50.17,0 

47.78,1 

52.55,9 

57.33,7 

53.75,3 

59.12,9 

64j50,4 

59.72,6 

65.69,9 

71.67,1 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

30.91,5 

33.29,3 

35.67,1 

38.64,4 

41.61,6 

44.58,9 

46.37,3 

49.94,0 

53.50,7 

54.10,1 

55.26,3 

02.42,5 

61.83,0 

06.58,6 

71.34,2 

69.55,9 

74.91.0 

80.26.0 

77.28.8 
83.23,3 

89.17.8 

1300 

1£0O 

1COO 

31.05,8 

33.44,7 

35.83,6 

38.82,2 

41.80,8 

44.79,5 

46.58,6 

50.17,0 

53.75,3 

54.35.1 

58.53.2 

62.71.2 

62.11,5 

66.89,3 

71.67,1 

69.87,9 

75.25,5 

80.63,0 

77.64,4 

83.61,6 

89.58,9 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

38.04,9 

40.42,7 

42.80,5 

47.56,2 

50.53,4 

53.50,7 

57.07,4 
60.64, 1 
64.20,8 

66.58,6 

70.74,8 

74.91,0 

76.09,9 

80.85,5 

85.61,1 

85.61.1 

90.96.2 

96.31.2 

95.12,3 

101.06,8 

107.01,4 

1600 

1700 

1800 

38.22,5 

40.61,4 

43.00,3 

47.78,1 

50.76,7 

53.75,3 

57.33,7 
60.92,0 
* 64.50,4 

66.89.3 

71.07.4 

75.25.5 

76.44,9 

81.22,7 

86.00,5 

86.00,5 

91.38,1 

96.75,6 

95.56,2 

101.53,4 

107.50,7 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

1900 

2000 

2100 

45.18,4 

47.56,2 

49.94,0 

56.47,9 

59.45,2 

62.42,5 

67.77,5 

71.34,2 

74.91,0 

79.07,1 

83.23,3 

87.39,5 

90.36,7 

95.12,3 

99.87,9 

101.66.3 

107.01.4 

112.36.4 

112.95.9 
118.90,4 

124.84.9 

1900 

2000 

2100 

45.39,2 

47.78,1 

50.17,0 

56.74.0 

59.72.0 
62.71,2 

68.08,8 

71.67,1 

75.25,5 

79.43.6 

83.61.6 

87.79.7 

90.78,4 

95.56,2 

100.34,0 

102.13.2 
107.50,7 

112.88.2 

113.47,9 

119.45,2 

125.42,5 

2200 

2300 

2400 

52.31,8 

54.69,6 

57.07,4 

65.39,7 

68.37,0 

71.34,2 

78.47,7 

82.04,4 

85.61,1 

91.55,6 

95.71.8 

99.87.9 

104.63,6 

109.39,2 

114.14,8 

117.71.5 

123.06.6 

128.41.6 

130.79.5 
136.74,0 

142.68.5 

2200 

2300 

2400 

52.55,9 

54.94,8 

57.33,7 

65.69,9 

08.68,5 

71.67,1 

78.83,8 

82.42,2 

86.00,5 

91.97.8 

96.15.9 
100.34,0 

105.11,8 

109.89,6 

114.67,4 

118.25,8 

123.63,3 

129.00,8 

131.39,7 

137.37,0 

143.34,2 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

59.45,2 

61.83,0 

64.20,8 

74.31,5 

77.28,8 

80.26,0 

89.17,8 

92.74,5 

96.31,2 

104.04,1 

108.20.3 

112.36.4 

118.90,4 

123.66,0 

128.41,6 

133.76.7 

139.11.8 

144.46.8 

148.63,0 
154.57,5 
ICO. 52,1 

2500 

2600 

2700 

59.72,6 

62.11,5 

64.50,4 

74.65,8 

77.64,4 

80.63,0 

89.58,9 

93.17,3 

96.75,6 

104.52.1 

108.70.1 

112.88.2 

119.45,2 

124.23,0 

129.00,8 

134.38.4 
139.75,9 

145.13.4 

149.31,5 

155.28,8 

161.26,0 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

66.58,6 

68.96,4 

71.34,2 

83.23,3 

86.20,5 

89.17,8 

99.87,9 

103.44,7 

107.01,4 

116.52,6 

120.68,8 

124.84,9 

133.17,3 

137.92,9 

142.68,5 

149.81,9 

155.17.0 

160.52.1 

166.46.6 
172.41,1 

178.35.6 

2800 

2900 

3000 

66.89,3 

69.28,2 

71.67,1 

83.61,6 

86.60,3 

89.58,9 

100.34,0 

103.92,3 

107.50,7 

117.06.3 

121.24.4 

125.42.5 

133.78,6 

138.56,4 

143.34,2 

150.51.0 
155.88,5 

161.26.0 

167.23,3 

173.20,5 

179.17,8 

2800 
2900 
3000  j 

3100 

3200 

3300 

73.72,1 

76.09,9 

78.47,7 

92.15,1 

95.12,3 

98.09,6 

110.58,1 

114.14,8 

117.71,5 

129.01,1 

133.17.3 

137.33.4 

147.44,1 

152.19,7 

156.95,3 

165.87.1 

171.22.2 

176.57.3 

184.30.1 
190.24,7 

196.19.2 

3100 

3200 

3300 

74.06,0 

76.44,9 

78.83,8 

92.57,5 

95.56,3 

98.54,8 

111.09,0 

114.67,4 

118.25,8 

129.60.5 

133.78.6 

137.96.7 

148.12,1 

152.89,9 

157.67,7 

166.63.6 
172.01,1 

177.38.6 

185  15,1 
191.12,3 
197.09,6 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

80.85,5 

83.23,3 

85.61,1 

101.06,8 

104.04,1 

107.01,4 

121.28,2 

124.84,9 

128.41,6 

141.49,6 

145.65.8 

149.81.9 

161.71,0 

166.46,6 

171.22,2 

181.92.3 

187.27.4 

192.62.5 

202.13.7 
208.08,2 

214.02.7 

3400 

3500 

3600 

81.22,7 

83.61,6 

86.00,5 

101.53,4 

104.52,1 

107.50,7 

121.84,1 

125.42,5 

129.00,8 

142.14.8 

146.32.9 
150.51,0 

162.45,5 

167.23,3 

172.01,1 

182.76.2 
188.13,7 

193.51.2 

203.06,8 

209.04,1 

215.01,4 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

87.98,9 

90.36,7 

92.74,5 

109.98,6 

112.95,9 

115.93,2 

131.98,4 

135.55,1 

139.11,8 

153.98.1 

158.14.2 
162.30,4 

175.97,8 

180.73,4 

185.49,0 

197.97.5 

203.32.6 

208.67.7 

219.97.3 
225.91,8 

231.86.3 

3700 

3800 

3900 

88.39,5 

90.78,4 

93.17,3 

110.49,3 

113.47,9 

116.46,6 

132.59,2 

136.17,5 

139.75,9 

154.69.0 

158.87.1 

163.05.2 

176.78,9 

181.56,7 

186.34,5 

198.88.8 
204.26,3 

209.63.8 

22U.98.6 

226.95,9 

232.93,2 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

95.12.3 

97.50,1 

99.87,9 

118.90,4 

121.87,7 

124.84,9 

142.68,5 

146.25,2 

149.81,9 

166.46.6 

170.62.7 
174.78,9 

190.24,7 

195.00,3 

199.75,9 

214.02.7 

219.37.8 

224.72.9 

237.80.8 
243.75,3 

249.69.9 

4000 

4100 

4200 

95.56,2 

97.95,1 

100.34,0 

119.45,2 

122.43,8 

125.42,5 

143.34,2 

146.92,6 

150.51,0 

167.23.3 

171.41.4 

175.59.5 

191.12,3 

195.90,1 

200.67,9 

215.01.4 
220.38,9 

225.76.4 

238.90,4 

244.87,7 

250.84,9 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

102.25,8 

104.63,6 

107.01,4 

127.82,2 

130.79,5 

133.76,7 

153.38,6 

156.95,3 

160.52,1 

178.95.1 

183.11.2 
187.27,4 

204.51,5 

209.27,1 

214.02,7 

230.07,9 

235.43.0 

240.78.1 

255.64.4 
261.58,9 

267.53.4 

4300 

4400 

4500 

102.72,9 

105.11,8 

107.50,7 

128.41,1 

131.39,7 

134.38,4 

154.09,3 

157.67,7 

161.26,0 

179.77.5 

183.95.6 

188.13.7 

205.45,8 

210.23,6 

215.01,4 

231.14.0 
236.51,5 

241.89.0 

256.82,2 

262.79,5 

268.76,7 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

109.39,2 

111.77,0 

114.14,8 

136.74,0 

139.71,2 

142.68,5 

164.08,8 

167.65,5 

171.22,2 

191.43.6 

195.59.7 
199.75,9 

218.78,4 

223.54,0 

228.29,6 

246.13.2 

251.48.2 

256.83.3 

273.47,9 

279.42,5 

285.37,0 

4600 

4700 

4800 

109.89,6 

112.28,5 

114.67,4 

137.37,0 

140.35,6 

143.34,2 

164.84,4 

168.42,7 

172.01,1 

192.31.8 

196.49.9 

200.67.9 

219.79,2 

224.57,0 

229.34,8 

247.26.6 
252.64,1 

258.01.6 

274.74,0 

280.71,2 

286.68,5 

4600 

4700 

4800 

4900 
I 5000 
5100 

116.52,6 

118.90,4 

121.28,2 

145.65,8 

148.63,0 

151.60,3 

174.78,9 

178.35,6 

181.92,3 

203.92.1 

208.08.2 
212.24,4 

233.05,2 

237.80,8 

242.56,4 

262.18.4 

267.53.4 

272.88.5 

291.31.5 
297.26,0 

303.20.5 

4900 

5000 

5100 

117.06,3 

119.45,2 

121.84,1 

146.32,9 

149.31,5 

152.30,1 

175.59,5 

179.17,8 

182.76,2 

204.86.0 

209.04.1 

213.22.2 

234.12,6 

238.90,4 

243.68,2 

263.39.2 
268.76,7 

274.14.2 

292.65,8 

298.63,0 

304.60,3 

4900 

5000 

5U)0 

5200 

5300 

5400 

123.66,0 

126.03,8 

128.41,6 

154.57.5 

157.54. 5 
160.52,1 

185.49,0 

189.05,8 

192.62,5 

216.40,5 

220.56,7 

224.72,9 

247.32,1 

252.07,7 

256.83,3 

278.23.6 

283.58.6 

288.93.7 

309.15.1 
315.09,6 

321.04.1 

5200 

5300 

5400 

124.23,0 

126.61,9 

129.00,8 

155.28,8 

158.27,4 

161.26,0 

186.34,5 

189.92,9 

193.51,2 

217.40.3 

221.58.4 

225.76.4 

248.46,0 

253.23,8 

258.01,6 

279.51.8 
284.89,3 

290.26.8 

310.57,5 

316.54,8 

322.52,1 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

130.79,5 

133.17,3 

135.55,1 

163.49,3 

166.46,6 

169.43,8 

196.19,2 

199.75,9 

203.32,6 

228.89,0 

233.05,2 

237.21,4 

261.58,9 

266.34,5 

271.10,1 

294.28.8 

299.63.8 

304.98.9 

326.98.6 
332.93,2 

338.87.7 

5500 

5600 

5700 

131.39,7 

133.78,6 

136.17,5 

164.24,7 

167.23,3 

170.21,9 

197.09,6 

200.67,9 

204.26,3 

229.94.5 

234.12.6 

238.30.7 

262.79,5 

267.57,3 

272.35,1 

295.64.4 
301.01,9 

306.39.5 

328.49,3 

334.46,6 

340.43,8 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

137.92,9 

140.30,7 

142.68,5 

172.41,1 

175.38,4 

178.35,6 

206.89,3 

210.46,0 

214.02,7 

241.37,5 

245.53,7 

249.69,9 

275.85,8 

280.61,4 

285.37,0 

310.34.0 

315.69.0 

321.04.1 

344.82.2 
350.76,7 

356.71.2 

5800 

5900 

6000 

138.56,4 

140.95,3 

143.34,2 

173.20,5 

176.19,2 

179.17,8 

207.84,7 

211.43,0 

215.01,4 

242.48.8 

246.66.8 

250.84.9 

277.12,9 

281.90,7 

286.68,5 

311.77.0 
317.14,5 

322.52.1 

346.41,1 

352.38,4 

358.35,6 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

145.06,3 

147.44,1 

149.81,9 

181.32,9 

184.30,1 

187.27,4 

217.59,5 

221.16,2 

224.72,9 

253.86,0 

258.02,2 

262.18,4 

290.12,6 

294.88,2 

299.63,8 

326.39.2 

331.74.2 

337.09.3 

362.6^,8 

368.60,3 

374.54,8 

6100 
v 6200 

6300 

145.73,2 

148.12,1 

150.51,0 

182.16,4 

185.15,1 

188.13,7 

218.59,7 

222.18,1 

225.76,4 

255.03.0 

259.21.1 

263.39.2 

291.46,3 

296.24,1 

301.01,9 

327.89.6 
333.27,1 

338.64.7 

364.32,9 

370.30,1 

376.27,4 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

152.19,7 

154.57,5 

156.95,3 

190.24,7 

193.21,9 

196.19,2 

228.29,6 

231.86,3 

235.43,0 

266.34,5 

270.50.7 

274.66.8 

304.39,5 

309.15,1 

313.90,7 

342.44.4 

347.79.5 

353.14.5 

380.49.3 
386.43,8 

392.38.4 

6400 

6500 

6600 

152.89,9 

155.28,8 

157.67,7 

191.12,3 

194.11,0 

197.09,6 

229.34,8 

232.93,2 

236.51,5 

267.57.3 

271.75.3 

275.93.4 

305.79,7 

310.57,5 

315.35,3 

344.02.2 
349.39,7 

354.77.3 

382.24,7 

388.21,9 

394.19,2 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

159.33,2 

161.71,0 

164.08,8 

199.16,4 

202.13,7 

205.11,0 

238.99,7 

242.56,4 

246.13,2 

278.83,0 

282.99.2 

287.15.3 

318.66,3 

323.41,9 

328.17,5 

358.49.6 

363.84.7 

369.19.7 

398.32.9 
404.27,3 

410.21.9 

6700 

6800 

6900 

160.06,6 

162.45,5 

164.84,4 

200.08,2 

203.06,8 

206.05,5 

240.09,9 

243.68,2 

247.26,6 

280.11.5 

284.29.6 

288.47.7 

320.13,1 

324.91,0 

329.68,8 

360.14.8 
365.52,3 

370.89.9 

400.16,4 

406.13,7 

412.11,0 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

166.46,6 

168.84,4 

171.22,2 

208.08,2 

211.05,5 

214.02,7 

249.69,9 

253.26,6 

256.83,3 

291.31,5 

295.47.7 

299.63.8 

332.93,2 

337.68,8 

342.44,4 

374.54.8 

379.89.9 

385.24.9 

416.16.4 
422.11,0 

428.05.5 

7000 

7100 

7200 

167.23,3 

169.62,2 

172.01,1 

209.04,1 

212.02,7 

215.01,4 

250.84,9 

254.43,3 

258.01,6 

292.65.8 

296.83.8 

301.01.9 

334.46,6 

339.24,4 

344.02,2 

376.27.4 
381.64,9 

387.02.5 

418.08,2 

424.05,5 

430.02,7 

7000 

7100 

7200 

7300 
. 7400 
7500 

173.60,0 

175.97,8 

178.35,6 

217.00,0 

219.97,3 

222.94,5 

260.40,0 

263.96,7 

267.53,4 

303.80,0 

307.96.2 

312.12.3 

347.20,0 

351.95,6 

356.71,2 

390.60.0 

395.95.1 

401.30.1 

434.00,0 

439.94,5 

445.89,0 

7300 

7400 

7500 

174.40,0 

176.78,9 

179.17,8 

218.00,0 

220.98,6 

223.97,3 

261.60,0 

265.18,4 

268.76,7 

305.20.0 

309.38.1 

313.56.2 

348.80,0 

353.57,8 

358.35,6 

392.40.0 
397.77,5 

403.15.1 

436.00,0 

441.97,3 

447.94,5 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

180.73,4 

183.11,2 

185.49,0 

225.91,8 

228.89,0 

231.86,3 

271.10,1 

274.66,8 

278.23,6 

316.28,5 

320.44.7 

324.60.8 

361.46,8 

366.22,5 

370.98,1 

406.65.2 
412.00,3 

417.35.3 

451.83.6 
457.78,1 

463.72.6 

7600 

7700 

7800 

181.56,7 

183.95,6 

186.34,5 

226.95,9 

229.94,5 

232.93,2 

272.35,1 

275.93,4 

279.51,8 

317.74.2 

321.92.3 

326.10.4 

363.13,4 

367.91,2 

372.69,0 

408.52.6 
413.90,1 

419.27.7 

453.91,8 

459.89,0 

465.86,3 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

187.86,8 

190.24,7 

192.62,5 

234.83,6 

267.80,8 

240.78,1 

281.80,3 

285.37,0 

288.93,7 

328.77,0 

332.93.2 

337.09.3 

375.73,7 

380.49,3 

385.24,9 

422.70.4 

428.05.5 

433.40.5 

469.67.1 
475.61,6 

481.56.2 

7900 

8000 

8100 

188.73,4 

191.12,3 

193.51,2 

235.91,8 

238.90,4 

241.89,0 

283.10,1 

286.68,5 

290.26,8 

330.28.5 

334.46.6 

338.64.7 

377.46,8 

382.24,7 

387.02,5 

424.65.2 
430.02,7 

435.40.3 

471.83,6 

477.80,8 

483.78,1 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

195.00,3 

197.38,1 

199.75,9 

243.75,3 

246.72,6 

249.69,9 

292.50,4 

296.07,1 

299.63,8 

341.25.5 

345.41.6 
349.57,8 

390.00,5 

394.76,2 

399.51,8 

438.75.6 

444.10.7 

449.45.8 

487.50.7 
493.45,2 

499.39.7 

8200 

8300 

8400 

195.90,1 

198.29,0 

200.67,9 

244.87,7 

247.86,3 

250.84,9 

293.85,2 

297.43,6 

301.01,9 

342.82,7 

347.00,8 

351.18,9 

391.80,3 

396.58,1 

401.35,9 

440.77.8 
446.15,3 

451.52.9 

489.75,3 

495.72,6 

501.69,9 

3200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

202.13,7 

204.51,5 

206.89,3 

252.67,1 

255.64,4 

258.61,6 

303.20,5 

306.77,3 

310.34,0 

353.74.0 

357.90.1 
362.06,3 

404.27,4 

409.03,0 

413.78,6 

454.80.8 

460.15.9 
465.51,0 

505.34.2 
511.28,8 

517.23.3 

8500 

8600 

8700 

203.06.8 

205.45.8 
207.84,7 

253.83,6 

256.82,2 

259.80,8 

304.60,3 

308.18,6 

311.77,0 

355.37.0 

359.55.1 

363.73.2 

406.13,7 

410.91,5 

415.69,3 

456.90.4 
462.27,9 

467.65.5 

507.67,1 

513.64,4 

519.61,6 

8500 

8000 

8700 

8800 

8900 

9000 

8800 

8900 

9000 

209.27,1 

211.64,9 

214.02,7 

261.58,9 

264.56,2 

267.53,4 

313.90,7 

317.47,4 

321.04,1 

366.22.5 

370.38.6 
374.54,8 

418.54,2 

423.29,9 

428.05,5 

470.86.0 

476.21.1 

481.56.2 

523.17.8 
529.12,3 

535.06.8 

8800 

8900 

9000 

210.23,6 

212.62,5 

215.01,4 

262.79,5 

265.78,1 

268.76,7 

315.35,3 

318.93,7 

322.52,1 

367.91,2 
372  09,3 
376.27,4 

420.47,1 

425.24,9 

430.02,7 

473.03.0 
478.40,5 

483.78.1 

525. 5S, 9 
531.56,2 
537.53,4 

9100 

9200 

9300 

216.40,5 

218.78,4 

221.16,2 

270.50,7 

273.47,9 

276.45,2 

324.60,8 

328.17,5 

331.74,2 

378.71.0 

382.87.1 
387.03,3 

432.81,1 

437.56,7 

442.32,3 

486.91.2 

492.26.3 

497.61.4 

541.01.4 
546.95,9 

552.90.4 

9100 

9200 

9300 

217.40,3 

219.79,2 

222.18,1 

271.75,3 

274.74,0 

277.72,6 

326.10,4 

329.68,8 

333.27,1 

380.45.5 

384.63.6 

388.81.6 

434.80,5 

439.58,4 

444.36,2 

489.15.6 
494.53,2 

499.90.7 

543.50,7 

549.47,9 

555.45,2 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

10000 

223.54.6 
225.91,8 

228.29. 6 

279.42,5 

282.39,7 

285.37,0 

335.31,0 

338.87,7 

342.44,4 

391.19.5 

395.35.6 
399.51,8 

447.07,9 

451.83,6 

456.59,2 

502.96.4 

508.31.5 

513.66.6 

558.84,9 

564.79,5 

570.74,0 

9400 
9500 
1 9600 

224.57,0 

226.95,9 

229.34,8 

230.71,2 

233.69,9 

286.68,5 

336.S5.5 

340.43,8 

344.02,2 

392.99,7 
39/ .1  / ,8 
401.35,9 

449.14,0 

453.91,8 

458.69,6 

505.28.2 
510.65,8 

516.03.3 

561.42,5 

567.39,7 

573.37,0 

230.67,4 
233.05,2 
235.43, f 

288.34,2 

291.31,5 

294.28,8 

346.01,1 

349.57,8 

353.14,5 

403.67.1 

407.84.1 
412.00,3 

461.34,8 
466.10,4 
470.86, C 

519.01.6 

524.36.7 

529.71.8 

576.68.5 
582.63,0 

588.57.5 

9700 

9800 

9900 

231.73,7 

234.12,6 

236.51,5 

239.67,1 

292.65,8 

295.64,4 

347.60,5 

351.18,9 

354.77,3 

405.54,(1 

409.72.1 

413.90.1 

463.47,4 

468.25,2 

473.03,0 

521.40.8 
526.78,4 

532.15.9 

579.34,2 

585.31,5 

591.28,8 

237.80,8)  297. 26, ( 

356.71,2 

416.16,4 1 475.61,6 

535.06,8 

594.52,1 

10000 

238.90,4 

298.63,6 

358.35,6 

418.08,2 

477. 8u, 8 

537.53,4 

597.26,0 

lOOOO 

August  5th — 217  DAYS — 7 mouths  5 days.  August  6th — 218  DAYS — 7 months  6 days. 


£ 

< 
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Rate. 

4j 

5 J 

6 | 

7 | 

8 | 

9 1 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

2. ‘10,0 

4.80.0 

7.20.0 

3.00. 0 

6.00. 0 
9.00,0 

3.60.0 

7.20.0 
10.80,0 

4.20.0 

8.40.0 
12.60,0 

4.50.0 

9.60.0 
14.40,0 

5.40,0 

10.80,0 

16.20,0 

6.00,0 

12.00,0 

18.00,0 

lOO 

200 

300 

2.41.1 

4.82.2 

7.23.3 

3.01,4 

6.02,7 

9.04,1 

3.61,6 

7.23,3 

10.84,9 

4.21,9 

8.43,8 

12.65,8 

4.82,2 

9.64,4 

14.46,6 

5.42,5 

10.84,9 

16.27,4 

6.02,7 

12.05,5 

18.08,2 

i OO 
200 
300 
400 
500 
OOO 

400 

500 

600 

9.60,0 

12.00,0 

14.40,0 

12.00,0 

15.00. 0 

18.00. 0 

14.40,1 

18.00,0 

21.60,0 

16.80,0 

21.00,0 

25.20,0 

19.20.0 
24.00,0 

28.80.0 

21.60,0 

27.00,0 

32.40,0 

24.00. 0 

30.00. 0 

36.00. 0 

400 

500 

OOO 

9.64,4 

12.05.5 

14.46.6 

12.05,5 

15.06,8 

18.08,2 

14.46,6 

18.08,2 

21.69,9 

16.87,7 

21.09,6 

25.31,5 

19.28,8 

24.11,0 

28.93,2 

21.69,9 

27.12,3 

32.54,8 

24.11,0 

30.13,7 

36.16,4 

Toft 

800 

OOO 

16.80,0 

19.20.0 

21.60.0 

21.00,0 

24.00. 0 

27.00. 0 

25.20.0 

28.80.0 
32.40,0 

29.40.0 

33.60.0 

37.80.0 

33.60.0 

38.40.0 

43.20.0 

37.80.0 

43.20.0 

48.60.0 

42.00. 0 

48.00. 0 

54.00. 0 

700 

fcoo 

900 

16.87.7 

19.28.8 

21.69.9 

21.09,6 

24.11,0 

27.12,3 

25.31,5 

28.93,2 

32.54,8 

29.53,4 
33.75,3 
37 .97,8* 

33.75,3 

38.57,5 

43.39,7 

37.97,3 

43.39,7 

48.82,2 

42.19,2 

48.21,9 

54.24,7 

700 

800 

OOO 

lOOO 

1100 

1200 

24.00,0 

26.40.0 

28.80.0 

30.00. 0 

33.00. 0 

36.00. 0 

36.00,0 

39.60.0 

43.20.0 

42.00,0 

46.20.0 

50.40.0 

48.00,0 

52.80.0 

57.60.0 

54.00,0 

59.40.0 

64.80.0 

60.00,0 

66.00,0 

72.00,0 

lOOO 

1100 

1200 

24.11.0 

26.52.1 

28.93.2 

30.13,7 

33.15,1 

36.16,4 

36.16,4 

39.78,1 

43.39,7 

42.19,2 

46.41,1 

50.63,0 

48.21,9 

53.04,1 

57.86,3 

54.24,7 

59.67,1 

65.09,6 

60.27,4 

66.30,1 

72.32,9 

JOOO 
1 lOO 
1 200 

1300 

1400 

1500 

31.20.0 

33.60.0 
31.00,0 

39.00. 0 

42.00. 0 

45.00. 0 

46.80.0 

50.40.0 
54.00,0 

54.60.0 

58.80.0 
63.00,0 

62.40.0 

67.20.0 
72.00,0 

70.20.0 

75.60.0 
81.00,0 

78.00. 0 

84.00. 0 

90.00. 0 

1300 

1400 

1500 

31.34.2 

33.75.3 

36.16.4 

39.17,8 

42.19,2 

45.20,5 

47.01,4 

50.63,0 

54.24,7 

54.84,9 

59.06.8 

63.28.8 

62.68,5 

67.50,7 

72.32,9 

70.52,1 

75.94,5 

81.37,0 

78.35,6 

84.38,4 

90.41,1 

1 500 
1400 
1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

38.40.0 

40.80.0 

43.20.0 

48.00. 0 

51.00. 0 

54.00. 0 

57.60. 1 
61.20,0 
64.80,0 

67.20.0 

71.40.0 

75.60.0 

76.80,0 

81.60,0 

86.40,0 

86.40.0 

91.80.0 

97.20.0 

96.00,0 

102.00,0 

108.00,0 

lOOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

38.57.5 

40.98.6 

43.39.7 

48.21,9 

51.23,3 

54.24,7 

57.86,3 

61.47,9 

65.09,6 

67.50,7 

71.72,6 

75.94,5 

77.15,1 

81.97,3 

86.79,5 

86.79,5 

92.21,9 

97.64,4 

96.43,8 

102.46,6 

108.49,3 

lOOO 

1700 

1800 

45.60.0 
48.00,0 

50.40.0 

57.00. 0 

60.00. 0 
63.00,0 

68.40.0 
72.00,0 

75.60.0 

79.80.0 
84.00,0 

88.20.0 

91.20,0 

96.00,0 

100.80,0 

102.60,0 

108.00,0 

113.40,0 

114.00. 0 

120.00. 0 
126.00,0 

45.80.8 

48.21.9 
50,03,0 

57.26,0 

60.27,4 

63.28,8 

68.71,2 

72.32,9 

75.94,5 

80.16.4 

84.38.4 
88.60,3 

91.61,6 

96.43,8 

101.26,0 

103.06.8 
108.49,3 

113.91.8 

114.52,1 

120.54,8 

126.57,5 

lOOO 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

52.80.0 

55.20.0 

57.60.0 

66.00,0 

69.00. 0 

72.00. 0 

79.20.0 

82.80.0 
86.40,0 

92.40.0 

96.60.0 
100.80,0 

105.60.0 

110.40.0 

115.20.0 

118.80,0 

124.20.0 

129.60.0 

132.00. 0 

138.00. 0 

144.00. 0 

2200 

2300 

2400 

53.04.1 

55.45.2 

57.86.3 

66.30,1 

69.31,5 

72.32,9 

79.56,2 

83.17,8 

86.79,5 

92.82,2 

97.04,1 

101.26,0 

106.08,2 

110.90,4 

115.72,6 

119.34.2 
124.76,7 

130.19.2 

132.60,3 

138.63,0 

144.65,8 

2200 

2300 

2400 

£500 

2000 

2700 

2500 

2600 

2700 

60.00,0 

62.40.0 

64.80.0 

75.00. 0 

78.00. 0 

81.00. 0 

90.00,0 

93.60.0 

97.20.0 

105.00,0 

109.20.0 

113.40.0 

120.00,0 

124.80.0 

129.60.0 

135.00,0 

140.40.0 

145.80.0 

150.00. 0 

156.00. 0 

162.00. 0 

2500 

2000 

2700 

60.27.4 

62.68.5 

65.09.6 

75.34,2 

78.35,6 

81.37,0 

90.41,1 

94.02,7 

97.64,4 

105.47.9 

109.69.9 
113.91,8 

120.54,8 

125.37,0 

130.19,2 

135.61.6 
141.04  1 

146.46.6 

150.68,5 

156.71,2 

162.74,0 

2800 

2900 

3000 

67.20.0 

69.60.0 
72.00,0 

84.00. 0 

87.00. 0 

90.00. 0 

100.60.0 

104.40.0 
103.00,0 

117.60.0 

121.80.0 
126.00,0 

134.40.0 

139.20.0 
144.00,0 

151.20.0 

156.60.0 
162.00,0 

168.00,0 

174.00. 0 

180.00. 0 

2800 

2900 

3000 

67.50.7 

69.91.8 

72.32.9 

84.38,4 

87.39,7 

90.41,1 

101.26,0 

104.87,7 

108.49,3 

118.13,7 

122.35,6 

126.57,5 

135.01,4 

139.83,6 

144.65,8 

151.89.0 
157.31,5 

162.74.0 

168.76,7 

174.79,5 

180.82,2 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

74.40.0 

76.80.0 

79.20.0 

93.00. 0 

96.00. 0 

99.00. 0 

111.60,0 

115.20.0 

118.80.0 

130.20.0 

134.40.0 

138.60.0 

148.80.0 

153.60.0 

158.40.0 

167.40.0 

172.80.0 

178.20.0 

186.00,0 

192.00. 0 

198.00. 0 

3100 

3200 

3300 

74.74.0 

77.15.1 

79.56.2 

93.42,5 

96.43,8 

99.45,2 

112.11,0 

115.72,6 

119.34,2 

130.79,5 

135.01,4 

139.23,3 

149.47,9 

154.30,1 

159.12,3 

168.16.4 
173.58,9 

179.01.4 

186.84,9 

192.87,7 

198.90,4 

3100 
3200  ! 
3300 

3400 

3500 

3600 

81.60,0 

84.00,0 

86.40,0 

102.00,0 

105.00. 0 

108.00. 0 

122.40.0 
126.00,0 

129.60.0 

142.80.0 
147.00,0 

151.20.0 

163.20.0 
168.00,0 

172.80.0 

183.60.0 
189.00,0 

194.40.0 

204.00. 0 

210.00. 0 
216.00,0 

3400 

3500 

3000 

81.97.3 

84.38.4 

86.79.5 

102.46,6 

105.47,9 

IOS.49,3 

122.95,9 

126.57,5 

130.19,2 

143.45,2 

147.67,1 

151.89,0 

163.94,5 

168.76,7 

173.58,9 

184.43.8 
189.86,3 

195.28.8 

204.93,2 

210.95,9 

216.98,6 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

88.80,0 

91.20.0 

93.60.0 

111.00,0 

114.00. 0 

117.00. 0 

133.20.0 

136.80.0 

140.40.0 

155.40.0 

159.60.0 

163.80.0 

177.60J0 

182.40.0 

187.20.0 

199.80.0 

205.20.0 

210.60.0 

222.00,0 

228.00,0 

234.00,0 

3700 

3800 

3900 

89.20.5 

91.61.6 

94.02.7 

111.50,7 

114.52,1 

117.53,4 

133.80,8 

137.42,5 

141.04,1 

156.11,0 

160.32,9 

164.54,8 

178.41,1 

183.23,3 

188.05,5 

200.71.2 
206.13,7 

211.56.2 

223.01,4 

229.04,1 

235.06,8 

3700 

3800 

3000 

4000 

4100 

4200 

96.00,0 

98.40,0 

100.80,0 

120.00,0 

123.00. 0 

126.00. 0 

144.00,0 

147.60.0 

151.20.0 

168.00,0 

172.20.0 

176.40.0 

192.00,0 

196.80.0 

201.60.0 

216.00,0 

221.40.0 

226.80.0 

240.00. 0 

246.00. 0 

252.00. 0 

4000 

4100 

4200 

96.43.8 

98.84.9 
101.26,0 

120.54,8 

123.56,2 

126.57,5 

144.65,8 

148.27,4 

151.89,0 

168.76,7 

172.98,6 

177.20,5 

192.87,7 

197.69,9 

202.52,1 

216.98.6 
222.41,1 

227.83.6 

241.09,6 

247.12,3 

253.15,1 

4000  [ 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

103.20.0 

105.60.0 
108.00,0 

129.00. 0 

132.00. 0 

135.00. 0 

154.80.0 

158.40.0 
162.00,0 

180.60,0 

184.80,0 

189.00,0 

206.40.0 

211.20.0 
216.00,0 

232.20.0 

237.60.0 
243.00,0 

258.00. 0 

264.00. 0 

270.00. 0 

4300 

4400 

4500 

103.67. 1 

106.08.2 
108.49,3 

129.58,9 

132.60,3 

135.61,6 

155.50,7 

159.12,3 

162.74,0 

181.42,5 

185.64,4 

189.86,3 

207.34,2 

212.16,4 

216.98,0 

233.26.0 
238.68,5 

244.11.0 

259.17,8 

265.20,5 

271.23,3 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

110.40.0 

112.80.0 
115.20,0 

138.00. 0 

141.00. 0 

144.00. 0 

165.60.0 

169.20.0 

172.80.0 

193.20.0 

197.40.0 

201.60.0 

220.80,0 

225.60.0 

230.40.0 

248.40.0 

253.80.0 

259.20.0 

276.00. 0 

282.00. 0 
288.00,0 

4000 

4700 

4800 

110.90.4 

113.31.5 

115.72.6 

138.63,0 

141.64,4 

144.65,8 

166.35,6 

169.97,3 

173.58,9 

194.08,2 

198.30.1 

202.52.1 

221.80,8 

226.63,0 

231.45,2 

249.53.4 
254.95,9 

260.38.4 

277.26,0 

283.28,8 

289.31,5 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

117.60,0 

120.00,0 

122.40,0 

147.00. 0 

150.00. 0 

153.00. 0 

176.40.0 
180.00,0 

183.60.0 

205.80.0 
210.00,0 

214.20.0 

235.20.0 
240.00,0 

244.80.0 

264.60.0 
270.00,0 

275.40.0 

294.00. 0 

300.00. 0 

306.00. 0 

4900 

5000 

5100 

118.13.7 

120.54.8 

122.95.9 

147.67,1 

150.68,5 

153.69,9 

177.20,5 

180.82,2 

184.43,8 

206.74,0 

210.95,9 

215.17,8 

236.27,4 

241.09,6 

245.91,8 

265.80.8 
271.23,3 

276.65.8 

295.34,2 

301.37,0 

307.39,7 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

124.80.0 

127.20.0 

129.60.0 

156.00. 0 

159.00. 0 

162.00. 0 

187.20.0 

190.80.0 

194.40.0 

218.40.0 

222.60.0 
226.80,0 

249.60.0 

254.40.0 

259.20.0 

280.80,0 

286.20,0 

291.60,0 

312.00. 0 

318.00. 0 

324.00. 0 

5200 

5300 

5400 

125.37.0 

127.78.1 

130.19.2 

156.71,2 

159.72,6 

162.74,0 

188.05,5 

191.67,1 

195.28,8 

219.39,7 

223.61.6 

227.83.6 

250.74,0 

255.58,2 

260.38,4 

282.08,2 

287.50,7 

292.93,2 

313.42,5 

319.45,2 

325.47,9 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

132.00,0 

134.40.0 

136.80.0 

165.00. 0 

168.00. 0 
171.00,0 

198.00,0 

201.60,0 

205.20,0 

231.00,0 

235.20.0 

239.40.0 

264.00,0 

268.80,0 

273.60,0 

297.00,0 

302.40.0 

307.80.0 

330.00. 0 

336.00. 0 

342.00. 0 

5500 

5000 

5700 

132.60.3 

135.01.4 

137.42.5 

165.75,3 

168.76,7 

171.78,1 

198.90,4 

202.52,1 

206.13,7 

232.05,5 

236.27,4 

240.49,3 

265.20,5 

270.02,7 

274.84,9 

298.35,6 

303.78,1 

309.20,5 

331.50,7 

337.53,4 

343.56,2 

5500 
5000 
5700  I 

5800 

5900 

6000 

139.20.0 

141.60.0 
144.00,0 

174.00. 0 

177.00. 0 

180.00. 0 

208.80,0 

212.40,0 

216.00,0 

243.60.0 

247.80.0 
252.00,0 

278.40.0 

283.20.0 
288.00,0 

313.20.0 

318.60.0 
324.00,0 

348.00. 0 

354.00. 0 

360.00. 0 

5800 

5900 

OOOO 

139.83.6 

142.24.7 

144.65.8 

174.79,5 

177.80,8 

180.82,2 

209.75,3 

213.37,0 

216.98,6 

244.71.2 

248.93.2 
253.15,1 

279.67,1 

284.49,3 

289.31,5 

314.63,0 

320.05,5 

325.47,9 

349.58,9 

355.61,6 

361.64,4 

5800  l| 

5000 

OOOO 

I 6100 
6200 
6300 

146.40.0 

148.80.0 

151.20.0 

183.00. 0 

186.00. 0 
189.00,0 

219.60.0 

223.20.0 

226.80.0 

256.20.0 

260.40.0 

264.60.0 

292.80.0 

297.60.0 

302.40.0 

329.40.0 

334.80.0 

340.20.0 

366.00. 0 

372.00. 0 

378.00. 0 

OlOO 

0200 

0300 

147.06.8 

149.47.9 
151.89,0 

183.83,6 

186.84,9 

189.86,3 

220.60,3 

224.21,9 

227.83,6 

257.37,0 

261.58,9 

265.80,8 

294.13,7 

298.95,9 

303.78,1 

330.90,4 

336.32,9 

341.75,3 

367.67,1 

373.69,9 

379.72,6 

oioo  | 
0200 
6300 

6400 

6500 

6600 

153.60.0 
156.00,0 

158.40.0 

192.00. 0 

195.00. 0 

198.00. 0 

230.40.0 
234.00,0 

237.60.0 

268.80,0 

273.00,0 

277.20,0 

307.20.0 
312.00,0 

316.80.0 

345.60.0 
351.00,0 

356.40.0 

384.00. 0 

390.00. 0 

396.00. 0 

0400 

0500 

OOOO 

154.30.1 

156.71.2 

159.12.3 

192.87,7 

195.89,0 

198.90,4 

231.45,2 

235.06,8 

238.68,5 

270.02.7 

274.24.7 
278.46,6 

308.60,3 

313.42,5 

318.24,7 

347.17,8 

352.60,3 

358.02,7 

385.75,3 

391.78,1 

397.80,8 

0400 
6500 
6600  ! 

6700 

6800 

6900 

160.80,0 

163.20.0 

165.60.0 

201.00,0 

204.00. 0 

207.00. 0 

241.20.0 

244.80.0 

248.40.0 

281.40.0 

285.60.0 

289.80.0 

321.60.0 

326.40.0 

331.20.0 

361.80.0 

367.20.0 

372.60.0 

402.00. 0 

408.00. 0 

414.00. 0 

0700 

0800 

0900 

161.53.4 

163.94.5 

166.35.6 

201.91,8 

204.93,2 

207.94,5 

242.30,1 

245.91,8 

249.53,4 

2s2.68,5 

286.90,4 

291.12,3 

323.06,8 

327.89,0 

332.71,2 

363.45,2 

368.87,7 

374.30,1 

403.83,6 

409.86,3 

415.89,0 

6700 
6800 
6000 
7000  ' 
7100  j 
7200 

7000 

7100 

7200 

168.00,0 

170.40.0 

172.80.0 

210.00,0 

213.00. 0 

216.00. 0 

252.00,0 

255.60.0 

259.20.0 

294.00,0 

298.20.0 

302.40.0 

336.00,0 

340.80.0 

345.60.0 

378.00,0 

383.40.0 

388.80.0 

420.00. 0 

426.00. 0 

432.00. 0 

7000 

7100 

7200 

168.76.7 

171.17.8 

173.58.9 

210.95,9 

213.97,3 

216.98,6 

253.15,1 

256.76,7 

260.38,4 

295.34.2 

299.56.2 
303.78,1 

33  / .53, 4 
342.35,6 
347.17,8 

379.72,6 

385.15,1 

390.57,5 

421.91,8 

427.94,5 

433.97,3 

7 300 
7400 
7500 

175.2J,0 

177.60,0 

180.00,0 

219.00. 0 

222.00. 0 
225.00,0 

262.80,0 

266.40,0 

270.00,0 

306.60.0 

310.80.0 
315.00,0 

350.40.0 

355.20.0 
360.00,0 

394.20.0 

399.60.0 
405.00,0 

438.00. 0 

444.00. 0 

450.00. 0 

7300 

7400 

7500 

176.00,0 

178.41.1 

180.82.2 

220.00,0 

223.01,4 

226.02,7 

264.00,0 

267.61,6 

271.23,3 

308.00,0 

312.21,9 

316.43,8 

352.00,0 

356.82,2 

361.64,4 

396.00,0 

401.42,5 

406.84,9 

440.00,0 

446.02,7 

452.05,5 

7300  I 
7400 
7500  , 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

182.40.0 

184.80.0 

187.20.0 

228.00,0 

231.00. 0 

234.00. 0 

273.60.0 

277.20.0 

280.80.0 

319.20.0 

323.40.0 

327.60.0 

364.80.0 

369.60.0 

374.40.0 

410.40.0 

415.80.0 

421.20.0 

456.00. 0 

462.00. 0 

468.00. 0 

7000 

7700 

7800 

183.23.3 

185.64.4 

185.05. 5 

229.04,1 

232.05,5 

235.06,8 

2/4.84,9 

278.46,6 

282.08,2 

320.65,8 

324.87,7 

329.09,6 

366.46,6 

371.28,8 

376.11,0 

412.27,4 

417.69,9 

423.12,3 

458.08,2 

464.11,0 

470.13,7 

7600 
7700 
7800  1 

189.60.0 
192.00,0 

194.40.0 

237.00. 0 

240.00. 0 

243.00. 0 

284.40.0 
288.00,0 

291.60.0 

331.80.0 
336.00,0 

340.20.0 

379.20.0 
384.00,0 

388.80.0 

426.60.0 
432.00,0 

437.40.0 

474.00. 0 

480.00. 0 

486.00. 0 

7900 

8000 

8100 

190.46.6 

192.87.7 

195.28.8 

238.08,2 

241.09,6 

244.11,0 

285.69,9 

289.31,5 

292.93,2 

333.31,5 

337.53,4 

341.75,3 

380.93.2 

385.75.3 
390.57,5 

428.54,8 

433.97,3 

439.39,7 

476.16,4 

4S2.19.2 

488.21,9 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

196.80.0 

199.20.0 

201.60.0 

246.00. 0 

249.00. 0 

252.00. 0 

295.20.0 

298.80.0 

302.40.0 

344.40.0 

348.60.0 

352.80.0 

393.60.0 

398.40.0 

403.20.0 

442.80.0 

448.20.0 

453.60.0 

492.00. 0 

498.00. 0 

504.00. 0 

8200 

8300 

8400 

197.69,9 

200.11,0 

202.52,1 

247.12,3 

250.13,7 

253.15,1 

296.54,8 

300.16,4 

303.78,1 

345.97,3 

350.19,2 

354.41,1 

395.39,7 

400.21,9 

405.04,1 

444.82,2 

450.24,7 

455.67,1 

494.24,7 

500.27,4 

506.30,1 

8200 
8300  | 
8400 

8500 

8600 

8700 

204.00,0 

206.40.0 

208.80.0 

255.00. 0 

258.00. 0 

261.00. 0 

306.00,0 

309.60.0 

313.20.0 

357.00,0 

361.20.0 

365.40.0 

403.00,0 

412.80.0 

417.60.0 

459.00,1 

464.40.0 

469.80.0 

510.00. 0 

516.00. 0 

522.00. 0 

8500 

8000 

8700 

204.93.2 

207.34.2 

209.75.3 

256.16,4 

259.17,8 

262.19,2 

307.39,7 

311.01,4 

314.63,0 

358.63,0 

362.84,9 

367.06,8 

409.86,3 

414.68,5 

419.50,7 

461.09,6 

466.52,1 

471.94,5 

512.32,9 

518.35,6 

524.38,4 

8500 
8600 
8700  j 

8800 

8900 

9000 

211.20,0 

213.60,0 

216.00,0 

264.00. 0 

267.00. 0 

270.00. 0 

316.80.0 

320.40.0 
324.00,0 

369.60.0 

373.80.0 
378.00,0 

422.40.0 

427.20.0 
432.00,0 

475.20.0 

480.60.0 
486.00,0 

528.00. 0 

534.00. 0 

540.00. 0 

8800 

8900 

9000 

212.16.4 

214.57.5 

216.98.6 

265.20,5 

268.21,9 

271.23,3 

318.24,7 

321.86,3 

325.47,9 

371.28,8 

375.50,7 

379.72,6 

424.32,9 

429.15,1 

433.97,3 

477.37,0 

482.79,5 

488.21,9 

530.41,1 

536.43,8 

542.46,6 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

218.40.0 

220.80.0 
223.20,0 

273.00. 0 

276.00. 0 

279.00. 0 

327.60.0 

331.20.0 

334.80.0 

382.20.0 

386.40.0 

390.60.0 

436.80.0 

441.60.0 

446.40.0 

491.40.0 

496.80.0 

502.20.0 

546.00. 0 

552.00. 0 

558.00. 0 

9100 

9200 

9300 

219.39.7 

221.80.8 
224.21,9 

274.24,7 

277.26,0 

280.27,4 

329.09,6 

332.71,2 

336.32,9 

383.94,5 
388.16,4 
392.38,-  4 

438.79.5 

443.61.6 
448.43,8 

493.64,4 

499.06,8 

504.49,3 

548.49,3 

554.52,1 

560.54,8 

9100 

9200 

9300 

225.60.0 
228.00,0 

230.40.0 

282.00,0 

285.00. 0 

288.00. 0 

338.40.0 
342.00,0 

345.60.0 

394.80.0 
399.00,0 

403.20.0 

451.20.0 
456.00,0 

460.80.0 

507.60.0 
513.00,0 

518.40.0 

564.00. 0 

570.00. 0 

576.00. 0 

9400 

9500 

9000 

226.63.0 

229.04.1 

231.45.2 

283.28,8 

286.30,1 

289.31,5 

339.94,5 

343.56,2 

347.17,8 

396.60,3 

400.82,2 

405.04,1 

453.26,0 

458.08,2 

462.90,4 

509.91,8 

515.34,2 

520.76,7 

566.57,5 

572.60,3 

578.63,0 

9400 

9500 

9600 

232.80.0 

235.20.0 

237.60.0 

291.00,0 

294.00. 0 

297.00. 0 

349.20.0 

352.80.0 

356.40.0 

407.40,1 

411.60.0 

415.80.0 

465.60.0 

470.40.0 

475.20.0 

523.80.0 

529.20.0 

534.60.0 

582.00. 0 

588.00. 0 

594.00. 0 

9700 

9800 

9900 

233.86.3 

236.27.4 

238.68.5 

292.32,9 

295.34,2 

298.35,6 

350.79,5 

354.41,1 

358.-02,7 

409.26,0 

413.47.9 

417.69.9 

467.72,6 

472.54,8 

477.37,0 

526.19,2 

531.61,6 

537.04,1 

584.65,8 

590.68,5 

596.71,2 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

240.00, 0|  300.00,0 

360.00,0 

420.00,0 

480.00, Oj  540.00,0 

600.00,0 

lOOOO 

241.09,6 

301.37,0 

361.64,4 

421.91,8 

482.19,2)  542.46,6|  602.74,0 

lOOOO 

August  7th. — 219  DAY'S — 7 months  7 days. 

August  8th— 220  DAYS — 7 months  8 days. 
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Hate. 
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Hate. 



4 

5 

6 

7 

8 j 

S 1 

10 

Hate. 

100 

200 

300 

2.42,2 

4.84,4 

7.26,6 

3.02,7 

6.05,5 

9.08,2 

3.63,3 

7.26,6 

10.89,9 

4.23,8 

8.47,7 

12.71,5 

4.84,4 

9.68,8 

14.53,2 

5.44,9 

10.89,9 

16.34,8 

6.05,5 

12.11,0 

18.16,4 

100 

200 

300 

2.43,3 

4.86,6 

7.29,9 

3.04.1 

6.08.2 
9.12,3 

3.64.9 

7.29.9 
10.94,8 

4.25,8 

8.51,5 

12.77,3 

4.86,6 

9.73,2 

14.59,7 

5.47,4 

10.94,8 

16.42,2 

6.08,2 

12.16,4 

18.24,7 

loo 

200 

300 

400 

500 

GOO 

9.68,8 

12.11,0 

14.53,2 

12.11,0 

15.13,7 

18.16,4 

14.53,2 

18.16,4 

21.79,7 

16.95,3 

21.19,2 

25.43,0 

19.37,5 

24.21,9 

29.06,3 

21.79.7 

27.24.7 
32.69,6 

24.21.9 
30.27,4 

36.32.9 

400 

500 

600 

9.73,2 

12.16,4 

14.59,7 

12.16.4 

15.20.5 
18.24,7 

14.59.7 

18.24.7 
21.89,6 

17.03,0 

21.28,8 

25.54,5 

19.46,3 

24.32,9 

29.19,5 

21.89,6 

27.37,0 

32.84,4 

24.32,9 

30.41,1 

36.49,3 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

16.95,3 

19.37,5 

21.79,7 

21.19,2 

24.21,9 

27.24,7 

25.43,0 

29.06,3 

32.69,6 

29.66,8 

33.90,7 

38.14,5 

33.90,7 

38.75,1 

43.59,5 

38.14.5 

43.59.5 
49.04,4 

42.38,4 

48.43,8 

54.49,3 

700 

800 

900 

17.03,0 

19.46,3 

21.89,6 

21.28,8 

24.32,9 

27.37,0 

25.54.5 

29.19.5 
32.84,4 

29.80,3 

34.06,0 

38.31,8 

34.06,0 

38.92,6 

43.79,2 

38.31,8 

43.79,2 

49.26,6 

42.57,5 

48.65,8 

54.74,0 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

24.21,9 

26.64,1 

29.06,3 

30.27,4 

33.30,1 

36.32,9 

36.32,9 

39.96,2 

43.59,5 

42.38,4 

46.62,2 

50.86,0 

48.43,8 

53.28,2 

58.12,6 

54.49,3 

59.94.2 

65.39.2 

60.54.8 
66.60,3 

72.65.8 

lOOO 

1100 

1200 

24.32,9 

26.76,2 

29.19,5 

30.41.1 

33.45.2 

36.49.3 

36.49,3 

40.14.2 

43.79.2 

42.57,5 

46.83,3 

51.09,0 

48.65.8 
53.52,3 

58.38.9 

54.74,0 

60.21,4 

65.68,8 

60.82,2 

66.90,4 

72.98,6 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

31.48,5 

33.90,7 

36.32,9 

39.35,6 

42.38,4 

45.41,1 

47.22,7 

50.86,0 

54.49,3 

55.09,9 

59.33,7 

63.57,5 

62.97,0 

67.81,4 

72.65,8 

70.84,1 

76.29.0 

81.74.0 

78.71.2 
84.76,7 

90.82.2 

1300 

1400 

1500 

31 .62,7 
34.06,0 
36.49,3 

39.53.4 

42.57.5 

45.61.6 

47.44,1 

51.09.0 

54.74.0 

55.34,8 

59.60,5 

63.86,3 

63.25.5 
68.12,1 

72.98.6 

71.16,2 

76.63,6 

82.11,0 

79.06,8 

85.15,1 

91.23,3 

1300 

1400 

1500 

1000 

1700 

1800 

38.75,1 

41.17,3 

43.59,5 

48.43,8 

51.46,6 

54.49,3 

58.12,6 

61.75,9 

65.39,2 

67.81,4 

72.05,2 

76.29,0 

77.50,1 

82.34,5 

87.18,9 

87.18,9 

92.63.8 

98.08.8 

96.87,7 

*102.93,2 

108.98,6 

1600 

1700 

1800 

38.92,6 

41.35,9 

43.79,2 

48.65,81  58.38,9 

51.69,9  62.03,8 

54.74, 0|  65.68,8 

68.12,1 

72.37.8 

76.63,6 

77.85,2 
82.71,8 
87  58,4 

87.58,4 

93.05,8 

98.53,2 

97.31,5 

103.39,7 

109.47,9 

1600, 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

46.01,6 

48.43,8 

50.86,0 

57.52,1 

60.54,8 

63.57,5 

69.02,5 

72.65,8 

76.29,0 

80.52,9 

84.76,7 

89.00,5 

92.03,3 

96.87,7 

101.72,1 

103.53,7 

108.98.6 

114.43.6 

115.04.1 
121.09,6 

127.15.1 

1900 

2000 

2100 

46.22,5 

48.65,8 

51.09,0 

57.78.1 

60.82.2 
63.86,3 

69.33,7 

72.98.6 

76.63.6 

80.89,3 

85.15,1 

89.40,8 

92.44,9 

97.31,5 

102.18,1 

104.00,5 

109.47,9 

114.95,3 

115.56,2 

121.64,4 

127.72,6 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

53.28,2 

55.70,4 

58.12,6 

66.60,3 

69.63,0 

72.65,8 

79.92,3 

83.55,6 

87.18,9 

93.24,4 

97.48,2 

101.72,1 

106.56,4 

111.40,8 

116.25,2 

119.88,5 

125.33.4 

130.78.4 

133.20.5 
139.26,0 

145.31.5 

2200 

2300 

2400 

53.52,3 

55.95,6 

58.38,9 

66.90.4 

69.94.5 

72.98.6 

80.28,5 

83.93.4 

87.58.4 

93.66,6 

97.92,3 

102.18,1 

107.04.7 
111.91,2 

116.77.8 

120.42.7 

125.90,1 

131.37,5 

133.80,8 

139.89,0 

145.97,3 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

60.54,8 

62.97,0 

65.39,2 

75.68,5 

78.71,2 

81.74,0 

90.82,2 

94.45,5 

98.08,8 

105.95,9 

110.19,7 

114.43,6 

121.09,6 

125.94,0 

130.78,4 

136.23,3 

141.68.2 

147.13.2 

151.37,0 

157.42,5 

163.47,9 

2500 

2600 

2700 

60.82,2 

63.25,5 

65.68,8 

76.02.7 

79.08.8 
82.11,0 

91.23,3 

94.88.2 

98.53.2 

106.43,8 

110.69,6 

114.95,3 

121.64.4 
126.51,0 

131.37.5 

136.84,9 

142.32,3 

147.79,7 

152.05,5 

158.13,7 

164.21,9 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

67.81,4 

70.23,6 

72.65.8 

84.76,7 

87.79,5 

90.82,2 

101.72,1 

105.35,3 

108.98,6 

118.67,4 

122.91,2 

127.15,1 

135.62,7 

140.47,1 

145.31,5 

152.58,1 

158.03,0 

163.47,9 

169.53.4 
175.58,9 

181.64.4 

2800 

2900 

3000 

68.12,1 

70.55,3 

72.98,6 

85.15.1 

88.19.2 

91.23.3 

102.18,1 

105.83,0 

109.47,9 

119.21,1 

123.46,8 

127.72,6 

136.24,1 

141.10,7 

145.97,3 

153.27,1 

158.74,5 

164.21,9 

170.30,1 

176.38,4 

182.46,6 

2800 

2900 

3000 

3100 
3200 
| 3300 

75.07,9 

77.50,1 

79.92,3 

93.84,9 

96.87,7 

99.90,4 

112.61,9 

116.25,2 

119.88,5 

131.38,9 

135.62,7 

139.86,6 

150.15,9 

155.00,3 

159.84,7 

168.92,9 

174.37,8 

179.82,7 

187.69,9 

193.75,3 

199.80,8 

3100 

3200 

3300 

75.41,9 

77.85,2 

80.28,5 

94.27.4 

97.31.5 
100.35,6 

113.12,9 

116.77,8 

120.42,7 

131.98,4 

136.24,1 

140.49,9 

150.83,8 

155.70,4 

160.57,0 

169.69,3 

175.16,7 

180.64,1 

188.54,8 

194.63,0 

200.71,2 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

82.34,5 

84.76,7 

87.18,9 

102.93,2 

105.95,9 

108.98,6 

123.51,8 

127.15,1 

130.78,4 

144.10,4 

148.34,2 

152.58,1 

164.69,0 

169.53,4 

174.37,8 

185.27,7 

190.72,6 

196.17,5 

205.86.3 
211.91,8 

217.97.3 

3400 

3500 

3600 

82.71,8 

85.15,1 

87.58,4 

103.39.7 

106.43.8 

109.47.9 

124.07,7 

127.72,6 

131.37,5 

144.75,6 

149.01,4 

153.27,1 

165.43.6 
170.30,1 

175.16.7 

186.11,5 

191.58,9 

197.06,3 

206.79,5 

212.87,7 

218.95,9 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

89.61,1 

92.03,3 

94.45,5 

112.01,4 

115.04,1 

118.06,8 

134.41,6 

138.04,9 

141.68,2 

156.81,9 

161.05,8 

165.29,6 

179.22,2 

184.06,6 

188.91,0 

201.62,5 

207.07,4 

212.52,3 

224.02.7 
230.08,2 

236.13.7 

3700 

3800 

3900 

90.01,6 

92.44,9 

94.88,2 

112.52.1 

115.56.2 

118.60.3 

135.02,5 

138.67,4 

142.32,3 

157.52,9 

161.78,6 

166.04,4 

180.03.3 
184.89,9 

189.76.4 

202.53, 7 
208.01,1 
213.48,5 

225.04,1 

231.12,3 

237.20,5 

3700 

3800 

3900 

4000 
1 4100 
1 4200 

96.87,7 

99.29,9 

101.72,1 

121.09,6 

124.12,3 

127.15,1 

145.31,5 

148.94,8 

152.58,1 

169.53,4 

173.77,3 

178.01,1 

193.75,3 

198.59,7 

203.44,1 

217.97,3 
22?. 42, 2 
228.87,1 

242.19,2 

248.24,7 

254.30,1 

4000 

4100 

4200 

97.31,5 

99.74,8 

102.18,1 

121.64.4 

124.68.5 

127.72.6 

145.97,3 

149.62,2 

153.27,1 

170.30,1 

174.55,9 

178.81,6 

194.63,0 

199.49,6 

204.36.2 

218.95,9 

224.43,3 

229.90,7 

243.28,8 

249.37,0 

255.45,2 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

104.14,2 

106.56,4 

108.98,6 

130.17,8 

133.20,5 

136.23,3 

156.21,4 

159.84,7 

163.47,9 

182.24,9 

186.48,8 

190.72,6 

208.28,5 

213.12,9 

217.97,3 

234.32,1 

239.77,0 

245.21,9 

260.35.6 
266.41,1 

272.46.6 

4300 

4400 

4500 

104.61,4 

107.04,7 

109.47,9 

130.76.7 

133.80.8 

136.84.9 

156.92,1 

160.57,0 

164.21,9 

183.07,4 

187.33,2 

191.58,9 

209.22,7 

214.09,3 

218.95,9 

235.38,1 

240.85,5 

246.32,9 

261.53.4 

267.61,6 

273.69,9 

4300 

4400 

4500 

I 4GOO 
4700 
4800 

111.40,8 

113.83,0 

116.25,2 

139.26,0 

142.28,8 

145.31,5 

167.11,2 

170.74,5 

174.37,8 

194.96,4 

199.20,3 

203.44,1 

222.81,6 

227.66,0 

232.50,4 

250.66.8 

256.11.8 
261.56,7 

278.52,1 

284.57,5 

290.63,0 

4600 

4700 

4800 

111.91,2 

114.34,5 

116.77,8 

139.89,0 

142.93.2 

145.97.3 

167.86.8 

171.51.8 
175.16,7 

195.84,7 

200.10,4 

204.36.2 

223.82.5 
228.69,0 

233.55.6 

251.80,3 

257.27,7 

262.75,1 

279.78,1 

285.86,3 

291.94,5 

4600 

4700 

4800 

4900 
| 5000 
5100 

118.67,4 

121.09,6 

123.51,8 

148.34,2 

151.37,0 

154.39,7 

178.01,1 

181.64,4 

185.27,7 

207.67,9 

211.91,8 

216.15,6 

237.34,8 

242.19,2 

247.03,6 

267.01.6 

272.46.6 
277.91,5 

296.68.5 
302.74,0 

308.79.5 

4900 

5000 

5100 

119.21,1 

121.64,4 

124.07,7 

149.01.4 

152.05.5 

155.09.6 

178.81.6 

182.46.6 
186.11,5 

208.61.9 

212.87,7 

217.13,4 

238.42.2 
243.28,8 

248.15.3 

268.22,5 

273.69,9 

279.17,3 

298.02,7 

304.11,0 

310.19,2 

4900 

6000 

5100 

5200 

5300 

5400 

125.94,0 

128.36,2 

130.78,4 

157.42,5 

160.45,2 

163.47,9 

188.91,0 

192.54,2 

196.17,5 

220.39,5 

224.63,3 

228.87,1 

251.87,9 

256.72,3 

261.56,7 

283.36.4 

288.81.4 
294.26,3 

314.84.9 
320.90,4 

326.95.9 

5200 

5300 

5400 

126.51,0 

128.94,2 

131.37,5 

158.13.7 

161.17.8 

164.21.9 

189.76.4 

193.41.4 
197.06,3 

221.39,2 

225.64,9 

229.90,7 

253.01,9 

257.88,5 

262.75,1 

284.64,7 

290.12,1 

295.59,5 

316.27,4 

322.35,6 

328.43,8 

5200 

5300 

5400 

5500 

5000 

5700 

133.20,5 

135.62,7 

138.04,9 

166.50,7 

169.53,4 

172.56,2 

199.80,8 

203.44,1 

207.07,4 

233.11,0 

237.34,8 

241.58,6 

266.41,1 

271.25,5 

276.09,9 

299.71.2 

305.16.2 
310.61,1 

333.01,4 

339.06,8 

345.12,3 

5500 

5600 

5700 

133.80,8 

136.24,1 

138.67,4 

167.26.0 

170.30.1 

173.34.2 

200.71.2 

204.36.2 
208.01,1 

234.16,4 

238.42,2 

242.67,9 

267.61,6 

272.48,2 

277.34,8 

301.06,8 

306.54,2 

312.01,6 

334.52,1 

340.60,3 

346.68,5 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

G000 

140.47,1 

142.89,3 

145.31,5 

175.58,9 

178.61,6 

181.64,4 

210.70,7 

214.34,0 

217.97,3 

245.82,5 

250.06,3 

254.30,1 

280.94,2 

285.78,6 

290.63,0 

316.06.0 

321.51.0 
326.95,9 

351.17.8 
357.23,3 

363.28.8 

5800 

5900 

6000 

141.10,7 

143.54,0 

145.97,3 

176.38.4 

179.42.5 

182.46.6 

211.66,0 

215.31,0 

218.95,9 

246.93,7 

251.19,5 

255.45,2 

282.21.4 
287.07,9 

291.94.5 

317.49,0 

322.96,4 

328.43,8 

352.76,7 

358.84,9 

364.93,2 

5800 

5900 

6000 

G100 

6200 

6300 

147.73,7 

150.15,9 

152.58,1 

184.67,1 

187.69,9 

190.72,6 

221.60,5 

225.23,8 

228.87,1 

258.54,0 

262.77,8 

267.01,6 

295.47,4 

300.31,8 

305.16,2 

332.40.8 

337.85.8 
343.30,7 

369.34.2 
375.39,7 

381.45.2 

6100 

6200 

6300 

148.40,5 

150.83,8 

153.27,1 

185.50.7 

188.54.8 

191.58.9 

222.60,8 

226.25,8 

229.90,7 

259.71,0 

263.96,7 

268.22,5 

296.81.1 
301.67,7 

306.54.2 

333.91,2 

339.38,6 

344.86,0 

371.01,4 

377.09,6 

383.17,8 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

155.00,3 

157.42,5 

159.84,7 

193.75,3 

196.78,1 

199.80,8 

232.50,4 

236.13,7 

239.77,0 

271.25,5 

275.49,3 

279.73,2 

310.00,5 

314.84,9 

319.69,3 

348.75,6 

354.20.5 

359.65.5 

387.50,7 

393.56,2 

399.61,6 

6400 

6500 

6600 

155.70,4 

158.13,7 

160.57,0 

194.63.0 

197.67.1 

200.71.2 

233.55,6 

237.20.5 

240.85.5 

272.48,2 

276.74,0 

280.99,7 

311.40,8 

316.27,4 

321.14,0 

350.33,4 

355.80,8 

361.28,2 

389.26,0 

395.34,2 

401.42,5 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

162.26,8 

164.69,0 

167.11,2 

202.83.0 
205.86,3 

208.89.0 

243.40,3 

247.03,6 

250.66,8 

283.97,0 

288.20,8 

292.44,7 

324.53,7 

329.38,1 

334.22,5 

365.10,4 

370.55,3 

376.00,3 

405.67.1 
411.72,6 

417.78.1 

6700 

6800 

6900 

163.00,3 

165.43,6 

167.86,8 

203.75,3 

206.79.5 

209.83.6 

244.50,4 

248.15.3 

251.80.3 

285.25,5 

289.51,2 

293.77,0 

326.00,5 

330.87,1 

335.73,7 

366.75,6 

372.23,0 

377.70,4 

407.50,7 

413.58,9 

419.67,1 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

169.53,4 

171.95,6 

174.37,8 

211.91,8 

214.94,5 

217.97,3 

254.30,1 

257.93,4 

261.56,7 

296.68,5 

300.92,3 

305.16,2 

339.06,8 

343.91,2 

348.75,6 

381.45,2 

386.90.1 

392.35.1 

423.83,6 
429.89,0 
4 35.94,5 

7000 

7100 

7200 

170.30,1 

172.73,4 

175.16,7 

212.87.7 

215.91.8 

218.95.9 

255.45,2 

259.10.1 

262.75.1 

298.02,7 

302.28,5 

306.54,2 

340.60.3 
345.46,8 

350.33.4 

383.17,8 

388.65,2 

394.12,6 

425.75,3 

431.83,6 

437.91,8 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

176.80,0 

179.22,2 

181.64,4 

221.00,0 

224.02,7 

227.05,5 

265.20,0 

268.83,3 

272.46,6 

309.40,0 

313.63,8 

317.87,7 

353.60,0 

358.44,4 

363.28,8 

397.80,0 

403.24.9 

408.69.9 

442.00,0 

448.05,5 

454.11,0 

7300 

7400 

7500 

177.60,0 

180.03,3 

182.46,6 

222.00,0 

225.04.1 

228.08.2 

266.40,0 

270.04.9 

273.69.9 

310.80,0 

315.05,8 

319.31,5 

355.20,0 

360.06,6 

364.93,2 

399.60,0 

405.07,4 

410.54,8 

444.00,0 

450.08,2 

456.16,4 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

184.06,6 

186.48,8 

188.91,0 

230.08,2 

233.11,0 

236.13,7 

276.09,9 

279.73,2 

283.36,4 

322.11,5 

326.35,3 

330.59,2 

368.13,2 

372.97,5 

377.81,9 

414.14,8 

419.59.7 

425.04.7 

460.16.4 
466.21,9 

472.27.4 

7600 

7700 

7800 

184.89,9 

187.33,2 

189.76,4 

231.12.3 

234.16.4 

237.20.5 

277.34,8 

280.99.7 

284.64.7 

323.57,3 

327.83,0 

332.08,8 

369.79,7 

374.66,3 

379.52,9 

416.02,2 

421.49,6 

426.97,0 

462.24,7 

468.32,9 

474.41,1 

7600 
7 700 
7800 

7900 

8000 

8100 

191.33.2 

193.75.3 
196.17,5 

239.16,4 

242.19,2 

245.21,9 

286.99,7 

290.63,0 

294.26,3 

334.83,0 

339.06,8 

343.30,7 

382.66,3 

387.50,7 

392.35,1 

430.49,6 
435.9  4,5 
441.39,5 

478.32,9 

484.38,4 

490.43,8 

7900 

8000 

8100 

192.19,7 

194.63,0 

197.06,3 

240.24.7 

243.28.8 

246.32.9 

288.29,6 

291.94.5 

295.59.5 

336.34, 5 
340.60,3 
344.86,0 

384.39.5 
389.26,0 

394.12.6 

432.44,4 

437.91,8 

443.39,2 

480.49,3 

486.57,5 

492.65,8 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

198.59,7 

201.01,9 

203.44,1 

248.24,7 

251.27,4 

254.30,1 

297.89,6 

301.52,9 

305.16,2 

347.54,5 

351.78,4 

356.02,2 

397.19,5 

402.03,8 

406.88,2 

446.84,4 

452.29,3 

457.74.2 

496.49.3 
502.54,8 

508.60.3 

8200 

8300 

8400 

199.49,6 

201.92,9 

204.36,2 

249.37.0 

252.41.1 

255.45.2 

299.24,4 

302.89,3 

306.54,2 

349.11,8 

353.37,5 

357.63,3 

398.99.2 
403.85,8 

408.72.3 

448.86,6 

454.34,0 

459.81,4 

498.74,0 

504.82,2 

510.90,4 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

205.86,3 

208.28,5 

210.70,7 

257.32,9 

260.35,6 

263.38,4 

308.79,5 

312.42,7 

316.06,0 

360.26,0 

364.49,9 

368.73,7 

411.72,6 

416.57,0 

421.41,4 

463.19,2 

468.64,1 

474.09,0 

514.65,8 

520.71,2 

526.76,7 

8500 

8600 

8700 

206.79,5 

209.22,7 

211.66,0 

258.49.3 

261.53.4 

264.57.5 

310.19,2 

313.84,1 

317.49,0 

361.89,0 

366.14,8 

370.40,5 

413.58,9 

418.45,5 

423.32,1 

465.28,8 

470.76,2 

476.23,6 

516.98,6 

523.06,8 

529.15,1 

8500 
8600 
8 700 
8800 
8900 
9000 

8800 

8900 

9000 

213.12,9 

215.55,1 

217.97,3 

266.41,1 

269.43,8 

272.46,6 

319.69,3 

323.32,6 

326.95,9 

372.97,5 

377.21,4 

381.45,2 

426.25,8 

431.10,1 

435.94,5 

479.54,0 

484.98,9 

490.43,8 

532.82.2 
538.87,7 

544.93.2 

8800 

8900 

9000 

214.09,3 

216.52,6 

218.95,9 

267.61,6 

270.65.8 

273.69.9 

321.14,0 

324.78,9 

328.43,8 

374.66,3 

378.92,1 

383.17,8 

428.18,6 

433.05,2 

437.91,8 

481.71,0 

487.18,4 

492.65,8 

535.23,3 

641.31,5 

547.39,7 

9100 

9200 

9300 

220.39.5 

222.81.6 
225.23,8 

275.49,3 

278.52,1 

281.54,8 

330.59,2 

334.22,5 

337.85,8 

385.69,0 

389.92,9 

394.16,7 

440.78,9 

445.63,3 

450.47,7 

495.88,8 

501.33,7 

506.78,6 

550.98.6 
557.04,1 

563.09.6 

9100 

9200 

9300 

221.39,2 

223.82,5 

226.25,8 

276.74.0 

279.78.1 

282.82.2 

332.08,8 

335.73,7 

339.38,6 

387.43,6 

391.69,3 

395.95,1 

442.78.4 
447.64,9 

452.51.5 

498.13,2 

503.60,5 

509.07,9 

653.47,9 

659.56,2 

565.64,4 

9100 

9200 

9300 

9400 
9500 
9600 
9700 
9800 
1 9900 

227.66,0 

230.08,2 

232.50,4 

284.57,5 

287.60,3 

290.63,0 

341.49,0 

345.12,3 

348.75,6 

398.40,5 

402.64,4 

406.88,2 

455.32,1 

460.16,4 

465.00,8 

512.23,6 

517.68,5 

523.13,4 

£69.15,1 

575.20,5 

581.26,0 

9400 

9500 

9600 

228.69,0 

231.12,3 

233.55,6 

285.86.3 

288.90.4 

291.94.5 

343.03,6 

346.68,5 

350.33,4 

400.20,8 

404.46,6 

408.72,3 

457.38.1 
462.24,7 

467.11.2 

514.55,3 

520.02,7 

525.50,1 

571.72,6 

577.80,8 

583.89,0 

94001 

9500 

9600 

234.92,6 

237.34,8 

239.77,0 

293.65,8 

296.68,5 

299.71,2 

352.38,9 

356.02,2 

359.65,5 

411.12,1 

415.35,9 

419.59,7 

469.85,2 

474.69,6 

479.54,0 

528.58,4 

534.03,3 

539.48,2 

587.31.5 
593.37,0 

599.42.5 

9700 

9800 

9900 

235.98,9 

238.42,2 

240.85,5 

294.98.6 

298.02.7 

301.06.8 

353.98,4 

357.63,3 

361.28,2 

412.98,1 

417.23,8 

421.49,6 

471.97,8 

476.84,4 

481.71,0 

530.97,5 

536.44,9 

541.92,3 

689.97,3 

696.05,5 

602.13,7 

9700 

9800 

9900 

10000 

242.19,2j  302.74,0 

363.28,8 

423.83,61  484.38,4|  544.93,2 

605.47,9 

lOOOO 

243.28,8 

304.11,0 

364.93,2 

425.75,3 

486.57,5 

547.39,7 

608.21,9 

lOOOO 
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224  DAYS. 
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Kate. 
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4 
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Hate. 
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5 | 6 1 

7 | 

8 1 

9 | 10 

Hate. 

TOO 

200 

300 

2.44,4 

4.88,8 

7.33,2 

3.05,5 

6.11,0 

9.16,4 

3.66,6 

7.33,1 

10.99,7 

4.27,7 

8.55,3 

12.83,0 

4.88,8 

9.77,5 

14.66,3 

5.49,9 

10.99,7 

16.49,6 

6,11,0 

12.21.9 

18.32.9 

100 

200 

300 

2.45,5 

4.91,0 

7.36,4 

3.06,8 

6.13,7 

9.20,5 

8.68,2 

7.36,4 

11.04,7 

4229^6 

8.59,2 

12.88,8 

4.91,0 

9.81,9 

14.72,9 

~ 5.52,31  6.1 3,7 

11.04,7  12.27,4  ' 

16.57,0|  18.41,1 

1 oo 
200 
800 

400 

500 

600 

9.77,5 

12.21,9 

14.66,3 

12.21.9 
15.27,4 

18.32.9 

14.66,3 

18.32,9 

21.99,5 

17.10,7 

21.38,4 

25.66,0 

19.55,1 

24.43,8 

29.32,6 

21.99,5 

27.49,3 

32.99,2 

24.43.8 

30.54.8 

36.65.8 

400 

500 

COO 

9.81,9 

12.27,4 

14.72,9 

12.27,4 

15.34,2 

18.41,1 

14.72,4) 

18.41,1 

22.09,3 

17.18.4 
21.47,9 

25.77.5 

19.63.8 

24.54.8 

29.45.8 

22.09,3 

27.61,6 

33.14,0 

24.54,8 

30.68,5 

36.82,2 

4-00  i 
500  1 

ooo 

700 

800 

900 

17.10,7 

19.65,1 

21.99,5 

21.38,4 

24.43,8 

27.49,3 

25.66,0 

29.32,6 

32.99,2 

29.93,7 

34.21,4 

38.49,0 

34.21,4 

39.10,1 

43.98,9 

38.49,0 

43.98,9 

49.48,8 

42.76.7 

48.87.7 
54.98,6 

700 

800 

1)00 

17.18,4 

19.63,8 

22.09,3 

21.47,9 

24.54,8 

27.61,6 

25.77,5 

29.45,8 

33.14,0 

30.07,1 

34.36,7 

38.66,3 

34.36.7 

39.27.7 
44.18,6 

38.66,3 

44.18,6 

49.71,0 

42.95,9 

49.09,6 

55.23,3 

700 

800 

OOO 

lOOO 

1 1 oo ! 

J 200  | 

lOOO 
! 1100 
1200 

24.43,8 

26.88,2 

29.32,6 

30.54.8 
33.60,3 

36.65.8 

36.65.8 
40.32,3 

43.98.9 

42.76,7 

47.04,4 

51.32,1 

48.87,7 

53.76,4 

58.65,2 

54.98,6 

60.48,5 

65.98,4 

61.09,6 

67.20.5 

73.31.5 

lOOO 

llOO 

1200 

1300 

1400 

1500 

24.54.8 
27.00,3 

29.45.8 

30.68,5 

33.75,3 

36.82,2 

36.82,2 

40.50,4 

44.18,6 

42.95,9 

47.25,5 

51.55,1 

49.09,6 

54.00,5 

58.91,5 

55.23,3 

60.75,6 

66.27,9 

61.37,0 

67.50,7 

73.64,4 

1300 

1400 

1500 

31.77,0 

34.21,4 

36.65,8 

39.71.2 
42.76,7 

45.82.2 

47.65,5 
51.32,1 
' 54.98,6 

55.59,7 

59.87,4 

64.15,1 

63.54,0 

68.42,7 

73.31,5 

71.48,2 

76.98,1 

82.47,9 

79.42,5 

85.53.4 

91.64.4 

31.91.2 
34.36,7 

36.82.2 

39.89,0 

42.95,9 

46.02,7 

47.86,8 

51.55,1 

55.23,3 

55.84.7 
60.14,2 

64.43.8 

63.82,5 

68.73.4 

73.64.4 

71.80,3 

77.32,6 

82.84,9 

79.78,1 

85.91,8 

92.05,5 

1500 
1400 
1500  | 

1600 

1700 

1800 

39.10,1 

41.54,5 

43.98,9 

48.87,7 

51.93,2 

54.98,6 

58.65,2 

62.31,8 

65.98,4 

68.42,7 

72.70,4 

76.98,1 

78.20,3 

83.09,0 

87.97,8 

87.97,8 

93.47,7 

98.97,5 

97.75,3 

103.86.3 

109.97.3 

1GOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

39.27,7 

41.73,2 

44:18,6 

49.09,6 
» 52.16,4 
55.23,3 

58.91,5 

62.59,7 

66.27,9 

68.73,4 

73.03,0 

77.32,6 

78.55.3 

83.46.3 

88.37.3 

88.37,3 

93.89,6 

99.41,9 

98.19,2 

104.32,9 

110.46,6 

lOOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

46.43,3 

48.87,7 

51.32,1 

58.04.1 
61.09,6 

64.15.1 

69.64,9 

73.31,5 

76.98,1 

81.25,8 

85.53,4 

89.81,1 

92.86,6 

97.76,3 

102.64,1 

104.47,4 

109.97,3 

115.47,1 

116.08,2 

122.19,2 

128.30,1 

46.64.1 
49.09,6 

51.55.1 

58.30,1 

61.37,0 

64.43,8 

69.96,2 

73.64,4 

77.32,6 

81.62,2 

85.91,8 

90.21,4 

93.28.2 

98.19.2 
103.10,1 

104.94,2 

110.46,6 

115.98,9 

116.60,3 

122.74,0 

128.87,7 

lOOO 
2000 
2100  ! 

2200 

2300 

2400 

53.76,4 

56.20,8 

58.65,2 

67.20.5 
70.26,0 

73.31.5 

80.64.7 
84.31,2 

87.97.8 

94.08,8 

98.36,4 

102.64,1 

107.52,9 

112.41,6 

117.30,4 

120.97,0 

126.46,8 

131.96,7 

134.41.1 

140.52.1 
146.63,0 

2200 

2300 

2400 

54.00,5 

56.46,0 

58.91,5 

67.50,7 

70.57,5 

73.64,4 

81.00,8 

84.69,0 

88.37,3 

94.51,0 

98.80,5 

103.10,1 

108.01,1 

112.92,1 

117.83,0 

121.51,2 

127.03,6 

132.55,9 

135.03,4 

141.15,1 

147.28,8 

2200 
2300  ; 
2400 

2500 

2600 

2700 

61.09,6 

63.54,0 

65.98,4 

76.37,0 

79.42,5 

82.47,9 

91.64.4 
95.31,0 

98.97.5 

106.91,8 

111.19,5 

115.47,1 

122.19,2 

127.07,9 

131.96,7 

137.46,6 

142.96,4 

148.46,3 

152.74,0 

158.84.9 

164.95.9 

2500 

2000 

2700 

61.37,0 

63.82,5 

66.27,9 

76.71,2 

79.78,1 

82.84,9 

92.05,5 

95.73,7 

99.41,9 

107.39,7 

111.69,3 

115.98,9 

122.74,0 

127.64.9 

132.55.9 

138.08,2 

143.60,5 

149.12,9 

153.42,5 

159.56,2 

165.69,9 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

68.42,7 

70.87,1 

73.31,5 

85.53.4 
88.58,9 

91.64.4 

102.64,1 

106.30,7 

109.97,3 

119.74,8 

124.02,5 

128.30,1 

136.85,5 

141.74,2 

146.63,0 

153.96,2 

159.46,0 

164.95,9 

171.06.8 

177.17.8 

183.28.8 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

68.73.4 
71.18,9 

73.64.4 

85.91,8 

88.98,6 

92.05,5 

103.10,1 

106.78,4 

110.46,6 

120.28,5 

124.58,1 

128.87,7 

137.46.8 

142.37.8 

147.28.8 

154.65,2 

160.17,5 

165.69,9 

171.83,6 

177.97,3 

184.11,0 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

75.75,9 

78.20,3 

80.64,7 

94.69,9 

97.75,3 

100.80,8 

113.63,8 

117.30,4 

120.97,0 

132.57,8 

136.85,5 

141.13,2 

151.51,8 

156.40,5 

161.29,3 

170.45,8 

175.95,6 

181.45,5 

189.39.7 

195.50.7 
201.61,6 

76.09,9 

78.55,3 

81.00,8 

95.12,3 

98.19,2 

101.26,0 

114.14,8 

117.83,0 

121.51,2 

133.17.3 
137.46,8 

141.76.4 

152.19.7 

157.10.7 
162.01,6 

171.22,2 

176.74,5 

182.26,8 

190.24,7 

196.38,4 

202.52,1 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

83.09,0 

85.53,4 

87.97,8 

103.86.3 
106.91,8 

109.97.3 

124.63.6 
128.30,1 

131.96.7 

145.40,8 

149.68,5 

153.96,2 

166.18,1 

171.06,8 

175.95,6 

186.95,3 

192.45,2 

197.95,1 

207.72.6 

213.83.6  ! 
219.94,5 

3400 

3500 

3000 

83.46.3 
85.91,8 

88.37.3 

104.32,9 

107.39,7 

110.46,6 

125.19,5 

128.87,7 

132.55,9 

146.06,0 

150.35,6 

154.65,2 

166.92.6 

171.83.6 
176.74,5 

187.79,2 

193.31,5 

198.83,8 

208.65,8 

214.79,5 

220.93,2 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

90.42,2 

92.86,6 

95.31,0 

113.02.7 
116.08,2 

119.13.7 

135.63.3 
139.29,9 

142.96.4 

153.23,8 

162.51,5 

166.79,2 

180.84,4 

185.73,2 

190.61,9 

203.44,9 

208.94,8 

214.44,7 

226.05,5  I 

232.16.4  1 

238.27.4 

3700 

3800 

3900 

90.82.7 
93.28,2 

95.73.7 

113.53,4 

116.60,3 

119.67,1 

136.24,1 

139.92,3 

143.60,5 

158.94,8 

163.24,4 

167.54,0 

181.65,5 

186.56.4 

191.47.4 

204.36,2 

209.88,5 

215.40,8 

227.06,8 

233.20,5 

239.34,2 

3700 
3800 
3000  | 

4000 

4100 

4200 

97.75,3 

100.19,7 

102.64,1 

122.19,2 

125.24,7 

128.30,1 

146.63,0 

150.29,6 

153.96,2 

171.06,8 

175.34,5 

179.62,2 

195.50,7 

200.39,5 

205.28,2 

219.94,5 

225.44,4 

230.94,2 

244.38,4 

250.49.3 

256.60.3 

4000 

4100 

4200 

98.19,2 

100.64,7 

103.10,1 

122.74,0 

125.80,8 

128.87,7 

147.28,8 

150.97,0 

154.65,2 

171.83.6 
176.13,2 

180.42.7 

196.38,4 

201.29.3 

206.20.3 

220.93,2 

226.45,5 

231.97,8 

245.47,9 

251.61,6 

257.75,3 

4000 
4100  ! 
4200  | 

4300 

4400 

4500 

105.08,5 

107.52,9 

109.97,3 

131.35.6 
134.41,1 

137.46.6 

157.62,7 

161.29,3 

164.95,9 

183.89,9 

188.17,5 

192.45,2 

210.17,0 

215.05,8 

219.94,5 

236.44,1 

241.94,0 

247.43,8 

262.71.2  j 

268.82.2 
274.93,2  I 

4300 

4400 

4500 

105.55.6 
108.01,1 

110.46.6 

131.94,5 

135.01,4 

138.08,2 

158.33,4 

162.01,6 

165.69,9 

184.72,3 

189.01,9 

193.31,5 

211.11,2 

216.02,2 

220.93,2 

237.50,1 

243.02,5 

248.54,8 

263.89,0 

270.02,7 

276.16,4 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

112.41,6 

114.86,0 

117.30,4 

140.52,1 

143.57,5 

146.63,0 

168.62.5 
172.29,0 

175.95.6 

196.72,9 

201.00,5 

205.28,2 

224.83,3 

229.72,1 

234.60,8 

252.93,7 

258.43,6 

263.93,4 

281.04.1  | 

287.15.1 
293.26,0 

4000 

4700 

4800 

112.92,1 

115.37,5 

117.83,0 

141.15,1 

144.21,9 

147.28,8 

169.38,1 

173.06,3 

176.74,5 

197.61,1 

201.90,7 

206.20,3 

225.84.1 

230.75.1 
235.66,0 

254.07,1 

259.59,5 

265.11,8 

282.30,1 

288.43,8 

294.57,5 

4000  i 

4/00 

4800 

4900 

5000 

5100 

119.74,8 

122.19,2 

124.63,6 

149.68.5 
152.74,0 

155.79.5 

179.62.2 
183.28,8 

186.95.3 

209.55,9 

213.83,6 

218.11,2 

239,49,6 
244.38,4 
249.27. 1 

269.43,3 

274.93,2 

280.43,0 

299.37,0 

305.47.9 

311.58.9 

4900 

5000 

5100 

120.28.5 
122.74,0 

125.19.5 

150.35,6 

153.42,5 

156.49,3 

180.42,7 

184.11,0 

187.79,2 

210.49,9 

214.79,5 

219.09,0 

240.57,0 

245.47.9 

250.38.9 

270.64,1 

276.16,4 

281.68,8 

300.71,2 

306.84,9 

312.98,6 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

127.07,9 

129.52,3 

131.96,7 

158.84.9 
161.90,4 

164.95.9 

190.61,9 

194.28,5 

197.95,1 

222.38,9 

226.66,6 

230.94,2 

254.1o, 9 
259.04,7 
263.93,4 

285.92,9 

291.42,7 

296.92,6 

317.69,9 

323.80.8 

329.91.8 

5200 

5300 

5400 

127.64.9 
130.10,4 

132.55.9 

159.56,2 

162.63,0 

165.69,9 

191.47,4 

195.15,6 

198.83,8 

223.38,6 

227.68,2 

231.97,8 

255.29,9 

260.20,8 

265.11,8 

287.21,1 

292.73,4 

298.25,8 

319.12,3 

325.26,0 

331.39,7 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

134.41,1 

136.85,5 

139.29,9 

168.01,4 

171.06,8 

174.12,3 

201.61,6 

205.28,2 

208.94,8 

235.21,9 

239.49,6 

243.77,3 

268.82,2 

273.71,0 

278.59,7 

302.42,5 

307.92,3 

313.42,2 

336.02.7 

342.13.7 

348.24.7 

5500 

5000 

5700 

135.01,4 

137.46,8 

139.92,3 

168.76,7 

171.83,6 

174.90,4 

202.52,1 

206.20,3 

209.88,5 

236.27,4 

240.57,0 

244.86,6 

270.02.7 

274.93.7 

279.84.7 

303.78,1 

309.30,4 

314.82,7 

337.53,4 

343.67,1 

349.80,8 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

6000 

141.74,2 

144.18,6 

146.63,0 

177.17.8 
180.23,3 

183.28.8 

212.61.4 
216.27,9 

219.94.5 

248.04,9 

252.32,6 

256.60,3 

283.48,5 

288.37,3 

293.26,0 

318.92,1 

324.41,9 

329.91,8 

354.35.6 

360.46.6 
366.57,5 

5800 

5900 

6000 

142.37.8 
144.83,3 

147.28.8 

i77.97,3 

181.04,1 

184.11,0 

213.56,7 

217.24,9 

220.93,2 

249.16.2 
253.45,8 

257.75.3 

284.75.6 

289.66.6 
294.57,5 

320.35,1 

325.87,4 

331.39,7 

355.94,5 

362.08,2 

368.21,9 

5800 

5900 

OOOO 

6100 

6200 

6300 

149.07,4 

151.51,8 

153.96,2 

186.34.2 
189.39,7 

192.45.2 

223.61.1 
227.27,7 

230.94.2 

260.87,9 

265.15,6 

269.43,3 

298.14,8 

303.03,6 

307.92,3 

335.41,6 

340.91,5 

346.41,4 

372.68.5 

378.79.5 
384.90,4 

0100 

6200 

6300 

149.74.2 
152.19,7 

154.65.2 

187.17,8 

190.24,7 

193.31,5 

224.61,4 

228.29,6 

231.97,8 

262.04,9 

266.34,5 

270.64,1 

299.48.5 

304.39.5 
309.30,4 

336.92,1 

342.44,4 

347.96,7 

374.35,6 

380.49,3 

386.63,0 

OlOO 
0200  ! 
0300  | 

6400 

6500 

6600 

156.40,5 

158.84,9 

161.29,3 

195.50,7 

198.56,2 

201.61,6 

234.60,8 

238.27,4 

241.94,0 

273.71,0 

277.98,6 

282.26,3 

312.81,1 

317.69,9 

322.58,6 

351.91,2 

357.41,1 

362.91,0 

391.01,4 

397.12.3 

403.23.3 

6400 

6500 

6600 

157.10,7 

159.56,2 

162.01,6 

196.38,4 

199.45,2 

202.52,1 

235.66,0 

239.34,2 

243.02,5 

274.93,7 

279.23,3 

283.52,9 

314.21,4 

319.12.3 

324.03.3 

353.49,0 

359.01,4 

364.53,7 

392.76,7 

398.90,4 

405.04,1 

0400 

0500 

0000 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

163.73,7 

166.18,1 

168.62,5 

204.67.1 
207.72,6 

210.78.1 

245.60,5 

249.27,1 

252.93,7 

286.54,0 

290.81,6 

295.09,3 

327.47,4 

332.36,2 

337.24,9 

368. 40. 5 
373.90,7 

379.40.5 

409.34.2 

415.45.2 

421.56.2 

6700 

6800 

6900 

164.47.1 
166.92,6 

169.38.1 

205.58,9 

208.65,8 

211.72,6 

246.70,7 

250.38,9 

254.07,1 

287.82.5 
292.12,1 

296.41.6 

328.94.2 

333.85.2 

338.76.2 

370.06,0 

375.58,4 

381.10,7 

411.17,8 

417.31,5 

423.45,2 

0700 
0800 
0900  j 

171.06,8 

173.51,2 

175.95,6 

213.83,6 

216.89,0 

219.94,5 

256.60.3 
260.26,8 

263.93.4 

299.37,0 

303.64,7 

307.92,3 

342.13,7 

347.02,5 

351.91,2 

384.90,4 

390.40,3 

395.90,1 

427.67.1 

433.78.1 
439.89,0 

7000 

7100 

7200 

171.83,6 

174.29,0 

176.74,5 

214.79,5 

217.86,3 

220.93,2 

257.75,3 

261.43,6 

265.11,8 

300.71,2 

305.00,8 

309.30,4 

343.67.1 

348.58.1 
353.49,0 

386.63,0 

392.15,3 

397.67,7 

429.58,9 

435.72,6 

441.86,3 

7000 
7 100 
7200  | 

7300 

7400 

7500 

178.40,0 

180.84,4 

183.28,8 

223.00,0 

226.05,5 

229.11,0 

267.60,0 

271.26,6 

274.93,2 

312.20,0 

316.47,7 

320.75,3 

356.80,0 

361. 68. 5 

366.57.5 

401.40,0 

406.89,9 

412.39,7 

446.00,0 

452.11,0 

458.21,9 

7800 

7400 

7500 

179.20.0 
181.65.5 

184.11.0 

224.00,0 

227.06,8 

230.13,7 

268.80,0 

272.48,2 

276.16,4 

313.60,0 

317.89,6 

322.19,2 

358.40.0 

363.31.0 
368.21,9 

403.20,0 

408.72,3 

414.24,7 

448.00,0 

454.13,7 

460,27,4 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

185.73,2 

188.17,5 

190.61,9 

232.16.4 
235.21,9 

238.27.4 

278.59,7 

282.26,3 

285.92,9 

325.03,0 

329.30,7 

333.58,4 

371.46,3 

376.35,1 

381.23,8 

417.89,6 

423.39,5 

428.89,3 

464.32,9 

470.43.8 

476.54.8 

7600 

7700 

7800 

186.56.4 
189.01,9 

191.47.4 

233.20,5 

236.27,4 

239.34,2 

279.84,7 

283.52,9 

287.21,1 

326.48.8 
330.78,4 

335.07.9 

373.12,9 

378.03.8 

382.94.8 

419.77,0 

425.29,3 

430.81,6 

466.41,1 

472.54,8 

478.68,5 

7000 
7700  j 
7800  ! 

7900 

8000 

8100 

193.06,3 

195.50,7 

197.95,1 

241.32,9 

244.38,4 

247.43,8 

289.59,5 

293.26,0 

-296.92,6 

337.86,0 

342.13,7 

346.41,4 

386.12,6 

391.01,4 

395.90,1 

434.39,2 

439.89,0 

445.38,9 

482.65,8 

488.76.7 

494.87.7 

7900 

8000 

8100 

193.92,9 

196.38,4 

198.83,8 

242.41,1 

245.47,9 

248.54,8 

290.89,3 

294.57,5 

298.25,8 

339.37,5 

343.67,1 

347.96,7 

387.85,8 

392.76.7 

397.67.7 

436.34,0 

441.86,3 

447.38,6 

4S4.82,2 

490.95,9 

497.09,6 

7900  l 
8000 
8100 

8200 

8300 

8400 

200.39,5 

202.83,8 

205.28,2 

250.49.3 
253.54,8 

256.60.3 

300.59.2 
304.25,8 

307.92.3 

350. 69, U 
354.96,7 
359.24,4 

400.78,9 

405.67,7 

410.56,4 

450.88,8 

456.38,6 

461.88,5 

500.98.6 

507.09.6 
513.20,5 

8200 

8300 

8400 

201.29.3 
203.74,8 

206.20.3 

251.61,6 

254.68,5 

257.75,3 

301.94,0 

305.62,2 

309.30,4 

352.26,3 

356.55,9 

360.85,5 

402.58.6 

407.49.6 
412.40,5 

452.91,0 

458.43,3 

463.95,6 

503.23,3 

509.37,0 

515.50,7 

8200 
8300 
8400  | 

8500 

8600 

8700 

207.72,6 

210.17,0 

212.61,4 

259.65,8 

262.71,2 

265.76,7 

311.58,9 

315.25,5 

318.92,1 

363.52,1 

367.79,7 

372.07,4 

415.45,2 

420.34,0 

425.22,7 

467.38,4 

472.88,2 

478.38,1 

519.31.5 

525.42.5 
531.53,4 

8500 

8600 

8700 

208.65,8 

211.11,2 

213.56,7 

260.82,2 

263.89,0 

266.95,9 

312,98,6 

316.66,8 

320.35,1 

365.15.1 
369.44,7 

373.74.2 

417.31.5 

422.22.5 
427.13,4 

469.47,9 

475.00,3 

480.52,6 

521.64,4 

527.78,1 

533.91,8 

8500 

8000 

8700 

8800 

8900 

9000 

215.05,8 

217.50,1 

219.94,5 

268.82,2 

271.87,7 

274.93,2 

322.58,6 

326.25,2 

329.91,8 

376.35,1 

380.62,7 

384.90,4 

430.11,5 

435.00,3 

439.89,0 

483.87,9 

489.37,8 

494.87,7 

537.64,4 

543.75.3 

549.86.3 

8800 

8900 

9000 

216.02,2 

218.47,7 

220.93,2 

270.02,7 

273.09,6 

276.16,4 

324.03,3 

327.71,5 

331.39,7 

378.03,8 

382.33,4 

386.63,0 

432.04,4 

436.95.3 

441.86.3 

486.04,9 

491.57,3 

497.09,6 

540.05,5 

546.19,2 

552.32,9 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

222.38,9 

224.83,3 

227.27,7 

277.98.6 
281.04,1 

284.09.6 

333.58.4 
337.24,9 

340.91.5 

389.18,1 
393.45,8 
. 697.73,4 

444.77,8 

449.66,6 

454.55,3 

500.37,5 

505.87,4 

511.37,3 

555.97,3 

562.08.2 

568.19.2 

9100 

9200 

9300 

223.38.6 
225.84,1 

228.29.6 

279.23,3 

282.30,1 

285.37,0 

335.07,9 

338.76,2 

342.44,4 

390.92,6 

395.22,2 

399.51,8 

446.77,3 

451.68.2 

456.59.2 

502.61,9 

508.14,2 

513.66,6 

558.46,6 

564.60,3 

570.74,0 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

229.72,1 

232.16,4 

234.60,8 

287.15,1 

290.20,5 

293.26,0 

344.58.1 
348.24,7 

351.91.2 

402.01,1 

406.28,8 

410.56,4 

459.44,1 

464.32,9 

469.21,6 

516.87,1 

522.37,0 

527.86,8 

574.30.1 

580.41.1 

586.52.1 

9400 

9500 

9600 

230.75,1 

233.20,5 

235.66,0 

288.43,8 

291.50,7 

294.57,5 

346.12,6 

349.80,8 

353.49,0 

403.81.4 
408.11,0 

412.40.5 

461.50.1 

466.41.1 

471.32.1 

519.18,9 

524.71,2 

530.23,6 

576.87,7 

583.01,4 

589.15,1 

9400 

9500 

9600 

237.85,2 

239.49,6 

241.94,0 

296.31.5 
299.37,0 

302.42.5 

355.57,8 

359.24,4 

362.91,0 

414.84,1 

419.11,8 

423.39,5 

474.10,4 

478.99,2 

483.87,9 

533.36,7 

538.86,6 

544.36,4 

592.63.0 

598.74.0 
604.84,9 

9700 

9800 

9900 

238.11.5 
240.57,0 

243.02.5 

297.64,4 

300.71,2 

303.78,1 

357.17,3 

360.85,5 

364.53,7 

416.70,1 

420.99,7 

425.29,3 

476.23.0 

481.14.0 
486.04,9 

535.75,9 

541.28,2 

546.80,5 

595.28,8 

601.42,5 

607.56,2 

9700 

9800 

9900 

244.38,4 

305.47,9 

366.57,5 

427.67,1 

488.76,7 

549.86,3 

610.95,9 

lOOOO 

245.47,9 

306.84,9 

368.21,9 

429.58,9 

490.95,9|  552.32,9 

613.69,9 

lOOOO 

August  11th — 223  DAYS— 7 months  11  days. 

August  12th — 224  DAYS — 7 months  12  days. 

T— 
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E 

< „ 

225  DAYS. 

•M 

£ 

< 

226  DAYS. 

E 

< 

Rate. 

4 

5 

6* 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 | 8 

9 | 10 

Rate. 

100 

200 

goo 

400 

r>oo 

000 

700 

800 

900 

2.46.6 
4.93,2 

7.39.7 

.3.08,2 

6.16,4 

9.24,7 

3.69,9 

7.39,7 

11.09,6 

4.31,5 

8.63,0 

12.94,5 

4.93.2 

9.86.3 
14.79,5 

5.54,8 

11.09,6 

16.64,4 

6.16,4 

12.32,9 

18.49,3 

100 

200 

300 

2.47,7 

4.95,3 

7.43,0 

3.09,6 
6.19,2 
9'.  28, 8 

3.71,5 

7.43,0 

11,14,5 

4.33,4 

8.66,8 

13.00,3 

4.95,3 

9.90,7 

14.86,0 

5.57/ 

11.14,5 

16.71,8 

6.19,2 

12.38.4 

18.57.5 

100 

200 

300 

9.86,3 

12.32,9 

14.79,5 

12.32,9 

15.41,1 

18.49,3 

14.79,5 

18.49,3 

22.19,2 

17.26.0 
21.57,5 

25.89.0 

19.72,6 

24.65.8 

29.58.9 

22.19,2 

27.74,0 

33.28,8 

24.65,8 

30.82,2 

36.98,6 

400 

500 

GOO 

9.90,7 

12.38,4 

14.86,0 

12.38.4 
15.47,9 

18.57.5 

14.86.0 
18.57,5 

22.29.0 

17.33,7 

21.67,1 

26.00,5 

19.81,4 

24.76,7 

29.72,1 

22.29,0 

27.86,3 

33.43,6 

24.76,7 

30.95,9 

37.15,1 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

17.26,0 
19.72,6 
22. 19, 2 

21.57,5 

24.65,8 

27.74,0 

25.89,0 

29.58,9 

33.28,8 

30.20,5 

34.52,1 

38.83/ 

34.52.1 

39.45.2 
44.38,4 

38.83,6 

44.38,4 

49.93,2 

43.15,1 

49.31,5 

55.47,9 

700 

800 

900 

17.33,7 

19.81,4 

22.29,0 

21.67,1 

24.76,7 

27.86,3 

26.00,5 

29.72,0 

33.43,6 

30.34,0 

34.67,4 

39.00,8 

34.67,4 

39.62,7 

44.58,1 

39.00,8 

44.58,1 

50.15,3 

43.34,2 

49.53,4 

55.72,6 

1O00 

1100 

1200 

24.65.8 
27.12,3 

29.58.9 

30.82,2 

33.90,4 

36.98,6 

36.98,6 

40.08,5 

44.38,4 

43.15.1 
47.46/ 

51.78.1 

49.31,5 

54.24.7 

59.17.8 

55.47,9 

61.02,7 

66.57,5 

61.64,4 

67.80,8 

73.97,3 

lOOO 

1100 

1200 

24.76,7 

27.24,4 

29.72,1 

30.95,9 

34.05,5 

37.15,1 

37.15.1 
40.86,6 

44.58.1 

43.34,2 

47.67,7 

52.01,1 

49.53,4 

54.48,8 

59.44,1 

55.72,6 

61.29,9 

66.87,1 

61.91,8 

68.11/ 

74.30, 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

1800 

1400 

1500 

32.05.5 
34.52,1 

36.98.6 

40.06,8 

43.15,1 

46.23,3 

48.08,2 

51.78,1 

55.47,9 

56.09.6 
60.41,1 

64.72.6 

64.11.0 

69.04.1 
73.97,3 

72.12,3 

77.67,1 

83.21,9 

80.13,7 

86.30,1 

92.46/ 

1300 

1400 

1500 

32.19,7 

34.67,4 

37.15,1 

40.24.7 
43.34,2 

46.43.8 

48.29.6 
52.01,1 

55.72.6 

56.34,5 

60.67,9 

65.01,4 

64.39,5 

69.34,8 

74.30,1 

72.44,4 

78.01,6 

83.58,9 

80.49/ 

86.68/ 

92.87,7 

lOOO 

1700 

1800 

19O0 

2000 

2100 

39.45,2 

41.91,8 

44.38,4 

49.31,5 

52.39,7 

55.47,9 

59.17,8 

62.87,7 

66.57,5 

69.04.1 
73.35,6 

77.67.1 

78.90,4 

83.83.6 

88.76.7 

88.76,7 

94.31,5 

99.86,3 

98.63,0 

104.79,5 

110.95,9 

1GOO 

1700 

1800 

39.62,7 

42.10,4 

44.58,1 

49.53,4 

52.63,0 

55.72,6 

59.44.1 
63.15/ 

66.87.1 

69.34,8 

73.68,2 

78.01,6 

79.25,5 

84.20,8 

89.16,2 

89.16,2 

94.73,4 

100.30,7 

99. 0C,, 
105.26/ 
111.45/ 

1600 

1700 

1800 

46.84,9 

49.31,5 

51.78,1 

58.56,2 

61.64,4 

64.72,6 

70.27,4 

73.97,3 

77.67,1 

81..  8,6 
86.30,1 
90.61/ 

93.69,9 

98.63,0 

103.56,2 

105.41,1 

110.95,9 

116.50,7 

117.12,3 

123.28,8 

129.45,2 

1900 

2000 

2100 

47.05,8 

49.53,4 

52.01,1 

58.82,2 

61.91,8 

65.01,4 

70.58,6 

74.30,1 

78.01/ 

82.35,1 

86.68,5 

91.01,9 

94.11,5 

99.06,8 

104.02,2 

105.87,9 

111.45,2 

117.02,5 

117.64,4 

123.83/ 

130.02/ 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

2200 

2300 

2400 

54.24.7 
56.71,2 

59.17.8 

67. 80’, 8 
70.89,0 
73.97,3 

81.37,0 

85.06,8 

88.76,7 

94,93,1 

99.24,7 

103.56,2 

108/9,3 

113.42,5 

118.35/ 

122.05,5 

127.60,3 

133.15,1 

135.61,6 

141.78,1 

147.94,5 

2200 

2300 

2400 

54.48,8 

56.96,4 

59.44,1. 

68.11,0 

71.20,5 

74.30,1 

81.73.2 
85.44,7 

89.16.2 

95.35,3 

99.68,8 

104.02,2 

108.97,5 

113.92,9 

118.88,2 

122.59,7 

128.17,0 

133.74,2 

136.21/. 

142.41,1 

148.60/ 

2500 

2600 

2700 

61.64.4 
64.11,0 

66.57.5 

77.05,5 

80.13,7 

83.21,9 

92.46,6 

96.16,4 

99.86,3 

107.87,7 
11».19,2 
116.50, 7| 

123.28.8 

128.21.9 
133.15,1 

138.69,9 

144.24,7 

149.79,5 

154.11,0 

160.27,4 

166.43,8 

2500 

2G00 

2700 

61.91,8 

64.39,5 

66.87,1 

77.39,7 

80.49,3 

83.58,9 

92.87,7 

96.59,2 

100.30,7 

108.35,6 

112.69,0 

117.02,5 

123.83,6 

128.78,9 

133.74,2 

139.31,5 

144.88,8 

150.46,0 

154.79/ 

160.98/ 

167.17/ 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

69.04,1 

71.50,7 

73.97,3 

86.30,1 

89.38,4 

92.46,6 

103.56,2 

107.26,0 

110.95,9 

120.82,2 

125.13,7 

129.45,2 

138.08,2 

143.01.4 

147.94.5 

155.34,2 

160.89,0 

166.43,8 

172.60,3 

178.76,7 

184.93,2 

2800 

2900 

3000 

69.34,8 

71.82,5 

74.30,1 

86.68,5 

89.78,1 

92.87,7 

104.02.2 
107.73,7 

111.45.2 

121.35,9 

125.69,3 

130.02,7 

138.69,6 

143.64,9 

148.60,3 

156.03,3 

161.60,5 

167.17,8 

173.37/ 

179.56,2 

185.75/ 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

76.43,8 

78.90,4 

81.37,0 

95.54,8 

98.63,0 

101.71,2 

114.65,8 

118.35,6 

122.05,5 

133.76.7 
138.08,2 

142.39.7 

152.87.7 

157.80.8 
162.74,0 

171.98,6 

177.53,4 

183.08,2 

191.09,6 

197.26,0 

203.42,5 

3100 

3200 

3300 

76.77,8 

79.25,5 

81.73,2 

95.97,3 

99.06,8 

102.16,4 

115.16.7 
118.88,2 

122.59.7 

134.36,2 

138.69,6 

143.03,0 

153.55,6 

158.51,0 

163.46,3 

172.75,1 

178.32,3 

183.89,6 

191.94,5 

198.13,7 

204.32/ 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

83.83.6 
86.30,1 

88.76.7 

104.79,5 

107.87,7 

110.95,9 

125.75,3 

129.45,2 

133.15,1 

146.71.2 
151.02,7 

155.34.2 

167.67,1 

172.60.3 

177.53.4 

188.63,0 

194.17,8 

199.72,6 

209.58,9 

215.75,3 

221.91,8 

3400 

3500 

3600 

84.20,8 

86.68,5 

89.16,2 

105.26,0 

108.35/ 

111.45,2 

126.31.2 
130.02,7 

133.74.2 

147.36,4 

151.69,9 

156.03,3 

168.41,6 

173.37,0 

178.32,3 

189.46/ 

195.04,1 

200.61,4 

210.52.1 

216.71.2 
222.90,4 

3400 

3500 

3600 

•3700 
i 3800 
| 3900 

91.23.3 
93.69,9 

96.16.4 

114.04,1 

117.12,3 

120.20,5 

13.6.84,9 

1#).54,8 

.144.24,7 

159.65.8 
163.97,3 

168.28.8 

182.46.6 

187.39.7 
192.32,9 

205.27,4 

210.82,2 

216.37,0 

228.08,2 

234.24,7 

240.41,1 

3700 

3800 

3900 

91.63,8 

94.11,5 

96.59,2 

114.54,8 

117.64,4 

120.74,0 

137.45.8 
141.17,3 

144.88.8 

160.36,7 

164.70,1 

169.03,0 

183.27,7 

188.23,0 

193.18,4 

206.18,6 

211.75,9 

217.33,2 

229.09,6 

235.28.8 

241.47.9 

3700  1 

3800 

3900 

4000 
4100 
1 4200 

98.63,0 

101.09,6 

103.56,2 

123.28,8 

126.37,0 

129.45,2 

147.94,5 

151.64,4 

155.34,2 

172.60.3 
176.91,8 

181.23.3 

197.26,0 

202.19.2 

207.12.3 

221.91,8 

227.46/ 

233.01,4 

246.57,5 

252.74,0 

258.90,4 

4000 

4100 

4200 

99.06,8 

101.54,5 

104.02,2 

123.83.6 
126.93,2 

130.02.7 

148.60.3 
152.31,8 

156.03.3 

173.37,0 

177.70,4 

182.03,8 

198.13,7 

203.09,0 

208.04,4 

222.90,4 

228.47,7 

234.04,9 

247.67,1 

253.86,3 

260.05,5 

4000 

4100 

4200 

! 4300  luu.02,7 
) 4400  108.49,3 
1 4500  110.95,9 

132.53,4 

135.61,6 

138.69,9 

159.04,1 

162.74,0 

166.43,8 

185.54.8 
189.86,3 

194.17.8 

212.05.5 

216.98.6 
221.91,8 

238.56,2 

244.11,0 

249.65,8 

265.06,8 

271.23,3 

277.39,7 

4300 

4400 

4500 

106.49,9 

108.97,5 

111.45,2 

133.12,3 

136.21,9 

139.31,5 

159.74.8 
163.46,3 

167.17.8 

186.37,3 

190.70,7 

195.04,1 

212.99,7 

217.95,1 

222.90,4 

239.62,2 

245.19,5 

250.76,7 

266.24.7 

272.43.8 
278.63,0 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

113.42.5 
115.89,0 

118.35.6 

141.78,1 

144.86,3 

147.94,5 

170.13,7 

173.83,6 

177.53,4 

198.49.3 
202.80,8 

207.12.3 

226.84,9 

231.78.1 

236.71.2 

255.20,5 

260.75,3 

266.30,1 

283.56,2 

289.72,6 

295.89,0 

4600 

4700 

4800 

113.92,9 

116.40,5 

118.88,2 

142.41,1 

145.50,7 

148.60,3 

170.89.3 
174.60,8 

178.32.3 

‘ 199.37,5 
203.71,0 
208.04,4 

227.85,8 

232.81,1 

237.76,4 

256.34,0 

261.91,2 

267.48,5 

284.82,2 

291.01.4 

297.20.5 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

120.82,2 

123.28,8 

125.75,3 

151.02,7 

154.11,0 

157.19,2 

181.23,3 

184.93,2 

188.63,0 

211.43.8 
215.75,3 

220.06.8 

241.64.4 

246.57.5 
251.50,7 

271.84,9 

277.39,7 

282.94,5 

302.05,5 

308.21,9 

314.38,4 

4900 

5000 

5100 

121.35,9 

123.83,6 

126.31,2 

151.69,9 

154.79,5 

157.89,0 

182.03.8 
185.75,3 

189.46.8 

212.37,8 

216.71,2 

221.04,7 

242.71,8 

247.67,1 

252.62,5 

273.05,8 

278.63,0 

284.20,3 

303.39,7 

309.58,9 

315.78,1 

4900 

5000 

5100 

! 5200 

5300 
5400 

128.21,9 

130.68,5 

133.15,1 

160.27,4 

163.35,6 

166.43,8 

192.32,9 

196.02,7 

199.72,6 

224.38.4 
228.69,9 

233.01.4 

256.43,8 

261.37.0 

266.30.1 

288.49,3 

294.04,1 

299.58,9 

320.54,8 

326.71,2 

332.87,7 

5200 

5300 

5400 

128.78,9 

131.26,6 

133.74,2 

160.98,6 

164.08,2 

167.17,8 

193.18.4 
196.89,9 

200.61.4 

225.38,1 

229.71,5 

234.04,9 

257.57,8 

262.53,2 

267.48,5 

289.77,5 

295.34,8 

300.92,1 

321.97.3 

328.16.4 
334.35,6 

5200 

5300 

5400 

5500 
5600 
' 5700 

135.61,6 

138.08,2 

140.54,8 

169.52,1 
172.60, "3 
175. 6S, 5 

203.42,5 

207.12,3 

210.82,2 

237.32.9 
241.64,4 

245.95.9 

271.23.3 

276.16.4 
281.09,6 

305.13,7 

310.68,5 

316.23,3 

339.04,1 

345.20,5 

351.37,0 

5500 

5600 

5700 

136.21,9 

138.69,6 

141.17,3 

170.27,4 

173.37,0 

176.46/ 

204.32.9 
208.04,4 

211.75.9 

238.38,4 

242.71,8 

247.05,2 

272.43,8 

277.39,2 

282.34,5 

306.49,3 

312.06/ 

317.63,8 

340.54,8 

346.74,0 

352.93,2 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

143.01.4 
145.47,9 

147.94.5 

178.76,7 

181.84,9 

184.93,2 

214.52,1 

218.21,9 

221.91,8 

250.27.4 
254.58,9 

258.90.4 

286.02,7 

290.95,9 

295.89,0 

321.78,1 

827.32,9 

332.87,7 

357.53,4 

363.69,9 

369.86,3 

5800 

5900 

6000 

143.64,9 

146.12,6 

148.60,3 

179.56.2 
182.65,8 

185.75.3 

215.47.4 
219.18,9 

222.90.4 

251.38,6 

255.72,1 

260.05,5 

287.29,9 

292.25,2 

297.20,5 

323.21,1 

328.78,4 

334.35/ 

359.12,3 

365.31,5 

371.50,7 

5800 

5900 

6000, 

6100 

6200 

6300 

150.41.1 
152.87,7 

155.34.2 

188.01,4 

191.09,6 

194.17,8 

225.61,6 

229.31/ 

233.01,4 

263.21.9 
267.53,4 

271.84.9 

300.82.2 

305.75.3 
310.68,5 

338.42,5 

343.97,3 

349.52,0 

376.02,7 

382.19,2 

388.35,6 

6100 

6200 

6300 

151.07,9 

153.55,6 

156.03,3 

188.84,9 

191.94,5 

195.04,1 

226.61.9 
230.33,4 

234.04.9 

264.38,9 

268.72,3 

273.05,8 

302.15,9 

307.11,2 

312.06,6 

339.92,9 

345.50,1 

351.07,4 

377.69,9 

383.89,0 

390.08,2 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

157.80,8 

160.27,4 

162.74,0 

197.26,0 

200.34,2 

203.42,5 

236.71,2 

240.41,1 

244.11,0 

276.16.4 
280.47,9 

284.79.5 

315.61,6 

320.54.8 

325.47.9 

355.06,8 

360.61,6 

366.16,4 

394.52,1 

400.68,5 

406.84,9 

6400 

6500 

6600 

158.51,0 

160.98,6 

163.46,3 

198.13,7 

201.23,3 

204.32,9 

237.76.4 
241.47,9 

245.19.4 

277.39,2 

281.72,6 

286.06,0 

317.01,9 

321.97,3 

326.92,6 

356.64,7 

362.21,9 

367.79,2 

396.27,4 

402.46/ 

408.65,8 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

165.20,5 

167.67,1 

170.13,7 

206.50,7 

209.58,9 

212.67,1 

247.80,8 

251.50,7 

255.20/ 

289.11.0 
293.42,5 

297.74.0 

330.41.1 

335.34.2 
340.27, -4 

371.71,2 

377.26,0 

382.80,8 

413.01,4 

419.17,8 

425.34,2 

6700 

6800 

6900 

165.94,0 

168.41,6 

170.89,3 

207.42.5 
210.52,1 

213.61.6 

248.91.0 
252.62,5 

256.34.0 

290.39,5 

294.72.9 

299.06,3 

331.87,9 

336.83,3 

341.78,6 

373.36,4 

378.93,7 

384.51,0 

414.84,9 

421.04,1 

427.23,3 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

172.60.3 
175.06,8 

177.53.4 

215.75,3 

218.83,6 

221.91,8 

258.90,4 

262.60,3 

260.30,1 

302.05.5 
306.37,0 

310.68.5 

345.20,5 

350.13.7 

355.06.8 

388.35,6 

393.90,4 

399.45,2 

431.50,7 

437.67,1 

443.83,6 

7000 
7100 
! 7200 

173.37,0 

175.84,7 

178.32,3 

216.71,2 

219.80,8 

222.90,4 

260.05.5 
263.77,0 

267.48.5 

303.39,7 

307.73,2 

312.06,6 

346.74,0 

351.69,3 

356.64,7 

390.08,2 

395.65,5 

401.22,7 

433.42.5 

439.61.6 
445.80,8 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

180.00,0 

182.46,6 

184.93,2 

225.00,0 

228.08,2 

231.16,4 

27tl.UO,0 

273.69,9 

277.39,7 

315.00,0 

319.31,5 

323.63,0 

360.00,0 

364.93.2 

369.86.3 

405.00,0 

410.54,8 

416.09,6 

450.00,0 

456.16,4 

462.32,9 

7300 
7 400 
7500 

180.80,0 

183.27,7 

185.75,3 

226.00,0 

229.09,6 

232.19,2 

271.20.0 
274.91,5 

278.63.0 

316.40,0 

320.73,4 

325.06,8 

361.60,0 

366.55,3 

371.50,7 

406.80,0 

412.37,3 

417.94,5 

452.01,0 

458.19,2 

464.38,4 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

i 187.39,7 
, 1S9.86,3 
! 192.32,9 

234.24,7 

237.32,9 

240.41,1 

281.09,6 

284.79,5 

288.49,3 

327.94.5 
332.26,0 

336.57.5 

374.79.5 

379.72.6 
384.65,8 

421.64,4 

427.19,2 

432.74,0 

468.49,3 

474.65,8 

480.82,2 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

188.23,0 

190.70,7 

193.18,4 

235.28.8 
238.38,4 

241.47.9 

282.34.5 
286.06,0 

289.77.5 

329.40,3 

333.73,7 

338.07,1 

376.46,0 

381.41,4 

386.36,7 

423.51,8 

429.09,0 

434.66,3 

470.57,5 

476.70,7 

482.95,9 

7600 

7700 

7800 

7900 
8000 
\ 8100 
8200 
3300 
8400 

194.79.5 
197.26,0 

199.72.6 

243.49,3 

246.57,5 

249.65,8 

292.19,2 

295.89,0 

299.58,9 

340.89.0 
345.20,5 

349.52.1 

389.58,9 

394.52.1 

399.45.2 

438.28,8 

443.83,6 

449.38,4 

486.98,6 

493.15,1 

499.31,5 

195.66,0 

198.13,7 

200.61,4 

244.57,5 

247.67,1 

250.76,7 

293.49.0 
297.20,5 

300.92.1 

342.40,5 

346.74,0 

351.07,4 

391.32,1 

396.27,4 

401.22,7 

440.23,6 

445.80,8 

451.38,1 

459.15.1 

495.34.2 
501.53,4 

7900 

8000 

8100 

202.19.2 
204.65,8 

207.12.3 

252.74,0 

255.82,2 

258.90,4 

303.28,8 

306.98/ 

310.68,5 

353.83,6 

358.15,1 

362.46/ 

404.38.4 

409.31.5 
414.24,7 

454.93,1 

460.47,9 

466.02,7 

505.47,9 

511.64,4 

517.80,8 

8200 

8300 

8400 

203.09,0 

205.56,7 

208.04,4 

253.86,3 

256.95,9 

260.05,5 

304.63.6 
308.35,1 

312.06.6 

355.40,8 

359.74,2 

364.07,7 

406.18,1 

411.13,4 

416.08,8 

456.95,3 

462.52,6 

468.09,9 

507.72,6 

513.91,8 

520.11,0 

8200 

8300 

8400 

8500  209.58,9 
. 8600  212.05,5 
8700  214.52,1 

261.98,6 

265.06,8 

268.15,1 

314.38,4 

318.08,2 

321.78,1 

366.78.1 
371.09/ 

375.41.1 

419.17,8 

424.11.0 

429.04.1 

471.57,5 

477.12,3 

482.67,1 

523.97,3 

530.13,7 

536.30,1 

8500 

8600 

8700 

210.52,1 

212.99,7 

215.47,4 

263.15.1 
266.24,7 

269.34.2 

315.78.1 
319.49/ 

323.21.1 

368.41,1 

372.74,5 

377.07,9 

421.04,1 

425.99,5 

430.94,8 

473.67,1 

479.24,4 

484.81/ 

526.30,1 

532.49,3 

538.68,5 

8500 
8600 
8700  | 

8800 

8900 

9000 

216.98,6 
219.45,2 
' 221.91,8 

271.23,3 

274.31,5 

277.39,7 

325.47/ 

329.17/ 

332.87,7 

379.72/ 

384.04,1 

388.35/ 

433.97.3 

438.90.4 
443.83/ 

488.21,9 

493.76,7 

499.31/ 

542.46,6 

548.63,0 

554.79,5 

8800 

8900 

9000 

217.95,1 

220.42,7 

222.90,4 

272.43,8 

275.53,4 

278.63,0 

326.92,6 

330.64,1 

334.35/ 

381.41,4 

385.74,8 

390.08,2 

435.90,1 

440.85,5 

445.80/ 

490.38,9 

495.96,2 

501.53,4 

544.87.7 

551.06.8 
557.26,0 

8800 

8900 

9000 

9100  224.38,4 
9200  226.84,9 
9300  229.31,5 

280.47,9 

283.56,2 

286.64,4 

336.57/ 

340.27,4 

343.97/ 

392.67.1 
396.98/ 

401.30.1 

448.76,7 

453.69,9 

458.63,0 

504.86/ 

510.41,1 

515.95/ 

560.95,9 

567.12,3 

573.28,8 

1 9100 
9200 
9300 
9400 
9500 
9600 
9700 
9800 
9900 

225.38,1 

227.85,8 

230.33,4 

281.72/ 

284.82,2 

287.91,8 

338.07.1 
341.78/ 

345.50.1 

394.41/ 

398.75,1 

403.08,5 

450.76/ 

455.71,5 

460.66/ 

507.10,7 

512.67,9 

518.25,2 

563.45,2 

509.64,4 

575.83,6 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

231.78.1 
234.24,7 

236.71.2 

289.72/ 

292.80,5 

295.89/ 

347.67,1 

351.37/ 

355.06/ 

405.61/ 

409.93/ 

414.24,7 

463.56,2 

468.49/ 

473.42,5 

521.50,7 

527.05/ 

532.60/ 

579.45,2 

585.61,6 

591.78,1 

232.81,1 

235.28,8 

237.76,4 

291.01.4 
294.11/ 

297.20.5 

349.21/ 
352.93,2 
356/. 1,7 

407.41,9 

411.75/ 

416.08,8 

465.62,2 

470.57,5 

475.52,9 

523.82,5 

529.39,7 

534.97,0 

582.02,7 

588.21,9 

594.41.1 

9400 

9500  1 

9600 

9700 

9800 

9900 

239.17,S 

241.64,4 

244.11/ 

298.97/ 

302.05/ 

305.13/ 

358.76/ 

362.46/ 

366.16/ 

418.56/ 

422.87/ 

427.19/ 

478.35/ 

483.28/ 

488.21/ 

538.15,1 

543.69/ 

549.24,7 

597.94,5 

604.11,0 

610.27,4 

240.24,1 

242.71,8 

245.19,5 

300.30,1 

303.39,7 

306.49/ 

Oui.-j' 

304.07,7 

367.79/ 

420.42,2 

424.75,6 

‘29.09/ 

480.48/ 

485.43,6 

490.38,9 

540.54,2 

546.11,5 

551.68,8 

600.60,3 

606.79.5 

612.98.6 

lOOOO  246.57,5  308.21,9|  369.86,3  431.50, 

7 493.15,1  554.79,5  616.43,8 

lOOOO 

247.67,1 

309.58,9 

371.50,7 

433.42,5 

495.34/ 

557.26,0 

619.17,8 

lOOOO 

August  13th — 225  DAYS — 7 months  13  days. 

— * 

August  14th — 226  DAYS — 7 months  14  days. 

II 

1 

< 

‘227  DAYS. 

£ 

c 

228  DAYS. 

1 

Rate. 

4 | 

5 ! 

6 ! 

7 J 

8 I 

c*  I 

1 

10 

Rate. 

4 T"  5 I" 

6 | 

7 | 

8 i 

9 1 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

2.4878 
4.97, r 
7.40,3 

3.11,0 

6.21.9 

9.32.9 

3.73.2 

7.46.3 
11.19,5 

4.35,81 

8.70,7 

13.06,0; 

4.97,5 

9.95,1 

14.92,6 

5.59,7 

31.19,5 

16.79,2 

6.21,9 

12.43.8 

18.65.8 

too 

200 

300 

2/9,9 

4.99,7 

7.49,6 

3.12,3 

6.24,7 

9.37,0 

3/4,8 

7.49,6 

11.24/ 

4/7/ 

8.74,5 

13.11/ 

4.99,7 

9.99,5 

14.99,2 

5.02,21 

11.24/ 

1 6.86,6| 

6.24,7 

12.49,3 

18.74,0 

1 oo 
200 
300 

400 
I 500 
600 

9.95,1 

12.43,8 

14.92,6 

12.43.8 

15.54.8 

18.65.8 

14.92,6 

18.65.8 

22.38.9 

17.41,4 

21.76,7 

26.12,1 

19.90.1 
24.87,7 

29.85.2 

22.38,9 

27.98,6 

33.58,4 

24.87,7- 

31.09,6 

37.31,5 

400 

500 

GOO 

9.99,5 

12.49,3 

14.99,2 

12.49,3 

15.61,6 

18/4,0 

14.99,2 

18.74,0 

22.48,8 

17.49,0 

21.86,3 

26.23,6 

19.98,9 

24.98,6 

29.98/ 

22.48,8 

28.11,0 

33.73/2 

24.98,6 

31.23,3 

37.47.9 

4o3 

500 

ooo 

TTR> 

800 

000 

17.41,4 

19.90,1 

22.38,9 

21.76.7 

24.87.7 
27.98,6 

26.12,1 

29.85,2 

33.58,4 

30.47,4 

34.82,7 

39.18,1 

34.82.7 
39.80,3 

44.77.8 

39.18,1 

44.77,8 

50.37,5 

43.53,4 

49.75.3 

55.97.3 

700 
800 
1)00 
lOOO 
1 lOO 

a 200 
1800 
1400 
1500 
1GOO 
1700 
1800 
iooo 
2000 
2100 

17.49,0 

19.98,9 

22.48,8 

21.86,3 

24.98,6 

28.11,0 

26.23,6 

29.98/ 

33.73,2 

30.60,8 

34.98,1 

39.35,3 

34.98,1 

39.97,8 

44.97,5 

39.35,3 

44.97,5 

50.59,7 

43.72,6 

49.97,3 

56.21,9 

700 

SOO 

ooo 

lOOO  1 
1 lOO 
1 200 

lOOO 
1 1100 
1200 

24.87,/ 

27.30,4 

29.85,2 

31.09,1 

34.20.5 

37.31.5 

37.31,5 

41.04.7 

44.77.8 

43.53,4 

47.88,8 

52.24,1 

49.75.3 
54.72,9 

59.70.4 

55.97/' 

01.57/ 

07.16,7 

62.19,2 

68.41,1 

74.63,0 

24.98,6 

27.48,5 

29.98,4 

.31.23,3 

34.35,6 

37.47,9 

37.47,!* 

41.22,7 

44.97,5 

43/2,6 

48.09,9 

52.47,1 

49.97,3 

54.97,0 

59.96,7 

56.21,9 

61.84,1 

67.46,3 

62.46,6 

68/1,2 

74.95,9 

1300 

1400 

1500 

32.34,0 

34.82,7 

37.31,5 

40.42,5 

43.53.4 

46.64.4 

48.51.0 

52.24.1 
55.97,3 

56.59,5 

60.94,8 

65.30,1 

64.67,9 

69.65,5 

74.63,0 

72.76,4 

78.36.2 

83.95,9 

80.84,9 

'87.06,8 

93.28,8 

32.48,2 

34.98,1 

37.47,9 

40.60,3 

43.72,6 

46.84,9 

48/2,3 

52.47/ 

56.21,9 

56.84/ 

61.21,6 

65.58,9 

64.96/ 

69.96,2 

74.95,9 

73.08,5 

78.70,7 

84.32,9 

81.20,5 

87.45,2 

93.09,9 

1 SOO 
1400 
1500 

1600 
i 1700 
1800 

39.80,3 

42.29,0 

44.77,8 

49.75.3 

52.86.3 

55.97.3 

59.70,4 

63.43.6 

67.16.7 

69.65,51 

74.00,8 

78.36,2 

79.60.5 
84.58,1 

89.55.6 

89.55,6 

95.15,3 

100.75,1 

99.50,7 

105.72,6 

111.94,5 

39.97,8 

42.47,7 

44.97,5 

49.97,3 

53.09,6 

56.21,9 

59.96/ 

63/1,5 

67.46,3 

69.96,2 
74.33/ 
78.70, 7| 

79.95,6 

84.85,3 

89.95,1 

89.95,1 

95.57,3 

101.19,5 

99.94,5 

106.19,2 

112.43,8 

lOOO 
1 700 
1 SOO 

1900 

2000 

2100 

47.26.0 
49.75,3 

52.24.1 

59.08.2 

62.19.2 
65.30,1 

70.89,9 

74.63,0 

78.36,2 

82.71,5 

87.06,8 

91.42,2 

94.53,2 

99.50,7 

104.48,2 

106.34,8 

111.94,5 

117.54,2 

118.16.4 

124.38.4 
130.60,3 

47.47,4 

49.97,3 

52.47,1 

59.34,2 

62.40,6 

05.58,9 

71.21,1 

74.95,9 

78/0/ 

83.07,9 

87.45,2 

91.82,5 

94.94,8 

99.94,5 

104.94,2 

106.81,6 

112.43,8 

118.06,0 

118.68,5 

124.93,2 

131.17,8 

lOOO  I 
2000 
2100 

ooc 

o©c 

54.72,9 

57.21,0 

59.70,4 

68.41.1 

71.52.1 
74.63,0 

82.09,3 

85.82.5 

89.55.6 

95.77,5 

100.12,9 

104.48,2 

109.45.8 
114.43,3 

119.40.8 

123.14,0 

128.73,7 

134.33,4 

136.82,2 

143.04,1 

149.26,0 

2200 

21100 

2400 

54.97,0 

57.46,8 

59.96,7 

68/1,2 

71.83,6 

74.95,9 

82.45,5 

86.20,3 

89.95,1 

96.19,7 

100.57,0 

104.94,2 

109.94,0 

114.93,7 

119.93/ 

123.68,2 

129.30/ 

134.92,6 

137.42,5 

143.07,1 

149.91,8 

2200 

2300 

2100 

2500 
2600 
j 2700 

62.19,2 

64.67,9 

67.16,7 

77.74,0 

80.84.9 

83.95.9 

93.28.8 

97.01.9 
100.75,1 

108.83,6 

113.18,9 

117.54,2 

1 24.38.4 
129.35,9 

134.33.4 

139.93,2 

145.52,9 

151.12,6 

155.47.9 

101. 69. 9 
167.91,8 

2500 

2GOO 

2700 

62.46,6 

64.96,4 

67.46,3 

78r08,2 

81.20,5 

84.32,9 

93.69,9 

97.44,7 

101.19,5 

109.31,5 

113.68,8 

118.06,0 

124.93,2 

129.92,9 

134.92,6 

140.54,81 

146.17,0 

151.79,2| 

156.16/ 

162.41,1 

108.05,8 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

69.65,5 

72.14,2 

74.63,0 

87.06.8 

90.17.8 

93.28.8 

104.48,2 

108.21.4 

111.94.5 

121.89,0 

126.24,9 

130.60,3 

139.31.0 
144.28,5 

149.26.0 

156.72,3 

102.32,1 

167.91,8 

174.13,7 

180.35,6 

186.57,5 

2800 

2000 

8000 

8100 

8200 

8800 

69.96,2 

72.46,0 

74.95,9 

87.45,2 

90.57,5 

93.69,9 

104.94,2 

108.69,0 

112.43,8 

122.43,3 

126.80,5 

131.17,8 

139.92,3 

144.92,0 

149.91,8 

157.41/ 

163.03,6 

168.65,8 

174.90/ 

181.15,1 

187.39,7 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

77.11,8 

79.60,5 

82.09,3 

96.39.7 

99.50.7 
102.61,6 

115.67.7 

119.40.8 
123.14,0 

134.95,6 

139.31,0 

143.66,3 

154.23.6 
159.21,1 

164.18.6 

173.51/ 

179.11,2 

184.71,0 

192.79,5 

199.01,4 

205.23,3 

77.45,8 

79.95,6 

82.45,5 

96.82,2 

99.94,5 

103.06,8 

1 16.18,6 
119.93/ 
123.68,2 

135.55,1 

139.92,3 

144.29,6 

154.91,5 

159.91,2 

164.91,0 

174.27,9 
1 79.50, 1 
185.52,3 

193.04/ 

199.89,0 

200.13,7 

3100 

3200 

3300 

i 3400 
3500 
3600 

84.58,1 

87.06,8 

89.55,0 

105.72.6 

108.83.6 
111.94,5 

126.87,1 

130.60.3 

134.33.4 

148.01,6 

152.37,0 

156.72,3 

169.16.2 
174.13,7 

179.11.2 

190.30,7 

195.90,4 

201.50,1 

211.45,2 
217.67,1  I 
223.89,0 

8400 

8500 

3000 

84.95,3 

87.45,2 

89.95,1 

106.19,2 

109.31,5 

112.43,8 

127.43,0 

131.17,8 

134.92,6 

148.66,8 

153.04,1 

157.41/ 

169.90,7 

174.90,4 

179.90,1 

191.14,5 

196/6,7 

202.38,9 

212.38,4 

218.03,0 

224.87,7 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

92.04,4 

94.53,2 

97.01,9 

115.05,5 

118.16.4 

121.27.4 

138.06,0 

141.79,7 

145.52,9 

161.07,7 

165.43,0 

169.78,4 

184.08/ 

189.06,3 

194.03,8 

207.09,9 

212.69,0 

218.29,3 

230.11,0 

236.32,9 

242.54,8 

3700 

3800 

3000 

92.44,9 

94.94,8 

97.44,7 

115.56,2 
118. C8, 5 
121.80,8 

138.67/ 

142.42,2 

146.17,0 

1 *i]  .78,6 
166.15,9 
170.53,2 

184.89,9 

189.89,6 

194.89,3 

208.01,1 

213.63,3 

219.25,5 

231.12,3 

237.37.0 

243.01.0 

3700 

3800 

3000 

4000 

4100 

4200 

99.50,7 

101.99,5 

104.48,2 

124.38,4 

127.49.3 

130.60.3 

149.26,0 

152.99.2 

156.72.3 

174.13,7 

178.49,0 

182.84,4 

199.01.4 
203.98,9 

208.96.4 

223.89,0 

229.48,8 

235.08,5 

248/6,7 

254.98,6 

261.20,5 

4000 

4100 

4200 

99.94,5 

102.44,4 

104.94,2 

124.93,2 

128.05,5 

131.17,8 

149.91,8 

153.66,6 

157.41/ 

174.90/ 

179.27,7 

183.64,9 

199.89,0 

204.88,8 

209.88,5 

224.87,7 

230.49,9 

236.12,1 

249.86,3 

256.11.0 

262.35.0 

4O0O 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

106.97,0 

109.45,8 

111.94,5 

133.71.2 

136.82.2 

139.93.2 

160.45.5 

164.18.6 
167.91,8 

187.19,7 

191.55,1 

195.90,4 

213.94.0 
218.91,5 

223.89.0 

240.68,2 

246.27,9 

251.87,7 

267.42,5 

273.64,4 

279.86,3 

4300 

4400 

4500 

107.44,1 

109.94,0 

112.43,8 

134.30,1 

137.42,5 

140.54,8 

' 161.16,2 
164.91,0 
168.65,8 

188.02,2 

192.39,5 

196.76,7 

214.88,2 

219.87,9 

224.87,7 

241/4,2 

247.36/ 

252.98,6 

268.00,3 

274.84,9 

281.09,0 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

114.43,3 

116.92,1 

119.40,8 

143.04.1 

146.15.1 
149.26,0 

171.64,9 

175.38.1 

179.11.2 

200.25,8 

204.61,1 

208.96,4 

228.86,6 

233.84,1 

238.81,6 

257.47,4 

263.07,1 

268.66,8 

286.08,2 

292.30.1 

298.52.1 

4000 

4700 

4800 

114.93,7 

117.43,6 

119.93,4 

143.67,1 

146/9,5 

149.91,8 

172.40,5 

176.15,3 

179.90,1 

201.14,0 

205.51,2 

209.88,5 

229. 87,4 
234.87,1 
239.86,8 

258.60,8 

264.23,0 

269.85,2 

287.34,2 

293.58,9 

299.83,6 

4000 

4700 

4800 

S 4900 
5000 
5100 

121.89,6 

124.38,4 

126.87,1 

152.37,0 

155.47.9 

158.58.9 

182.84.4 

186.57.5 
190.30,7 

213.31,8 

217.67,1 

222.02,5 

243.79.2 
248.76,7 

253.74.2 

274.26,6 

279.86,3 

285.46,0 

304.74,0 

310.95,9 

317.17,8. 

4000 

5000 

5100 

122.43,3 

124.93,2 

127.43,0 

1 53.04, 1 1 183.64,9 
156.16,4  187.39,7 
159.28,8]  191.14,5 

214.25,8 

218.63,0 

223.00,3 

244.86,6 

249.86,3 

254.86,0 

275.47/ 

281.09,6 

286.71,8 

306.08,2 

312.32,9 

318.57,5 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

129.35,9 

131.84,7 

134.33,4 

161.69,9 

164.80.8 

107.91.8 

194.03,8 

197.77.0 

201.50.1 

226.37,8 

230.73,2 

235.08,5 

258.71.8 
263.69,3 

268.66.8 

291.05,8 

296.65,5 

302.25,2 

323.39,7 

329.61.6 

335.83.6 

5200 

5300 

5400 

129.92,9 

132.42,7 

134.92,0 

162.41,1 

165.53,4 

168.65,8 

194.89,3 

198.64,1 

202.38,9 

227.37,51  259.85,8 
231/4,8  264.85,5 
236.12,1  269.85,2 

292.34,0 

297.96,2 

303.58,4 

324.82,2 

331.06,8 

337.31,5 

5200’ 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

136.82,2 

139.31,0 

141.79,7 

171.02.7 

174.13.7 

177.24.7 

205. 23, '3 
208.96,4 
212.69,6 

239.43.1 

243.79.2 
248.14,5 

273.64.4 
278.61,9 

283.59.5 

307.S4.9 

313.44,7 

319.04,4 

342.05,5 

348.27,4 

354.49,3 

! 5500 
5000 
5700 

137.42,5 

139.92,3 

142.42,2 

171.78,1 

174.90,4 

178.02,7 

206.13,7 

209.88,5 

213.63,3 

240.49,3 

244.86,6 

249.23,8 

274.84,9 

279.84,7 

284.84/ 

309.20,5 

314.82,7 

320.44,9 

343.50,2 

349.80,8 

356.05,5 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

6Q00 

6100 

6200 

0300 

144.28,5 

146.77,3 

149.26,0 

180.35.6 

183.46.6 
186.57,5 

216.42,7 

220.15,9 

223.89,0 

252.49,9 

256.85,2 

261.20,5 

288.57.0 
293.54,5 

295.52.1 

324.64,1 

330.23,8 

335.83,6 

360/1,2 

366.93,2 

373.15,1 

5800 

5000 

OOOO 

144.92,1 

147.41,9 

149.91,8 

181.15,1 

184.27/ 

187.39,7 

217.38,1 

221.12,9 

224.87,7 

253.61,1 

257.98/ 

262.35,6 

289.84,1 

294.83,8 

299.83,6 

326.07,1 

331.69,3 

337.31,5 

302.30,1 

368.54,8 

374/9,5 

5800 
5900 
OOOO  I 
OlOO 
j 0200 
! 0300 
0400 
1 0500 
OOOO 
0700 
0800  ' 
0900 

151.74,8 

154.23,6 

156.72,3 

189.68.5 

192.79.5 
195.90,4 

227.62.2 

231.35.3 
235.08,5 

265.55,9 

269.91,2 

274.26,6 

303.49.6 
30S.47.1 

313.44.7 

341.43,3 

347.03,0 

352.62,7 

379.37,0 

3S5.5S.9 

391.80,8 

OlOO 

0200 

G300 

152.41,6 

154.91,5 

157.41/ 

190.52,1 

193.64/ 

196.76,7 

228.62,5 

232.37,3 

236.12,1 

266.72,9 

271.10,1 

275.47/ 

304.83,3 

309.83,0 

314.82,7 

342.93,7 

348.55,9 

354.18,1 

381.04,1 

387.28,8 

393.53,4 

0400 

0500 

6600 

159.21,1 

161.69,9 

164.18,6 

199.01,4 

202.12.3 

205.23.3 

238.81,6 

242.54.8 

246.27.9 

278.61,9 

282.97,3 

287.32,6 

318.42.2 
323.39,7 

328.37.3 

358.22,5 

363.82,2 

369.41,9 

398.02,7 

404.24/ 

410.46,6 

0400 

0500 

OOOO 

159.91,2 

162.41,1 

164.91,0 

199.89,0 

203.01,4 

206.13/ 

239.86,8 

243.61/ 

247.36,4 

279.84,7 

284.21,9 

288.59,2 

319.82,5 

324.82,2 

329.81,9 

359.80,3 

365.42,5 

371.04/ 

399.78,1 

406.02,7 

412.27/ 

6700 

6800 

0900 

166.67,4 

169.16,2 

171.64,9 

208.34.2 

211.45.2 

214.56.2 

250.01.1 

253.74.2 
257.47,4 

291.67,9 

296.03,3 

300.38,6 

333.34.8 
338.32,3 

343.29.9 

375.01/ 

380.61,4 

386.21.1 

416.68,5 

422.90,4 

429.12,3 

0700 

0800 

GOOO 

167.40,8 

169.90,7 

172.40,5 

209.26,0 

212.38/ 

215.50,7 

251.11,2 

254.86,0 

258.60/ 

292.96/ 

297.33,7 

301.71,0 

334.81,6 

339.81/ 

344.81,1 

376.66,8 

382.29,0 

387.91,2 

418.52,1 

424.76,7 

431.01/ 

7000  J 
7100 
7200  i 
7300  i 
7400 
7 500 

7000 

7100 

7200 

174.13,7 

176.62,5 

179.11,2 

217.67.1 

220.78.1 
223.89,0 

261.20,5 

264.93.7 

268.66.8 

304.74,0 

309.09,3 

313.44,7 

348.27.4 
353.24,9 

358.22.5 

391.80,8 

397.40,5 

403.00,3 

435.34.2 

441.56.2 
447.78,1 

7000 

7100 

7200 

174.90,4 

177.40,3 

179.90,1 

218.63,0 

221.75,3 

224.87,7 

262.35/ 

266.10,4 

269.85,2 

306.08,2 

310.45,5 

314.82,7 

349.80,8 

354.80,5 

359.80,3 

393.53/ 

399.15,6 

404/7,8 

437.20,0 

443.50,7 

449.75,3 

V 300 
1 7400 

\ 7500 

181.60,0 
184.08,8 
1 S6.57,5 

227.00,0 

230.11,0 

233.21,9 

272.40,0 

276.13.2 

279.86.3 

317.80,0 

322.15,3 

326.50,7 

363.20.0 
36S.17,5 

373.15.1 

408.60/ 

414.19,7 

419.79,5 

454.00,0 

460.21,9 

466.43,8 

7300 

7400 

7500 

182.40/ 

184.89,9 

187.39,7 

228.00,0 

231.12,3 

234.24,7 

273.60,0 

277.34,8 

231.09,6 

319.20,0 

323.57/ 

327.94,5 

364.80,0 

369.79,7 

374.79,5 

410.40/ 

416.02,2 

421.64/ 

456.00,0 

462.24,7 

408.49/ 

i 7600 
7700 
7 SOO 
7900 
8000 
8100 

189.  U6, 8 
191.55,1 
194.03,8 

236.32,9 

239.43.8 

242.54.8 

283.59.6 

287.32.6 
291.05,8 

330.86,0 

335.21,4 

339.56,7 

3/8.12,6 

383.10,1 

388.07,7 

425.39,2 

430.98,9 

436.58,6 

4/2.65,8 

478.87,7 

4S5.09,6 

7000 
1 7700 

7800 

189.89,6 

192.39,5 

194.89,3 

237.37,0 

240.49,3 

243.61,6 

284.84/ 

288.59,2 

292.34,0 

332.31,8 

336.69,0 

341.06,3 

379/9,2 

384.78,9 

389/8,6 

427.26/ 

432.88,8 

438.51/ 

474.74.0 

480.98.0 
487.23/ 

7GOO 
7700 
7. SOO 
7900 
8000 
8100 
8200 
8300 
8400 
8500 
8000 
8700 

196.52.0 
199.01,4 

201.50.1 

245.65,8 

248.76.7 

251.87.7 

294.78,! 

298.52,1 

302.25,! 

343.92,1 

348.27,4 

352.62,7 

393.05,2 

398.02,7 

403.00,3 

442.18/ 

447.78,1 

453.37/ 

491.31,5 

497.53,4 

503.75,3 

7900 

8000 

8100 

197.39,2 

199.89/ 

202.38,9 

246.74/ 

249.86,3 

252.98,6 

296.08,8 

299.83,6 

303.58/ 

345.43/ 

349.80,8 

354.18,1 

394.78/ 

399.78,1 

404.77/ 

444.13,2 
449/5/ 
455.37, £ 

493.47,9 

499.72,6 

505.97,3 

! 8200 
li  8300 
1 8400 
" 8500 
8300 
! 8700 
8800 
8900 
9000 

203.98,9 

206.47,7 

208.96,4 

254.96,0 

258.09,6 

261.20,5 

305.98,4 
309. 71, £ 
313.44,7 

356.98,1 

361.33,4 

365.68,8 

407.97.8 
412.95,3 

417.92.9 

458.97/ 

464.57/ 

470.17/ 

5u9.97,3 

516.19,2 

522.41,1 

8200 

8300 

8400 

204.88/ 

207.38/ 

209.88/ 

256.11,0 

259.23,3 

262.35,6 

307.33,1 

311.07/ 

314.82/ 

358.55,3 

362.92,6 

367.29/ 

409.7  7,5 
4 14.77,3 
419/7,0 

460.99/ 

466.61/ 

472.24,1 

512.21,9 

518.40,0 

524.71,2 

211.45,1 
213. 94, ( 
210.42,7 

264.31.5 

267.42.5 
270.53,4 

317.17,8 
320. 91, 
324.64,1 

370.04,1 
374. 39, £ 
378.74,8 

422.90.4 
427.87,9 

432.85.5 

475.76/ 

481.36/ 

486.96/ 

528.63,0 

534.84,9 

541.06,8 

8500 

8000 

8700 

212.38/ 

214.88,! 

217.38,1 

265.47,5. 

268.60,3 

271.72,6 

313.57/ 

322.32/ 

326.07,1 

3/1.67,1 

376.04/ 

3S0.41/ 

424.76,7 

429.76/ 

434.76,2 

477.86,2 

483.48/ 

489.10/ 

530.95,9 

537.20,5 

543.45,2 

218. 91, £ 
221.40/ 
223.89,1 

273.64,4 

276.75.3 

279.86.3 

328.37,! 

332.10/ 

335.83, 

383.10,1 

387.45/ 

391.80,8 

437.83/ 

442.80,5 

447.78,1 

492.55/ 

498.15/ 

503.75/ 

547.28,8 

553.50,7 

559.72,6 

8S00 

8900 

9000 

219.87/ 

222.37/ 

224.87,7 

274.84,9 

277.97,3 

281.09,6 

329.81/ 

333.56,7 

337.31/ 

384.78/ 

389.16,2 

393.53/ 

439.75/ 
444.75/ 
' 449.75/ 

494.72/ 

500.35,1 

505.97,? 

549.69,9 

555.94,5 

562.19,2 

8800 

8900 

9000 

9100 
9200 
9300 
9400 
9500 
9600 
! 9700 
1 9800 
! 9900 
lOOOO 

226.37,8 
228.86, ( 
231.35, £ 

282.97,3 

286.08,! 

289.19,! 

339.56,' 

343.29,! 

347.03/ 

396.16/. 
i 400.51/ 
) 404.86,8 

452.75.6 
457.73/ 

462.70.7 

569.35,1 

514.94/ 

520.54,. 

565.94,5 

572.16.4 

578.38.4 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

227.37/ 

229.87/ 

232,37/ 

284.21/ 

287.34,! 

290.46/ 

341.06/ 

344.81,1 

348.55/ 

397.90/ 

402.27/ 

406.65,! 

454/5,1 

459/4/ 

464.74/ 

511.59/ 

517.21/ 

522.83/ 

568.43,8 

574.68,5 

580.93,2 

9100 

9200 

9300 

233.84,1 
236.32,! 
238. 81, 

292.30.1 

295.41.1 

298.52.1 

350.76,! 

354.49/ 

358.22, 

409.22,! 

413.57/ 

417.92,! 

467.68,! 

472.65.8 

477.63.8 

526.14/ 

531.74/ 

537.33/ 

584.60,3 

590.82,2 

597.04,1 

234.87,1 

237.37/ 

239.86/ 

293.58/ 

296.71/ 

299.83/ 

352.30/ 

356.05/ 

359.80/ 

411.02/ 

415.39,7 

419.77/ 

469/4,! 

474.74/ 

479.73/ 

528.46/ 

534.08/ 

539/0/ 

587.17,8 

593.42,5 

599.67,1 

9400 

9500 

9000 

241.30,/ 

243.79,! 

246.27,! 

301.63,1 

304.74, 

307.84,! 

361.95, 

365.68, 

369.41, 

i 422.28/ 
i 426.63/ 
9 430.98, 

482.60/ 
487.58/ 
> 492.55/ 

542.93, 

548.53/ 

554.12/ 

603.26,0 
609.47,9 
i 615.69,9 

242.36/ 

244.86/ 

247.36/ 

302.95/ 
306.08,! 
309. 20, £ 

363.55v 

367.29/ 

371.04,7 

424.14,! 

428.51/ 

432.88/ 

484.73/ 

489/3,5 

494.72/ 

545.32/ 

550.94/ 

556,57/ 

605.91,8 
612.16,4 
* 618.41,1 

9700 

9800 

9900 

248.76,' 

310.95,! 

373.15, 

435.34,! 

497.53/ 

559.72, 

3 621.91,8 

lOOOO 

249.86/ 

312.32/ 

374.79/ 

437.26/ 

499/2,1 

562.19/ 

624.65,8 

lOOOO 

August  15th— 227  DAYS— 7 months  15  days. 

I 

August  16th— 228  DAYS— 7 months  16  days. 
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229  DAYS. 
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230  DAY’S. 

-4-2 

E 

c 

Rate. 

4 

| 5 

6 

7 

8 

9 | 10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 1 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

2.51,0 

5.01.9 

7.52.9 

3.13,7 

6.27,4 

9.41,1 

3.76,4 

7.52,9 

11.29,3 

4.39,2 

8.78,4 

13.17,5 

5.01,9 

10.03,8 

lt.05,8 

5.64,7 

11.29,3 

16.94,0 

6.27,4 

12.54,8 

18.82,2 

100 

200 

300 

2.52.1 

5.04.1 

7.56.2 

3.15.1 

6.30.1 

9.45.2 

3.78.1 

7.56.2 
11.34,2 

4.41.1 

8.82.2 
13.23,3 

5.04,1 

10.08,2 

15.12,3 

5.67,1 

11.34,2 

17.01,4 

6.30,1 

12.60.3 

18.90.4 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

10.03.8 

12.54.8 

15.05.8 

12.54,8 

15.68,5 

18.82,2 

15.05,8 

18.82,2 

22.58,6 

17.56,7 

21.95,9 

26.35,1 

20.07,7 

25.09,6 

30.11,5 

22.58,6 

28.23,3 

33.87,9 

25.09,6 
31.37,0 
37.64,4  1 

400 

500 

600 

10.08,2 

12.60.3 

15.12.3 

12.60.3 

15.75.3 

18.90.4 

15.12.3 

18.90.4 

22.68.5 

17.64.4 

22.05.5 

26.46.6 

20.16.4 

25.20.5 
30.24,7 

22.68.5 

28.35.6 

34.02.7 

25.20,5 

31.50.7 

37.80.8 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

lOOO 

llOO 

1200 

17.60.7 

20.07.7 
22.58,6 

21.95,9 

25.09,6 

28.23,3 

26.35,1 

30.11,5 

33.87,9 

30.74,2 

35.13,4 

39.52,6 

35.13,4 

40.15.3 

45.17.3 

39.52,6 

45.17,3 

50.81,9 

43.91,8 

50.19,2 

56.46,6 

700 

800 

900 

17.64.4 

20.16.4 

22.68.5 

22.05.5 

25.20.5 

28.35.6 

26.46.6 

30.24.7 

34.02.7 

30.87.7 

35.28.8 

39.69.9 

35.28.8 

40.32.9 
45.37,0 

39.69,9 

45.37.0 

51.04.1 

44.11.0 

50.41.1 

56.71.2 

700 

800 

900 

25.09,6 

27.60.5 

30.11.5 

31.37,0 

34.50,7 

37.64,4 

37.64,4 

41.40,8 

45.17,3 

43.91,8 

48.31.0 

52.70.1 

50.19,2 

55.21,1 

60.23,0 

56.46,6 

62.11,2 

67.75,9 

62.74,0 

69.01,4 

75.28,8 

lOOO 

1100 

1200 

25.26.5 

27.72.6 

30.24.7 

31.50.7 

34.65.8 

37.80.8 

37.80.8 

41.58.9 
45.37,0 

44.11.0 

48.52.1 

52.93.2 

50.41.1 

55.45.2 

60.49.3 

56.71,2 

62.38.4 

68.05.5 

63.01.4 

69.31.5 

75.61.6 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

32.02,5 

35.13.4 

37.64.4 

40.78,1 

43.91,8 

47.05,5 

48.93,7 

52.70,1 

56.46,6 

57.09,3 

61.48,5 

65.87,7 

65.24,9 

70.26,8 

75.28,8 

73.40,5 

79.05,2 

84.69,9 

81.56,2 

87.83,6 

94.11,0 

1300 

1400 

1500 

32.76.7 

35.28.8 

37.80.8 

40.95,9 

44.11.0 

47.26.0 

49.15.1 

52.93.2 

56.71.2 

57.34.2 

61.75.3 

66.16.4 

65.53.4 

70.57.5 

75.61.6 

73.72,1. 

79.39.7 

85.06.8 

81.91.8 

88.21.9 
94.52,1 

1300 

1400 

1500 

1600 
1700 
! 1800 
1900 
2000 
2100 

40.15.3 

42.66.3 

45.17.3 

50.19,2 

53.32,9 

56:46,6 

60.23,0 

63.99,5 

67.75,9 

70.26,8 

74.66,0 

79.05,2 

80.30,7 

85.32,6 

90.34,5 

90.34,5 

95.99,2 

101.63,8 

100.38,4 

106.65,8 

112.93,2 

1600 

1700 

1800 

40.32.9 

42.84.9 
45.37,0 

50.41.1 

53.56.2 

56.71.2 

60".  49, 3 

64.27.4 

68.05.5 

70.57.5 

74.98.6 

79.39.7 

80.65.8 

85.69.9 
90.74,0 

90.74.0 

96.41.1 
102.08,2 

100.82,2 

107.12,3 

113.42,5 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

47.68.2 

50.19.2 
52.70,1 

59.60,3 

62.74,0 

65.87,7 

71.52,3 

75.28,8 

79.05,2 

83.44,4 

87.83.6 

92.22.7 

95.36,4 

100.38,4 

105.40,3 

107.28,5 

112.93,2 

118.57,8 

119.20,5 

125.47,9 

131.75,3 

1900 

2000 

2100 

47.89.0 

50.41.1 

52.93.2 

59.86.3 

63.01.4 

66.16.4 

71.83.6 

75.61.6 

79.39.7 

83.80.8 

88.21.9 
92.63,0 

95.78,1 

100.82,2 

105.86,3 

107.75,3 

113.42.5 

119.09.6 

119.72.6 

126.02.7 
132.32,9 

2200 

2300 

2400 

55.21.1 

57.72.1 
60.23,0 

69.01,4 

72.15,1 

75.28,8 

82.81,6 

86.58,1 

90.34,5 

96.61,9 

101.01,1 

105.40,3 

110. 42, „ 
115.44,1 
120.46,0 

124.22,5 

129.87,1 

135.51,8 

138.02,7 

144.30,1 

150.57,5 

2200 

2300 

2400 

55.45.2 

57.97.3 

60.49.3 

69.31.5 

72.46.6 

75.61.6 

83.17.8 

86.95.9 
90.74,0 

97.04,1 

101.45.2 

105.86.3 

110.90.4 

115.94.5 

120.98.6 

124.76.7 

130.43.8 
136.11,0 

138.63,0 

144.93.2 

151.23.3 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

62.74,0 

65.24.9 

67.75.9 

78.42,5 

81.56,2 

84.69,9 

94.11,0 

97.87,4 

101.63,8 

109.79.5 

114.18.6 
118.57,8 

125.47.9 

130.49.9 
135.51,8 

141.16,4 

146.81,1 

152.45,8 

156.84,9 

163.12,3 

169.39,7 

2500 

2600 

2700 

63.01.4 

65.53.4 

68.05.5 

78.76.7 

81.91.8 

85.06.8 

94.52.1 

98.30.1 
102.08,2 

110.27.4 

114.68.5 

119.09.6 

126.02.7 

131.06.8 
136.11,0 

141.78.1 

147.45.2 

153.12.3 

157.53,4 

163.83.6 

170.13.7 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

70.26.8 

72.77.8 

75.28.8 

87.83,6 

90.97,3 

94.11,0 

105.40,3 

109.16,7 

112.93,2 

122.97,0 

127.36.2 

131.75.3 

140.53,7 

145.55,6 

150.57,5 

158.10,4 

163.75,1 

169.39,7 

175.67,1 
181.94,5 
188.21,9  I 

2800 

2900 

3000 

70.57.5 

73.09.6 

75.61.6 

88.21,9 

91.37.0 

94.52.1 

105.86.3 

109.64.4 

113.42.5 

123.50.7 

127.91.8 

132.32.9 

141.15.1 

146.19.2 

151.23.3 

158.79.5 

164.46.6 

170.13.7 

176.43,8 

182.74.0 

189.04.1 

2800 

2900 

3000 

1 3100 
3200 
3300 

77.79.7 

80.30.7 
82.81,6 

97.24,7 

100.38,4 

103.52,1 

116.69,6 

120.46,0 

124.22,5 

136.14,5 

140.53,7 

144.92,9 

155.59,5 

160.61,4 

165.63,3 

175.04,4 

180.69,0 

186.33,7 

194.49,3 

200.76,7 

207.04,1 

3100 

3200 

3300 

78.13.7 

80.65.8 

83.17.8 

97.67,1 

100.82,2 

103.97,3 

117.20.5 

120.98.6 

124.76.7 

136.74.0 

141.15.1 

145.56.2 

156.27.4 

161.31.5 

166.35.6 

175.80.8 

181.47.9 
187.15,1 

195.34,2 

201.64.4 

207.94.5 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

85.32.6 

87.83.6 
90.34,5 

106.65,8 

109.79,5 

112.93,2 

127.98,9 

131.75,3 

135.51,8 

149.32.1 

153.71.2 
158.10,4 

170.65,2 

175.67,1 

180.69,0 

191.98,4 

197.63,0 

203.27,7 

213.31,5 

219.58,9 

225.86,3 

3400 

3500 

3600 

85.69.9 

88.21.9 
90.74,0 

107.12.3 

110.27.4 

113.42.5 

128.54.8 

132.32.9 
136.11,0 

149.97.3 

154.38.4 

158.79.5 

171.39.7 

176.43.8 

181.47.9 

192.82.2 

198.49.3 

204.16.4 

214.24.7 

220.54.8 

226.84.9 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

92.85,5 

95.36.4 

97.87.4 

116.06,8 

119.20,5 

122.34,2 

139.28,2 

143.04,7 

146.81,1 

162.49,6 

166.88,8 

171.27,9 

185.71,0 

190.72,9 

195.74,8 

208.92,3 

214.57,0 

220.21,6 

232.13,7 

238.41,1 

244.68,5 

3700 

3800 

3900 

93.26.0 

95.78.1 

98.30.1 

116.57.5 

119.72.6 

122.87.7 

139.89.0 

143.67.1 

147.45.2 

163.20.5 

167.61.6 

172.02.7 

186.52.1 

191.56.2 

196.60.3 

209.83.6 

215.50.7 

221.17.8 

233.15.1 

239.45.2 

245.75.3 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

100.38,4 

102.89.3 

105.40.3 

125.47,9 

128.61,6 

131.75,3 

150.57,5 

154.34,0 

158.10,4 

175.67,1 

180.06,3 

184.45,5 

200.76,7 

205.78,6 

210.80,5 

225.86,3 

231.51,0 

237.15,6 

250.95,9 

257.23,3 

263.50,7 

4000 

4100 

4200 

100.82,2 

103.34.2 

105.86.3 

126.02.7 

129.17.8 

132.32.9 

151.23.3 

155.01.4 

158.79.5 

176.43.8 

180.84.9 
185.26,0 

201.64.4 

206.68.5 

211.72.6 

226.84,9 

232.52.1 

238.19.2 

252.05.5 

258.35.6 
264.65,8 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

107.91.2 

110.42.2 

112.93.2 

134.89,0 

138.02,7 

141.16,4 

161.86,8 

165.63,3 

169.39,7 

188.84.7 

193.23.8 
197.63,0 

215.82,5 

220.84,4 

225.86,3 

242.80,3 

248.44,9 

254.09,6 

269.78,1 

276.05,5 

282.32,9 

4300 

4400 

4500 

108.38.4 

110.90.4 

113.42.5 

135.47.9 

138.63.9 
141.78,1 

162.57.5 

166.35.6 

170.13.7 

189.67.1 

194.08.2 

198.49.3 

216.76.7 

221.80.8 
226.84,9 

243.86.3 

249.53.4 

255.20.5 

270.95,9 

277.26,0 

283.56,2 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

115.44.1 

117.95.1 
120.46,0 

144.30,1 

147.43,8 

150.57,5 

173.16,2 

176.92,6 

180.69,0 

202.02,2 

206.41.4 

210.80.5 

230.88,2 

235.90.1 

240.92.1 

259.74,2 

265.38,9 

271.03,6 

288.60,3 
294. S7, 7 
301.15,1 

4600 

4700 

4800 

115.94.5 

118.46.6 

120.98.6 

144.93.2 

148.08.2 

151.23.3 

173.91.8 

177.69.9 

181.47.9 

202.90.4 

207.31.5 

211.72.6 

231.89,0 

236.93.2 

241.97.3 

260.87.7 

266.54.8 

272.21.9 

289.86.3 

296.16.4 
302.46,6 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

122.97,0 

125.47.9 

127.98.9 

153.71,2 

156.84,9 

159.98,6 

184.45,5 

188.21,9 

191.98,4 

215.19,7 

219.58,9 

223.9S,1 

245.94,0 

250.95,9 

255.97,8 

276.68,2 

282.32,9 

287.97,5 

307.42,5 

313.69,9 

319.97,3 

4900 

5000 

5100 

123.50.7 

126.02.7 

128.54.8 

154.38.4 

157.53.4 

160.68.5 

185.26.0 

189.04.1 

192.82.2 

216.13.7 

220.54.8 

224.95.9 

247.01.4 

252.05.5 

257.09.6 

277.89,0 

283.56.2 

289.23.3 

308.76.7 

315.06.8 
321.37,0 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

130.49,9 

133.00,8 

135.51,8 

163.12,3 

166.26,0 

169.39,7 

195.74,8 

199.51,2 

203.27,7 

228.37.3 

232.76.4 
237.15,6 

260.99,7 

266.01,6 

271.03,6 

293.62,2 

299.26,8 

304.91,5 

326.24,7 

332.52,1 

338.79,5 

5200 

5300 

5400 

131.06.8 

133.58.9 
136.11,0 

163.83.6 

166.98.6 

170.13.7 

196.60.3 

200.38.4 

204.16.4 

229.37.0 

233.78.1 

238.19.2 

262.13.7 

267.17.8 

272.21.9 

294.90.4 

300.57.5 
306.24,7 

327.67,1 

333.97.3 

340.27.4 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

138.02.7 

140.53.7 

143.04.7 

172.53,4 

175.67,1 

178.80,8 

207.04,1 

210.80,5 

214.57,0 

241.54,8 

245.94,0 

250.33,2 

276.05,5 

281.07,4 

286.09,3 

310.56,2 

316.20,8 

321.85,5 

345.06,8 

351.34,2 

357.61,6 

5500 

5600 

5700 

138.63.0 

141.15.1 

143.67.1 

173.28.8 

176.43.8 

179.58.9 

207.94.5 

211.72.6 

215.50.7 

242.60.3 

247.01.4 

251.42.5 

277.26.0 

282.30.1 

287.34.2 

311.91.8 

317.58.9 
323.26,0 

346.57,5 

352.87.7 

359.17.8 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

145.55.6 

148.06.6 
150.57,5 

181.94,5 

185.08,2 

188.21,9 

218.33,4 

222.09,9 

225.86,3 

254.72,3 

259.11,5 

263.50,7 

291.11.2 

296.13.2 
301.15,1 

327.50,1 

333.14,8 

338.79,5 

363.89,0 

370.16,4 

376.43,8 

5800 

5900 

6000 

146.19.2 

148.71.2 

151.23.3 

182.74.0 

185.89.0 

189.04.1 

219.28.8 

223.06.8 

226.84.9 

255.83.6 

260.24.7 

264.65.8 

292.38.4 

297.42.5 

302.46.6 

328.93.2 

334.60.3 

340.27.4 

365.47,9 

371.78.1 

378.08.2 

5800 

5900 

6000 

6160 

6200 

6300 

153.08.5 

155.59.5 
158.10,4 

191.35,6 

194.49,3 

197.63,0 

229.62,7 

233.39,2 

237.15,6 

267.89,9 

272.29,0 

276.68,2 

306.17,0 

311.18,9 

316.20,8 

344.44,1 

350.08,8 

355.73,4 

382.71,2 

388.98,6 

395.26,0 

6100 

6200 

6300 

153.75.3 

156.27.4 

158.79.5 

192.19.2 

195.34.2 

198.49.3 

230.63.0 

234.41.1 

238.19.2 

269.06.8 

273.47.9 

277.89.9 

307.50.7 

312.54.8 

317.58.9 

345.94.5 

351.61.6 
357.28,8 

384.38.4 

390.68.5 

396.98.6 

6100 

6200 

6300 

6400 
1 6500 
6600 

160.61,4 

163.12.3 

165.63.3 

200.76,7 

203.90,4 

207.04,1 

240.92,1 

244.68,5 

248.44,9 

281.07,4 

285.46,6 

289.85,8 

321.22.7 

326.24.7 
331.26,6 

361.38,1 

367.02,7 

372.67,4 

401.53,4 
407.80,8 
414. OS, 2 

6400 

6500 

6600 

161.31.5 

163.83.6 

166.35.6 

201.64.4 

204.79.5 

207.94.5 

241.97.3 

245.75.3 

249.53.4 

282.30.1 

286.71.2 

291.12.3 

322.63.0 

327.67.1 

332.71.2 

362.95,9 

368.63.0 

374.30.1 

403.28.8 

409.58.9 
415.89,0 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

168.14.2 

170.65.2 

173.16.2 

210.17,8 

213.31,5 

216.45,2 

252.21,4 

255.97,8 

259.74,2 

294.24,9 

298.64,1 

303.03,3 

336.28,5 

341.30,4 

346.32,3 

378.32,1 

383.96,7 

389.61,4 

420.35,6 

426.63,0 

432.90,4 

6700 

6800 

6900 

168.87.7 

171.39.7 

173.91.8 

211.09.6 

214.24.7 

217.39.7 

253.31.5 

257.09.6 

260.87.7 

295.53.4 

299.94.5 

304.35.6 

337.75,3 

342.79.5 

347.83.6 

379.97.3 

385.64.4 

391.31.5 

422.19.2 

428.49.3 
434.79,5 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

7000 

7100 

7200 

175.67.1 

178.18.1 
180.69,0 

219.58,9 

222.72,6 

225.86,3 

263.50,7 

267.27,1 

271.03,6 

307.42.5 

311.81.6 
316.20,8 

351.34.2 

356.36.2 
361.38,1 

395.26,0 

400.90,7 

406.55,3 

439.17,8 

445.45,2 

451.72,6 

7000 

7100 

7200 

176.43.8 

178.95.9 

181.47.9 

220.54.8 

223.69.9 

226.84.9 

264.65.8 

268.43.8 

272.21.9 

308.76.7 

313.17.8 

317.58.9 

352.87.7 

357.91.8 

362.95.9 

396.98,6 

402.65.8 

408.32.9 

441.09.6 

447.39.7 
453.69,9 

7300 

7400 

7500 

183.20.0 

185.71.0 
188.21,9 

229.00,0 

232.13,7 

235.27,4 

274.80,0 

278.56,4 

2S2.32,9 

320.60,0 

324.99,2 

329.38,4 

366.40,0 

371.41,9 

376.43,8 

412.20,0 

417.84,7 

423.49,3 

458.00,0 

464.27,4 

470.54,8 

7300 

7400 

7500 

184.00,0 

186.52.1 

189.04.1 

230.00,0 

233.15.1 

236.30.1 

276.00,0 

279.78.1 

283.56.2 

322.00,0 

326.41.1 

330.82.2 

368.00,0 

373.04.1 

378.08.2 

414.00,0 

419.67.1 

425.34.2 

460.00,0 

466.30,1 

472.60,3 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

190.72,9 

193.23.8 

195.74.8 

238.41,1 

241.54,8 

244.68,5 

286.09,3 

289.S5.8 

293.62,2 

333.77,5 

338.16,7 

342.55,9 

381.45,8 

386.47,7 

391.49,6 

429.14,0 

434.78,6 

440.43,3 

476.82,2 

483.09,6 

489.37,0 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

191.56.2 

194.08.2 

196.60.3 

239.45.2 

242.60.3 

245.75.3 

287.34.2 

291.12.3 

294.90.4 

335.23.3 

339.64.4 

344.05.5 

383.12.3 

388.16.4 

393.20.5 

431.01.4 

436.68.5 

442.35.6 

478.90.4 

485.20.5 
491.50,7 

7600 
7 700 
7800 

7900 

8000 

8100 

198.25,8 

200.76.7 

203.27.7 

247.82,2 

250.95,9 

254.09,6 

297.38,6 

301.15,1 

304.91,5 

346.95.1 

351.34.2 
355.73,4 

396.51,5 

401.53,4 

406.55,3 

446.07,9 

451.72,6 

457.37,3 

495.64,4 

501.91,8 

508.19,2 

199.12.3 

201.64.4 

204.16.4 

248.90.4 

252.05.5 

255.20.5 

298.68.5 

302.46.6 

306.24.7 

348.46.6 

352.87.7 

357.28.8 

398.24.7 

403.28.8 

408.32.9 

448.02,7 

453.69,9 

459.37,0 

497.80,8 

504.11.0 

510.41.1 

7900 

8000 

8100 

8200 
8300 
i 8400 

205.78.6 

208.29.6 
210.80,5 

257.23,3 

260.37,0 

263.50,7 

308.67,9 

312.44,4 

316.20,8 

360.12,6 

364.51,8 

368.91,0 

411.57,3 

416.59,2 

421.61,1 

463.01,9 

468.66,6 

474.31,2 

514.46,6 

520.74,0 

527.01,4 

8200 

8300 

8400 

206.68.5 

209.20.5 

211.72.6 

258.35.6 

261.50.7 

264.65.8 

310.02.7 

313.80.8 

317.58.9 

361.69,9 

366.11.0 

370.52.1 

413  37,0 

418.41.1 

423.45.2 

465.04.1 

470.71.2 
476.38,4 

516.71,2 

523.01.4 

529.31.5 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

213.31.5 

215.82.5 
218.33,4 

266.64,4 

269.78,1 

272.91,8 

319.97,3 

323.73,7 

327.50,1 

373.30,1 

377.69,3 

382.08,5 

426.63,0 

431.64,9 

436.66,8 

479.95,9 

4S5.60,5 

491.25,2 

533.28,8 

539.56,2 

545.83,6 

8500 

8600 

8700 

214.24.7 

216.76.7 

219.28.8 

267.80.8 

270.95.9 
274.11,0 

321.37.0 

325.15.1 

328.93.2 

374.93.2 

379.34.2 

383.75.3 

428.49.3 

433.53.4 

438.57.5 

482.05.5 

487.72.6 

493.39.7 

535.61*6 

541.91.8 

548.21.9 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

8800 

8900 

9000 

220.84,4 

223.35.3 

225.86.3 

276.05,5 

279.19,2 

282.32,9 

331.26,6 

335.03,0 

338.79,5 

386.47.7 

390.86.8 
395.26,0 

441.68,8 

446.70,7 

451.72,6 

496.89,9 

502.54,5 

508.19,2 

552.11,0 

558.38,4 

564.65,8 

8800 

8900 

9000 

221.80,8 

224.32.9 

226.84.9 

277.26.0 

280.41.1 

283.56.2 

332.71.2 

336.49.3 

340.27.4 

388.16.4 

392.57.5 

396.98.6 

443.61,6 

448.65.8 

453.69.9 

499.06,8 

504.74.0 

510.41.1 

554.52.1 

560.82.2 

567.12.3 

9100 

9200 

9300 

228.37,3 

230.88.2 

233.39.2 

285.46,6 

288.60,3 

291.74,0 

342.55,9 

346.32,3 

350.08,8 

399.65,2 

404.04,4 

408.43,6 

456.74,5 

461.76.4 

466.78.4 

513.83,8 

519.48,5 

525.13,2 

570.93,2 

577.20,5 

583.47,9 

9100 

9200 

9300 

229.37.0 

231.89.0 

234.41.1 

286.71.2 

289.86.3 

293.01.4 

344.05.5 

347.83.6 

351.61.6 

401.39.7 

405.80.8 

410.21.9 

458.74.0 

463.78.1 

468.82.2 

516.08.2 

521.75.3 
527.42,5 

573.42.5 

579.72.6 

586.02.7 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

9400 
9500 
9600 
9700 
9800 
! 9900 

235.90.1 

238.41.1 

240.92.1 

294.87,7 

298.01,4 

301.15,1 

353.85,2 

357.61,6 

361.38,1 

412.82,7 

417.21,9 

421.61,1 

471.80,3 

476.82,2 

481.84,1 

530.77,8 

536.42,5 

542.07,1 

589.75,3 

596.02,7 

602.30,1 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

236.93.2 

239.45.2 

241.97.3 

296.16.4 

299.31.5 

302.46.6 

355.39.7 

359.17.8 

362.95.9 

414.63.0 

419.04.1 

423.45.2 

473.86.3 

478.90.4 

483.94.5 

533.09.6 

538.76.7 

544.43.8 

592.32,9 

598.63,0 

604.93,2 

243.43.0 

245.94.0 
248.44,9 

304.28,8 

307.42,5 

310.56,2 

365.14,5 

368.91,0 

372.67,4 

426.00,3 

430.39.5 

434.78.6 

486.86,0 

491.87.9 

496.89.9 

547.71,8 

553.36,4 

559.01,1 

608.57,5 

614.84,9 

621.12,3 

244.49.3 

247.01.4 

249.53.4 

305.61.6 

308.76.7 

311.91.8 

366.74.0 
3*0.52,1 

374.30.1 

427.86.3 

432.27.4 

436.68.5 

488. 95. 6 

494.02.7 

499.06.8 

550.11.0 

555.78.1 

561.45.2 

611.23.3 

617.53.4 
623.83,6 

lOOOO 

250.95,9 

313.69, 9[  376.43,8 

| 439.17,8 

501.91,8]  564.65,8 

627.39,7 

.lOOOO 

252.05,5 

315.06,8 

378.08,2 

441.09,6 

504.11,0 

567.12,3 

630.13,7 

lOOOO 

August  17th. — 229  DAYS — 7 months  17  days. 

August  18th— 230  DAYS — 7 months  18  days. 

-4-3 

E 

< 

231  DAYS. 

-M 

E 

< 

232  DAYS. 

•4-* 

E 

< 

1 Rate. 

4 

5 

6 

| 7 

1 8 

1 9 

| 10 

Rate. 

4 

[ 5 

6 

1 7 

8 

1 9 

! io 

Rate. 

100 

200 

300 

2.53.2 

5.06.3 
7.59,5 

3.16,4 
6.32, f 
9.49,3 

3.79,7 

7.59,5 

11.39,2 

4. 43, ( 
8.86,1 
13.29,1 

5.00,: 

10.12,6 

15.18,1 

6.69,6 

11.39,2 

17.08,8 

6.32,9 

12.65,8 

18.98,6 

plod 

200 

300 

2.54,2 

5.08,5 

7.62,7 

3.17,8 

6.35,6 

9.53,4 

3.81,4 

7.62,7 

11.44,1 

4.44.9 

8.89.9 
13.34,8 

6.08,5 
10.17, ( 
15.25,5 

5.72,] 

11.44.1 

17.16.2 

6.35,0 
12.73,2 
3 9.06,8 

lOO 

200 

300 

400 

r»oo 

600 

10.12, C 

12.65.8 

15.18.9 

12.65,8 

15.82,2 

18.98,1 

15.18,! 

18.98,1 

22.78,4 

17.72.1 

22.15.1 

26.58.1 

20.25,2 

25.31,5 

30.37,8 

22.78.4 
28.47,9 

34.17.5 

25.31,5 

31.64,4 

37.97,3 

400 
1 500 

GOO 

10.17,0 

12.71,2 

15.25,5 

12.71,2 

15.89,0 

19.06,8 

15.25,5 

19.06,8 

22.88,2 

17.79.7 

22.24.7 
26.69,1 

20.34.0 
25.42,5 

30.51.0 

22.88,2 

28.60.3 

34.32.3 

25.42,5 

81.78,1 

38.33,7 

400 

600 

600 

700 

800 

000 

17.72.1 

20.25.2 
22.78,4 

22.15,1 

25.31,5 

28.47,9 

26.58,1 

30.37,8 

34.17,5 

31.01.1 

35.44.1 

39.87.1 

35.44,1 

40.50,4 

45.56,7 

39.87,1 

45.56,7 

51.26,3 

44.30,1 

50.63,0 

56.95,9 

700 

800 

000 

lOOO 

1100 

1200 

17.79,7 

20.34,0 

22.88,2 

22.24.7 
25.42,5 

28.60.8 

26.69,1 

30.51,0 

34.32,3 

31.14.5 

35.59.5 
40.04,4 

35.59,5 

40.67,9 

45.76,4 

40.04.4 

45.76.4 

51.48.5 

44.49,3 

50.84,9 

57.20,5 

"-i 70?> 
800 
OOO 

looo 

14  00 
1200 

1OO0 

noo 

1200 

25.31,5 

27.84.7 

30.37.8 

31.64,4 
34.80,8 
37. 97, -3 

37.97,3 

41.77,t 

45.56,7 

44.30.1 

48.73.2 

53.16.2 

50.63,0 

55,69,8 

00.75,1 

50.95,9 

62.65,5 

68.85,1 

68.28,8 

69.61,6 

75.94,5 

25.42,5 

27.96,7 

30.51,0 

31.78,1 

34.95,9 

38.13,7 

38.13,7 
41.95,1 
45.76, 4 

44.49,3 

48.91.2 

53.39.2 

50.84,9 

55.93,4 

61.01^9 

57.20.5 

62.92.6 

68.64.7 

63.56,2 

69.91,8 

76.27,4 

1300 

1400 

1500 

32.91.0 

35.44.1 
37.97,3 

41.13,7 

44.30,1 

47.46,6 

49.36,4 

53.16,2 

56.95,9 

57.59.2 

62.02.2 
66.45,2 

65.81,9 

70.88,2 

75.94,5 

74.04.7 
79.74,2 

85.43.8 

82.^7, 4 
88.60,3 
94.93,2 

1300 

1400 

1500 

33.05,2 

35.59,5 

38.13,7 

41.31,5 

44.49,3 

47.67,1 

49.57,8 

53.39,2 

57.20,5 

57.84,1 

62.29,0 

66.74,6 

66.10,4 

71.18,9 

76.27,'* 

74.36.7 

80.08.8 
85.80,8 

82.63,0 

88.98,6 

95.34,2 

1 300 
1400  j 
1600 

1600 

1700 

1800 

40.50,4 

43.03.6 

45.56.7 

50.63,0 

53.79,5 

56.95,9 

60.75,6 

64.55,3 

68.35,1 

70.88.2 

75.31.2 

79.74.2 

81.00,8 

86.07,1 

91.13,4 

91.13,4 

96:83,0 

102.52,6 

101.26,0 

107.58,9 

113.91.8 

1GOO 

1700 

1800 

lOOO 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

2500 

2000 

2700 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

40.67,9 

43.22,2 

45.76,4 

50.84,9 

54.02,7 

57.20,5 

61.01,9 

64.83,3 

68.64,7 

71.18,9 

75.63.8 

80.08.8 

81.35.9 
86.44,4 

91.52.9 

91.52.9 

97.24.9 
102.97,0 

101.69,9 

108.05,5 

114.41,1 

1600 
1700 
1800 
lOOO 
2000 
2100 
2200  i 
2300 
2400 

lOOO 

2000 

2100 

48.09,9 

50.63,0 

53.16,2 

60.12,3 

63.28,8 

66.45,2 

72.14,8 

75.94,5 

79.74,2 

84.17.3 

88.60.3 

93.03.3 

96.19,7 

101.26,0 

106.32,3 

108.22,2 

113.91,8 

119.61,4 

120.24,7 

126.57,5 

132.90,4 

48.30,7 

50.84,9 

53.39,2 

60.38,4 

63.56,2 

66.74,0 

72.46,0 

76.27,4 

80.08,8 

84.53,7 

88.98.6 

93.43.6 

96.61,4 

101.69,9 

106.78,4 

108.69.0 

114.41.1 

120.13.2 

120.76,7 

127.12,3 

133.47,9 

2200 

2300 

2400 

55.69,3 

58.22.5 

60.75.6 

69.61,6 

72.78,1 

75.94,5 

83.54,0 

87.33,7 

91.13,4 

97.46,3 

101.89.3 

106.32.3 

111.38,6 

116.44,9 

121.51,2 

125.31.0 
131.00,5 

136.70.1 

139.23,3 

145.56,2 

151.89,0 

55.93,4 

58.47,7 

61.01,9 

69.91,8 

73.09,6 

76.27,4 

83.90,1 

87.71,5 

91.52,9 

97.88,5 

102.33.4 

106.78.4 

111.86,8 

116.95,3 

122.03,8 

125.85.2 

131.57.3 

137.29.3 

139.83,6 

146.19,2 

152.54,8 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

63.28.8 

65.81.9 
68.35,1 

79.11,0 

82.27,4 

85.43,8 

94.93,2 

98.72,9 

102.52,6 

110.75.3 

115.18.4 

119.61.4 

126.57,5 

131.63,8 

136.70,1 

142.39,7 

148.09,3 

153.78,9 

158.21,9 

164.54,8 

170.87,7 

63.56,2 

66.10,4 

68.04,7 

79.45,2 

82.63,0 

85.80,8 

95.34,2 

99.15,6 

102.97,0 

111.23,3 

115.68.2 

120.13.2 

127.12.3 
132.20,8 

137.29.3 

143.01.4 

148.73.4 

154.45.5 

158.90,4 

16.5.26,0 

171.61,6 

2500  1 

2600 

2700 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

70.88,2 

73.41.4 

75.94.5 

88.60,3 

91.76,7 

94.93,2 

106.32,3 

110.12,1 

113.91,8 

124.04.4 

128.47.4 

132.90.4 

141.76,4 

146.82,7 

151.89,0 

159.48,5 

165.18,1 

170.87,7 

177.20,5 

183.53,4 

189.86,3 

71.18,9 

73.73,2 

76.27,4 

88.98,6 

92.16,4 

95.34,2 

106.78,4 

110.59,7 

114.41,1 

124.58,1 

129.03,0 

133.47,9 

142.37.8 
147.46,3 

152.54.8 

160.17.5 

165.89.6 

171.61.6 

177.97,3 
184.32,9 
3 90.68,5 

3100 

3200 

3300 

78.47,7 

81.00,8 

83.54,0 

98.09,6 

101.26,0 

104.42,5 

117.71,5 

121.51,2 

125.31,0 

137.33.4 

141.76.4 

146.19.5 

156.95,3 

162.01,6 

167.07,9 

176.57.3 
182.26,8 

187.96.4 

196.19,2 

202.52,1 

208.84,9 

78.81,6 

81.35,9 

83.90,1 

98.52,1 

101.69,9 

104.87,7 

118.22,5 

122.03,8 

125.85,2 

137.92,9 

142.37,8 

146.82,7 

157.63.3 
162.71,8 

167.80.3 

177.33.7 

183.05.8 

188.77.8 

197.04,1 

203.39,7 

209.75,3 

3400 

3500 

3600 

86.07,1 

88.60.3 

91.13.4 

107.58,9 

110.75,3 

113.91,8 

129.10,7 

132.90,4 

136.70,1 

150.62.5 

155.05.5 

159.48.5 

172.14,2 

177.20,5 

182.26,8 

193.66,0 

199.35,6 

205.05,2 

215.17,8 

221.50,7 

227.83,6 

3400 

3500 

3GOO 

86.44,4 

88.98,6 

91.52,9 

108.05,5 

111.23,3 

114.41,1 

129.66,6 

133.47,9 

137.29,3 

151.27,7 

155.72,6 

160.17,5 

172.88.8 
177.97,3 

183.05.8 

194.49.9 

200.21.9 
205.94,0 

216.11,0 

222.46,6 

228.82,2 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

93.66.6 

96.19.7 
98.72,9 

117.08,2 

120.24,7 

123.41,1 

140.49,9 

144.29,6 

148.09,3 

163.91.5 

168.34.5 

172.77.5 

187.33,2 

192.39,5 

197.45,8 

210.74,8 

216.44,4 

222.14,0 

234.16,4 

240.49,3 

246.82,2 

3700 

3800 

3004! 

94.07,1 

96.61,4 

99.15,6 

117.58,9 

120.76,7 

123.94,5 

141.10,7 

144.92,1 

148.73,4 

164.62,5 

169.07,4 

173.52,3 

188.14.2 
193.22,7 

198.31.2 

211.66,0 

217.38.1 

223.10.1 

235.17,8 

241.53,4 

247.89,0 

3700 

3800 

3000 

4000 

4100 

4200 

101.26,0 

103.79.2 

106.32.3 

126.57,5 

129.74,0 

132.90,4 

151.89,0 

155.68,8 

159.48,5 

177.20.5 

181.63.6 

186.06.6 

202.52,1 

207.58,4 

212.64,7 

227.83.6 
233.53,2 

239.22.7 

253.15,1 

259.47,9 

265.80,8 

4000 

4100 

4200 

101.69,9 

104.24,1 

106.78,4 

127.12,3 

130.30,1 

133.47,9 

152.54,8 

156.36,2 

160.17,5 

177.97,3 

182.42,2 

186.87,1 

203.39.7 
208.48,2 

213.56.7 

228.82,2 

234.54.2 

240.26.3 

254.24,7 

260.60,3 

266.95,9 

4000  i 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

108.85.5 

111.38.6 
113.91,8 

136.06,8 

139.23,3 

142.39,7 

163.28,2 

167.07,9 

170.87.7 

190.49.6 

194.92.6 

199.35.6 

217.71,0 

222.77,3 

227.83,6 

244.92,3 

250.61,9 

256.31,5 

272.13,7 

278.46,6 

284.79,5 

4300 

4400 

4500 

109.32,6 

111.86,8 

114.41,1 

136.65,8 

139.83,6 

143.01,4 

163.98,9 

167.80,3 

171.61,6 

191.32,1 

195.77,0 

200.21,9 

218.65.2 
223.73,7 

228.82.2 

245.98.4 

251.70.4 

257.42.5 

273.31,5 

279.67,1 

286.02,7 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

116.44,9 

118.98.1 

121.51.2 

145.56,2 

148.72,6 

151.89,0 

174.67,4 

178.47,1 

182.26,8 

203.78.6 

208.21.6 
212.64,7 

232.89,9 

237.96,2 

243.02,5 

262.01,1 

267.70,7 

273.40,3 

291.12,3  | 
297.45,2  1 
303.78,1  | 

4GOO 

4700 

4800 

116.95,3 

119.49,6 

122.03,8 

146.19,2 

149.37,0 

152.54,8 

175.43,0 

179.24,4 

188.05,8 

204.66.8 

209.11.8 
213.56,7 

233.90.7 
238.99,2 

244.07.7 

263.14.5 

268.86.6 
274.58,6 

292.38,4 

298.74,0 

305.09,6 

4600  i 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

124.04.4 

126.57.5 
129.10,7 

155.05,5 

158.21,9 

161.38,4 

186.06,6 

189.86,3 

193.66,0 

217.07.7 

221.50.7 

225.93.7 

248.68,8 

253.15,1 

258.21,4 

279.09,9 

284.79,5 

290.49,0 

310.11,0  1 
316.43,8  1 
322.76,7  ! 

4000 

5000 

5100 

124.58,1 

127.12,3 

129.66,6 

155.72,6 

158.90,4 

162.08,2 

186.87,1 

190.68,5 

194.49,9 

218.01,6 

222.46,6 

226.91,5 

249.16.2 
254.24,7 

259.33.2 

280.30.7 

286.02.7 

291.74.8 

311.45,2 

317.80,8 

324.16,4 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

131.63,8 

134.17.0 

136.70.1 

164.54,8 

167.71,2 

170.87,7 

197.45,8 

201.25,5 

205.05,2 

230.36.7 

234.79.7 

239.22.7 

263.27,7 

268.34,0 

273.40,3 

296.18,6 

301.88,2 

307.57,8 

329.09,6 

335.42,5 

341.75,3 

5200 

5300 

5400 

132.20,8 

134.75,1 

137.29,3 

165.26.0 
1 68.43^8 
171.61,6 

198.31,2 

202.12,6 

205.94,0 

2/11.36,4 

235.81,4 

240.26,3 

264.41.6 
269.50,1 

274.58.6 

297.46.8 

303.18.9 
308.91,0 

330.52,1 

336.87,7 

343.23,3 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

139.23.3 

141.76.4 
144.29,6 

174.04,1 

177.20,5 

180.37,0 

208.84,9 

212.64,7 

216.44,4 

243.65.8 

248.08.8 

252.51.8 

278.46,6 

283.52,9 

288.59,2 

313.27,4 

318.97.0 

324.66.0 

348.08,2  | 
354.41,1 
360.74,0  1 

5500 

5600 

5700 

139.83,6 

142.37,8 

144.92,1 

174.79,5 

177.97,3 

181.15,1 

209.75,3 

213.56,7 

217.38,1 

244.71.2 

249.16.2 
253.61,1 

279.67.1 
284.75,6 

289.84.1 

314.63.0 
320  35,1 

326.07.1 

349.58,9 

355.94,5 

362.30,1 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

146.82,7 

149.35,9 

151.89,0 

183.53,4 

186.69,9 

189.86,3 

220.24,1 

224.03,8 

227.83,6 

256.94.8 

261.37.8 

265.80.8 

293.65,5 
- 298.71,8 
303.78,1 

330.36.2 
336.05,8 

341.75.3 

367.06,8  | 
373.39,7 
379.72,6  ! 

5800 

5900 

GOOO 

147.46,3 

150.00,5 

152.54,8 

184.32,9 

187.50,7 

190.68,5 

221.19,5 

225.00,8 

228.82,2 

258.06.0 

262.51.0 
266.95,9 

294.92.6 
300.01,1 

305.09.6 

331.79.2 

337.51.2 

343.23.3 

368.65.8 
375.01,4 

381.37.9 

5800 

5000 

6000 

6100 

6200 

6300 

154.42.2 

156.95.3 
159.48,5 

193.02,7 

196.19.2 

199.35.3 

231.63,2 

235.43,0 

239.22,7 

270.23.8 

274.66.8 

279.09.9 

308.84,4 

313.90,7 

318.97,0 

347.44,9 

353.14,5 

358.84,1 

386.05,5 

392.38,4 

398.71,2 

6100 

6200 

6300 

155.69,0 

157.63,3 

160.17,5 

193.86,3 

197.04,1 

200.21,9 

232.63,6 

236.44,9 

240.26,3 

271.40.8 

275.85.8 
280.30,7 

310.18.1 
315.26,6 

320.35.1 

348.95.3 

354.67.4 

360.39.5 

387.72,6 

394.98,2 

400.43,8 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

162.01,6 

164.54.8 

167.07.9 

202.52,1 

205.68,5 

208.84,9 

243.02,5 

246.82,2 

250.61,9 

283.52.9 

287.95.9 

292.38.9 

324.03,3 

329.09  6 

334.15.9 

364.53,7 

370.23,3 

375.92,9 

405.04,1 
411.37,0  1 
417.69,9 

6400 

6500 

6600 

162.71,8 

165.26,0 

167.80,3 

203.39,7 

206.57,5 

209.75,3 

244.07,7 

247.89,0 

251.70,4 

284.75,6 

289.20.5 

293.65.5 

325.43,6 

330.52,1 

335.60,5 

366.11.5 

371.83.6 
377.55  6 

406.79,5 

413.15,1 

419.50,7 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6000 

6700 

6800 

6900 

169.61.1 

172.14.2 
174.67,4 

212.01,4 

215.17,8 

218.34,2 

254.41,6 

258.21,4 

262.01,1 

296.81.9 

301.24.9 

305.67.9 

339.22,2 

344.28,5 

349.34,8 

381.62.5 
387.32,1 

393.01.6 

424.02,7  1 
430.35,6  | 
436.68,5  i 

6700 

6800 

6900 

170.34,5 

172.88,8 

175.43,0 

212.93,2 

216.11,0 

219.28,8 

255.51,8 

259.33,2 

263.14,5 

298.10,4 

302.55,3 

307.00,3 

340.69.0 
345.77,5 

350.86.0 

383.27.7 

388.99.7 

394.71.8 

425.86,3 

432.21,9 

438.57,5 

7000 

7100 

7200 

177.20,5 

179.73.7 

182.26.8 

221.50,7 

224.67,1 

227.83,6 

265.80,8 

269.60,5 

273.40,3 

310.11.0 

314.54.0 

318.97.0 

354.41,1 

359.47,4 

364.53,7 

398.71,2 

404.40,8 

410,10,4 

443.01,4 

449.34,2 

455.67,1 

7000 

7100 

7200 

177.97,3 

180.51,5 

183.05,8 

222.46,6 

225.64,4 

228.82,2 

266.95,9 

270.77,3 

274.58,6 

311.45,2 

315.90.1 

320.35.1 

355.94.5 
361.03,0 

366.11.5 

400.43.8 

406.15.9 

411.87.9 

444.93,2  | 

451.28,8 

457.64,4 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

184.80,0 

187.33.2 

159.86.3 

231.00,0 

234.16,4 

237.32,9 

277.20,0 

280.99,7 

284.79,5 

323.40.0 

327.83.0 

332.26.0 

369.60,0 

374.66,3 

379.72,6 

415.80,0 

421.49,6 

427.19,2 

462.00,0 

468.32,9 

474.65,8 

7300 

7400 

7500 

185.60,0 

188.14,2 

190.68,5 

232.00,0 

235.17,8 

238.35,6 

278.40,0 

282.21,4 

286.02,7 

324.80,0 

329.24.9 

333.69.9 

371.20.0 
376.28,5 

381.37.0 

417.60.0 

423.32.1 

429.04.1 

464.00,0 

470.35,6 

476.71,2 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

192.39.5 

194.92.6 
197.45,8 

240.49,3 

243.65,8 

246.82,2 

288.59,2 

292.38,9 

296.18,6 

336.69.0 

341.12.1 

345.55.1 

384.78,9 

389.85,2 

394.91,5 

432.88.8 
438.58,4 

444.27.9 

480.98,6 

487.31,5 

493.64,4 

7600 

7700 

7800 

193.22,7 

195.77,0 

198.31,2 

241.53,4 

244.71,2 

247.89,0 

289.84,1 

293.65,5 

297.46,8 

338.14,8 

342.59.7 

347.04.7 

386.45.5 
391.54,0 

396.62.5 

434.76.2 

440.48.2 

446.20.3 

483.06,8 

489.42,5 

495.78,1 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

199.98,9 

202.52.1 

205.05.2 

249.98,6 

253.15,1 

256.31,5 

299.98,4 

303.78,1 

307.57,8 

349.98.1 

354.41.1 

358.84.1 

399.97,8 

405.04,1 

410.10,4 

449.97,5 

455.67,1 

461.36,7 

499.97,3 

506.30,1 

512.63,0 

7900 

8000 

8100 

200.85,5 

203.39,7 

205.94,0 

251.06,8 

254.24,7 

257.42,5 

301.28,2 

305.09,6 

308.91,0 

351.49,6 

355.94.5 

360.39.5 

401.71,0 

406.79,5 

411.87,9 

451.92.3 

457.64.4 
4 63.36,4 

502.13,7 

508.49,3 

514.84,9 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

207.58.4 

210.11.5 
212.64,7 

259.47,9 

262.64,4 

265.80,8 

311.37,5 

315.17,3 

318.97,0 

363.27.1 

367.70.1 

372.13.2 

415.16,7 

420.23,0 

425.29,3 

467.06,3 

472.75,9 

478.45,5 

518.95,9 

525.28,8 

531.61,6 

8200 

8300 

8400 

208.48,2 

211.02,5 

213.56,7 

260.60,3 

263.78,1 

266.95,9 

312.72,3 

316.53,7 

320.35,1 

364.84,4 

369.29,3 

373.74,2 

416.96.4 
422.04,9 

427.13.4 

469.08.5 

474.80.5 

480.52.6 

521.20,5  - 
527.56,2  1 
533.91,8 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

215.17,8 

217.71.0 

220.24.1 

268.97,3 

272.13,7 

275.30,1 

322.76,7 

326.56,4 

330.36,2 

376.56.2 

380.99.2 

385.42.2 

430.35,6 

435.41,9 

440.48,2 

484.15.1 
489.84,7 

495.54.2 

537.94,5 

544.27,4 

550.60,3 

8500 

8600 

8700 

216.11,0 

218.65,2 

221.19,5 

270.13,7 

273.31,5 

276.49,3 

324.16,4 

327.97,8 

331.79,2 

378.19,2 

382.64,1 

387.09,0 

432.21.9 
437.30,4 

442.38.9 

486.24.7 

491.96.7 

497.68.8 

540.27,4 

546.63,0 

552.98,6 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

222.77.3 

225.30.4 
227.83,6 

278.46,6 

281.63,0 

284.79,5 

334.15,9 

337.95,6 

341.75,3 

389.85.2 

394.28.2 

398.71.2 

445.54,5 

450.60,8 

455.67,1 

501.23,8 

506.93,4 

512.63,0 

556.93,2 

563.26,0 

569.58,9 

8SOO 

8900 

9000 

223.73,7 

226.27,9 

228.82,2 

279.67,1 

282.84,9 

286.02,7 

335.60,5 

339.41,9 

343.23,3 

391.54,0 

395.98,9 

400.43,8 

447.47.4 
452.55,9 

457.64.4 

503.40.8 

509.12.9 

514.84.9 

559.34,  J 
565.69,9 
572.05,5 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

230.36,7 

232.89,9 

235.43,0 

287.95.8 
291.12,3 

294.28.8 

345.55,1 

349.34,8 

353.14,5 

403.14.2 

407.57.3 
412.00,3 

460.73,4 

465.79,7 

470.86,0 

518.32,6 

524.02,2 

529.71,8 

575.91,8 

582.24,7 

588.57,5 

9100 

9200 

9300 

231.36,4 

233.90,7 

236.44,9 

289.20,5 

292.38,4 

295.56,2 

347.04,7 

350.86,0 

354.67,4 

404.88,8 

409.33,7 

413.78,6 

462.72.9 
467.81,4 

472.89.9 

520.57.0 

526.29.0 

532.01.1 

578.41,1 

584.76,7 

591.12,3 

9100 

©200 

9300 

9400 

9500 

9600 

237.96.2 

240.49.3 
243.02,5 

297.45,2 

300.61,6 

303.78,1 

356.94,2 

360.74,0 

364.53,7 

416.43.3 

420.86.3 

425.29.3 

475.92,3 

480.98,6 

486.04,9 

535.41.4 
541.11,0 

546.80.5 

594.90,4 

601.23,3 

607.56,2 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

238.99,2 

241.53,4 

244.07,7 

298.74,0 

301.91,8 

305.09,6 

358.48,8 

362.30,1 

366.11,5 

418.23,6 

422.68,5 

427.13,4 

477.98,4 

483.06,8 

488.15,3 

537.73.2 

543.45.2 

549.17.3 

597.47,9 

603.83,6 

610.19,2 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

245.55,6 

248.08.8 

250.61.9 

306.94,5 

310.11,0 

313.27,4 

368.33,4 

372.13,2 

375.92,9 

429.72.3 

434.15.3 

438.58.4 

491.11,2 

496.17,5 

501.23,8 

552.50,1 

558.19,7 

563.89,3 

613.89,0 

620.21,9 

626.54,8 

246.61,9 

249.16,2 

251.70,4 

308.27,4 

311.45,2 

314.63,0 

369.92,9 

373.74,2 

377.55,6 

431.58,4 

436.03,3 

440.48,2 

493.23.8 
498.32,3 

503.40.8 

554.89.3 

560.61.4 

566.33.4 

616.54,8 

622.90,4 

629.26,0 

9700 

9800 

9900 

IOOOO 

253.15,1 

316.43,8 

379.72,6 

443.01,4 

506.30,1 

569.58,9 

632.87,7 

IOOOO 

254.24,7 

317.80,8 

381.37,0 

444.93,2 

508.49,3 

572.05,5 

635.61,6 

IOOOO 

August  19th.— 231  DAYS— 7 months  19  days. 

1 

August  20th— 232  DAYS — 7 months  20  days. 

£ 

< 

233  DAYS. 

-4-3 

£ 

< 

Rate. 

234  DAYS. 

£ 

< 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

4 

5 [ 6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

Tod 

200 

300 

Too 

200 

300 

2.55,3 

5.10,7 

7.66,0 

3.19,2 

6.38.4 

9.57.5 

3.83.0 

7.66.0 
11.49,0 

4.46,8 

8.93,7 

13.40,5 

5.10,7 

10.21,4 

15.32,1 

5.74,5 

11.49,0 

17.23,6 

6.38,4 

12.76,7 

19.15,1 

loo 

200 

300 

2.56,4 

5.12,9 

.7.69,3 

3.20,5 
' 6.41,1 
-9.61,6 

3.84,7 

7.69,3 

11.54,0 

4.48,8 

8.97,5 

13.46,3 

5.12,9 

10.25,7 

15.38,6 

5.77,0 

11.54.0 

17.31.0 

6.41,1 

12.82,2 

19.23,3 

400 

500 

600 

10.21,4 

12.76,7 

15.32,1 

12.76,7 

15.95,9 

19.15,1 

15.32.1 

19.15.1 

22.98.1 

17.87,4 

22.34,2 

26.81,1 

20.42,7 

25.53,4 

30.64,1 

22.98,1 

28.72,6 

•34.47,1 

25.53,4 

31.91,8 

38.30,1 

400 

500 

600 

10.25,8 

12.82,2 

15.38,6 

12.82,2 

16.02,7 

19.23,3 

15.38,6 

19.23,3 

23.07,9 

17.95,1 
22. 43,8 
26.92,6 

20.51,5 

25.64,4 

30.77,3 

23.07.9 

28.84.9 

34.61.9 

25.64.4 

32.05.5 

38.46.6 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

17.87,4 

20.42,7 

22.98,1 

22.34,2 

25.53,4 

28.72,6 

26.81,1 

30.64.1 

34.47.1 

31.27,9 

35.74,8 

40.21,6 

35.74,8 

40.85,5 

45.96,2 

40.21.6 
45.96,2 

51.70.7 

44.68,5 

51.06,8 

57.45,2 

700 

800 

900 

17.95,1 

20.51,5 

.23.07,9 

22.43.8 
25.64,4 

28.84.9 

26.92,6 

30.77,3 

34.61,9 

31.41,4 

35.90,1 

40.38,9 

35.90,1 

41.03,0 

46.15,9 

40.38.9 

46.15.9 

51.92.9 

44.87.7 

51.28.8 

57.69.9 

700 

800 

900 

1000 

1100 

1200 

25.53,4 

28.08,8 

30.64,1 

31.91,8 

35.11.0 

38.30.1 

38.30.1 

42.13.2 

45.96.2 

44.68,5 

49.15,3 

53.62,2 

51.06,8 

56.17,5 

61.28,2 

57.45.2 
63.19,7 

68.94.2 

63.83,6 
70.21,9 
76.60,3  | 

1000 

1100 

1200 

25.64,4 

28.20,8 

30.77,3 

32.05.5 
35.26,0 

38.46.6 

38.46,6 

42.31,2 

46.15,9 

44.87,7 

49.36,4 

53.85,2 

51.28,8 

56.41,6 

61.54,5 

57.69,9 

63.46.8 

69.23.8 

64.11.0 

70.52.1 

76.93.2 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

33.19,5 

35.74,8 

38.30,1 

41.49,3 

44.68,5 

47.87,7 

49.79.2 

53.62.2 

57.45.2 

58.09,0 

62.55,9 

67.02,7 

66.38,9 

71.49,6 

76.60,3 

74.68.8 
80.43,3 

86.17.8 

82.98,6 

89.37,0 

95.75,3 

1300 

1400 

1500 

33.33,7 

35.90,1 

38.46,6 

41.67.1 
44.87,7 

48.08.2 

50.00,5 

53.85,2 

57.69,9 

58.34,0 

62.82,7 

67.31,5 

66.67,4 

71.80,3 

76.93,2 

75.00,8 

80.77.8 

86.54.8 

83.34.2 

89.75.3 

96.16.4 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

40.85,5 

43.40,8 

45.96,2 

51.06,8 

54.26,0 

57.45,2 

61.28,2 

65.11.2 

68.94.2 

71.49,6 

75.96,4 

80.43,3 

81.71,0 

86.81,6 

91.92,3 

91.92,3 

97.66,8 

103.41,4 

102.13,7 

108.52,1 

114.90,4 

1600 

1700 

1800 

41.03,0 

43.59,5 

46.15,9 

51.28.8 
54.49,3 

57.69.9 

61 .54,5 
65.39,2 
69.23,8 

71.80,3 

76.29,0 

80.77,8 

82.06,0 

87.18,9 

92.31,8 

^2.31,8 

98.08,8 

103.85,8 

102.57.5 

108.98.6 

115.39.7 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

48.51,5 

51.06,8 

53.62,2 

60.64,4 

63.83.6 

67.02.7 

72.77.3 

76.60.3 

80.43.3 

84.90,1 
89.37,0 
93  83,8 

97.03,0 

102.13,7 

107.24,4 

109.15.9 
114.90,4 

120.64.9 

121.28,8 

127.67,1 

134.05,5 

1900 

2000 

2100 

48.72,3 

51.28,8 

53.85,2 

60.90.4 
64.11,0 

67.31.5 

73.08,5 

76.93,2 

80.77,8 

85.26,6 

89.75,3 

91.24,1 

97.44,7 

102.57,5 

107.70,4 

109.62.7 
1J5.39.7 

121.16.7 

121.80.8 

128.21.9 
134.63,0 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

56.17,5 

58.72,9 

61.28,2 

70.21,9 

73.41,1 

76.60,3 

84.26.3 

88.09.3 

91.92.3 

98.30,7 

102.77,5 

107.24,4 

112.35,1 

117.45,8 

122.56,4 

126.39.4 
132.14,0 

137.88.5 

140.43,8 

146.82,2 

153.20,5 

2200 

2300 

2400 

56.41,6 

58.98,1 

61.54,5 

70.52.1 
73.72,6 

76.93.2 

84.62,5 

88.47,1 

92.31,8 

98.72,9 

103.21,6 

107.70,4 

112.83,3 

117.96,2 

123.09,0 

126.93.7 

132.70.7 

138.47.7 

141.04.1 

147.45.2 

153.86.3 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

63.83,6 

66.38,9 

68.94,2 

79.79.5 

82.98.6 
86.17,8 

95.75.3 

99.58.4 
103.41,4 

111.71,2 

116.18,1 

120.64,9 

127.67,1 

132.77,8 

137.88,5 

143.63.0 
149.37,5 

155.12.1 

159.58,9 

165.97,3 

172.35,6 

2500 

2600 

2700 

64.11,0 

66.67,4 

69.23,8 

80.13,-7 

83.34,2 

86.54,8 

96.16,4 

100.01,1 

103.85,8 

112.19,2 

116.67,9 

121.16,7 

128.21,9 

133.34,8 

138.47,7 

144.24,7 

150.01.6 

155.78.6 

160.27.4 

166.68.5 

173.09.6 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

71.49,6 

74.04,9 

76.60,3 

89.37,0 

92.56.2 

95.75.3 

107.24.4 

111.07.4 

114.90.4 

125.11,8 

129.58,6 

134.05,5 

142.99,2 

148.09,9 

153.20,5 

160.86,6 

166.61,1 

172.35,6 

178.74,0 

185.12,3 

191.50,7 

2800 

2900 

3000 

71.80,3 

74.36,7 

76.93,2 

89.75.3 
92.95,9 

96.16.4 

107.70,4 

111.55,1 

115.39,7 

125.65,5 

130.14,2 

134.63,0 

143.60,5 

148.73,4 

153.86,3 

101.55.6 

167.32.6 

173.09.6 

179.50.7 

185.91.8 

192.32.9 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

79.15,6 

81.71,0 

84.26,3 

98.94,5 

102.13,7 

105.32,9 

118.73.4 

122.56.4 

126.39.5 

138.52,3 

142.99,2 

147.46,0 

158.31,2 

163.41,9 

168.52,6 

178.10.1 
183.84,7 

189.59.2 

197.89,0 

204.27,4 

210.65,8 

3100 

3200 

3300 

79.49,6 

82.06,0 

84.62,5 

99.37,0 

102.57,5 

105.78,1 

119.24,4 

123.09,0 

120.93,7 

139.11,8 

143.60,5 

148.09,3 

158.99,2 

164.12,0 

169.24,9 

178.86,6 

184.63,6 

190.40,5 

198.74.0 

205.15.1 

211.56.2 

3100 

3200 

3300 

3400 
3500 
| 3600 

86.81,6 

89.37,0 

91.92,3 

108.52.1 

111.71.2 
114.90,4 

130.22.5 

134.05.5 

137.88.5 

151.92,9 

156.39,7 

160.86,6 

173.63,3 

178.74,0 

183.84,7 

195.33.7 
201.08,2 

206.82.7 

217.04,1 

223.42,5 

229.80,8 

3400 

3500 

3600 

87.18,9 

89.75,3 

92.31,8 

108.98,0 

112.19,2 

115.39,7 

130.78,4 

134.63,0 

138.47,7 

152.58,1 

157.06,8 

161.55,6 

174.37,8 

179.50,7 

184.63,6 

196.17.5 

201.94.5 

207.71.5 

217.97.3 

224.38.4 

230.79.5 

3400 
3500 
3600  | 

3700 

3800 

390( 

94.47,7 

97.03,0 

99.58,4 

118.09,6 

121.28,8 

124.47,9 

141.71.5 

145.54.5 

149.37.5 

165.33,4 

169.80,3 

174.27,1 

188.95,3 

194.06,0 

199.16,7 

212.57.3 
218.31,8 

224.06.3 

236.19,2 

242.57,5 

248.95,9 

3700 

3800 

3900 

94.88,2 

97.44,7 

100.01,1 

118.00,3 

121.80,8 

125.01,4 

142.32,3 

146.17,0 

150.01,6 

166.04,4 

170.53,1 

175.01,9 

189.76,4 

194.89,3 

200.02,2 

213.48.5 

219.25.5 

225.02.5 

237.20.5 

243.61.6 

250.02.7 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

102.13,7 

104.69,0 

107.24,4 

127.67,1 

130.86,3 

134.05,5 

153.20.5 

157.03.6 

160.86.6 

178.74,0 

183.20,8 

187.67,7 

204.27,4 

209.38,1 

214.48,8 

229.80.8 
235.55,3 

241.29.9 

255.34,2 

261.72,6 

268.11,0 

4000 

4100 

4200 

102.57,5 

105.14,0 

107.70,4 

128.21,9 

131.42,5 

134.63,0 

153.86,3 

157.71,0 

101.55,6 

179.50,7 

183.99,5 

188.48,2 

205.15,1 

210.27,9 

215.40,8 

230.79,5 

236.56.4 

242.33.4 

256  43,8 
262.84,9 
269.26,0 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

109.79,7 

112.35,1 

114.90,4 

137.24.7 

140.43.8 
143.63,0 

164.69.6 

168.52.6 

172.35.6 

192.14,5 

196.61,4 

201.08,2 

219.59,5 

224.70,1 

229.80,8 

*247.04,4 

252.78,9 

258.53,4 

274.49,3 

2S0.87.7 

287.26,0 

4300 

4400 

4500 

110.26,8 

112.83,3 

115.39,7 

137.83,6 
141.04,1 
1 44.24,7 

165.40,3 

1C9.24,9 

173.09,6 

192.97,0 

197.45,8 

201.94,5 

220.53,7 

225.66,6 

230.79,5 

248.10.4 

253.87.4 

259.64.4 

275.67.1 

282.08.2 
288.49,3 

4300 
4400  1 
4500 

4600 

4700 

4800 

117.45,8 

120.01,1 

122.56,4 

146.82,2 

150.01.4 

153.20.5 

176.18.6 

180.01.6 
183.84,7 

205.55,1 

210.01,9 

214.48,8 

234.91,5 

240.02,2 

245.12,9 

264.27,9 
270.02,5 
275.77 ,C 

293.64,4 

300.02,7 

306.41,1 

4600 

4700 

4800 

117.96,2 

120.52,6 

123.09,0 

147.45.2 
150.65,8 

153.86.3 

176.94,2 

180.78,9 

184.63,6 

206.43,3 

210.92,1 

215.40,8 

235.92,3 

241.05,2 

246.18,1 

265.41.4 

271.18.4 
276.95,3 

294.90.4 

301.31.5 

307.72.6 

4600 

4700 

4800 

4900  I 

5000 

5100 

4900 

5000 

5100 

125.11,8 

127.67,1 

130.22,5 

156.39,7 

159.58,9 

162.78,1 

187.67.7 

191.50.7 

195.33.7 

218.95,6 

223.42,5 

227.89,3 

250.23,6 

255.34,2 

260.44,9 

281.51,5 

287.26,0 

293.00,5 

312.79,5 

319.17,8 

325.56,2 

4900 

5000 

5100 

125.65,5 

128.21,9 

130.78.4 

157.06.8 
160.27,4 

163.47.9 

188.48,2 

192.32,9 

196.17,5 

219.89,6 

224.38,4 

228.87,1 

251.31,0 

256.43,8 

261.56,7 

282.72.3 

288.49.3 

294.26.3 

314.13.7 

320.54.8 

326.95.9 

5200 

5300 

5400 

132.77,8 

135.33,2 

137.88,5 

165.97.3 

169.16.4 
172.35,6 

199.16.7 

202.99.7 

206.82.7 

232.36,2 

236.83,0 

241.29,9 

265.55.6 
270.66,3 

275.77.6 

298.75.1 
304.49,6 

310.24.1 

331.94,5 

338.32,9 

344.71,2 

5200 

5300 

5400 

133.34,8 

135.91,2 

138.47,7 

166.68.5 
169.89,0 

173.09.6 

200.02,2 

203.86,8 

207.71,5 

233.35,9 

237.84,7 

242.33,4 

266.69,6 

271.82,5 

276.95,3 

300.03.3 

305.80.3 

311.57.3 

333.37.0 

339.78.1 

346.19.2 

5200  | 
5300  I 
5400  1 

5500 

5000 

5700 

140.43,8 

142.99,2 

145.54,5 

175.54,8 

178.74,0 

181.93,2 

210.65.8 

214.48.8 

218.31.8 

245.76,7 

250.23,6 

254.70,4 

280.87,7 

285.98,4 

291.09,0 

315.98.6 
321.73,2 

327.47.7 

351 .09,6 
357.47,9 
363.86,3 

5500 

5600 

5700 

141.04,1 

143.60,5 

146.17,0 

176.30.1 
179.50,7 

182.71.2 

211.56,2 

215.40,8 

219.25,5 

246.82,2 

251.31,0 

255.79,7 

282.08,2 

287.21,1 

292.34,0 

317.34.2 

323.11.2 

328.88.2 

352.60.3 

359.01.4 

365.42.5 

5500 
5600  i' 
5700 

5800 

5900 

6000 

148.09,9 

150.65,2 

153.20,5 

185.12,3 

188.31,5 

191.50,7 

222.14.8 

225.97.8 

229.80.8 

259.17,3 

263.64,1 

268.11,0 

296.19,7 

301.30,4 

306.41,1 

333.22.2 
338.96,7 

314.71.2 

370.24,7 

376.63,0 

3.83.01,4 

5800 

5900 

6000 

148.73,4 

151.29,9 

153.86,3 

185.91.8 
189.12,3 

192.32.9 

223.10,1 

226.94,8 

230.79,5 

260.28,5 

264.77,3 

269.26,0 

297.46,8 

302.59,7 

307.72,6 

334.65.2 

340.42.2 

346.19.2 

371.83.6 

378.24.7 

384.65.8 

5800 

5900 

6000 

6100 

620C 

630C 

155.75,9 

158.31,2 

160.86,6 

194.69,9 

197.89,0 

201.08,2 

233.63.8 

237.46.8 

241.29.9 

272.57,8 

277.04,7 

281.51,5 

311.51,8 

316.62,5 

321.73,2 

350.45.8 
356.20,3 

361.94.8 

3b9.39,7 

395.78,1 

402.16,4 

6100 

6200 

6300 

156.42,7 

158.99,2 

161.55,6 

195.53.4 
198.74,0 

201.94.5 

234.64,1 

238.48,8 

242.33,4 

273.74,8 

278.23,6 

282.72,3 

312.85,5 

317.98,4 

323.11,2 

351. 96,  2 
357.73,2 
363.50,1 

391.06.8 

397.47.9 
403.89,0 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

660C 

163.41,9 

165.97,3 

168.52,6 

204.27,4 

207.46,6 

210.65,8 

245.12.9 

248.95.9 

252.78.9 

285.98,4 

290.45,2 

294.92,1 

326.83,8 

331.94,5 

337.05,2 

367.69.3 
373.43,8 

379.18.4 

408.54,8 

414.93,2 

421.31,5 

6400 

6500 

6600 

164.12,1 

166.68,5 

169.24,9 

205.15.1 
208.35,6 

211.56.2 

246.18,1 

250.02,7 

253.87,4 

287.21,1 

291.69,9 

296.18,6 

328.24,1 

333.37,0 

338.49,9 

369.27.1 

375.04.1 

380.81.1 

410.30.1 

416.71.2 

423.12.3 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

171.07,9 

173.63,3 

176.18,6 

213.84,9 

217.04,1 

220.23,3 

256.61.9 

260.44.9 

264.27.9 

299.38,9 

303.85,8 

308.32,6 

342.15,9 

347.26,6 

352.37,3 

384.92.9 
390.67,4 

396.41.9 

427.69,9 

434.08,2 

440.46,6 

6700 

6800 

6900 

171.81,4 

174.37,8 

176.94,2 

214.76.7 
217.97,3 

221.17.8 

257.72,1 

261.56,7 

265.41,4 

300.67,4 

305.16,2 

309.64,9 

343.62,7 

348.75,6 

353.88,5 

386.58.1 

392.35.1 

398.12.1 

429.53.4 

435.94.5 

442.35.6 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

178.74,0 

181.29,3 

183.84,7 

223.42.5 

226.61.6 
229.80,8 

268.11,0 

271.94.0 

275.77.0 

312.79,5 

317.26,3 

321.73,2 

357.47,9 

362.58,6 

367.69,3 

402.16.4 
407.91,0 

413.65.5 

446.84,9 

453.23,3 

459.61,6 

7000 

7100 

7200 

179.50,7 

182.07,1 

184.63,6 

224.38.4 
227.58,9 

230.79.5 

269.26,0 

273.10,7 

276.95,3 

314.13,7 

318.62,5 

323.11,2 

359.01,4 

364.14,2 

369.27,1 

403.89.0 

409.66.0 

415.43.0 

448.76.7 

455.17.8 

461.58.9 

7000  | 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

186.40,0 

188.95,3 

191.50,7 

233.00,0 

236.19,2 

239.38,4 

279.60.0 

283.43.0 

287.26.0 

326.20,0 

330.66,8 

335.13,7 

372.80,0 

377.90,7 

383.01,4 

419.40.0 
425.14,5 

430.89.0 

466.00,0 

472.38,4 

478.76,7 

7300 

7400 

7500 

187.20,0 

189.76,4 

192.32,9 

234.00,0 

237.20,5 

240.41,1 

280.80,0 

284.64,7 

2SS.49,3 

327.60,0 

332.08,8 

336.57,5 

374.40,0 

379.52,9 

384.65,8 

421.20.0 

426.97.0 

432.74.0 

468.00,0 

474.41.1 

480.82.2 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

194.06,0 

196.61,4 

199.16,7 

242.57,5 

245.76,7 

248.95,9 

291.09.0 

294.92.1 

298.75.1 

339.60,6 

344.07,4 

34S.54.2 

388.12,1 

393.22,7 

398.33,4 

436.63.6 
442.38,1 

448.12.6 

485.15,1 

491.53,4 

497.91,8 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

194.89,3 

197.45,8 

200.02,2 

243.61.6 
246.82,2 

250.02.7 

292.34,0 

296.18,6 

300.03,3 

341.06,3 

345.55,1 

350.03,8 

3a9.78,6 

394.91,5 

400.04,4 

438.51,0 

444.27.9 

450.04.9 

487.23.3 

493.64.4 

500.05.5 

7600  ! 
7700 
7800  I 

7900 

8000 

8100 

201.72,1 

204.27,4 

206.82,7 

252.15.1 

255.34.2 
258.53,4 

302.58.1 

306.41.1 

310.24.1 

353.01,1 

357.47,9 

361.94,8 

403.44,1 

403.54,8 

413.65,5 

453.87.1 
459.61,6 

465.36.2 

504.30,1 

510.68,5 

517.06,8 

202.58,6 

205.15,1 

207.71,5 

253.23.3 
256.43,8 

259.64.4 

303.87,9 

307.72,6 

311.57,3 

354.52,6 

359.01,4 

363.50,1 

405.17,3 

410.30,1 

415.43,0 

455.81.9 

461.58.9 

467.35.9 

506.46.6 

512.87.7 

519.28.8 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

209.38,1 

211.93,4 

214.48,8 

261.72,6 

264.91,8 

268.11,0 

314.07.1 

317.90.1 

321.73.2 

366.41,6 

370.88,5 

375.35,3 

418.76,2 

423.86,8 

428.97,5 

471.10.7 
476.85,2 

482.59.7 

5 23. 45, 2 
529.83,6 
536.21,9 

210.27,9 

212.84,4 

215.40,8 

262.84,9 

266.05,5 

269.26,0 

315.41,9 

319.26,6 

323.11,2 

367.98,9 

372.47,7 

376.96,4 

420.55,9 

425.68,8 

430.81,6 

473.12.9 

478.89.9 
484.66,8 

525. 69, y 

532.11.0 

538.52.1 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

217.04,1 

219.59,5 

222.14,8 

271.30,1 

274.49,3 

277.68,5 

325.56.2 

329.39.2 

333.22.2 

379.82,2 

384.29,0 

388.75,9 

434.08,2 

439.18,9 

444.29,6 

488.34.2 
494.08,8 

499.83.3 

542.00,3 

548.98,6 

555.37,0 

8500 

8600 

8700 

217.97,3 

220.53,7 

223.10,1 

272.46.6 
275.67,1 

278.87.7 

326.95,9 

330.80,5 

334.65,2 

381.45,2 

385.94,0 

390.42,7 

435.94,5 

441.07,4 

446.20,3 

490.43.8 

496.20.8 

501.97.8 

544.93.2 

551.34.2 

557.75.3 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

224.70,1 

227.25,5 

229.80,8 

280.87.7 

284.06.8 
287.26,0 

337.05.2 

340.88.2 

344.71.2 

393.22,7 

397.69,6 

402.16,4 

449.40,3 
454.51,0 
4 59.61,6 

505.57.8 
511.32,3 

517.06.8 

561.75,3 

568.13,7 

574.52,1 

8800 

8900 

9000 

225.66,6 
228.23, ( 
230.79,5 

282.08,2 

285.28,8 

288.49,3 

338.49,9 

342.34,5 

346.19,2 

394.91,5 

399.40,3 

403.89,0 

451.33,2 
456.46, f 
461.58,9 

507.74. 8 

513.51.8 
£19.28,6 

564.16.4 

570.57.5 

576.98.6 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

232.36,2 

234.91,5 

237.46,8 

290.45,2 

293.64,4 

296.83,6 

348.54.2 
352.37t3 

356.20.3 

406.63,3 

411.10,1 

415.57,0 

464.72,3 

469.83,0 

474.93,7 

522.81.4 
528.55,9 

534.30.4 

580.90,4 

587.28,8 

593.67,1 

9100 

9200 

9300 

283.35,1 

235.92,3 

238.48,8 

291.69,9 

294.90,4 

298.11,0 

350.03,8 

353.88,5 

357.73,2 

408.37,8 

412.86,6 

417.35,3 

406.71,8 

471.84,7 

476.97,5 

525.05,8 

530. 52. 7 

536.59.7 

583.39.7 

589.80.8 

596.21.9 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

240.02,2 

242.57,5 

245.12,9 

300.02,7 

303.21,9 

306.41,1 

360. u3, 3 

363.86.3 

367.69.3 

420.03,8 

42*4.50,7 

428.97,5 

480.04,4 

485.15,1 

490.25,8 

540.04,9 

545.79,5 

551.54,0 

600.05,5 

606.43,8 

612.82,2 

9400 

9500 

9600 

241.05,2 

243.61,6 

246.18,1 

301.31.5 
304.52,1 

307.72.6 

361.57,8 

365.42,5 

369.27,1 

421.84,1 

426.32,9 

430.81,6 

482.10,4 

487.23,3 

492.36,2 

542.36.7 

548.13.7 

553.90.7 

602.63.0 

609.04.1 

615.45.2 

9400 

9500 

9600 

247.68,2 
250.23,6 
252. 78, f 

309.60,3 
312.79,5 
31 5. 98,  ( 

371.52.3 

375.35.3 

379.18.4 

433.44,4 

437.91,2 

442.38,1 

495.36,4 

500.47,1 

505.57,8 

557.28.5 
563.03,0 

568.77.5 

619.20,5 

625.58,9 

631.97,3 

9700 

9800 

9900 

248.74,5 
251. 31, ( 
253.87,4 

310.93.2 
314.13,7 

317.34.2 

373.11,8 

376.96,4 

380.81,1 

435.30,4 

439.79,2 

444.27,1 

497.49.1 

502.61.1 
507.74,8 

559.67.7 

565.44.7 
571.21,6 

621.86.3 

628.27.4 

634.68.5 

9700 

9800 

9900 

255.34,1 

319.17,8 

383.01,41  446.84,! 

510.68,1 

574.52,1  638.35,6 

1 1 OOOO 

256.43,8 

320.54,8 

384.65,8 

448.76,7 

512.87,71  576.98, ( 

641.09,6 

lOOOO'l 

I August  21st— 233  DAYS— 7 months  21  days.  August  22nd— 234  DAYS— 7 months  22  days. 
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■4-3 

E 

< 

236  DAYS. 

< 

] 

Hate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 [ 

5 

6 

7 | 8 | 

9 I 

10 

Hate. 

100 

200 

300 

2.57.5 
5.15,1 

7.72.6 

3.21,9 

6.43.8 

9.65.8 

3.86,3 

7.72,6 

11.58,9 

4.50,7 

8.01,4 

13.52,1 

5.15,1 
1 .’0,1 
15.45,2 

5.79,5 

11.58,9 

17.38,4 

6.43,8 

12.87,7 

19.31,5 

loo 

300 

800 

2.5V, 

5.17,3 

7.75,9 

3.23,3 

6.46,6 

9.69,9 

3.87.9 

7.75.9 
11.63,8 

4.52,6 

9.05,2 

13.57,8 

5.17,3 

10.34,5 

15.51,8 

5.81,9 

11.03.8 

17.45.8 

6.46,6 

12.93,2 

19.39,7 

IOO 

200 

300 

400 

500 

600 

10.30.1 
12.87,7 

15.45.2 

12.87,7 

16.09,6 

19.31,5 

15.45,2 

19.31,5 

23.17,8 

18.02,7 

22.53,4 

27.04,1 

20.60.3 

25.75.3 

30.90.4 

23.17,8 

28.97,3 

34.76,7 

25.75,3 

32.19,2 

38.63,0 

400 

500 

000 

10.34,5 

12.93,2 

15.51,8 

12.93,2 

16.16,4 

19.39,7 

15. 5], 8 

19.39.7 

23.27.7 

18.10,4 

22.63,0 

27.15,6 

20.69,0 

25.86,3 

31.03,6 

23.27,7 

29.09,6 

34.91,5 

25.86,3 

32.32,9 

38.79,5 

400 

500 

OOO 

700 

800 

900 

18.02.7 
20.60,3 

23.17.8 

22.53,4 

25.75.3 

28.97.3 

27.04,1 

30.90,4 

34.76,7 

31.54,8 

36.05,5 

40.56,2 

36.05.5 

41.20.5 

46.35.6 

40.56,2 

46.35,6 

52.15,1 

45.06,8 

51.50,7 

57.94,5 

700 

800 

900 

18.10,4 

20.69,0 

23.27,7 

22.63,0 

25.86,3 

29.09,6 

27.15.6 

31.03.6 
34.91,5 

31.68,2 

36.20,8 

40.73,4 

36.20,8 

41.38,1 

46.55,3 

40.73,4 

46.55.3 

52.37.3 

45.26,0 

51.72,6 

58.19,2 

700 

800 

OOO 

lOOO 

HOO 

1200 

25.75.3 
28.32,9 

30.90.4 

32.19,2 

35.41,1 

38.63,0 

38.63,0 

42.49,3 

46.35,6 

45.06,8 

49.57,5 

54.08,2 

51.50.7 

56.65.8 

61.80.8 

57.94,5 

63.74,0 

69.53,4 

64.38,4 

70.82,2 

77.26,0 

lOOO 

HOO 

1200 

25.86,3 

28.44,9 

31.03,6 

32.32,9 

35.56,2 

38.79,5 

38.79,5 

42.67,4 

46.55,3 

45.26,0 

49.78,6 

54.31,2 

51 .72,6 
56.89,9 
62.07,1 

58.19,2 

64.01,1 

69.83,0 

64.65.8 
71.12,3 

77.58.9 

1 OOO 
HOO 
1200 

1300 

1400 

1500 

33.47,9 

36.05,5 

38.63,0 

41.84,9 

45.06.8 

48.28.8 

50.21,9 

54.08,2 

57.94,5 

58.58,9 

63.09,6 

67.60,3 

66.95,9 

72.11.0 

77.26.0 

75.32,9 

81.12,3 

86.91,8 

83.69,9 

90.13,7 

96.57,5 

1800 

1400 

1500 

33.62,2 

36.20,8 

38.79,5 

42.02,7 

45.26,0 

48.49,3 

50.43,3 

54.31.2 

58.19.2 

58.83,8 

63.36,4 

67.89,0 

67.24,4 

72.41,6 

77.58,9 

75.64,9 

81.46.8 

87.28.8 

84.05.5 
90.52,1 

96.98.6 

1500 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

41.20.5 
43.78,1 

46.35.6 

51.50,7 

54.72,6 

57.94,5 

61.80,8 

65.67,1 

69.53,4 

72.11,0 

76.61,6 

81.12,3 

82.41.1 

87.56.2 

92.71.2 

92.71,2 

98.50,7 

104.30,1 

103.01,4 

109.45,2 

115.89,0 

lOOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

41.38,1 

43.96,7 

46.55,3 

51.72,6 

54.95,9 

58.19,2 

62.07.1 

65.95.1 
69.83,0 

72.41,6 

76.94,2 

81.46,8 

82.76,2 

87.93,4 

93.10,7 

93.10,7 

98.92,6 

104.74,5 

103.45,2 

109.91,8 

116.38,4 

lOOO 
1 700 
1800 
lOOO 
2000 
2100 

1900 

2000 

2100 

48.93.2 
51.50,7 

54.08.2 

61.16.4 

64.38.4 
67.60,3 

73.39,7 

77.26,0 

81.12,3 

85.63,0 

90.13,7 

94.64,4 

97.86,3 

103.01.4 

108.16.4 

110.09,6 

115.89,0 

121.68,5 

122.32,9 

128.76,7 

135.20,5 

49.14,0 

51.72,6 

54.31,2 

61.42,5 

64.65,8 

67.89,0 

73.71,0 

77.58,9 

81.46,8 

85.99,5 

90.52,1 

95.04,7 

98.27,9 

103.45,2 

108.62,5 

110.56.4 

116.38.4 
122.20,3 

122.84,9 

129.31,5 

135.78,1 

2200 

2300 

2400 

56.65.8 
59.23,3 

61.80.8 

70.82,2 

74.04,1 

77.26,0 

84.98,6 

88.84,9 

92.71,2 

99.15,1 

103.65,8 

108.16,4 

113.31.5 

118.46.6 

123.61.6 

127.47,9 

133.27,4 

139.06,8 

141.64,4 

148.08,2 

154.52,1 

2200 

2800 

2400 

2500 

2000 

2700 

56.89,9 

59.48,5 

62.07,1 

71.12,3 

74.35,6 

77.58,9 

85.34,8 

89.22.7 

93.10.7 

99.57,3 

104.09,9 

108.62,5 

113.79,7 

118,97,0 

124.14,2 

128.02,2 

133.84,1 

139.66,0 

142.24.7 
148.71,2 

155.17.8 

2200 
2300  1 
2400  | 

2500 

2600 

2700 

64.38.4 
66.95,9 

69.53.4 

80.47.9 

83.69.9 
86.91,8 

96.57,5 

100.43,8 

104.30,1 

112.67,1 

117.17,8 

121.68,5 

128.76.7 

133.91.8 

139.06.8 

144.86,3 

150.65,8 

156.45,2 

160.95,9 

167.39,7 

173.83,6 

64.65,8 

67.24,4 

69.83,0 

80.82,2 

84.05,5 

87.28,8 

96.98,6 

100.86,6 

104.74,5 

113.15,1 

117.67,7 

122.20,3 

129.31,5 

134.48,8 

139.66,0 

145.47.9 

151.29.9 
157.11,8 

161.64.4 
168.11,0 

174.57.5 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

72.11.0 
74.68,5 

77.26.0 

90.13,7 

93.35,6 

96.57,5 

108.16,4 

112.02,7 

115.89,0 

126.19,2 

130.69,9 

135.20,5 

144.21,9 

149.37.0 

154.52.1 

162.24,7 

168.04,1 

173.83,6 

180.27,4 

186.71,2 

193.15,1 

2800 

2900 

8000 

72.41,6 

75.00,3 

77.58,9 

90.52,1 

93.75,3 

96.98,6 

108.62,5 

112.50.4 

116.38.4 

126.72,9 

131.25,5 

135.78,1 

144.83,3 

150.00,5 

155.17,8 

162.93,7 

168.75,6 

174.57,5 

181.04,1 

187.50,7 

193.97,3 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

79.83.6 
82.41,1 

84.98.6 

99.79,5 

103.01,4 

106.23,3 

119.75,3 

123.61,6 

127.47,9 

138.71,2 

144.21,9 

148.72,6 

159.67.1 

164.82.2 

169.97.3 

179.63,0 

185.42,5 

191.21,9 

199.58,9 

206.02,7 

212.46,6 

8100 

3200 

3300 

80.17,5 

82.76,2 

85.34,8 

100.21,9 

103.45,2 

106.68,5 

120.26,3 

124.14.2 

128.02.2 

140.30,7 

144.83,3 

149.35,9 

160.35,1 

165.52,3 

170.69,6 

180.39,5 

186.21,4 

192.03,3 

200.43,8 

206.90,4 

213.37,0 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

87.56.2 
90.13,7 

92.71.2 

109.45,2 

112.67,1 

115.89,0 

131.34,2 

135.20,5 

139.06,8 

153.23,3 

157.74,0 

162.24,7 

175.12.3 

180.27.4 

185.42.5 

197.01,4 

202.80,8 

208.60,3 

218.90,4 

225.34,2 

231.78,1 

3400 

3500 

3000 

87.93*4 

90.52,1 

93.10,7 

109.91,8 

113.15,1 

116.38,4 

131.90.1 

135.78.1 
139.66,0 

153.88,5 

158.41,1 

162.93,7 

175.86,8 

181.04,1 

186.21,4 

197.85,2 

203.67,1 

209.49,0 

219.83.6 
226.30,1 

232.76.7 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

95.23,8 

97.86,3 

100.43,8 

119.11,0 

122.32,9 

125.54,8 

142.93,2 

146.79,5 

150.65,8 

166.75,3 

171.26,0 

175.76,7 

190.57.5 

195.72.6 

200.87.7 

214.39,7 

220.19,2 

225.98,6 

238.21,9 

244.65,8 

251.09,6 

3700 

3800 

3900 

95.69,3 

98.27,9 

100.86,6 

119.61,6 

122.84,9 

126.08,2 

143.54,0 

147.41.9 

151.29.9 

167.46,3 

171.98,9 

176.51,5 

191.38,6 

196.55,9 

201.73,2 

215.31,0 

221.12,9 

226.94,8 

239.23.3 
245.69,9 

252.16.4 

3700  I 
3800 
3900  1 

4000 

4100 

4200 

103.01.4 
105.58,9 

108.16.4 

128.76,7 

131.98,6 

135.20,5 

154.52,1 

158.38,4 

162.24,7 

180.27,4 

184.78,1 

189.28,8 

206.02.7 

211.17.8 

216.32.9 

231.78,1 

237.57,5 

243.37,0 

257.53,4 

263.97,3 

270.41,1 

4000 

4100 

4200 

103.45,2 

106.03,8 

108.62,5 

129.31,5 

132.54,8 

135.78,1 

155.17.8 

159.05.8 
162.93,7 

181.04,1 

185.56,7 

190.09,3 

206.90,4 

212.07,7 

217.24,9 

232.76,7 

238.58,6 

244.40,5 

258.63,0 

265.09,6 

271.56,2 

4000  ! 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

110.74.0 
113.31,5 

115.89.0 

138.42,5 
141. 64;  4 
144.86,3 

166.11,0 

169.97,3 

173.83,6 

193.79,5 

198.30,1 

202.80,8 

221.47,9 

226.63.0 

231.78.1 

249.16,4 

254.95,9 

260.75,3 

276.84,9 

283.28,8 

289.72,6 

4300 

4400 

4500 

111.21,1 

113.79,7 

116.38,4 

139.01,4 

142.24,7 

145.47,9 

166.81,6 

170.69,6 

174.57,5 

194.61,9 

199.14,5 

203.67,1 

222.42,2 

227.59,5 

232.76,7 

250.22,5 

256.04,4 

261.86,3 

278.02,7 

284.49,3 

290.95,9 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

118.46.6 
121.04,1 

123.61.6 

148.08,2 

151.30.1 

154.52.1 

177.69,9 

181.56,2 

185.42,5 

207.31,5 

211.82,2 

216.32,9 

236.93.2 

242.08.2 

247.23.3 

266.54,8 

272.34,2 

278.13,7 

296.16,4 

302.60,3 

309.04,1 

4000 

4700 

4800 

118.97,0 

121.55,6 

124.14,2 

148.71,2 

151.94,5 

155.17,8 

178.45,5 

182.33.4 

186.21.4 

208.19,7 

212.72,3 

217.24,9 

237.94,0 

243.11,2 

248.28,5 

267.68,2 

273.50.1 

279.32.1 

297.42.5 
303.89,0 

310.35.6 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

126.19.2 
128.76,7 

131.34.2 

157.74,0 

160.95,9 

164.17,8 

189.28,8 

193.15,1 

197.01,4 

220.83,6 

225.34,2 

229.84,9 

252.38.4 

257.53.4 

262.68.5 

283.93,2 

289.72,6 

295.52,1 

315.47,9 

321.91,8 

328.35,6 

4900 

5000 

5100 

126.72,9 

129.31,5 

131.90,1 

158.41,1 

161.64,4 

164.87,7 

190.09.3 

193.97.3 
197.85,2 

221.77,5 

226.30,1 

230.82,7 

253.45,8 

258.63,0 

203.80,3 

285.14,0 

290.95,9 

296.77,8 

316.82.2 
323.28,8 

329.75.3 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

133.91.8 
136.49,3 

139.06.8 

167-39,7 

170.61.6 

173.83.6 

200.87,7 

204.74,0 

208.60,3 

234.35,6 

238.86,3 

243.37,0 

267.83.6 

272.98.6 

278.13.7 

301.31,5 

307.11,0 

312.90,4 

334.79,5 

341.23,3 

347.67,1 

5200 

5300 

5400 

134.48,8 

137.07,4 

139.66,0 

168.11,0 

171.34,2 

174.57,5 

201.73,2 

205.61,1 

209.49,0 

235.35,3 

239.87,9 

244.40,5 

268.97,5 

274.14,8 

279.32,1 

302.59,7 

308.41.6 

314.23.6 

336.21,9 

342.68,5 

349.15,1 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

141.64.4 
144.21,9 

146.79.5 

177.05,5 

180.27,4 

183.49,3 

212.46,6 

216.32,9 

220.19,2 

247.87,7 

252.38,4 

256.89,0 

283.28.8 

288.43.8 

293.58.9 

318.69,9 

324.49,3 

330.28,8 

354.11,0 

360.54,8 

366.98,6 

5500 

5000 

5700 

142.24,7 

144.83,3 

147.41,9 

177.80,8 

181.04,1 

184.27,4 

213.37,0 

217.24.9 

221.12.9 

248.93,2 

253.45,8 

257.98,4 

284.49,3 

289.66,6 

294.83,8 

320.05,5 

325.87,4 

331.69,3 

355.61,6 

362.08,2 

368.54,8 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

6000 

149.37.0 
151.94,5 

154.52.1 

186.71.2 

189.93.2 
193.15,1 

224.05,5 

227.91,8 

231.78,1 

261.39,7 

265.90,4 

270.41,1 

298.74.0 

303.89.0 

309.04.1 

336.08,2 

341.87,7- 

347.67,1 

373.42,5 

379.86,3 

386.30,1 

5800 

5900 

6000 

150.00,5 

152.59,2 

155.17,8 

187.50,7 

190.74,0 

193.97,3 

225.00,3 

228.88,8 

232.76,7 

262.51,0 

267.03,6 

271.56,2 

300.01,1 

305.18,4 

310.35,6 

337.51.2 

343.33.2 
349.15,1 

375.01.4 
381.47,9 

387.94.5 

5800 

5900 

GOOO 

6100 

6200 

6300 

157.09.6 
159.67,1 

162.24.7 

196.37,0 

199.58,9 

202.80,8 

235.64,4 

239.50,7 

243.37,0 

274.91,8 

279.42,5 

283.93,2 

314.19.2 

319.34.2 

324.49.3 

353.46,6 

359.26,0 

365.05,5 

392.74,0 

399.17,8 

405.61,6 

0100 

0200 

0300 

157.76,4 

160.35,1 

162.93,7 

197.20,5 

200.43,8 

203.67,1 

236.64,7 

240.52,6 

244.40,5 

276.08,8 

280.61,4 

285.14,0 

315.52,9 

320.70,1 

325.87,4 

354.97,0 

360.78,9 

366.60,8 

394.41.1 
400.87,7 

407.34.2 

OlOO 

0200 

0300 

6400 

6500 

6600 

164.82.2 
167.39,7 

169.97.3 

206.02.7 

209.24.7 
212.46,6 

247.23,3 

251.09,6 

254.95,9 

288.43,8 

292.94,5 

297.45,2 

329.64.4 

334.79.5 

339.94.5 

370.84,9 

376.64,4 

382.43,8 

412.05,5 

418.49,3 

424.93,2 

0400 

0500 

0600 

165.52,3 

168.11,0 

170.69,6 

206.90,4 

210.13,7 

213.37,0 

248.28,5 

252.16.4 

256.04.4 

289.66,6 

294.19,2 

298.71,8 

331.04,7 

336.21,9 

341.39,2 

372.42,? 

378.24,7 

384.06,6 

413.80,8 

420.27,4 

426.74,0 

0400 

0500 

GOOO 

6700 

6800 

6900 

172.54.8 
175.12,3 

177.69.9 

215.68,5 

218.90,4 

222.12,3 

258.82,2 

262.68,5 

266.54,8 

301.95,9 

306.46,6 

310.97,3 

345.09.6 

350.24.7 

355.39.7 

388.23,3 

394.02,7 

399.82,2 

431.37,0 

437.80,8 

444.24,7 

0700 

0800 

0900 

173.28,2 

175.86,8 

178.45,5 

216.60,3 

219.83,6 

223.06,8 

259.92.3 

263.80.3 
267.68,2 

303.24,4 

307.77,0 

312.29,6 

346.56,4 

351.73,7 

356.91,0 

389.88,5 

395.70,4 

401.52,3 

433.20,5 

439.67,1 

446.13,7 

0700 

0800 

0900 

7000 

7100 

7200 

180.27.4 
182.84,9 

185.42.5 

225.34.2 

228.56.2 
231.78,1 

270.41,1 

274.27,4 

278.13,7 

315.47,9 

319.98,6 

324.49,3 

360.54.8 

365.69.9 

370.84.9 

405.61,6 

411.41,1 

417.20,5 

450.68,5 

457.12,3 

463,56,2 

7000 

7100 

7200 

181.04,1 

183.62,7 

186.21,4 

226.30,1 

229.53,4 

232.76,7 

271.56,2 

275.44.1 

279.32.1 

316.82,2 

321.34,8 

325.87,4 

362.08,2 

367.25,5 

372.42,7 

407.34.2 

413.16.2 
418.98,1 

452.60.3 
459.06,8 

465.53.4 

7000  | 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

188.00,0 

190.57,5 

193.15,1 

235.00,0 

238.21,9 

241.43,8 

282.00,0 

285.86,3 

289.72,6 

329.00,0 

333.50,7 

338.01,4 

376.00,0 

381.15.1 

386.30.1 

423.00,0 

428.79,5 

434.58,9 

470.00,0 

476.43,8 

482.87,7 

7300 

7400 

7500 

188.80,0 

191.38,6 

193.97,3 

236.00,0 

239.23,3 

242.46,6 

283.20,0 

287.07.9 

290.95.9 

330.40,0 

334.92,6 

339.45,2 

377.60,0 

382.77,3 

387.94,5 

424.80,0 

430.61,9 

436.43,8 

472.00,0 

478.46,6 

484.93,2 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

195.72.6 
198.30,1 

200.87.7 

244.65,8 

247.87,7 

251.09,6 

293.58,9 

297.45,2 

301.31,5 

342.52,1 

347.02,7 

351.53,4 

391.45.2 

396.60.3 

401.75.3 

440.38,4 

446.17,8 

451.97,3 

489.31,5 

495.75,3 

502.19,2 

7000 

7700 

7800 

196.55,9 

199.14,5 

201.73,2 

245.69,9 

248.93,2 

252.16,4 

294.83.8 

298.71.8 
302.59,7 

343.97,8 

348.50,4 

353.03,0 

393.77,8 

398.29,0 

403.46,3 

442.25,8 

448.07,7 

453.89,6 

491.39,7 

497.86,3 

504.32,9 

7000 

7700 

7800 

7900 

sooo 

8100 

7900 

8000 

8100 

203.45.2 
206.02,7 

208.60.3 

254.31,5 

257.53,4 

260.75,3 

305.17,8 

309.04,1 

312.90,4 

356.04,1 

360.54,8 

365.05,5 

406.90.4 

412.05.5 

417.20.5 

457.76,7 

463.56,2 

469.35,6 

508.63,0 

515.06,8 

521.50,7 

7900 

8000 

8100 

204.31,8 

206.90,4 

209.49,0 

255.39,7 

258.63,0 

261.86,3 

306.47,7 

310.35.6 

314.23.6 

357.55,6 

362.08,2 

366.60,8 

408.63,6 

413.80,8 

418.98,1 

459.71,5 

465.53,4 

471.35,3 

510.79.5 
517.26,0 

523.72.6 

8200 

8300 

8400 

211.17.8 
213.75,3 

216.32.9 

263.97,3 

267.19,2 

270.41,1 

316.76,7 

320.63,0 

324.49,3 

369.56,2 

374.06,8 

378.57,5 

422.35.6 

427.50.7 

432.65.8 

475.15,1 

480.94,5 

486.74,0 

527.94,5 

534.38,4 

540.82,2 

8200 

8300 

8400 

212.07,7 

214.66,3 

217.24,9 

265.09,6 

268.32,9 

271.56,2 

318.11.5 

321.99.5 
325.87,4 

371.13,4 

375.66,0 

380.18,6 

4:>4.15,3 

429.32,6 

434.49,9 

477.17,3 

482.99,2 

488.81,1 

530.19.2 
536.65,8 

543.12.3 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

218.90.4 
221.47,9 

224.05.5 

273.63,0 

276.84,9 

280.06,8 

328.35,6 

332.21,9 

336.08,2 

383.08,2 

387.58,9 

392.09,6 

437.80.8 

442.95.9 
448.11,6 

492.53,4 

498.32,9 

504.12,3 

547.26,0 

553.69,9 

560.13,7 

8500 

8600 

8700 

219.83,6 

222.42,2 

225.00,8 

274.79,5 

278.02,7 

281.26,0 

329.75.3 

333.63.3 
337.51,2 

384.71,2 

389.23,8 

393.76,4 

439.67,1 

444.84,4 

450.01,6 

494.63,0 

500.44,9 

506.26,8 

549.58,9 

556.05,5 

562.52,1 

8500 

8G00 

8700 

8800 

8900 

9000 

226.63.0 
229.20,5 

231.78.1 

283.28,8 

286.50,7 

289.72,6 

339.94,5 

343.80,8 

347.67,1 

396.60,3 

401.11,0 

405.61,6 

453.26.0 

458.41.1 

463.56.2 

509.91,8 

515.71,2 

521.50,7 

566.57,5 

573.01,4 

579.45,2 

8800 

8900 

9000 

227.59,5 

230.18,1 

232.76,7 

284.49,3 

287.72,6 

290.95,9 

341.39,2 

345.27.1 

349.15.1 

398.29,0 

402.81,6 

407.34,2 

455.18,9 

460.36,2 

465.53,4 

512.08,8 

517.90,7 

523.72,6 

568.98,6 

575.45,2 

581.91,8 

8800 
8900 
9000  i 

9100 

9200 

9300 

234.35.6 
236.93,2 

239.50.7 

292.94,5 

296.16.4 

299.38.4 

351.53,4 

355.39,7 

359.26,0 

410.12,3 

414.63,0 

419.13,7 

468.71.2 

473.86.3 

479.01.4 

527.30,1 

533.09,6 

53S.89,0 

585.89,0 

592.32,9 

598.76,7 

9100 

9200 

9300 

235.35,3 

237.94,0 

240.52,6 

294.19,2 

297.42,5 

300.65,8 

353.03.0 

356.91.0 
360.78,9 

411.86,8 

416.39,5 

420.92,1 

470.70,7 

475.87,9 

481.05,2 

529.54,5 

535.36.4 

541.18.4 

588.38.4 
594.84,9 

601.31.5 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

foooo 

242.08.2 
244.65,8 

247.23.3 

302.60,3 

305.82,2 

309.04,1 

363.12,3 

366.98,6 

370.84,9 

423.64,4 

428.15,1 

432.65,8 

484.16.4 

489.31.5 

494.46.6 

544.68,5 

550.47,9 

556.27,4 

605.20,5 

611.64,4 

618.08,2 

9400 

9500 

9600 

243.11,2 

245.69,9 

248.28,5 

303.89,0 

307.12,3 

310.35,6 

364.66.8 

368.54.8 
372.42,7 

425.44,7 

429.97,3 

434.49,9 

486.22,5 

491.39,7 

496.57,0 

547.00,3 

552.82,2 

558.64,1 

607.78.1 
614.24,7 

620.71.2 

9400  | 

9500 

9000 

9700 

9800 

9900 

249.80.8 
252.38,4 

254.95.9 

312.26,0 

315.47.9 

318.69.9 

374.71,2 

378.57,5 

382.43,8 

437.16,4 

441.67,1 

446.17,8 

499.61.6 

504.76.7 

509.91.8 

562.06.8 
567.86,3 

573.65.8 

624.52,1 

630.95,9 

637.39,7 

9700 

9800 

9900 

250.87,1 

253.45,8 

256.04,4 

313.58,9 

316.82,2 

320.05,5 

376.30,7 

380.18.6 

384.06.6 

439.02,5 

443.55,1 

448.07,7 

501.74,2 

506.91,5 

512.08,8 

564.46,0 

570.27.9 

576.09.9 

627.17,8 

633.64,4 

640.11,0 

257.53,4 

321.91,8 

386.30,1 

450.68,5 

515.06,8 

579.45,2 

643.83,6 

lOOOO 

258.63,0 

323.28, 8|  387.94,5 

452.60,3 

51 7.26, 0|  581.91,8 

646.57,5 

lOOOO 

August  23rd— 235  DAYS— 7 months  23  days. 

August  24th— 236  DAYS — 7 months  24  days. 

£ 

< 

237  DAYS. 

-M 

£ 

< 

Rate. 

100 

soo 

300 

238  DAYS. 

-M 

£ 

< 

Rate. 

4 

5 

6 

7j 

8 

9 

10 

4 

5 

6 

7 

8 

9 10 

Rate. 

~ Too 
200 
300 

2.59,7 

5.19,5 

7.79,2 

3.24,7 

6.49,3 

9.74,0 

3.89,6 

7.79,2 

11.68,8 

4.54,5 

.9.09,0 

13.63,6 

5.19,5 

10.38,9 

15.58,4 

5.84,4 

11.68,8 

17.53,2 

6.49,3 

12.98,6 

19.47,9 

2.60,8 

5.21,6 

7.82,5 

3.26.0 

6.52.1 

9.78.1 

3.91,2 

7.82,5 

11.73,7 

4.56,4 

9.12,9 

13.69,3 

5.21,6 

10.43,3 

15.64,9 

5.86,8 

11.73,7 

17.60,5 

6.52,1 

13.04.1 

19.56.2 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

10.38,9 

12.98,6 

15.58,4 

12.98,6 

16.23,3 

19.47,9 

15.58.4 
19.47,9 

23.37.5 

18.18,1 

22.72,6 

27.27,1 

20.77,8 

25.97,3 

31.16,7 

23.37,5 

29.21,9 

35.06,3 

25.97,3 

32.46,6 

38.95,9 

400 

500 

600 

10.43,3 

13.04,1 

15.64,9 

13.04.1 

16.30.1 

19.56.2 

15.64,9 

19.56,2 

23.47,4 

18.25,8 

22.82,2 

27.38,6 

20.86,6 

26.08,2 

31.29,9 

23.47,4 

29.34,2 

35.21,1 

26.08,2 

32.60.3 

39.12.3 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

18.18,1 

20.77,8 

23.37,5 

22.72,6 

25.97,3 

29.21,9 

27.27,1 

31.16,7 

35.06,3 

31.81.6 
36.36,2 

40.90.7 

36.36,2 

41.55,6 

46.75,1 

40.90,7 

46.75,1 

52.59,5 

45.45,2 

51.94,5 

58.43,8 

700 

800 

900 

18.25,8 

20.86,6 

23.47,4 

22.82,2 

26.08,2 

29.34,2 

27.38,6 

31.29,9 

35.21,1 

31.95,1 

36.51,5 

41.07,9 

36.51,5 

41.73,2 

46.94,8 

41.07,9 

46.94,8 

52.81,6 

45.64.4 

52.16.4 

58.68.5 

700 

800 

900 

1000 

HOO 

1200 

25.97,3 

28.57,0 

31.16,7 

32.46,6 

35.71,2 

3§.95,9 

38.95,9 

42.85,5 

46.75,1 

45.45.2 
49.99,7 

54.54.2 

51.94,5 

57.14,0 

62.33,4 

58.43,8 

64.28,2 

70.12,6 

64.93,2 

71.42,5 

77.91,8 

lOOO 

1100 

1200 

26.08,2 

28.69,0 

31.29,9 

32.60.3 

35.86.3 

39.12.3 

39.12,3 

43.03,6 

46.94,8 

45.64,4 

50.20,8 

54.77,3 

52.16,4 

57.38,1 

62.59,7 

58.68,5 

64.55,3 

70.42,2 

65.20.5 

71.72.6 

78.24.7 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

33.76,4 

36.36,2 

38.95,9 

42.20,5 

45.45,2 

48.69,9 

50.64.7 
54.54,2 

58.43.8 

59.08.8 
63.63,3 

68.17.8 

67.52,9 

72.72,3 

77.91,8 

75.97,0 

81.81,4 

87.65,8 

84.41,1 

90.90,4 

97.39,7 

1300 

1400 

1500 

33.90,7 

36.51,5 

39.12,3 

42.38.4 

45.64.4 

48.90.4 

50.86,0 

54.77,3 

58.68,5 

59.33,7 

63.90,1 

68.46,6 

67.81,4 

73.03,0 

78.24,7 

76.29,0 

82.15,9 

88.02,7 

84.76.7 

91.28.8 

97.80.8 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

41.55,6 

44.15,3 

46.75,1 

51.94,5 

55.19,2 

58.43,8 

62.33,4 

66.23,0 

70.12,6 

72.72.3 
77.26,8 

81.81.4 

83.11,2 

88.30,7 

93.50,1 

93.50,1 

99.34,5 

105.18,9 

103.89,0 

110.38,4 

116.87,7 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

41.73,2 

44.34,0 

46.94,8 

52.16.4 

55.42.5 

58.68.5 

62.59,7 

66.51,0 

70.42,2 

73.03,0 

77.59,5 

82.15,9 

83.46,3 

88.67,9 

93.89,6 

93.89,6 

99.76,4 

105.63,3 

104.32.9 

110.84.9 
117.37,0 

lOOOi 

1700* 

1800 

1900 

2000 

2100 

49.34,8 

51.94,5 

54.54,2 

61.68,5 

64.93,2 

68.17,8 

74.02,2 

77.91,8 

81.81,4 

86.35.9 
90.90,4 

95.44.9 

98.69,6 

103.89,0 

109.08,5 

111.03,3 

116.87,7 

122.72,1 

123.37,0 

129.86,3 

136.35,6 

49.55,6 

52.16,4 

54.77,3 

61.94.5 

65.20.5 

68.46.6 

74.33,4 

78.24,7 

82.15,9 

86.72,3 

91.28,8 

95.85,2 

99.11,2 

104.32,9 

109.54,5 

111.50,1 

117.37,0 

123.23,8 

123.89.0 

130.41.1 

136.93.2 

1900, 

2000J 

2100 

2200 

2300 

2400 

57.14,0 

59.73,7 

62.33,4 

71.42,5 

74.67,1 

77.91,8 

85.71.0 
89.60,5 

93.50.1 

99.99,5 

104.54,0 

109.08,5 

114.27,9 

119.47,4 

124.66,8 

128.56,4 

134.40,8 

140.25,2 

142.84,9 

149.34,2 

155.83,6 

2200 

2300 

2400 

57.38,1 

59.98,9 

62.59,7 

71.72.6 

74.98.6 

78.24.7 

86.07,1 

89.98,4 

93.89,6 

100.41,6 

104.98,1 

109.54,5 

114.76,2 

119.97,8 

125.19,5 

129.10,7 

134.97,5 

140.84,4 

143.45.2 

149.97.3 

156.49.3 

2200'1' 

2300 

2400. 

2500 

2600 

2700 

64.93,2 

67.52,9 

70.12,6 

81.16,4 

84.41,1 

87.65,8 

97.39,7 

101.29,3 

105.18,9 

113.63.0 
118.17,5 

122.72.1 

129.86,3 

135.05,8 

140.25,2 

146.09,6 

151.94,0 

157.78,4 

162.32,9 

168.82,2 

175.31,5 

2500 

2600 

2700 

65.20,5 

67.81,4 

70.42,2 

81.50.7 

84.76.7 

88.02.7 

97.80,8 

101.72,1 

105.63,3 

114.11,0 

118.67,4 

123.23,8 

130.41,1 

135.62,7 

140.84,4 

146.71,2 

152.58,1 

158.44,9 

163.01.4 

169.53.4 

176.05.5 

2500 

26001 

2700 

2800 

2900 

3000 

72.72,3 

75.32,1 

77.91,8 

90.90,4 

94.15,1 

97.39,7 

109.08,5 

112.98,1 

116.87,7 

127.26.6 
131.81,1 

136.35.6 

145.44,7 

150.64,1 

155.83,6 

163.62,7 

169.47,1 

175.31,5 

181.80,8 

188.30,1 

194.79,5 

2800 

2900 

3000 

73.03,0 

75.63,8 

78.24,7 

91.28.8 

94.54.8 

97.80.8 

109.54,5 

113.45,8 

117.37,0 

127.80,3 

132.36,7 

136.93,2 

146.06,0 

151.27,7 

156.49,3 

164.31,8 

170.18,6 

176.05,5 

182.57.5 

189.09.6 

195.61.6 

2800 

2900’ 

3000 

3100 

3200 

3300 

80.51,5 

83.11,2 

85.71,0 

100.64,4 

103.89,0 

107.13,7 

120.77.3 
124.66,8 

128.56.4 

140.90.1 
145.44,7 

149.99.2 

161.03,0 

166.22,5 

171.41,9 

181.15,9 

187.00,3 

192.84,7 

201.28,8 

207.78,1 

214.27,4 

3100 

3200 

3300 

80.85,5 

83.46,3 

86.07,1 

101.06,8 

104.32.9 

107.58.9 

121.28,2 

125.19,5 

129.10,7 

141.49,6 

146.06,0 

150.62,5 

161.71,0 

166.92,6 

172.14,2 

181. 9#, 3 
187.79,2 
193.66,0 

202.13.7 

208.65.8 

215.17.8 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

88.30,7 

90.90,4 

93.50,1 

110.38,4 

113.63,0 

116.87,7 

132.46,0 

136.35,6 

140.25,2 

154.53.7 
159.08,2 

163.62.7 

176.61,4 

181.80,8 

187.00,3 

198.69,0 

204.53,4 

210.37,8 

220.76,7 

227.26,0 

233.75,3 

3400 

3500 

3600 

88.67,9 

91.28,8 

93.89,6 

110.84,9 

114.11.0 

117.37.0 

133.01,9 

136.93,2 

140.84,4 

155.18,9 

159.75,3 

164.31,8 

177.35,9 

182.57,5 

187.79,2 

199.52,9 

205.39,7 

211.26,6 

221.69.9 

228.21.9 
234.74,0 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

96.09,9 

98.69,6 

101.29,3 

120.12,3 

123.37,0 

126.61,6 

144.14,8 

148.04,4 

151.94,0 

168.17.3 
172.71,8 

177.26.3 

192.19,7 

197.39,2 

202.58,6 

216.22,2 

222.06,6 

227.91,0 

240.24,7 

246.74,0 

253.23,3 

3700 

3800 

3900 

96.50,4 

99.11,2 

101.72,1 

120.63.0 

123.89.0 

127.15.1 

144.75,6 

148.66,8 

152.58,1 

168.88,2 

173.44,7 

178.01,1 

193.00,8 

198.22,5 

203.44,1 

217.13,4 

223.00,3 

228.87,1 

241.26.0 

247.78.1 

254.30.1 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

103.89,0 

106.48,8 

109.08,5 

129.86,3 

133.11,0 

136.35,6 

155.83.6 
159.73,2 

163.62.7 

181.80,8 

186.35,3 

190.89,9 

207.78,1 

212.97,5 

218.17,0 

233.75,3 

239.59,7 

245.44,1 

259.72,6 

266.21,9 

272.71,2 

4000 

4100 

4200 

104.32,9 

106.93,7 

109.54,5 

130.41.1 

133.67.1 

136.93.2 

156.49,3 

160.40,5 

164.31,8 

182.57,5 

187.14,0 

191.70,4 

208.65,8 

213.87,4 

219.09,0 

234.74,0 

240.60,8 

246.47,7 

260.82,2 

267.34.2 

273.86.3 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

111.68,2 

114.27,9 

116.87,7 

139.60,3 

142.84,9 

146.09,6 

167.52,3 

171.41,9 

175.31,5 

195.44.4 
199.98,9 

204.53.4 

223.36,4 

228.55,9 

233.75,3 

251.28,5 

257.12,9 

262.97,3 

2/9.20,5 

285.69,9 

292.19,2 

4300 

4400 

4500 

112.15,3 

114.76,2 

117.37,0 

140.19.2 

143.45.2 

146.71.2 

168.23,0 

172.14,2 

176.05,5 

196.26,8 

200.83,3 

205.39,7 

224.30,7 

229.52,3 

234.74,0 

252.34,5 

258.21,4 

264.08,2 

280.38.4 

286.90.4 

293.42.5 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

119.47,4 

122.07,1 

124.63,8 

149.34,2 

152.58,9 

155.83,6 

179.21,1 

183.10,7 

187.00,3 

209.07,9 

213.62,5 

218.17,0 

238.94,8 

244.14,2 

249.33,7 

268.81,  C 
274.66,0 
280.50,4 

298.68,5 

305.17,8 

311.67,1 

4600 

4700 

4800 

119.97,8 

122.58,6 

125.19,5 

149.97.3 

153.23.3 

156.49.3 

179.96,7 

183.87,9 

187.79,2 

209.96,2 

214.52,6 

219.09,0 

239.95,6 

245.17,3 

250.38,9 

269.95,1 
275.81,9 
281. 68, S 

299.94.5 

306.46.6 

312.98.6 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

127.26,6 

129.86,3 

132.46,0 

159.08,2 

162.32,9 

165.57,5 

190.89,9 

194.79,5 

198.69,0 

222.71.5 
227.26,0 

231.80.5 

254.53,2 

259.72,6 

264.92,1 

286.34,8 

292.19,2 

298.03,6 

318.16,4 

324.65,8 

331.15,1 

4900 

5000 

5100 

127.80,3 

130.41,1 

133.01,9 

159.75.3 

163.01.4 

166.27.4 

191.70,4 

195.61,6 

199.52,9 

223.65,5 

228.21,9 

232.78,4 

255.60,5 

260.82,2 

266.03,8 

287.55,6 

293.42,5 

299.29,3 

319.50.7 

326.02.7 

332.54.8 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

135.05,8 

137.65,5 

140.25,2 

168.82,2 

172.06,8 

175.31,5 

202.58,6 

206.48,2 

210.37,8 

236.35.1 
240.89,6 

245.44.1 

270.11,5 

275.31,0 

280.50,4 

303.87,9 

309.72,3 

315.56,7 

337.64,4 

344.13,7 

350.63,0 

5200 

5300 

5400 

135.62,7 

138.23,6 

140.84,4 

169.53.4 

172.79.5 

176.05.5 

203.44,1 

207.35,3 

211.26,6 

237.34,8 

241.91,2 

246.47,7 

271.25,5 

276.47,1 

281.68,8 

305.16,2 

311.03,0 

316.89,9 

339.06.8 

345.58.9 
352.11,0 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

142.84,9 

145.44,7 

148.04,4 

178.56,2 

181.80,8 

185.05,5 

214.27,4 

218.17,0 

222.06,6 

249.98.6 
254  53,2 

259.07.7 

285.69,9 

290.89,3 

296.08,8 

321.41,1 

327.25,5 

333.09,9 

357.12,3 

363.61,6 

370.11,0 

5500 

5600 

5700 

143.45,2 

146.06,0 

148.66,8 

179.31.5 

182.57.5 

185.83.6 

215.17,8 

219.09,0 

223.00,3 

251.04,1 

255.60,5 

260.17,0 

286.90,4 

292.12,1 

297.33,7 

322.76,7 

328.63,6 

334.50,4 

358.63.0 

365.15.1 

371.67.1 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

150.64,1 

153.23,8 

155.83,6 

188.30,1 

191.54,8 

194.79,5 

225.96.2 
229.85,8 

233.75.3 

263.62.2 
268.16,7 

272.71.2 

301.28,2 

306.47,7 

311.67,1 

338.94,2 

344.78,6 

350.63,0 

376.60,3 

383.09,6 

389.58,9 

5800 

5900 

6000 

151.27,7 

153.88,5 

156.49,3 

189.09.6 

192.35.6 

195.61.6 

226.91,5 

230.82,7 

234.74,0 

264.73,4 

269.29,9 

273.86,3 

302.55,3 

307.77,0 

312.98,6 

340.37,3 

346.24,1 

352.11,0 

378.19.2 

384.71.2 

391.23.3 

“5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

158.43,3 

161.03,0 

163.62,7 

198.04,1 

201.28,8 

204.53,4 

237.64,9 

241.54,5 

245.44,1 

277.25.8 
281.80,3 

286.34.8 

316.86,6 

322.06,0 

327.25,5 

356.47,4 

362.31,8 

368.16,2 

396.08,2 

402.57,5 

409.06,8 

6100 

6200 

6300 

159.10,1 

161.71,0 

164.31,8 

198.87.7 

202.13.7 

205.39.7 

238.65,2 

242.56,4 

246.47,7 

278.42,7 

282.99,2 

287.55,6 

318.20,3 

323.41,9 

328.63,6 

357.97,8 

363.84,7 

369.71,5 

397.75.3 

404.27.4 

410.79.5 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

166.22,5 

168.82,2 

171.41,9 

207.78,1 

211.02,7 

214.27,4 

249.33,7 

253.23,3 

257.12,9 

290.89.3 
295.43,8 

299.98.4 

332.44,9 

337.64,4 

342.83,8 

374.00,5 

379.84,9 

385.69,3 

415.56,2 

422.05,5 

428.54,8 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

166.92,6 

169.53,4 

172.14,2 

208.65.8 

211.91.8 

215.17.8 

250.38,9 

254.30,1 

258.21,4 

292.12,1 

296.68,5 

301.24,9 

333.85,2 

339.06,8 

344.28,5 

375.58,4 

381.45,2 

387.32,1 

417.31.5 

423.83.6 

430.35.6 

6400 

6500 

6600 

6700 
1 6800 
6900 

174.01,6 

176.61,4 

179.21,1 

217.52,1 

220.76,7 

224.01,4 

261.02.5 
264.92,1 

268.81.6 

304.52.9 
309.07,4 

313.61.9 

348.03,3 

353.22,7 

358.42,2 

391.53,7 

397.38,1 

403.22,5 

435.04,1 

441.53,4 

448.02,7 

174.75,1 

177.35,9 

179.96,7 

218.43.8 

221.69.9 

224.95.9 

262.12,6 

266.03,8 

269.95,1 

305.81,4 

310.37,8 

314.94,2 

349.50,1 

354.71,8 

359.93,4 

393.18,9 

399.05,8 

404.92,6 

436.87.7 

443.39.7 

449.91.8 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

181.80,8 

184.40,5 

187.00,3 

227.26,0 

230.50,7 

233.75,3 

272.71,2 

276.60,8 

280.50,4 

318.16.4 
322.71,0 

327.25.5 

363.61,6 

368.81,1 

374.00,5 

409.06,8 

414.91,2 

420.75,6 

454.52,1 

461.01,4 

467.50,7 

7000 

7100 

7200 

182.57,5 

185.18,4 

187.79,2 

228.21.9 

231.47.9 
234.74,0 

273.86,3 

277.77,5 

281.68,8 

319.50,7 

324.07,1 

328.63,6 

365.15,1 

370.36,7 

375.58,4 

410.79,5 

416.66,3 

422.53,2 

456.43.8 

462.95.9 

469.47.9 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

189.60,0 
192.19,7 
194. 79, '5 

237.00,0 

240.24,7 

243.49,3 

284.40,0 

288.29,6 

292.19,2 

331.80.0 
336.34,5 

340.89.0 

379.20,0 

384.39,5 

389.58,9 

426.60,0 

432.44,4 

438.28,8 

474.00,0 

480.49,3 

486.98,6 

7300 

7400 

7500 

190.40,0 

193.00,8 

195.61,6 

238.00,0 

241.26.0 

244.52.1 

285.60,0 

289.51,2 

293.42,5 

333.20,0 

337.76,4 

342.32,9 

380.80,0 

386.01,6 

391.23,3 

428.40,0 

434.26,8 

440.13,7 

476.00,0 

482.52.1 

489.04.1 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

197.39,2 

199.98,9 

202.58,6 

246.74,0 

249.98,6 

253.23,3 

296.08.8 
299.98,4 

303.87.9 

345.43.6 
349.9S.1 

354.52.6 

394.78,4 

399.97,8 

405.17,3 

444.13,2 

449.97,5 

455.81,9 

493.47,9 

499.97,3 

506.46,6 

7600 

7700 

7800 

198.22,5 

200.83,3 

203.44,1 

247.78.1 

251.04.1 

254.30.1 

297.33,7 

301.24,9 

305.16,2 

346.89,3 

351.45,8 

356.02,2 

396.44,9 

401.66,6 

406.88,2 

446.00,5 

451.87,4 

457.74,2 

495.56.2 

502.08.2 

508.60.3 

7600 
7 700  I 
7800  [ 

7900 

8000 

8100 

205.18,4 

207.78,1 

210.37,8 

256.47,9 

259.72,6 

262.97,3 

307.77,5 

311.67,1 

315.56,7 

359.07.1 
363.61,6 

368.16.2 

410.36,7 

415.56,2 

420.75,6 

461.66,3 

467.50,7 

473.35,1 

512.95,9 

519.45,2 

525.94,5 

7900 

8000 

8100 

206.04,9 

208.65,8 

211.26,6 

257.56.2 

260.82.2 
264.08,2 

309.07,4 

312.98,6 

316.89,9 

360.58,6 

365.15,1 

369.71,5 

412.09,9 

417.31,5 

422.53,2 

463.61,1 

469.47,9 

475.34,8 

515.12.3 

521.64.4 

528.16.4 

7900 
8000 
8100  i 

8200 

8300 

8400 

212.97,5 
215.57,3 
218. 17, ( 

266.21,9 

269.46,6 

272.71,2 

319.46,3 

323.35,9 

327.25,5 

3/2.70,7 

377.25,2 

381.79,7 

425.95,1 

431.14,5 

436.34,0 

479.19,5 

485.03,8 

490.88,2 

532.43,8 

538.93,2 

545.42,5 

8200 

8300 

8400 

213.87,4 

216.48,2 

219.09,0 

267.34.2 

270.60.3 

273.86.3 

320.81,1 

324.72,3 

328.63,6 

374.27,9 

378.84,4 

383.40,8 

427.74,8 

432.96,4 

438.18,1 

481.21,6 

487.08,5 

492.95,3 

534.68.5 

541.20.5 

547.72.6 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

220.76,7 

223.36,4 

225.96,2 

275.95,9 

279.20,5 

282.45,2 

331.15.1 
335.04,7 

338.94.2 

386.34.2 
390.88.8 

395.43.3 

441.53,4 

446.72,9 

451,92,3 

496.72,6 

502.57,0 

508.41,4 

551.91,8 

558.41,1 

564.90,4 

8500 

8600 

8700 

221.69,9 

224.30,7 

226.91,5 

277.12.3 

280.38.4 

283.64.4 

332.54,8 

336.46,0 

340.37,3 

387.97,3 

392.53,7 

397.10,1 

443.39,7 

448.61,4 

453.83,0 

498.82,2 

504.69,0 

510.55,9 

554.24.7 

560.76.7 

567.28.8 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

228.55,9 

231.15,6 

233.75,3 

2S5.69,9 

288.94,5 

292.19,2 

342.83,8 

346.73,4 

350.63,0 

399.97.8 
404.52,3 

409.06.8 

457.11,8 

462.31,2 

467.50,7 

514.25,8 

520.10,1 

525.94,5 

571.39,7 

577.89,0 

584.38,4 

8800 

8900 

9000 

229.52,3 

232.13,2 

234.74,0 

286.90.4 

290.16.4 

293.42.5 

344.28,5 

348.19,7 

352.11,0 

401.66,6 

406.23,0 

410.79,5 

459.04,7 

464.26,3 

469.47,9 

516.42,7 

522.29,6 

528.16,4 

573.80.8 

580.32.9 

586.84.9 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

236.35,1 

238.94,8 

241.54,5 

295.43,8 

298.68,5 

301.93,2 

354.52,6 

358.42,2 

362.31,8 

413.61.4 
418.15,9 

422.70.4 

472.70,1 

477.89,6 

483.09,0 

531.78,9 

537.63,3 

543.47,7 

590.87,7 

597.37,0 

603.86,3 

9100 

9200 

9300 

237.34,8 

239.95,6 

242.56,4 

296.68.5 

299.94.5 

303.20.5 

356.02,2 

359.93,4 

363.84,7 

415.35,9 

419.92,3 

424.48,8 

474. 69, t 
479.91,2 
485.12,1 

534.03,3 

539.90,1 

545.77,0 

593.37.0 

599.89.0 

606.41.1 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

244.14,2 

246.74,0 

249.33,7 

305.17,8 

308.42,5 

311.67,1 

366.21,4 

370.11,0 

374.00,5 

427.24,9 

431.79,5 

436.34,0 

488.28,5 

493.47,9 

498.67,4 

549.32,1 

555.16,4 

561.00,8 

610.35,6 

616.84,9 

623.34,2 

9400 

9500 

9600 

245.17,3 

247.78,1 

250.38,9 

306.46.6 

309.72.6 

312.98.6 

367.75,9 

371.67,1 

375.58,4 

429.05,2 

433.61.1 

438.18.1 

490.34,5 

495.56,2 

500.77,8 

551.63,8 

557.50,7 

563.37,5 

612.93.2 

619.45.2 

625.97.3 

251.93,4 

254.53,1 

257.12,9 

314.91,8 

318.16,4 

321.41,1 

377.90,1 
381.79. 7 
385.69,3 

440.88.5 
445.43,0 

449.97.5 

503.86.8 
509.06,3 

514.25.8 

566.85,2 

572.69,6 

578.54,0 

629.83,6 

636.32,9 

642.82,2 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

252.99,7 

255.60,5 

258.21,4 

316.24.7 

319.50.7 

322.76.7 

379.49,6 

383.40,8 

387.32,1 

442.74,5 

447.31,0 

451.87,4 

505.99,5 

511.21,1 

516.42,7 

569.24,4 

575.11,2 

580.98,1 

632.49.3 

639.01.4 

645.53.4 

259.72,6 

324.65,8 

389.58,9 

454.52,1 

519.45,2 

584.38, 4 j 649.31,5 

260.82, f 

826.02,7 

391.23,3 

456.43,8 

521.64,4 

586.84,9 1 652.05,5 

1 lOOOO 

August  25th.— 237  DAY’S— 7 months  25  days. 

August  26th— 238  DAYS— 7 months  26  days. 

£ 

< 

•239  DAYS. 

-4^ 

£ 

< 

240  DAYS. 

-M 

r— 

£ 

<c 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 | 

10 

Rate. 

4 | 5 | 

6 ’| 

7 | 

8 | 

9 | 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

2.61,9 

5.23.8 

7.85.8 

3.27,4 

6.54,8 

9.82,2 

3.92,9 

7.85,8 

11.78,6 

4.58,4 

9.16,7 

13.75,1 

5.23,8 

10.47,7 

15.71,5 

5.39,3 

11.78,6 

17.67,9 

6.54,8 

13.09,6 

19.64,4 

lOO 

200 

300 

2.63.0 

5.26.0 

7.89.0 

3.28,8 

6.57,5 

9.86,3 

3.94,5 

7.89,0 

11.83,6 

4.60,3 

9.20,5 

13.80,8 

5.26,01  5.91,8 

10.52,1  11.83,6 

15.78,1 1 17.75,3 

6.57,5 

13.15,1 

19.72,6 

1 <>0  ! 
200 
OOO 

400 

500 

600 

10.47,7 

13.09,6 

15.71,5 

13.09,6 

16.37,0 

19.64,4 

15.71,5 

19.64,4 

23.57,3 

18.33,4 

22.91,8 

27.50,1 

20.95,3 

26.19,2 

31.43,0 

23.57,3 

29.46,6 

35.35,9 

26.19,2 

32.74,0 

39.28,8 

400 

500 

OOO 

10.52.1 

13.15.1 

15.78.1 

13.15,1 

16.43,8 

19:72,6 

15.78.1 
19.72,6 

23.67.1 

18.41,1 

23.01,4 

27.61,6 

21.01,1 

26.30.1 

31.56.2 

23.07,1 

29.58,9 

35.50,7 

26.30.1 
32.87,7 

39.45.2 

400 

500 

OOO 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

18.33,4 

20.95.3 

23.57.3 

22.91,8 

26.19,2 

29.46,6 

27.50,1 

31.43,0 

35.35,9 

32.08,5 

36.66,8 

41.25,2 

36.66,8 

41.90,7 

47.14,5 

41.25,2 

47.14,5 

53.03,8 

45.83,6 

62.38,4 

58.93,2 

700 

800 

OOO 

18.41.1 

21.04.1 

23.67.1 

23.01,4 

26.30,1 

29.58,9 

27.61.6 
31.56,2 

35.50.7 

32.21,9 

36.82,2 

41.42,5 

36.82.2 

42.08.2 

47.34.2 

41.42,5 

47.34,2 

53.26,0 

46.02.7 
52.60,3 

59.17.8 

700 

800 

OOO 

iooo  ; 
1 100 
1200  j 

26.19,2 

28.81,1 

31.43,0 

32.74,0 

36.01,4 

39.28,8 

39.28,8 

43.21,6 

47.14,5 

45.83,6 

50.41,9 

55.00,3 

52.38,4 

57.62,2 

62.86,0 

58.93,2 

64.82,5 

70.71,8 

65.47,9 

72.02,7 

78.57,5 

lOOO 

llOO 

1^)0 

1300 

1400 

1500 

26.30.1 

28.93.2 

31.56.2 

32.87,7 

36.16,4 

39.45,2 

39.45.2 
43.39,7 

47.34.2 

46.02,7 

50.63,0 

55.23,3 

52.60.3 

57.86.3 

63.12.3 

59.17,8 

65.09,6 

71.01,4 

65.75.3 
72.32,9 

78.90.4 

1300 

1400 

1500 

34.04,9 

36.66.8 

39.28.8 

42.56,2 

45.83,6 

49.11,0 

51.07,4 

55.00,3 

58.93,2 

59.58,6 

64.17,0 

68.75,3 

68.09,9 

73.33,7 

78.57,5 

76.61, 1 
82.50,4 
88.39,7 

85.12,3 

91.67,1 

98.21,9 

34.19.2 

36.82.2 

39.45.2 

42.74,0 

46.02,7 

49.31,5 

51.28.8 
55.23_3 

59.17.8 

59.83,6 

64.43,8 

69.04,1 

68.38.4 

73.64.4 

78.90.4 

76.93,2 

82.84,9 

88.76,7 

85.47,9 

92.05,5 

98.63,0 

lOOO 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

41.90,7 

44.52,6 

47.14,5 

52.38,4 

55.65,8 

58.93,2 

02.86,0 

66.78,9 

70.71,8 

73.33,7 

77.92,1 

82.50,4 

83.81,4 

89.05,2 

94.29,0 

94.29,0 

100.18,4 

106.07,7 

104.76,7 

111.31,5 

117.86,3 

lOOO 

1700 

1800 

lOOO 

2000 

2100 

42.08.2 

44.71.2 

47.34.2 

52.60,3 

55.89,0 

59.17,8 

63.12.3 
67.06,8 

71.01.4 

73.64,4 

78.24,7 

82.84,9 

84.16.4 

89.42.5 

94.68.5 

94.68,5 

100.60,3 

106.52,1 

105.20.5 
111.78,1 

118.35.6  | 

lOOO  j 
1 700 
1800 

1900 

2000 

2100 

49.76.4 

52.38.4 
55.00,3 

62.20,5 

65.47,9 

68.75,3 

74.64,7 

78.57,5 

82.50,4 

87.08,8 

91.67,1 

96.25,5 

99.52,9 

104.76,7 

110.00,5 

111.97,0 

117.86,3 

123.75,6 

124.41,1 

130.95,9 

137.50,7 

49.97.3 

52.60.3 

55.23.3 

62.46,6 

65.75,3 

69.04,1 

74.95.9 
78.90,4 

82.84.9 

87.45,2 

92.05,5 

96.65,8 

99.94,5 

105.20.5 

110.46.6 

112.43,8 

118.35,6 

124.27,4 

124.93.2 
131.50,7 

138.08.2 

lOOO 
2000 
2100 
2200 
2000 
2100  1 

2200 

2300 

2400 

57.62,2 

60.24,1 

62.S6.0 

72.02,7 

75.30,1 

78.57,5 

80.43,3 

90.36,2 

94.29,0 

100.83,8 

105.42,2 

110.00,5 

115.24,4 

120.48,2 

125.72,1 

129.64,9 

135.54,2 

141.43,6 

144.05,5 

150.60,3 

157.15,1 

2200 

2300 

2400 

25(H) 

2000 

2700 

57.86.3 

60.49.3 

63.12.3 

/ 2.32,9 
75.61,6 
78.90,4 

86.79.5 
90.74,0 

94.68.5 

101.26,0 

105.86,3 

110.46,6 

115.72.6 

120.98.6 

126.24.7 

130.19,2 

136.11,0 

142.02,7 

144.65.8 
151.23,3 

157.80.8  1 

2500 

2600 

2700 

65.47.9 

68.09.9 
70.71,8 

81.84,9 

85.12,3 

88.39,7 

98.21,9 

102.14,8 

106.07,7 

114.58,9 

119.17,3 

123.75,6 

130.95,9 

136.19,7 

141.43,6 

147.32,9 

153.22,2 

159.11,5 

163.69,9 

170.24,7 

176.79,5 

65.75.3 

68.38.4 

71.01.4 

82.19,2 

85.47,9 

88.76,7 

98.63,0 

102.57,5 

106.52,1 

115.06,8 

119.67,1 

124.27,4 

131.50.7 

136.76.7 

142.02.7 

147.94,5 

153.86,3 

159.78,1 

164.38.4 
170.95,9 

177.53.4 

2500 

2000 

2700 

2800 

2000 

OOOO 

OlOO 

0200 

OOOO 

2800 

2900 

3000 

/ 3.33,  i 
75.95,6 
78.57,5 

91.67,1 

94.94,5 

98.21,9 

110.00,5 

113.93,4 

117.86,3 

128:34,0 

132.92,3 

137.50,7 

146.67,4 

151.91,2 

157.15,1 

165.00,8 

170.90,1 

176.79,5 

183.34,2  1 

189.89,0 

196.43,8 

2800 

2000 

3000 

73.64.4 

76.27.4 

78.90.4 

92.05,5 

95.34,2 

98.63,0 

110.46.6 
114.41,1 

118.35.6 

128.87,7 

133.47,9 

138.08,2 

147.28.8 

152.54.8 

157.80.8 

165.69,9 

171.61,6 

177.53,4 

184.11.0 
190.68,5 

197.26.0 

3100 

3200 

3300 

81.19,5 

83.81,4 

86.43,3 

101.49,3 

104.76,7 

108.04,1 

121.79,2 

125.72,1 

129.64,9 

142.09,0 

146.67,4 

151.25,8 

162.38,9 

167.62,7 

172.86,6 

182.68,8 

188.58,1 

194.47,4 

202.98,6  | 
209.53,4  1 
216.08,2 

\ 3100 
3200 
3300 

81.53.4 

84.16.4 

86.79.5 

101.91,8 

105.20,5 

108.49,3 

122.30.1 
126.24,7 

130.19.2 

142.68,5 

147.28,8 

151.89,0 

163.06.8 

168.32.9 

173.58.9 

183.45,2 

189.37,0 

195.28,8 

203.83.6 
210.41,1 

216.98.6 

3400 

3500 

3600 

89.05,2 

91.67,1 

94.29,0 

111.31,5 

114.58,9 

.117.86,3 

133.57,8 

137.50,7 

141.43,6 

155.84,1 

160.42,5 

165.00,8 

178.10,4 

183.34,2 

188.58,1 

200.36,7 

206.26,0 

212.15,3 

222.63,0 

229.17,8 

235.72,6 

3400 

3500 

3000 

89.42.5 

92.05.5 

94.68.5 

111.78,1 

115.06,8 

118.35,6 

134.13.7 
138.08,2 

142.02.7 

156.49,3 

161.09,6 

165.69,9 

178.84,9 

184.11.0 

189.37.0 

201.20,5 

207.12,3 

213.04,1 

223.56.2 
230.13,7 

236.71.2 

0400 
3500 
3000  ! 

3*00 

3800 

3900 

96.91,0 

99.52,9 

102.14,8 

121.13,7 

124.41,1 

127.68,5 

145.36,4 

149.29,3 

153.22,2 

169.59,2 

174.17,5 

178.75,9 

193.81,9 

199.05,8 

204.29,6 

218.04,7 

223.94,0 

229.83,3 

242.27,4 
248.82,2 
255.37,0  j 

3700 

3800 

3000 

97.31.5 

99.94.5 
102.57,5 

121.64,4 

124.93,2 

128.21,9 

145.97.3 
149.91,8 

153.86.3 

170.30,1 

174.90,4 

179.50,7 

194.63.0 

199.89.0 

205.15.1 

218.95,9 

224.87,7 

230.79,5 

243.28.8 
249.86,3 

256.43.8 

3700  1 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

104.76,7 

107.38,6 

110.00,5 

130.95,4 

134.23,3 

137.50,7 

157.15,1 

161.07,9 

165.00,8 

183.34,2 

187.92,6 

192.51,0 

209.53,4 

214.77,3 

220.01,1 

235.72,6 

241.61,9 

247.51,2 

261.91,8 

268.46,6 

275.01,4 

4000 

4100 

4200 

105.20.5 

107.83.6 

110.46.6 

131.50,7 

134.79,5 

138.08,2 

157.80.8 
161.75,3 

165.69.9 

184.11,0 

188.71,2 

193.31,5 

210.41.1 

215.67.1 

220.93.2 

236.71,2 

242.63,0 

248.54,8 

263.01.4 
269.58,9 

276.16.4 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

112.62,5 

115.24,4 

117.86,3 

140.78,1 

144.05,5 

147.32,9 

168.93,7 

172.86,6 

176.79,5 

197.09,3 

201.67,7 

206.26,0 

225,24,9 

230.48,8 

235.72,6 

253.40,5 

259.29,9 

265.19,2 

281.56,2 

288.11,0 

294.65,8 

4300 

4400 

4500 

113.09.6 

115.72.6 

118.35.6 

141.37,0 

144.65,8 

147.94,5 

169.64.4 
173.58,9 

177.53.4 

197.91,8 

202.52,1 

207.12,3 

226.19.2 

231.45.2 

236.71.2 

254.46,6 

260.38,4 

266.30,1 

282.74.0 
289.31,5 

295.89.0 

4000 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

120.48,2 

123.10.1 

125.72.1 

150.60,3 

153.87,7 

157.15,1 

180.72,3 

184.65,2 

188.58,1 

210.84,4 

215.42,7 

220.01,1 

240.96,4 

246.20,3 

251.44,1 

271.08,5 

276.97,8 

282.87,1 

301.20,5 

307.75,3 

314.30,1 

4000 

4700 

4800 

120.98.6 

123.61.6 

126.24.7 

151.23,3 

154.52,1 

157.80,8 

181.47,9 

185.42,5 

189.37,0 

211.72,6 

216.32,9 

220.93,2 

241.97.3 

247.23.3 

252.49.3 

272.21,9 

278.13,7 

284.05,5 

302.46.6 
309.04,1 

315.61.6 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

128.34,0 

130.95,9 

133.57,8 

160.42,5 

163.69,9 

166.97,3 

192.51,0 

196.43,8 

200.36,7 

224.59,5 

229.17,8 

233.76,2 

256.67,9 

261.91,8 

267.15,6 

288.76,4 

294.65,8 

300.55,1 

320.84,9 

327.39,7 

333.94,5 

4000 
i 5000 
5100 

128.87.7 

131.50.7 

134.13.7 

161.09,6 

164.38,4 

167.67,1 

193.31.5 
197.26,0 

201.20.5 

225.53,4 

230.13,7 

234.74,0 

257.75.3 

263.01.4 

268.27.4 

289.97,3 

295.89,0 

301.80,8 

322.19.2 
328.76,7 

335.34.2 

4000  | 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

136.19,7 

138.81.6 

141.43.6 

170.24,7 

173.52,1 

176.79,5 

204.29,6 

208.22,5 

212.15,3 

238.34,5. 

242.92,9 

247.51,2 

272.39,5 

277.63,3 

282.87,1 

306.44,4 

312.33,7 

318.23,0 

340.49,3 

347.04,1 

353.58,9 

5200 

5300 

5400 

136.76.7 

139.39.7 

142.02.7 

170.95,9 

174.24,7 

177.53,4 

205.15.1 
209.09,6 

213.04.1 

239.34,2 

243.94,5 

248.54,8 

273.53.4 

278.79.5 

284.05.5 

307.72,6 

313.64,4 

319.56,2 

341.91.8 
348.49,3 

355.06.8 

5200  i 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

144.05,5 

146.67,4 

149.29,3 

180.06,8 

183.34,2 

186.61,6 

216.08,2 

220.01,1 

223.94,0 

252.09,6 

256.67,9 

261.26,3 

288.11,0 

293.34,8 

298.58,6 

324.12,3 

330.01,6 

335.91,0 

360.13,7 

366.68,5 

373.23,3 

1 5500 
5000 
5700 

144.65.8 

147.28.8 

149.91.8 

180.82,2 

184.11,0 

187.39,7 

216.98.6 
220.93,2 

224.87.7 

253.15,1 

257.75,3 

262.35,6 

289.31.5 

294.57.5 

299.83.6 

325.47,9 

331.39,7 

337.31,5 

361.64,4 

368.21,9 

374.79,4- 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

OOOO 

5800 

5900 

6000 

151.91.2 

154.53.2 
157.15,1 

189.89,0 

193.16,4 

196.43,8 

227.86,8 

231.79,7 

235.72,6 

265.84,7 
270.43,0 
' 275.01,4 

303.82,5 

309.06,3 

314.30,1 

341.80,3 

347.69,6 

353.58,9 

379.78,1 

386.32,9 

392.87,7 

5800 

5000 

OOOO 

152.54.8 

155.17.8 

157.80.8 

190.68,5 

193.97,3 

197.26,0 

228.82,2 

232.76,7 

236.71,2 

266.95,9 
271. 5C, 2 
276.16,4 

305.09.6 

310.35.6 

315.61.6 

343.23,3 

349.15,1 

355.06,8 

381.3/, 0 
387.94,5 
394.52,1 

6100 

6200 

6300 

159.77,0 

162.38,9 

165.00,8 

199.71,2 

202.98,6 

206.26,0 

239.65,5 

243.58,4 

247.51,2 

£79.59,7 
2S  4. 1 8, 1 
288.76,4 

319.54,0 

324.77,8 

330.01,6 

359.48,2 

365.37,5 

371.26,8 

399.42,5 

405.97,3 

412.52,1 

OlOO 

0200 

G300 

160.43.8 

163.06.8 

165.69.9 

200.54,8 

203.83,6 

207.12,3 

240.65.8 
244.60,3 

248.54.8 

280.76,7 

285.37,0 

289.97,3 

320.87.7 

326.13.7 

331.39.7 

360.98,6 

366.90,4 

372.82,2 

401.09.6 
407.67,1 

414.24.7 

OlOO 

0200 

G300 

6400 

6500 

6600 

167.62.7 

170.24.7 
172.86,6 

209.53,4 
212. SO, 8 
216.08,2 

251.44,1 

255.37,0 

259.29,9 

293.34,8 

297.93,2 

302.51,5 

335.25,5 

340.49,3 

345.73,2 

377.16,2 

383.05,5 

388.94,8 

419.06,8 

425.61,6 

432.16,4 

0400 

0500 

GGOO 

168.32.9 

170.95.9 

173.58.9 

210.41,1 

213.69,9 

216.98,6 

252.49.3 
256.43,8 

260.38.4 

294.57,5 

299.17,8 

303.78,1 

336.65.8 

341.91.8 

347.17.8 

378.74,0 

384.65,8 

390.57,5 

420.82.2 
427.39,7 

433.97.3 

0400 
0500 
! GGOO 

6700 

6800 

6900 

175.48,5 

178.10,4 

180.72,3 

219.35,6 

222.63,0 

225.90,4 

263.22,7 

267.15,6 

271.08,5 

307.09,9 

311.68,2 

316.26,6 

350.97,0 

356.20,8 

361.44,7 

394.84,1 

400.73,4 

406.62,7 

438.71,2 

445.26,0 

451.80,8 

0700 

0800 

6900 

176.21.9 

178.84.9 

181.47.9 

220.27,4 

223.56,2 

226.84,9 

264.32.9 
268.27,4 

272.21.9 

308.38,4 

312.98,6 

317.58,9 

352.43.8 

357.69.9 

362.95.9 

396.49,3 

402.41,1 

408.32,9 

440.54.8 
447.12,3 

453.69.9 

0700 

0800 

0900 

7000 

7100 

7200 

183.34.2 

185.96.2 
188.58,1 

229.17,8 

232.45,2 

235.72,6 

275.01,4 

278.94,2 

282.87,1 

320.84,9 

325.43,3 

330.01,6 

366.68,5 

371.92,3 

377.16,2 

412.52,1 

418.41,4 

424.30,7 

458.35,0 

464.90,4 

471.45,2 

7000 

7100 

7200 

184.11.0 

186.74.0 

189.37.0 

230.13,7 

233.42,5 

236.71,2 

276.16.4 
280.11,0 

284.05.5 

322.19,2 

326.79,5 

331.39,7 

368.21.9 

373.47.9 
378.74,0 

414.24,7 

420.16,4 

426.08,2 

460.27.4 
466.84,9 

473.42.5 

7000 
7100 
7200  1 

7300 

7400 

7500 

191.20,0 

193.81,9 

196.43,8 

239.00,0 

242.27,4 

*245.54,8 

286.80,0 

290.72,9 

294.65,8 

334.60,0 

339.18,4 

343.76,7 

382.40,0 

387.63,8 

392.87,7 

430.20,0 

436.09,3 

441.98,6 

478.00,0 

4S4.54,8 

491.09,6 

7300 

7400 

7500 

192.00,0 

194.63.0 

197.26.0 

240.00,0 

243.28,8 

246.57,5 

238.00,0 

291.94,5 

295.89,0 

336.00,0 

340.60,3 

345.20,5 

384.00,0 

389.26.0 

394.52.1 

432.00,0 

437.91,8 

443.83,6 

480.00,0 

4S6.57,5 

493.15,1 

/3i>0  1 
7400 
7500  , 

7600 

7700 

7800 

199.05,8 

201.67,7 

204.29,6 

248.82,2 

252.09,6 

255.37,0 

298.58,6 

302.51,5 

306.44,4 

348  35,1 
352  93,4 
357.51,8 

398.11,5 

403.35,3 

408.59,2 

447.87,9 

453.77,3 

459.66,6 

497.64,4 

504.19,2 

510.74,0 

7600 

7700 

7800 

199.89.0 

202.52.1 

205.15.1 

249.86,3 

253.15,1 

256.43,8 

299.83.6 
303.78,1 

307.72.6 

349.80,8 

354.41,1 

359.01,4 

399.78.1 

405.04.1 

410.30.1 

449.75,3 

455.67,1 

461.58,9 

499.72.6 
506.30,1 

512.87.7 

7000 

7700 

7000 

7900 

8000 

8100 

7900 

8000 

8100 

206.91,5 

209.53,4 

212.15,3 

258.64,4 

261.91,8 

265.19,2 

310.37,3 

314.30,1 

318.23,0 

362.10,1 

366.68,5 

371.26,8 

413.83,0 

419.06,8 

424.30,7 

465.55,9 

471.45,2 

477.34,5 

517.28,8 

523.83,6 

530.38,4 

7900 

8000 

8100 

207.78.1 

210.41.1 

213.04.1 

259.72,6 

263.01,4 

266.30,1 

311.67.1 
315.61,6 

319.56.2 

363.61,6 

368.21,9 

372.82,2 

415.56.2 

420.82.2 

426.08.2 

467.50,7 

473.42,5 

479.34,2 

519.45.2 
526.02,7 

532.60.3 

8200 

8300 

8400 

214.77,3 

217.39,2 

220.01,1 

268.46,6 

271.74,0 

275.01,4 

322.15,9 

326.08,8 

330.01,6 

375.85,2 

380.43,6 

385.01,9 

429.54,5 

434.78,4 

440.02,2 

483.23,8 

489.13,2 

495.02,5 

536.93,2 

543.47,9 

550.02,7 

8200 

8300 

8400 

215.67.1 

218.30.1 

220.93.2 

269.58,9 

272.87,7 

276.16,4 

323.50.7 
327.45,2 

331.39.7 

377.42,5 

382.02,7 

386.63,0 

431.34.2 

436.60.3 

441.86.3 

4o5.26,0 

491.17,8 

497.09,6 

539.17.8 
545.75,3 

552.32.9 

8200 

8300 

8400 

8500 

8G00 

8700 

8500 

8600 

8700 

222.63,0 

225.24,9 

227.86,8 

278.28,8 

281.56,2 

284.83,6 

333.94,5 

337.87,4 

341.80,3 

3a9.00,3 

394.18,6 

393.77,0 

445.26,1 

450.49,9 

455.73,7 

500.91,8 

506.81,1 

512.70,4 

556.57,5 

563.12,3 

569.67,1 

8500 

8600 

8700 

223.56.2 

226.19.2 

228.82.2 

279.45,2 

282.74,0 

286.02,7 

335.34.2 
339.28,8 

343.23.3 

391.23,3 

395.83,6 

400.43,8 

447.12.3 

452.38.4 

457.64.4 

503.01,4 

508.93,2 

514.84,9 

558.90.4 
565.47,9 

572.05.5 

8800 

8900 

9000 

230.48,8 

233.10,7 

235.72,6 

288.11,0 

291.38,4 

294.65,8 

345.73,2 

349.66,0 

353.58,9 

403.35,3 

407-93,7 

412.52,1 

460.97,5 

466.21,4 

471.45,2 

518.59,7 

524.49,0 

530.38,4 

576.21,9 

582.76,7 

589.31,5 

8800 

8900 

9000 

231.45.2 

234.08.2 

236.71.2 

289.31,5 

292.60,3 

295.89,0 

347.17.8 
351.12,3 

355.06.8 

405.04,1 

409.64,4 

414.24,7 

462.90.4 

468.16.4 

473.42.5 

520.76,7 

526.68,5 

532.60,3 

578.63.0 
585.20,5 

591.78.1 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

238.34,5 

240.96.4 

243.58.4 

297.93,2 

301.20,5 

304.47,9 

357.51,8 

361.44,7 

365.37,5 

417.10,4 

421.68,8 

426.27,1 

476. 69,  i 
481.92,9 
487.16,7 

536.27,7 

542.17,0 

548.06,3 

595.86,3 

602.41,1 

608.95,9 

9100 

9200 

9300 

23y.34,2 

241.97.3 

244.60.3 

299.17,8 

302.46,6 

305.75,3 

359.01.4 
362.95,9 

366.90.4 

418.84,9 

423.45,2 

428.05,5 

478.68,:/ 

483.94.5 

489.20.5 

538.52,1 

544.43,8 

550.35,6 

698. 3.1, 6 
604.93,2 
611.50,7 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

10OOO 

246.20,3 

248.82,2 

251.44,1 

307.75,3 

311.02,7 

314.30,1 

369.30,4 

373.23,3 

377.16,2 

430.85,5 

435.43,8 

440.02,2 

492.40,5 

497.64,4 

502.88,2 

553.95,6 

559.84,9 

565.74,2 

615.50,7 

622.05,5 

628.60,3 

9400 

9500 

9600 

247.23.3 

249.86.3 

252.49.3 

309.04,1 

312.32,9 

315.61,6 

370.84,9 

374.79,5 

378.74,0 

432.65,8 

437.26,0 

441.86,3 

494.46.6 

499.72.6 

504.98.6 

556.27,4 

562.19,2 

568.11,o 

618.0^,2 

624.65,8 

631.23,3 

9400 

9500 

9000 

9700 

9SOO 

9900 

lOOOO 

254.06,0 

256.67.9 

259.29.9 

317.57,5 

320.84,9 

324.12,3 

381.09,0 

385.01,9 

388.94,8 

444.60,5 

449.18,9 

453.77,3 

508.12,1 

513.35,9 

518.59,7 

571.63,6 

577.52,9 

583.42,2 

635.15,1 

641.69,9 

648.24,7 

9700 

9S00 

9900 

255.12.3 

257.75.3 

260.38.4 

318.90,4 

322.19,2 

325.47,9 

382.68. 5 
386.63,0 

390.57.5 

446.46,6 

451.06,8 

455.67,1 

510.24.7 

515.50.7 

520.76.7 

574.02,7 

579.94,5 

585.86,3 

637.80.8 
644.38,4 

650.95.9 

261.91,8 

327.39,7 

392.87,7 

458.35,6 

523.83,6 

589.31,5 

654.79,5 

lOOOO 

263.01,4 

328.76,7 

394.52,1 

460.27,4  526.02, 7 1 591.78,1 

657.53,4 

August  27th— 239  DAYS— 7 months  27  days. 

August  28th— 240  DAYS— 7 months  28  days. 

| E 

i < 

241  DAY’S. 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

lOO 

200 

300 

2.64.1 

5.28.2 

7.92.3 

3.30,1 

6.60.3 

9.90.4 

• 3.96,2 
7.92,3 
11.88,5 

4.62,2 

9.24,4 

13.86,6 

5.28,2 

10.56,4 

15.84,7 

5.94,2 

11.88,5 

17.82,7 

6.60,3 

13.20,5 

19.80,8 

400 

500 

600 

10.56.4 

13.20.5 
15.84,7 

13.20,5 

16.50.7 

19.80.8 

15.84.7 

19.80.8 
23.77,0 

18.48,8 

23.11,0 

27.73,2 

21.12,9 

26.41,1 

31.69,3 

23.77,0 

29.71,2 

35.65,5 

26.41,1 

33.01,4 

39.61,6 

700 

800 

900 

18.48.8 

21.12.9 
23.77,0 

23.11.0 

26.41.1 

29.71.2 

27.73.2 

31.69.3 
35.65,5 

32.35,3 

36.97,5 

41.59,7 

36.97,5 

42.25,8 

47.54,0 

41.59,7 

47.54,0 

53.48,2 

46.21,9 

52.82,2 

59.42,5 

1000 

1100 

1200 

26.41.1 

29.05.2 

31.69.3 

33.01.4 

36.31.5 

39.01.6 

39.61,6 

43.57,8 

47.54,0 

46.21,9 

50.84,1 

55.46,3 

52.82,2 

58.10,4 

63.38,6 

59.42,5 

65.36,7 

71.31,0 

66.02,7 

72.63,0 

79.23,3 

1300 

1400 

1500 

34.33.4 

36.97.5 

39.61.6 

42.91.8 

46.21.9 
49.52,1 

51.50,1 

55.46,3 

59.42,5 

60.08,5 

64.70,7 

69.32,9 

68.66,8 

73.95,1 

79.23,3 

77.25,2 

83.19,5 

89.13,7 

85.83,6 

92.43,8 

99.04,1 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

42.25.8 

44.89.9 
47.54,0 

52.82.2 

56.12.3 
59.42,5 

63.33,6 

67.34,8 

71.31,0 

73.95,1 

78.57,3 

83.19,5 

81.51,5 

89.79,7 

95.07,9 

95.07,9 

101.02,2 

106.96,4 

105.64,4 

112.24,7 

118.84,9 

50.18.1 

52.82.2 

55.46.3 

62.72.6 

66.02.7 
69.32,9 

75.27,1 

79.23,3 

83.19,5 

87.81,6 

92.43,8 

97.06,0 

100.36,2 

105.64,4 

110.92,6 

112.90,7 

118.84,9 

124.79,2 

125. 4o, 2 
132.05,5 
138.65,8 

2200 

2300 

2400 

58.10.4 

60.74.5 

63.38.6 

72.63,0 

75.93.2 

79.23.3 

87-1.5,6 

91.11.8 

95.07.9 

101.68,2 

106.30,4 

110.92,6 

116.20,8 

121.49,0 

126.77,3 

130.73,4 

136.67,7 

142.61,9 

145.26,0 

151.86,3 

158.46,6 

2500 

2600 

2700 

66.02.7 

68.66.8 
71.31,0 

82.53,4 
85.83,6 
89. 13,  / 

99.04,1 

103.00,3 

106.96,4 

115.54,8 

120.17,0 

124.79,2 

132.05,5 

137.33,7 

142.61,9 

148.56,2 

154.50,4 

160.44,7 

165.06,8 

171.07,1 

178.27,4 

2800 

2900 

3000 

73.95.1 

76.59.2 

79.23.3 

92.43,8 

95.74.0 

99.04.1 

110.92,6 

114.83.8 

118.84.9 

129.41,4 

134.03,6 

138.65,8 

147.90,1 

153.18,4 

158.46,6 

166.38,9 

172.33,2 

178.27,4 

184.87,7 

191.47,9 

198.08,2 

3100 

3200 

3300 

81.87.4 

84.51.5 

87.15.6 

102.34,2 

105.64.4 

108.94.5 

122.81,1 

126.77.3 

130.73.4 

143.27,9 

147.90,1 

152.52,3 

163.74,8 

169.03,0 

174.31,2 

184.21,6 

190.15,9 

196.10,1 

204.68,5 

211.28,8 

217.89,0 

3400 

3500 

3600 

89.79.7 

92.43.8 

95.07.9 

112.24.7 

115.54.8 

118.84.9 

134.69,6 

138.65.8 

142.61.9 

157.14,5 

161.76,7 

166.33,9 

179.59,5 

184.87,7 

190.15,9 

202.04,4 

207.98,6 

213.92,9 

224.49,3 

231.09,6 

237.69,9 

3700 

3800 

3900 

97.72,1 

100.36,2 

103.00,3 

122.15.1 

125.45.2 

128.75.3 

146.53.1 

150.54.2 
154.50,4 

171.01,1 

175.63,3 

180.25,5 

195.44,1 

200.72,3 

206.00,5 

219.87,1 

225.81,4 

231.75,6 

244.30,1 

250.90,4 

257.50,7 

40OO 

4100 

4200 

105.64.4 

108.28.5 

110.92.6 

132.05.5 

135.35.6 
138.65,8 

158.46.6 

162.42.7 
166.38,9 

184.87,7 

189.49,9 

194.12,1 

211.23,8 

216.57,0 

221.85,2 

237.69,9 

243.64,1 

249.58,4 

264.11,0 

270.71,2 

277.31,5 

4300 

4400 

4500 

113.56.7 

116.20.8 
118.84,9 

141.95,9 

145.26,0 

148.56.2 

170.35.1 

174.31.2 
178.27,4 

198.74,2 

203.36,4 

207.98,6 

227.13,4 

232.41,6 

237.69,9 

255.52,6 

261.46,8 

267.41,1 

2j3.91,8 

290.52,1 

297.12,3 

4600 

4700 

4800 

121.49,0 

124.13.2 

126.77.3 

151.86.3 

155.16.4 
158.46,6 

182.23.6 

186.19.7 
190.15,9 

212.60,8 

217.23,0 

221.85,2 

242.98,1 

248.26,3 

253.54,5 

273.35,3 

279.29,6 

285.23,8 

303.72,6 

310.32,9 

316.93,2 

4900 

5000 

5100 

129.41.4 

132.05.5 

134.69.6 

161.76.7 

165.06.8 
168.37,0 

194.12.1 

198.08.2 
202.04,4 

226.47,4 

231.09,6 

235.71,8 

258.82,7 

264.11,0 

269.39,2 

291.18,1 

297.12,3 

303.06,6 

323.53,4 
330. 13,  / 
336.74,0 

5200 
5300 
1 5400 

137.33.7 

139.97.8 

142.61.9 

171.67,1 

174.97.3 

178.27.4 

206.00,5 

209.96,7 

213.92,9 

240.34,0 

244.96,2 

249.58,4 

274.67,4 

279.95,6 

235.23,8 

309.00,8 

314.95,1 

320.89,3 

343.34,2 

349.94,5 

356.54,8 

5500 

5600 

5700 

145.26.0 

147.90.1 

150.54.2 

181.57,5 

184.87.7 

188.17.8 

217.89,0 

221.85,2 

225.81,4 

254.20,5 

258.82,7 

203.44,9 

290.52,1 

295.80,3 

301.08,5 

323.83,6 

332.77,8 

333.72,1 

O . i.  5,  1 
3G0.  / 5,3 
376.35,6 

1 5800 
5900 
6000 

153.18.4 

155.82.5 

158.46.6 

191.47,9 

194.78.1 

198.08.2 

229.77,5 

233.73,7 

237.69,9 

268.07,1 

272.09,3 

277.31,5 

306.36,7 

311.04,9 

316.93,2 

344.66,3 

350.00,5 

356.54,8 

382.95,9 

389.56,2 

396.16,4 

6100 

6200 

6300 

161.10.7 

163.74.8 

166.38.9 

201.38.4 

204.68.5 

207.98.6 

241.66,0 

245.62,2 

249.58,4 

281.93,7 

286.55,9 

291.18,1 

322.21,4 

327.49,6 

332.77,8 

362.49,0 

368.43,3 

374.37,5 

402.76,7 

409.37,0 

415.97,3 

6400 

6500 

6600 

169.03.0 

171.67.1 

174.31.2 

211.28,8 

214.58,9 

217.89,0 

253.54,5 

257.50.7 

261.46.7 

295.80,3 

300.42,5 

305.04,7 

338.06,0 

343.34,2 

348.62,5 

380.31,8 

386.26,0 

392.20,3 

422.57,5 

429.17,8 

435.78,1 

6700 

6800 

6900 

176.95,3 

179.59.5 

182.23.6 

221.19.2 

224.49.3 
227.79,5 

265.42,9 

269.39.2 

273.35.3 

309.66,8 

314.29,0 

318.91,2 

353.90,7 

359.18,9 

364.47,1 

398.14,5 

404.08,8 

410.03,0 

442.38,4 

448.98,6 

455.58,9 

7000 

7100 

7200 

184.87.7 

187.51.8 

190.15.9 

231.00,6 

234.39,7 

237.69,9 

277.31,5 

281.27.7 

285.23.8 

323.53,4 

328.15,6 

332.77,8 

369.75,3 

375.03,6 

380.31,8 

415.97,3 

421.91,5 

427.85,8 

462.19,2 

408.79,5 

475.39,7 

7300 

7400 

7500 

192.80.0 

495.44.1 

198.08.2 

241.00,0 

244.30,1 

247.60,3 

289.20,0 

293.16.2 

297.12.3 

337.40,0 

342.02,2 

340.64,4 

385.60,0 

390.88,2 

396.16,4 

433.80,0 

439.74,2 

445.08,5 

432.00. 0 

488.00. 3 
495.20,5 

7600 

7700 

7800 

200.72.3 

203.36.4 
206.00,5 

250.90.4 

254.20.5 
257.50,7 

301.08,5 

305.04,7 

309.00,8 

351.26,6 

355.88,8 

360.51,0 

401.44,7 

400.72,9 

412.01,1 

451. 62,  V 
457.57,0 
403.51,2 

501.80,8 

508.41,1 

515.01,4 

7900 

8000 

8100 

208.64.7 

211.28.8 
213.92,9 

260.80,8 

264.11.0 

267.41.1 

312.97,0 

316.93.2 

320.89.3 

365.13.2 

309.75.3 
374.37,5 

417.29,3 

422.57,5 

427.85,8 

469.45,5 

475.39,7 

481.34,0 

521 .61,6 
528.21,9 
534.82,2 

8200 

8300 

8400 

216.57.0 

219.21.1 

221.85.2 

270.71,2 

274.01.4 

277.31.5 

324.85.5 

328.81.6 
332.77,8 

378.99,7 

383.61,9 

383.24,1 

433.14,0 

438.42,2 

443.70,4 

487.2. ,2 
493.22,5 
499.10,7 

541.42,5 

548.02,7 

554.63,0 

8500 

8600 

8700 

224.49.3 

227.13.4 

229.77.5 

280.61,6 

283.91.8 

287.21.9 

336.74.0 

340.70.1 
344.66,3 

392.86,3 

397.48,5 

402.10,7 

448.98,6 

454.26,8 

459.55,1 

505.11,0 

511.05,2 

516.99,5 

561.23,3 

507.83,6 

574.43,8 

8800 

8900 

9000 

232.41,6 

235.05.8 

237.69.9 

290.52.1 

293.82.2 

297.12.3 

348.62.5 

352.58.6 
356.54,8 

406.72,9 

411.35,1 

415.97,3 

464.83,3 

470.11,5 

475.39,7 

522.93,7 

528.87,9 

534.82,2 

581.04,1 

587.64,4 

594.24,7 

9100 

9200 

9300 

'9400 

9500 

9600 

97"00 

9800 

9900 

lOOOO 

240.34.0 

242.98.1 

245.62.2 

300.42.5 

303.72.6 

307.02.7 

360.51.0 

364.47.1 
368.43,3 

420.59.5 

425.21.6 
429.83,8 

480.67,9 

485.96,2 

491.24,4 

540.76,4 

546.70,7 

552.64,9 

600.84,9 

607.45,2 

614.05,5 

248.26.3 

250.90.4 

253.54.5 

310.32,9 

313.63,0 

316.93,2 

372.39.5 

376.35.6 
380.31,8 

434.46,0 

439.08,2 

443.70,4 

496.52,6 

501.80,8 

507.09,0 

558.59,2 

564.53,4 

570.47,7 

620.65,8 

627.26,0 

633.86,3 

256.18.6 

258.82.7 

261.46.8 

320.23.3 

323.53.4 
326.83,6 

384.27,9 

388.24,1 

392.20,3 

448.32,6 

452.94,8 

457.57,0 

512.37,3 

517.65,5 

522.93,7 

576.41,9 

582.36,2 

588.30,4 

640.46,6 

647.06,8 

653.67,1 

264.11,0 

330.13,7 

396.16,4 1 462.19,2 

528.21,9 

594.24,7 

660.27,4 

August  29th — 241  DAY’S — 7 months  29  days. 

Amt. 

242  DAY’S. 

E J 
< 

Rate. 

Rate. 

4 5 6 7-8  9 10 

loo 

200 

300 

2.65,2 

5.30,4 

7.95,6 

3.31.5 
6.63,0 

9.94.5 

3.97,8 

7.95,6 

11.93,4 

4.64.1 

9.28.2 
13.92,3 

5.30,4 

10.60,8 

15.91,2 

5.96,7 

11.93,4 

17.90,1 

6.63,0 

13.26.0 

19.89.0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

10.60,8 

13.26,0 

15.91,2 

13.26.0 
16.57,5 

19.89.0 

15.91,2 

19.89,0 

23.86,8 

18.56.4 

23.20.5 
27.84,7 

21.21,6 

26.52,1 

31.82,5 

23.86,8 

29.83,6 

35.80,3 

26.52.1 

33.15.1 

39.78.1 

•400 

500 

000 

700 

800 

900 

18.56,4 

21.21,6 

23.86,8 

23.20.5 
26.52,1 

29.83.6 

27.84,7 

31.82,5 

35.80,3 

32.48.8 

37.12.9 
41.77,0 

37.12,9 

42.43,3 

47.73,7 

41.77,0 

47.73,7 

53.70,4 

46.41.1 

53.04.1 

59.67.1 

700 

800 

900 

1000 

1100 

1200 

26.52,1 

29.17,3 

31.82,5 

33.15.1 
36.46,6 

39.78.1 

39.78,1 

43.75,9 

47.73,7 

46.41.1 

51.05.2 

55.69.3 

53.04,1 

58.34,5 

63.64,9 

59.67,1 

65.63,8 

71.60,5 

66.30.1 

72.93.2 

79.56.2 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

34.47,7 

37.12,9 

39.78,1 

43.09.6 
46.41,1 

49.72.6 

51.71,5 

55.69,3 

59.67,1 

60.33.4 

64.97.5 

69.61.6 

68.95,3 

74.25,8 

79.56,2 

77.57,3 

83.54,0 

89.50,7 

86.19.2 

92.82.2 

99.45.2 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

42.43,3 

45.08,5 

47.73,7 

53.04.1 
56.35,6 

59.67.1 

63.64,9 

67.62,7 

71.60,5 

74.25.8 

78.89.9 
83.54,0 

84.86,6 

90.17,0 

95.47,4 

95.47,4 

101.44,1 

107.40,8 

106.08,2 

112.71.2 

119.34.2 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

50.38,9 

53.04,1 

55.69,3 

62.98.6 
66.30,1 

69.61.6 

75.58,4 

79.56,2 

83.54,0 

88.18,1 

92.82.2 

97.46.3 

100.77,8 

106.08,2 

111.38,6 

113.37,5 

119.34,2 

125.31,0 

125.97.3 

132.60.3 

139.23.3 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

58.34,5 

60.99,7 

63.64,9 

72.93.2 
76.24,7 

79.56.2 

87.51,8 

91.49,6 

95.47,4 

102.10.4 

106.74.5 

111.38.6 

116.69,0 

121.99,5 

127.29,9 

131.27,7 

137.24,4 

143.21,1 

145.86.3 

152.49.3 

159.12.3 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

66.30,1 

68.95,3 

71.60,5 

82.87.7 
86.19,2 

89.50.7 

99.45,2 

103.43,0 

107.40,8 

116.02.7 

120.66.8 
125.31,0 

132.60,3 

137.90,7 

143.21,1 

149.17,8 

155.14,5 

161.11,2 

165.75.3 

172.38.4 

179.01.4 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

74.25,8 

76.91,0 

79.56,2 

92.82.2 
96.13,7 

99.45.2 

111.38,6 

115.36,4 

119.34,2 

129.95.1 

134.59.2 

139.23.3 

148.51,5 

153.81,9 

159.12,3 

167.07,9 

173.04,7 

179.01,4 

185.64.4 

192.27.4 

198.90.4 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

82.21,4 

84.86,6 

87.51,8 

102.76. 7 
106.08,2 

109.39.7 

123.32,1 

127.29,9 

131.27,7 

143.87.4 

148.51.5 

153.15.6 

164.42,7 

169.73,2 

175.03,6 

184.98,1 

190.94,8 

196.91,5 

205.53.4 

212.16.4 

218.79.5 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

90.17,0 

92.82,2 

95.47,4 

112.71.2 
116.02,7 

119.34.2 

135.25,5 

139.23,3 

143.21,1 

157.79.7 

162.43.8 

167.07.9 

180.34,0 

185.64,4 

190.94,8 

202.88,2 

208.84,9 

214.81,6 

225.42.5 

232.05.5 

238.68.5 

3400  1 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

98.12,6 

160.77,8 

103.43,0 

122.65.8 
125.97,3 

129.28.8 

147.18,9 

151.16,7 

155.14,5 

171.72.1 

176.36.2 
181.00,3 

196.25,2 

201.55,6 

206.86,0 

220.78,4 

226.75,1 

232.71,8 

245.31.5 

251.94.5 
'258.57,5 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

106.08,2 

108.73,4 

111.38,6 

132.60.3 
135.91,8 

139.23.3 

159.12,3 

163.10,1 

167.07,9 

185.64.4 

190.28.5 

194.92.6 

212.16,4 

217.46,8 

222.77,3 

238.68,5 

244.65,2 

250.61,9 

265.20.5 

271.83.6 

278.46.6 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

114.03,8 

116.69,0 

119.34,2 

142.54.8 
145.86,3 

149.17.8 

171.05,8 

175.03,6 

179.01,4 

199.56.7 

204.20.8 

208.84.9 

228.07,7 

233.38,1 

238.68,5 

256.58,6 

232.55,3 

268.52,1 

285.09.6 

291.72.6 

298.35.6 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

4600 

4700 

4800 

121.99,5 

124.64,7 

127.29,9 

152.49.3 
155.80,8 

159.12.3 

182.99,2 

186.97,0 

190.94,8 

213.49,0 

218.13.2 

222.77.3 

243.98,9 

249.29,3 

254.59,7 

274.48,8 

280.45,5 

286.42,2 

304.98.6 

311.61.6 

318.24.7 

4900 

5000 

5100 

129.95,1 

132.60,3 

135.25,5 

162.43.8 
165.75,3 

169.06.8 

194.92,6 

198.90,4 

202.88,2 

227.41.4 

232.05.5 
236  69,6 

259.90,1 

265.20,5 

270.51,0 

292.38,9 

298.35,6 

304.32,3 

324.87.7 

331.50.7 

338.13.7 

4900 
5000 
5100  ! 

5200 

5300 

5400 

137.90,7 

140.55,9 

143.21,1 

1/2.38,4 

175.69,9 

179.01,4 

206.86,0 

210.83,8 

214.81,6 

241.33.7 

245.97.8 

250.61.9 

275.81,4 

281.11,8 

286.42,2 

310.29,0 

316.25,8 

322.22,5 

344.76.7 

351.39.7 

358.02.7 

5200  f 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

145.86,3 

148.51,5 

151.16,7 

182.32.9 
185.64,4 

188.95.9 

218.79,5 

222.77,3 

226.75,1 

255.26.0 

259.90.1 

264.54.2 

291.72,6 

297.03,0 

302.33,4 

328.19,2 

334.15,9 

340.12,6 

364.65.8 

371.28.8 

377.91.8 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

153.81,9 

156.47,1 

159.12,3 

192.27.4 
195.58,9 

198.90.4 

230.72,9 

234.70,7 

238.68,5 

269.18.4 

273.82.5 

278.46.6 

307.63,8 

312.94,2 

318.24,7 

346.09,3 

352.06,0 

358.02,7 

384.54.8 

391.17.8 

397.80.8 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

161.77,5 

164.42,7 

167.07,9 

202.21.9 
205.53,4 

208.84.9 

242.66,3 

246.64,1 

250.61,9 

283.10.7 

287.74.8 

292.38.9 

323.55,1 

328.85,5 

334.15,9 

363.99,5 

369.96,2 

375.92,9 

404.43.8 

411.06.8 

417.69.9 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

169.73,2 

172.38,4 

175.03,6 

212.16.4 
215.47,9 

218.79.5 

254.59,7 

258.57,5 

262.55,3 

297.03.0 

301.67.1 

306.31.2 

339.46,3 

344.76,7 

350.07,1 

381.89,6 

387.86,3 

393.83,0 

424.32.9 

430.95.9 

437.58.9 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

177.68,8 

180.34,0 

182.99,2 

222.11,0 

225.42,5 

228.74,0 

266.53,2 

270.51,0 

274.48,8 

310.95,3 

315.59.5 

320.23.6 

355.37,5 

360.67,9 

365.98,4 

399.79,7 

405.76,4 

411.73,2 

444.21.9 

450.84.9 

457.47.9 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

185.64,4 

188.29,6 

190.94,8 

232.05.5 
235.37,0 

238.68.5 

278.46,6 

282.44,4 

286.42,2 

324.87.7 

329.51.8 

334.15.9 

371.28,8 

376.59,2 

381.89,6 

417.69,9 

423.66,6 

429.63,3 

464.11.0 

470.74.0 

477.37.0 

7000 

7100 

7200 

7306 

7400 

7500 

193.60,0 

196.25,2 

198.90,4 

242.00,0 

245.31,5 

248.63,0 

290.40,0 

294.37,8 

298.35,6 

338.80.0 

343.44.1 

348.08.2 

387.20,0 

392.50,4 

397.80,8 

435.60,0 

441.56,7 

447.53,4 

484.00,0 

490.63.0 

497.26.0 

730U 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

201.55,6 

204.20,8 

206.86,0 

251.94.5 
255.26,0 

258.57.5 

302.33,4 

306.31,2 

310.29,0 

352.72.3 

357.36.4 
362.00,5 

403.11,2 

408.41,6 

413.72,1 

453.50,1 

459.46,8 

465.43,6 

503.89.0 

510.52.1 

517.15.1 

7600  1 
7700  i 
7800  1 

7900 

8000 

8100 

209.51,2 

212.16,4 

214.81,6 

261.89.0 
265.20,5 

268.52.1 

314.26,8 

318.24,7 

322.22,5 

366.64.7 

371.28.8 

375.92.9 

419.02,5 

424.32,9 

429.63,3 

471.40,3 

477.37,0 

483.33,7 

523.78.1 

530.41.1 

537.04.1 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

217.46,8 

220.12,1 

222.77,3 

271.83.6 
275.15,1 

278.46.6 

326.20,3 

330.18,1 

334.15,9 

380.57.0 

385.21.1 

389.85.2 

434.93,7 

440.24,1 

445.54,5 

489.30,4 

495.27,1 

501.23,8 

543.67.1 

550.30.1 

556.93.2 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

225.42,5 

228.07,7 

230.72,9 

281.78.1 
285.09,6 

258. 41 . 1 

338 . 13,  / 
342.11,5 
346.09,3 

394.49.3 

399.13.4 

403.77.5 

450.84,9 

456.15,3 

461.45,8 

507.20,5 

513.17,3 

519.14,0 

563.56.2 

570.19.2 

576.82.2 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

233.38,1 

236.03,3 

238.68,5 

291.72,6 
295.04,1 
298. 35,  C 

350.07,1 

354.04,9 

358.02,7 

408.41,6 

413.05.8 

417.69.9 

466.76,2 

472.06,6 

477.37,0 

525.10,7 

531.07,4 

537.04,1 

583.45.2 

590.08.2 

596.71.2 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

241.33,7 

243.98,9 

246.64,1 

301.67.1 
304.98,6 

308.30.1 

362.00,0 

365.98,4 

369.96,2 

422.34.0 

426.98.1 

431.62.2 

462.67,4 

487.97,8 

493.28,2 

543.00,8 

548.97,5 

554.94,2 

603.34.2 

609.97.3 

616.60.3 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

249.29,3 

251.94,5 

254.59,7 

311. 61, b 
314.93,2 
318.24,7 

373.94,0 

377.91,8 

381.89,6 

436.26.3 

440.90.4 

445.54.5 

498.58,6 

503.39,0 

509.19,5 

560.91,0 

566.87,7 

572.84,4 

623.23.3 

629.86.3 

636.49.3 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

9700 

9800 

9900 

257.24,9 

259.90,1 

262.55,3 

321.56.2 
324.87,7 

328.19.2 

385.87,4 

389.85,2 

393.83,0 

450.18.6 

454.82.7 

459.46.8 

514.49,9 

519.80,3 

525.10,7 

578.81,1 

584.77,8 

590.74,5 

643.12.3 

649.75.3 

656.38.4 

10000 

265.20,5 

331.50,7 

397.80,8 

464.11,0 

530.41,1 

596.71, 2|  663.01,4 

August  30th— 242  DAY’S— 7 months  30  days. 
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<c 

243  DAYS. 

E 

< 

244  DAYS. 

Rate. 

4 

5 

6 

. 7 

8 

9 

10 

Hate. 

4 ] 

5 | 

6 ! 

7 | 8 ! 

9 | 

10 

lOO 

300 

300 

2.66,3 

5.32,6 

7.98,9 

3.32,9 
■ 6.65,8 
9.98,6 

3.99,5 
7.98,9 
11.98, 4 

4.66.0 

9.32.1 
13.98,1 

5.32,6 

10.65,2 

15.97,8 

5.99,2 

11.98.4 

17.97.5 

6.65,8 

13.31,5 

19.97,3 

lOO 

200 

300 

2.67,4 

5.34,8 

8.02,2 

3.34,2 

6.68,5 

10.02,7 

4.01,1 
8 02,2 
12.03,3 

4.67.9 

9.35.9 
14.03,8 

5.34,8 

10.69,6 

16.04,4 

~ 6.01,6 
12.03,3 
18.04,9 

6.68,5 

13.37,0 

20.05,5 

400 

500 

600 

10.65,2 

13.31,5 

15.97,8 

13.31,5 

16.64,4 

19.97,3 

15.97,8 

19.97,3 

23.96,7 

18.6',1 

23.30.1 

27.96.2 

21.30,4 

26.63,0 

31.95,6 

23.96,7 

29.95,9 

35.95,1 

26.63,0 

33.28,8 

39.94,5 

400 

500 

600 

10.69,6 

13.37,0 

16.04,4 

13.37,0 

16.71,2 

20.05,5 

16.04.4 

20.05.5 

24.06.6 

18.71,8 

23.39.7 

28.07.7 

21.39,2 

26.74,0 

32.08,8 

24.06,6 

30.08,2 

36.09,9 

26.74.0 
33.42,5 

40.11.0 

700 

800 

900 

18.64,1 

21.30,4 

23.96,7 

23.30,1 

26.63,0 

29.95,9 

27.96,2 

31.95,6 

35.95,1 

32.62.2 

37.28.2 

41.94.2 

37.28,2 

42.60,8 

47.93,4 

41.94,2 

47.93,4 

53.92,6 

46.60,3 

53.26,0 

59.91,8 

700 

800 

900 

18.71,8 

21.39,2 

24.06,6 

23.39,7 

26.74,0 

30.08,2 

28.07.7 

32.08.8 

36.09.9 

32.75.6 

37.43.6 
42.11,5 

37.43,6 

42.78,4 

48.13,2 

42.11,5 

48.13,2 

54.14,8 

46.79,5 

53.47,9 

60.16,4 

lOOO 

1100 

1200 

26.63,0 

29.29,3 

31.95,6 

33.28,8 
36.61, ( 
39.94,5 

39.94,5 

43.94,0 

47.93,4 

46.60.3 

51.26.3 

55.92.3 

53.26,0 

58.58,6 

63.91,2 

59.91,8 

65.91.0 

71.90.1 

66.57,5 

73.23,3 

79.89,0 

lOOO 

1100 

1200 

26.74,0 

29.41,4 

32.08,8 

33.42,5 

36.76,7 

40.11,0 

40.11.0 

44.12.1 

48.13.2 

46.79,5 

51.47,4 

56.15,3 

53.47,9 

58.82,7 

64.17,5 

60.16,4 

66.18,1 

72.19,7 

66.84.9 
73.53,4 

80.21.9 

1300 

1400 

1500 

34.61,9 

37.28,2 

39.94,5 

43.27,4 

46.60,3 

49.93,2 

51.92,9 

55.92,3 

59.91,8 

60.58.4 

65.24.4 

69.90.4 

69.23,8 

74.56,4 

79.89,0 

77.89,3 

83.88,5 

89.87,7 

86.54,8 

93.20,5 

99.86,3 

1300 

1400 

1500 

34.76,2 

37.43.6 

40.11,0 

43.45,2 

46.79,5 

50.13,7 

52.14.2 

56.15.3 

60.16.4 

60.83,3 

65.51.2 

70.19.2 

69.52,3 

74.87,1 

80.21,9 

78.21,4 

84.23,0 

90.24,7 

86.90,4 

93.58,9 

100.27,4 

1000 

1700 

1800 

42.60,8 

45.27,1 

47.93,4 

53.26,1 

56.58,9 

59.91,8 

63.91,2 

67.90,7 

71.90,1 

74.56.4 

79.22.5 

83.88.5 

85.21,6 

90.54,2 

95.86,8 

95.86,8 

101.86,0 

107.85,2 

106.52,1 

113.17,8 

119.83,6 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

42.78,4 

45.45,8 

48.13,2 

53.47,9 

56.82,2 

60.16,4 

64.17.5 

68.18.6 
72.19,7 

74.87.1 

79.55.1 
84.23,0 

85.56,7 

90.91,5 

96.26,3 

96.26,3 

102.27,9 

108.29,6 

106.95.9 
113.64,4 

120.32.9 

1900 

2000 

2100 

50.59,7 

53.26,0 

55.92,3 

63.24,7 

66.57,5 

69.90,4 

75.89,6 

79.89,0 

83.88,5 

88.54.5 

93.20.5 

97.86.6 

101.19,5 

106.52,1 

111.84,7 

113.84,4 

119.83.6 

125.82.7 

126.49,3 

133.15,1 

139.80,8 

50.80,5 

53.47,9 

56.15,3 

63.50,7 

66.84,9 

70.19,2 

76.20.8 

80.21.9 
84.23,0 

88.91,0 

93.58,9 

98.26,8 

101.61,1 

106.95,9 

112.30,7 

114.31,2 

120.32,9 

126.34,5 

127.01.4 
133.69,9 

140.38.4 

2200 

2300 

2400 

58.58,6 

61.24,9 

63.91,2 

73.23,3 

76.56,2 

79.89,0 

87.87,9 

91.87,4 

95.86,8 

102.52.6 

107.18.6 
111.84,7 

117.17,3 

122.49,9 

127.82,5 

131.81,9 

137.81,1 

143.80,3 

146.46,6 

153.12,3 

159.78,1 

2200 

2300 

2400 

58.82,7 

61.50,1 

64.17,5 

73.53,4 

76.87,7 

80.21,9 

88.24.1 

92.25.2 

96.26.3 

102.94,8 

107.62.7 

112.30.7 

117.65,5 

123.00,3 

128.35,1 

132.36,2 

138.37,8 

144.39,5 

147.06.8 
153.75,3 

160.43.8 

2500 

2000 

2700 

66.57,5 

69.23,8 

71.90,1 

83.21,9 

86.54,8 

89.87,7 

99.86,3 

103.85,8 

107.85,2 

116.50.7 

121.16.7 

125.82.7 

133.15,1 

138.47,7 

143.80,3 

149.79.5 

155.78.6 
161.77,8 

166.43,8 

173.09,6 

179.75,3 

2500 

2000 

2700 

66.84,9 

69.52,3 

72.19,7 

83.56,2 

86.90,4 

90.24,7 

100.27.4 

104.28.5 

108.29.6 

116.98.6 

121.66.6 
126.34,5 

133.69,9 

139.04,7 

144.39,5 

150.41,1 

156.42,7 

162.44,4 

167.12.3 
173.80,8 

180.49.3 

2800 

2900 

3000 

74.56,4 

77.22,7 

79.89,0 

93.20,5 

96.53,4 

99.86,3 

111.84,7 

115.84,1 

119.83,6 

130.48.8 

135.14.8 

139.80.8 

149.12,9 

154.45,5 

159.78,1 

167.77,0 

173.76.2 

179.75.3 

186.41,1 

193.06,8 

199.72,6 

2800 

2900 

3000 

74.87,1 

77.54,5 

80.21,9 

93.58,9 

96.93,2 

100.27,4 

112.30.7 

116.31.8 

120.32.9 

131.02,5 

135.70.4 

140.38.4 

149.74,2 

155.09,0 

160.43,8 

168.46,0 

174.47,7 

180.49,3 

187.17.8 
193.86,3 

200.54.8 

3100 

3200 

3300 

82.55,3 

85.21,6 

87.87,9 

103.19,2 

106.52,1 

109.84,9 

123.83,0 

127.82,5 

131.81,9 

144.46.8 

149.12.9 

153.78.9 

1 65.10,7 
170.43,3 
175.75,9 

185.74,5 

191.73,7 

197.72,9 

206.38,4 

213.04,1 

219.69,9 

3100 

3200 

3300 

82.89,3 

85.56,7 

88.24,1 

103.61,6 

106.95,9 

110.30,1 

124.34.0 

128.35.1 

132.36.2 

145.06,3 

149.74.2 

154.42.2 

165.78,6 

171.13,4 

176.48,2 

186.51,0 

192.52,6 

198.54,2 

207.23.3 
213.91,8 

220.60.3 

3400 

3500 

3000 

90.54,2 

93.20,5 

95.86,8 

113.17,8 

116.50,7 

119.83,6 

135.81,4 

139.80,8 

143.80,3 

158.44,9 

163.11.0 

167.77.0 

181.08,5 

186.41,1 

191.73,7 

203.72.1 

209.71.2 
215.70,4 

226.35,6 

233.01,4 

239.67,1 

3400 

3500 

3000 

90.91,5 

93.58,9 

96.26,3 

113.64,4 

116.98,6 

120.32,9 

136.37.3 

140.38.4 

144.39.5 

159.10.1 

163.78.1 
168.46,0 

181.83,0 

187.17,8 

192.52,6 

204.55,9 

210.57,5 

216.59,2 

227.28.8 
233.97,3 

240.65.8 

3700 

3800 

3900 

98.53,2 

101.19,5 

103.85,8 

123.16,4 

126.49,3 

129.82,2 

147.79,7 

151.79,2 

155.78,6 

172.43.0 

177.09.0 

181.75.1 

197.06,3 

202.38,9 

207.71,5 

221.69,6 

227.68.8 

233.67.9 

246.32,9 

252.98,6 

259.64,4 

3700 

3800 

3900 

98.93,7 

101.61,1 

104.28,5 

123.67,1 

127.01,4 

130.35,6 

148.40.5 

152.41.6 

156.42.7 

173.14,0 

177.81.9 

182.49.9 

197.87,4 

203.22,2 

208.57,0 

222.60,8 

228.62,5 

234.64,1 

247.34.2 
254.02,7 

260.71.2 

4000 

4100 

4200 

106.52,1 

109.18,4 

111.84,7 

133.15,1 

136.47,9 

139.80,8 

159.78,1 

163.77,5 

167.77,0 

186.41.1 

191.07.1 

195.73.2 

213.04,1 

218.36,7 

223.69,3 

239.67,1 

245.60,3 

251.65,5 

266.30,1 

272.95,9 

279.61,6 

4000 

4100 

4200 

106.95,9 

109.63,3 

112.30,7 

133.69,9 

137.04,1 

140.38,4 

160.43.8 

164.44.9 
168.46,0 

187.17.8 

191.85.8 
196.53,7 

213.91,8 

219.26,6 

224.61,4 

240.65,8 

246.67,4 

252.69,0 

267.39.7 
274.08,2 

280.76.7 

4300 

4400 

4500 

114.51,0 

117.17,3 

119.83,6 

143.13,7 

146.46,6 

149.79,5 

171.76,4 

175.75,9 

179.75,3 

200.39.2 

205.05.2 

209.71.2 

229.01,9 

234.34,5 

239.67,1 

257.64.7 

263.63.8 
269.63,0 

286.27,4 

292.93,2 

299.58,9 

4300 

4400 

4500 

114.98,1 

117.65,5 

120.32,9 

143.72,6 

147.06,8 

150.41,1 

172.47.1 

176.48.2 

180.49.3 

201.21,6 

205.89,6 

210.57,5 

229.96,2 

235.31,0 

240.65,8 

258.70,7 

264.72,3 

270.74,0 

287.45.2 
294.13,7 

300.82.2 

4000 

4700 

4800 

122.49,9 

125.16,2 

127.82,5 

153.12,3 

156.45,2 

159.78,1 

183.74.8 

187.74,2 

191.73,7 

214.37.3 

219.03.3 

223.69.3 

244.99,7 

250.32,3 

255.64,9 

275.62,2 

281.61.4 

287.60.5 

306.24,7 

312.90,4 

319.56,2 

4000 

4700 

4800 

123.00,3 

125.67,7 

128.35,1 

153.75,3 

157.09,6 

160.43,8 

184.50.4 

188.51.5 

192.52.6 

215.25,5 

219.93.4 

224.61.4 

246.00,5 

251.35,3 

256.70,1 

276.75,6 

282.77,3 

288.78,9 

307.50.7 
314.19,2 

320.87.7 

4900 

5000 

5100 

130.48,8 

133.15,1 

135.81,4 

163.11,0 

166.43,8 

169.76,7 

195.73,2 

199.72,6 

203.72,1 

228.35.3 

233.01.4 

237.67.4 

260.97,5 

266.30,1 

271.62,7 

293.59,7 

299.58,9 

305.58,1 

326.21,9 

332.87,7 

339.53,4 

4900 

5000 

5100 

131.02,5 

133.69,9 

136.37,3 

163.78,1 

167.12,3 

170.46,6 

196.53.7 

200.54.8 

204.55.9 

229.29.3 

233.97.3 
238.65,2 

262.04,9 

267.39,7 

272.74,5 

294.80,5 

300.82,2 

306.83,8 

327.56.2 
334.24,7 

340.93.2 

5200 

5300 

5400 

138.47,7 

141.14,0 

143.80,3 

173.09,6 

176.42,5 

179.75,3 

207.71,5 

211.71,0 

215.70,4 

242.33.4 

246.99.5 

251.65.5 

27  6.95,8 
282.27,9 
287.60,5 

311.57.3 

317.56.4 
323.55,6 

346.19,2 

352.84,9 

359.50,7 

5200 

5300 

5400 

139.04,7 

141.72,1 

144.39,5 

173.80,8 

177.15,1 

180.49,3 

208.57.0 

212.58.1 

216.59.2 

243.33,2 

248.01,1 

252.69,0 

278.09,3 

283.44,1 

288.78,9 

312.85,5 

318.87,1 

324.88,8 

347.61.6 
354.30,1 

360.98.6 

5500 

5600 

5700 

146.46,6 

149.12,9 

151.79,2 

183.08,2 

186.41,1 

189.74,0 

219.69,9 

223.69,3 

227.68,8 

256.31.5 

260.97.5 

265.63.6 

292.93,2 

298.25,8 

303.58,4 

329.54,8 
. 335.54,0 
341.53,2 

366.16,4 

372.82,2 

379.47,9 

5500 

5000 

5700 

147.06,8 

149.74,2 

152.41,6 

183.83,6 

187.17,8 

190.52,1 

220.60.3 

224.61.4 

228.62.5 

257.37.0 
262.04,9 

266.72.1 

294.13,7 

259.48,5 

304.83,3 

330.90,4 

336.92,1 

342.93,7 

367.67.1 
374.35,6 

381.04.1 

5800 

5900 

6000 

154.45,5 

157.11,8 

159.78,1 

193.06,8 

196.39,7 

199.72,6 

231.68,2 

235.67,7 

239.67,1 

270.29.6 

274.95.6 

279.61.6 

308.91,0 

314.23,6 

319.56,2 

347.52,3 

353.51,5 

359.50,7 

3S6.13,7 

392.79,5 

399.45,2 

5800 

5900 

0000 

155.09,0 

157.76,4 

160.43,8 

193.86,3 

197.20,5 

200.54,8 

232.63.6 

236.64.7 

240.65.8 

271.40.8 

276.08.8 
2S0.76,7 

310.18,1 
315.52,9 
320.  S7, 7 

348.95,3 

354.97,0 

360.98,6 

387.72.6 
394.41,1 

401.09.6 

6100 

6200 

6300 

162.44,4 

165.10,7 

167.77,0 

203.05,5 

206.38,4 

209.71,2 

243.66,6 

247.66,0 

251.65,5 

284.27.7 

288.93.7 

293.59.7 

324.88,8 

330.21,4 

335.54,0 

365.49,5 

371.49,0 

377.48,2 

406.11,0 

412.76,7 

419.42,5 

OlOO 

6200 

0300 

163.11,2 

165.78,6 

168.46,0 

203.89,0 

207.23,3 

210.57,5 

244.66,8 

248.67.1 

252.69.1 

285.44,7 

290.12/ 

294.80,5 

326.22,5 

331.57,3 

336.92,1 

367.00,3 

373.01,9 

379.03,6 

407.78.1 
414.46,6 

421.15.1 

6400 

6500 

6600 

170.43,3 

173.09,6 

175.75,9 

213.04,1 

216.37,0 

219.69,9 

255.64,9 

259.64,4 

263.63,8 

298.25.8 

302.91.8 

307.57.8 

340.86,6 

346.19,2 

351.51,8 

383.47,4 

389.46,6 

395.45,8 

426.08,2 

432.74,0 

439.39,7 

0400 

6500 

6600 

171.13,4 

173.80,8 

176.48,2 

213.91,8 

217.26,0 

220.60,3 

256.70.1 

260.71.2 

264.72.3 

299.48,5 

304.16.4 

308.84.4 

342.26,8 

347.61,6 

352.96,4 

385.05,2 

391.06,8 

397.08,5 

427.83,6 

434.52,1 

441.20,5 

6700 

6800 

6900 

178.42,2 

181.08,5 

183.74,8 

223.02,7' 

226.35,6 

229.68,5 

267.63,3 

271.62,7 

275.62,2 

312.23.8 

316.89.9 

321.55.9 

356.84,4 

362.17,0 

367.49,6 

401.44,9 

407.44,1 

413.43,3 

446.05,5 

452.71,2 

459.37,0 

6700 

6800 

6900 

179.15,6 

181.83,0 

184.50,4 

223.94,5 

227.28,8 

230.63,0 

268.73.4 

272.74.5 

276.75.6 

313.52.3 

318.20.3 
322.88,2 

358.31,2 

363.66,0 

369.00,8 

403.10,1 

409.11,8 

415.13,4 

447.89.0 
454.57,5 

461.26.0 

7000 

7100 

7200 

186.41,1 

189.07,4 

191.73,7 

233.01,4 

236.34,2 

239.67,1 

279.61,6 

283.61,1 

287.60,5 

326.21.9 

330.87.9 
335.54,0 

372.82,2 
378. 14, S 
383.47,4 

419.42.5 

425.41.6 
431.40,8 

466.02,7 

472.68,5 

479.34,2 

7000 

7100 

7200 

187.17,8 

189.85,2 

192.52,6 

233.97,3 

237.31,5 

240.65,8 

280.76.7 

284.77.8 

288.78.9 

327.56,2 

332.24.1 

336.92.1 

374.35,6 

379.70,4 

385.05,2 

421.15,1 

427.16,7 

433.18,4 

467.94.5 
474.63,0 

481.31.5 

7300 

7400 

7500 

194.40,0 

197.06,3 

199.72,6 

243.00,0 

246.32,9 

249.65,8 

291.60,0 

295.59,5 

299.58,9 

340.20.0 

344.86.0 

349.52.1 

388.80,0 

394.12,6 

399.45,2 

437.40,0 

443.39,2 

449.38,4 

486.00,0 

492.65,8 

499.31,5 

7300 

7400 

7500 

195.20,0 

197.87,4 

200.54,8 

244.00,0 

247.34,2 

250.68,1 

292.80.0 

296.81.1 

300. 52. 2 

341.60,0 

346.27.9 

350.95.9 

390.40,0 

395.74,8 

401.09,6 

439.20,0 

445.21,6 

451.23,3 

488.00,0 

494.68,5 

501.37,0 

7600 

7700 

7800 

202.38,9 

205.05,2 

207.71,5 

252.98,6 

256.31,5 

259.64,4 

303.58,4 

307.57,8 

311.57,3 

354.18.1 

358.84.1 

363.50.1 

404.77,8 

410.10,4 

415.43,0 

455.37,5 

461.36,7 

467.35,9 

505.97,3 

512.63,0 

519.28,8 

7600 

7700 

7800 

203.22,2 

205.89,6 

208.57,0 

254.02,7 

257.37,0 

260.71,2 

304.83.3 

308.84.4 

312.85.5 

355.63.8 

360.31.8 
364.99,7 

406.44,4 

411.79,2 

417.14,0 

457.24,9 

463.20,6 

469.2S.2 

508.05.5 
514.74,0 

521.42.5 

7900 

8000 

8100 

210.37,8 

213.04,1 

215.70,4 

262.97,3 

266.30,1 

269.63,0 

315.56,7 

319.56,2 

323.55,6 

368.16.2 

372.82.2 

377.48.2 

420.75,6 
426.08,2 
431. 40,8 

473.35.1 

479.34.2 
485.33,4 

525.94,5 

532.60,3 

539.26,0 

7900 

8000 

8100 

211.24,4 

213.91,8 

216.59,2 

264.05,5 

267.39,7 

270.74,0 

316.86.6 

320.87.7 
. 324. SS, 8 

369.67,7 

374.35.6 

379.03.6 

422.48,8 

427.83,6 

433.18,4 

475.29,9 

481.31,5 

487.33,2 

528.11,0 

534.79,5 

541.47,9 

8200 

8300 

8400 

218.36,7 

221.03,0 

223.69,3 

272.95,9 

276.28,8 

279.61,6 

327.55,1 

331.54,5 

335.54,0 

382.14.2 

386.80.3 

391.46.3 

436.73,4 

442.06,0 

447.38,6 

491.32,6 

497.31,8 

503.31,0 

545.91,8 

552.57,5 

559.23,3 

8200 

8300 

8400 

219.26,6 

221.94,0 

224.61,4 

274.08,2 

277.42,5 

280.76,7 

328.89,9 

332.91.0 

336.92.1 

383.71.5 

388.39.5 
393.07,4 

438.53,2 

443.87,9 

449.22,7 

493.34,8 

499.36,4 

505.38,1 

548.16.4 
554.84,9 

561.53.4 

8500 

8600 

8700 

226.35,6 

229.01,9 

231.68,2 

282.94,5 

286.27,4 

289.60,3 

339.53,4 

343.52,9 

347.52,3 

396.12.3 

400.78.4 

405.44.4 

452.71,2 

458.03,8 

463.36,4 

509.30,1 

515.29,3 

521.28,5 

565.89,0 
572.54,8 
579  20,5 

8500 

8600 

8700 

227.28,8 

229.96,2 

232.63,6 

284.11,0 

287.45,2 

290.79,5 

340.93.2 

344.94.2 

348.95.3 

397.75.3 

402.43.3 
407.11,2 

454.57,5 

459.92,3 

465.27,1 

511.39,7 

517.41,4 

523.43,0 

568.21.9 
574.90,4 

581.58.9 

8800 

8900 

9000 

234.34,5 

237.00,8 

239.67,1 

292.93,2 

296.26,0 

299.58,9 

351.51,8 

355.51,2 

359.50,7 

410.10.4 

414.76.4 

419.42.5 

468.69,0 

474.01,6 

479.34,2 

527.27.7 

533.26.8 
539.26,0 

585.86,3 

592.52,1 

599.17,8 

8800 

8900 

9000 

235.31,0 

237.98,4 

240.65,8 

294.13,7 

297.47,9 

300.82,2 

352.96.4 

356.97.5 

360.98.6 

411.79,2 

416.47.1 

421.15.1 

470.61,9 

475.96,7 

481.31,5 

529.44,7 

535.46,3 

541.47,9 

588.27.4 
594.95,9 

601.64.4 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

242.33,4 

244.99,7 

247.66,0 

302.91,8 

306.24,7 

309.57,5 

363.50,1 

367.49,6 

371.49,0 

424.08.5 

428.74.5 

433.40.5 

484.66,8 

489.99,5 

495.32,1 

515.25,2 

551.21,4 

557.28,6 

605.83,6 

612.49,3 

619.15,1 

9100 

9200 

9300 

243.33,2 

246.00,5 

248.67,9 

304.16,4 

307.50,7 

310.84,9 

364.99,7 

369.00,8 

373.01,9 

425.83.0 

430.51.0 
435.18,9 

486.66,3 

492.01,1 

497.35,9 

547.49,6 

553.51,2 

559.52,9 

608.32.9 
615.01,4 

621.69.9 

250.32,3 

252.98,6 

255.64,9 

312.90,4 

316.23,3 

319.56,2 

375.48,5 

379.47,9 

383.47,4 

438.06.6 

442.72.6 

447.38.6 

500.64,1 

505.97,.: 

511.29,! 

563.22,  < 
569.21,! 
575.21,1 

625.80,8 

632.46,6 

639.12,3 

9400 

9500 

9600 

"251. 35, 3 
254.02,7 
256.70,1 

314.19,2 

317.53,4 

320.87,7 

377.03.0 

381.04.1 

385.05.2 

439.80,; 

444.54,8 

449.22,7 

5u2.70,7 

508.05,5 

513.40,3 

565.54,5 

571.56,2 

577.57,8 

628.38,4 

635.06,8 

641.75,3 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

258.31,2 

260.97,5 

263.63,8 

322.89,0 

326.21,9 

329.54,8 

387.46.8 
391.46,3 

395.45.8 

452.04.7 

456.70.7 

461.36.7 

516.62,5 

521.95,1 

527.27,7 

561.20, 3 

587.19.5 

593.18.6 

645.78,1 

652.43,8 

659.09,6 

9700 

9800 

9900 

259.37,;. 

262.04,9 

264.72,3 

324.21,9 

327.56,2 

330.90,4 

389.06.3 

393.07.4 

397.08.5 

453.90,7 

458.58.6 

463.26.6 

518.75,1 

524.09,9 

529.44,7 

583.59,5 

589.61,1 

595.62,7 

648.43.8 
655.12,3 

661.80.8 

266.30,1 

332.87,7 

j 399.45,2 

466.02,7 

532.60,3 

599.17,8 

665.75,3 

lOOOO 

267.39,7 

334.24,7 

401.09,6 

407.94,5 

534.79,5 

601.64,4 

668.49,3 

August  31st— 243  DAY’S— 8 months  O day. 


E 

< 

Hate. 


lOO 
200 
:iOO 
400 
500 
000 
700 
800 
900 
1 OOO 
I lOO 
1 200 
1.000 
1400 
1500 
lOOO 
1700 
I860 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2000 
2700 
2800 
2900 
3000 
3100 
3200 
3300 
3400 
3500 
3000 
3700 
3800 
3900 
4000 
4100 
4200 
4300 
4400 
4500 
4000 
4700 
4800 


4900 
5000 
5100 
5200 
5300 
5400 
5500 
5000 
5700 
5800 
5900 
0000 
OlOO 
0200 
0300 
0400 
0500 
GGOO 
0700 
0800 
0900 


7000 

7100 

7200 


7300 

7400 

7500 


7000 

7700 

7800 


7900 

8000 

8100 


8200 

8300 

8400 


8500 

8000 

8700 


8800 

8900 

9000 


9100 

9200 

9300 


9400 

9500 

9000 


9700 

9800 

9900 

lOOOO 


September  1st— 244  DAYS— 8 months  1 day. 
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£ 

< 

245  DAYS. 

-f-3 

£ 

< 

246  DAYS. 

t | 
< 1 

Rate. 

4 

5 6 

1 7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 

i 6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

2.68, £ 
5.37, C 
8.05,S 

3.35,6 

6.71,2 

10.06,8 

4.02,7 

8.05,5 

12.08,2 

4.69,9 

9.39,7 

14.09,6 

5.37,0 

10.74.0 

16.11.0 

6.04,1 

12.08,2 

18.12,3 

6.71,2 

13.42,5 

20.13,7 

100 

200 

300 

2.69,6 

5.39,2 

8.08,8 

3.37.0 

6.74.0 
10.11,0 

4.04,4 

8.08,8 

12.13,2 

4.71,8 

9.43,6 

14.15,3 

5.39,-/ 

10.78.4 

16.17.5 

6.06,6 

12.13,2 

18.19,7 

6.74,0 

13.47.9 

20.21.9 

lOO 

200 

300 

400 

500 

600 

10.74.0 
13.42,5 

16.11.0 

13.42,5 

16.78,1 

20.13,7 

16.11,0 

20.1.3,7 

24.16,4 

18.79,5 

23.49,3 

28.19,2 

21.47.9 

26.84.9 

32.21.9 

24.16.4 

30.20.5 
36.24,7 

26.84,9 

33.56,2 

40.27,4 

400 

500 

600 

10.78.4 
13.47,9 

16.17.5 

13.47.9 

16.84.9 

20.21.9 

16.17,5 

20.21,9 

24.26,3 

18.87,1 

23.58,9 

28.30,7 

21.56,7 

26.95,9 

32.35,1 

24.26,3 

30.32,9 

36.39,5 

26.95.9 

33.69.9 
40.43,8 

400 
500 
600  | 

700 

800 

900 

18.79,5 

21.47,9 

24.16,4 

23.49,3 
26.84,9 
| 30.20,5 

28.19,2 
, 32.21,9 
I 36.24,7 

32.89,0 

37.58,9 

42.28,8 

37.58.9 

42.95.9 

48.32.9 

42.28.8 

48.32.9 
54.37,0 

46.98,6 

53.69,9 

60.41,1 

700 

800 

900 

18.87,1 

21.56,7 

24.26,3 

23.58.9 

26.95.9 

30.32.9 

28.30,7 

32.35,1 

36.39,5 

33.02,5 

37.74,2 

42.46,0 

37.74,2 

43.13,4 

48.52,6 

42.46,0 

48.52,6 

54.59,2 

47.17.8 

53.91.8 

60.65.8 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

26.84.9 
29.53,4 

32.21.9 

33.56,2 

36.91,8 

40.27,4 

40.27,4 

44.30,1 

48.32,9 

46,98,6 

51.68,5 

56.38,4 

53.69,9 

59.06.8 

64.43.8 

60.41.1 

66.45.2 

72.49.3 

67.12,3 

73.83,6 

80.54,8 

lOOO 

1100 

1200 

26.95,9 

29.65,5 

32.35,1 

33.69,9 

37.06.8 

40.43.8 

40.43,8 

44.48,2 

48.52,6 

47.17,8 

51.89,6 

56.61,4 

53.91,8 

59.31.0 

64.70.1 

60.65.8 
66.72,3 

72.78.9 

67.39.7 

74.13.7 

80.87.7 

lOOO 

llOO 

1200 

1300 

1400 

1500 

34.90.4 
37.58,9 

40.27.4 

43.63,0 

46.98,6 

50.34,2 

52.35,6 

56.38,4 

60.41,1 

61.08,2 

65.78,1 

70.47,9 

69.80.8 

75.17.8 

80.54.8 

78.53.4 

84.57.5 

90.61.6 

87.26,0 

93.97,3 

100.68,5 

1300 

1400 

1500 

35.04.7 
37.74,2 

40.43.8 

43.80.8 

47.17.8 

50.54.8 

52.57,0 

56.61,4 

60.65,8 

61.33,2 

66.04,9 

70.76,7 

70.09,3 

75.48,5 

80.87,7 

78.85.5 
84.92.1 

90.98.6 

87.61.6 

94.35.6 
101.09,6 

1300 
1400 
1500  j 

1600 

1700 

1800 

42.95.9 
45.64,4 

48.32.9 

53.69,9 

57.05,5 

60.41,1 

64.43,8 

68.46,6 

72.49,3 

75.17,8 

79.87,7 

84.57,5 

85.91.8 

91.28.8 

96.65.8 

96.65,8 

102.69,9 

108.74,0 

107.39,7 

114.11,0 

120.82,2 

1600 

1700 

1800 

43.13,4 

45.83,0 

48.52,6 

53.91.8 

57.28.8 

60.65.8 

64.70,1 

68.74,5 

72.78,9 

75.48,5 

80.20,3 

84.92,1 

86.26,8 

91.66,0 

97.05,2 

97.05,2 

103.11,8 

109.18,4 

107.83,6 

114.57.5 

121.31.5 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

51.01.4 
53.69,9 

56.38.4 

63.76,7 

67.12,3 

70.47,9 

76.52,1 

80.54,8 

84.57,5 

89.27,4 

93.97,3 

98.67,1 

102.02.7 

107.39.7 

112.76.7 

114.78.1 

120.82.2 
126.86,3 

127.53,4 

134.24,7 

140.95,9 

1900 

2000 

2100 

51.22,2 

53.91,8 

56.61,4 

64.02.7 

67.39.7 

70.76.7 

76.83,3 
. 80.87,7 
84.92,1 

89.63,8 

94.35,6 

99.07,4 

102.44,4 

107.83.6 

113.22.7 

115.24,9 

121.31,5 

127.38,1 

128.05.5 

134.79.5 
141.53,4 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

59.06.8 
61.75,3 

64.43.8 

73.83,6 

77.19,2 

80.54,8 

88.60,3 

92.63,0 

96.65,8 

103.37,0 

108.06,8 

112.76,7 

118.13.7 

123.50.7 

128.87.7 

132.90.4 

138.94.5 

144. 95. 6 

147.67,1 

154.3S.4 

161.09,6 

2200 

2300 

2400 

59.31.0 
62.00,5 

64.70.1 

74.13.7 

77.50.7 

80.87.7 

88.96,4 

93.00,8 

97.05,2 

103.79,2 

108.51,0 

113.22,7 

118.61,9 

124.01,1 

129.40,3 

133.44.7 
139.51,2 

145.57.8 

148.27.4 

155.01.4 
161.75,3 

220 0 
2300 
2400 

2500 

2600 

2700 

67.12.3 
69.80,8 

72.49.3 

83.90,4 

87.26,0 

90.61,6 

100.68,5 

104.71,2 

108.74,0 

117.46,6 

122.16,4 

126.86,3 

134.24,7 

139.61.6 

144.98.6 

151.02.7 

157.06.8 
163.11,0 

167.80,8 

174.52,1 

181.23,3 

2500 

2600 

2700 

67.39,7 

70.09,3 

72.78,9 

84.24,7 

87.61.6 

90.98.6 

101.09,6 

105.14,0 

109.18,4 

117.94,5 

122.66,3 

127.38,1 

134.79.5 

140.18.6 
145.57,8 

151.64.4 
157.71,0 

163.77.5 

168.49.3 

175.23.3 

181.97.3 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

; 3000 

75.17.8 
77.86,3 

80.54.8 

93.97,3 

97.32,9 

100.68,5 

112.76,7 

116.79,5 

120.82,2 

131.56,2 

136.26,0 

140.95,9 

150.35.6 

155.72.6 

161.09.6 

169.15.1 

175.19.2 

181.23.3 

187.94,5 

194.65,8 

201.37,0 

2800 

2900 

3000 

75.48,5 

78.18,1 

80.87,7 

94.35.6 

97.72.6 
101.09,6 

113.22,7 

117.27,1 

121.31,5 

132.09,9 

136.81,6 

141.53,4 

150.97,0 

156.36.2 

161.75.3 

169.84,1 

175.90,7 

181.97,3 

188.71.2 

195.45.2 

202.19.2 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

83.23.3 
85.91,8 

88.60.3 

104.04,1 

107.39,7 

110.75,3 

124.84,9 

128.87,7 

132.90,4 

145.65,8 

150.35,6 

155.05,5 

166.46.6 

171.83.6 
177.20,5 

187.27.4 

193.31.5 

199.35.6 

208.08,2 

214.79,5 

221.50,7 

3100 

3200 

3300 

83.57.3 
86.26,8 

88.96.4 

104.46.6 

107.83.6 
111.20,5 

125.35,9 

129.40,3 

133.44,7 

146.25,2 

150.97,0 

155.68,8 

167.14,5 

172.53,7 

177.92,9 

188.03,8 

194.10,4 

200.17,0 

208.93,2 

215.67.1 

222.41.1 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

91.28,8 

93.97,3 

96.65,8 

114.11,0 

117.46,6 

120.82,2 

136.93,2 

140.95,9 

144.98,6 

159.75,3 

164.45,2 

169.15,1 

182.57.5 

187.94.5 

193.31.5 

205.39.7 

211.43.8 

217.47.9 

228.21,9 

234.93,2 

241.64,4 

3400 

3500 

3600 

91.66,0 

94.35,6 

97.05,2 

114.57.5 

117.94.5 

121.31.5 

137.49,0 

141.53,4 

145.57,8 

160.40,5 

165.12,3 

169.84,1 

183.32.1 

188.71.2 
194.10,4 

206.23.6 
212.30,1 

218.36.7 

229.15,1 

235.89.0 

242.63.0 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

99.34,2 

102.02,7 

104.71,2 

124.17,8 

127.53,4 

130.89,0 

149.01,4 

153.04,1 

157.06,8 

173.84,9 

178.54,8 

183.24,7 

198.68.5 

204.05.5 

209.42.5 

223.52.1 

229.56.2 

235.60.3 

248.35,6 

255.06,8 

261.78,1 

3700 

3800 

3900 

99.74,8 

102.44,4 

105.14,0 

124.68.5 

128.05.5 

131.42.5 

149.62,2 

153.66,6 

157.71,0 

174.55,9 

179.27,7 

183.99,5 

199.49,6 

204.88.8 

210.27.9 

224.43.3 
230.49,9 

236.56.4 

249.37.0 

256.11.0 
262.84,9 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

107.39.7 
110.08,2 

112.76.7 

134.24,7 

137.60,3 

140.95,9 

161.09,6 

165.12,3 

169.15,1 

187.94,5 

192.64,4 

197.34,2 

214.79,5 

220.16.4 

225.53.4 

241.64.4 

247.68.5 

253.72.6 

268.49,3 

275.20,5 

281.91,8 

4000 

4100 

4200 

107.83.6 
110.53,2 

113.22.7 

134.79,5 

138.16.4 

141.53.4 

161.75,3 

165.79,7 

169.84,1 

188.71,2 

193.43,0 

198.14,8 

215.67,1 

221.06,3 

226.45,5 

242.63,0 

248.69,6 

254.76,2 

269.58.9 

276.32.9 
283.06,8 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

115.45.2 
118.13,7 

120.82.2 

144.31,5 

147.67,1 

151.02,7 

173.17,8 

177.20,5 

181.23,3 

202.04,1 

206.74,0 

211.43,8 

230.90.4 

236.27.4 

241.64.4 

259.76.7 

265.80.8 

271.84.9 

288.63,0 

295.34,2 

302.05,5 

4300 

4400 

4500 

115.92,3 

118.61,9 

121.31,5 

144.90.4 

148.27.4 

151.64.4 

173.88,5 

177.92,9 

181.97,3 

202.86,6 

207.58,4 

212.30,1 

231.84.7 

237.23.8 
242.63,0 

260.82,7 

266.89,3 

272.95,9 

289.80.8 

296.54.8 

303.28.8 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

123.50.7 
126.19,2 

128.87.7 

154.38,4 

157.74,0 

161.09,6 

185.26,0 

189.28,8 

193.31,5 

216.13,7 

220.83,6 

225.53,4 

247.01.4 

252.38.4 
257.75,3 

277.89,0 

283.93.2 

289.97.3 

308.76,7 

315.47,9 

322.19,2 

4600 

4700 

4800 

124.01,1 

126.70,7 

129.40,3 

155.01.4 

158.38.4 
161.75,3 

186.01,6 

190.06,0 

194.10,4 

217.01,9 

221.73,7 

226.45,5 

248.02,2 

253.41.4 

258.80.5 

279.02.5 
285.09,0 

291.15.6 

310.02.7 

316.76.7 

323.50.7 

4600 

4700 

4800 

4900 
5000 
1 5100 

131.56.2 
134.24,7 

136.93.2 

164.45,2 

167.80,8 

171.16,4 

197.34,2 

201.37,0 

205.39,7 

230.23,3 

234.93,2 

239.63,0 

263.12.3 

268.49.3 

273.86.3 

296.01.4 

302.05.5 

308.09.6 

328.90,4 

335.61,6 

342.32,9 

4900 

5000 

5100 

132.09,9 

134.79,4 

137.49,0 

165.12.3 

168.49.3 

171.86.3 

198.14,8 

202.19,2 

206.23,6 

231.17,3 

235.89,0 

240.60,8 

264.19,7 

269.58,9 

274.98,1 

297.22.2 
303.28,8 

309.35.3 

330.24,7 

336.98.6 

343.72.6 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

139.61.6 
142.30,1 

144.98.6 

174.52,1 

177.87,7 

181.23,3 

209.42,5 

213.45,2 

217.47,9 

244.32,9 

219.02,7 

253.72,6 

279.23.3 

284.60.3 

289.97.3 

314.13.7 

320.17.8 

326.21.9 

349.04,1 

355.75,3 

362.46,6 

5200 

5300 

5400 

140.18,6 

142.88,2 

145.57,8 

175.23.3 

178.60.3 

181.97.3 

210.27,9 

214.32,3 

218.36,7 

245.32,6 

250.04,4 

254.76,2 

280.37.3 

285.76.4 
291.15,6 

315.41,9 

321.48,5 

327.55,1 

350.46,6 

357.20.5 

363.94.5 

5200 

5300 

5400 

1 5500 
5600 
5700 

147.67.1 
150.35,6 

153.04.1 

184.58,9 

187.94,5 

191.30,1 

221.50,7 

225.53,4 

229.56,2 

258.42,5 

263.12,3 

267.82,2 

295.34.2 

300.71.2 

306.08.2 

332.26.0 

338.30.1 

344.34.2 

369.17,8 

375.89,0 

382.60,3 

5500 

5600 

5700 

148.27,4 

150.97,0 

153.66,6 

185.34.2 

188.71.2 

192.08.2 

222.41,1 

226.45,5 

230.49,9 

259.47,9 

264.19,7 

268.91,5 

296.54,8 

301.94,0 

307.33,2 

333.61,6 

339.68,2 

345.74,8 

370.68.5 

377.42.5 
384.16,4 

5500 

5600 

5700 

1 5800 
5900 
6000 

155.72.6 
158.41,1 

161.09.6 

194.65,8 

198.01,4 

201.37,0 

233.58,9 

237.61,6 

241.64,4 

272.52,1 

277.21,9 

281.91,8 

311.45.2 

316.82.2 

322.19.2 

350.38.4 

356.42.5 

362.46.6 

389.31,5 

396.02,7 

402.74,0 

5800 

5900 

6000 

156.36.2 
159.05,8 

161.75.3 

195.45.2 

198.82.2 

202.19.2 

234.54,2 

238.58,6 

242.63,0 

273.63,3 

278.35,1 

283.06,8 

312.72,3 

318.11,5 

323.50,7 

351.81.4 
357.87,9 

363.94.5 

390.90.4 

397.64.4 

404.38.4 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

163.78.1 
166.46,6 

169.15.1 

204.72,6 

208.08,2 

211.43,8 

245.67,1 

249.69,9 

253.72,6 

286.61,6 

291.31,5 

296.01,4 

327.56.2 

332.93.2 
338.30,1 

368.50.7 

374.54.8 

380.58.9 

409.45,2 
416.16,4 
422.87,7  i 

6100 

6200 

6300 

164.44,9 

167.14,5 

169.84,1 

205.56.2 

208.93.2 
212.30,1 

246.67,4 

250.71,8 

254.76,2 

287.78,6 

292.50,4 

297.22,2 

328.89,9 

334.29,0 

339.68,2 

370.01.1 
376.07,7 

382.14.2 

411.12.3 

417.86.3 

424.60.3 

6100 

6200 

6300 

! 6400 
i 6500 
6600 

171.83,6 

174.52,1 

177.20,5 

214.79,5 

218.15,1 

221.50,7 

257.75,3 

261.78,1 

265.80,8 

300.71,2 

305.41,1 

310.11,0 

343.67.1 

349.04.1 

354.41.1 

386.63.0 

392.67.1 

398.71.2 

429.58,9 

436.30,1 

443.01,4 

6400 

6500 

6600 

172.53,7 

175.23,3 

177.92,9 

215.67.1 

219.04.1 

222.41.1 

258.80,5 

262.84,9 

266.89,3 

301.94,0 

306.65,8 

311.37,5 

345.07,4 

350.46,6 

355.85,8 

388.20,8 

394.27,4 

400.34,0 

431.34.2 

438.08.2 

444.82.2 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

179.89.0 
182.57,5 

185.26.0 

224.86,3 

228.21,9 

231.57,5 

269.83,6 

273.86,3 

277.89,0 

314.80,8 

319.50,7 

324.20,5 

359.78.1 

365.15.1 

370.52.1 

404.75,3 

410.79.5 

416.83.6 

449.72,6 

456.43,8 

463.15,1 

6700 

6800 

6900 

180.62.5 
183.32,1 

186.01.6 

225.78.1 

229.15.1 

232.52.1 

270.93,7 

274.98,1 

279.02,5 

316.09,3 

320.81,1 

325.52,9 

361.24,9 

366.64,1 

372.03,3 

406.40,5 

412.47,1 

418.53,7 

451.56,2 

458.30.1 

465.04.1 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

187.94.5 
190.63,0 

193.31.5 

234.93,2 

238.28,8 

241.64,4 

281.91,8 

285.94.5 

289.97,3 

328.90,4 

333.60,3 

338.30,1 

375.89.0 

381.26.0 

386.63.0 

422.87.7 

428.91.8 

434.95.9 

469.86,3 

476.57,5 

483.28,8 

7000 

7100 

7200 

188.71,2 

191.40,8 

194.10,4 

235.89.0 

239.26.0 

242.63.0 

283.06,8 

287.11,2 

291.15,6 

330.24,7 

334.96,4 

339.68,2 

377.42.5 

382.81.6 
388.20,8 

424.60.3 
430.66,8 

436.73.4 

471.78.1 

478.52.1 
485.26,0 

7000 

7100 

7200 

1 7300 
7400 
7500 

196.00,0 

198.68,5 

201.37,0 

245.00,0 

248.35,6 

251.71,2 

294.00,0 

298.02,7 

302.05,5 

343.00,0 

347.69,9 

352.39,7 

392.00,0 

397.37.0 

402.74.0 

441.00,0 

447.04.1 

453.08.2 

490.00,0 

496.71,2 

503.42,5 

7300 

7400 

7500 

196.80,0 

199.49,6 

202.19,2 

246.00,0 

249.37.0 

252.74.0 

295.20,0 

299.24,4 

303.28,8 

344.40,0 

349.11,8 

353.83,6 

393.60,0 

398.99,2 

404.38,4 

442.80,0 

448.86,6 

454.93,2 

492.00,0 

498.74,0 

505.47,9 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

204.05.5 
206.74,0 

209.42.5 

255.06,8 

258.42,5 

261.78,1 

306.08,2 

310.11,0 

314.13,7 

357.09,6 

361.79,5 

366.49,3 

408.11,0 

413.47.9 

418.84.9 

459.12.3 

465.16.4 

471.20.5 

510.13,7 

516.84,9 

523.56,2 

7600 

7700 

7800 

204.88.8 
207.58,4 

210.27.9 

256.11,0 

259.47.9 

262.84.9 

307.33,2 

311.37,5 

315.41,9 

358.55,3 

363.27,1 

367.98,9 

409.77,5 

415.16,7 

420.55,9 

460.99,7 

467.06,3 

473.12,9 

512.21.9 

518.95.9 

525.69.9 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

212.11,0 

214.79,5 

217.47,9 

265.13,7 

268.49,3 

271.84,9 

318.16,4 

322.19,2 

326.21,9 

371.19,2 

375.89,0 

380.58,9 

424.21.9 

429.58.9 

434.95.9 

477.24.7 

483.28.8 

489.32.9 

530.27,4 

536.98,6 

543.69,9 

7900 

8000 

8100 

212.97,5 

215.67,1 

218.36,7 

266.21.9 

269.58.9 

272.95.9 

319.46,3 

323.50,7 

327.55,1 

3*72.70,7 

377.42,5 

382.14,2 

425.95.1 

431.34.2 
436.73,4 

479.19,4 

485.26,0 

491.32,6 

532.43.8 

539.17.8 

545.91.8 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

220.16.4 
222.84,9 

225.53.4 

275.20,5 

278.56,2 

281.91,8 

330.24,7 

334.27,4 

338.30,1 

385.28,8 

389.98,6 

394.68,5 

440.32.9 

445.69.9 
451.06,8 

495.37.0 

501.41.1 

507.45.2 

550.41,1 

557.12,3 

563.83,6 

8200 

8300 

8400 

221.06,3 

223.75,9 

226.45,5 

276.32.9 

279.69.9 
283.06,8 

331.59,5 

335.63,8 

339.68,2 

386.86,0 

391.57,8 

396.29,6 

442.12,6 

447.51,8 

452.91,0 

497.39.2 
503.45,7 

509.52.3 

552.65,8 

559.39.7 

566.13.7 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

228.21.9 
230.90,4 

233.58.9 

285.27,4 

283.63,0 

291.98,6 

342.32,9 

346.35,6 

350.38,4 

399.38,4 

404.08,2 

408.78,1 

456.43.8 

461.80.8 

467.17.8 

513.49.3 

519.53.4 

525.57.5 

570.54,8 

577.26,0 

583.97,3 

8500 

8600 

8700 

229.15.1 
231.84,7 

234.54.2 

286.43.8 

289.80.8 

293.17.8 

343.72,6 

347.77,0 

351.81,4 

401.01,4 

405.73,2 

410.44,9 

458.30,1 

463.69,3 

469.08,5 

515.58,9 

521.65,5 

527.72,1 

572.87,7 

579.61.6 

586.35.6 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

236.27.4 
238.95,9 

241.64.4 

295.34,2 

298.69,9 

302.05,5 

354.41,1 

358.43,8 

362.46,6 

413.47,9 

418.17,8 

422.87,7 

472.54.8 

477.91.8 

483.28.8 

531.61,6 

537.65.8 

543.69.9 

590.68,5 

597.39,7 

604.11,0 

8800 

8900 

9000 

237.23,8 

239.93,4 

242.63,0 

296.54.8 

299.91.8 

303.28.8 

355.85,8 

359.90,1 

363.94,5 

415.16,7 

419.88,5 

424,60,3 

474.47.7 

479.86.8 
485.26,0 

533.78,6 

539.85,2 

545.91,8 

593.09.6 

599.83.6 
606.57,5 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

244.32.9 
247.01,4 

249.69.9 

305.41,1 

308.76,7 

312.12,3 

366.49,3 

370.52,1 

374.54,8 

427.57,5 

432.27,4 

436.97,3 

488.65,8 

494.02.7 

499.39.7 

549.74.0 

555.78.1 

561.82.2 

610.82,2 

617.53,4 

624.24,7 

9100 

9200 

9300 

245.32,6 

248.02,2 

250.71,8 

306.65,8 

310.02.7 

313.39.7 

367.98,9 

372.03,3 

376.07,7 

429.32,1 

434.03,8 

438.75,6 

490.65,2 

496.04,4 

501.43,6 

551.98.4 
558.04,9 

564.11.5 

613.31.5 

620.05.5 

626.79.5 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

252.38,4 

255.06,8 

257.75,3 

315.47,9 

318.83,6 

322.19,2 

378.57,5 

382.60,3 

386.63,0 

441.67,1 

446.37,0 

451.06,8 

504.76.7 

510.13.7 

515.50.7 

567.86.3 

573.90.4 

579.94.5 

630.95,9 

637.67,1 

644.38,4 

9400 

9500 

9600 

253.41.4 
256.11,0 

258.80.5 

316.76.7 

320.13.7 

323.50.7 

380.12,1 

384.16,4 

388.20,8 

443.47,4 

448.19,2 

452.91,0 

506.82,'/ 

512.21,9 

517.61,1 

570.18.1 
576.24,7 

582.31.2 

633.53.4 

640.27.4 

647.01.4 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

260.43.8 
263.12,3 

265.80.8 

325.54,8 

328.90,4 

332.26,0 

390.65,8 

394.68,5 

398.71,2 

455.76,7 

460.46,6 

465.16,4 

520.87.7 

526.24.7 
531.61,6 

585.98.6 

592.02.7 

598.06.8 

651.09,6 

657.80,8 

664.52,1 

9700 

9800 

9900 

261.50,1 

264.19,7 

266,89,3 

326.87.7 

330.24.7 
333.61,6 

392.25,2 

396.29,6 

400.34,0 

457.62,7 

462,34,5 

467.06,3 

523.00,3 

528.39.5 

533.78.6 

588.37,8 

594.44,4 

600.51,0 

653.75.3 

660.49.3 

667.23.3 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

268. 49, 3 1 335.61,6|  402.74,1- 

469.86,3 

536.98,6 

604.11,0 

| 671.23,3 

lOOOO 

269.58,9 

336.98,6 

404.38,4 

471.78,1 

539.17,8 

606.57,5 

673.97,3 

lOOOO 

September  2nd — 245  DAY’S — 8 months  2 days. 

September  3rd — 246  DAYS — 8 months  3 days. 

-M 

E 

< 

! 

247  DAYS. 

-4-j 

£ 

< 

248  DAYS. 

M j 

r~ 

c 

c 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 

6 ! 

7 | 

8 | 

9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

2.70,7 

6.41,4 

8.12,1 

3.38,4 

6.76,7 

10.15,1 

4.06.0 

8.12.1 
12.18,1 

4.73,7 

9.47,4 

14.21,1 

~~  5.41,4 
10.82,7 
16.24,1 

~ 6.09,0 
12.18,1 
18.27,1 

or7<;,7 

13.53,4 

20.30,1 

lOO 

200 

300 

2.71,8 

5.43,6 

8.15,3 

3.39,7 

6.79,5 

10.19,2 

4.07,7 

8.15,3 

12.23,0 

4.75,6 

9.51,2 

14.26,8 

5.43,6 

10.87,1 

16.30,7 

6.11,5 

12.23,0 

18.34,5 

6.79,5 

13.53,9 

20.38,4 

100 

200 

300 

400 

500 

OOO 

10.82,7 

13.63,4 

16.24,1 

13.53,4 

16.91,8 

20.30,1 

16.24.1 

20.30.1 

24.36.2 

18.94,8 

23.68,5 

28.42,2 

21 .65,5 
27.06,8 
32.48,2 

24.36.2 

30.45.2 

36.54.2 

27.06,8 

33.83,6 

40.60,3 

400 

600 

600 

10.87,1 

13.58,9 

16.30,7 

13.58,9 

16.98,6 

20.38,4 

16.30,7 

20.38,4 

24.46,0 

19.02,5 

23.78,1 

28.53,7 

21.74,2 

27.17,8 

32.61,4 

24.46.0 
30.57,5 

36.69.0 

27.17,8 

33.97,3 

40.76,7 

400 

600 

600 

700 

800 

900 

18.04,8 

21.65,5 

24.36,2 

23.68,5 

27.06,8 

30.45,2 

28.42.2 

32.48.2 

36.54.2 

33.15,9 

37.89,6 

42.63,3 

37.89,6 

43.31,0 

48.72,3 

42.08.3 

48.72.3 

54.81.4 

47.37,0 

54.13,7 

60.90,4 

700 

800 

900 

19.02,5 

21.74,2 

24.46,0 

23.78,1 

27.17,8 

30.57,5 

28.53,7 

32.61,4 

36.69,0 

33.29,3 

38.04,9 

42.80,5 

38.04,9 

43.48,5 

48.92,1 

42.80.5 
48.92,1 

55.03.6 

47.56,2 

54.35,6 

61.15,1 

-|700 

800 

OOO 

lOOO 

1100 

1200 

27.06,8 

29.77,5 

32.48,2 

33.83,6 

37.21,9 

40.60,3 

40.60.3 

44.66.3 

48.72.3 

47.37,0 

52.10,7 

56.84,4 

54.13,7 

59.55,1 

64.96,4 

60.90.4 

66.99.5 

73.08.5 

67.67,1 

74.43,8 

81.20,5 

lOOO 

llOO 

1200 

27.17,8 

29.89,6 

32.61.4 

33.97,3 

37.37,0 

40.76,7 

40.76,7 

44.84,4 

48.92,1 

47.56,2 

52.31,8 

57.07,4 

54.35.6 
59.79,2 

65.22.7 

61.15.1 
67.26,6 

73.38.1 

67.91,5 

74.74,0 

81.53,4 

TTFOO 

llOO 

1200 

1300 

1400 

1500 

35.18,9 

37.89,6 

40.60,3 

43.98,6 

47.37,0 

50.75,3 

52.78.4 

56.84.4 

60.90.4 

61.58,1 

66.31,8 

71.05,5 

70.37,8 

75.79,2 

81.20,5 

79.17.5 

85.26.6 

91.35.6 

87.97,3 

94.74,0 

101.50,7 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

35.33,2 

38.04,9 

40.76,7 

44.16,4 

47.56,2 

50.95,9 

52.99,7 

57.07,4 

61.15,1 

61.83,0 

66.58,6 

71.34,2 

7 0.66, 3 
76.09,9 
81.53,4 

79.49.6 
85.61,1 

91.72.6 

88.32,9 

95.12,3 

101.91,8 

1300 

1400 

1600 

1GOO 

1700 

1800 

43.31,0 

46.01,6 

48.72,3 

54.13,7 

57.52,1 

60.90,4 

64.96.4 

69.02.5 

73.08.5 

75.79,2 

80.52,9 

85.26,6 

86.61,9 

92.03,3 

97.44,7 

97.44,7 

103.53.7 

109.62.7 

108.27,4 

115.04,1 

121.80,8 

43.18,5 

46.20,3 

48.92,1 

54.35,6 

57.75,3 

61.15,1 

65.22,7 

69.30,4 

73.38,1 

76.09,9 

80.85,5 

85.61,1 

86.97.0 
92.40,5 

97.84.1 

97.84,1 

103.95,6 

110.07,1 

108.71,2 

115.50,7 

122.30,1 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

51.43,0 

54.13,7 

56.84,4 

64.28,8 

67.67,1 

71.05,5 

77.14.5 

81.20.5 

85.26.6 

90.00,3 

94.74,0 

99.47,7 

102.86,0 

108.27,4 

113.68,8 

115.71.8 

121.80.8 
127.89,9 

128.57,5 

135.34,2 

142.11,0 

lOOO 

2000 

2100 

51.03,1 

54.35,6 

57.07,4 

64.54,8 

67.94,5 

71.34,2 

77.45,8 

81.53,4 

85.61,1 

90.36,7 

95.12,3 

99.87,9 

103.27.7 
108.71,2 

114.14.8 

116.18,6 

122.30,1 

128.41,6 

129.09,6 

135.89,0 

142.68,5 

lOOO 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

59.55,1 

62.25,8 

64.96,4 

74.43,8 

77.82,2 

81.20,5 

89.32.6 

93.38.6 

97.44.7 

104.21,4 

108.95,1 

113.68,8 

119.10,1 

124.51,5 

129.92,9 

133.98.9 

140.07.9 
146.17,1 

148.87,7 

155.64,4 

162.41,1 

2200 

2300 

2400 

59.79,2 

62.51,0 

65.22,7 

74.74,0 

78.13,7 

81.53,4 

89.68,8 

93.76,4 

97.84,1 

104.63,6 

109.39,2 

114.14,8 

119.58.4 
125.01,9 

130.45.5 

134.53.2 
140.64,7 

146.76.2 

149.47,9 

156.27,4 

163.06,8 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

67.67,1 

70.37,8 

73.08,5 

84.58,9 

87.97,3 

91.35,6 

101.50.7 

105.56.7 

109.62.7 

118.42,5 

123.16,2 

127.89,9 

135.34,2 

140.75,6 

146.17,0 

152.26.0 

158.35.1 

164.44.1 

109.17,8 

175.94,5 

182.71,2 

2500 

2600 

2700 

67.94,5 

70.66,3 

73.38,1 

84.93,2 

88.32,9 

91.72,6 

101.91,8 

105.99,5 

110.07,1 

118.90,4 

123.66,0 

128.41,6 

135.89,0 

141.32,6 

146.76,2 

152.87.7 
158.99,2 

165.10.7 

169.86,3 

176.65,8 

183.45,2 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

75.79,2 

78.49,9 

81.20,5 

94.74,0 

98.12,3 

101.50,7 

113.68.8 

117.74.8 

121.80.8 

132.63,6 

137.37,3 

142.11,0 

151.58,4 

156.99,7 

162.41,1 

170.53.2 

176.62.2 

182.71.2 

189.47,9 

196.24,7 

203.01,4 

2800 

2000 

3000 

76.09,9 

78.81,6 

81.53,4 

95.12,3 

98.52,1 

101.91,8 

114.14,8 

118.22,5 

122.30,1 

133.17,3 

137.92,8 

142.68,5 

152.19.7 
157.63,3 

163.06.8 

171.22.2 
177.33,7 

183.45.2 

190.24,7 

197.04,1 

203.83,6 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

83.91,2 

86.61,9 

89.32,6 

104.89,0 

108.27,4 

111.65,8 

125.86.8 

129.92.9 

133.98.9 

146.84,7 

151.58,4 

156.32,1 

167.82,5 

173.23.8 

178.65,2 

188.80.3 

194.89.3 

200.98.4 

209.78,1 

216.54,8 

223.31,5 

3100 

3200 

3300 

84.25,2 

86.97,0 

89.68,8 

105.31,5 

108.71,2 

112.11,0 

126.37,8 

130.45,5 

134.53,2 

147.44,1 

152.19,7 

156.95,3 

168.50.4 
173.94,0 

179.37.5 

189.56.7 
195.68,2 

201.79.7 

210.63,0 

217.42,5 

224.21,9 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

92.03,3 

94.74,0 

97.44,7 

115.04,1 

118.42,5 

121.80,8 

138.04,9 

142.11.0 

146.17.0 

161.05,8 

165.79,5 

170.53,2 

184.06,6 

189.47,9 

194.89,3 

207.07.4 

213.16.4 

219.25.5 

230.08,2 

236.84,9 

243.61,6 

3400 

3500 

3600 

92.40,5 

95.12,3 

97.84,1 

115.50,7 

118.90,4 

122.30,1 

138.60,8 

142.68,5 

146.76,2 

161.71,0 

166.46,6 

171.22,2 

184.81.1 
190.24,7 

195.68.2 

207.91.2 
214.02,7 

220.14.2 

231.01,4 

237.80,8 

244.60,3 

3400 

3500 ; 

3600 

37  00 
3800 
3900 

100.15,3 

102.86,0 

105.56,7 

125.19,2 

128.57,5 

131.95,9 

150.23.0 

154.29.0 

158.35.1 

175.26,8 

180.00,5 

184.74,2 

200.30,7 

205.72,1 

211.13,4 

225.34.5 

231.43.6 
"237.52,6 

250.38,4 

257.15,1 

263.91,8 

3700 

3800 

3000 

100.55,9 

103.27,7 

105.99,5 

125.69,9 

129.09,6 

132.49,3 

150.83,8 

154.91,5 

158.99,2 

175.97,8 

180.73,4 

185.49,0 

201.11,8 

206.55,3 

211.98,9 

226.25.8 
232.37,3 

238.48.8 

251.39,7 

258.19,2 

264.98,6 

3700 

3800 

3000 

4000 

4100 

4200 

108.27,4 

110.98,1 

113.68,8 

135.34,2 

138.72,6 

142.11,0 

162.41.1 

166.47. 1 

170.53.2 

189.47,9 

194.21,6 

198.95,3 

216.54,8 

221.96,2 

227.37,5 

243.61.6 

249.70.7 

255.79.7 

270.68,5 

277.45,2 

284.21,9 

4000 

4100 

4200 

108.71,2 

111.43,0 

114.14,8 

135.89,0 

139.28,8 

142.68,5 

163.06,8 

167.14,5 

171.22,2 

190.24,7 

195.00,3 

199.75,9 

217.42.5 
222.86,0 

228.29.6 

244.60.3 
250.71,8 

256.83.3 

271.78,1 

278.57,5 

285.37,0 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

116.39,5 

119.10,1 

121.80,8 

145.49,3 

148.87,7 

152.26,0 

174.59.2 

178.65.2 

182.71.2 

203.69,0 

208.42,7 

213.16,4 

232.78,9 

238.20,3 

243.61,6 

261.88,8 

267.97.8 

274.06.8 

290.98,6  | 
297.75,3  | 
304.52,1  : 

4300 

4400 

4500 

116.86,6 

119.58,4 

122.30,1 

146.08,2 

149.47,9 

152.87,7 

175.29,9 

179.37,5 

183.45,2 

204.51,5 

209.27,1 

214.02,7 

233.73.2 
239.16,7 

244.60.3 

262.94,8 

209.06,3 

275-17,8 

292.16,4 

298.95,9 

305.75,3 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

124.51,5 

127.22,2 

129.92,9 

155.64,4 

159.02,7 

162.41,1 

186.77.3 

190.83.3 

194.89.3 

217.90,1 

222.63,8 

227.37.5 

249.03,0 

254.44,4 

259.85,8 

280.15.9 

286.24.9 
292.34,0 

311.28,8 

318.05,5 

324.82,2 

4600 

4700 

4800 

125.01,9 

127.73,7 

130.45,5 

156.27,4 

159.67,1 

163.06,8 

187.52,9 

191.60,5 

195.68,2 

218.78,4 

223.54,0 

228.29,6 

250.03,8 

255.47,4 

260.91,0 

281.29.3 
287.40,8 

293.52.3 

312,54,8 

319.34,2 

326.13,7 

4600 
4700 
4800  | 

4900 

5000 

5100 

132.63,6 

135.34,2 

138.04,9 

165.79,5 

169.17,8 

172.56,2 

198.95.3 

203.01.4 

207.07.4 

232.11,2 

236.84,9 

241.58,6 

265.27,1 

270.68,5 

276.09,9 

298.43.0 

304.52.1 

310.61.1 

331.58,9 

338.35,6 

345.12,3 

4000 

5000 

5100 

133.17,3 

135.89,0 

138.60,8 

166.46,6 

169.86,3 

173.26,0 

199.75,9 

203.83,6 

207.91,2 

233.05,2 

237.80,8 

242.56,4 

266.34.5 
271.78,1 

277.21.6 

299.03.8 
305.75,3 

311.86.8 

332.93,2 

339.72,6 

346.52,1 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

140.75,6 

143.46,3 

146.17,0 

175.94,5 

179.32,9 

182.71,2 

211.13.4 

215.19.5 

219.25.5 

246.32,3 

251.06,0 

255.79,7 

281.51,2 

286.92,6 

292.34,0 

316.70.1 

322.79.2 

328.88.2 

351.89,0 

358.65,8 

365.42,5 

5200 

5300 

5400 

141.32,6 

144.04,4 

146.76,2 

176.65,8 

180.05,5 

183.45,2 

211.98,9 

216.06,6 

220.14,2 

247.32,1 

252.07,7 

256.83,3 

282.65.2 
288.08,8 

293.52.3 

317.98.4 
324.09,9 

330.21.4 

353.31,5 

360.11,0 

366.90,4 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

148.87,7 

151.58,4 

154.29,0 

186.09,6 

189.47,9 

192.86,3 

223.31.5 

227.37.5 

231.43.6 

260.53,4 

265.27,1 

270.00,8 

297.75,3 

303.16,7 

308.58,1 

334.97.3 

341.06.3 

347.15.3 

372.19,2 

378.95,9 

385.72,6 

5500 

5600 

5700 

149.47,9 

152.19,7 

154.91,5 

186.84,9 

190.24,7 

193.64,4 

224.21,9 

228.29,6 

232.37,3 

261.58,9 

266.34,5 

271.10,1 

298.95,9 

30,4.39,5 

309.83,0 

336.32.9 
342.44,4 

348.55.9 

373.69,9 

380.49,3 

387.28,8 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

5800 

5900 

6000 

156.99,7 

159.70,4 

162.41,1 

196.24,7 

199.63,0 

205.01,4 

235.49.6 

239.55.6 

243.61.6 

274.74,5 

279.48,2 

284.21,9 

313.99,5 

319.40,8 

324.82,2 

353.24.4 

359.33.4 

365.42.5 

392.49,3 
399.26,0 
406.02,7  ! 

5800 

5000 

6000 

157.63,3 

160.35,1 

163.06,8 

197.04,1 

200.43,8 

203.83,6 

236.44,9 

240.52,6 

244.60,3 

275.85,8 

280.61,4 

285.37,0 

315.26.6 
320.70,1 

326.13.7 

354.67.4 
360.78,9 

366.90.4 

394.08,2 

400.87,7 

407.67,1 

6100 

6200 

6300 

165.11,8 

167.82,5 

170.53,2 

206.39.7 

209.78,1 

213.16,4 

247.67.7 

251.73.7 

255.79.7 

288-:  95, 6 
293.69,3 
298.43,0 

330.23,6 

335.64,9 

341.06,3 

371.51.5 

377.60.5 

383.69.6 

412.79,5 

419.56,2 

426.32,9 

6100 

6200 

6300 

165.78,6 

168.50,4 

171.22,2 

207.23,3 

210.63,0 

214.02,7 

248.67,9 

252.75,6 

256.83,3 

290.12,0 

294.88,2 

299.63,8 

331,5/  ,3 
337.00,8 
342.44,4 

373.01.9 
379.13,4 

385.24.9 

414.46,6 

421.26,0 

428.05,5 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

173.23,8 

175.94,5 

178.65,2 

216.54,8 

219.93,2 

223.31,5 

259.85.8 

263.91.8 

267.97.8 

303.16,7 

307.90,4 

312.64,1 

316.47,7 

351.89,0 

357.30,4 

389.78.6 

395.87.7 

401.96.7 

433.09,6 

439.86,3 

446.63,0 

6400 

6500 

6600 

173.94,0 

176.65,8 

179.37,5 

217.42,5 

220.82,2 

224.21,9 

260.91,0 

264.98,6 

269.06,3 

304.39,5 

309.15,1 

313.90,7 

347.87,9 

353.31,5 

358.75,1 

391.36.4 
397.47,9 

403.59.5 

434.84,9 

441.64,4 

448.43,8 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

181.35,9 

184.06,6 

186.77,3 

226.69,9 

230.08,2 

233.46,6 

272.03.8 

276.09.9 

280.15.9 

317.37,8 

322.11,5 

326.85,2 

362.71,8 

368.13,2 

373.54,5 

408.05.8 

414.14.8 

120.23.8 

453.39,7  : 

460.16,4 

466.93,2 

6700 

6800 

6900 

182.09,3 
184.81,1 
187. 52, -9 

227.61,6 

231.01,4 

234.41,1 

273.14,0 

277.21,6 

281.29,3 

318.66,3 

323.41,9 

328.17,5 

364.18,6 

369.62,2 

375.05,8 

409.71.0 
415.82,5 

421.94.0 

455.23,3 

462.02,7 

468.82,2 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

189.47,9 

192.18,6 

194.89,3 

236.84,9 

240.23,3 

243.61,6 

284.21.9 

288.27.9 
292.34,0 

331.58,9 

336.32,6 

341.06,3 

378.95,9 

384.37,3 

389.78,6 

426.32.9 

432.41.9 
438.51,0 

473.69,9  | 

480.46,6 

487.23,3 

7000 

7100 

7200 

190.24,7 

192.96,4 

195.68,2 

237.80,8 

24H20,5 

244.60,3 

285.37,0 

289.44,7 

293.52,3 

332.93,2 

337.68,8 

342.44,4 

380.49.3 
385.92,9 

391.36.4 

428.05.5 
434.17,0 

440.28.5 

475.61,6 

482.41,1 

489.20,5 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

7300 

7400 

7500 

197.60,0 
- 200.30,7 
203.01,4 

247.00,0 

250.38,4 

253.76,7 

296.40.0 

300.46.0 

304.52.1 

345.80,0 

350.53,7 

355.27,4 

395.20,0 

400.61,4 

406.02,7 

444.60.0 

450.69.0 

456.78.1 

494.00,0 

500.76,7 

507.53,4 

7300 

7400 

7500 

198.40,0 

201.11,8 

203.83,6 

248.00,0 

251.39,7 

254.79,5 

297.60,0 

301.67,7 

305.75,3 

347.20,0 

351.95,6 

356.71,2 

396.80.0 
402.23,6 

407.67.1 

. 446.40,0 
452.51,5 
458.63,0 

496.00,0 

502.79,5 

509.58,9 

7600 

7700 

7800 

205.72,1 

208.42,7 

211.13,4 

257.15,1 

260.53,4 

263.91,8 

308.58.1 

312.64.1 

316.70.1 

360.01,1 

364.74,8 

369.48,5 

411.44,1 
416.85,5 
422. 26, <8 

462.87.1 

468.96.2 

475.05.2 

514.30,1 

521.96,8 

527.83,6 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

206.55,3 

209.27,1 

211.98,9 

258.19,2 

261.58,9 

264.98,6 

' 309.83.0 
313.90,7 
317.98,4 

361.46,8 

366.22,5 

370.98,1 

413.10.7 
418.54,2 

423.97.8 

464.74.5 
470.86,0 

476.97.5 

516.38,4 

523.17,8 

529.97,3 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

213.84,1 

216.54,8 

219.25,5 

267.30,1 

270.68,5 

274.06,8 

320.76.2 

324.82.2 

328.88.2 

374.22,2 

378.95,9 

383.69,6 

427.68,2 

433.09,6 

438.51,0 

481.14.2 

487.23.3 

493.32.3 

534.60,3 

541.37,0 

548.13,7 

214.70,7 

217.42,5 

220.14,2 

268.38,4 

271.78,1 

275.17,8 

322.06,0 

326.13,7 

330.21,4 

3 / 5. / 3, 7 
380.49,3 
385.24,9 

429.41.4 
434.84,9 

440.28.5 

483.09.0 
489.20,5 

495.32.1 

536.76,7 

543.56,2 

550.35,6 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

8200 

8300 

8400 

221.96,2 

224.66,8 

227.37,5 

277.45,2 

280.83,6 

284.21,9 

332.94.2 
337.00,3 

341.06.3 

388.43,3 

393.17,0 

397.90,7 

443.92,3 

449.33,7 

454.75,1 

499.41.4 

505.50.4 

511.59.5 

554.90,4 

561.67,1 

568.43,8 

8200 

8300 

8400 

222.86,0 

225.57,8 

228.29,6 

278.57,5 

281.97,3 

285.37,0 

334.29,0 

338.36,7 

342.44,4 

390.00,5 

394.76,2 

399.51,8 

445.72.1 
451.15,6 

456.59.2 

501.43.6 
507.55,1 

513.66.6 

557.15,1 

563.94,5 

570.74,0 

8500 

8600 

8700 

230.08,2 

232.78,9 

235.49,6 

287.60,3 

290.98,6 

294.37,0 

345.12.3 

349.18.4 

353.24.4 

402.64,4 

407.38,1 

412.11,8 

460.16,4 

465.57,8 

470.99,2 

517.68.5 

523.77.5 

529.86.6 

575.20,5 

581.97,3 

588.74,0 

8500 

8600 

8700 

231.01,4 

233.73,2 

236.44,9 

288.76,7 

292.16,4 

295.56,2 

346.52,1 

350.59,7 

354.67,4 

404.27,4 

409.03,0 

413.78,6 

462.02,7 

467.46,3 

472.89,9 

519.78.1 
525.89,6 

532.01.1 

5/7.53,4 

584.32,9 

591.12,3 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

238.20,3 

240.91,0 

243.61,6 

297.75,3 

301.13,7 

304.52,1 

357.30.4 

361.36.4 

365.42.5 

416.85,5 

421.59,2- 

426.32,9 

476.40,5 

481.81,9 

487.23,3 

535.95.6 

542.04.7 

548.13.7 

595.50,7 

602.27,4 

609.04,1 

8800 

8000 

0000 

239.16,7 

241.88,5 

244.60,3 

298.95,9 

302.35,6 

305.75,3 

358.75,1 

362.82,7 

366.90,4 

418.54,2 

423.29,9 

428.05,5 

478.33.4 
483.77,0 

489.20.5 

538.12.6 
544.24,1 

550.35.6 

597.91,8 

604.71,2 

611.50,7 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

246.32,3 

249.03,0 

251.73,7 

307.90,4 

311.28,8 

314.67,1 

369.48.5 

373.54.5 

377.60.5 

431.06,6 

435.80,3 

440.54,0 

492.64,7 

498.06,0 

503.47,4 

554.22.7 

560.31.8 

566.40.8 

615.80,8 
622.57,5 
029. 34;  2 

9100 

9200 

9300 

247.32,1 

250.03,8 

252.75,6 

309.15,1 

312.54,8 

315.94,5 

370.98,1 

375.05,8 

379.13,4 

432.81,1 

437.56,7 

442.32,3 

494.64.1 
500.07,7 

505.51.2 

556.47.1 
562.58,6 

568.70.1 

618.30,1 

625.09,6 

631.89,0 

9100  ] 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

254.44,4 

257.15,1 

259.85,8 

318.05,5 

321.43,8 

324.82,2 

381.66.6 

385.72.6 

389.78.6 

445.27,7 

450.01,4 

454.75,1 

508.88,8 

514.30,1 

519.71,5 

572.49.9 

578.58.9 

584.67.9 

636.11,0 

642.87,7 

649.64,4 

9400 

9500 

9600 

255.47,4 

258.19,2 

260.91,0 

319.34,2 

322.74,0 

326.13,7 

383.21,1 

387.28,8 

391.36,4 

447.07,9 

451.83,6 

456.59,2 

510.94.8 
516.38,4 

521.81.9 

574.81.6 
580.93,2 

587.04.7 

638.68,5 

645.47,9 

652.27,4 

9400 
9500  j 
9600  ! 

9700 

9800 

9900 

262.56,4 

265.27,1 

267.97,8 

328.20,5 

331.58,9 

334.97,3 

393.84.7 

397.90.7 
44)1.96,7 

459.48,8 

464.22,5 

468.96,2 

525.12,9 

530.54,2 

535.95,6 

590.77.0 

596.86.0 

602.95.1 

656.41,1 

663.17,8 

669.94,5 

9700 

9800 

9900 

263.62,7 

256.34,5 

269.06,3 

329.53,4 

332.93,2 

336.32,9 

395.44,1 

399.51,8 

403.59,5 

461.34,8 

466.10,4 

470.86,0 

527.25.5 
532.69,0 

538.12.6 

593.16.2 
599.27,7 

605.39.2 

659.06.8 
665.86,3 

672.65.8 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

270.68,5 

338.35,6 

406.02,7 

473.69,9 

541.37,0 

609.04,11  676.71,2 

lOOOO  271.78,1 

339.72,6 

407.67,1 

475.61,6 

543.56,2 

61 1.50,7 

679.45,2 

lOOOO  j 

September  4th — 247  DAYS— 8 months  4 days. 


September  5th— 248  DAYS — 8 months  5 days. 


£ 

< 

249  DAYS. 

-M 

£ 

< 

250  DAYS. 

-+-* 

E 

< 

Rate. 

4 

2.72,9 

5.45,8 

8.18,6 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 ! 8 

9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

3.41.1 

6.82.2 
10.23,3 

4.09,3 

8.18,6 

12.27,9 

4.77,5 

9.55,1 

14.32,6 

5.45,8 

10.91,5 

16.37,3 

6.14,0 

12.27.9 

18.41.9 

6.82,2 

13.64,4 

20.46,6 

loo 

200 

300 

2.74,0 

5.47.9 

8.21.9 

3.42,5 

6.84,9 

10.27,4 

4.11,0 

8.21,9 

12.32,9 

4.79,4 

9.58,9 

14.38,4 

5.47,9 

10.95,9 

16.43,8 

6.16,4 

12.32,9 

18.49,3 

6.84,9 

13.69,9 

20.54,8 

JOO 

200 

300 

400 

500 

600 

10.91,5 

13.64,4 

16.37,3 

13.64.4 

17.05.5 

20.46.6 

16.37,3 

20.46,6 

24.55,9 

19.10.1 
23.87,7 

28.65.2 

21.83,0 

27.28,8 

32.74,5 

24.55.9 

30.69.9 
36.83,8 

27.28,8 

34.11,0 

40.93,2 

400 

500 

600 

10.95.9 

13.69.9 
16.43,8 

13.69,9 

17.12,3 

20.54,8 

16.43.8 

20.54.8 

24.65.8 

19.17,8 

23.97,3 

28.76,7 

21.91,8 

27.39.7 

32.87.7 

24.65,8 

30.82,2 

36.98,6 

27.39.7 

34.24.7 
41.09,6 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

19.10,1 

21.83,0 

24.55,9 

23.87.7 

27.28.8 

30.69.9 

28.65,2 

32.74,5 

36.83,8 

33.42.7 
38.20,3 

42.97.8 

38.20,3 

43.66,0 

49.11,8 

42.97.8 

49.11.8 

55.25.8 

47.75,3 

54.57,5 

61.39,7 

700 

800 

900 

19.17.8 

21.91.8 

24.65.8 

23.97,3 

27.39,7 

30.82,2 

28.76.7 

32.87.7 
36.98,6 

33.56,2 

38.35,6 

43.15,1 

38.35.6 

43.83.6 
49.31,5 

43.15,1 

49.31,5 

55.47,9 

47.94,5 

54.79.4 

61.64.4 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

27.28,8 

30.01,6 

32.74,5 

34.11.0 

37.52.1 

40.93.2 

40.93,2 

45.02,5 

49.11,8 

47.75.3 
52.52,9 

57.30.4 

54.57,5 

60.03,3 

65.49,0 

61.39.7 

67.53.7 

73.67.7 

68.21,9 

75.04,1 

81.86,3 

lOOO 

1100 

1200 

27.39.7 

30.13.7 

32.87.7 

34.24,7 
37.67.1 
41.09,  C 

41.09,6 

45.20.5 

49.31.5 

47.94,5 

52.74,0 

57.53,4 

54.79,5 

60.27,4 

65.75,3 

61.64,4 

67.80,8 

73.97,3 

68.49,3 

75.34.2 

82.19.2 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

35.47,4 

38.20,3 

40.93,2 

44.34.2 

47.75.3 

51.16.4 

53.21,1 

57.30,4 

61.39,7 

62.07,9 

66.85,5 

71.63,0 

70.94,8 

76.40,5 

81.86,3 

79.81.6 

85.95.6 

92.09.6 

88.68,5 
95.50,7 
102.32,9  j 

1300 

1400 

1500 

35.61.6 

38.35.6 

41.09.6 

44.52,1 

47.94,5 

51.37,0 

53.42,5 

57.53.4 

61.64.4 

62.32,9 

67.12,3 

71.91,8 

71.23,3 

76.71.2 

82.19.2 

80.13,7 

86.30,1 

92.46,6 

89.04,1 

95.89,0 

102.74,0 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

43.66,0 

46.38,9 

49.11,8 

54.57.5 

57.98.6 

61.39.7 

65.49,0 

69.58,4 

73.67,7 

76.40.5 
81.18,1 

85.95.6 

87.32,1 

92.77,8 

98.23,6 

98.23,6 

104.37.5 

110.51.5 

109.15,1 
115.97,3  1 
122.79,5 

1600 

1700 

1800 

43.83,6 

46.57.5 

49.31.5 

54.79,5 

58.21,9 

61.64,4 

65.75.3 

69.86.3 

73.97.3 

76.71,2 

81.50,7 

86.30,1 

87.67.1 

93.15.1 
98.63,0 

98.63,0 

104.79,5 

110.95,9 

109.58,9 

116.43.8 

123.28.8 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

51.84,7 

54.57,5 

57.30,4 

64.80.8 

68.21.9 
71.63,0 

77.77,0 

81.86,3 

85.95,6 

90.73,2 

95.50,7 

100.28,2 

103.69,3 

109.15,1 

114.60,8 

116.65.5 

122.79.5 
128.93,4 

129.61,6 

136.43,8 

143.26,0 

1900 

2000 

2100 

52.05.5 

54.79.5 
57.53,4 

65.06.8 
68.49,3 

71.91.8 

78.08.2 

82.19.2 
86.30,1 

91.09,6 

95.89,0 

100.68,5 

104.11,0 

109.58,9 

115.06,8 

117.12,3 

123.28,8 

129.45,2 

130.13,7 

136.98.6 

143.83.6 

1900 

2000 

2100 

60.03,3 

62.76,2 

65.49,0 

75.04.1 

78.45.2 

81.86.3 

90.04,9 

94.14,2 

98.23,6 

105.05.8 
109.83,3 

114.60.8 

120.06,6 

125.52,3 

130.98,1 

135.07.4 

141.21.4 
147.35,3 

150.08,2 

156.90,4 

163.72,6 

2200 

2300 

2400 

60.27.4 

63.01.4 
65.75,3 

75.34.2 
78.76,7 

82.19.2 

90.41.1 

94.52.1 
98.63,0 

105.47,9 

110.27,4 

115.06,8 

120.54,8 

126.02.7 

131.50.7 

135.61,6 

141.78,1 

147.94,5 

150.68,5 

157.53,4. 

164.38,4 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

68.21,9 

70.94,8 

73.67,7 

85.27.4 

88.68.5 

92.09.6 

102.32,9 

106.42,2 

110.51,5 

119.38.4 
124.15,9 

128.93.4 

136.43,8 

141.89,6 

147.35,3 

153.49.3 

159.63.3 

165.77.3 

170.54,8 

177.37,0 

184.19,2 

2500 

2600 

2700 

68.49.3 

71.23.3 

73.97.3 

85.61.6 
89.04,1 

92.46.6 

102.74,0 

106.84.9 

110.95.9 

119.86,3 

124.65,8 

129.45,2 

136.98.6 

142.46.6 
147.94,5 

154.11,0 

160.27,4 

166.43,8 

171.23,3 

178.08.2 

184.93.2 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

76.40,5 

79.13,4 

81.86,3 

95.50.7 

98.91.8 
102.32,9 

114.60,8 

118.70,1 

122.79,5 

133.71.0 
138.48,5 

143.26.0 

152.81,1 

158.26,8 

163.72,6 

171.91.2 

178.05.2 

184.19.2 

191.01,4 

197.83,6 

204.65,8 

2800 

2900 

3000 

76.71.2 

79.45.2 

82.19.2 

95.89,0 

99.31,5 

102.74,0 

115.06.8 

119.17.8 

123.28.8 

134.24,7 

139.04,1 

143.83,6 

153.42,5 

158.90.4 

164.38.4 

172.60,3 

178.76,7 

184.93,2 

191.78,1 

198.63,0 

205.47,9 

2800 

2900, 

.3000' 

3100 
3200 
! 3300 

84.59,2 

87.32,1 

90.04,9 

105.74.0 

109.15.1 

112.56.2 

126.88,8 

130.98,1 

135.07,4 

148.03.6 
152.81,1 

157.58.6 

169.18,4 

174.64,1 

180.09,9 

190.33,2 

196.47.1 

202.61.1 

211.47,9 

218.30,1 

225.12,3 

3100 

3200 

3300 

84.93,2 

87.67.1 

90.41.1 

106.16.4 
109.58,9 

113.01.4 

127.39.7 

131.50.7 
135.61,6 

148.63,0 

153.42,5 

158.21,9 

169.86,3 

175.34.2 

180.82.2 

191.09,6 

197.26,0 

203.42,5 

212.32,9 

219.17,8 

226.02,7 

3100? 

32001 

33001 

3400 

3500 

3600 

92.77,8 

95".50,7 

98.23,6 

115.97.3 

119.38.4 

122.79.5 

139.16,7 

143.26,0 

147.35,3 

162.36.2 
167.13,7 

171.91.3 

185.55,6 

191.01,4 

196.47,1 

208.75,1 

214.89.0 

221.03.0 

231.94,5 

238.76,7 

245.58,9 

3400 

3500 

3600 

93.15,1 

95.89.0 

98.63.0 

116.43.8 
119.86,3 

123.28.8 

139.72.6 

143.83.6 
147.94,5 

163.01,4 

167.80,8 

172.60,3 

186.30.1 

191.78.1 
197.26,0 

209.58,9 

215.75,3 

221.91,8 

232.87,7 

239.72,6 

246.57,5 

3400. 

3500 

3600 

3700 
| 3800 

i 3900 

100.96,4 

103.69,3 

106.42,2 

126.20.5 

129.61.6 

133.02.7 

151.44,7 

155.54,0 

159.63,3 

176.68.8 
181.46,3 

186.23.8 

201.92,9 

207.38,6 

212.84,4 

227.17.0 

233.31.0 
239.44,9 

252.41,1 

259.23,3 

266.05,5 

3700 

3800 

3900 

101.37.0 

104.11.0 
106.84,9 

126.71.2 
130.13,7 

133.56.2 

152.05,5 

156.16.4 

160.27.4 

177.39,7 

182.19,2 

186.98,6 

202.74,0 

208.21.9 

213.69.9 

228.08,2 

234.24,7 

240.41,1 

253.42,5 

260.27,4 

267.12,3 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

109.15,1 

111.87,9 

114.60,8 

136.43.8 

139.84.9 
143.26,0 

163.72,6 

167.81,9 

171.91,2 

191.01.4 
195.78,9 

200.56.4 

218.30,1 

223.75,9 

229.21,6 

245.58.9 

251.72.9 
257.86,8 

272.87,7 

279.69,9 

286.52,1 

4000 

4100 

4200 

109.58.9 

112.32.9 
115.06,8 

136.98.6 
140.41,1 

143.83.6 

164.38,4 

168.49.3 

172.60.3 

191.78,1 

196.57,5 

201.37,0 

219.17.8 

224.65.8 
230.13,7 

246.57,5 

252.74,0 

258.90,4 

273.97,3 

280.82,2 

287.67,1 

4000 

4100 

4200. 

4300 

4400 

4500 

117.33,7 

120.06,6 

122.79,5 

146.67.1 

150.08.2 

153.49.3 

176.00,5 

180.09,9 

184.19,2 

205.34.0 
210.11,5 

214.89.0 

234.67,4 

240.13,2 

245.58,9 

264.00,8 

270.14.8 

276.28.8 

293.34,2 

300.16,4 

306.98,6 

4300 

4400 

4500 

117.80.8 

120.54.8 

123.28.8 

147.26.0 
150.68,5 

154.11.0 

176.71.2 

180.82.2 
184.93,2 

206.16,4 

210.95,9 

215.75,3 

235.61.6 

241.09.6 
246.57,5 

265.06,8 

271.23,3 

277.39,7 

294.52,1 

301.37,0 

308.21,9 

4300j} 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

125.52,3 

128.25,2 

130.98,1 

156.90.4 

160.31.5 

163.72.6 

188.28,5 

192.37,8 

196.47,1 

219.66.6 
224.44,1 

229.21.6 

251.04,7 

256.50,4 

261.96,2 

282.42.7 

288.56.7 

294.70.7 

313.80,8 

320.63,0 

327.45,2 

4600 

4700 

4800 

126.02.7 

128.76.7 

131.50.7 

157.53.4 
160.95,9 

164.38.4 

189.04.1 

193.15.1 
197.26,0 

220.54,8 

225.34,2 

230.13,7 

252.05,5 

257.53.4 

263.01.4 

283.56,2 

289.72,6 

295.89,0 

315.06.8 

321.91.8 
328.76,7 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

133.71,0 

136.43,8 

139.16,7 

167.13.7 

170.54.8 

173.95.9 

200.56,4 

204.65,8 

208.75,1 

233.99.2 
238.76,7 

243.54.2 

267.41,9 

272.87,7 

278.33,4 

300.84,7 

306.98.6 

313.12.6 

334.27,4 

341.09,6 

347.91,8 

4900 

5000 

5100 

134.24,7 

136.98.6 

139.72.6 

167.80.8 
171.23,3 

174.65.8 

201.37,0 

205.47.9 

209.58.9 

234.93,2 

239.72,6 

244.52,1 

268.49.3 

273.97.3 
279.45,2 

302.05,5 

308.21,9 

314.38,4 

335.61.6 

342.46.6 
349.31,5 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

141.89,6 

144.62,5 

147.35,3 

177.37.0 

180.78.1 

184.19.2 

212.84,4 

216.93,7 

221.03,0 

248.31,8 

253.09,3 

,257.86,8 

283.79,2 

289.24,9 

294.70,7 

319.26,6 

325.40.5 

331.54.5 

354.74,0 

361.56,2 

368.38,4 

5200 

5300 

5400 

142.46,6 

145.20.5 

147.94.5 

178.08,2 

181.50,7 

184.93,2 

213.69,9 

217.80.8 

221.91.8 

249.31,5 

254.11,0 

258.90,4 

284.93,2 

290.41,1 

295.89,0 

320.54,8 

326.71,2 

332.87,7 

356.16.4 

363.01.4 
369.86,3 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

150.08,2 

152.81,1 

155.54,0 

187.60.3 

191.01.4 

194.42.5 

225.12,3 

229.21,6 

233.31,0 

262.64.4 
267.41,9 

272.19.5 

300.16,4 

305.62,2 

311.07,9 

337.68,5 

34-3.82,5 

349.96,4 

375.20,5 

382.02,7 

388.84,9 

5500 

5600 

5700 

150.68.5 

153.42.5 
156.16,4 

188.35,6 

191.78,1 

195.20,5 

226.02.7 

230.13.7 

234.24.7 

263.69,9 

268.49,3 

273.28,8 

301.37,0 

306.84.9 

312.32.9 

339.04,1 

345.20,5 

351.37,0 

376.71.2 

383.56.2 
390.41,1 

5500  i 

5600 

57O0 

5800 
• 5900 
6000 

158.26,8 

160.99,7 

163.72,6 

197.83.6 

201.24.7 

204.65.8 

237.40,3 

241.49,6 

245.58,9 

276.97.0 
281.74,5 

286.52.1 

316.53,7 

321.99,5 

327.45,2 

356.10.4 

362.24.4 

368.38.4 

395.67,1 

402.49,3 

409.31,5 

5800 

5900 

6000 

158.90.4 

161.64.4 
.164.38,4 

198.63,0 

202.05,5 

205.47,9 

238.35.6 

242.46.6 
246.57,5 

278.08,2 

282.87,7 

287.67,1 

317.80.8 

323.28.8 
328. 76, .7 

357.53,4 

363.69,9 

369.86,3 

397.26.0 

404.11.0 
410.95,9 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

166.45,5 

169.18,4 

171.91,2 

208.06,8 

211.47,9 

214.89,0 

249.68,2 

253.77,5 

257.86,8 

291.29.6 
296.07,1 

300.84.7 

332.91,0 

338.36,7 

343.82,5 

374.52.3 

380.66.3 

386.80.3 

416.13,7 

422.95,9 

429.78,1 

6100 

6200 

6300 

167.12.3 

169.86.3 

172.60.3 

208.90,4 

212.32,9 

215.75,3 

250.68.5 

254.79.5 
258.90,4 

292.46,6 

297.26,0 

302.05,5 

334.24,7 

339.72,6 

345.20,5 

376.02,7 

382.19,2 

388.35,6 

417.80.8 

424.65.8 
431.50,7 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

174.64,1 

177.37,0 

180.09,9 

218.30.1 

221.71.2 

225.12.3 

261.96,2 

266.05,5 

270.14,8 

305.62.2 
310.39,7 

315.17.3 

349.28,2 

351.74,0 

360.19,7 

392.94.2 

399.08.2 

405.22.2 

436.60,3 

443.42,5 

450.24,7 

6400 

6500 

6600 

175.34.2 

178.08.2 

180.82.2 

219.17,8 

222.60,3 

226.02,7 

263.01,4 

267.12.3 

271.23.3 

306.84,9 

311.64,4 

316.43,8 

350.68,5 

356.16.4 

361.64.4 

394.52,1 

400.68,5 

406.84,9 

438.35,6 

445.20.5 

452.05.5 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

182.82,7 

185.55,6 

188.28,5 

228.53.4 

231.94.5 

235.35.6 

274.24,1 

278.33,4 

282.42,7 

319. 94, S 

'324.72,3 

329.49,9 

365.65,5 

371.11,2 

376.57,0 

411.36,2 

417.50.1 

423.64.1 

457.06,8 

463.89,0 

470.71,2 

6700 

6800 

6900 

183.56,2 

186.30.1 

189.04.1 

229.45,2 

232.87,7 

236.30,1 

275.34.2 

279.45.2 

283.56.2 

321.23,3 

326.02,7 

330.82,2 

367.12.3 

372.60.3 
378.08,2 

413.01,4 

419.17,8 

425.34,2 

458.90,4 

465.75.3 

472.60.3 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

191.01,4 

193.74,2 

196.47,1 

238.76.7 

242.17.8 

245.58.9 

286.52,1 

290.61,4 

294.70,7 

334.27.4 
339.04,9 

343.82.5 

382.02,7 

387.48,5 

392.94,2 

429.78.1 

435.92.1 
442.06,0 

477.53,4 

484.35,6 

491.17,8 

7000 

7100 

7200 

191.78.1 

194.52.1 
197.26,0 

239.72,6 

243.15,1 

246.57,5 

287.67.1 

291.78.1 
295.89,0 

335.61,6 

340.41,1 

345.20,5 

383.56,2 

389.04.1 

394.52.1 

431.50,7 

437.67,1 

443.83,6 

479.45,2 

486.30.1 

493.15.1 

7000  i 
7100  j 
7200 

7300 

7400 

7500 

199.20,0 

201.92,9 

204.65,8 

249.00,0 

252.41.1 

255.82.2 

298.80,0 

302.89,3 

306.98,6 

348.60.0 
353.37,5 

358.15.1 

398.40,0 

403.85,8 

409.31,5 

448.20.0 

454.34.0 
460.47,9 

498.0Q.0 

504.82,2 

511.64,4 

7300 

7400 

7500 

200.00,0 

202.74,0 

205.47,9 

250.00,0 

253.42,5 

256.84,9 

300.00,0 

304.11,0 

308.21,9 

350.00,0 

354.79,5 

359.58,9 

400.00,0 

405.47.9 

410.95.9 

450.00,0 

456.16,4 

462.32,9 

500.00,0 

506.84.9 

513.69.9 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

207.38,6 

210.11,5 

212.84,4 

259.23.3 

262.64.4 

266.05.5 

311.07,9 

315.17,3 

319.26,6 

362.92.6 
367.70,1 

372.47.7 

414.77,3 

420.23,0 

425.68,8 

466. 6J, 9 

472.75.9 

478.89.9 

518.46,6 

525.28,8 

532.11,0 

7600 

7700 

7800 

208.21.9 

210.95.9 

213.69.9 

260.27,4 

263.69,9 

267.12,3 

312.32,9 

316.43.8 

320.54.8 

364.38,4 

369.17,8 

373.97,3 

416.43.8 

421.91.8 
427.39,7 

468.49,3 

474.65,8 

480.82,2 

520.54,8 

527.39.7 

534.24.7 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

215.57,3 

218.30,1 

221.03,0 

269.46.6 

272.87.7 

276.28.8 

323.35,9 

327.45,2 

331.54,5 

377.25.2 
382.02,7 

386.80.3 

431.14,5 

436.60,3 

442.06,0 

485.03.8 

491.17.8 

497.31.8 

538.93.2 

545.75.3 
552.57,5 

7900 

8000 

8100 

216.43.8 

219.17.8 

221.91.8 

270.54,8 

273.97,3 

277.39,7 

324.65,8 

328.76.7 

332.87.7 

378.76,7 

383.56,2 

388.35,6 

432.87,7 

438.35.6 

443.83.6 

486.98,6 

493.15,1 

499.31,5 

541.09,6 

547.94.5 

554.79.5 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

223.75,9 

226.48,8 

229.21,6 

279.69,9 

283.11.0 

286.52.1 

335.63,8 

339.73,2 

343.82,5 

391.57.8 
396.35,3 

401.12.9 

447.51,8 

452.97,5 

458.43,3 

503.45,8 

509.59.7 

515.73.7 

559.39,7 

566.21,9 

573.04,1 

8200 

8300 

8400 

224.65,8 

227.39.7 

230.13.7 

280.82,2 

284.24,7 

287.67,1 

336.98.6 

341.09.6 
345.20,5 

393.15,1 

397.94,5 

402.74,0 

449.31.5 

454.79.5 
460.27,4 

505.47,9 

511.64,4 

517.80,8 

561.64,4 

568.49,3 

575.34,2 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

231.94,5 

234.67,4 

237.40,3 

289.93.2 

293.34.2 

296.75.3 

347.91,8 

352.01,1 

356.10,4 

405.90.4 
410.67,9 

415.45.5 

463.89,0 

469.34,8 

474.80,5 

521.87,7 

528.01.6 

534.15.6 

579.86,3 

586.68,5 

593.50,7 

8500 

8600 

8700 

232.87,7 

235.61.6 

238.35.6 

291.09,6 

294.52,1 

297.94,5 

349.31.5 

353.42.5 
357.53,4 

407.53,4 

412.32,9 

417.12,3 

465.75.3 

471.23.3 
476.71,2 

523.97,3 

530.13,7 

536.30,1 

582.19,2 

589.04,1 

595.89,0 

8500 

8600 

8700 

8800 
' 8900 
9000 

240.13,2 

242.86,0 

245.58,9 

300.16.4 

303.57.5 

306.98.6 

360.19,7 

364.29,0 

368.38,4 

420.23.0 
425.00,5 

429.78.1 

480.26,3 

485.72,1 

491.17,8 

540.29.6 

546.43.6 
552.57,5 

600.32,9 

607.15,1 

613.97,3 

8800 

8900 

9000 

241.09.6 

243.83.6 
246.57,5 

301.37,0 

304.79,5 

308.21,9 

361.64,4 

365.75.3 

369.86.3 

421.91,8 

426.71,2 

431.50,7 

482.19,2 

487.67.1 

493.15.1 

542.46,6 

548.63,0 

554.79,5 

602.74,0 

609.58,9 

616.43,8 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

248.31,8 

251.04,7 

253.77,5 

310.39.7 

313.80.8 

317.21.9 

372.47,7 

376.57,0 

380.66,3 

434.55.6 
439.33,2 

444.10.7 

496.63,6 

502.09,3 

507.55,1 

558.71.5 

564.85.5 

570.99.5 

620.79.5 

627.61.6 
634.43,8 

9100 

9200 

9300 

249.31.5 

252.05.5 

254.79.5 

311.64,4 

315.06,8 

318.49,3 

373.97,3 

378.08.2 

382.19.2 

436.30,1 

441.09,6 

445.89,0 

498.63.0 

504.11.0 
509.58,9 

560.95,9 

567.12,3 

573.28,8 

623.28,8 

630.13,7 

636.98,6 

9100  | 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

256.50,4 

259.23,3 

261.96,2 

320.63.0 

324.04.1 

327.45.2 

384.75,6 

388.84,9 

392.94,2 

448.88.2 
453.65,8 

458.43.3 

513.00,8 

518.46,6 

523.92,3 

577.13.4 

583.27.4 

589.41.4 

641.26,0 

648.08,2 

654.90,4 

9400 

9500 

9600 

257.53.4 

260.27.4 

263.01.4 

321.91,8 

325.34,2 

328.76,7 

386.30.1 

390.41.1 

394.52.1 

450.68,5 

455.47,9 

460.27,4 

515.06.8 

520.54.8 
526.02,7 

579.45,2 

585.61,6 

591.78,1 

643.83,6 

650.68,5 

657.53,4 

9400 
9500 
9600 
9700 
9800 
9900  | 

264.69,0 

267.41,9 

270.14,8 

330.86.3 

334.27.4 

337.68.5 

397.03,6 

401.12,9 

405.22,2 

463.20.8 
467.98,4 

472.75.9 

529.38,1 

534.83,8 

540.29,6 

595.55.3 

601.69.3 

607.83.3 

661.72,6 

668.54,8 

675.37,0 

9700 

9800 

9900 

265.75.3 

268.49.3 

271.23.3 

332.19,2 

335.61,6 

339.04,1 

398.63.0 

402.74.0 
406.84,9 

465.06.8 
469.86,3 

474.65.8 

531.50,7 

536.98.6 

542.46.6 

597.94,5 

604.11,0 

610.27,4 

664.38,4 

671.23,3 

678.08,2 

toooo 

272.87,7 

341.09,6 

409.31,5 

477.53, 4|  545.75,3 

613.97,3 

682.19,2 

toooo 

273.97,3 

342.46,6 

410.95,9 

479.40,2 

547.94,5 1 616.43,8 

684.93,2 

lOOOO 

1 September  6th— 249  DAYS— 8 months  6 days. 

September  7th— 250  DAYS— 8 months  7 days. 

-M 

£ 

< 

251  DAYS. 

£ 

<r 

252  DAYS. 

< 

Rate. 

4 | 5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 

L6 

1 7 

r 8 | 9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

2.75.1 

5.50.1 

8.25.2 

3.43,8 

6.87,7 

10.31,5 

4.12,6 

8.25,2 

12.37,8 

4.81,4 

9.62,7 

14.44,1 

5.50,1 

11.00,3 

16.50,4 

6.18,9 

12.37,8 

18.56,7 

6.87,7 

13.75,3 

20.63,0 

100 

200 

000 

2.76.2 

5.52.3 
8.28,5 

3.45,2 

6.90,4 

10.35,6 

" 4.14,2 
8.28,5 
12.42,7 

4.83,3 

9.66,6 

14.49,9 

5.52,3 
1 1.04,7 
16.57,0 

0.21,41  6.90,4 

12.42,7]  13.80,8 

18.64,1 1 20.71,2 

loo 

200 

300 

400 

500 

600 

11.00,3 

13.75.3 

16.60.4 

13.75,3 

17.19,2 

20.63,0 

16.50,4 

20.63,0 

24.75,6 

19.25,5 

24.06,8 

28.88,2 

22.00. 5 
27.50,7 

33.00. 8 

24.75,6 

30.94,5 

37.13,4 

27.50,7 

34.38,4 

41.26,0 

400 

500 

OOO 

11.04.7 

13.80.8 
16.57,0 

13.80,8 

17.26,0 

20.71,2 

16.57,0 

20.71,2 

24.85,5 

19.33,2 

24.16,4 

28.99,7 

22.09,3 

27.61,6 

33.14,0 

24.85,5 

31.06,8 

37.28,2 

27.61,6 

34.52,1 

41.42,5 

400 

500 

OOO 

700 

800 

000 

10. 25. 6 
22.00,5 

24.75.6 

24.06,8 

27.50,7 

30.94,5 

28.88,2 

33.00,8 

37.13,4 

33.69,6 

38.51,0 

43.32,3 

38.51.0 

44.01.1 

49.51.2 

43.32,3 

49.51,2 

55.70,1 

48.13,7 

55.01,4 

61.89,0 

700 

800 

900 

19.33.2 

22.09.3 
24.85,5 

24.16,4 

27.61,6 

31.06,8 

28.99,7 

33.14,0 

37.28,2 

33.83,0 

38.66,3 

43.49,6 

38.66,3 

44.18,6 

49.71,0 

43.49,6 

49.71,0 

55.92,3 

48.32,9 

55.23,3 

62.13,7 

700 

800 

OOO 

lOOO 

1100 

1200 

27.50.7 

30.25.8 
33.00,8 

34.38,4 

37.82,2 

41.26,0 

41.26,0 

45.38,6 

49.51,2 

48.13,7 

52.95,1 

57.76,4 

55.01.4 

60.51.5 

66.01.6 

61.89,0 

68.07,9 

74.26,8 

68.76,7 

75.64,4 

82.52,1 

fooo 

11O0 

1200 

27.61,6 

30,37,8 

33.14,0 

34.52,1 

37.97,3 

41.42,5 

41.42,5 

45.56,7 

49.71,0 

48.32,9 

53.16,2 

57.99,5 

55.23,3 

60.75,6 

66.27,9 

62.13,7 

68.35,1 

74.56,4 

69.04,1 

75.94,5 

82.84,9 

1 OOO 
1100 
1200 

1300 

1400 

1500 

35.75.0 

38.51.0 

41.26.0 

44.69,9 

48.13,6 

51.57,5 

53.63,8 

57.76,4 

61.89,0 

62.57,8 

67.39,2 

72.20,5 

71.51.8 

77.01.9 
82.52,1 

80.45,8 

86.64,7 

92.83,6 

89.39,7 

96.27,4 

103.15,1 

1800 

1400 

1500 

35.90,1 

33.66,3 

41.42,5 

44.87,7 

48.32,9 

51.78,1 

53.85,2 

57.99,5 

62.13,7 

62.82,7 

67.66,0 

72.49,3 

71.80,3 

77.32,6 

82.84,9 

80.77,8 

86.99,2 

93.20,5 

89.75,3 

96.65,8 

103.56,2 

1 300 
1400 
1500 
lOOO 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 

1600 

1700 

1800 

44.01.1 

46.76.2 

49.51.2 

55.01,4 

58.45,2 

61.89,0 

66.01,6 

70.14,2 

74.26,8 

77.01,9 

81.83,3 

86.64,7 

88.02,2 

93.52,3 

99.02,5 

99.02,5 

105.21,4 

111.40,3 

110.02,7 

116.90,4 

123.78,1 

fooo 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

44.18,6 

46.94,8 

49.71,0 

55.23,3 

58.68,5 

62.13,7 

66.27,9 

70.42,2 

74.56,4 

77.32,6 

82.15,9 

86.99,2 

88.37,3 

93.89,6 

99.41,9 

99.41,9 

105.63,3 

111.84,7 

110.46,6 

117.37,0 

124.27,4 

1900 

2000 

2100 

52.26.3 

55.01.4 

57.76.4 

65.32,9 

68.76,7 

72.20,5 

78.39,5 

82.52,1 

86.64,7 

91.46,0 

96.27,* 

101.08,8 

104.52.6 

110.02.7 
115.52,9 

117.59,2 

123.78,1 

129.97,0 

130.65,8 

137.53,4 

144.41,1 

52.47,1 

55.23,3 

57.99,5 

65.58,9 

69.04,1 

72.49,3 

78.70,7 

82.84,9 

86.99,2 

91.82,5 

96.65,8 

101.49,0 

104.94,2 

110.46,6 

115.98,9 

118.06,0 

124.27,4 

130.48,8 

131.17,8 

138.08,2 

144.98,6 

2200 

2300 

2400 

60.51.5 

63.26.6 

66.01.6 

75.64,4 

79.08,2 

82.52,1 

90.77,3 

94.89,9 

99.02,5 

105.90,1 

110.71,5 

115.52,9 

121.03,0 

126.53.2 

132.03.3 

136.15,9 

142.34,8 

148.53,7 

151.28,8 

158.16,4 

165.04,1 

2200 

2800 

2400 

60.75,6 

63.51.8 

66.27.9 

75.94,5 

79.39,7 

82.84,9 

91.13,4 

95.27,7 

99.41,9 

106.32,3 

111.15,6 

115.98,9 

121.51,2 

127.03,6 

132.55,9 

136.70,1 

142.91,5 

149.12,9 

151.89,0 

158.79,5 

165.69,9 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

68.76.7 

71.51.8 

74.26.8 

85.95,9 

89.39,7 

92.83,6 

103.15,1 

107.27,7 

111.40,3 

120.34,2 

125.15,6 

129.97,0 

137.53,4 

143.03.6 

148.53.7 

154.72,6 

160.91,5 

167.10,4 

171.91,8 

178.79,5 

185.67,1 

2500 

2000 

2700 

69.04,1 

71.80.3 

74.56.4 

86.30,1 

89.75,3 

93.20,5 

103.56,2 

107.70,4 

111.84,7 

120.82,2 

125.65,5 

130.48,8 

138,08,2 

143.60,5 

149.12,9 

155.34,2 

161.55,6 

167.77,0 

172.60,3 

179.50,7 

186.41,1 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

77.01,9 

79.77.0 

82.52.1 

96.27,4 

99.71,2 

103.15,1 

115.52,9 

119.65,5 

123.78,1 

134.78,4 

139.59,7 

144.41,1 

154.03,8 

159.54.0 

165.04.1 

173.29,3 

179.48,2 

185.67,1 

192.54,8 

199.42,5 

206.30,1 

2800 

2900 

8000 

77.32,6 

80.08,8 

82.84,9 

96.65,8 

100.11,0 

103.56,2 

115.98,9 

120.13,2 

124.27,4 

135.32,1 

140.15,3 

144.98,6 

154.65,2 

160.17,5 

165.69,9 

173.98,4 

180.19,7 

186.41,1 

193.31,5 

200.21,9 

207.12,3 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

85.27.1 

88.02.2 
90.77,3 

106.58,9 

110.02,7 

113.46,6 

127.90,7 

132.03,3 

136.15,9 

149.22,5 

154.03,8 

158.85,2 

170.54,2 

176.04.4 

181.54.5 

191.86,0 

198.04,9 

204.23,8 

213.17,8 

220.05,5 

226.93,1 

8100 

3200 

3300 

85.61,1 

88.37.3 

91.13.4 

107.01,4 

110.46,6 

113.91,8 

128.41,6 

132.55,9 

136.70,1 

149.81,9 

154.65,2 

159.48,5 

171.22,2 

176.74,5 

182.26,8 

192.62,5 

198.83,8 

205.05,2 

214.02,7 

220.93,2 

227.83,6 

~5Too 

3200 

3300. 

3400 

3500 

3600 

93.52.3 

96.27.4 

99.02.5 

116.90,4 

120.34,2 

123.78,1 

140.28,5 

144.41,1 

148.53,7 

163.66,6 

168.47,9 

173.29,3 

187.04.7 

192.54.8 

198.04.9 

210.42,7 

216.61,6 

222.80,5 

233.80,8 

240.68,5 

247.56,2 

3400 

3500 

3000 

93.89,6 

96.65.8 

99.41.9 

117.37,0 

120.82,2 

124.27,4 

140.84,4 

144.98,6 

149.12,9 

164.31,8 

169.15,1 

173.98,4 

187.79,2 

193.31,5 

198.83,8 

211.26,6 

217.47,9 

223.69,3 

234.74,0 

241.64,4 

248.54,8 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

101.77.5 

104.52.6 

107.27.7 

127.21,9 

130.65,8 

134.09,6 

152.66,3 

156.78,9 

160.91,5 

178.10,7 

182.92,1 

187.73,4 

203.55.1 

209.05.2 

214.55.3 

228.99,5 

235.18,4 

241.37,3 

254.43,8 

261.31,5 

268.19,2 

3700 

3800 

3900 

102.18,1 

104.94,2 

107.70,4 

127.72,6 

131.17,8 

134.63,0 

153.27,1 

157.41,4 

161.55,6 

178.81,6 

183.64,9 

188.48,2 

204.36,2 

209.88,5 

215.40,8 

229.90,7 

236.12,1 

242.33,4 

255.45,2 

262.35,6 

269.26,0 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

110.02.7 

112.77.8 

115.52.9 

137.53,4 

140.97,3 

144.41,1 

165.04,1 

169.16,7 

173.29,3 

192.54,8 

197.36,2 

202.17,5 

220.05,1> 

225.55,6 

231.05,8 

247.56,2 

253.75,1 

259.94,0 

275.06,8 

281.94,5 

288.82,2 

4000 

4100 

4200 

110.46.6 

113.22.7 
115.98,9 

138.08,2 

141.53,4 

144.98,6 

165.69,9 

169.84,1 

173.98,4 

193.31,5 

198.14,8 

202.98,1 

220.93,2 

226.45,5 

231.97,8 

248.54,8 

254.76,2 

260.97,5 

276.16,4 

283.06,8 

289.97,3 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

4300 

4400 

4500 

118.27,9 

121.03.0 

123.78.1 

147.84,9 

151.28,8 

154.72,6 

177.41,9 

181.54,6 

185.67,1 

206.98,9 

211.80,3 

216.61,6 

236.55,9 

242.06,0 

247.56,2 

266.12,9 

272.31,8 

278.50,7 

295.69,9 

302.57,5 

309.45,2 

4300 

4400 

4500 

118.75.1 

121.51.2 
124.27,4 

148.43,8 

151.89,0 

155.34,2 

178.12,6 

182.26,8 

186.41,1 

207.81,4 

212.64,7 

217.47,9 

237.50,1 

243.02,5 

248.54,8 

267.18,9 

273.40,3 

279.61,6 

296.87,7 

303.78,1 

310.68,5 

4600 

4700 

4800 

126.53.2 

129.28.2 

132.03.3 

158.16,4 

161.60,3 

165.04,1 

189.79,7 

193.92,3 

198.04,9 

221.43,0 

226.24,4 

231.05,8 

253.06.3 

258.56.4 
264.06,6 

284.69,6 

290.88,5 

297.07,4 

316.32,9 

323.20,5 

330.08,2 

4000 

4700 

4800 

127.03.6 

129.79.7 
132.55,9 

158.79,5 

162.24,7 

165.69,9 

190.55,3 

194.69,6 

198.83,8 

222.31,2 

227.14,5 

231.97,8 

254.07,1 

259.59,5 

265.11,8 

285.83,0 

292.04,4 

298.25,8 

317.58,9 

324.49,3 

331.39,7 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

134.78.4 

137.53.4 

140.28.5 

168.47,9 

171.91,8 

175.35,6 

202.17,5 

206.30,1 

210.42,7 

235.87,1 

240.68,5 

245.49,9 

269.56.7 

275.06.8 
280.57,0 

303.26,3 

309.45,2 

315.64,1 

336.95,9 

343.83,6 

350.71,2 

4900 

5000 

5100 

135.32.1 

138.08.2 
140.84,4 

169.15,1 

172.60,3 

176.05,5 

202.98,1 

207.12,3 

211.26,6 

236.81,1 

241.64,4 

246.47,7 

270.64,1 

276.16,4 

281.68,8 

304.47,1 

310.68,5 

316.89,9 

338.30,1 

345.20,5 

352.11,0 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

5200 

5300 

5400 

143.03.6 

145.78.6 

148.53.7 

178.79,5 

182.23,3 

185.67,1 

214.55,3 

218.67,9 

222.80,5 

250.31,2 

255.12,6 

259.94,0 

286.07,1 

291.57.3 

297.07.4 

321.83,0 

328.01,9 

334.20,8 

357.58,9 

364.46,6 

371.34,2 

5200 

5300 

5400 

143.60,5 

146.36,7 

149.12,9 

179.50,7 

182.95,9 

186.41,1 

215.40,8 

219.55,1 

223.69,3 

251.31,0 

256.14,2 

260.97,5 

287.21,1 

292.73,4 

298.25,8 

323.11,2 

329.32,6 

335.54,0 

359.01,4 

365.91,8 

372.82,2 

5500 

5600 

5700 

151.28.8 

154.03.8 

156.78.9 

189.11,0 

192.54,8 

195.98,6 

226.93,2 

231.05,8 

235.18,4 

264.75,3 

269.56,7 

274.38,1 

302.57,5 

308.07.7 

313.57.8 

340.39,7 

346.58,6 

352.77,5 

378.21,9 

385.09,6 

391.97,3 

5500 

5000 

5700 

151.89,0 

154.65,2 

157.41,4 

189.86,3 

193.31,5 

196.76,7 

227.83,6 

231.97,8 

236.12,1 

265.80,8 

270.64,1 

275.47,4 

303.78,1 

309.30,4 

314.82,7 

341.75,3 

347.90,7 

354.18,1 

379.72,6 

386.63,0 

393.53,4 

5500 

5600 

5700 

~ 5800 
5900 
6000 

159.54.0 

162.29.0 

165.04.1 

199.42,5 

202.86,3 

206.30,1 

239.31,0 

243.43,6 

247.56,2 

279.19,5 

284.00,8 

288.82,2 

319.07,9 

324.58.1 

330.08.2 

358.96,4 

365.15,3 

371.34,2 

398.84,9 

405.72,6 

412.60,3 

5800 

5900 

6000 

160.17,5 

162.93,7 

165.69,9 

200.21,9 

203.67,1 

207.12,3 

240.26,3 

244.40,5 

248.54,8 

280.30,7 

285.14,0 

289.97,3 

320.35,1 

325.87,4 

331.39,7 

360.39,5 

366.60,8 

372.82,2 

400.43,8 

407.34,2 

414.24,7 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

167.79.2 

170.54.2 

173.29.3 

209.74,0 

213.17. 5 

216.61.6 

251.68,8 

255.81,4 

259.94,0 

293.63,6 

298.44,9 

303.26,3 

335.58.4 

341.08.5 

346.58.6 

377.53,2 

383.72,1 

389.91,0 

419.47,9 

426.35,6 

433.23,3 

6100 

6200 

6300 

168.46,0 

171.22,2 

173.98,4 

210.57,5 

214.02,7 

217.47,9 

252.69,0 

256.83,3 

260.97,5 

294.80,5 

299.63,8 

304.47,1 

336.92,1 

342.44,4 

347.96,7 

379.03,6 

385.24,9 

391.46,3 

421.15,1 

428.05,5 

434.95,9 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

6400 

6500 

6600 

176.04.4 

178.79.5 

181.54.5 

220.05,5 

223.49,3 

226.93,2 

264.06,6 

268.19,2 

272.31,8 

308.07,7 

312.89,0 

317.70,4 

352.08.8 

357.58.9 
363.09,0 

396.09,9 

402.28,8 

408.47,7 

440.11,0 

446.98,6 

453.86,3 

6400 

6500 

6600 

176.74,5 

179.50.7 

182.26.8 

220.93,2 

224.38,4 

227.83,6 

265.11,8 

269.26,0 

273.40,3 

309.30,4 

314.13,7 

318.97,0 

353.49,0 

359.01,4 

364.53,7 

397.67,7 

403.89,0 

410.10,4 

441.86,3 

448.76,7 

455.67,1 

6700 

6800 

6900 

184.29.6 

187.04.7 

189.79.7 

230.37,0 

233.80,8 

237.24,7 

276.44,4 

280.57,0 

284.69,6 

322.51,8 

327.33,2 

332.14,5 

368.59.2 

374.09.3 
379.59,5 

414.66,6 

420.85,5 

427.04,4 

460.74,0 

467.61,6 

474.49,3 

6700 

6800 

6900 

185.03,0 

187.79.2 

190.55.3 

231.28,8 

234.74,0 

238.19,2 

277.54,5 

281.68,8 

285.83,0 

323.80,3 

328.63,6 

333.46,8 

370.06,0 

375.58,4 

381.10,7 

416.31,8 

422.53,2 

428.74,5 

462.57,5 

469.47,9 

476.38,4 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

192.54.8 

195.29.9 

198.04.9 

240.68,5 

244.12,3 

247.56,2 

288.82,2 

292.94,8 

297.07,4 

336.95,9 

341.77,3 

346.58,6 

385.09.6 

390.59.7 
396.09,9 

433.23,3 

439.42,2 

445.61,1 

481,37,0 

488.24,7 

495.12,3 

7000 

7100 

7200 

193.31,5 

196.07.7 

198.83.8 

241.64,4 

245.09,6 

248.54,8 

289.97,3 

294.11,5 

298.25,8 

338.30,1 

343.13,4 

347.96,7 

386.63,0 

392.15,3 

397.67,7 

434.95,9 

441.17,3 

447.38,6 

483.28,8 

490.19,2 

497.09,6 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

7300 

7400 

7500 

200.80,0 

203.55.1 

206.30.1 

251.00,0 

254.43,8 

257.87,7 

301.20,0 

305.32,6 

309.45,2 

351.40,0 

356.21,4 

361.02,7 

401.60.0 

407.10.1 
412.60,3 

451.80,0 

457.98,9 

464.17,8 

502.00,0 

508.87,7 

515.75,3 

7300 

7400 

7500 

201.60,0 

204.36,2 

$07.12,3 

252.00,0 

255.45,2 

258.90,4 

302.40,0 

306.54,2 

310.68,5 

352.80,0 

357.63,3 

362.46,6 

403.20,0 

408.72,3 

414.24,7 

453.60,0 

459.81,4 

466.02,7 

504.00,0 

510.90,4 

517.80,8 

7600 

7700 

7800 

209.05.2 

211.80.3 

214.55.3 

261.31,5 

264.75,3 

268.19,2 

313.57,8 

317.70,4 

321.83,0 

365.84,1 

370.65,5 

375.46,8 

418.10.4 

423.60.5 
429.10,7 

470.36,7 

476.55,6 

482.74,5 

522.63,0 

529.50,7 

536.38,4 

7600 

7700 

7SOO 

209.88,5 

212.64.7 

215.40.8 

262.35,6 

296.80,8 

269.26,0 

314.82,7 

318.97,0 

323.11,2 

367.29,9 

372.13,2 

376.96,4 

419.77,0 

425.29,3 

430.81,6 

472.24,1 

478.45,5 

484.66,8 

524.71,2 

531.61,6 

538.52,1 

7900 

8000 

8100 

217.30.4 

220.05.5 

222.80.5 

271.63,0 

275.06,8 

278.50,7 

325.95,6 

330.08,2 

334.20,8 

380.28,2 

385.09,6 

389.91,0 

434.60,8 

440.11.0 

445.61.1 

488.93,4 

495.12,3 

501.31,2 

543.26,0 

550.13,7 

557.01,4 

7900 

8000 

8100 

218.17,0 

220.93.2 

223.69.3 

272.71,2 

270.16,4 

279.61,6 

327.25,5 

331.39,7 

335.54,0 

381.79,7 

386.63,0 

391.46,3 

436.34,0 

441.86,3 

447.38,6 

490.88,2 

497.09,6 

503.31,0 

545.42,5 

552.32,9 

559.23,3 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

8200 

8300 

8400 

225.55.6 

228.30.7 

231.05.8 

281.94,5 

285.38,4 

288.82,2 

338.33,4 

342.46,0 

346.58,6 

394.72,3 

399.53,7 

404.35,1 

451.11,2 

456.61.4 

462.11.5 

507.50,1 

513.69,0 

519.87,9 

563.89,0 

570.76,7 

577.64,4 

8200 

8300 

8400 

226.45.5 

229.21.6 
231.97,8 

283.06,8 

286.52,1 

289.97,3 

339.68,2 

343.82,5 

347.96,7 

396.29,6 

401.12,9 

405.96,2 

452.91,0 

458.43,3 

463.95,6 

509.52,3 

515.73,7 

521.85,1 

566.13,7 

573.04,1 

579.94,5 

8500 

8600 

8700 

233.80.8 

236.55.9 
239.31,0 

292.26,0 

295.69,9 

299.13,7 

350.71,2 

354.83,8 

358.96,4 

409.16,4 

413.97,8 

418.79,2 

467.61,6 

473.11.8 

478.61.9 

526.06.8 

532.25.8 
538.44,7 

584.52,1 

591.39,7 

598.27,4 

8500 

8000 

8700 

234.74.0 

237.50.1 
240.26,3 

293.42,5 

296.87,7 

300.32,9 

352.11,0 

356725,2 

360.39,5 

410.79,5 

415.62,7 

420.46,0 

469.47,9 

475.00,3 

480.52,6 

528.16,4 

534.37,8 

540.59,2 

586.84,9 

593.75,3 

600.65,8 

8800 

8900 

9000 

242.06.0 

244.81.1 

247.56.2 

302.57,5 

306.01,4 

309.45,2 

363.09,0 

367.21,6 

371.34,2 

423.60,5 

428.41,9 

433.23,3 

484.12.1 

489.62.2 

495.12.3 

544.63,6 

550.82,5 

557.01,4 

605.15,1 

612.02,7 

618.90,4 

8800 

8900 

9000 

243.02.5 

245.78.6 
248.54,8 

303.78,1 

307.23,3 

310.68,5 

364.53,7 

368.67,9 

372.82,2 

425.29,3 

430.12,6 

434.95,9 

486.04,9 

491.57,3 

497.09,6 

546.80,5 

553.01,9 

559.23,3 

607.56,2 

614.46,6 

621.37,0 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

250.31.2 

253.06.3 

255.81.4 

312.89,0 

316.32,9 

319.76,7 

375.46,8 

379.59,5 

383.72,1 

438.04,7 

442.86,0 

447.67,4 

500.62.5 

506.12.6 

511.62.7 

563.20,3 

569.39,2 

575.58,1 

625.78,1 

632.65,8 

639.53,4 

9100 

9200 

9300 

251.31.0 

254.07.1 
256.83,3 

314.13,7 

317.58,9 

321.04,1 

376.96,4 

381.10,7 

385.24,9 

439.79,2 

444.62,5 

449.45,8 

502.61,9 

508.14,2 

513.66,6 

565.44,7 

571.66,0 

577.87,4 

628.27,4 

635.17,8 

642.08,2 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

258.56.4 

261.31.5 

264.06.6 

323.20,5 

326.64,4 

330.08,2 

387.84,7 

391.97,3 

396.09,9 

452.48,8 

457.30,1 

462.11,5 

517.12,9 

522.63,0 

528.13,2 

581.77,0 

587.95,9 

594.14,8 

646  41,1 
653.28,8 
660.16,4 

9400 

9500 

9600 

259.59.5 

262.35.6 
265.11,8 

324.49,3 

327.94,5 

331.39,7 

389.39,2 

393.53,4 

397.67,7 

454.29,0 

459.12,3 

463.95,6 

519.18,9 

524.71,2 

530.23,6 

584.08,8 

590.30,1 

596.51,5 

648.98,6 

655.89,0 

662.79,5 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

266.81,6 

269.56.7 

272.31.8 

333.52,1 

336.95,9 

340.39,7 

400.22,5 

404.35,1 

408.47,7 

466.92,9 

471.74,2 

476.55,6 

533.63.3 

539.13.4 
544.63,6 

600.33,7 

606.52,6 

612.71,5 

667.04,1 

673.91,8 

680.79,5 

9700 

9800 

9900 

267.87,9 

270.64,1 

273.40,3 

334.84,9 

338.30,1 

341.75,3 

401.81,9 

405.96,2 

410.10,4 

468.78,9 

473.62,2 

478.45,5 

535.75,9 

541.28,2 

546.80,5 

602.72,9 

608.94,2 

615.15,6 

669.69,9 

676.60,3 

683.50,7 

9700 

9800 

9900 

10000 

275.06,8 

343.83,6 

412.60,3 

481.37,0 

550.13,7 

618.90,4 

687.67,1 

lOOOO 

276.16,4 

345.20,5 

414.24, 7|  483.28,8 

552.32,9 

621.37,0 

690.41,1 

lOOOO i 
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September  9th — 252  DAYS — 8 months  9 days. 
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254  DAYS. 

-H 

£ 

c 

Hate. 

4 

r 5 

6 

1 7 

1 ^ 

1 9 

1 10 

Hate- 

4 

5 

6 

1 7 

8 

9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

2.77,3 

5.54,6 

8.31,8 

3.46,f 

6.93,2 

10.39,7 

4.15.9 

8 .31  jfi 

12.47,7 

4.85,2 

9.70,4 

14.55,6 

5.54,5 

11.09,1 

16.63,6 

6.23,8 

12.47,7 

18.71,5 

6.93,] 

13.86,3 

20.79,5 

1 lOO 
200 
300 

2.78,4 

5.56,7 

8.35,1 

3.47.9 

6.95.9 
10.43,8 

4.17,5 

8.35,1 

12.52,6 

4.87.1 

9.74.2 
14.61,4 

5.56,7 

11.13,4 

16.70,1 

6.26,3 

12.52,0 

18.78,9 

6.95,9 

13.91,8 

20.87,7 

lOO 

200 

300 

400 

500 

600 

11.09,0 

13.86,3 

16,63,6 

13.86,3 

17.32,9 

20.79,5 

16.63,1 

20.79,5 

24.95,3 

19.40,8 

24.26,0 

29.11,2 

22.  J 3,1 

27.72.1 

33.27.1 

24.95,3 

31.19,2 

37.43,0 

27.72,6 

34.65.8 

41.58.9 

400 

500 

600 

11.13,4 

13.91,8 

16.70,1 

13.91,8 

17.39.7 

20.87.7 

16.70.1 
20.87,7 

25.05.2 

19.48.5 

24.35.6 

29.22.7 

22.26,8 

27.83,6 

33.40,3 

25.05,2 

31.31,5 

37.57,8 

27.83,6 

34.79,5 

41.75,3 

400 

500 

600 

fOfj 

800 

900 

700 

800 

900 

19.40,8 

22.18,1 

24.95,3 

24.26.1 
27.72,6 

31.19.2 

29.11,2 

33.27,] 

37.43,0 

33.96,4 

38.81,6 

43.66,8 

38.81.6 
44.36,2 

49.90.7 

43.66,8 

49.90,7 

56.14,5 

48.52.1 

55.45.2 
62.38,4 

700 

800 

900 

19.48,5 

22.26,8 

25.05,2 

24.35.6 

27.83.6 
31.31,5 

29.22.7 
33.40,3 

37.57.8 

34.09,9 

38.97.0 

43.84.1 

38.97,0 

44.53,7 

50.10,4 

43.84,1 

50.10,4 

56.36,7 

48.71,2 

55.67,1 

62.63,0 

lOOO 

1100 

1200 

27-72,6 

30.49,9 

33.27,1 

34.65.8 
38.12,3 

41.58.9 

.41.58,9 

45.74,8 

49.90,7 

48.52,1 

53.37,3 

58.22,5 

55.45.2 
60.99,7 

66.54.2 

62.38,4 

68.62,2 

74.86,0 

■ 69.31,5 

76.24.7 

83.17.8 

lOOO 

1100 

1200 

27.83,6 

30.61,9 

33.40,3 

34.79,5 
38.27,4 
41 .75,3 

41.75.3 
45.92,9 

50.10.4 

48.71,2 

53.58.4 

58.45.5 

55.67,1 

61.23,8 

66.80,5 

62.63,0 

68.89,3 

75.15,6 

69.58,9 

76.54,8 

83.50,7 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

1300 

1400 

1500 

36.04,4 

38.81,6 

41.58,9 

45.05.5 
48.52,1 

51.98.6 

54.06,6 

58.22,5 

62.38,4 

63.07,7 

67.92,9 

72.78,1 

72.08.8 
77.63,3 

83.17.8 

81.09,9 

87.33,7 

93.57,5 

90.11.0 

97.04.1 
103.97,3 

1300 

1400 

1500 

36.18,6 

38.97,0 

41.75,3 

45/23,3 

48.71.2 

52.19.2 

54.27,9 

58.45,5 

62.63,0 

63.32,0 

68.19.7 

73.06.8 

72.37,3 

77.94,0 

83.50,7 

81.41,9 

87.68,2 

93.94,5 

90.46,6 

97.42,5 

104.38,4 

1600 

1700 

1800 

44.36,2 

47.13,4 

49.90,7 

65.45,2 

58.91,8 

62.38,4 

66.54,2 

70.70,1 

74.86,0 

77.63,3 

82.48,5 

87.33,7 

88.72.3 
94.26,8 

99.81.4 

99.81,4 

106.05,2 

112.29,0 

110.90,4 

117.83.6 

124.76.7 

1600 

1700 

1800 

44.53,7 

47.32,1 

50.10,4 

55.67.1 

59.15.1 
62.63,0 

66.80.5 
70.98,1 

75.15.6 

77.94.0 

82.81.1 
87.68,2 

89.07,4 

94.64,1 

100.20,8 

100.20,8 

106.47,1 

112.73,4 

111.34,2 

118.30,1 

125.26,0 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

62.67,9 

55.45,2 

58.22,5 

65.84,9 

69.31,5 

72.78,1 

79.01,9 

83.17,8 

87.33,7 

92.18,9 

97.04,1 

101.89,3 

105.35.9 
110.90,4 

116.44.9 

118.52,9 

124.76,7 

131.00,5 

131.69,9 

138.63,0 

145.56,2 

1900 

2000 

2100 

52.88,8 
55.67,1 
- 58.45,5 

66.11,0 

69.58,9 

73.06,8 

79.33.2 
83.50,7 

87.68.2 

92.55,3 

97.42,5 

102.29,6 

105.77,5 

111.34,2 

116.91,0 

118.99,7 

125.26,0 

131.52,3 

132.21,9 

139.17,8 

146.13,7 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

60.99,7 

63.77,0 

66.54,2 

76.24.7 
79.71,2 

83.17.8 

91.49,6 

95.65,5 

99.81,4 

106.74,5 

111.59,7 

116.44,9 

121.99.4 
127.54,0 

133.08.5 

137.24,4 

143.48,2 

149.72,1 

152.49,3 

159.42.5 

166.35.6 

2200 

2300 

2400 

61.23,8 

64.02,2 

66.80,5 

76.54,8 

80.02.7 

83.50.7 

91.85,8 

96.03,3 

100.20,8 

107.16.7 

112.03.8 
116.91,0 

122.47,7 

128.04,4 

1.33.61,1 

137.78,6 

144.04,9 

150.31,2 

153.09,6 

160.05,5 

167.01,4 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

69.31,5 

72.08,8 

74.86,0 

86.64.4 
90.11,0 

93.57.5 

103.97,3 

108.13,2 

112.29,0 

121.30,1 

126.15,3 

131.00,5 

iaa.03,0 

144,17,5 

149.72,1 

155.95,9 

162.19,7 

168.43,6 

173.28,8 

180.219 

187.15,1 

2500 

2600 

2700 

69.58,9 

72.37,3 

75.15,6 

86.98.6 

90.46.6 
93.94,5 

104.38.4 
108.55,9 

112.73.4 

121.78.1 

126.65.2 

131.52.3 

139.17,8 

144.74,5 

150.31,2 

156.57,5 

162.83,8 

169.10,1 

173.97,3 

180.93,2 

187.89,0 

2500 
2600 
2700  ! 

2800 

2900 

3000 

77.63,3 

80.40,5 

83.17,8 

97.04,1 

100.50,7 

103.97,3 

116.44,9 

120.60,8 

124.76,7 

135.85,8 

140.71,0 

145.56,2 

155.26.6 
160.81,1 

166.35.6 

174.67,4 

180.91.2 

187.15,1 

194.08,2 

201.01.4 

207.94.5 

2800 

2900 

3000 

’/7  94,0 
80.72,3 
83.50,7 

97.42,5 

100.90.4 

104.38.4 

116.91.0 
121.08,5 

125.26.0 

136.39.5 

141.26.6 

146.13.7 

155.87,9 

161.44,7 

167.01,4 

175.36,4 

181.62,7 

187.89,0 

194.84,9 

201.80,8 

208.76,7 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

85.95,1 

88.72,3 

91.49,6 

107.43,8 

110.90,4 

114.37,0 

128.92,6 

133.08,5 

137.24,4 

150.41,4 

155.26,6 

160.11,8 

171.90.1 
177.44,7 

182.99.2 

193.38,9 

199.62,7 

205.86,6 

214.87.7 

221.80.8 
228.74,0 

3100 

3200 

3300 

86.29,0 

89.07,4 

91.85,8 

107.86,3 

111.34.2 

114.82.2 

129.43.6 
133.61,1 

137.78.6 

151.00,8 

155.87,9 

160.75,1 

172.58,1 

178.14,8 

183.71,5 

194.15,3 

200.41,6 

206.67,9 

215.72,6 

222.68,5 

229.64,4 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

94.26,8 

97.04,1 

09.81,4 

117.83.6 
121.30,1 

124.76.7 

141.40,3 

145.56,2 

149.72,1 

164.97,0 

169.82,2 

174.67,4 

188.53.7 
194.08,2 

199.62.7 

212.10,4 

218.34,2 

224.58,1 

235.67,1 

242.60.3 

249.53.4 

3400 

3500 

3600 

94.64,1 

97.42,5 

100.20,8 

118.30.1 

121.78.1 
125.26,0 

141.96.2 
146.13,7 

150.31.2 

165.62.2 

170.49.3 

175.36.4 

189.28,2 

194.84,9 

200.41,6 

212.94,2 

219.20,5 

225.46,8 

236.60,3 

243.56,2 

250.52,1 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

102.58,6 
105.35,9 
103.13, 2 

128.23.3 
131.69,9 

135.16.4 

153.87,9 

158.03,8 

162.19,7 

179.52,6 

184.37,8 

189.23,0 

205.17.3 
210.71,8 

216.26.3 

230.81,9 

237.05,8 

243.29,6 

256.46.6 

263.39.7 
270.32,9 

3700 

3800 

3900 

102.99,2 

105.77,5 

108.5^,9 

128.74,0 

132.21.9 

135.69.9 

154.48.8 
158.66,3 

162.83.8 

180.23.6 

185.10.7 

189.97.8 

205.98,4 

211.55,1 

217.11,8 

231.73,2 

237.99,5 

244.25,8 

257.47.9 

264.43,8 

271.39,7 

3700 

3800 

3900 

1 4000 
4100 
4200 

110.90,4 

113.67,7 

116.44,9 

138.63,0 

142.09,6 

145.56,2 

166.35,6 

170.51,5 

174.67,4 

J 94.08,2 
198.93,4 
203.78,6 

221.80,8 

227.35,3 

232.89,9 

249.53,4 

255.77,3 

262.01,1 

277.26,0 

284.19.2 

291.12.3 

4000 

4100 

4200 

111.34,2 

114.12,6 

116.91,0 

139.17.8 

142.65.8 
146.13,7 

167.01.4 
171.18,9 

175.36.4 

194.84,9 

199.72.1 

204.59.2 

222.68,5 

228.25,2 

233.81,9 

250.52,1 

256.78,4 

263.04,7 

278.35,6 

285.31,5 

292.27,4 

4000 

4100 

4200 

Onfko; 

ooc 

IOOC 

119.22,2 

121.99,5 

124.76,7 

149.02,7 

152.49,3 

155.95,9 

178.83,3 

182.99,2 

187.15,1 

208.63,8 

213.49,0 

218.34,2 

238.44.4 
243.98,9 

249.53.4 

268.24,9 

274.48,8 

280.72,6 

298.05.5  j 

304.98.6 
311.91,8 

4300 

4400 

4500 

119.69,3 

122.47,7 

125.26,0 

149.61.6 

153.09.6 
156.57,5 

179.54.0 
183.71,5 

187.89.0 

209.46.3 

214.33.4 

219.20.5 

239.38,6 

244.95,3 

250.52,1 

269.31,0 

275.57,3 

281.83,6 

299.23,3 

306.19,2 

313.15,1 

4300 

4400 

4500 

4600 
4700 
| 4800 

127.54,0 

130.31,2 

133.08,5 

159.42.5 
162.89,0 

166.35.6 

191.31,0 

195.46,8 

199.62,7 

223.19,5 

228.04,7 

232.89,9 

255.07,9 

260.62,5 

266.17,0 

286.96,4 

293.20,3 

299.44,1 

318.84,9 

325.78.1 

332.71.2 

4600 

4700 

4800 

128.04,4 

130.82,7 

133.61,1 

160.05,5 

163.53.4 

167.01.4 

192.06.6 
196.24,1 

200.41.6 

224.07.7 

228.94.8 

233.81.9 

256.08,8 

261.65,5 

267.22,2 

288.09,9 
294.36,2 
300  62,5 

320.11,0 

327.06,8 

334.02,7 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

135.85,8 

138.63,0 

141.40,3 

169.82.2 
173.28,8 

176.75.3 

203.78,6 

207.94,5 

212.10,4 

237.75,1 

242.60,3 

247.45,5 

271.71.5 
277.26,0 

282.80.5 

305.67,9 

311.91,8 

318.15,6 

339.64.4 

346.57.5 
353.50,7 

4000 

5000 

5100 

136.39,5 

139.17,8 

141.96,2 

170.49.3 

173.97.3 
177.45,2 

204.59.2 
208.76,7 

212.94.2 

238.69,0 

243.56.2 

248.43.3 

272.78,9 

278.35,6 

283.92,3 

306.88,8 

313.15,1 

319.41,4 

340.98,6 

347.94,5 

354.90,4 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

144.17,5 

146.94,8 

149.72,1 

180.21,9 

183.68,5 

187.15,1 

216.26,3 

220.42,2 

224.58,1 

252.30,7 

257.15,9 

262.01,1 

288.35.1 
293.89,6 

299.44.1 

324.39,5 

330.63,3 

336.87,1 

360.43,8 

367.37.0 

374.30.1 

5200 

5300 

5400 

144.74,5 

147.52,9 

150.31,2 

180.93,2 

184.41,1 

187.89,0 

217.11.8 
221.29,3 

225.46.8 

253.30.4 

258.17.5 
263.04,7 

289.49,0 

295.05,8 

300.62,5 

325.67,7 

331.94,0 

338.20,3 

361.86,3 

368.82,2 

375.78,1 

5200  1 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

152.49,3 

155.26,6 

158.03,8 

190.61,6 

194.08,2 

197.54,8 

228.74,0 

232.89,9 

237.05,8 

266.86,3 

271.71,5 

276.56,7 

304.98.6 
310.53,2 

316.07.7 

343.11,0 

349.34,8 

355.58,6 

381.23.3 

388.16.4 
395.09,6 

5500 

5600 

5700 

153.09,6 

155.87,9 

158.66,3 

191.37,0 

194.84.9 

198.32.9 

229.64.4 
233.81,9 

237.99.5 

267.91.8 

272.78.9 
277.66,0 

306.19,2 

311.75,9 

317.32,6 

344.46,6 

350.72,9 

356.99,2 

382.74,0 

389.69,9 

396.65,8 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

160.81,1 

163.58,4 

166.35,6 

201.01.4 
204.47,9 

207.94.5 

241.21,6 

245.37,5 

249.53,4 

281.41,9 

286.27,1 

291.12,3 

321.62.2 
327.16,7 

332.71.2 

361.82,5 

368.06,3 

374.30,1 

402.02,7 

408.95,9 

415.89,0 

5800 

5900 

6000 

161.44,7 

164.23,0 

167.01,4 

201.80,8 

205.28,8 

208.76,7 

242.17.0 
246.34,5 

250.52.0 

282.53.2 

287.40.3 

292.27.4 

322.89,3 

328.46,0 

334.02,7 

363.25,5 

369.51,8 

375.78,1 

403.61,6 

410.57,5 

417.53,4 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

169.12,9 

171.90,1 

174.67,4 

211.41.1 
214.87,7 

218.34.2 

253.69,3 

257.85,2 

262.01,1 

295.97,5 

300.82,7 

305.67,9 

338.25.8 
343.80,3 

349.34.8 

380.54,0 

386.77,8 

393.01,6 

422.82.2 

429.75.3 
436.68,5 

6100 

6200 

6300 

169.79,7 

172.58,1 

175.36,4 

212.24,7 

215.72,6 

219.20,5 

254.69.6 
258.87,1 

263.04.7 

297.14.5 

302.01.6 
306.88,8 

339.59,5 

345.16,2 

350.72,9 

382.04,4 

388.30,7 

394.57,0 

424.49,3 

431.45,2 

438.41,1 

6100 
6200 
6300  « 

6400 
1 6500 
1 6600 

177.44,7 

180.21,9 

182.99,2 

221.80,8 

225.27,4 

228.74,0 

266.17,0 

270.32,9 

274.48,8 

310.53,2 

315.38,4 

320.23,6 

354.89.3 
360.43,8 

365.98.4 

399.25,5 

405.49,3 

411.73,2 

443.61,6 

450.54.8 

457.47.9 

6400 

6500 

6600 

178.14,8 

180.93,2 

183.71,5 

222.68,5 

226.16.4 

229.64.4 

267.22.2 
271.39,7 

275.57.3 

311.75,9 

316.63.0 

321.50.1 

356.29,6 

361.86,3 

367.43,0 

400.83,3 

407.09,6 

413.35,9 

445.37,0 

452.32,9 

459.28,8 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

185.76,4 

188.53,7 

191.31,0 

232.20,5 

235.67,1 

239.13,7 

278.64,7 

282.80,5 

286.96,4 

325.08,8 

329.94,0 

334.79,2 

371.52.9 
377.07,4 

382.61.9 

417.97,0 

424.20,8 

430.44,7 

464.41.1 

471.34.2 
478.27,4 

6700 

0800 

6900 

186.49,9 

189.28,2 

192.06,6 

233.12.3 

236.60.3 
240.08,2 

279.74.8 
283.92.3 

288.09.9 

326.37.3 

331.24.4 

336.11.5 

372.99,7 

378.56,4 

384.13,1 

419.62,2 

425.88,5 

432.14,8 

466.24,7 

473.20,5 

480.16,4 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

194.08,2 

196.85,5 

199.62,7 

242.60.3 
246.06,8 

249.53.4 

291.12,3 

295.28,2 

299.44,1 

339.64,4 

344.49,6 

349.34,8 

388.16.4 
393.71,0 

399.25.5 

436.68,5 

442.92,3 

449.16,2 

485.20,5 

492.13.7 

499.06.8 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

194.84,9 

197.63,3 

200.41,6 

243.56,2 

247.04.1 

250.52.1 

292.27.4 
296.44,9 

300.62.5 

340.98,6 

345.85.8 

350.72.9 

389.69,9 

395.26,6 

400.83,3 

438.41,1 

444.67,4 

450.93,7 

487.12,3 

494.08,2 

501.04,1 

,7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

202.40,0 

205.17,3 

207.94,5 

253.00,0 

256.46,6 

259.93,2 

303.60,0 

307.75,9 

311.91,8 

354.20,0 

359.05,2 

363.90,4 

404.80.0 
410.34,5 

415.89.0 

455.40,0 

461.63,8 

467.87,7 

506.U0.0 

512.93.2 

519.86.3 

203.20,0 

205.98,4 

208.76,7 

254.00,0 

257.47.9 

260.95.9 

304.80.0 
308.97,5 

313.15.1 

355.60.0 

360.47.1 

365.34.2 

406.40,0 

411.96,7 

417.53,4 

457.20,0 

463.46,3 

469.72,6 

508.00,0 

514.95,9 

521.91,8 

T300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

210.71,8 

213.49,0 

216.26,3 

263.39,7 

266.86,3 

270.32,9 

316.07,7 

320.23,6 

324.39,5 

368.75,6 

373.60,8 

378.46,0 

421.43.6 
426.98,1 

432.52.6 

474.11,5 

480.35,8 

486.59,2 

526.79.5 

533.72.6 
540.65,8 

7600 

7700 

7800 

211.55,1 

214.33,4 

217.11,8 

264.43.8 

267.91.8 
271.39,7 

317.32.6 
321.50,1 

325.67.7 

370.21.4 

375.08.5 

379.95.6 

423.10,1 

428.66,8 

434.23,6 

475.98,9 

482.25,2 

488.51,5 

528.87,7 

535.83,6 

542.79,5 

1600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

219.03,6 

221.80,8 

224.58,1 

273.79.5 
277.26,0 

280.72.6 

328.55,3 

332.71,2 

336.87,1 

383.31,2 

388.16,4 

393.01,6 

438.07.1 
443.61,6 

449.16.2 

492.83,0 

499.06,8 

505.30,7 

547.58,9 

554.52.1 

561.45.2 

7900 

8000 

8100 

219.90,1 

222.68,5 

225.46,8 

274.87,7 

278.35.6 

281.83.6 

329.85.2 
334.02,7 

338.20.3 

384.82,7 

389.69,9 

394.57,0 

439.80,3 

445.37,0 

450.93,7 

494.77,8 

501.04,1 

507.30,4 

549.75,3 

556.71,2 

563.67,1 

7900 

8000 

8100 

8260 

8300 

8400 

227.35,3 

230.12,6 

232.89,9 

284.19.2 
287.65,8 

291.12.3 

341,03,0 

345.18,9 

349.34,8 

397.86,8 

402.72,1 

407.57,3 

454.70.7 
460.25,2 

465.79.7 

511.54,5 

517.78,4 

524.02,2 

568.38.4 

575.31.5 
582.24,7 

8200 

8300 

8400 

228.25,2 

231.03,6 

233.81,9 

285.31.5 

288.79.5 
292.27,4 

342.37.8 
346.55,3 

350.72.9 

399.44.1 

404.31.2 
409.18,4 

456.50,4 

462.07,1 

467.63,8 

513.56,7 

519.83,0 

526.09,3 

570.63,0 

577.58,9 

584.54,8 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

235.67,1 

238.44,4 

241.21,6 

294.58,9 

298.05,5 

301.52,0 

353.50,7 

357.66,6 

361.82,5 

412.42,5 

417.27,7 

422.12,9 

471.34.2 
476.88,8 

482.43.3 

530.26,0 

536.49,9 

542.73,7 

589.17,8 

596.11.0 

603.04.1 

8500 

8600 

8700 

236.60,3 

239.38,6 

242.17,0 

295.75.3 

299.23.3 
302.71,2 

354.90.4 
359.07,9 

363.25.5 

414.05.5 

418.92.6 

423.79.7 

473.20,5 

478.77,3 

484.34,0 

532.35,6 

538.61,9 

544.88,2 

591.50,7 

598.46,6 

605.42,5 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

243.98,9 

246.76,2 

249.53,4 

304.98,6 

308.45,2 

311.91,8 

365.98,4 

370.14,2 

374.30,1 

426.98,1 

431.83,3 

436.68,5 

487.97.8 
493.52,3 

499.06.8 

548.9.7,5 

555.21,4 

561.45,2 

609.97.3 

616.90.4 
623.83,6 

8800 

8900 

9000 

244.95,3 

247.73,7 

250.52,1 

306.19,2 

309.67.1 

313.15.1 

367.43.0 
371.60,5 

375.78.1 

428.66,8 

433.54.0 

438.41.1 

489.90,7 

495.47,4 

501.04,1 

551.14,5 

557.40,8 

563.67,1 

612.38,4 

619.34,2 

626.30,1 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

252.30.7 

255.07,9 

257.85,2 

315.38.4 
318.84,9 

322.31.5 

378.46,0 
382.61,9 
386.77, S 

441.53,7 

446.38,9 

451.24,1 

504.61.4 
510.15,9 

515.70.4 

567.69,0 

573.92,9 

580.16,7 

630.76,7 

637.69,9 

644.63,0 

0100 

9200 

9300 

253.30,4 

256.08,8 

258.87,1 

316.63.0 

320.11.0 
323.58,9 

379.95.6 
384.13,2 

388.30.7 

443.28.2 

448.15.3 
453.02,5 

506.60,8 

512.17,5 

517.74,2 

569.93,4 

576.19,7 

582.46,0 

633.26,0 
640.21,9 
647. 17, S 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

260.62,5 

263.39,7 

260.17,0 

325.78.1 
329.24,7 

332.71.2 

390.93,7 

395.09,6 

399.25,5 

456.09,3 

460.94,5 

465.79,7 

521.24,9 

526.79,5 

532.34,0 

586.40,5 

592.64,4 

598.88,2 

651.56.2 

658.49.3 
665.42,5 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

261.65,5 

264.43,8 

267.22,2 

327.06.8 

330.54.8 
334.92,7 

392.48.2 
396.65,8 

400.83.3 

457.89.6 

462.76.7 

467.63.8 

523.31,0 

528.S7.7 

534.44,4 

588.72,3 

594.98,6 

601.24,9 

654.13,7 

661.09,6 

668.05,5 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

268.94,2 

271.71,5 

274.48,8 

•336.17,8 

339.64,4 

343.11,0 

403.41,4 

407.57,3 

411.73,2 

470.64,9 

475.50,1 

480.35,3 

537.88.5 
543.43,0 

548.97.5 

605.12,1 

611.35,9 

617.59,7 

672.35,6 

679.28.8 

686.21.9 

270.00,5 

272.78,9 

275.57,3 

337.50,7 

340.98.6 

344.46.6 

405.00,8 

409.18,4 

413.35,9 

472.51.0 

477.38.1 

482.25.2 

540.01,1 

545.57,8 

551.14,5 

607.51,2 

613.77,5 

620.03,8 

675.01,4 

681.97,3 

688.93,2 

9700 

9800 

9900 

j 10000 

277.26, 0|  346.57,5 

415.89,0 

485.20,5 

554.52,1 

623.83,6 

693.15,1 

lOOOO 

278.35,6 

347.94,5 

417.53,4)  487.12,3  556.71,2 

626.30,1 

695.89,0  1 

lOOOO 

- . i 

1 

Sept.  lOth — 253  DAYS — 8 months  lO  days. 

Sept.  11th — 254  DAYS — 8 months  11  days. 

E 

<c 

255  DAYS. 

Rate. 

4 I 5 

6 | 7 

8 

9 

10 

100 

200 

300 

2.79,5 

5.58,9 

8.38,4 

3.49,3 

6.98,6 

10.47,9 

4,19,2 

8.38,4 

12.57,5 

4.89.0 

9.78.1 
14.67,1 

5. 58,9 
11.17,8 
16.76,7 

6.28~8 

12.57,5 

18.86,3 

6.98,6 

13.97,3 

20.95,9 

400 

500 

600 

11.17,8 

13.97,3 

10.76,7 

13.97,3 

17.46,6 

20.95,9 

16.76,7 

20.95,9 

25.15,1 

19.56.2 

24.45.2 

29.34.2 

22.36,6 

27.94,5 

33.53,4 

25.15,1 

31.43,8 

37.72,6 

27.94,5 

34.93,2 

41.91,8 

700 

800 

900 

19.56,2 

22.35,6 

25.15,1 

24.45,2 

27.94,5 

31.43,8 

29.34,2 

33.53,4 

37.72,6 

34.23.3 

39.12.3 

44.01.4 

39.12,3 

44.71,2 

50.30,1 

44.01,4 

50.30,1 

56.58,9 

48.90,4 

55.89,0 

62.87,7 

1000 

1100 

1200 

27.94,5 

30.74,0 

33.53,4 

34.93,2 

38.42,5 

41.91,8 

41.91,8 

46.11.0 

50.30.1 

48.90.4 

53.79.5 

58.68.5 

55.89,0 

61.47,9 

67.06,8 

62.87,7 

69.16,4 

75.45,2 

69.86,3 

76.84,9 

83.83,0 

1300 

1400 

1500 

36.32,9 

39.12,3 

41.91,8 

46.41,1 

48.90,4 

52.39,7 

54.49,3 

58.68,5 

62.87,7 

63.57.5 

68.46.6 

73.35.6 

72.65,8 

78.24,7 

83.83,6 

81.74,0 

88.02,7 

94.31,5 

90.82,2 

97.80,8 

104.79,5 

1600 

1700 

1800 

44.71,2 

47.50,7 

50.30,1 

55.89,0 

59.38,4 

62.87,7 

67.06,8 

71.26,0 

75.45,2 

78.24.7 

83.13.7 

88.02.7 

89.42,5 

95.01,4 

100.60,3 

100.60,3 

106.89,0 

113.17,8 

111.78,1 

118.76,7 

125.75,3 

1900 

2000 

2100 

53.09,6 

55.89,0 

58.68,5 

66.37,0 

69.86,3 

73.35,6 

79.64,4 

83.83.6 

88.02.7 

92.91.8 

97.80.8 
102.69,9 

106.19,2 

111.78,1 

117.37,0 

119.46,6 

125.75,3 

132.04,1 

132.74,0 

139.72,6 

146.71,2 

2200 

2300 

2400 

61.47,9 

64.27,4 

67.06,8 

76.84,9 

80.34,2 

83.83,6 

92.21,9 

96.41,1 

100.60,3 

107.58.9 

112.47.9 
117.37,0 

122.95,9 

128.54,8 

134.13,7 

138.32,9 

144.61,6 

150.90,4 

153.69,9 

160.68,5 

167.67,1 

2500 

2600 

2700 

69.86,3 

72.65,8 

75.45,2 

87.32,9 

90.82,2 

94.31,5 

104.79.5 

108.98.6 
113.17,8 

122.26,0 

127.15.1 

132.04.1 

139.72,6 

145.31,5 

150.90,4 

157.19,2 

163.47,9 

169.76,7 

174.65,8 

181.64,4 

188.63,0 

2800 

2900 

3000 

78.24,7 

81.04,1 

83.83,6 

97.80,8 

101.30,1 

104.79,5 

117.37,0 

121.56.2 

125.75.3 

136.93.2 

141.82.2 

146.71.2 

156.49,3 

162.08,2 

167.67,1 

176.05,5 

182.34,2 

188.63,0 

195.61,6 

202.60,3 

209.58,9 

3100 

3200 

3300 

86.63,0 

89.42,5 

92.21,9 

108.28,8 

111.78,1 

115.27,4 

129.94,5 

134.13,7 

138.32,9 

151.60.3 

156.49.3 

161.38.4 

173.26,0 

178.84,9 

184.43,8 

194.91,8 

201.20,5 

207.49,3 

216.57,5 

223.56,2 

230.54,8 

3400 

3500 

3600 

95.01,4 

97.80,8 

100.60,3 

118.76,7 

122.26,0 

125.75,3 

142.52.1 

146.71.2 
150.90,4 

166.27.4 

171.16.4 

176.05.5 

190.02,7 

195.61,6 

201.20,5 

213.78,1 

220.06,8 

226.35,6 

237.53,4 

244.52,1 

251.50,7 

3700 

3800 

3900 

103.39,7 

106.19,2 

108.98,6 

129.24,7 

132.74,0 

136.23,3 

155.09,6 

159.28.8 

163.47.9 

180.94.5 

185.83.6 

190.72.6 

206.79,5 

212.38,4 

217.97,3 

232.64,4 

238.93,2 

245.21,9 

258.49,3 

265.47,9 

272.46,6 

4000 

4100 

4200 

111.78,1 

114.57,5 

117.37,0 

139.72,6 

143.21,9 

146.71,2 

167.67,1 

171.86,3 

176.05,5 

195.61.6 

200.50.7 

205.39.7 

223.56,2 

229.15,1 

234.74,0 

251.50,7 

257.79,5 

264.08,2 

279.45,2 

286.43,8 

293.42,5 

4300 

4400 

4500 

120.16,4 

122.95,9 

125.75,3 

150.20,5 

153.69,9 

157.19,2 

180.24.7 

184.43.8 
188.63,0 

210.28,8 

215.17.8 

220.06.8 

240.32,9 

245.91,8 

251.50,7 

270.37,0 

276.65,8 

282.94,5 

300.41,1 

307.39,7 

314.38,4 

4600 

4700 

4800 

128.54,8 

131.34,2 

134.13,7 

160.68,5 

164.17,8 

167.67,1 

192.82,2 

197.01.4 

201.20.5 

224.95.9 

229.84.9 
234.74,0 

257.09,6 

262.68,5 

268.27,4 

289.23,3 

295.52,1 

301.80,8 

321.37,0 

328.35,6 

335.34,2 

4900 

5000 

5100 

136.93,2 

139.72,6 

142.52,1 

171.16,4 

174.65,8 

178.15,1 

205.39,7 

209.58,9 

213.78,1 

239.63.0 

244.52.1 

249.41.1 

273.86,3 

279.45,2 

285.04,1 

308.09,6 

314.38,4 

320.67,1 

342.32,9 

349.31,5 

356.30,1 

5200 

5300 

5400 

145.31,5 

148.11,0 

150.90,4 

181.64,4 

185.13,7 

188.63,0 

217.97.3 

222.16.4 
226.35,6 

254.30.1 

259.19.2 

264.08.2 

290.63,0 

296.21,9 

301.80,8 

326.95,9 

333.24,7 

339.53,4 

363.28,8 

370.27,4 

377.26,0 

5500 

5600 

5700 

153.69,9 

156.49,3 

159.28,8 

192.12,3 

195.61,6 

199.11,0 

230.54,8 

234.74,0 

238.93,2 

268.97.3 

273.86.3 

278.75.3 

307.39,7 

312.98,6 

318.57,5 

345.82,2 

352.11,0 

358.39,7 

384.24,7 

391.23,3 

398.21,9 

5800 

5900 

6000 

162.08,2 

164.87,7 

167.67,1 

202.60,3 

206.09,6 

209.58,9 

243.12,3 

247.31,5 

251.50,7 

283.64.4 

288.53.4 

293.42.5 

324.16,4 

329.75,3 

335.34,2 

364.68,5 

370.97,3 

377.26,0 

405.20,5 

412.19,2 

419.17,8 

6100 

6200 

6300 

170.46,6 

173.26*0 

176.05,5 

213.08,2 

216.57,5 

220.06,8 

255.69,9 

259.89,0 

264.08,2 

298.31.5 

303.20.5 

308.09.6 

340.93,2 

346.52.0 

352.11.0 

383.54,8 

389.83,6 

396.12,3 

426.16,4 

433.15,1 

440.13,7 

6400 

6500 

6600 

178.84,9 

181.64,4 

184.43,8 

223.56,2 

227.05,5 

230.54,8 

268.27,4 

272.46,6 

276.65,8 

312.98.6 

317.87.7 

322.76.7 

357.69,9 

363.28,8 

368.87,7 

402.41,1 

408.69,9 

414.98,6 

447.12,3 

454.11,0 

461.09,6 

6700 

6800 

6900 

187.23,3 

190.02,7 

192.82,2 

234.04,1 

237.53,4 

241.02,7 

280.84,9 

285.04,1 

289.23,3 

327.65.8 

332.54.8 

337.43.8 

374.46,6 

380.05,5 

385.64,4 

421.27,4 

427.56,2 

433.84,9 

468.08,2 

4/5.06,8 

482.05,5 

7000 

7100 

7200 

195.61,6 

198.41,1 

201.20,5 

244.52,1 

248.01,4 

251.50,7 

293.42.5 

297.61.6 
301.80,8 

342.32.9 

347.21.9 
352.11,0 

391.23,3 

396.82,2 

402.41,1 

440.13,7 

446.42,5 

452.71,2 

489.04,1 

496.02,7 

503.01,4 

7300 

7400 

7500 

204.00,0 

206.79,5 

209.58,9 

255.00,0 

258.49,3 

261.98,6 

306.00,0 

310.19,2 

314.38,4 

357.uu,0 

361.89.0 

366.78.1 

408.00,0 

413.58,9 

419.17,8 

459.00,0 

465.28,8 

471.57,5 

510.00,0 

516.98,6 

523.97,3 

7600 

7700 

7800 

212.38,4 

215.17,8 

217.97,3 

265.47,9 

268.97,3 

272.46,6 

318.57,5 

322.76,7 

326.95,9 

371.67.1 

376.56.2 

381.45.2 

424.76,7 

430.35,6 

435.94,5 

477.86,3 

484.15,1 

490.43,8 

530.95,9 

537.94,5 

544.93,2 

7900 

8000 

8100 

220.76,7 

223.56,2 

226.35,6 

275.95,9 

279.45,2 

282.94,5 

331.15.1 

335.34.2 
339.53,4 

386.34.2 

391.23.3 

396.12.3 

441.53,4 

447.12,3 

452.71,2 

496.72,6 

503.91,4 

509.30,1 

551.91,8 

558.90,4 

565.89,0 

8200 

8300 

8400 

229.15,1 

231.94,5 

234.74,0 

286.43,8 

289.93,2 

293.42,5 

343.72,6 

347.91,8 

352.11,0 

401.01.4 

405.90.4 

410.79.5 

458.30,1 

463.89,0 

469.47,9 

515.58,9 

521.87,7 

528.16,4 

572.87,7 

579.86,3 

586.84,9 

8500 

8600 

8700 

237.53,4 

240.32,9 

243.12,3 

296.91,8 

•300.41,1 

303.90,4 

356.30,1 

360.49,3 

364.68,5 

415.68.5 

420.57.5 

425.46.6 

475.06.8 

480.65.8 
486.24,7 

534.45,2 

540.74,0 

547.02,7 

593.83,6 

600.82,2 

607.80,8 

8800 

8900 

9000 

245.91,8 

248.71,2 

251.50,7 

307.39,7 

310.89,0 

314.38,4 

368.87.7 

373.06.8 
377.26,0 

430.35.6 

435.24.7 

440.13.7 

491.83,6 

497.42,5 

503.01,4 

553.31,5 

559.60,3 

565.89,0 

614.79,5 

621.78,1 

628.76,7 

9100 

9200 

9300 

254.30,1 

257.09,6 

259.89,0 

317.87,7 

321.37,0 

324.86,3 

381.45,2 

385.64,4 

389.83,6 

445.02.7 

449.91.8 

454.80.8 

508.60,3 

514.19,2 

519.78,1 

572.17,8 

578.46,6 

584.75,3 

635.75,3 

642.74,0 

649.72,6 

9400 

9500 

9600 

262.68,5 

265.47,9 

268.27,4 

328.35,6 

331.84,9 

335.34,2 

394.02,7 

398.21,9 

402.41,1 

459.69.9 

464.58.9 

469.47.9 

525.37,0 

530.95,9 

536.54,8 

591.04,1 

597.32,9 

603.61,6 

656.71,2 

663.69,9 

670.68,5 

9700 

9800 

9900 

271.06.8 
273.86,3 

276.65.8 

338.83,6 

342.32,9 

345.82,2 

406.60,3 

410.79.5 

414.98.6 

474.37.0 

479.26.0 

484.15.1 

542.13,7 

547.72,6 

553.31,5 

609.90,4 

616.19,2 

622.47,9 

677.67,1 

684.65,8 

691.64,4 

1 0OOO 

279.45,2 

349.31,5 

419.17,8 

489.04, 1|  558.90,4 

628.76, 7|  698.63,0 

Sept.  12th— 255  DAY’S — 8 'months  12  days. 


at. 


E 

< 

2B6  DAYS. 

•4-J 

E | 
< 

Rate. 

4 ] 

5 | 

6 | 

7 | 

8 | 

9 j 

10 

Rate. 

lOO 

200 

300 

2.80.5 
5.61,1 

8.41.6 

3.50,7 

7.01,4 

10.52,1 

4/20,8 

8.41,6 

12.62,5 

4.91,0 

9.81,9 

14.72,9 

5.61,1 

11.22,2 

16.83,3 

6.31,2 

12.62,5 

18.93,7 

7.01,4 

14.02,7 

21.04,1 

1O0 

200 

300 

400 

500 

GOO 

11.22,2 

14.02,7 

16.83,3 

14.02,7 

17.53,4 

21.04,1 

16.83,3 

21.04,1 

25.24,9 

19.63.8 

24.54.8 

29.45.8 

22.44.4 

28.05.5 

33.66.6 

25.24,9 

31.56,2 

37.87,4 

28.05,5 

35.06,8 

42.08,2 

400 

600 

600 

700 

800 

900 

19.63.8 
22.44,4 

25.24.9 

24.54,8 

28.05,5 

31.56,2 

29.45,8 

33.66,6 

37.87,4 

34.36.7 

39.27.7 
44.18,6 

39.27.7 

44.88.8 

60.49.9 

44.18,6 

50.49,9 

56.81,1 

49.09,6 

56.11,0 

63.12,3 

700 

300 

ooo 

lOOO 

llOO 

1200 

28.05.5 
30.86,0 

33.66.6 

35.06,8 

38.57,5 

42.08,2 

42.08,2 

46.29,0 

50.49,9 

49.09,6 

54.00,5 

58.91,5 

56.11.0 

61.72.1 

67.33.2 

63.12,3 

69.43,6 

75.74,8 

70.13,7 

77.15,1 

84.16,4 

lOOO 

llOO 

1200 

1300 

1400 

1500 

36.47.1 
39.27,7 

42.08.2 

45.58,9 

49.09,6 

52.60,3 

54.70,7 

58.91,5 

63.12,3 

63.82,5 

68.73.4 

73.64.4 

72.94.2 

78.55.3 

84.16.4 

82.06,0 

88.37,3 

94.68,5 

91.17,8 

98.19,2 

105.20,5 

1300 

1400 

1600 

1GOO 

1700 

1800 

44.88.8 
47.69,3 

50.49.9 

56.11,0 

59.61,6 

63.12,3 

67.33,2 

71.54,0 

75.74,8 

78.55.3 

83.46.3 

88.37.3 

89.77.5 

95.38.6 
100.99,7 

100.99,7 

107.31,0 

113.62,2 

112.21,9 

119.23,3 

126.24,7 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

53.30.4 
56.11,0 

58.91.5 

66.63,0 

70.13,7 

73.64,4 

79.95,6 

84.16,4 

88.37,3 

93.28.2 

98.19.2 
103.10,1 

106.60,8 

112.21,9 

117.83,0 

119.93,4 

126.24,7 

132.55,9 

133.26,0 

140.27,4 

147.28,8 

1600 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

61.72.1 
64.52,6 

67.33.2 

77.15,1 

80.65,8 

84.16,4 

92.58,1 

96.78,9 

100.99,7 

108.01,1 

112.92,1 

117.83,0 

123.44.1 

129.05.2 

134.66.3 

138.87,1 

145.18,4 

151.49,6 

154.30,1 

161.31,5 

168.32,9 

2200 

2300 

2400 

2500 

2000 

2700 

70.13.7 
72.94,2 

75.74.8 

87.67,1 

91.17,8 

94.68,5 

105.20,5 

109.41,4 

113.62,2 

122.74,0 

127.64.9 

132.55.9 

140.27.4 

145.88.5 

151.49.6 

157.80,8 

164.12,1 

170.43,3 

175.34,2 

182.35,6 

189.37,0 

2600 

2G0(T 

2700 

2800 

2900 

3000 

78.55.3 
81.35,9 

84.16.4 

98.19,2 

101.69,9 

105.20,5 

117.83,0 

122.03,8 

126.24,7 

137.46.8 

142.37.8 

147.28.8 

157.10.7 

162.71.8 

168.32.9 

176.74,5 

183.05,8 

189.37,0 

196.38,4 

203.39,7 

210.41,1 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

86.97.0 
89.77,5 

92.58.1 

108.71,2 

112.21,9 

115.72,6 

130.45,5 

134.66,3 

138.87,1 

152.19.7 

157.10.7 
162.01,6 

173.94.0 

179.55.1 

185.16.2 

195.68,2 

201.99,5 

208.30,7 

217.42,5 

224.43,8 

231.45,2 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3GOO 

95.38,6 

98.19,2 

100.99,7 

119.23,3 

122.74,0 

126.24,7 

143.07,9 

147.28,8 

151.49,6 

166.92.6 

171.83.6 
176.74,5 

190.77.3 

196.38.4 

201.99.5 

214.61,9 

220.93,2 

227.24,4 

238.46,6 

245.47,9 

252.49,3 

3400 
„ 3600 
3600 

3700 

3800 

3900 

103.80.3 
106.60,8 

109.41.4 

129.75,3 

133.26,0 

136.76,7 

155.70,4 

159.91,2 

164.12,1 

181.65,5 

186.56.4 

191.47.4 

207.60.5 

213.21.6 

218.82.7 

233.55,6 

239.86,8 

246.18,1 

259.50,7 

266.52,1 

'273.53,4 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

112.21, » 
115.02,5 
117.83,0 

140.27,4 

143.78,1 

147.28,8 

168.32,9 

172.53,7 

176.74,5 

196.38,4 

201.29.3 

206.20.3 

224.43.8 

230.04.9 
235.66,0 

252.49,3 

258.80,5 

265.11,8 

280.54,8 

287.56,2 

294.57,5 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

120.63.6 
123.44,1 

126.24.7 

150.79,5 

154.30,1 

157.80,8 

180.95,3 

185.16,2 

189.37,0 

211.11,2 

216.02,2 

220.93,2 

241.27.1 

246.88.2 

252.49.3 

271.43,0 

277.74,2 

£84.05,5 

301.58,9 

308.60,3 

315.61,6 

4300 

4400 

4500 

4000 

4700 

4800 

129.05.2 
131.85,8 

134.66.3 

161.31,5 

164.82,2 

168.32,9 

193.57,8 

197.78,6 

201.99,5 

225.84.1 

230.75.1 
235.66,0 

258.10.4 

263.71.5 

269.32.6 

290.36,7 

296.67,9 

302.99,2 

322.63,0 

329.64,4 

336.65,8 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

137.46.8 
140.27,4 

143.07.9 

171.83,6 

175.34,2 

178.84,9 

206.20,3 

210.41,1 

214.61,9 

240.57,0 

245.47.9 

250.38.9 

274.93.7 

280.54.8 

286.15.9 

309.30,4 

315.61,6 

321.92,9 

343.67,1 

350.68,5 

357.69,9 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

145.86.5 
148.69,0 

151.49.6 

182.35,6 

185.86,3 

189.37,0 

218.82,7 

223.03,6 

227.24,4 

255.29,9 

260.20,8 

265.11,8 

291.77.0 

297.38.1 

302.99.2 

328.24,1 

334.55,3 

340.86,6 

364.71,2 

371.72,6 

378.74,0 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

154.30.1 
157.10,7 

159.91.2 

192.87,7 

196.38,4 

199.89,0 

231.45,2 

235.66,0 

239.86,8 

270.02.7 

274.93.7 

279.84.7 

308.60.3 

314.21.4 

319.82.5 

347.17,8 

353.49,0 

359.80,3 

385.75,3 

392.76,7 

399.78,1 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

162.71.8 
165.52,3 

168.32.9 

203.39,7 

206.90,4 

210.41,1 

244.07,7 

248.28,5 

252.49,3 

284.75.6 

289.66.6 
294.57,5 

325.43.6 

331.04.7 

336.65.8 

366.11,5 

372.42,7 

378.74,0 

406.79,5 

413.80,8 

420.82,2 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

171.13.4 
173.94,0 

176.74.5 

213.91,8 

217.42,5 

226.93,2 

256.70,1 

260.91,0 

265.11,8 

299.48.5 

304.39.5 
309.30,4 

342.26.8 

347.87.9 
353.49,0 

385.05,2 

391.36,4 

397.67,7 

427.83,6 

434.84,9 

441.86,3 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

179.55.1 
182.35,6 

185.16.2 

224.43,8 

227.94,5 

231.45,2 

269.32,6 

273.53,4 

277.74,2 

314.21,4 

319.12.3 

324.03.3 

359.10.1 

364.71.2 

370.32.3 

403.98,9 

410.30,1 

416.61,4 

448.87.7 

455.89.3 

462.90.4 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

187.96.7 
19(L77,3 

193.57.8 

234.95,9 

238.46,6 

241.97,3 

281.95,1 

286.15,9 

290.36,7 

328.94.2 

333.85.2 

338.76.2 

375.93.4 

381.54.5 

387.15.6 

422.92,6 

429.23,8 

435.55,1 

469.91,8 

476.93,2 

483.94,5 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

196.38.4 
'199.18,9 

201.99.5 

245.47,9 

248.98,6 

252.49,3 

294.57,5 

298.78,4 

302.99,2 

343.67.1 

348.58.1 
353.49,0 

392.76.7 

398.37.8 

403.98.9 

441.86,3 

448.17,5 

454.48,8 

490.95,9 

497.97,3 

504.98,6 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

204.80,  J 
207.60,5 
210.41,1 

256.00,0 

259.50,7 

263.01,4 

307.20,0 

311.40,8 

315.61,6 

358.40.0 

363.31.0 
368.21,9 

409.60,( 

415.21.1 

420.82.2 

460.80,0 

467.11,2 

473.42,5 

512.00,0 

519.01,4 

526.32,7 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

213.21.6 
216.02,2 

218.82.7 

266.52,1 

270.02,7 

273.53,4 

319.82,5 

324.03,3 

328.24,1 

373.12,9 

378.03.8 

382.94.8 

426.43.3 

432.04.4 

437.65.5 

479.73,7 

486.04,9 

492.36,2 

533.04,1 

540.05,5 

547.06,8 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

221.63.3 
224.43,8 

227.24.4 

277.04,1 

280.54,8 

284.05,5 

332.44,9 
, 336.65,8 
340.86,6 

387.85,8 

392.76.7 

397.67.7 

443.26.6 

448.87.7 

454.48.8 

498.67,4 

504.98,6 

511.29,9 

554.08,2 

561.09,6 

568.11,0 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

230.04,9 

232.85,5 

235.66,0 

287.56,2 

291.06,8 

294.57,5 

345.07,4 

349.28,2 

353.49,0 

402.58.6 

407.49.6 
412.40,5 

460.09,9 

465.71.0 

471.32.1 

517.61,1 

523.92,3 

530.23,6 

575.12,3 

582.13,7 

5S9.15.1 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

238.46.6 
241.27,1 

244.07.7 

298.08,2 

301.58,9 

305.09,6 

357.69,9 

361:90,7 

366.11,5 

417.31.5 

422.22.5 
427.13,4 

476.93.2 

482.54.2 

488.15.3 

536.54,8 

542.86,0 

549.17,3 

596.16,4 

603.17,8 

610.19,2 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

246.88.2 
249.68,8 

252.49.3 

308.60,3 

312.11,0 

315.61,6 

370.32,3 

374.53,2 

378.74,0 

432.04,4 

436.95.3 

441.86.3 

493.76.4 

499.37.5 

504.98.6 

555.48,5 

561.79,7 

568.11,0 

617.20,5 

624.21,9 

631.23,3 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

255.29,9 

258.10,4 

260.91,0 

319.12,3 

322.63,0 

326.13,7 

382.94,8 

387.15,6 

391.36,4 

446.77,3 

451.68.2 

456.59.2 

510.59,7 
516.20,  S 
521.81,9 

574.42,2 

580.73,4 

587.04,7 

638.24,7 

645.26,0 

652.27,4 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

263.71.5 
266.52,1 

269.32.6 

329.64,4 

333.15,1 

336.65,8 

395.57,3 

399.78,1 

403.98,9 

461.50.1 

466.41.1 

471.32.1 

527.43.0 

533.04.1 

538.65.2 

593.35,9 

599.67,1 

605.98,4 

659.28,8 

666.30,1 

673.31,5 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

272.13.2 
274.93,7 

277.74.2 

340.16,4 

343.67,1 

347.17,8 

408.19,7 

412.40,5 

416.61,4 

476.23.0 

481.14.0 
486.04,9 

544.26.3 

549.87.4 

555.48.5 

612.29,6 

618.60,8 

624.92,1 

680.32,9 

687.34,2 

694.35,6 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

280.54,8 

350.68, 5|  420.82,2 

490.95,9 

561.09,6 

631.23,3 

701.37,0 

lOOOO 

Sept.  13th— 256  DAYS— 8 months  13  days. 
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258  DAYS.  1 J 

<£ 

! Rate. 

i 

4 

5 | 

6 

7 I 

8 

9 | 10 

Rate. 

4 | 5 I 

6 1 

7 | 

8 | 

9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

2.81,6 

5.63,3 

8.44,9 

3.52.1 

7.04.1 
10.56,2 

4.22,5 

8.44,9 

12.67,4 

4.92,9 

9.85,8 

14.78,6 

5.63,3 

11.26,6 

16.89,9 

6.33,7 

12.67,4 

19.01,1 

7.04,1 

14.08.2 

21.12.3 

100 

200 

300 

2.82,7 

5.65,5 

8.48,2 

3,53,4 

7.06,8 

10.00,3 

4.24.1 

8.48.2 
12.72,3 

4.94,8 

9.89/ 

14.84,4 

5.65,5 

11.31,0 

16.96,4 

6.36,2 

12.72,3 

19.08,5 

7.06,8 

14.13,7 

21.20,5 

lOO 

200 

300 

400 

500 

600 

11.26,6 

14.08,2 

16.89,9 

14.08.2 

17.60.3 

21.12.3 

16.89,9 

21.12,3 

25.34,8 

19.71,5 

24.64,4 

29.57,3 

22.53,2 

28.16,4 

33.79,7 

25.34,8 

31.68,5 

38.02,2 

28.16.4 

35.20.5 
42.24,7 

400 

500 

GOO 

11.31,0 

14.13,7 

16.96,4 

14.13,7 

17.67,1 

21.20,5 

16.96.4 

21.20.5 
25.44,7 

19.79,2 

24.74,0 

29.68,8 

22.61.9 
28.27,4 

33.92.9 

25.44.7 

31.80.8 
38.17,0 

28.27,4 

35.34,2 

42.41,1 

400 

500 

GOO 

700 
800 
900 
1000 
| 1100 
1200 

19.71,5 

22.53,2 

25.34,8 

24.64.4 

28.16.4 

31.68.5 

29.57,3 

33.79,7 

38.02,2 

34.50,1 

39.43,0 

44.35,9 

39.43,0 

45.06,3 

50.69,6 

44.35,9 

50.69,6 

57.03,3 

49.28.8 

56.32.9 
63.37,0 

700 

800 

900 

19.79,2 

22.61,9 

25.44,7 

24.74,0 

28.27,4 

31.80,8 

29.68.8 

33.92.9 
38.17,0 

34.63,6 

39.58,4 

44.53,2 

39.58,4 

45.23,8 

50.89,3 

44.53.2 

50.89.3 
57.25,5 

49.47,9 

56.54,8 

63.61,6 

,700 

800 

900 

28.16,4 

30.98,1 

33.79,7 

35.20.5 

38.72.6 

42.24.7 

42.24,7 

46.47,1 

50.69,6 

49.28,8 

54.21,6 

59.14,5 

56.32,9 

61.96,2 

67.59,5 

63.37,0 

69.70,7 

76.04,4 

70.41.1 

77.45.2 

84.49.3 

lOOO 

1100 

1200 

28.27,4 

31.10,1 

33.92,9 

35.34,2 

38.87,7 

42.41,1 

42.41.1 

46.65.2 

50.89.3 

49.47,9 

54.42,7 

59.37,5 

56.54.8 
62.20,3 

67.85.8 

63.61,6 

69.97,8 

76.34,0 

70.68,5 

77.75,3 

84.82,2 

lOOO 
1 lOO 
1200 

1300 
1400 
1500 
1600 
1 1700 
1800 

36.61,4 

39.43,0 

42.24,7 

45.76.7 

49.28.8 

52.80.8 

54.92,1 

59.14,5 

63.37,0 

64.07,4 

69.00,3 

73.93,2 

73.22,7 

78.86,0 

84.49,3 

82.38,1 

88.71,8 

95.05,5 

91.53.4 

98.57.5 
105.01,6 

1300 

1400 

1500 

36.75,6 

39.58,4 

42.41,1 

45.94,5 

49.47,9 

53.01,4 

55.13.4 

59.37.5 

63.61.6 

64.32,3 

69.27,1 

74.21,9 

73.51.2 
79.16,7 

84.82.2 

82.70,1 

89.06,3 

95.42,5 

91.89,0 

98.95,9 

106.02,7 

1300 

1400 

1500 

45.06,3 

47.87,9 

50.69,6 

56.32.9 

59.84.9 
.63.37,0 

67.59,5 

71.81,9 

76.04,4 

78.86,0 

83.78,9 

88.71,8 

90.12,6 

95.75,9 

101.39,2 

101.39,2 

107.72,9 

114.06,6 

112.65.8 

119.69.9 
126.74,0 

1GOO 

1700 

1800 

45.23,8 

48.06,6 

50.89,3 

56.54,8 

60.08,2 

63.61,6 

67.85.8 

72.09.9 
76.34,0 

79.16,7 

84.11,5 

89.06,3 

90.47,7 

96.13,2 

101.78,6 

101.78,6 

108.14,8 

114.51,0 

113.09,6 

120.16,4 

127.23,3 

1 GOO 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

53.51,2 

56.32,9 

59.14,5 

66.89,9 

70.41.1 

73.93.2 

80.26,8 

84.49,3 

88.71,8 

93.64,7 

98.57,5 

103.50,4 

107.02,5 

112.65,8 

118.29,0 

120.40,3 

126.74,0 

133.07,7 

133.78.1 

140.82.2 

147.86.3 

1900 

2000 

2100 

53.72,1 

56.54,8 

59.37,5 

67.15,1 

70.68,5 

74.21,9 

80.58.1 

84.82.2 

89.06.3 

94.01,1 

9S.95,9 

103.90,7 

107.44.1 
113.09,6 

118.75.1 

120.87,1 

127.23,3 

133.59,5 

134.30,1 

141.37,0 

148.43,8 

61.96,2 

64.77,8 

67.59,5 

77.45.2 

80.97.3 

84.49.3 

92.94,2 

97.16,7 

101.39,2 

108.43,3 

113.36,2 

118.29,0 

123.92,3 

129.55,6 

135.18,9 

139.41,4 

145.75,1 

152.08,8 

154.90.4 

161.94.5 

108.98.6 

2200 

2300 

2400 

62.20,3 

65.03,0 

67.85,8 

77.75,3 

81.28,8 

84.82,2 

93.30.4 

97.54.5 
101.78,6 

108.85,5 

113.80,3 

118.75,1 

124.40.5 
130.06,0 

135.71.5 

139.95,6 

146.31.8 

152.67.9 

155.50,7 

162.57,5 

169.64,4 

2200 

2300 

2400 

1 2500 
2600 
2700 

70.41,1 

73.22,7 

76.04,4 

88.01.4 

91.53.4 

95.05.5 

105.61.6 
109.84,1 

114.06.6 

123.21,9 

128.14,8 

133.07,7 

140.82,2 

146.45,5 

152.08,8 

158.42,5 

164.76,2 

171.09,9 

176.02.7 

183.06.8 
190.11,0 

2500 

2G00 

2700 

70.68,5 

73.51,2 

76.34,0 

88.35,6 

91.89,0 

95.42,5 

106.02.7 

110.26.8 
114.51,0 

123.69,9 

128.64,7 

133.59,5 

141.37,0 

147.02,5 

152.67,9 

159.04,1 

165.40.3 

171.76.4 

176.71,2 

183.78,1 

190.84,9 

2500 

2GOO 

2700 

2800 
2900 
i 3000 

78.86,0 

81.67,7 

84.49,3 

98.57,5 

102.09.6 

105.61.6 

118.29.0 
122.51,5 

126.74.0 

138.00,5 

142.93,4 

147.86,3 

157.72,1 

163.35,3 

168.98,6 

177.43,6 

183.77,3 

190.11,0 

197.15.1 

204.19.2 

211.23.3 

2800 

2900 

3000 

79.16,7 

81.99,5 

84.82,2 

98.95,9 

102.49,3 

106.02,7 

118.75.1 

122.99.2 

127.23.3 

138.54,2 

143.49,0 

148.43,8 

158.33.4 
163.98,9 

169.64.4 

178.12,6 

184.48.8 

190.84.9 

197.91,8 

204.98,6 

212.05,5 

2800  ! 
2900  ! 
3000  1 

3100 
3200 
I 3300 

87.31,0 

90.12,6 

92.94,2 

109.13.7 

112.65.8 

116.17.8 

130.96.4 
135.18,9 

139.41.4 

152.79,2 

157.72,1 

162.64,9 

174.61,9 

180.25,2 

185.88,5 

196.44,7 

202.78,4 

209.12,1 

218.27.4 

225.31.5 

232.35.6 

3100 

3200 

3300 

87.64,9 

90.47,7 

93.30,4 

109.56,2 

113.09,6 

116.63,0 

131.47.4 

135.71.5 

139.95.6 

153.38,6 

153.33,4 

163.28,2 

175.29,9 

180.95,3 

186.60,8 

197.21,1 

203.57.3 

209.93.4 

219.12,3 

226.19,2 

233.26,0 

3100  i 
3200  i 
3300 

3400 

3500 

3600 

95.75,9 

98.57,5 

101.39,2 

119.69.9 

123.21.9 
126.74,0 

143.63.8 
147.86,3 

152.08.8 

167.57,8 

172.50,7 

177.43,6 

191.51,8 

197.15,1 

202.78,4 

215.45,8 

221.79,5 

228.13,2 

239.39.7 

246.43.8 

253.47.9 

3400 

3500 

3000 

96.13,2 

98.95,9 

101.78,6 

120.16,4 

123.69,9 

127.23,3 

144.19.7 

148.43.8 

152.67.9 

168.23.0 

173.17.1 
178.12,6 

192.26.3 
197.91,8 

203.57.3 

216.29,6 

222.65.8 

229.01.9 

240.32,9 

247.39,7 

254.46,6 

3400 
3500  ! 
3000 

3700 

3800 

3900 

104.20,8 

107.02,5 

109.84,1 

130.26.0 

133.78.1 

137.30.1 

156.31.2 
160.53,7 

164.76.2 

182.36,4 

187.29,3 

192.22,2 

208.41,6 

214.04,9 

219.68,2 

234.46,8 

240.80,5 

247.14,2 

260.52.1 

267.56.2 

274.60.3 

3700 

3300 

3900 

104.61,4 

107.44,1 

110.26,8 

130.76,7 

134.30,1 

137.83,6 

156.92.1 

161.16.2 
165.40,3 

183.07,4 

188.02,2 

192.97,0 

209.22.7 
214.88,2 

220.53.7 

235.38.1 

241.74.2 
248.10,4 

261.53,4 

268.60,3 

275.67,1 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

112.65,8 

115.47,4 

118.29,0 

140.82.2 

144.34.2 

147.86.3 

168.98.6 
173.21,1 

177.43.6 

197.15,1 

202.07,9 

207.00,8 

225.31,5 

230.94,8 

236.58,1 

253.47,9 

259.81,6 

266.15,3 

281.64.4 

288.68.5 
295.72,0 

4000 

4100 

4200 

113.09,6 

115.92,3 

118.75,1 

141.37,0 

144.90,4 

148.43,8 

169.64.4 

173.88.5 

178.12.6 

197.91,8 
202.86, G 
207. SI, 4 

226.19,2 

231.84,7 

237.50,1 

254.46.6 

260.82.7 
'267.18,9 

282.74,0 

289.80,8 

296.87,7 

4000 
4100 
4200  | 

4300 

4400 

4500 

121.10,7 

123.92,3 

126.74,0 

151.38.4 

154.90.4 

158.42.5 

181.66,0 

185.88,5 

190.11,0 

211.93,7 

216.86,6 

221.79,5 

242.21,4 

247.84,7 

253.47,9 

272.49,0 

278.82,7 

285.16,4 

302.76.7 

309.80.8 

316.84.9 

4300 

4400 

4500 

121.57,8 

124.40,5 

127.23,3 

151.97,3 

155.50,7 

159.04,1 

182.36,7 
186.60, S 
190.84,9 

212.76,2 

217.71,0 

222.65,8 

243.15.6 
248.81,1 

254.46.6 

273.55.1 

279.91.2 
286.27,4 

303.94,5 

311.01,4 

318.08,2 

4300  j 
4400 
4500  i 

4600 
i 4700 
4800 

129.55,6 

132.37,3 

135.18,9 

161.94.5 

165.46.6 

168.98.6 

194.33.4 
198.55,9 

202.78.4 

226.72,3 

231.65,2 

236.58,1 

259.11,2 

264.74,5 

270.37,8 

291.50,1 
297.83, '8 
304.17,5 

323.89,0 

330.93.2 

337.97.3 

4000 

4700 

4300 

130.06,0 

132.88,8 

135.71,5 

162.57,5 

166.11,0 

169.64,4 

195.09,0 

199.33.2 

203.57.3 

227.60,5 

232.55,3 

237.50,1 

260.12,1 

265.77,5 

271.43,0 

292.63.6 

298.99.7 
305.35,9 

325.15,1 

332.21,9 

339.28,8 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

138.00,5 

140.82,2 

143.63,8 

172.50.7 

176.02.7 

179.54.8 

207.00,8 

211.23,3 

215.45,8 

241.51,0 

246.43,8 

251.36,7 

276.01,1 

281.64,4 

287.27,7 

310.51,2 

316.84,9 

323.18,6 

345.01.4 

352.05.5 

359.09.6 

4900 

5000 

5100 

138.54,2 

141.37,0 

144.19,7 

173.17,8 

176.71,2 

180.24,7 

207.81.4 

212.05.5 

216.29.6 

242.44,9 

247.39,7 

252.34,5 

277.08.5 
282.74,0 

288.39.5 

311.72.1 

318.08.2 
324.44,4 

346.35,6 

353.42,5 

360.49,3 

4900  ; 

5000 

5100 

I 5200 
5300 
' t 5400 

146.45,5 

149.27,1 

152.08,8 

183.06.8 

186.58.9 
190.11,0 

219.68.2 
223.90,7 

228.13.2 

256.29,6 

261.22,5 

266.15,3 

292.91,0 

298.54,2 

304.17,5 

329.52,3 

335.86,0 

342.19,7 

366.13.7 

373.17.8 

380.21.9 

5200 

5300 

5400 

147.02,5 

149.85,2 

152.67,9 

183.78,1 

187.31,5 

190.84,9 

220.53.7 

224.77.8 

229.01.9 

257.29,3 

262.24,1 

267.18,9 

294.04.9 
299.70,4 

305.35.9 

330.80,5 

337.16,7 

343.52,9 

367.56,2 

374.63,0 

381.69,9 

5200 
5300 
5400  i 

T5500 

5600 

5700 

154.90,4 

157.72,1 

160.53,7 

193.63.0 

197.15.1 

200.67.1 

232.35,6 

236.58,1 

240.80,5 

271.08,2 

276.01,1 

280.94,0 

309.80,8 

315.44,1 

321.07,4 

348.53,4 

354.87,1 

361.20,8 

387.26.0 

394.30.1 

401.34.2 

5500 

5G00 

5700 

155.50,7 

158.33,4 

161.16,2 

194.38,4 

197.91,8 

201.45,2 

233.26.0 

237.50.1 

241.74.2 

272.13,7 

277.08,5 

282.03,3 

311.01,4 

316.66,8 

322.32,3 

349.89,0 

356.25,2 

362.61,4 

388.76,7 

395.83,6 

402.90,4 

5500 
5G00 
5700  ! 

5800 

5900 

6000 

163.35,3 

166.17,0 

168.98,6 

204.19.2 

207.71.2 

211.23.3 

245.03,0 

249.25,5 

253.47,9 

285.86,8 

290.79,7 

295.72,6 

326.70,7 

332.34,0 

337.97,3 

367.54,5 

373.88,2 

380.21,9 

408.38.4 

415.42.5 

422.46.6 

5800 

5900 

GOOO 

163.98,9 

166.81,6 

169.64,4 

204.98,6 

208.52,1 

212.05,5 

245.98.4 

250.22.5 

254.46.6 

286.98,1 

291.92,9 

296.87,7 

327.97.8 
333.63,3 

339.28.8 

368.97,5 

375.33,7 

381.69,9 

409.97,3 

417.04,1 

424.11,0 

5800 

5900 

GOOO 

6100 

6200 

6300 

171.80,3 

174.61,9 

177.43,6 

214.75.3 

218.27.4 

221.79.5 

257.70,4 

261.92,9 

266.15,3 

300.65,5 

305.58,4 

310.51,2 

343.60,5 

349.23,8 

354.87,1 

386.55,6 

392.89,3 

399.23,0 

429.50.7 

436.54.8 

443.58.9 

GlOO 

G200 

G300 

172.47,1 

175.29,9 

178.12,6 

215.58,9 

219.12,3 

222.65,8 

258.70.7 

262.94.8 

267.18.9 

301.82,5 

306.77,3 

311.72,1 

344.94.2 
350.59,7 

356.25.2 

388.06,0 

394.42,2 

400.78,4 

431.17,8 

438.24,7 

445.31,5 

6100 

6200 

6300 

i 6400 
6500 
6600 

180.25,2 

183.06,8 

185.88,5 

225.31.5 

228.83.6 

232.35.6 

270.37,8 

274.60,3 

278.82,7 

315.44,1 

320.37,0 

325.29,9 

360.50,4 

366.13,7 

371.77,0 

405.56,7 

411.90,4 

418.24,1 

450.63.0 

457.67.1 

464.71.2 

0400 

G500 

GGOO 

180.95,3 

183.78,1 

186.60,8 

226.19,2 

229.72,6 

233.26,0 

271.43.0 

275.67.1 

279.91.2 

316.66,8 

321.61,6 

326.56,4 

361.90,7 

367.56,2 

373.21,6 

407.14,5 

413.50.7 

419.86.8 

452.38,4 

459.45,2 

466.52,1 

6400 
6500 
6600 
6700 
6800 
gooo  ; 

6700 

6800 

6900 

188.70,1 

191.51,8 

194.33,4 

235.87.7 

239.39.7 

242.91.8 

283.05,2 

287.27,7 

291.50,1 

330.22,7 

335.15,6 

340.08,5 

377.40,3 

383.03,6 

388.66,8 

424.57,8 

430.91,5 

437.25,2 

471.75,3 

478.79.5 

485.83.6 

G700 

GSOO 

0900 

189.43,6 

192.26,3 

195.09,0 

236.79,5 

240.32,9 

-243.86,3 

284.15,3 

288.39.5 

292.63.6 

331.51,2 

336.46,0 

341.40,8 

378.87.1 
384. 52, C 

390.18.1 

426.23,0 

432.59.2 

438.95.3 

473.58,9 

480.65,8 

487.72,6 

7000 

7100 

7200 

197.15,1 

199.96,7 

202.78,4 

246.43.8 

249.95.9 

253.47.9 

295.72,6 

299.95,1 

304.17,5 

345.01,4 

349.94,2 

354.87,1 

394.30,1 

399.93,4 

405.56,7 

443.58,9 

449.92,6 

456.26,3 

492.87.7 

499.91.8 

506.95.9 

7000 

7100 

7200 

197.91,8 

200.74,5 

203.57,3 

247.39,7 

250.93,2 

254.46,6 

296.87.7 

801.11.8 
305.35,9 

346.35,6 

351.30,4 

356.25,2 

395.83,6 

401.49,0 

407.14,5 

445.31,5 

451.67.7 

458.03.8 

494.79,5 

501.86,3 

508.93,2 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

205.60,0 

208.41,6 

211.23,3 

257.9d,0 

260.52.1 

264.04.1 

308.40,0 

312.62,5 

316.84,9 

359.80,0 

364.72,9 

369.65,8 

411.20,0 

416.83,3 

422.46,6 

462.60,0 

468.93,7 

475.27,4 

514.00,0 

521.04.1 

528.08.2 

7300 

7400 

7500 

206.40,0 

209.22,7 

212.05,5 

258.00,0 

261.53,4 

265.06,8 

309.60.1 

313.84.1 

318.08.2 

361.20,0 

366.14,8 

371.09,6 

412.80.0 
418.45,5 

424.11.0 

4 14.40,0 

470.76.2 

477.12.3 

516.00,0 

523.06,8 

530.13,7 

7300 

7400 

7500 

7600 
7700 
1 7800 

214.04,9 
216.86,6 
219. 68, 2 

267.56.2 

271.08.2 

274.60.3 

321.07,4 

325.29,9 

329.52,3 

374.58,6 

379.51,5 

384.44,4 

428.09,9 

433.73,2 

439.36,4 

481.61,1 

487.94,8 

494.28,5 

535.12.3 

542.16.4 

549.20.5 

7600 

7700 

7800 

214.88,2 

217.71,0 

220.53,7 

268.60,3 

272.13,7 

275.67,1 

322.32.3 

326.56.4 

330.80.5 

376.04,4 

380.99,2 

385.94,0 

429.76.4 
435.41,9 

441.07.4 

483.48,5 

489.84.7 

496.20.8 

537.20,5 

544.27,4 

551.34,2 

7 GOO  1 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

222.49,9 

225.31,5 

228.13,2 

278.12.3 

281.64.4 

285.16.4 

333.74,8 

337.97,3 

342.19,7 

389.37,3 

394.30,1 

399.23,0 

444.99,7 

450.63,0 

456.26,3 

500.62,2 

506.95,9 

513.29,6 

556.24.7 

563.28.8 

570.32.9 

7900 

8000 

8100 

223.36,4 

226.19,2 

229.01,9 

279.20,5 

282.74,0 

286.27,4 

335.04.7 

339.28.8 

343.52.9 

390.88,8 

395.83,6 

400.78,4 

446.72,9 

452.38,4 

458.03,8 

502.57,0 

508.93.2 

515.29.3 

558.41,1 

565.47,9 

572.54,8 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

230.94,8 

233.76,4 

236.58,1 

288.68.5 

292.20.5 

295.72.6 

346.42,2 

350.64,7 

354.87,1 

404.15,9 

409.08,8 

414.01,6 

461.89,6 

467.52,9 

473.16,2 

519. 63, 2 
525.97,0 
532.30,7 

577.37.0 

584.41.1 

591.45.2 

8200 

8300 

8400 

231.84,7 

234.67,4 

237.50,1 

289.80,8 

293.34,3 

296.87,7 

347.77.0 

352.01.1 

356.25.2 

405.73,2 

410.67,9 

415.62,7 

463.69,3 

469.34,8 

475.00,3 

521.65.5 

528.01.6 
534.37,8 

579.61,6 

586.68,5 

593.75,3 

8200 

8300 

8400 

239.39,7 

242.21,4 

245.03,0 

299.24.7 

302.76.7 

306.28.8 

359.09,6 

363.32,1 

367.54,5 

418.94,5 

423.87,4 

428.80,3 

478.79,5 

484.42,7 

490.06,0 

538.64,4 

544.98,1 

551.31,8 

598.49.3 

605.53.4 

612.57.5 

8500 

8600 

8700 

240.32,9 

243.15,6 

245.98,4 

300.41,1 

303.94,5 

307.47,9 

360.49.3 

364.73.4 

368.97.5 

420.57,5 

425.52,3 

430.47,1 

480.65,8 

486.31,2 

491.96,7 

540.74.0 

547.10.1 
553.46,3 

600.82,2 

607.89,0 

614.95,9 

8500 

8G00 

8700 

8800 

8900 

9000 

247.84,7 

250.66,3 

253.47,9 

309.80.8 

313.32.9 
316.84,S 

371.77,0 

375.99,5 

380.21,9 

433.73,2 

438.66,0 

443.58,9 

495.69,3 

501.32,6 

506.95,9 

557.65,5 

563.99,2 

570.32,9 

619.61,6 

626.65.8 

633.69.9 

8800 

8900 

9000 

248.81,1 

251.63,8 

254.46,6 

311.01,4 

314.54,8 

318.08,2 

373.21,6 

377.45,8 

381.69,1 

435.41.5 
440.35,7 

445.31.5 

497.62.2 
503.27,7 

508.93.2 

559.82.5 

566.18.6 
572.54,8 

622.02,7 

629.09,6 

636.16,4 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

9100 
9200 
! 9300 

256.29,6 

259.11,2 

261.92,9 

320.37.0 

323.89.0 

327.41.1 

384.44,4 

388.66,8 

392.89,3 

448.51,8 

453.44,7 

458.37,5 

512.59,2 

518.22,5 

523.85,8 

576.66,6 

583.00,3 

589.34,0 

640.74.0 

647.78.1 

654.82.2 

9100 

9200 

9300 

257.29,3 

260.12,0 

262.94,8 

321. 61, ( 
325.15,1 
328.68,5 

385.94.1 

390.18.1 

394.42.2 

450.26,3 

455.21,1 

460.15,5 

514.58.6 
520.24,1 

525.89.6 

578.91.0 

555.27. 1 
591.63,3 

643.23,3 

650.30,1 

657.37,0 

9400 
9500 
9600 
9700 
1 9800 
1 9900 

264.74,5 

267.56,2 

270.37,8 

330.93.2 

334.45.2 

337.97.3 

397.11,8 

401.34,2 

405.56,7 

463.30,4 

468.23,3 

473.16,2 

529.49,0 

535.12,3 

540.75,6 

595.67,7 

602.01,4 

608.35,1 

661.86.3 

668.90.4 

675.94.5 

9400 

9500 

9600 

265.77,5 

268.60,3 

271.43,0 

332.21,9 

335.75,3 

339.28,8 

398.66.3 

402.90.4 
407. 1 4,  f 

465.10,7 

470.05,5 

475.00,3 

531.55,1 

537.20,6 

542.86,0 

597.99.5 

604.35.6 
610.71,8 

664.43,8 

671.50,7 

678.57,5 

9400 

9500 

9GOO 

9700 

9800 

9900 

273.19,5 

276.01,1 

278.82,7 

341.49.3 

345.01.4 

348.53.4 

409.79,2 

414.01,6 

418.24,1 

478.09,0 

483.01,9 

487.94,8 

546.38,9 

552.02,2 

557.65,5 

614.68,8 

621.02,5 

627.36,2 

682.98.6 

690.02.7 

697.06.8 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

274.25,8 
! 277.08,5 
279.91,2 

342.82,2 

346.35.6 

349.89.6 

411.38,1 

415.62.7 

419.86.8 

479.95,1 

484.89,5 

489.84,7 

548.51.5 
554.17,0 

559.82.5 

617.07,9 

623.44,1 

629.80,3 

685.64,4 

692.71,2 

699.78,1 

lOOOC 

28 1 . 64, 4 1 352.05, £ 

| 422. 46, t 

492.87,7 

563.28,8 

633.69,9 

704.11,0 

; 282.74,0 

353.42,5 

424.11,0 

494.79,5 

565.47,9 

636.16,4 

706.84,9 

lOOOO 

Sept.  14th. — 257  DAY'S — 8 months  14  days.  | Sept.  15th— 258  DAYS— 8 months  15  days. 


£ 

•< 

259  DAYS. 

E 

c 

260  DAYS. 

1 

% 

< 

Rate. 

4 

5 | 6 | 

7 | 

_8  | 

9 | 

10 

Rate. 

4 | 5 | 

6 I 

7 | 

8 | 

9 | 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

a. 8 5,8 
5.67,7 
8.51,5 

3.54,8 

7.09,6 

10.64,4 

4.25,8 

8.51,5 

12.77,3 

4.96,7 

9.93,4 

14.90,1 

5.67,7 

11.35,3 

17.03,0 

6.38,6 

12.77,3 

19.15,9 

7.09,0 

14.19,2 

21.28,8 

lOO 

200 

.300 

2.84.9 

5.69.9 
8.54,8 

3.56.2 

7.12.3 
10.68,5 

4.27,4 

8.54,8 

12.82,2 

4.98,6 

9.97,3 

14.95,9 

5.69,9 

11.39,7 

17.09,6 

(Til/T 

12.82,2 

19.23,3 

7.12,3 

14.24,7 

21.37,0 

IOO 

200 

300 

400 

500 

GOO 

705 

800 

000 

lOOO 

1100 

1200 

11.35,8 

14.19,2 

17.03,i 

14.19.8 
17.74,0 

21 .28.8 

17.03,0 

21.28,8 

25.54,5 

19.86,8 

24.83,0 

29.80,3 

22.70,7 

28.38,4 

34.06,0 

25.54,5 

31.93,2 

33.31,8 

28.38.4 
35.47,9 

42.57.5 

400 

500 

000 

700: 

800 

900 

11.39.7 

1 1.24.7 
17.09,6 

14.24.7 

17.80.8 
21.37,0 

17.09,6 

21.37,0 

25.64,4 

19.94,5 

24.93,2 

29.91,8 

22.79,5 

28.49,3 

34.19,2 

25.64.4 

32.05.5 

38.46.6 

28.49,3 
35.61,6 
42.74,0  1 

400 

500 

090 

1 9.80,8 

22.70,7 

25.54,5 

24.83,6 

28.38,4 

31.93,2 

29.80,3 

34.06,0 

33.31,8 

34.77,0 

39.73,7 

44.70,4 

39.73,7 

45.41,4 

51.09,0 

44.70,4 

51.09,0 

57.47,7 

49.67,1 

56.76,7 

63.86,3 

19.94.5 

22.79.5 
25.04,4 

24.93.2 

28.49.3 
32.05,5 

29.91,8 

34.19,2 

38.46,6 

34.90,4 

39.89,0 

44.87,7 

39.89,0 

45.58,9 

51.28,8 

44.87.7 

51.28.8 

57.69.9 

49.86,3 

56.98,6 

64.11,0 

700 
800 
1)00 
1 ooo 

llOO 

1200 

28.38,4 

31.22,2 

34.06,0 

35.47,9 

39.02,7 

42.57,5 

42.57,5 

46.83,3 

51.09,0 

49.67,1 

54.63,8 

59.60,5 

56.76,7 

62.44,4 

68.12,1 

63.86,3 

70.24,9 

76.63,6 

70.95,9 

78.05,5 

85.15,1 

lOOO 
1 100 
1200 

28.49,3 

31.34.2 

34.19.2 

35.61.0 
39.17,8 

42.74.0 

42.74,0 

47.01,4 

51.28,8 

49.86,3 

54.84,9 

59.83,6 

56.98,6 

62.68,5 

68.38,4 

64.11.0 

70.52.1 

76.93.2 

7 1 .23,3 
78.35,6 
85.47,9 

1300 

1400 

1500 

1G00 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

86.89,9 

89.73,7 

42.57,5 

46.12,3 

49.67,1 

53.21,9 

55.34,8 

59.60,5 

63.86,3 

64.57,3 

09.54,0 

74.50,7 

73.79,7 

79.47,4 

85.15,1 

83.02,2 

89.40,8 

95.79,5 

92.24,7 

99.34,2 

106.43,8 

1300 

1400 

1500 

37.04,1 

39.89.0 

42.74.0 

46.30,1 

49.86,3 

53.42,5 

55.56,2 

59.83,6 

64.11,0 

64.82,2 

69.80,8 

74.79,5 

74.08/2 

79.78,1 

85.47,9 

83.34.2 

89.75.3 

96.16.4 

92.60,3 

99.72,6 

106.84,9 

1 300 
1400 
1 500 

45.41,4 

48.25,2 

51.09,0 

56.76,7 

60.31,5 

63.86,3 

68.12,1 

72.37,8 

76.63,6 

79.47,4 

84.44,1 

89.40,8 

90.82,7 

90.50,4 

102.18,1 

102.18,1 

108.56,7 

114.95,3 

113.53,4 

120.63,0 

127.72,6 

100(5 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

45.58,9 

48.43.8 

51.28.8 

56.98.0 
60.54,8 

64.11.0 

68.38,4 

72.65,8 

76.93,2 

79.78,1 

84.76,7 

89.75,3 

91.17,8 

96.87,7 

102.57,5 

102.57.5 

108.98.6 

115.39.7 

1 13.97,3 
121.09,6 
128.21,9 

lOOO 

1700 

1800 

53.92,9 

56.76,7 

59.60,5 

67.41,1 

70.95,9 

74.50,7 

80.89,3 

85.15,1 

89.40,8 

94.37,5 

99.34,2 

104.31,0 

107.85,8 

113.53,4 

119.21,1 

121.34,0 

127.72,6 

134.11,2 

134.82,2 

141.91,8 

149.01,4 

54.13,7 

56.98.6 

59.83.6 

67.67, 1 
71.23.3 
74.79,5 

81.20,5 

85.47,9 

89.75,3 

94.74,0 

99.72,6 

104.71,2 

108.27,4 

113.97,3 

119.67,1 

121.80,8 

128.21,9 

134.63,0 

135.34,2 
1 12.46,6 
149.58,9 

1 OOO 
2000 
2100 

2200 

2300 

2400 

62.44,4 

•65.28,2 

08.12,1 

78.05,5 

81.60,3 

85.15,1 

93.66,6 

97.92,3 

102.18,1 

109.27,7 

114.24,4 

119.21,1 

124.88,8 

130.56,4 

136.24,1 

140.49,9 

146.88,5 

153.27,1 

156.11.0 
163.20,5 

170.30.1 

2200 

2300 

2400 

62.08,5 

65.53.4 

08.38.4 

78.35,6 

81.91.8 

85.47.9 

94.02,7 

98.80,1 

102.57,5 

109.69,9 

114.08,5 

119.67,1 

125.37,0 

131.06,8 

136.76,7 

141.04.1 

147.45.2 

153.86.3 

156.71,2 

163.83,6 

170.95,9 

2200 

2300 

2-100 

2500 

2000 

2700 

70.95,9 

73.79,7 

76.63,6 

88.69,9 

92.24,7 

95.79,5 

106.43,8 

110.69,6 

114.95,3 

124.17,8 

129.14,5 

134.11,2 

141.91,8 

147.59,5 

153.27,1 

159.65,8 

166.04,4 

172.43,0 

177.39,7 

184.49,3 

191.58,9 

2500 

2000 

2700 

71.23,3 

74.08.2 

76.93.2 

89.04,1 

92.60.3 

96.16.4 

106.84,9 

111.12,3 

115.39,7 

124.65,8 

129.64,4 

134.63,0 

142.46,6 

148.16,4 

153.86,3 

1 ;«.27,4 

166.68.5 

173.09.6 

178.08,2 

185.20,5 

192.32,9 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

79.47,4 

82.31,2 

85.15,1 

99.34,2 

102.89,0 

106.43,8 

119.21,1 

123.46,8 

127.72,6 

139.07,9 

144.04,7 

149.01,4 

158.94,8 

164.62,5 

170.30,1 

178.81,6 

185.20,3 

191.58,9 

198.68,5 

205.78,1 

212.87,7 

2800 

2000 

3000 

79.78,1 

82.63,0 

85.47,9 

99.72,6 

103.28.8 

106.84.9 

119.67,1 

123.94,5 

128.21,9 

139.61,6 

144.60,3 

149.58,9 

159.56,2 

165.26,0 

170.95,9 

179.50.7 

185.91.8 

192.32.9 

199.45,2 

206.57,5 

213.69,9. 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

87.98,9 

90.82,7 

93.66,6 

109.98,6 
113.53,4 
117. OS, 2 

131.93,4 

136.24,1 

140.49,9 

153.98,1 

158.94,8 

163.91,5 

175.97,8 

181.65,5 

187.33,2 

197.97,5 

204.36,2 

210.74,8 

219.97.3 
227.06,8 

234.16.4 

3100 

3200 

3300 

88.32,9 

91.17,8 

94.02,7 

110.41,1 

113.97.3 

117.53.4 

132.49,3 

136.76,7 

141.04,1 

154.57,5 

159.56,2 

164.54,8 

176.05,8 

182.35,6 

188.05,5 

198.74.0 

205.15.1 

211.56.2 

220.82,2 

227.94,5 

235.06,8 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3000 

96.50,4 

99.31,2 

102.18,1 

120.63,0 

124.17,8 

127.72,6 

144.75,6 

149.01,4 

153.27,1 

168.88,2 

173.84,9 

178.81,6 

193.00,8 

198.68,5 

204.36,2 

217.13,4 

223.52,1 

229.90,7 

241.26,0 

248.35,6 

255.45,2 

3400 

3500 

3000 

96.87,7 

99.72,6 

102.57,5 

121.09,6 

124.65.8 

128.21.9 

145.31,5 

149.58,9 

153.86,3 

169.53,4 

174.52,1 

179.50,7 

193.75,3 

199.45,2 

205.15,1 

217.97.3 

224.38.4 

230.79.5 

242.19,2 

249.31,5 

256.43,8 

3400  I 
3500 
3000  | 

3700 

3800 

3900 

105.01,9 

107.85,8 

110.69,6 

131.27,4 

134.82,2 

138.37,0 

157.52,9 

161.78,6 

166.04,4 

183.78,4 

188.75,1 

193.71,8 

210.03,8 

215.71,5 

221.39,2 

236.29,3 

242.67,9 

249.06,6 

262.54,8 

269.64,4 

276.74,0 

3700 

3800 

3000 

105.42,5 

108.27,4 

111.12,3 

131.78.1 

135.34.2 
138.90,4 

158.13,7 

162.41,1 

166.68,5 

184.49,3 

189.47,9 

194.46,6 

210.84,9 

216.54,8 

222.24,7 

237.20.5 

243.61.6 

250.02.7 

263.56,2 

270.68,5 

277.80,8 

3700 

3800 

3000 

4000 

4100 

4200 

113.53,4 

116.37,3 

119.21,1 

141.91,8 

145.46,6 

149.01,4 

170.30,1 

174.55,9 

178.81,6 

198.68,5 

203.65,2 

208.61,9 

227.06,8 

232.74,5 

238.42,2 

255.45,2 

261.83,8 

263.22,5 

283.83.6 
290.93,2 

298.02.7 

4000 

4100 

4200 

113.97,3 

116.82,2 

119.67,1 

142.46.6 

146.02.7 
149.58,9 

170.95,9 

175.23,5 

179.50,7 

199.45,2 

204.43,8 

209.42,5 

227.94,5 

233.64,4 

239.34,2 

256.43.8 

262.84.9 
269.26,0 

284.93,2 

292.05,5 

299.17,8 

4000 
4100  1 
4200  s 

4300 

4400 

4500 

122.04,9 

124.88,8 

127.72,6 

152.56,2 

156.11,0 

159.65,8 

183.07,4 

187.33,2 

191.58,9 

213.58,6 

218.55,3 

223.52,1 

244.09,9 

249.77,5 

255.45,2 

274.61,1 

280.99,7 

287.33,4 

305.12,3 

312.21,9 

319.31,5 

4300 

4400 

4500 

122.52,1 

125.37,0 

128.21,9 

153.15.1 

156.71.2 
160.27,4 

183.78,1 

188.05,5 

192.32,9 

214.41,1 

219.39,7 

224.38,4 

245  04,1 
250.74,0 
256.43,8 

275.67.1 

282.08.2 
288.49,3 

306.30,1 

313.42,5 

320.54,8 

4300 

4400 

4500 

4000 

4700 

4800 

130.56,4 

133.40,3 

138.24,1 

163.20,5 

166.75,3 

170.30,1 

195.84,7 

200.10,4 

204.36,2 

228.48,8 

233.45,5 

238.42,2 

261.12,9 

266.80,5 

272.48,2 

293.77,0 

300.15,6 

306.54,2 

326.41,1  1 

333.50,7 

340.60,3 

4000 

4700 

4800 

131.96.8 

133.91.8 
136.76,7 

163.83.6 

167.39.7 
170.95,9 

196.60,3 

200.87,7 

205.15,1 

229.37,0 

234.35,6 

239.34,2 

262.13,7 

267.83,6 

273.53,4 

294.90.4 

301.31.5 

307.72.6 

327.67,1 

334.79,5 

341.91,8 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

139.07,9 

141.91,8 

144.75,6 

173.84,9 

177.39,7 

180.94,5 

208.61,9 

212.87,7 

217.13,4 

243.38,9 

248.35,6 

253.32,3 

278.15,9 

283.83,6 

289.51,2 

312.92,9 

319.31,5 

325.70,1 

347.69,9  | 

354.79,5 

361.89,0 

4900 

5000 

5100 

139.61.6 

142.46.6 
145.31,5 

174.52.1 

178.08.2 
181.64,4 

209.42,5 

213.69,9 

217.97,3 

244.32,9 

249.31,5 

254.30,1 

279.23,3 

284.93,2 

290.63,0 

314.13.7 

320.54.8 

326.95.9 

349.04,1 

356.16,4 

363.28,8 

4000  ! 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

147.59,5 

150.43,3 

153.27,1 

184.49,3 

188.04,1 

191.58,9 

221.39,2 

225.64,9 

229.90,7 

258.29,0 

263.25,8 

268.22,5 

295.18,9 

300.86,6 

306.54,2 

332.08,8 

338.47,4 

344.86,0 

368.98,6 

376.08,2 

383.17,8 

5200 

5300 

5400 

148.16.4 

151.01.4 
153.86,3 

185.20,5 

188.76,7 

192.32,9 

222.24,7 

226.52,1 

230.79,5 

259.28,8 

264.27,4 

269.26,0 

296.32,9 

302.02,7 

307.72,6 

333.37.0 

339.78.1 

346.19.2 

370.41,1 

377.53,4 

384.65,8 

5200 
5300 
5400  ! 

5500 

5000 

5700 

156.11,0 

153.94,8 

161.78,6 

195.13,7 

198.68,5 

202.23,3 

234.16,4 

238.42,2 

242.67,9 

273.19,2 

278.15,9 

283.12,6 

312.21,9 

317.89,6 

323.57,3 

351.24,7 

357.63,3 

364.01,9 

390.27,4 

397.37,0 

404.46,6 

5500 

5000 

5700 

156.71.2 

159.56.2 
162.41,1 

195.89,0 

199.45,2 

203.01,4 

235.06,8 

239.34,2 

243.61,6 

274.24,7 

279.23,3 

284.21,9 

313.42,5 

319.12,3 

324.82,2 

352.60.3 

359.01.4 

365.42.5 

391.78,1 

398.90,4 

406.02,7 

5500  i 

5000 

5700 

5800 

5900 

0000 

164.62,5 

167.46,3 

170.30,1 

205.78,1 

209.32,9 

212.87,7 

246.93,7 

251.19,5 

255.45,2 

288.09,3 

293.06,0 

298.02,7 

329.24,9 

334.92,6 

340.60,3 

370.40,5 

376.79,2 

383.17,8 

411.56.2 
418.65,8 

425.75.3 

5800 

5000 

0000 

165.26.0 

168.11.0 
•170.95,9 

206.57,5 

210.13,7 

213.69,9 

247.89,0 

252.16,4 

256.43,8 

289.20,5 

294.19,2 

299.17,8 

330.52,1 

336.21,9 

341.91,8 

371.83.6 

378.24.7 

384.65.8 

413.15,1 

420.27,4 

427.39,7 

‘5800 

5000 

OOOO 

OlOO 

6200 

0300 

173.14,0 

175. 97. 5 

178.81.6 

216.42,5 

219.97,3 

223.52,1 

259.71,0 

263.96,7 

268.22,5 

302.99,5 

307.96,2 

312.92,9 

346.27,9 

351.95,6 

357.63,3 

389.56,4 

395.95,1 

402.33,7 

432.84,9 

439.94,5 

447.04,1 

OlOO 

G200 

0300 

173.80.8 

170.65.8 
179.50,7 

217.26,0 

220.82,2 

224.38,4 

260.71,2 
264.98,6 
269. 26, C 

304.16,4 

309.15,1 

314.13,7 

347.61,6 

353.31,5 

359.01,4 

391.06.8 

397.47.9 
403.89,0 

434.52,1 

441.64,4 

448.76,7 

OlOO 

0200 

0300 

0400 

0500 

0000 

181.65,5 

184.49,3 

187.33,2 

227.06,8 

230.61,6 

234.16,4 

272.48,2 

276.74,0 

280.99,7 

317.89,6 

322.86,3 

327.83,0 

363.31,0 

368.98,6 

374.66,3 

408.72,3 

415.11,0 

421.49,6 

454.13,7 

461.23,3 

468.32,9 

0400 

0500 

GGOO 

182.35,6 

185.20.5 

188.05.5 

227.94,5 

231.50.7 

235.06.8 

273.53,4 

277.80,8 

282.08,2 

319.12,3 

324.11.0 

329.09.0 

364.71,2 

370.41,1 

376.11,0 

410.30.1 

416.71.2 

423.12.3 

455.89,0 

46.3.01,4 

470.13,7 

0400 

0500 

GGOO 

0700 

0800 

0900 

190.17,0 

193.00,8 

195.84,7 

237.71,2 

241.26,0 

244.80,8 

285.25,5 

289.51,2 

293.77,0 

332.79,7 

337.76,4 

342.73,2 

380.34, <0 
386.01,6 
391.69,3 

427.88,2 

434.26,8 

440.65,5 

475.42.5 
482.52,1 

459.61.6 

0700 

0800 

0900 

190.90,4 

193.75.3 

196.60.3 

238.63,0 

242.19.2 

245.75.3 

286.35,6 

290.63,0 

294.90,4 

334.08,2 

339.00,8 

314.05,5 

381.80,8 

387.50,7 

393.20,5 

429.53.4 

435.94.5 

442.35.6 

477.26,0 

484.38,4 

491.50,7 

0700 

0800 

0900 

7000' 

7100 

7200 

198.68,5 

201.52,3 

204.36,2 

248.35,6 

251.90,4 

255.45,2 

298.02,7 

302.28,5 

306.54,2 

347.69,9 

352.66,6 

357.63,3 

397.37,0 

403.04,7 

408.72,3 

447.04,1 

453.42,7 

459.81,4 

496.71,2 

503.80,8 

510.90,4 

7000 

7100 

7200 

199.45,2 

202.30.1 

205.15.1 

249.31,5 

252.87.7 

256.43.8 

299.17,8 

303.45,2 

307.72,6 

349.04,1 

354.02,7 

359.01,4 

398.90,4 

404.60,3 

410.30,1 

448.76.7 

455.17.8 

461.58.9 

498.63,0 

505.75,3 

512.87,7 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

207.20,0 

210.03,8 

212.87,7 

259.00,0 

262.54,8 

266.09,6 

310.80,0 

315.05,8 

319.31,5 

362.60,0 

367.56,7 

372.53,4 

414.40,0 

420.07,7 

425.75,3 

466.20,0 

472.58,6 

478.97,3 

518.00,0 

525.09,6 

532.19,2 

7 300 
7400 
7500 

208.00,0 

210.84.9 

213.69.9 

260.00,0 

263.56.2 

267.12.3 

312.00,0 

316.27,4 

320.54,8 

364.00,0 

368.98,6 

373.97,3 

416.00,0 

421.69,9 

427.39,7 

468.00,0 

474.41.1 

480.82.2 

520.00,0 

527.12,3 

534.24,7 

7 30(1 
7400 
7 500 

7000 

7700 

7800 

215.71,5 

218.55,3 

221.39,2 

269.64,4 

273.19,2 

276.74,0 

323.57,3 

327.83,0 

332.08,8 

377.50,1 

3S2.46rS 

387.43,6 

431.43,0 

437.10,7 

442.78,4 

485.35,9 

491.74,5 

498.13,2 

539.28.8 
546.38,4 

553.47.9 

7000 
7 700 
7800 

216.54,8 

219.39.7 

222.24.7 

270.68,5 

274.24.7 

277.80.8 

324.82,2 
329.09,6 
333. 37,  f 

378.95,9 

3S3.94,5 

3S8.93.2 

433.09,6 

438.79,5 

444.49,3 

487.23.3 

493.64.4 

500.05.5 

541.37,0 

548.49,3 

555.61,6 

7000 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

224.13,0 

227.06,8 

229.90,7 

280.28,8 

283.83,6 

287.38,4 

336.34,5 

340.60,3 

344.86,0 

392.40,3 

397.37,0 

402.33,7 

448.46,0 

454.13,7 

459.81,4 

504.51,8 

510.90,4 

517.29,0 

560.57,5 

567.67,1 

574.76,7 

7000 

8000 

8100 

225.09,6 

227.94.5 

230.79.5 

281.37,0 

284.93.2 

288.49.3 

337.64,4 
341.9J  ,S 
346.19,2 

393.91,8 

398.90,4 

403.89,0 

450.19,2 

455.S9,0 

461.58,9 

506.46.6 

512.87.7 

519.28.8 

562.74,0 

569.86,3 

576.98,6 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

232.74,5 

235.58,4 

238.42,2 

200.93,2 
294  47,9 
298.02,7 

349.11,8 
353.37,5 
' 357.63,3 

407.30,4 

412.27,1 

417.23,8 

465.49,0 

471.16,7 

476.84,4 

523.67,7 

530.06,3 

536.44,9 

581.86,3 

588.95,9 

596.05,5 

8200 

8300 

8400 

233.64,4 

236.49,3 

239.34,2 

292.05.5 

295.61.6 
299.17,8 

350.46,6 

354.74,0 

359.01,4 

408.87,7 

413.86,3 

418.84,9 

467.28,8 

472.98,6 

47S.68,5 

525.69’, 9 

532.11.0 

538.52.1 

584.11,0 

591.23,3 

598.35,6 

8200 

8300 

8400 

8500 

8000 

8700 

8500 

8000 

8700 

241.26,0 

244.09,9 

246.93,7 

3 jJ  .57,5 
305.12,3 
308.67,1 

361.69,0 

366.14,8 

370.40,5 

422.20,5 

427.17,3 

432.14,0 

482.52,1 

488.19,7 

493.87,4 

542.83,6 

549.22,2 

555.60,8 

003.15. 1 
610.24,7 

017.34.2 

8500 

8000 

8700 

242.19,2 

245.04,1 

247.89,0 

302.74.0 

306.30.1 
309.86,3 

363.28,8 

367756,2 

371.83,6 

423.83,6 

428.82,2 

433.80,8 

484.38,4 

490.08,2 

495.78,1 

544.93.2 

551.34.2 

557.75.3 

605.4  7,9 
612.60,3 
619.72,6 

8800 

8900 

9000 

249.77,5 

252.61,4 

255.45,2 

312.21,9 

315.76,7 

319.31,5 

374.66,3 

378.92,1 

383.17,8 

437.10,7 

442.07,4 

447.04,1. 

499.55,1 

505.22,7 

510.90,4 

561.99,5 

568.38,1 

574.76,7 

624.43,8 

631.53,4 

638.63,0 

8800 

8900 

9000 

250.74,0 

253.58,9 

256.43,8 

313.42.5 

316.98.6 
320.54,8 

376.11,0 

380.38.4 

384. 65. 5 

438.79,4 

443.78,1 

448.76,7 

501.47,9 

507.17,8 

512.87,7 

564.16,1 

570.57.5 

576.98.6 

626.84,9 

633.97,3 

641.09,6 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9000 

258.29,0 

261.12,9 

263.96,7 

322.86,3 

326.41,1 

329.95,9 

387.43,6 

391.69,3 

395.95,1 

452.00,8 

456.97,5 

461.94,2 

516.58,1 

522.25,8 

527.93,4 

581.15,3 

587.54,0 

593.92,6 

045.72,6 
652.82,2 
659. 91, S 

9100 

9200 

9300 

259.23,8 

262.13,7 

264.98,6 

324.11.0 

327.67.1 
331.23,3 

388.93,2 

393.20,5 

397.47,9 

453.75,3 

458.74,0 

463.72,6 

518.57,5 

524.27,4 

529.97,3 

583.39.7 

589.80.8 

596.21.9 

648.21,9 

655.34,2 

662.46,6 

9100 

9200 

9300 

266.80,5 

269.64,4 

272.48,2 

333.50,7 

337.05,5 

340.60,3 

400.20,8 

404.46,6 

408.72,3 

466.91,0 

471.87,7 

476.84,4 

533.61,1 
539. 2S,  8 
544.96,4 

600.31,2 

606.69,9 

613.08,5 

667.01.4 
674.11,0 

681.20.5 

0400 

9500 

9000 

'267.83,6 

270.68,5 

273.53,4 

334.79.5 

338.35.6 
341. 91, S 

4ul.75,3 

406.02,7 

410.30,1 

468.71,2 

473.69,9 

478.68,5 

535.67,1 

541.37,0 

547.06,8 

602.63.0 

609.04.1 

615.45.2 

669.58,9 

676.71,2 

683.83,6 

9400 

9500 

9000 

9700 

9800 

9900 

275.32,1 

278.15,9 

280.99,7 

344.15,1 

347.69,9 

351.24,7 

412.98,1 

417.23,8 

421.49,6 

481.81,1 

486.77,8 

491.74,5 

550.64,1 

556.31,8 

561.99,5 

619.47,1 

625.85,8 

632.24,4 

688.30,1 

695.39,7 

702.49,3 

9700 

9800 

9000 

276. 3S, 4 
279.23,3 
282.08,2 

345.47,9 

349.04,1 

352.60,3 

414.57,5 

418.84,9 

423.12,3 

483.67,1 

4SS.65;8 

493.64,4 

552.76,7 

558.46,6 

564.16,4 

621.86.3 

628.27.4 

634.68.5 

690.95,9 

698.08,2 

705.20,5 

9700 
9800  : 
9900  ! 

loooo 

10000 

233.83,6 

354.79,5 

425.75,3 

496.71,2 

567.67,1 

638.63,0|  709.58,9 

1 OOOO 

284.93,2 

356.10,4  427.39,7 

498.63,0 

569.86,3 

641.09,6 

712.32,9 

Sept,  16th.— 259  DAYS— 8 months  16  days. 


Sept.  17th— 260  DAYS— 8 months  17  days. 
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261  DAYS. 
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262  DAYS.  | 

Rate. 

4 | 5 | 

6 

7 

8 | 

9 

10 

Rate. 

4 | 

5 | 

6 1 

7 | 

8 | 9 | 

10 

Rate. 

~100 

200 

300 

2.86,0 
5.72,1 
* 8.58,1 

8.57,5 

7.15,1 

10.72,6 

4.29.0 

8.58.1 
12.87,1 

5.00,5 

10.01,1 

15.01,6 

5.72,1 

11.44.1 

17.16.2 

6.43,6 

12.87,1 

19.30,7 

7.15,1 

14.30.1 

21.45.2 

loo 

200 

300 

2.87.1 

5.74.2 
8.61,4 

3.58,9 

7.17,8 

10.76,7 

4.30,7 

8.61,4 

12.92,1 

~ 6.02,5 
10.04,9 
15.07,4 

5.74,2 

11.48,5 

17.22,7 

6.46,0 

12.92.1 

19.38.1 

7.17,8 

14.35,6 

21.53,4 

100 

200 

300 

4:00 

500 

600 

11.44.1 

14.30.1 

17.16.2 

14.30.1 
17.87,7 

21.45.2 

17.16.2 

21.45.2 

25.74.2 

20.02,2 

25.02,7 

30.03,3 

22.88,2 

28.60.3 

34.32.3 

25.74,2 

32.17,8 

38.61,4 

28.60.3 

85.75.3 

42.90.4 

400 

500 

GOO 

11.48.5 

14.35.6 

17.22.7 

14.35,6 

17.94,5 

21.53,4 

17.22,7 

21.53,4 

25.84,1 

20.09,9 

25.12,3 

30.14,8 

22.97,0 

28.71,2 

34.45,5 

25.84.1 

32.30.1 

38.76.2 

28.71,2 

35.89,0 

43.06,8 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

20.02,2 

22.88,2 

25.74,2 

25.02.7 
28.60,3 

32.17.8 

30.03.3 

34.32.3 

38.61.4 

35.03.8 
40.04,4 

45.04.9 

40.04.4 

45.76.4 

51.48.5 

45.04,9 

51.48,5 

57.92,1 

50.05.5 

57.20.5 

64.35.6 

700 

800 

900 

20.09,9 

22.97.0 

25.84.1 

25.12,3 

28.71,2 

32.30,1 

30.14,8 

34.45,5 

38.76,2 

35.‘17,3 

40.19,7 

45.22,2 

40.19,7 

45.94,0 

51.68,2 

45.22.2 
51. 68-, 2 

58.14.2 

50.24,7 

57.42,5 

64.60,3 

700 

800 

900 

| 1000 
1 1100 
! 1200 

28.60.3 

31.46.3 

34.32.3 

35.75.3 
39.32,9 

42.90.4 

42.90.4 

47.19.5 

51.48.5 

50.05.5 
55.06,0 

60.06.6 

57.20.5 

62.92.6 

68.64.7 

64.35.6 
70.79,2 

77.22.7 

71.50.7 

78.65.8 

85.80.8 

lOOO 

1100 

1200 

28.71,2 

31.58.4 

34.45.5 

35.89,0 

39.47,9 

43.06,8 

43.06,8 

47.37,5 

51.68,2 

50.24,7 

55.27,1 

60.29,6 

57.42,5 

63.16,7 

68.91,0 

64.6)1,3 

71.06.3 

77.52.3 

71.78,1 

78.95,9 

86.13,7 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

37.18.4 

40.04.4 

42.90.4 

46.47,9 

50.05,5 

53.63,0 

55.77.5 

60.06.6 
64.35,6 

65.07.1 
70.07,7 

75.08.2 

74.36.7 

80.08.8 
85.80,8 

83.66.3 
90.09,9 

96.53.4 

92.95,9 

100.11,0 

107.26,0 

1300 

1400 

1500 

1GOO 

1700 

1800 

37.32.6 

40.19.7 

43.06.8 

46.65,8 

50.24,7 

53.83,6 

55.98,9 

60.29,6 

64.60,3 

65.32,1 

70.34,5 

75.37,0 

74.65,2 

80.39,5 

86.13,7 

83.98.4 

90.44.4 

96.90.4 

1 93.31,5 
100.49,3 
107.67,1 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

45.76.4 

48.62.5 

51.48.5 

57.20.5 
60.78,1 

64.35.6 

68.64.7 

72.93.7 

77.22.7 

80.08,8 

85.09,3 

90.09,9 

91.52.9 

97.24.9 
102.97,0 

102.97.0 
109.40,5 

115.84.1 

114.41.1 

121.56.2 

128.71.2 

45.94.0 

48.81.1 

51.68.2 

57.42,5 

61.01,4 

64.60,3 

68.91,0 

73.21,6 

77.52,3 

80.39,5 

85.41,9 

90.44,4 

91.87,9 

97.62,2 

103.36,4 

103.36.4 

109.82.5 

116.28.5 

114.84,9 

122.02,7 

129.20,5 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

54.34.5 

57.20.5 

60.06.6 

67.93.2 
71.50,7 

75.08.2 

81.51.8 

85.80.8 

90.09.9 

95.10,4 
IOC. 11,0 
105.11,5 

108.69.0 

114.41.1 

120.13.2 

122.27.7 
128.71,2 

135.14.8 

135.86.3 

143.01.4 

150.16.4 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

54.55,3 

57.42.5 

60.29.6 

68.19,2 

71.78,1 

75.37,0 

81.83,0 

86.13,7 

90.44,4 

95.46,8 

100,49,3 

105.51,8 

109. 16), 7 
114.84,9 
120.59,2 

122.74.5 

129.20.5 

135.66.6 

136.38,4 

143.56,2 

150.74,0 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

62.92.6 

65.78.6 

68.64.7 

78.0*,8 

82.23,3 

85.80,8 

94.38.9 

98.67.9 
102.97,0 

110.12,1 

115.12,6 

120.13,2 

125.85.2 

131.57.3 

137.29.3 

141.58.4 
148.01,9 

154.45.5 

157.31.5 

164.46.6 

171.61.6 

63.16.7 

66.03.8 
68.91,0 

78.95,9 

82.54,8 

86.13,7 

94.75,1 

99.05,8 

103.36,4 

110.54.2 
115.56,7 

120.59.2 

126.33,4 

132.07,7 

137.81,9 

142.12.6 

148.58.6 

155.04.7 

157.91,8 

165.09,6 

172.27,4 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

71.50.7 

74.36.7 

77.22.7 

89.38.4 
92.95,9 

96.53.4 

107.26.0 

111.55.1 

115.84.1 

125.13.7 
130.14,2 

135.14.8 

143.01.4 

148.73.4 

154.45.5 

160.89,0 

167.32,6 

173.76,2 

178.76.7 

185.91.8 

193.06.8 

2500 

2G00 

2700 

71.78.1 

74.65.2 

77.52.3 

89.72,6 

93.31,5 

96.90,4 

107.67,1 

111.97,8 

116.28,5 

125.61.6 
130.64,1 

135.66.6 

143.56,2 

149.30,4 

155.04,7 

161.50.7 

167.96.7 

174.42.7 

179.45,2 

186.63,0 

193.80,8 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

80.08,8 

82.94.8 

85.80.8 

100.11,0 
103.68,5 
107. 2^,0 

120.13.2 

124.42.2 

128.71.2 

140.15.3 
145.15,9 

150.16.4 

160.17.5 

165.89.6 

171.61.6 

180.19.7 
186.63,3 

193.06.8 

200.21,9 

207.37.0 

214.52.1 

2800 

2900 

3000 

80.39.5 

83.26.6 

86.13.7 

100.49,3 

104.08,2 

107.67,1 

120.59,2 

124.89,9 

129.20,5 

140.69.0 
145.71,5 

150.74.0 

160.78,9 

166.53,2 

172.27,4 

180.88,8 

187.34.8 

193.80.8 

200.98,6 

208.16,4 

215.34,2 

2800 

2900 

3000 

3100,  88.66,8 
l 3200  91.52,9 

3300  94.38,9 

110.83.6 
114.41,1 

117.98.6 

133.00,3 

137.29.3 

141.58.4 

155.17.0 
160.17,5 

165.18.1 

177.33.7 

183.05.8 

188.77.8 

199.50.4 
205.94,0 

212.37.5 

221.67.1 

228.82.2 
235.97,3 

3100 

3200 

3300 

89.00,8 

91.87,9 

94.75,1 

111.26,0 

114.84,9 

118.43,8 

133.51,2 

137.81,9 

142.12,6 

155.76.4 
160.78,9 

165.81.4 

178.01,6 

183.75,9 

189.50,1 

200.26,8 

206.72.9 

213.18.9 

222.52,1 

229.69,9 

236.87,7 

3100 

3200 

3300 

' 3400 
i 3500 
| 3600 

97.24,9 

103.11.0 

102.97.0 

121.56.2 
125.13,7 

128.71.2 

145.87.4 

150.16.4 

154.45.5 

170.18.6 
175.19,2 

180.19.7 

194.49.9 

200.21.9 
205.94,0 

218.81,1 

225.24,7 

231.68,2 

243.12.3 

250.27.4 

257.42.5 

3400 

3500 

3000 

97.62,2 

100.49.3 

103.36.4 

122.02,7 

125.61,6 

129.20,5 

146.43,3 

150.74,0 

155.04,7 

170.83.8 
175.86,3 

180.88.8 

195.24,4 

200.98,6 

206.72,9 

219.64,9 

226.11,0 

232.57,0 

244.05,5 

251.23,3 

258.41,1 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

105.83.0 

108.69.0 

111.55.1 

132.28.8 
135.86,3 

139.43.8 

158.74.5 

163.03.6 

167.32.6 

185.20.3 
190.20,8 

195.21.4 

211.66,0 

217.38.1 

223.10.1 

238.11.8 
244.55,3 

250.98.9 

264.57.5 

271.72.6 

278.87.7 

3700 

3800 

3900 

106.23.6 

109.10.7 

111.97.8 

132.79.4 

136.38.4 
139.97,3 

159.35,3 

163.66,0 

167.96,7 

185.91.2 
190.93,7 

195.96.2 

212.47,1 

218.21,4 

223.95,6 

239.03.0 

245.49.0 

251.95.1 

265.58,9 

272.76,7 

279.94,5 

3700 

3800 

3900 

1 4000 
4100 
4200 

114.41.1 

117.27.1 

120.13.2 

143.01.4 
146.58,9 

150.16.4 

171.61.6 

175.90.7 

180.19.7 

200.21,9 

205.22,5 

210.23,0 

228.82,2 

234.54,2 

24.9.26,3 

257.42.5 
263.86,0 

270.29.6 

286.02.7 

293.17.8 

300.32.9 

4000 

4100 

4200 

114.84,9 

117.72.1 

120.59.2 

143.56,2 

147.15,1 

150.74,0 

172.27,4 

176.58,1 

180.88,8 

200.98.6 
206.01,1 

211.03.6 

229.69,9 

235.44,1 

241.18,4 

258.41.1 

264.87.1 

271.33.2 

287.12,3 

294.30,1 

301.47,9 

4000 

4100 

4200 

4300 
4400 
| 4500 

122.99.2 

125.85.2 

128.71.2 

153.74.0 
157.31,5 

160.89.0 

184.48.8 

188.77.8 

193.06.8 

215.23.6 
220.24,1 

225.24.7 

245.98.4 

251.70.4 

257.42.5 

276.73,1 

283.16,7 

289.60,3 

307.47,9 

314.63.0 

321.78.1 

4300 

4400 

4500 

123.46.3 

126.33.4 

129.20.5 

154.32,9 

157.91,8 

161.50,7 

185.19,5 

189.50,1 

193.80,8 

216.06,0 

221.08,5 

226.11,0 

246.92,6 

252.66,8 

258.41,1 

277.79.2 

284.25.2 

290.71.2 

308.65,8 

315.83,6 

323.01,4 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

131.57.3 

134.43.3 

137.29.3 

164.46.6 
168.04,1 

171.61.6 

197.35.9 

201.64.9 
205.94,0 

230.25.2 
235.25,8 

240.26.3 

263.14.5 

268.86.6 
274.58,6 

296.03,8 

302.47,4 

308.91,0 

328.93.2 

336.68.2 

343.23.3 

4000 

4700 

4800 

132.07.7 

134.94.8 

137.81.9 

165.09,6 

168.68,5 

172.27,4 

198.11,5 

202.42,2 

206.72,9 

231.13.4 
236.15,9 

241.18.4 

264.15,3 

269.89,6 

275.63,8 

297.17.3 

303.63.3 

310.09.3 

330.19,2 

337.37,0 

344.54,8 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

140.15.3 

143.01.4 

145.87.4 

175.19.2 
178.76,7 

182.34.2 

210.23.0 

214.52.1 

218.81.1 

245.26.8 
250.27,4 

255.27.9 

280.30.7 

286.02.7 

291.74.8 

315.34.5 
321.78,1 

328.21.6 

350.38.4 

357.53.4 

364.68.5 

4900 

5000 

5100 

140.69,0 

143.56.2 

146.43.3 

175.86,3 

179.45,2 

183.04,1 

211.03,6 

215.34,2 

219.64,9 

246.20.8 
251.23,3 

256.25.8 

281.38,1 

287.12,3 

292.86,6 

316.55.3 

323.01.4 

329.47.4 

351.72,6 

358.90,4 

366.08,2 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

148.73.4 

151.59.5 

154.45.5 

185.91.8 
189.49,3 

193.06.8 

223.10.1 

227.39.2 

231.68.2 

260.28.5 
265.29,0 

270.29.6 

297.46.8 

303.18.9 
308.91,0 

334.65.2 
341.08,8 

347.52.3 

371.83.6 

378.98.6 

386.13.7 

5200 

5300 

5400 

149.30.4 

152.17.5 
155.04,7 

186.63,0 

190.21,9 

193.80,8 

223.95,6 

228.26,3 

232.57,0 

261.28,2 

266.30,7 

271.33,2 

298.60,8 

304.35,1 

310.09,3 

335.93.4 

342.39.5 

348.85.5 

373.26,0 

380.43,8 

387.61,6 

5200 

5300 

5400 

r 5500 
5600 
5700 

157.31.5 

160.17.5 

163.03.6 

196.64.4 
200.21,9 

203.79.5 

235.97.3 

240.26.3 

244.55.3 

275.30.1 
280.30,7 

285.31.2 

314-63,0 

320.35.1 

326.07.1 

35^95,9 
360.39,5 
366. S3, 0 

393.28.8 

400.43.8 

407.58.9 

5500 

5G00 

5700 

157.91.8 

160.78.9 
163.66,0 

197.39,7 

200.98,6 

204.57,5 

236.87,7 

241.18,4 

245.49,0 

276.35,6 

281.38,1 

286.40,5 

315.83,6 

321.57,8 

327.32,1 

355.31.5 

361.77.5 

368.23.6 

394.79,5 

401.97,3 

409.15,1 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

165.89.6 

168.75.6 

171.61.6 

207.37.0 
210.94,5 

214.52.1 

248.84.4 

253.13.4 

257.42.5 

290.31.8 
295.32,3 

300.32.9 

331.79.2 

337.51.2 

343.23.3 

373.26.6 
379.70,1 

386.13.7 

414.74.0 

421.89.0 

429.04.1 

5800 

5900 

6000 

166.53.2 

169.40.3 

172.27.4 

208.16,4 

211.75,3 

215.34,2 

249.79,7 

254.10,4 

258.41,1 

291.43,0 

296.45,5 

301.47,9 

333.06,3 

338.80,5 

344.54,8 

374.69.6 

381.15.6 

387.61.6 

416.32,9 

423.50,7 

430.68,5 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

174.47.7 

177.33.7 

180.19.7 

218.09.6 
221.67,1 

225.24.7 

261.71.5 
266.00,5 

270.29.6 

305.33.4 
310.34,0 

315.34.5 

348.95.3 

354.67.4 

360.39.5 

392.57.3 
399.00,8 

405.44.4 

436.19.2 

443.34.2 

450.49.3 

GlOO 

6200 

6300 

175.14.5 

178.01.6 
180.88,8 

218.93,2 

222.52,1 

226.11,0 

262.71,8 

267.02,5 

271.33,2 

306.50,4 

311.52,9 

316.55,3 

350.29,0 

356.03,3 

361.77,5 

394.07.7 

400.53.7 

406.99.7 

437.86,3 

445.04,1 

452.21,9 

6100 

6200 

6300 

| 6400 
6500 
6600 

183.05.8 

185.91.8 

188.77.8 

228.82,2 

232.39,7 

235.97,3 

274.58.6 

278.87.7 

283.16.7 

320.35.1 
325.35,6 

330.36.2 

366.11.5 

371.83.6 

377.55.6 

411.87,9 

418.31,5 

424.75,1 

457.64.4 

464.79.5 

471.94.5 

6400 

6500 

6600 

183.75,9 

186.63.0 

189.50.1 

229.69,9 

233.28,8 

236.87,7 

275.63,8 

279.94,5 

284.25,2 

321.57,8 

326.60,3 

331.62,7 

367.51,8 

373.26,0 

379.00,3 

413.45.8 

419.91.8 

426.37.8 

459.39,7 

466.57,5 

473.75,3 

6400 

6500 

6600 

6700  191.63,8 
6800  194.49,9 
6900  197.35,9 

239.54.8 
243.12,3 

246.69.9 

287.45.8 

291.74.8 

296.03.8 

335.36.7 
340.37,3 

345.37.8 

383.27.7 

388.99.7 

394.71.8 

431.18,6 

437.62,2 

444.05,8 

479.09.6 

486.24.7 

493.39.7 

6700 

6800 

6900 

192.37.3 

195.24.4 

198.11.5 

240.46,6 

244.05,5 

247.64,4 

2^8.55,9 

292.86,6 

297.17,3 

336.65,2 

341.67,7 

346.70,1 

384.74,5 

390.48,8 

396.23,0 

432.83.8 

439.29.9 

445.75.9 

480.93,2 

488.11,0 

495.28,8 

6700 

6800 

6900 

7000  200.21,9 
7100  203.07,9 
7200  205.94,0 

250.27.4 
253.84,9 

257.42.5 

300.32.9 

304.61.9 
308.91,0 

350.38.4 
355.38,9 

360.39.5 

400.43.8 

406.15.9 

411.87.9 

450.49.3 
456.92,9 

463.36.4 

500.54.8 

507.69.9 

514.84.9 

7000 

7100 

7200 

200.98,6 

203.85.8 

206.72.9 

251.23,3 

254.82,2 

258.41,1 

301.47,9 

305.78,6 

310.09,3 

351.72,6 

356.75,1 

361.77,5 

401.97,3 

407.71,5 

413.45,8 

452.21.9 

458.67.9 
465.14,0 

502.46,6 

509.64,4 

516.82,2 

7000 

7100 

7200 

7300  208.80,0 
1 7400  211.66,0 
7500  214.52,1 

261.00,0 

264.57,5 

268.15,1 

313.20.0 

317.49.0 

321.78.1 

365.40.0 
370.40,5 

375.41.1 

417.60.0 

423.32.1 

429.04.1 

469.80.0 
476.23,6 

482.67.1 

522.00,0 

529.15.1 

536.30.1 

7300 

7400 

7500 

209.60.0 

212.47.1 

215.34.2 

262.00,0 

265.58,9 

269.17,8 

314.40,0 

318.70,7 

323.01,4 

366.80,0 

371.82,5 

376.84,9 

419.20,0 

424.94,2 

430.68,5 

471.60.0 

478.06.0 

484.52.1 

524.00,0 

531.17,8 

538.35,6 

7300 

7400 

7500 

7600  217.38,1 
7 7 0 0 220.24,1 
7800  223.10,1 

271.72.6 
275.30,1 

278.87.7 

326.07.1 

330.36.2 

334.65.2 

380.41.6 
385.42,2 

390.42.7 

434.76.2 

440.48.2 

446.20.3 

489.10.7 
495.54,2 

501.97.8 

543.45.2 

550.60.3 

557.75.3 

7600 

7700 

7800 

218.21.4 

221.08.5 

223.95.6 

272.76,7 

276.35,6 

279.94,5 

327.32,1 

331.62,7 

335.93,4 

381.87,4 

386.89,9 

391.92,3 

436.42,7 

442.17,0 

447.91,2 

490.98.1 

497.44.1 

503.90.1 

545.53,4 

552.71,2 

559.89,0 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

225.96.2 
. 22S.82,2 

231.68.2 

282.45.2 
286.02,7 

289.60.3 

338.94.2 

343.23.3 

347.52.3 

395.43.3 
400.43,8 

405.44.4 

451.92.3 

457.64.4 

463.36.4 

508.41.4 
514.84,9 

521.28.5 

564.90.4 

572.05.5 

579.20.5 

7900 

8000 

8100 

226.82,7 

229.69,9 

232.57,0 

283.53, -4 
287.12,3 
290.71,2 

340.24,1 

344.54,8 

348.85,5 

396.94,8 

401.97,3 

406.99,7 

453.65,5 

459.39,7 

465.14,0 

510.36.2 

516.82.2 

523.28.2 

567.06,8 

574.24,7 

581.42,5 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

234.54,2 
1 237.40,3 
1 240.26,3 

293.17.8 
296.75,3 

300.32.9 

351.81.4 

356.10.4 

360.39.5 

410.44,9 

415.45,5 

420.46,0 

469.08.5 

474.80.5 

480.52.6 

527.72.1 
534.15,6 

540.59.2 

586.35.6 

593.50.7 

600.65.8 

8200 

8300 

8400 

235.44.1 

238.31.2 
241.18,4 

294.30,1 

297.89,0 

301.47,9 

353.16,2 

357.46,8 

361.77,5 

412.02,2 

417.04,7 

422.07,1 

470.88,2 

476.62,5 

482.36,7 

529.74.2 

536.20.3 

542.66.3 

588.60,3 

595.78,1 

602.95,9 

8200 

8300 

8400 

8500  243.12,3 
8600,  245.98,4 
8700  248.84,4 

303.90.4 
307.47,1 

311.05.5 

364.68.5 

368.97.5 

373.26.6 

425.46.6 
430.47,1 

435.47.7 

486.24.7 

491.96.7 

497.68.8 

547.02,7 

553.46,3 

559.89,9 

607.80.8 

614.95.9 
622.11,0 

8500 

8600 

8700 

244.05.5 

246.92.6 

249.79.7 

305.06.8 

308.65.8 
312.24,7 

366.08,2 

370.38,9 

374.69,6 

427.09,6 

432.12,1 

437.14,5 

488. 11, C 
493.85,2 
499.59,5 

549.12.3 

555.58.4 

562.04.4 

610.13,7 

617.31,5 

624.49,3 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

251.70.4 

254.56.4 

257.42.5 

314. 63,  U 
318.20,5 
321.78,1 

377.55.6 

381.84.7 

386.13.7 

440.43.2 
445.48,8 

450.49.3 

503.40.8 

509.12.9 

514.84.9 

566.33.4 
572.77,0 

579.20.5 

629.26.0 

636.41.1 

643.56.2 

8800 

8900 

9000 

252.66,8 

255.54.0 

258.41.1 

315.83,6 

319.42,5 

323.01,4 

379.00,3 

383.31,0 

387.61,6 

442.17,6 

447.19.5 

452. 21. 5 

505.33,7 
511. 07,  £ 
516.82,2 

568.50.4 

574.96.4 

581.42.5 

631.67,1 

638.84,9 

646.02,7 

8800 

8900 

9000 

9100  260.28,5 
: 9200,  263.14,5 
9300  266.00,5 

325.35.6 
328.93,2 

332.50.7 

390.42.7 

394.71.8 
399.00,8 

455.49,9 
460.50,4 
465.51, C 

520.57, ( 

526.29.0 

532.01.1 

585.64.1 
592.07,7 

598.51.2 

650.71.2 

657.86.3 

665.01.4 

9100 

9200 

9300 

261.28,2 

264.15,3 

267.02,5 

326.60,3 

330.19,2 

333.78,1 

391.92,3 

396.23,0 

400.53,7 

457.24,4 
462. 26, f 
467.29,3 

522.56,4 
528.30,7 
534.04, £ 

587.88.5 

594.34.5 

600.80.5 

653.20,5 
666.38,4 
667. 56, *2 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

i 268.86,6 

271.72.6 

274.58.6 

336.08,2 

339.65,8 

343.23,5 

403.29.9 

407.58.9 

411.87.9 

470.51,  f 
475.52,1 
480.52,6 

537.73.2 

543.45.2 

549.17.3 

604.94.8 
611.38,3 

617.81.9 

672.16.4 

679.31.5 

686.46.6 

9400 

9500 

9600 

269.89.6 

272.76.7 

275.63.8 

337. 37,  C 
340.95, S 
344.54,8 

404.84,4 

409.15,1 

413.45,8 

472.31,3 

477.34,5 

482.36,7 

539.79,2 

545.53,4 

551.27,7 

607.26.6 

613.72.6 

620.18.6 

674.74,0 

681.91,8 

689.09,6 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

1000C 

> 277.44,7 

280.30.7 

283.16.7 

346.80,8 

350.38,4 

353.95,1 

416.17.1 
420.46,) 

424.75.1 

485.53.2 
490.53,7 

495.54.2 

554.89.3 

560.61.4 

566.33.4 

624.25.5 
630. 69, C 

637.12.6 

693.61.6 

700.76.7 

707.91.8 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

278.51,6 

281.38.1 

284.25.2 

343-13,7 
351.72,  C 
355.31,5 

417.76,4 

422.07,1 

426.37,8 

487.39.5 

492.41.6 
497.44,1 

557. 01, £ 
562.76,2 
568.50,4 

626.64.7 

633.10.7 

639.56.7 

696.27,4 

703.45,2 

710.63,0 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

) 286.02, 7|  357.53,4 

429.04,1 

500.54,6 

572.05,5 

643.56,2 

| 715.06,8 

287.12,3 

358.90,4 

430.68,5 

502.46,6 

574.24,7 

646.02,7 

717.80,8 

Sept.  18th — 261  DAY’S — 8 months  18  days,  j Sept.  19th — 262  DAYS — 8 months  19  days. 
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< 

263  DAYS. 

■H 

£ 

o 

264  DAYS. 

+1 

£ 

Hate. 

4 J 

5 J 

6 | 

7 | 

8 1 

9 | 

10 

Rate. 

4 [ 

5 | 

6 | 

7 | 

8 I 

9 I 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

2.88,2 

5.70,4 

8.04,7 

3.60,3 

7.20,5 

10.80,8 

4,32,3 

8.64,7 

12.97,0 

5.04,4 

10.08,8 

15.13,2 

6.76,4 

11.62,9 

17.29,3 

6.48,5 

12.97,0 

19.45,5 

7.20,5 

14.41,1 

21.61,6 

lOO 

200 

300 

2.89,3 

5.78,6 

8.67,9 

3.61,6 

7.23,3 

10.84,9 

4.31,0 

8.67,9 

13.01,9 

5.06,3 

10.12,6 

15.18,9 

5,78,6 

11.57,3 

17.35,9 

6.51,0 

13.01.9 

19.52.9 

7.23,3 

14.40,6 

21.69,9 

lOO 

200 
600  | 

400 

500 

COO 

11.52,9 

14.41,1 

17.29,3 

14.41,1 

18.01,4 

21.61,6 

17.29,3 

21.61,6 

25.94,0 

20.17,5 

25.21,9 

30.26,3 

23.05,8 

28.82,2 

34.58,6 

25.94.0 
32.42,5 

38.91.0 

28.82,2 

36.02,7 

43.23,3 

400 

600 

600 

11.57,3 

14.46,6 

17.35,9 

14.46,6 

18.08,2 

21.69,9 

17.35.9 

21.69.9 
26.03,8 

20.25,2 

25.31,5 

30.37,8 

23.14,5 

28.93,2 

34.71,8 

26.03.8 

32.54.8 

39.05.8 

28.93,2 

36.16,4 

43.39,7 

400 

500 

600 

— ToC 

i 800 

! 900 

20.17,5 

23.05,8 

25.94,0 

25.21,9 

28.82,2 

32.42,5 

30.26,3 

34.58,6 

38.91,0 

35.30,7 

40.35,1 

45.39,5 

46.35,1 

46.11,5 

51.87,9 

45.39,5 

51.87,9 

58.36,4 

50.43.8 
57.64,4 

64.84.9 

700 

800 

900 

20.25,2 

23.14,5 

26.03,8 

25.31,5 

28.93,2 

32.54,8 

30.37.8 

34.71.8 

39.05.8 

35.44,1 

40.50,4 

45.56,7 

40.50,4 

46.29,0 

52.07,7 

45.56.7 

52.07.7 
58.58.6 

50.63,0 

57.86,3 

65.09,6 

700  | 
800 
OOO 

lOOO 

1100 

1200 

28.82,2 

31.70,4 

34.58,0 

36.02,7 

39.63,0 

43.23,3 

43.23,3 

47.55,6 

51.87,9 

56.43,8 

55.48,2 

60.52,6 

67.64,4 

03.40,8 

69.17,3 

64.84.9 
71.33,4 

77.81.9 

72.05.5 
79.26,0 

86.46.6 

lOOO 

1100 

1200 

28.93,2 

31.82,5 

34.71,8 

36.16,4 

39.78,1 

43.39,7 

43.39.7 

47.73.7 

52.07.7 

50.63,0 

55.69,3 

60.75,6 

57.86,3 

63.64,9 

69.43,6 

65.09,6 

71.60.5 

78.11.5 

72.32,9 

79.56,2 

86.79,5 

1 OOO 

1 100 
1200 

1300 

1400 

1500 

37.40,8 

40.35,1 

43.23,3 

46.83,6 

50.43,8 

54.04,1 

56.20,3 

60.52,6 

64.84,9 

65.57,6 

70.61,4 

75.65,8 

74.93,7 

80.70,1 

86.46,6 

84.30.4 
90.78,9 

97.27.4 

93.67,1 

100.87,7 

108.08,2 

1300 

1400 

1600 

37.61,1 

40.50,4 

43.39,7 

47.01,4 

50.63,0 

54.24,7 

56.41.6 

60.75.6 

65.09.6 

65.81,9 

70.88,2 

75.94,5 

75.22,2 

81.00,8 

86.79,5 

84.62,5 

91.13.4 

97.64.4 

94.02,7 

101.26,0 

108.49,3 

1500 
1 400 
1 500 

1600 

1700 

1800 

46.11,5 

48.99,7 

51.87,9 

57.64,4 

61.24,7 

64.84,9 

69.17,3 

73.49,0 

77.81,9 

80.70,1 

85.74,5 

90.78,9 

92.23,0 

97.99,5 

103.75,9 

103.75.9 
110.24,4 

116.72.9 

115.28.8 
122.49,3 

129.69.9 

1600 

1700 

1800 

46.29,0 

49.18,4 

52.07,7 

57.86,3 

61.47,9 

65.09,6 

69.43,6 

73.77.5 

78.11.5 

81.00,8 

86.07,1 

91.13,4 

92.58,1 

98.36,7 

104.15,3 

104.15.3 

110.66.3 

117.17.3 

115.72,6 
122.95  9 
130.  lo’  2 

1600  j 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

54.70,2 

67.64,4 

60.52,6 

68.45,2 

72.05,5 

75.65,8 

82.14,2 

86.46,6 

90.78,9 

95.83,3 

100.87,7 

105.92,1 

109.52,3 

115.28,8 

121.05,2 

123.21.4 
129.69,9 

136.18.4 

136.90.4 
144.11,0 

151.31.5 

1900 

2000 

2100 

54.97,0 

57.86,3 

60.75,6 

68.71,2 

72.32,9 

75.94,5 

82.45,6 

86.79,5 

91.13,4 

96.19,7 

101.26,0 

106.32,3 

109.94,0 

115.72,6 

121.51,2 

123.68.2 

130.19.2 
136.70,1 

137.42,5 

144.05,8 

151.89,0 

lOOO  I 
2000  1 
210.0 

2200 

2300 

2400 

63.40,8 

60.29,0 

09.17,3 

79.26,0 

82.86,3 

86.46,6 

95.11,2 

99.43,6 

103.75,9 

110.96,4 

116.00,8 

121.05,2 

126.81,6 

132.58,1 

138.34,5 

142.66.8 
149.15,3 

155.63.8 

158.52.1 
165.72,6 

172.93.2 

2200 

2300 

2400 

63.64,9 

66.54,2 

69.43,6 

79.56,2 

83.17,8 

86.79,5 

95.47.4 

99.81.4 
104.15,3 

111.38,6 

116.44,9 

121.51,2 

127.29,9 

133.08,5 

138.87,1 

lf3  21,1 
149.72,1 
156.23,0 

159.12,3 

166.35,6 

173.58,9 

2200 

2500 

2100 

2500 

2G00 

2700 

72.05,5 

74.93,7 

77.81,9 

90.06,8 

93.67,1 

97.27,4 

108.08,2 

112.40,5 

116.72,9 

126.09,6 

131.14,0 

136.18,4 

144.11,0 

149.87,4 

155.63,8 

162.12.3 
168.60,8 

175.09.3 

180.13.7 
187.34,2 

194.54.8 

2600 

2600 

2700 

72.32,9 

75.22,2 

78.11,5 

90.41,1 

94.02,7 

97.64,4 

108.49.3 

112.83.3 

117.17.3 

126.57,5 

131.63,8 

136.70,1 

144.65,8 

150.44,4 

156.23,0 

162.74,0 

169.24.9 

175.75.9 

180.82,2 

188.05,5 

195.28,8 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

80.70,1 

83.58,4 

86.46,6 

100.87,7 

104.47,9 

108.08,2 

121.05,2 

125.37,5 

129.69,9 

141.22,7 

146.27,1 

151.31,5 

161.40,3 

167.16,7 

172.93,2 

181.57.8 
188.06,3 

194.54.8 

201.75.3 
208.95,9 

216.16.4 

2800 

2900 

3000 

81.00,8 

83.90,1 

86.79,5 

101.26,0 

104.87,7 

108.49,3 

121.51.2 

125.85.2 

130.19.2 

141.76,4 

146.82,7 

151.89,0 

162.01,6 

167.80,3 

173.58,9 

182.26,8 

188.77.8 

195.28.8 

202.52,1 

209.75,3 

216.98,6 

2800 

2000 

5000 

3100 

3200 

3300 

89.34,8 

92.23,0 

95.11,2 

111.68,5 

115.28,8 

118.89,0 

134.02,2 

138.34,5 

142.66,8 

156.35,9 

161.40,3 

166.44,7 

178.69,6 

184.46,0 

190.22,5 

201.03,3 

207.51,8 

214.00,3 

223.37.0 
230.57,5 

237.78.1 

3100 

3200 

3300 

89.68,8 

92.58,1 

95.47,4 

112.11,0 

115.72,6 

119.34,2 

134.53,2 

138.87.1 

143.21.1 

156.95,3 

162.01,6 

167.07,9 

1 79.37,5 
185.16,2 
190.94,8 

201.79.7 

208.30.7 
214.81,6 

224.21,9 

231.45,2 

238.68,5 

5100 

5200 

5600 

3400 

3500 

3600 

97.99,5 

100.87,7 

103.75,9 

122.49,3 

126.09,6 

129.69,9 

146.99,2 

151.31,5 

155.63,8 

171.49,0 

176.53,4 

181.57,8 

195.98,9 

201.75,3 

207.51,8 

220.48.8 
226.97,3 

233.45.8 

244.98.6 
252.19,2 

259.39.7 

‘3400 

3600 

3600 

98.36,7 

101.26,0 

104.15,3 

122.95,9 

126.57,5 

130.19,2 

147.55,1 

151.89.0 

156.23.0 

172.14,2 

177.20,5 

182.26,8 

196.73,4 

202.52,1 

208.30,7 

221.32.6 

227.83.6 
234.34,5 

245.91,8 

253.15,1 

260.38,4 

5400 

5500 

5600 

3700 

3800 

3900 

106.64,1 

109.52,3 

112.40,5 

133.30,1 

136.90,4 

140.50,7 

159.96,2 

164.28,5 

168.60,8 

186.62,2 

191.66,6 

196.71,0 

213.28,2 

219.04,7 

224.81,1 

239.94.2 
246.42,7 

252.91.2 

266.60.3 
273.80,8 

281.01.4 

37  OO 
3800 
3900 

107.04,7 

109.94,0 

112.83,3 

133.80,8 
137.42,5 
141 .04,1 

160.57.0 

164.91.0 
169.24,9 

187.33,2 

192.39,5 

197.45,8 

214.09,3 

219.87,9 

225.66,6 

240.85,5 

247.36.4 

253.87.4 

267.61,0 

274.84,9 

282.08,2 

5700 

5800. 

6000 

4000 

4100 

4200 

115.28,8 

118.17,0 

121.05,2 

144.11,0 

147.71,2 

151.31,5 

172.93,2 

177.25,5 

181.57,8 

201.75,3 

206.79,7 

211.84,1 

230.57,5 

236.34,0 

242.10,4 

259.39.7 
265.88,2 

272.36.7 

238.21,9 

295.42,5 

302.63,0 

4000 

4100 

4200 

115.72,6 

118.61,9 

121.51,2 

144.65,8 

148,27,4 

151.89,0 

173.58.9 

177.92.9 
182.26,8 

202.52,1 

207.58,4 

212.64,7 

231.45,2 

237.23,8 

243.02,5 

260.38,4 

266.89.3 

273.40.3 

289.31,5 

290.54,8 

303.78,1 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

123.93,4 

126.81,6 

129.69,9 

154.91,8 

158.52,1 

162.12,3 

185.90,1 

190.22,5 

194.54,8 

216.88,5 

221.92,9 

226.97,3 

247.86,8 

253.63,3 

259.39,7 

278.85.2 
285.33,7 

291.82.2 

309.83.6 
317.04,1 

324.24.7 

4300 

4400 

4600 

124.40,5 

127.29,9 

130.19,2 

155.50,7 
159.12,3 
162. 74, ( 

186.60,8 

190.94.8 

195.28.8 

217.71,0 

222.77,3 

227.83,6 

248.81,1 

254.59,7 

260.38,4 

279.91.2 

286.42.2 

292.93.2 

311.01,4 

318.24,7 

325.47,9 

4500 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

182.58,1 

135.46,3 

138.34,5 

165.72,6 

169.32,9 

172.93,2 

198.87,1 

203.19,5 

207.51,8 

232.01,6 

237.06,0 

242.10,4 

265.16,2 

270.92,6 

276.69,0 

298.30.7 
304.79,2 

311.27.7 

331.45.2 
338.65,8 

345.86.3 

4600 

4700 

4800 

133.08,5 

135.97,8 

138.87,1 

166.35,6 

169.97,3 

173.58,5 

199.62.7 

203.96.7 

208.30.7 

232.89,9 

237.96,2 

243.02,5 

266.17,0 

271.95,6 

277.74,2 

299.44.1 

305.95.1 
312.46,0 

332.71,2 

339.94,5 

347.17,8 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

141.22,7 

144.11,0 

146.99,2 

176.53,4 

180.13,7 

183.74,0 

211.84,1 

216.16,4 

220.48,8 

247.14,8 

252.19,2 

257.23,6 

282.45,5 

288.21,9 

293.98,4 

317.76.2 
324.24,7 

330.73.2 

353.06.8 
360.27,4 

367.47.9 

4900 

6000 

5100 

141.76,4 

144.65,8 

147.55,1 

177.20,5 

180.82,2 

184.43,8 

212.64,7 

216.98.6 

221.32.6 

248.08,8 

253.15,1 

258.21,4 

283.52,9 

289.31,5 

295.10,1 

318.97,0 

325.47.9 

331.98.9 

354.41,1 

361.64,4 

368.87,7 

4000  I 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

149.87,4 

152.75,6 

155.63,8 

187.34,2 

190.94,5 

194.54,8 

224.81,1 

229.13,4 

233.45,8 

262.27,9 

267.32,3 

272.36,7 

299.74,8 

305.51,2 

311.27,7 

337.21.6 
.343.70,1 

350.18.6 

374.68.5 
381.89,0 

389.09.6  j 

5200 

5300 

5400 

150.44,4 

153.33,7 

156.23,0 

188.05,5 

191.67,1 

195.28,8 

225.66,6 

230.00,5 

234.34,5 

263.27,7 

268.34,0 

273.40,3 

300.88,8 

306.67,4 

312.46,0 

338.49,9 

345.00,8 

351.51,8 

376.11,0 

383.34,2 

390.57,5 

5200 
5300 
5400  | 

5500 

5600 

5700 

158.52,1 

161.40,3 

164.28,5 

198.15,1 

201.75,3 

205.35,6 

237.78,1 

242.10,4 

246.42,7 

277.41,1 

282.45,5 

287.49,9 

317.04,1 

322.80,5 

328.57,0 

356.67.1 
363.15,6 

369.64.1 

396.30.1 
403.50,7 

410.71.2 

5500 

5600 

5700 

159.12,3 

162.01,6 

164.91,0 

198.90,4 

202.52,1 

206.13,7 

238.68.5 

243.02.5 
247.36,4 

278.46,6 

283.52,9 

288.59,2 

318.24,7 

324.03,3 

329.81,9 

358.02.7 

364.53.7 

371.04.7 

397.80,8 

405.04,1 

412.27,4 

5500 
5600  j 
5700  j 

5800 

5900 

6000 

167.16,7 

170.04,9 

172.93,2 

208.95,9 

212.56,2 

216.16,4 

250.75,1 

255.07,4 

259.39,7 

292.54,2 

297.58,6 

302.63,0 

334.33,4 

340.09,9 

345.86,3 

376.12.6 
382.61,1 

389.09.6 

417.91.8 
425.12,3 

432.32.9 

5800 

5900 

6000 

167.80,3 

170.69,6 

173.58,9 

209.75,3 

213.37,0 

216.98,6 

251.70.4 

256.04.4 

260.38.4 

293.65,5 

298.71,8 

303.78,1 

335.60,5 

341.39,2 

347.17,8 

377.55.6 

384.06.6 
390.57,5 

419.50,7 

426.74,0 

433.97,3 

5800 
5000 
6000  ) 

6100 

6200 

6300 

175.81,4 

178.69,6 

181.57,8 

219.76,7 

223.37,0 

226.97,3 

263.72,1 

268J)4,4 

272.36,7 

307.67,4 

312.71,8 

317.76,2 

351.62,7 

357.39,2 

363.15,6 

395.58.1 
402.06,6 

408.55.1 

439.53.4 
446.74,0 

453.94.5 

6100 

6200 

0300 

176.48,2 

179.37,5 

182.26,8 

220.60,3 

224.21,9 

227.83,6 

264.72.3 

269.06.3 

273.40.3 

308.84,4 
313.90,7 
318. 97, < 

352.96,4 

358.75,1 

364.53,7 

397.08.5 

403.59.5 
410.10,4 

441.20,5 

448.43,8 

455.67,1 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

184.46,0 

187.34,2 

190.22,5 

230.57,5 

234.17,8 

237.78,1 

276.69,0 

281.01,4 

285.33,7 

322.80,5 

327.84,9 

332.89,3 

368.92,1 

374.68,5 

380.44,9 

415.03,6 

421.52,1 

428.00,5 

461.15.1 
468.35,6 

475.56.2 

6400 

6500 

6G00 

185.16,2 

188.05,5 

190.94,8 

231.45,2 

235.06,8 

238.68,5 

277.74.2 

282.08.2 
286.42,2 

324.03,3 

329.09,6 

334.15,9 

370.32,3 

376.11,0 

381.89,6 

416.61,4 

423.12.3 

429.63.3 

462.90,4 

470.13,7 

477.37,0 

6400 
I 6500 
6660 

6700 

6800 

6900 

193.10,7 

195.98,9 

198.87,1 

241.38,4 

244.98,6 

248.58,9 

289.66,0 

293.98,4 

298.30,7 

337.93,7 

342.98,1 

348.02,5 

386. 2f, 4 
391.97,8 
397.74,2 

434.49.0 
440.97,5 

447.46.0 

482.76.7 
489.97,3 

497.17.8 

6700 

6800 

6900 

193.84,1 

196.73,4 

199.62,7 

242.30,1 

245.91,8 

249.53,4 

290.76,2 

295.10.1 

299.44.1 

339.22,2 

344.28,5 

349.34,8 

387.68,2 

393.46,8 

399.25,5 

436.14.2 

442.65.2 

449.16.2 

484,60,3 

491.83,6 

499.06,8 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

201.75,3 

204.63,6 

207.51,8 

252.19,2 

255.79,5 

259.39,7 

302.63,0 

306.95,3 

311.27,7 

353.06,8 

358.11,2 

363.15,6 

403.50,7 

409.27,1 

415.03,6 

453.94.5 
460.43,0 

466.91.5 

504.38.4 
511.58,9 

518.79.5 

7000 

7100 

7200 

202.52,1 

205.41,4 

208.30,7 

253.15,1 

256.76,7 

260.38,4 

303.78.1 

308.12.1 
312.46,0 

354.41,1 

359.47,4 

364.53,7 

405.04,1 

410.82,7 

416.61,4 

455.67.1 

462.18.1 
468.69,0 

506.30,1 

513.53,4 

520.76,7 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

210.40,0 

213.28,2 

216.16,4 

263.00,0 

266.60,3 

270.20,5 

315.60,0 

319.92,3 

324.24,7 

368.26,6 

373.24,4 

378.28,8 

420.80,0 

426.56,4 

432.32,9 

473.40.0 
479.88,5 

486.37.0 

526.00,0 

533.20,5 

540.41,1 

7300 

7400 

7500 

211-20,0 

214.09,3 

216.98,6 

264.00,0 

267.61,6 

271.23,3 

316.80.0 

321.14.0 
325.47,9 

369.60,0 

374.66,3 

379.72,6 

422.40,( 

428.18,6 

433.97,3 

475.20.0 

481.71.0 
488.21,9 

528.00,0 

535.23,3 

542.46,6 

7500 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

219.04,7 

221.92,9 

224.81,1 

273.80,8 

277.41,1 

281.01,4 

328.57,0 

332.89,3 

337.21,6 

383.33,2 

388.37,5 

393.41,9 

438.09,3 

443.85,8 

449.62,2 

492.85.5 
499.34,0 

505.82.5 

547.61.6 
554.82,2 

562.02.7 

7600 

7700 

7800 

219.87,9 

222.77,3 

225.66,6 

274.84,9 

278.46,6 

282.08,2 

329.81.9 

334.15.9 

338.49.9 

384.78,9 
389.85,2 
394.91,  f 

439.75,9 

445.54,5 

451.33,2 

494.72,9 

501.23.8 

507.74.8 

549.69,9 

556.93,2 

564.16,4 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

227.69,3 

230.57,5 

233.45,8 

284.61,6 

288.21,9 

291.82,2 

341.54,0 

345.86,3 

350.18,6 

398.46,3 

403.50,7 

408.55,1 

455.38,6 

461.15,1 

466.91,5 

512.31,0 

518.79,5 

525.27,9 

569.23.3 
576.43,8 

583.64.4 

7900 

8000 

8100 

228.55,9 

231.45,2 

234.34,5 

285.69.5 

289.31.5 
292.93,2 

342.83.8 

347.17.8 

351.51.8 

399.97,8 

405.04,1 

410.10,4 

457.11,8 

462.90,4 

468.69,0 

514.25,8 

520.76.7 

527.27.7 

571.39,7 

578.63,0 

585.86,3 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

236.34,0 

239.22,2 

242.10,4 

295.42,5 

299.02,7 

302.63,0 

354.51,0 

358.83,3 

363.15,6 

413.59,5 

418.63,8 

423.68,2 

472.67,9 

478.44,4 

484.20,8 

531.76.4 
538.24,9 

544.73.4 

590.84,9 

598.05,5 

605.26,0 

8200 

8300 

8400 

237.23,8 

240.13,2 

243.02,6 

296.54,8 

300.16,4 

303.78,1 

355.85,8 

360.19.7 

364.53.7 

415.16,7 

420.23,0 

425.29,3 

474.47,7 

480.26,3 

4S6.04,9 

533.78.6 

540.29.6 
546.80,5 

593.09,6 

600.32,9 

607.56,2 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

244.98,6 

247.86,8 

250.75,1 

306.23,3 

309.83,6 

313.43,8 

367.47,9 

371.80,3 

376.12,6 

428.72,6 
433.77, C 
438.81,4 

489.97,3 

495.73,7 

501.50,1 

551.21.9 
557.70,4 

564.18.9 

612.46.6 
619.67,1 

626.87.7 

8500 

8000 

8700 

245.91,8 

248.81,1 

251.70,4 

307.39,7 

311.01.4 

314.63.5 

368.87,7 

373.21.6 

377.55.6 

430.35,6 

435.41,9 

440.48,2 

491.83,6 
497.62,2 
503. 40, S 

553.31.5 

559.82.5 
566.33,4 

614.79,5 

622.02,7 

629.26,0 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

253.63,3 

256.51,5 

259.39,7 

317.04,1 

320.64,4 

324.24,7 

380.44,9 

384.77,3 

389.09,6 

443.85,8 

448.90,1 

453.94,5 

507.26,6 

513.03,0 

518.79,5 

570.67.4 
577.15,9 

583.64.4 

634.08.2 
641.28,8 

648.49.3 

8800 

8900 

9000 

254.59,7 

257.49,0 

260.38,4 

318.24,7 

321.86,3 

325.47,9 

381.89.6 

386.23.6 
390.57,5 

445.54,5 

450.60,8 

455.67,1 

509.19,5 

514.98,1 

520.76,7 

572.84,4 

579.35.3 

585.86.3 

636.49,3 

643.72,6 

650.95,9 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

262.27,9 

265.16,2 

2158.04,4 

327.84,9 

331.45,2 

335.05,5 

393.41,9 

397.74,2 

402.06,6 

458.98,9 

464.03,3 

469.07,7 

524.55,9 

530.32,3 

536.08,8 

590.12.9 
596.61,4 

603.09.9 

655.69,9 

662.90,4 

670.11,0 

9100 

9200 

9300 

263.27,7 

266.17,0 

269.06,3 

329.09,6 

332.71,2 

336.32,9 

394.91.5 

399.25.5 

403.59.5 

460.73,4 

465.79,7 

470.86,0 

526.55,3 

532.34,0 

538.12,6 

592.37,3 

598.88.2 

605.39.2 

658.19,2 

665.42,5 

672.65,8 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

270.92,6 

273.80,8 

276.69,0 

338.65,8 

342.26,0 

345.86,3 

406.38,9 

410.71,2 

415.03,1 

474.12,1 

479.16,4 

484.20,8 

541.85,2 

547.61,6 

553.38,1 

609.58,4 

616.06,8 

622.55,3 

677.31.5 
084.52,1 

691.72.6 

9400 

9500 

9600 

271.95,6 

274.84,9 

277.74,2 

339.94,5 

343.56,2 

347.17,8 

407.93.4 

412.27.4 

416.61.4 

475.92,3 

480.98,6 

486.04,9 

543.91,2 

549.69,9 

555.48,5 

611.90.1 

618.41.1 

624.92.1 

679.89,0 

687.12,3 

694.35,6 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

279.57,3 

282.45,5 

285.33,7 

349.46,6 

353.06,8 

356.67,1 

419.35,9 

423.68,2 

428.00,5 

489.25,2 
494.29,6 
499. 34, C 

559.14,5 

564.91,0 

570.67,4 

629.03,8 

635.52,3 

642.00,8 

698.93.2 
706.13,7 

713.34.2 

9700 

9800 

9900 

280.63,6 

283.52,9 

286.42,2 

350.79,5 

354.41,1 

358.02,7 

420.95.3 

425.29.3 

429.63.3 

491.11,2 

496.17,5 

501.23,8 

561.27,1 

567.05,8 

572.84,4 

631.43.0 

637.94.0 
644.44,9 

701.5S,9 

708.82,2 

716.05,5 

9700 
9800 
9900  | 

lOOOO 

288.21,9)  360.27,4 

432.32,9 

504.38,4 

576.43,8 

648.49,3 

720.54,8 

1 OOOO 

289.31,5 

361.64,4 

433.97,3 

506.30,1 

578.63,0 

650.95,9 

723.28,8 

lOOOO 

Sept,  20th— 263  DAY’S— 8 months  20  days. 

Sept.  21  st-264  DAYS- 

-8  months  2 1 days. 

— J 

Sept.  22nd— 265  DATS— 8 months  22  days. 


E 

< 

265  DATS. 

-+-5 

£ 

< 

266  DATS. 

E 

< 

Hate. 

lOO 

200 

300 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Hate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Hate. 

2.90,4 

5.80,8 

8.71,2 

3.63,0 

7.26,0- 

10.89,0 

4.35,6 

8.71,2 

13.06,8 

5.08,2 

10.16,4 

15.24,7 

5.80,8 

11.61,6 

17.42,5 

6.53,4 

13.06,8 

19.60,3 

7.26,0 

14.52.1 

21.78.1 

100 

200 

300 

2.91.5 
5.83,0 

8.74.5 

3.64,4 

7.28,8 

10.93,2 

4.37,3 

8.74,5 

13.11,8 

5.10,1 

10.20.3 

15.30.4 

5.83,0 

11.66,0 

17.49,0 

6.55,9 

13.11,8 

19.67,7 

7.28,8 

14.57,5 

21.86,3 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

11.61,6 

14.52,1 

17.42,5 

14.52.1 

18.15.1 

21.78.1 

17.42,5 

21.78,1 

26.13,7 

20.32,9 

25.41,1 

30.49,3 

23.23,3 

29.04,1 

34.84,9 

26.13,7 

32.67,1 

39.20,5 

29.04.1 

36.30.1 

43.56.2 

400 

500 

GOO 

" 11.66,0 
14.57,5 
17.49,0 

14.57,5 

18.21,9 

21.86,3 

17.49,0 

21.86,3 

26.23,6 

20.40,5 

25.50.7 

30.60.8 

23.32.1 

29.15.1 

34.98.1 

26.23,6 

32.79,5 

39.35,3 

29.15,1 

86.43,8 

43.72,6 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

20.32,9 

23.23,3 

26.13,7 

25.41.1 

29.04.1 

32.67.1 

30.49,3 

34.84,9 

39.20,5 

35.57,5 

40.65,8 

45.74,0 

40.65,8 

46.46,6 

52.27,4 

45.74,0 

52.27,4 

58.80,8 

50.82.2 

58.08.2 

65.34.2 

700 

800 

900 

20.40.5 
23.32,1 

26.23.6 

25.50,7 

29.15,1 

32.79,5 

30.60,8 

34.98,1 

39.35,3 

35.71.0 

40.81.1 

45.91.2 

40.81.1 

46.64.1 

52.47.1 

45.91,2 

52.47,1 

59.03,0 

51.01,4 

58.30,1 

65.58,9 

700 

800 

900 

1000 

1100 

1200 

29.04,1 

31.94,5 

34.84,9 

36.30.1 

39.93.2 

43.56.2 

43.56,2 

47.91,8 

52.27,4 

50.82,2 

55.90,4 

60.98,6 

58.08,2 

63.89,0 

69.69,9 

65.34,2 

71.87,7 

78.41,1 

72.60.3 

79.86.3 

87.12.3 

lOOO 

1100 

1200 

29.15.1 
32.06,6 

34.98.1 

36.43,8 

40.08,2 

43.72,6 

43.72,6 

48.09,9 

52.47,1 

51.01.4 

56.11.5 

61.21.6 

58.30.1 

64.13.2 

69.96.2 

65.58,9 

72.14,8 

78.70,7 

72.87,7 

80.16,4 

87.45,2 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

37.75,3 

40.65,8 

43.56,2 

47.19.2 

50.82.2 

54.45.2 

56.63,0 

60.98,6 

65.34,2 

66.06,8 

71.15,1 

76.23,3 

75.50,7 

81.31,5 

87.12,3 

84.94,5 

91.47,9 

98.01,4 

94.38,4 

101.64.4 

108.90.4 

1300 

1400 

1500 

' 37.89,6 
40.81,1 
43.72,6 

47.37,0 

51.01,4 

54.65,8 

56.84,4 

61.21,6 

65.58,9 

66.31.8 

71.41.9 
76.52,1 

75.79.2 

81.62.2 
87.45,2 

85s26,6 

91.82,5 

98.38,4 

94.74,0 

102.02,7 

109.31,5 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

46.46,6 

49.37,0 

52.27,4 

58.08.2 

61.71.2 

65.34.2 

69.69,9 

74.05,5 

78.41,1 

81.31,5 

86.39,7 

91.47,9 

92.93,2 

98.74,0 

104.54,8 

104.54,8 

111.08,2 

117.61,6 

116.16.4 

123.42.5 

130.68.5 

1600 

1700 

1800 

46.64,1' 

49.55,6 

52.47,1 

58.30,1 

61.94,5 

65.58,9 

69.96,2 

74.33,4 

78.70,7 

81.62,2 

86.72,3 

91.82,5 

93.28.2 

99.11.2 
104.94,2 

104.94,2 

111.50,1 

118.06,0 

116.60,3 

123.89,0 

131.17,8 

1600 

1700 

1800 

55.17,8 

58.08,2 

60.98,6 

68.97.3 

72.60.3 

76.23.3 

82.76,7 

87.12,3 

91.47,9 

96.56,2 

101.64,4 

106.72,6 

110.35,6 

116.16,4 

121.97,3 

124.15,1 

130.68,5 

137.21,9 

137.94.5 

145.20.5 

152.46.6 

1900 

2000 

2100 

55.38.6 
58.30,1 

61.21.6 

69.23,3 

72.87,7 

76.52,1 

83.07,9 

87.45,2 

91.82,5 

96.92,6 

102.02,7 

107.12,9 

110.77.3 

116.60.3 

122.43.3 

124.61,9 

131.17,8 

137.73,7 

138.46,6 

145.75,3 

153.04,1 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

63.89,0 

66.79,5 

69.69,9 

79.86.3 

83.49.3 

87.12.3 

95.83,6 

100.19,2 

104.54,8 

111.80,8 

116.89,0 

121.97,3 

127.78,1 

133.58,9 

139.39,7 

143.75,3 

150.28,8 

156.82,2 

159.72.6 

166.98.6 

174.24.7 

2200 

2300 

2400 

* 64.13,2 
67.04,7 
69.96,2 

80.16,4 

83.80,8 

87.45,2 

96.19,7 

100.57,0 

104.94,2 

112.23,0 

117.33.2 

122.43.3 

128.26.3 

134.09.3 

139.92.3 

144.29,6 

150.85,5 

157.41,4 

160.32,9 

167.61,6 

174.90,4 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

72.60,3 

75.50,7 

78.41,1 

90.75.3 

94.38.4 

98.01.4 

108.90,4 

113.26,0 

117.61,6 

127.05,5 

132.13,7 

137.21,9 

145.20,5 

151.01,4 

156.82,2 

163.35,6 

169.89,0 

176.42,5 

181.50.7 

188.76.7 

196.02.7 

2500 

2600 

2700 

72.87.7 
75.79,2 

78.70.7 

91.09,6 

94.74,0 

98.38,4 

109.31,5 

113.68,8 

118.06,0 

127.53,4 

132.63.6 

137.73.7 

145.75.3 

151.58.4 

157.41.4 

163.97,3 

170.53,2 

177.09,0 

182.19,2 

189.47,9 

196.76,7 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

81.31,5 

84.21,9 

87.12,3 

101.64.4 

105.27.4 

108.90.4 

121.97,3 

126.32,9 

130.68,5 

142.30,1 

147.38,4 

152.46,6 

162.63,0 

168.43,8 

174.24,7 

182.95,9 

189.49,3 

196.02,7 

203.28,3 

210.54.8 

217.80.8 

2800 

2900 

3000 

81.62,2 

84.53,7 

87.45,2 

102.02,7 

105.67,1 

109.31,5 

122.43,3 

126.80,5 

131.17,8 

142.83,8 

147.94.0 

153.04.1 

163.24.4 

169.07.4 

174.90.4 

183.64,9 

190.20,8 

196.76,7 

204.05,5 

211.34,2 

218.63,0 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

90.02,7 

92.93,2 

95.83,6 

112.53.4 

116.16.4 

119.79.5 

135.04,1 

139.39,7 

143.75,3 

157.54,8 

162.63,0 

167.71,2 

180.05,5 

185.86,3 

191.67,1 

202.56,2 

209.09,6 

215.63,0 

225.06.8 

232.32.9 

239.58.9 

3100 

3200 

3300 

90.36.7 
93.28,2 

96.19.7 

112.95,9 

116.60,3 

120.24,7 

135.55,1 

139.92,3 

144.29,6 

158.14,2 

163.24.4 

168.34.5 

180.73.4 

186.56.4 

192.39.5 

203.32,6 

209.88,5 

216.44,4 

225.91,8 

233.20,5 

240.49,3 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

98.74,0 

101.64,4 

104.54,8 

123.42.5 

127.05.5 

130.68.5 

148.11,0 

152.46,6 

156.82,2 

172.79,5 

177.87,7 

•182.95,9 

197.47,9 

203.28,8 

209.09,6 

222.16,4 

228.69,9 

235.23,3 

246.84,9 

254.11.0 

261.37.0 

3400 

3500 

3600 

99.11,2 

102.02,7 

104.94,2 

123.89,0 

127.53,4 

131.17,8 

148.66,8 

153.04,1 

157.41,4 

173.44.7 

178.54.8 

183.64.9 

198.22.5 

204.05.5 

209.88.5 

223.00,3 

229.56,2 

236.12,1 

247.78,1 

255.06,8 

262.35,6 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

107.45,2 

110.35,6 

113.26,0 

134.31.5 

137.94.5 

141.57.5 

161.17,8 

165.53,4 

169.89,0 

188.04,1 

193.12,3 

198.20,5 

214.90,4 

220.71,2 

226.52,1 

241.76,7 

248.30,1 

254.83,6 

268.63.0 

275.89.0 

283.15.1 

3700 

3800 

3900 

107.85.8 
110.77,3 

113.68.8 

134.82,2 

138.46,6 

142.11,0 

161.78,6 

166.15,9 

170.53,2 

188.75.1 

193.85.2 

198.95.3 

215.71.5 

221.54.5 

227.37.5 

242.67,91  269.64,4 
249.23,8  276.93,2 
255.79,7|  284.21,9 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

116.16,4 

119.06,8 

121.97,3 

145.20.5 

148.83.6 

152.46.6 

174.24,7 
178  60,3 
182.95,9 

203.28,8 

208.37,0 

213.45,2 

232.32,9 

238.13,7 

243.94,5 

261.37,0 

267.90,4 

274.43,8 

290.41.1 

297.67.1 

304.93.2 

4000 

4100 

4200 

116.60.3 
119.51,8 

122.43.3 

145.75,3 

149.39,7 

153.04,1 

174.90,4 

179.27,7 

183.64,9 

204.05.5 

209.15.6 
214.25,8 

233.20.5 

239.03.6 

244.86.6 

262.35,6 

268.91,5 

275.47,4 

291.50,7 

298.79,5 

306.08,2 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

124.87,7 

127.78,1 

130.68,5 

156.09.6 

159.72.6 

163.35.6 

187.31,5 

191.67,1 

196.02,7 

218.53,4 

223.61,6 

228.69,9 

249.75,3 

255.56,2 

261.37,0 

280.97,3 

287.50,7 

294.04,1 

312.19.2 

319.45.2 

326.71.2 

4300 

4400 

4500 

125.34.8 
128.26,3 

131.17.8 

156.68,5 

160.32,9 

163.97,3 

188.02,2 

192.39,5 

196.76,7 

219.35,9 

224.46,0 

229.56,2 

250.69.6 

256.52.6 

262.35.6 

282.03,3 

288.59,2 

295.15,1 

313.37,0 

320.65,8 

327.94,5 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

133.58,9 

136.49,3 

139.39,7 

166.98.6 

170.61.6 

174.24.7 

200.38,4 

.204.74,0 

209.09,6 

233.78,1 

238.86,3 

243.94,5 

267.17,8 

272.98,6 

278.79,5 

300.57,5 

307.11,0 

313.64,4 

333.97.3 

341.23.3 

348.49.3 

4600 

4700 

4800 

134.09.3 
137.00,8 

139.92.3 

167.61,6 

171.26,0 

174.90,4 

201.14,0 

205.51,2 

209.88,5 

234.66.3 

239.76.4 
244.86,6 

268.18,6 

274.01.6 

279.84.7 

301.71,0 

308.26,8 

314.82,7 

335.23,3 

342.52,1 

349.80,8 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

442.30,1 

145.20,5 

148.11,0 

177.87.7 

181.50.7 

185.13.7 

213.45,2 

217.80,8 

222.16,4 

249.02,7 

254.11,0 

259.19,2 

284.60,3 

290.41,1 

296.21,9 

320.17,8 

326.71,2 

333.24,7 

355.75.3 

363.01.4 

370.27.4 

4900 

5000 

5100 

142.83.8 
145.75,3 

148.66.8 

178.54,8 

182.19,-2 

185.83,6 

214.25,8 

218.63,0 

223.00,3 

249.96.7 

255.06.8 
260.17,0 

285.67.7 

291.50.7 

297.33.7 

321.38,6 

327.94,5 

334.50,4 

357.09,6 

364.38,4 

371.67,1 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

151.01,4 

153.91,8 

156.82,2 

188.76.7 

192.39.7 

196.02.7 

226.52,1 

230.87,7 

235.23,3 

264.27,4 

269.35,6 

274.43,8 

302.02,7 

307.83,6 

313.64,4 

339.78,1 

346.31,5 

352.84,9 

377.53.4 

384.79.5 

392.05.5 

5200 

5300 

5400 

151.58.4 
154.49,9 

157.41.4 

189.47,9 

193.12,3 

196.76,7 

227.37,5 

231.74,8 

236.12,1 

265.27,1 

270.37.3 

275.47.4 

303.16.7 

308.99.7 

314.82.7 

341.06,3 

347.62,2 

354.18,1 

378.95,9 

386.24,7 

393.53,4 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

159.72,6 

162.63,0 

165.53,4 

199.65.8 

203.28.8 

206.91.8 

239.58,9 

243.94,5 

248.30,1 

279.52,1 

284.60,3 

239.68,5 

319.45,2 

325.26,0 

331.06,8 

359.38,4 

365.91,8 

372.45,2 

399.31.5 

406.57.5 

413.83.6 

5500 

5600 

5700 

160.32.9 
163.24,4 

166.15.9 

200.41,1 

204.05,5 

207.69,9 

240.49,3 

244.86,6 

249.23,8 

280.57,5 

285.67.7 

290.77.8 

320.65.8 

326.48.8 

332.31.8 

360.74,0 

367.29,9 

373.85,8 

400.82,2 

408.11,0 

415.39,7 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

168.43,8 

171.34,2 

174.24,7 

210.54.8 

214.17.8 

217.80.8 

252.65,8 

257.01,4 

261.37,0 

294.76,7 

299.84,9 

304.93,2 

336.87,7 

342.68,5 

348.49,3 

378.98,6 

385.52,1 

392.05,5 

421.09.6 

428.35.6 

435.61.6 

5800 

5900 

6000 

169.07.4 
171.98,9 

174.90.4 

211.34,2 

214.98,6 

218.63,0 

253.61,1 

257.98,4 

262.35,6 

295.87,9 

300.98.1 

306.08.2 

338.14.8 

343.97.8 

349.80.8 

380.41,6 

386.97,5 

393.53,4 

422.68,5 

429.97,3 

437.26,0 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

177.15,1 

180.05,5 

182.95,9 

221.43.8 

225.06.8 

228.69.9 

265.72,6 

270.08,2 

274.43,8 

310.01,4 

315.09,6 

320.17,8 

354.30,1 

360.11,0 

365.91,8 

398.58,9 

405.12,3 

411.65,8 

442.87.7 

450.13.7 

457.39.7 

6100 

6200 

6300 

177.81.9 
180.73,4 

183.64.9 

222.27,4 

225.91,8 

229.56,2 

266.72,9 

271.10,1 

275.47,4 

311.18.4 

316.28.5 

321.38.6 

355.63.8 

361.46.8 

367.29.9 

400.09,3 

406.65,2 

413.21,1 

444.54,8 

451.83,6 

459.12,3 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

185.86,3 

188.76,7 

191.67,1 

232.32.9 

235.95.9 

239.58.9 

278.79,5 

283.15,1 

287.50,7 

325.26,0 

330.34,2 

335.42,5 

371.72,6 

377.53,4 

383.34,2 

418.19,2 

424.72,6 

431.26,0 

464.65.8 

471.91.8 

479.17.8 

6400 

6500 

6600 

186.56.4 
189.47,9 

192.39.5 

233.20,5 

236.84,9 

240.49,3 

279.84,7 
284.21,9 
28g.59, 2 

326.48.8 

331.58.9 
336.69,0 

373.12.9 

378.95.9 

384.78.9 

419.77,0 

426.32,9 

432.88,8 

466.41,1 

473.69,8 

480.98,6 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

194.57,5 

197.47,9 

200.38,4 

243.21.9 

246.84.9 

250.47.9 

291.86,3 

296.21,9 

300.57,5 

340.50,7 

345.58,9 

350.67,1 

389.15,1 

394.95,9 

400.76,7 

437.79,5 

444.32,9 

450.86,3 

486.43.8 

493.69.9 

500.95.9 

6700 

6800 

6900 

195.31.0 
198.22,5 

201.14.0 

244.13,7 

247.78,1 

251.42,5 

292.96,4 

297.33,7 

301.71,0 

341.79.2 

346.89.3 
351.99,5 

390.61.9 

396.44.9 

402.27.9 

439.44,7 

446.00,5 

452.56,4 

488.27,4 

495.56,2 

502.84,9 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

203.28,8 

206.19,2 

209.09,6 

254.11.0 

257.74.0 

261.37.0 

304.93,2 

309.28,8 

313.64,4 

355.75,3 

360.83,6 

365.91,8 

406.57,5 

412.38,4 

418.19,2 

457.39,7 

463.93,2 

470.46,6 

508.21.9 

515.47.9 
522.74,0 

7000 

7100 

7200 

204.05.5 
206.97,0 

209.88.5 

255.06,8 

258.71,2 

262.35,6 

306.08,2 

310.45,5. 

314.82,7 

357.09.6 

362.19.7 
367.29,9 

408.11.0 

413.94.0 

419.77.0 

459.12,3 

465.68,2 

472.24,1 

510.13,7 

517.42,5 

524.71,2 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

212.U0,0 

214.90,4 

217.80,8 

265.00,0 

265.63.0 

272.26.0 

318.00,0 

322.35,6 

326.71,2 

371.00,0 

376.08,2 

381.16,4 

424.00,0 

429.80,8 

435.61,6 

477.00,0 

483.53,4 

490.06,8 

530.00,0 

537.26.0 

544.52.1 

7300 

7400 

7500 

212.80,0 

215.71,5 

218.63,0 

266.00,0 

269.64,4 

273.28,8 

319.20,0 

323.57,3 

327.94,5 

372.40.0 

377.50.1 
382.60,3 

425.60.0 

431.43.0 

437.26.0 

478.80,0 

485.35,9 

491.91,8 

532.00,0 

539.28,8 

546.57,5 

7300 

7400 

7500 

7600 
7700 
! 7800 

220.71,2 

223.61,6 

226.52,1 

275.89.0 

279.52.1 

283.15.1 

331.06,8 

335.42,5 

339.78,1 

386.24,7 

391.32,9 

396.41,1 

441.42,5 

447.23,3 

453.04,1 

496.60,3 

503.13,7 

509.67,1 

551.78.1 

559.04.1 

566.30.1 

7600 

7700 

7800 

221.54.5 
224.46,0 

227.37.5 

276.93,2 

280.57,5 

284.21,9 

332.31,8 

336.69,0 

341.06,3 

387.70.4 

392.80.5 
397.90,7 

443.09.0 

448.92.1 

454.75.1 

498.47,7 

505.03,6 

511.59,5 

553.86,3 

561.15,0 

568.43,8 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

229.42,5 

232.32,9 

235.23,3 

286.78.1 

290.41.1 

294.04.1 

344.13,7 

348.49,3 

352.84,9 

401.49,3 

406.57,5 

411.65,8 

458.84,9 

464.65,8 

470.46,6 

516.20,5 

522.74,0 

529.27,4 

573.56.2 

580.82.2 

588.08.2 

7900 

8000 

8100 

230.29.0 
233.20,5 

236.12.0 

287.86, 3 
291.50,7 
295.15,1 

345.43.1 

349.80.1 

354.18.1 

403.00,8 

408.11.0 

413.21.1 

460.58.1 

466.41.1 

472.24.1 

518.15,3 

524.71,2 

531.27,1 

575.72,6 

583.01,4 

590.30,1 

7900 

8000 

8100 

8200 
8300 
| 8400 

238.13,7 

241.04,1 

243.94,5 

297.67.1 

301.30.1 

304.93.2 

357.20,5 

361.56,2 

365.91,8 

416.74,0 

421.82,2 

426.90,4 

476.27,4 

482.08,2 

487.89,0 

535.80,8 

542.34,2 

548.87,7 

595.34.2 

602.60.3 

609.86.3 

8200 

8300 

8400 

239.03.6 
241.95,1 

244.86.6 

298.79,5 

302.43,8 

306.08,2 

358.55,3 

362.92,6 

367.29,9 

418.31,2 

423.41.4 

428.51.5 

478.07.1 

483.90.1 

489.73.2 

537.83,0 

544.38,9 

550.94,8 

597.58,9 

604.87,7 

612.16,4 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

246.84,9 

249.75,3 

252.65,8 

308.56.2 

312.19.2 

315.82.2 

370.27,4 

374.63,0 

378.98,6 

431.98,6 

437.06,8 

442.15,1 

493.69,9 

499.50,7 

505.31,5 

555.41,1 

561.94,5 

568.47,9 

617.12.3 

624.38.4 

631.64.4 

8500 

8600 

8700 

247.78.1 
250.69,6 

253.61.1 

309.72,6 

313.37,0 

317.01,4 

371.67,1 

376.04,4 

380.41,6 

433.61,6 

438.71.8 

443.81.9 

495.56.2 

501.39.2 

507.22.2 

557.50,7 

564.06,6 

570.62,5 

619.45,2 

626.74,0 

634.02,7 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

255.56,2 

258.46,6 

261.37,0 

319.45.2 

323.08.2 

326.71.2 

383.34,2 

387.69,9 

392.05,5 

447.23,3 

452.31,5 

457.39,7 

511.12,3 

516.93,2 

522.74,0 

575.01,4 

581.54,8 

588.08,2 

638.90.4 

646.16.4 

653.42.5 

8800 

8900 

9000 

256.52.6 
259.44,1 

262.35.6 

320.65,8 

324.30,1 

327.94,5 

384.78,9 

389.16,2 

393.53,4 

448.92.1 

454.02.2 

459.12.3 

513.05.2 

518.88.2 

524.71.2 

577.18,4 

583.74,2 

590.30,1 

641.31,5 

648.60,3 

655.89,0 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

264.27,4 

267.17,8 

270.08,2 

330.34.2 

333.97.3 

337.60.3 

396.41,1 

400.76,7 

405.12,3 

462.47,9 

467.56,2 

472.64,4 

528.54,8 

534.35,6 

540.16,4 

594.61,6 

601.15,1 

607.68,5 

660.68.5 

667.94.5 

675.20.5 

9100 

9200 

9300 

265.27.1 
268.18,6 

271.10.1 

331.58,9 

335.23,3 

338.87,7 

397.90,7 

402.27,9 

406.65,2 

464.22.5 

469.32.6 

474.42.7 

530.54.2 

536.37.3 

542.20.3 

596.86,0 

603.41,9 

609.97,8 

663.17,8 

670.46,6 

677.75,3 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

272.98,6 

275.89,0 

278.79,5 

341.23.3 

344.86.3 

348.49.3 

409.47,9 

413.83,6 

418.19,2 

477.72,6 

482.80,8 

487.89,0 

545.97,3 

551.78,1 

557.58,9 

614.21,9 

620.75,3 

627.28,8 

682.46.6 

689.72.6 

696.98.6 

9400 

9500 

9600 

274.01.6 
276.93,2 

279.84.7 

342.52,1 

346.16,4 

349.80,8 

411.02,5 

415.39,7 

419.77,0 

479.52,9 

484.63,0 

489.73,2 

548.03.3 

553.86.3 

559.69.3 

616.53,7 

623.09,6 

629.65,5 

685.04,1 

692.32,9 

699.61,6 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

9700 

9800 

9900 

281.69,9 

284.60,3 

287.50,7 

352.12.3 

355.75.3 

359.38.4 

422.54,8 
426.90,4 
431. 26, ( 

492.97,3 

498.05,5 

503.13,7 

563.39,7 

569.20,5 

575.01,4 

633.82,2 

640.35,6 

646.89,( 

704.24.6 

711.50.7 

718.76.7 

9700 

9800 

9900 

282.76.2 
285.67,7 

288.59.2 

353.45,2 

357.09,6 

360.74,0 

424.14,2 

428.51,5 

432.88,8 

494.83.3 

499.93.4 
505.03,6 

565.52.3 

571.35.3 

577.18.4 

636.21,4 

642.77,3 

649.33,2 

706.90,4 

714.19,2 

721.47,9 

lOOOO 

290.41,1 

| 363.01,4 

j 435.61,6 

508.21,9 

580.82,2 

653.42,5 

726.02,7 

lOOOO 

291.50,7 1 364.38,4 

437.26,0 

510.13,7 

583.01,4 

655.89,0 

728.76,7 

lOOOO 
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267  DAYS. 

Hate. 

: ! 4 

:5 

6 

7 

8 

9 

10 

lOO 

200 

800 

2.92,6 

5.85,2 

8.77,8 

3.65,8 

7.31.5 

10.97,3 

4.38,9 

8.77,8 

13.16,7 

5.12,1 

10.24.1 

15.36.2 

5.85,2 

11.70,4 

17.55,6 

6.58,4 

13.16,7 

19.75,1 

7.31,5 

14.63,0 

21.94,5 

400 

500 

600 

11.70,4 

14.63,0 

17.55,6 

14.63,0 

18.28,8 

21.94,5 

17.55,6 

21.94,5 

26.33,4 

20.48.2 

25.60.3 

30.72.3 

23.40,8 

29.26,0 

35.11,2 

26.33,4 

32.91,8 

39.50,1 

29.26.0 
36.57,5 

43.89.0 

""  700 
800 
900 

20.48,2 

23.40,8 

26.33,4 

25.60,3 

29.26,0 

32.91,8 

30.72,3 

35.11,2 

39.50,1 

35.84.4 

40.96.4 

46.08.5 

40.96,4 

46.81,6 

52.66,8 

46.08,5 

52.66,8 

59.25,2 

51.20.5 
58.52,1 

65.83.6 

1000 

1100 

1200 

29.26,0 

32.18,6 

35.11,2 

36.57,5 

40.23,3 

43.89,0 

43.89,0 

48.27,9 

52.66,8 

51.20.5 

56.32.6 

61.44.7 

58.52,1 

64.37,3 

70.22,5 

65.83,6 

72.41,9 

79.00,3 

73.15.1 
80.46,6 

87.78.1 

1300 

1400 

1500 

38.03,8 

40.96,4 

43.89,0 

47. 54-, 8 
51.20,5 
54.86,3 

57.05,8 

61.44,7 

65.83,6 

66.56.7 

71.68.8 

76.80.8 

76.07,7 

81.92,9 

87.78,1 

85.58,6 

92.17,0 

98.75,3 

95.09,6 

102.41,1 

109.72,6 

1600 

1700 

1800 

46.81,6 

49.74,2 

52.66,8 

58.52,1 

62.17,8 

65.83,6 

70.22,5 

74.61,4 

79.00,3 

81.92.9 

87.04.9 
92.17,0 

93.63,3 

99.48,5 

105.33,7 

105.33,7 

111.92,1 

118.50,4 

117.04.1 
124.35,6 

131.67.1 

1900 

2000 

2100 

55.59,5 

58.52,1 

61.44,7 

69.49,3 

73.15,1 

76.80,8 

83.39,2 

87.78,1 

92.17,0 

97.29,0 

102.41.1 

107.53.2 

111.18,9 

117.04,1 

122.89,3 

125.08,8 

131.67,1 

138.25,5 

138.98.6 
146.30,1 

153.61.6 

2200 

2300 

2400 

64.37,3 

67.29,9 

70.22,5 

80.46,6 

84.12,3 

87.78,1 

96.55,9 

100.94,8 

105.33,7 

112.65.2 

117.77.3 

122.89.3 

128.74,5 

134.59,7 

140.44,9 

144.83,8 

151.42,2 

158.00,5 

160.93.2 
168.24,7 

175.56.2 

2500 

2600 

2700 

73.15,1 

76.07,7 

79.00,3 

91.43,8 

95.09,6 

98.75,3 

109.72,6 

114.11,5 

118.50,4 

128.01.4 

133.13.4 

138.25.5 

146.30,1 

152.15,3 

158.00,5 

164.58,9 

171.17,3 

177.75,6 

182.87.7 
190.19,2 

197.50.7 

2800 

2900 

3000 

81.92,9 

84.85,5 

87.78,1 

102.41,1 

106.06,8 

109.72,6 

122.89,3 

127.28,2 

131.67,1 

143.37.5 

148.49.6 

153.61.6 

163.85,8 

169.71,0 

175.56,2 

184.34,0 

190.92,3 

197.50,7 

204.82.2 
212.13,7 

219.45.2 

3100 

3200 

3300 

90.70,7 

93.63,3 

96.55,9 

113.38,4 

117.04,1 

120.69,9 

136.06,0 

140.44,9 

144.83,8 

158.73.7 

163.85.8 

168.97.8 

181.41,4 

187.26,6 

193.11,8 

204.09,0 

210.67,4 

217.25,8 

226.76.7 
234.08,2 

241.39.7 

3400 

3500 

3600 

99.48,5 

102.41,1 

105.33,7 

124.35,6 

128.01,4 

131.67,1 

149.22,7 

153.61,6 

158.00,5 

174.09.9 

179.21.9 
184.34,0 

198.97,0 

204.82,2 

210.67,4 

223.84,1 

230.42,5 

237.00,8 

248.71.2 
256.02,7 

263.34.2 

3700 

3800 

3900 

108.26,3 

111.18,9 

114.11,5 

135.32,9 

138.98,6 

142.64,4 

162.39,5 

166.78,4 

171.17,3 

189.46.0 

194.58.1 

199.70.1 

216.52,6 

222.37,8 

228.23,0 

243.59,2 

250.17,5 

256.75,9 

270.65.8 
277.97,3 

285.28.8 

4000 

4100 

4200 

117.04,1 

119.96,7 

122.89,3 

146.30,1 

149.95,9 

153.61,6 

175.56,2 

179.95,1 

184.34,0 

204.82.2 

209.94.2 

215.06.3 

234.08,2 

239.93,4 

245.78,6 

263.34,2 

269.92,6 

276.51,0 

292.60.3 
299.91,8 

307.23.3 

4300 

4400 

4500 

125.81,9 

128.74,5 

131.67,1 

157.27,4 

160.93,2 

164.58,9 

188.72,9 

193.11,8 

197.50,7 

220.18.4 

225.30.4 

230.42.5 

251.63,8 

257.49,0 

263.34,2 

283.09,3 

289.67,7 

296.26,0 

314.54.8  1 
321.86,3 

329.17.8  1 

4600 

4700 

4800 

134.59,7 

137.52,3 

140.44,9 

168.24,7 

171.90,4 

175.56,2 

201.89,6 

206.28,5 

210.67,4 

235.54.5 

240.66.6 

245.78.6 

269.19,5 

275.04,7 

280.89,9 

302.84,4 

309.42,7 

316.01,1 

336.49.3 
343.80,8 

351.12.3  ! 

4900 

5000 

5100 

143.37,5 

146.30,1 

149.22,7 

179.21,9 

182.87,7 

186.53,4 

215.06,3 

219.45,2 

223.84,1 

250.90.7 

256.02.7 

261.14.8 

286.75,1 

292.60,3 

298.45,5 

322.59,6 

329.17,8 

335.76,2 

358.43.8  | 
365.75,3  : 

373.06.8 

5200 

5300 

5400 

152.15,3 

155.07,9 

158.00,5 

190.19,2 

193.84,9 

197.50,7 

228.23,0 

232.61,9 

237.00,8 

266.26,8 

271.38,9 

276.51,0 

304.30,7 

310.15,9 

316.01,1 

342.34,5 

348.92,9 

355.51,2 

380.38.4 
387.69,9 

395.01.4 

5500 

5600 

5700 

160.93,2 

163.85,8 

166.78,4 

201.16,4 

204.82,2 

208.47,9 

241.39,7 

245.78,6 

250.17,5 

281.63.0 

286.75.1 

291.87.1 

321.86,3 

327.71,5 

333.56,7 

362.09,6 

368.67,9 

375.26,3 

402.32.9 
409.64,4 

416.95.9 

5800 

5900 

6000 

169.71,0 

172.63,6 

175.56,2 

212.13,7 

215.79,5 

219.45,2 

254.56,4 

258.95,3 

263.34,2 

296.99.2 

302.11.2 

307.23.3 

339.41,9 

345.27,1 

351.12,3 

381.84,7 

388.43,0 

395.01,4 

424.27.4 
431.58,9 

438.90.4 

6100 

6200 

6300 

178.48,8 

181.41,4 

184.34,0 

223.11,0 

226.76,7 

230.42,5 

267.73,2 

272.12,1 

276.51,0 

312.35.3 

317.47.4 

322.59.5 

356.97,5 
362. S2, 7 
368.67,9 

401.59,7 

408.18,1 

414.76,4 

446.21.9 
453.53,4 

460.84.9 

6400 

6500 

6600 

187.26,6 

190.19,2 

193.11,8 

234.08,2 

237.74,0 

241.39,7 

280.89,9 

285.28,8 

289.67,7 

327.71.5 

332. 53. 6 

337.95.6 

374.53,2 

380.38,4 

386.23,6 

421.34,8 

427.93,2 

434.51,5 

468.16.4 
475.47,9 

482.79.4 

6700 

6800 

6900 

196.04,4 

198.97,0 

201.89,6 

245.05,5 

248.71,2 

252.37,0 

294.06,6 

298.45,5 

302.84,4 

343.07.7 

348.19.7 

353.31.8 

392.08,8 

397.94,0 

403.79,2 

441.09,9 

447.68,2 

454.26,6 

490.11.0 
497.42,5 

504.74.0 

7000 

7100 

7200 

204.82,2 

207.74,8 

210.67,4 

256.02,7 

259.68,5 

263.34,2 

307.23,3 

311.62,2 

316.01,1 

358.43.8 

363.55.9 

368.67.9 

409.64,4 

415.49,6 

421.34,8 

460.84,9 

467.43,3 

474.01,6 

512.05.5 
519.37,0 

526.68.5 

7300 

7400 

7500 

213.60,0 

216.52,6 

219.45,2 

267.00,0 

270.65,8 

274.31,5 

320.40,0 

324.78,9 

329.17,8 

373.80.0 

378.92.1 

384.04.1 

427.20,0 

433.05,2 

438.90,4 

480.60,9 

487.18,4 

493.76,7 

534.00,0 

541.31,5 

548.63,0 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

222.37,8 

225.30,4 

228.23,0 

277.97,3 

281.63,0 

285.28,8 

333.56,7 

337.95,6 

342.34,5 

389.16.2 

394.28.2 

399.40.3 

444.75,6 

450.60.8 

456.46,0 

500.35,1 

506.93,4 

513.51,8 

555.94.5 
563.26,0 

570.57.5 

231.15,6 

234.08,2 

237.00,8 

288.94,5 

292.60,3 

296.26,0 

346.73,4 

351.12,3 

355.51,2 

404.52.3 

409.64.4 

414.76.4 

462.31,2 

468.16,4 

474.01,6 

520.10,1 

526.68,5 

533.26,8 

577.89.0 
585.20,5 

592.52.1 

8200 

8300 

8400 

239.93,4 

242.86,0 

245.78,6 

299.91,8 

303.57,5 

307.23,3 

359.90,1 

364.29,0 

368.67,9 

419.88.5 
425.00,5 

430.12.6 

479.86,8 

485.72,1 

491.57,3 

539.85,2 

546.43,6 

553.01,9 

599.83.6 
607.15,1 

614.46.6 

8500 

8600 

8700 

248.71,2 

251.63,8 

254.56,4 

310.89,0 

314.54,8 

318.20,5 

373.06.8 

377.45.8 
381.84,7 

435.24.7 

440.36.7 

445.48.8 

497.42,5 

503.27,7 

509.12,9 

559.60,3 

566.18,6 

572.77,0 

621.78.1 
629.09,6 

636.41.1 

8800 

8900 

9000 

257.49,0 

260.41,6 

263.34,2 

321.86,3 

325.52,1 

329.17,8 

386.23,6 

390.62,5 

395.01,4 

450. 6U,  8 

455.72.9 

460.84.9 

514.98,1 

520.83,3 

526.68,5 

579.35,3 

585.93,7 

592.52,1 

643.72.6 
651.04,1 

658.35.6 

9100 

9200 

9300 

266.26,8 

269.19,5 

272.12,1 

332.83,6 

336.49,3 

340.15,1 

399.40,3 

403.79,2 

408.18,1 

465.97.0 

471.09.0 

476.21.1 

532.53,7 

538.38,9 

544.24,1 

599.10,4 

605.68,8 

612.27,1 

665.67.1 
672.98,6 

680.30.1 

9400 

9500 

9600 

275.04,7 

277.97,3 

280.89,9 

343.80.8 

347.46,6 

351.12,3 

412.57,0 

416.95,9 

421.34,8 

481.33.2 

486.45.2 

491.57.3 

550.09,3 

555.94,5 

561.79,7 

618.85,5 

625.43,8 

632.02,2 

687.61.6 
694.93,2 

702.24.7 

9700 

9800 

9900 

283.82,5 

286.75,1 

289.67,7 

354.78,1 

358.43,8 

362.09,6 

425.73,7 

430.12,6 

434.51,5 

496.69.3 

501.81.4 

506.93.4 

567.64,9 

573.50,1 

579.35,3 

638.60,5 

645.18,9 

651.77,3 

709.56.2 
716.87,7 

724.19.2 

lOOOO 

292.60,3 

365.75,3 

438.90,4 

512.05,5 

585.20,5 

658.35,6 

731.50,7 

Sept.  24th — 267  DAY’S — 8 months  24  days. 


4-* 

£ 

< 

268  DAYS. 

+1 

£ 

c 1 

Rate. 

4 J 

5 | 

_6j 

7 | 

8 | 

9 | 

10 

Rate. 

lOO 

200 

300 

2.93,7 

5.87,4 

8.81,1 

3.67.1 

7.34.2 
11.01,4 

4.40,5 

8.81,1 

13.21,6 

1714,0 

10.27.9 

15.41.9 

5.87,4 

11.74,8 

17.62,2 

6.60,8 

13.21,6 

19.82,5 

7.34,2 

14.68,5 

22.02,7 

JOO 

200 

300 

400 

500 

OOO 

11.74,8 

14.68,5 

17.62,2 

14.68.5 

18.35.6 

22.02.7 

17.62.2 
22.02,7 

26.43.3 

20.55.9 

25.69.9 
30.83,8 

23.49,6 

29.37,0 

35.24,4 

26.43,3 

33.04,1 

39.64,9 

29.37,0 

36.71,2 

44.05,5 

^400 

500 

GOO 

700 

800 

900 

20.55,9 

23.49,6 

26.43,3 

25.69,9 

29.37.0 

33.04.1 

30.83.8 
35.24,4 

39.64.9 

35.97.8 

41.11.8 

46.25.8 

41.11,8 

46.99,2 

52.86,6 

46.25,8 

52.86,6 

59.47,4 

51.39,7 

58.74,0 

66.08,2 

700 

800 

900 

1009 

1100 

1200 

29.37,0 

32.30,7 

35.24,4 

36.71,2 

40.38.4 

44.05.5 

44.05.5 
48.46,0 

52.86.6 

51.39.7 

56.53.7 

61.67.7 

58.74,0 

64.61,4 

70.48,8 

66.08,2 

72.69,0 

79.29,9 

73.42,5 

80.76,7 

88.11,0 

1000 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

38.18,1 

41.11,8 

44.05,5 

47.72.6 

51.39.7 

55.06.8 

57.27.1 
61.67,7 

66.08.2 

66.81,6 

71.95.6 

77.09.6 

76.36,2 

82.23,6 

88.11,0 

85.90,7 

92.51,5 

99.12,3 

95.45,2 

102.79,5 

110.13,7 

1300 

1400 

1500 

lOOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

46.99,2 

49.92,9 

52.86,6 

58.74.0 

62.41.1 

66.08.2 

70.48.8 
74.89,3 

79.29.9 

82.23,6 

87.37.5 

92.51.5 

93.98,4 

99.85,8 

105.73,2 

105.73,2 

112.34,0 

118.94,8 

117.47,9 

124.82,2 

132.16,4 

1GOO  1 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 

55.80,3 

58.74,0 

61.67,7 

69.75,3 

73.42.5 

77.09.6 

83.70.4 
88.11,0 

92.51.5 

97.65,5 

102.79,5 

107.93,4 

111.60,5 

117.47,9 

123.35,3 

125.55,6 

132.16,4 

138.77,3 

139.50,7 

146.84,9 

154.19,2 

2200 

2300 

2400 

64.61,4 

67.55,1 

70.48,8 

80.76.7 

84.43.8 
88.11,0 

96.92,1 

101.32,6 

105.73,2 

113.07.4 

118.21.4 
123.35,3 

129.22,7 

135.10,1 

140.97,5 

145.38,1 

151.98,9 

158.59,7 

161.53,4 

168.87,7 

176.21,9 

2200 

2300 

2400 

2500 

2000 

2700 

73.42,5 

76.36,2 

79.29,9 

91.78.1 

95.45.2 

99.12.3 

110.13.7 
114.54,2 

118.94.8 

128.49.3 

133.63.3 

138.77.3 

146.84,9 

152.72,3 

158.59,7 

165.20,5 

171.81,4 

178.42,2 

183.56,2 

190.90,4 

198.24,7 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

82.23,6 

85.17,3 

88.11,0 

102.79.5 

106.46.6 

110.13.7 

123.35.3 
127.75,9 

132.16.4 

143.91.2 

149.05.2 

154.19.2 

164.47,1 

170.34,5 

176.21,9 

185.03,0 

191.63,8 

198.24,7 

205.58,9 

212.93,2 

220.27,4 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

91.04,7 

93.98,4 

96.92,1 

113.80.8 

117.47.9 
121.15,1 

136.57.0 
140.97,5 

145.38.1 

159.33,2 

164.47.1 

169.61.1 

182.09,3 

187.96,7 

193.84,1 

204.85,5 

211.46,3 

218.07,1 

227.61,6 

234.95,9 

242.80,1 

3100 
3200 
3300  i 

3400 

3500 

3000 

99.85,8 

102.79,5 

105.73,2 

124.82.2 

128.49.3 

132.16.4 

149.78.6 
154.19,2 

158.59.7 

174.75,1 

179.89.0 

185.03.0 

199.71,5 

205.58,9 

■211.46,3 

224.67,9 

231.28,8 

237.89,6 

249.64,4 

256.98,6 

264.32,9 

3400  I 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

108.66,8 

111.60,5 

114.54,2 

135.83.6 

139.50.7 

143.17.8 

163.00,3 

167.40,8 

171.81,4 

190.17.0 

195.31.0 
200.44,9 

217.33,7 

223.21,0 

229.08,5 

244.50,4 

251.11,2 

257.72,1 

271.67,1 

279.01,4 

286.35,6 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

117.47,9 

120.41,6 

123.35,3 

146.84,9 

150.52.1 

154.19.2 

176.21,9 

180.62,5 

185.03,0 

205.58.9 

210.72.9 
215.86,8 

234.95,9 

240.83,3 

246.70,7 

264.32,9 

270.93,7 

277.54,5 

293.69,9 

301.04,1 

308.38,4 

4000  ! 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

126.29,0 

129.22,7 

132.16,4 

157.86.3 

161.53.4 

165.20.5 

189.43.6 
193.84,1 

198.24.7 

221.00,8 

226.14.8 

231.28.8 

252.58,1 

258.45,5 

264.32,9 

284.15,3 

290.76,2 

297.37,0 

315.72,6 

323.06,8 

330.41,1 

4300 

4400 

4500 

4000 

4700 

4800 

135.10,1 

138.03,8 

140.97,5 

168.87.7 

172.54.8 

176.21.9 

202.65.2 
207.05,8 

211.46.3 

236.42.7 

241.56.7 

246.70.7 

270.20,3 

276.07,7 

281.95,1 

303.97,8 

310.58,6 

317.19,5 

337.75,3 

345.09,6 

352.43,8 

4600 
4700 
4800  ! 

4900 

5000 

5100 

143.91,2 

146.84,9 

149.78,6 

179.89,0 

183.56.2 

187.23.3 

215.86.8 
220.27,4 

224.67.9 

251.84,7 

256.98.6 

262.12.6 

287.82,5 

293.69,9 

299.57,3 

323.80,3 

330.41,1 

337.01,9 

359.78,1 

367.12,3 

374.46,6 

4900  j 
5000 
5100  i 

ti200 

5300 

5400 

152.72,3 

155.66,0 

158.59,7 

190.90.4 

194.57.5 
198.24,7 

229.08.5 
233.49,0 

237.89.6 

267.26,6 

272.40.5 

277.54.5 

305.44,7 

311.32,1 

317.19,5 

343.62,7 

350.23,6 

356.84,4 

381.80,8 

389.15,1 

396.49,3 

5200 

5300 

5400 

5500 

5000 

5700 

161.53,4 

164.47,1 

167.40,8 

201.91.8 

205.58.9 
209.26,0 

242.30.1 
246.70,7 

251.11.2 

282.68.5 

287.82.5 
292.96,4 

323.06,8 

328.94,2 

334.81,6 

363.45,2 

370.06,0 

376.66,8 

403.83,6 

411.17,8 

418.52,1 

5500 

5600 

5700 

6800 

5900 

6000 

170.34,5 

173.28,2 

176.21,9 

212.93.2 

216.60.3 

220.27.4 

255.51.8 
259.92,3 

264.32.9 

298.10.4 

303.24.4 

308.38.4 

340.69,0 

346.56,4 

352.43,8 

383.27,7 

389.88,5 

396.49,3 

425.86,3 

433.20,5 

440.54,8 

5800 

5900 

6000 

OlOO 

6200 

0300 

179.15,6 

182.09,3 

185.03,0 

223.94.5 

227.61.6 
231.28,8 

268.73.4 
273.14,0 

277.54.5 

313.52.3 

318.66.3 

323.80.3 

358.31,2 

364.18,6 

370.06,0 

403.10,1 

409.71,0 

416.31,8 

4 47.89,0 
455.23,3 
462.57,5 

6100 

6200 

6300 

0400 

6500 

6600 

187.96,7 

190.90,4 

193.84,1 

234.95,9 
238.63,0 
242.30,  l 

281.95.1 
286.35,6 

290.76.2 

328.94.2 

334.08.2 

339.22.2 

375.93,4 

381.80,8 

387.68,2 

422.92,6 

429.53,4 

436.14,2 

469.91,8 

477.26,0 

484.60,3 

6400 

6500 

6600 

6700 

0800 

6900 

196.77,8 

199.71,5 

202.65,2 

245.97.3 

249.64.4 

253.31.5 

295.16.7 
299.57,3 

303.97.8 

344.36,2 

349.50.1 

354.64.1 

393.55,6 

399.43,0 

405.30,4 

442.75,1 

449.35,9 

455.96,7 

491.94,5 

499.28,8 

506.63,0 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

205.58,9 

208.52,6 

211.46,3 

256.98,6 

260.65.8 

264.32.9 

308.38.4 
312.78,9 

317.19.5 

359.78.1 

364.92.1 
370.06,0 

411.17,8 

417.05,2 

422.92,6 

462.57,5 

469.18,4 

475.79,2 

513.97,3 

521.31,5 

528.65,8 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

214.40,0 

217.33,7 

220.27,4 

268.00,0 

271.67.1 

275.34.2 

321.60.0 
326.00,5 

330.41.1 

375.20.0 

380.34.0 
385.47,9 

428.80,0 

434.67,4 

440.54,8 

482.40,0 

489.00,8 

495.61,6 

536.00,0 

543.34,2 

550.68,5 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

223.21,1 

226.14,8 

229.08,5 

279.01.4 

282.68.5 

286.35.6 

334.81.6 
339.22,2 

343.62.7 

390.61.9 

395.75.9 

400.89.9 

446.42,2 

452.29,6 

458.17,0 

502.22,5 

508.83,3 

515.44,1 

558.02,7 

565.37,0 

572.71,2 

7600 
7700 
7800  j 

7900 

8000 

8100 

232.02,2 

234.95,9 

237.89,6 

290.02,7 

293.69,9 

297.37,0 

348.03.3 
352.43,8 

356.84.4 

406.03.8 

411.17.8 

416.31.8 

464.04,4 

469.91,8 

475.79,2 

522.04,9 

528.65,8 

535.26,6 

580.05,5 

587.39,7 

594.74,0 

7900 
8000 
8100  j 

8200 

8300 

8400 

240.83,3 

243.77,0 

246.70,7 

301.04.1 

304.71.2 
308.38,4 

361.24,9 

365.65,5 

370.06,0 

421.45,8 

426.59.7 

431.73.7 

481.66,6 

487.54,0 

493.41,4 

541.87,4 

548.48,2 

555.09,0 

602.08,2 

609.42,5 

616.76,7 

8200 

8300 

8400 

8500 

8000 

8700 

249.64,4 

252.58,1 

255.51,8 

312.05.5 

315.72.6 

319.39.7 

374.46.6 
378.87,1 

383.27.7 

436.87,7 

442.01.6 

447.15.6 

499.28,8 

505.16,2 

511.03,6 

561.69,9 

568.30,7 

574.91,5 

624.11,0 

631.45,2 

638.79,5 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

258.45,5 

261.39,2 

264.32,9 

323.06,8 

326.74.0 

330.41.1 

387.68,2 

392.08,8 

396'.49,3 

452.29.6 

457.43.6 
462.57,5 

516.91,0 

522.78,4 

528.65,8 

581.52,3 

588.13,2 

594.74,0 

646.13,7 

653.47,9 

660.82,2 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

267.26,6 

270.20,3 

273.14,0 

334.08.2 

337.75.3 
341.42,5 

400.89,9 

405.30,4 

409.71,0 

467.71.5 

472.85.5 

477.99.5 

534.53,2 

540.40,5 

546.27,9 

601.34,8 

607.95,6 

614.56,4 

668.16,4 

675.50,7 

682.84,9 

9100 

9200 

9300 

9400 
9500 
9000 
9700 
9800 
9900 
1 0OOO 

276.07,7 

279.61,4 

281.95,1 

345.09.6 

348.76.7 

352.43.8 

414.11.5 
418.52,1 

422.92.6 

483.13.4 

488.27.4 

493.41.4 

552.15,3 

558.02,7 

563.90,1 

621.17,3 

627.78,1 

634.38,9 

690.19,2 

697.53,4 

704.87,7 

9400 

9500 

9600 

284.88,8 

287.82,5 

290.76.2 

356.11.0 

359.78.1 

363.45.2 

427.33.2 
431.73,7 

436.14.2 

498.55.3 

503.69.3 

508.83.3 

569.77,5 

575.64,9 

581.52,3 

640.99,7 

647.60,5 

654.21,4 

712.21,9 

719.56,2 

726.90,4 

9700 

9800 

9900 

293.69,9 

367.12,3 

440.54,8 

513.97,3 

587.39,7 

660.82,2 

734.24,7 

lOOOO  ' 

Sept.  25th — 268  DAYS— 8 months  25  days. 


h-3 

£ 

< 

269  DAY'S. 

£ 

< 

270  DAY’S. 

£ 

< 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

100 

200 

800 

2.94,8 

5.89,6 

8.84,4 

3.68,5 

7.37,0 

11.05,5 

4.42,2 

8.84,4 

13.26,6 

5.15,9 

10.31,8 

15.47,7 

5.89,6 

11.79,2 

17.68,8 

6.63,3 

13.26,6 

19.89,9 

7.37,0 

14.74.0 

22.11.0 

lOO 

200 

300 

2.95,9 

5.91,8 

8.87,7 

3.69,9 

7.39,7 

11.09,6 

4.43,8 

8.87,7 

13.31,5 

5.17,8 

10.35,6 

15.53,4 

5.91,8 

11.83,6 

17.75,3 

6.65,8 

13.31,5 

19.97,3 

7.39,7 

14.79,5 

22.19,2 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

11.79.2 

14.74,0 

17.68,8 

14.74.0 
18.42,5 

22.11.0 

17.68,8 

22.11,0 

26.53,2 

20.63,6 

25.79,5 

30.95,3 

23.58.4 
29.47,9 

35.37.5 

26.53,1 

33.16,4 

39.79,7 

29.47.9 

36.84.9 

44.21.9 

400 

500 

600 

11.83,6 

14.79,5 

17.75,3 

14.79,5 

18.49,3 

22.19,2 

17.75,3 

22.19,2 

26.63,0 

20.71,2 

25.89,0 

31.06,8 

23.67,1 

29.58,9 

35.50,7 

26.63,0 

33.28,8 

39.94,5 

29.58,9 

36.98,6 

44.38,4 

400 

500 

GOO 

700 

800 

OOO 

1000 

1100 

1200 

20.63,6 

23.58,4 

26.53,2 

25.79,5 

29.47,9 

33.16,4 

30.95,3 

35.37,5 

39.79,7 

36.11,2 

41.27,1 

46.43,0 

41.27,1 

47.16,7 

53.06,3 

46.43,0 

53.06,3 

59.69,6 

51.58.9 

58.95.9 

66.32.9 

700 

800 

900 

20.71,2 

23.67,1 

26.63,0 

25.89,0 

29.58,9 

33.28,8 

31.06,8 

35.50,7 

39.94,5 

36.24,7 

41.42,5 

46.60,3 

41.42,5 

47.34,2 

53.26,0 

46.60,3 

53.26,0 

59.91,8 

51.78,1 

59.17,8 

66.57,5 

700 

800 

900 

29.47,9 

32.42,7 

35.37,5 

36.84.9 
40.53,4 

44.21.9 

44.21,9 

48.64,1 

53.06,3 

51.58,9 

56.74,8 

61.90,7 

58.95,9 

64.85,5 

70.75,1 

66.32,9 

72.96,2 

79.59,5 

73.69,9 

81.06,8 

88.43,8 

lOOO 

1100 

1200 

29.58,9 

32.54,8 

35.50,7 

36.98,6 

40.68,5 

44.38,4 

44.38,4 

48.82,2 

53.26,0 

51.78,1 

56.95,9 

62.13,7 

59.17,8 

65.09,6 

71.01,4 

66.57,5 

73.23,3 

79.89,0 

73.97,3 

81.37,0 

88.76,7 

lOOO 

1100 

1200 

1800 
1400 
! 1500 

38.32,3 

41.27,1 

44.21,9 

47.90.4 
51.58,9 

55.27.4 

57.48,5 

61.90,7 

66.32,9 

67.06,6 

72.22,5 

77.38,4 

76.64.7 
82.54,2 

88.43.8 

86.22,7 

92.86,0 

99.49,3 

95.80,8 

103.17.8 

110.54.8 

1300 

1400 

1500 

38.46,6 

41.42,5 

44.38,4 

48.08,2 

51.78,1 

55.47,9 

57.69,9 

62.13,7 

66.57,5 

67.31,5 

72.49,3 

77.67,1 

76.93,2 

82.84,9 

88.76,7 

86.54,8 

93.20,5 

99.86,3 

96.16,4 

103.56,2 

110.95,9 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

47.16,7 

50.11,5 

53.06,3 

58.95.9 
62.64,4 

66.32.9 

70.75,1 

75.17,3 

79.59,5 

82.54,2 

87.70,1 

92.86,0 

94.33,4 

100.23,0 

106.12,6 

106.12,6 

112.75,9 

119.39,2 

117.91.8 

125.28.8 

132.65.8 

1600 

1700 

1800 

47.34,2 

50.30,1 

53.26,0 

59.17,8 

62.87,7 

66.57,5 

71.01,4 

75.45,2 

79.89,0 

82.84,9 

88.02,7 

93.20,5 

94.68,5 

100.60,3 

106.52,1 

106.52,1 

113.17,8 

119.83,6 

118.35,6 
125.75,3 
133.15, 1 

1GOO 

1700 

1800 

1000 

2000 

2100 

56.01,1 
58.95,9 
' 61.90,7 

70.01.4 
73.69,9 

77.38.4 

84.01,6 

88.43,8 

92.86,0 

98.01,9 

103.17,8 

108.33,7 

112.02,2 

117.91,8 

123.81,4 

126.02,5 

132.65,8 

139.29,0 

140.02.7 

147.39.7 

154.76.7 

1900 

2000 

2100 

56.21,9 

59.17,8 

62.13,7 

70.27,4 

73.97,3 

77.67,1 

84.32,9 

88.76,7 

93.20,5 

98.38,4 

103.56,2 

108.74,0 

112.43,8 

118.35,6 

124.27,4 

126.49,3 

133.15,1 

139.80,8 

140.54,8 

147.94,5 

155.34,2 

1900 

2000 

2100 

2200 

2800 

2400 

64.85,5 

67.80,3 

70.75,1 

81.06,8 

84.75,3 

88.43,8 

97.28,2 

101.70,4 

106.12,6 

113.49,6 

118.65,5 

123.81,4 

129.71.0 
135.60,5 

141.50.1 

145.92,3 

152.55,6 

159.18,9 

162.13.7 

169.50.7 

176.87.7 

2200 

2300 

2400 

65.09,6 

68.05,5 

71.01,4 

81.37,0 

85.06,8 

88.76,7 

97.64,4 

102.08,2 

106.52,1 

113.91,8 

119.09,6 

124.27,4 

130.19,2 

136.11,0 

142.02,7 

146.46,6 

153.12,3 

159.78,1 

162.74,0 

170.13,7 

177.53,4 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

73.69,9 

76.64,7 

79.59,5 

92.12.3 
95.80,8 

99.49.3 

110.54,8 

114.97,0 

119.39,2 

128.97,3 

134.13,2 

139.29,0 

147.39,7 

153.29,3 

159.18,9 

165.82,2 

172.45,5 

171.08,8 

184.24,7 

191.61.6 

198.98.6 

2500 

2600 

2700 

73.97,3 

76.93,2 

79.89,0 

92.46,6 

96.16,4 

99.86,3 

110.95,9 

115.39,7 

119.83,6 

129.46,2 

134.63,0 

139.80,8 

147.94,5 

153.86,3 

159.78,1 

166.43,8 

173.09,6 

179.75,3 

184.93,2 

192.32,9 

199.72,6 

2500 

2600 

2700 

2800 

2000 

3000 

8100 

3200 

3300 

82.54,2 

85.49,0 

88.43,8 

103.17.8 
106.86,3 

110.54.8 

123.81,4 

128.23,6 

132.65,8 

144.44,9 

149.60,8 

154.76,7 

165.08,5 

170.98,1 

176.87,7 

185.72,1 

192.35,3 

198.98,6 

206.35.6 

213.72.6 

221.09.6 

2800 

2900 

3000 

82.84,9 

85.80,8 

88.76,7 

103.56,2 

107.26,0 

110.95,9 

124.27,4 

128.71,2 

133.15,1 

144.98,6 

150.16,4 

155.34,2 

165.69,9 

171.61,6 

177.53,4 

186.41,1 

193.06,8 

199.72,6 

207.12,3 

214.52,1 

221.91,8 

2800 

2900 

3000 

91.38,6 

94.33,4 

97.28,2 

114.23.3 
117.91,8 

121.60.3 

137.07,9 

141.50,1 

145.92,3 

159.92,6 

165.08,5 

170.24,4 

182.77.3 
188.66,8 

194.56.4 

205.61,9 

212.25,2 

218.88,5 

228.46.6 

235.83.6 
243.20,5 

3100 

3200 

3300 

91.72,6 

94.68,5 

97.64,4 

114.65,8 

118.35,6 

122.05,5 

137.58,9 

142.02,7 

146.46,6 

160.52,1 

165.69,9 

170.87,7 

183.45,2 

189.37,0 

195.28,8 

206.38,4 

213.04,1 

219.69,9 

229.31,5 

236.71,2 

244.11,0 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

100.23,0 

103.17,8 

106.12,6 

125.28.8 
128.97,3 

132.65.8 

150.34,5 

154.76,7 

159.18,9 

175.40,3 

180.56,2 

185.72,1 

200.46,0 
206.35, « 
212.25,2 

225.51,8 

232.15,1 

238.78,4 

250.57.5 

257.94.5 

265.31.5 

3400 

3500 

3600 

100.60,3 

103.56,2 

196.52,1 

125.75,3 

129.45,2 

133.15,1 

150.90,4 

155.34,2 

159.78,1 

176.05,5 

181.23,3 

186.41,1 

201.20,5 

207.12,3 

213.04,1 

226.35,6 

233.01,4 

239.67,1 

251.50,7 

258.90,4 

266.30,1 

3400 

3500 

3G00 

3700 

3800 

3000 

109.07,4 

112.02,2 

114.97,0 

136.34.2 
140.02,7 

143.71.2 

163.61,1 

168.03,3 

172.45,5 

190.87,9 

196.03,8 

201.19,7 

218.14,8 

224.04,4 

229.94,0 

245.41,6 

252.04,9 

258.68,2 

27  2.68,5 

280.05.5 

287.42.5 

3700 

3800 

3900 

109.47,9 

112.43,8 

115.39,7 

130.34,9 

140.54,8 

144.24,7 

164.21,9 

168.65,8 

173.09,6 

191.58,9 

196.76,7 

201.94,5 

218.95,9 

224.87,7 

230.79,4 

246.32,9 

252.98,6 

259.64,4 

273.69,9 

281.09,6 

288.49,3 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

117.91,8 

120.86,6 

123.81,4 

147.39.7 
151.08,2 

154.76.7 

176.87,7 

181.29,9 

185.72,1 

206.35,6 

211.51,5 

216.67,4 

235.83,6 
241.73,2 
247  62,7 

265.31,5 

271.94,8 

278.58,1 

294.79,5 

302.16.4 

309.53.4 

4000 

4100 

4200 

118.35,6 

121.31,5 

124.27,4 

147.94,5 

151.64,4 

155.34,2 

177.53,4 

181.97,3 

186.41,1 

207.12,3 

212.30,1 

217.47,9 

236.71,2 

242.63,0 

248.54,8 

266.30,1 

272.95,9 

279.61,6 

295.89,0 

303.28,8 

310.68,5 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

126.76,2 

129.71,0 

132.65,8 

158.45.2 
162.13,7 

165.82.2 

190.14,2 

194.56,4 

198.98,6 

221.83,3 

226.99,2 

232.15,1 

253.52,3 

259.41,9 

265.31,5 

285.21,4 

291.84,7 

298.47,9 

316.90.4 

324.27.4 

331.64.4 

4300 

4400 

4500 

127.23,3 

130.19,2 

133.15,1 

159.04,1 

162.74,0 

166.43,8 

190.84,9 

195.28,8 

199.72,6 

222.65,8 

227.83,6 

233.01,4 

254.46,6 

260.38,4 

266.30,1 

286.27,4 

292.93,2 

299.58,9 

318.08,2 

325.47,9 

332.87,7 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

135.60,5 

138.55,3 

141.50,1 

169.50.7 
173.19,2 

176.87.7 

203.40,8 

207.83,0 

212.25,2 

237.31,0 

242.46,8 

247.62,7 

271.21,1 

277.10,7 

283.00,3 

305.11,2 

311.74,5 

318.37,8 

339.01.4 

346.38.4 
353.75,3 

4600 

4700 

4800 

136.11,0 

139.06,8 

142.02,7 

170.13.7 

173.83,6 

177.53,4 

204.16,4 

208.60,3 

213.04,1 

238.19,2 

243.37,0 

248.54,8 

272.21,9 

278.13,7 

284.05,5 

306.24,7 

312.90,4 

319.56,2 

340.27,4 

347.67,1 

355.06,8 

4GOO 

4700 

4800 

4000 

5000 

5100 

144.44,9 

147.39,7 

150.34,5 

180.56.2 
184.24,7 

187.93.2 

216.67,4 

221.09,6 

225.51,8 

252.78,6 

257.94,5 

263.10,4 

288.89,9 

294.79,5 

300.69,0 

325.01,1 

331.64,4 

338.27,7 

361.12.3 

368.49.3 

375.86.3 

4900 

5000 

5100 

144.98,6 

147.94,5 

150.90,4 

181.23,3 

184.93,2 

188.63,0 

217.47,9 

221.91,8 

226.35,6 

253.72,6 

258.90,4 

264.08,2 

289.97,3 

295.89,0 

301.80,8 

326.21,9 

332.87,7 

339.53,4 

362.46,6 

369.86,3 

377.26,0 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

153.29,3 

156.24,1 

159.18,9 

191.61.6 
195.30,1 

198.98.6 

229.94,0 

234.36,2 

238.78,4 

268.26,3 

273.42,2 

278.58,1 

306.58,6 

312.48,2 

318.37,8 

344.91,0 

351.54,2 

358.17,5 

383.23.3 

390.60.3 

397.97.3 

5200 

5300 

5400 

153.86,3 

156.82,2 

159.78,1 

192.32,9 

190.02,7 

199.72,6 

230.79,5 

235.23,3 

239.67,1 

269.26,0 

274.43,8 

279.61,6 

307.72,6 

313.64,4 

319.56,2 

346.19,2 

352.84,9 

359.50,7 

384.65,8 

392.05,5 

399.45,2 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

162.13,7 

165.08,5 

168.03,3 

202.67.1 
206.35,6 

210.04.1 

243.20,5 

247.62,7 

252.04,9 

283.74,0 

288.89,9 

294.05,8 

324.27,4 

330.17,0 

336.06,6 

364.80,8 

371.44,1 

378.07,4 

405.34.2 

412.71.2 

420.08.2 

5500 

5600 

5700 

162.74,0 

165.69,9 

168.65,8 

203.42,5 

207.12,3 

210.82,2 

244.11,0 

248.54,8 

252.98,6 

284.79,5 

289.97,3 

295.15,1 

325.47,9 

331.39,7 

337.31,5 

366.16,4 

372.82,2 

379.47,9 

406.84,9 

414.24,7 

421.64,4 

5500 

5600 

5700 

5800 

5000 

6000 

170.98,1 

173.92,9 

176.87,7 

213.72.6 
217.41,1 

221.09.6 

256.47,1 

260.89,3 

265.31,5 

299.21,6 

304.37,5 

309.53,4 

341.96.2 
347.85,8 

353.75.3 

384.70,7 

391.34,0 

397.97,3 

427.45.2 

434.82.2 

442.19.2 

5800 

5900 

6000 

171.61,6 

174.57,5 

177.53,4 

214.52,1 

218.21,9 

221.91,8 

257.42,5 

261.86,3 

266.30,1 

300.32,9 

305.50,7 

310.68,5 

343.23,3 

349.15,1 

355.06,8 

386.13,7 

392.79,5 

399.45,2 

429.04,1 

436.43,8 

443.83,6 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

179.82,5 

182.77,3 

185.72,1 

224.78.1 
228.46,6 

232.15.1 

269.73,7 

274.15,9 

278.58,1 

314.657,3 

319.85,2 

325.01,1 

359.64,9 

365.54,5 

371.44,1 

404.60,5 

411.23,8 

417.87,1 

419.56.2 

456.93.2 
464.30,1 

6100 

6200 

6300 

180.49,3 

183.45,2 

186.41,1 

225.61,6 

229.31,5 

233.01,4 

270.74,0 

275.17,8 

279.61,6 

315.86,3 

321.04,1 

326.21,9 

360.98,6 

366.90,4 

372.82,2 

406.11,0 

412.76,7 

419.42,5 

451.23,3 

458.63,0 

466.02,7 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

188.66,8 

191.61,6 

194.56,4 

235.83,6 

239.52,1 

243.20,5 

283.00,3 

287.42,5 

291.84,7 

330.17,0 

335.32,9 

340.48,8 

377.33,7 

383.23,3 

389.12,9 

424.50,4 

431.13,7 

437.77,0 

471.67.1 

479.04.1 

486.41.1 

6400 

6500 

6600 

189.37,0 

192.32,9 

195.28,8 

236.71,2 

240.41,1 

244.11,0 

284.05,5 

288.49,3 

292.93,2 

331.39,7 

336.57,5 

341.75,3 

378.74,0 

384.65,8 

390.57,5 

426.08,2 

432.74,0 

439.39,7 

473.42,5 

480.82,2 

488.21,9 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6000 

197.51,2 

200.46,0 

203.40,8 

246.89.0 
250.57,5 

254.26.0 

296.26,8 

300.69,0 

305.11,2 

345.64,7 

350.80,5 

355.96,1 

395.02.5 
400.92,1 

406.81.6 

444.40,3 

451.03,6 

457.66,8 

493.78.1 

501.15.1 

508.52.1 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

198.24,7 

201.20,5 

204.16,4 

247.80,8 

251.50,7 

255.20,5 

297.37,0 

301.80,8 

306.24,7 

346.93,2 

352.11,0 

357.28,8 

396.49,3 

402.41,1 

408.32,9 

446.05,5 

452.71,2 

459.37,0 

495.61,6 

503.01,4 

510.41,1 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

206.35,6 

209.30,4 

212.25,2 

257.94.5 
261.63,0 

265.31.5 

309.53,4 

313.95,6 

318.37,8 

361.12,3 

366.28,2 

371.44,1 

412.71,2 

418.60,8 

424.50,4 

464.30,1 

470.93,4 

477.56,7 

515.89.0 

523.26.0 

530.63.0 

207.12,3 

210.08,2 

213.04,1 

258.90,4 

262.60,3 

266.30,1 

310.68,5 

315.12,3 

319.56,2 

362.46,6 

367.64,4 

372.82,2 

414.24,7 

420.16,4 

426.08,2 

466.02,7 

472.68,5 

479.34,2 

517.80,8 

525.20,5 

532.60,3 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

215.20,0 

218.14,8 

221.09,6 

269.00,0 

272.68,5 

.276.37,0 

322.80,0 

327.22,2 

331.64,4 

376.60,0 

381.75,9 

386.91,8 

430.40,0 

436.29,6 

442.19,2 

484.20,0 

490.83,3 

497.46,6 

538.00,0 

545.37.0 

552.74.0 

7304; 

7400 

7500 

216.00,0 

218.95,9 

221.91,8 

270.00,0 

273.69,9 

277.39,7 

324.00,0 

328.43,8 

332.87,7 

378.00,0 

383.17,8 

388.35,6 

432.00,0 

437.91,8 

443.83,6 

486.00,0 

492.65,8 

499.31,5 

540.00,0 

547.39,7 

554.79,5 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

224.04,4 

226.99,2 

229.94,0 

280.05.5 
283.74,0 

287.42.5 

336.06,6 

340.48,8 

344.91,0 

392.07,7 

397.23,6 

402.39,5 

448.08.8 
453.98,4 

459.87.9 

504.09,9 

510.73,2 

517.36,4 

560.11,0 

567.47.9 

574.84.9 

7600 
7 700 
7800 

224.87,7 

227.83,6 

230.79,5 

281.09,6 

284.79,5 

288.49,3 

337.31,5 

341.75,3 

346.19,2 

393.53,4 

398.71,2 

403.89,0 

449.75,3 

455.67,1 

461.58,9 

505.97,3 

512.63,0 

519.28,8 

562.19,2 

569.58,9 

576.98,6 

7600 

7700 

7800 

1 7000 
i 8000 
8100 

232.88,8 

235.83,6 

238.78,4 

291.11,0 

294.79,5 

298.47,9 

349.33.2 

353.75.3 
358.17,5 

407.55,3 

412.71,2 

417.87,1 

465.77,5 

471.67,1 

477.56,7 

523.99,7 

530.63,0 

537.26,3 

582.21.9 

589.58.9 

596.95.9 

7900 

8000 

8100 

233.75,3 

236.71,2 

239.67,1 

292.19,2 

295.89,0 

299.58,9 

350.63,0 

355.06,8 

359.50,7 

409.06,8 

414.24,7 

419.42,5 

467.50,7 

473.42,5 

479.34,2 

525.94,5 

532.60,3 

539.26,0 

584.38,4 

591.78,1 

599.17,8 

7900 

8000 

8100 

| 8200 
8300 
! 8400 

241.73,1 

244.67,9 

247.62,7 

302.16.4 
305.84,9 

309.53.4 

362.59,7 

867.01,9 

371.44,1 

423.03,0 

428.18,9 

433.34,8 

483.46,3 

489.35,9 

495.25,5 

543.89,6 

550.52,9 

557.16,2 

604.32.9 

611.69.9 
619.06,8 

8200 

8300 

8400 

242.63,0 

245.58,9 

248.54,8 

303.28,8 

306.98,6 

310.68,5 

363.94,5 

368.38,4 

372.82,2 

424.60,3 

429.78,1 

434.95,9 

485.26,0 

491.17,8 

497.09,6 

545.91,8 

552.57,5 

559.23,3 

606.57,5 

613.97,3 

621.37,0 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

250.57,5 

253.52,3 

256.47,1 

313.21.9 
316.90,4 

320.58.9 

375.86,3 

880.28,5 

384.70,7 

438.50,7 

443.66,6 

448.82,5 

501.15.1 
507.04,7 

512.94.2 

563.79,5 

570.42,7 

577.06,0 

626.43.8 

633.80.8 

641.17.8 

8500 

8600 

8700 

251.50,7 

254.46,6 

257.42,5 

314.38,4 

318.08,2 

321.78,1 

377.26,0 

381.69,9 

386.13,7 

440.13,7 

445.31,5 

450.49,3 

503.01,4 

508.93,2 

514.84,9 

565.89,0 

572.54,8 

579.20,5 

628.76,7 

636.16,4 

643.56,2 

8500 

8600 

8700 

8800 

8000 

0000 

259.41,9 

262.36,7 

265.31,5 

324.27.4 
327.95,9 

331.64.4 

389.12,9 

393.55,1 

397.97,3 

453.98,4 

459.14,2 

464.30,1 

518.83,8 

524.73,4 

530.63,0 

583.69,3 

590.32,6 

596.95,9 

648.54.8 

655.91.8 

663.28.8 

8800 

8900 

9000 

260.38,4 

263.34,2 

266.30,1 

325.47,9 

329.17,8 

332.87,7 

390.57,5 

395.01,4 

399.45,2 

455.67,1 

460.84,9 

466.02,7 

520.76,7 

526.68,5 

532.60,3 

585.86,3 

592.52,1 

599.17,8 

650.95,9 

658.35,6 

665.75,3 

8800 
8900  1 
9000  j 

I oioo 
0200 
1 0300 

268.26,3 

271.21,1 

274.15,9 

335.32.9 
339.01,4 

342.69.9 

402.39,5 

<06.81,6 

411.23,8 

469.46,0 

474.61,9 

479.77,8 

536.52,6 

542.42,2 

548.31,8 

603.59,2 

610.22,5 

616.85,8 

670.65,8 

678.02.7 

685.39.7 

9100 

9200 

9300 

269.26,0 

272.21,9 

275.17,8 

336.57,5 

340.27,4 

343.97,3 

403.89,0 

408.32,9 

412.76,7 

471.20,5 

476.38,4 

481.56,2 

538.52,1 

544.43,8 

550.35,6 

605.83,6 

612.49,3 

619.15,1 

573.15,1 

680.54,8 

687.94,5 

9100 

9200 

9300 

0400 

0500 

0600 

277.10,7 

280.05,5 

283.00,3 

346.38,4 

350.06,8 

353.75,3 

415.66,0 

420.08,2 

424.50,4 

484.93,7 

490.09,6 

495.25,5 

554.21,4 

560.11,0 

566.00,5 

623.49,0 

630.12,3 

636.75,6 

692.76.7 

700.13.7 

707.50.7 

9400 

9500 

9600 

278.13,7 

281.09,6 

284.05,5 

347.67,1 

351.37,0 

355.06,8 

417.20,5 

421.64,4 

426.08,2 

486.74,0 

491.91,8 

497.09,6 

556.27,4 

562.19,2 

568.11,0 

625.80,8 

632.46,6 

639.12,3 

695.34,2 

702.74,0 

710.13,7 

9400 

9500 

9600 

0700 

; 0800 
1 0000 

285.95,1 

288.89,9 

291.84,7 

357.43.8 
361.12,3 

364.80.8 

428.92,6 

433.34,8 

437.77,0 

500.41,4 

505.57,3 

510,73,1 

571.90,1 

577.79,7 

583.69,3 

643.38,9 

650.02,2 

656.65,5 

714.87.7 

722.24.7 
729.61,6 

9700 

9800 

9900 

287.01,4 

289.97,3 

292.93,2 

358.76,7 

362.46,6 

366.16,4 

430.52,1 

434.95,9 

439.39,7 

502.27,4 
507.45,2 
512.63, ( 

574.02,7 

579.94,5 

585.86,3 

645.78,1 

652.43,8 

659.09,6 

717.53,4 

724.93,2 

732.32,9 

9700 

9800 

9900 

j ioooo 

i-" — 

294.79,5 

368.49,3 

442.19,2 

515.89,0 

589.58,9 

663.28,8 

736.98,6 

IOOOO 

295.89,0 

369.86,3  443.83,6 

517.80, 8i  591.78,1 

665.75,3|  739.72,6 

IOOOO 

j 

j Sept.  26th — 269  DAY'S — 8 months  26  days.  Sept.  27th — 270  DAY’S — 8 months  27  days. 


-4-j 

£ 

< 

271  DAYS. 

E 

< 

272  DAYS. 

! 

p 

< 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 | 

5 1 

6 1 

7 1 

8 | 

91 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

2.97.0 

5.94.0 

8.91.0 

3.71,2 

7.42,5 

11.13,7 

4.45,5 

8.91,0 

13.36,4 

5.19,7 

10.39,5 

15.59,2 

5.94,0 

11.87.9 

17.81.9 

6.68,2 

13.36,4 

20.04,7 

7.42,5 

14.84,9 

22.27,4 

lOO 

200 

300 

2.98.1 

5.96.2 

8.94.2 

3.72,6 

7.45,2 

11.17,8 

4.47.1 

8.94.2 
13.41,4 

5.21,6 

10.43,3 

15.64,9 

5.96,2" 

11.92,3 

17.88,5 

6.7077 

13.41,4 

20.12,1 

7.45,2 

14.90,4 

22.35,6 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

11.87.9 

14.84.9 

17.81.9 

14.84,9 

18.56,2 

22.27,4 

17.81.9 
22.27,4 

26.72.9 

20.78,9 

25.98,6 

31.18,4 

23.75.9 

29.69.9 
35.63,8 

26.72,9 

33.41,1 

40.09,3 

29.69,9 

37.12,3 

44.54,8 

400 

500 

600 

11.92.3 

14.90.4 

17.88.5 

14.90,4 

18.63,0 

22.35,6 

17.88.5 

22.35.6 

26.82.7 

20.86,6 

26.08,2 

31.29,9 

23.84.7 

29.80.8 
35.77,0 

26.82,7 

33.53,4 

40.24,1 

29.80,8 

37.26,0 

44.71,2 

400 

500 

OOO 

700 

800 

900 

20.78.9 

23.75.9 

26.72.9 

25.98,6 

29.69,9 

33.41,1 

31.18,4 

35.63,8 

40.09,3 

36.38,1 

41.57,8 

46.77,5 

41.57.8 

47.51.8 

53.45.8 

46.77,5 

53.45,8 

60.14,0 

51.97,3 

59.39,7 

66.82,2 

700 

800 

OOO 

20.86,6 

23.84.7 

26.82.7 

26.08,2 

29.80,8 

33.53,4 

31.29,9 

35.77.0 

40.24.1 

36.51,5 

41.73,2 

46.94,8 

41.73.2 

47.69.3 
53.65,5 

46.94,8 

53.65,5 

60.36,2 

52.16,4 

59.61,6 

67.06,8 

700 

800 

900 

1000 

llOO 

1200 

29.69,9 

32.66.8 

35.63.8 

37.12,3 

40.83,6 

44.54,8 

44.54.8 
49.00,3 

53.45.8 

51.97,3 

57.17,0 

62.36,7 

59.39.7 

65.33.7 

71.27.7 

66.82,2 

73.50,4 

80.18,0 

74.24,7 

81.67,1 

89.09,6 

1004) 

1100 

1200 

29.80.8 

32.78.9 
35.77,0 

37.26,0 

40.98,6 

44.71,2 

44.71,2 

49.18.4 

53.65.5 

52.16,4 

57.38,1 

62.59,7 

59.61,6 

65.57,8 

71.54,0 

67.06,8 

73.77,5 

80.48,2 

74,52,1 

81.97,3 

89.42,5 

JOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

38.60.8 

41.57.8 

44.54.8 

48.26,0 

51.97,3 

55.68,5 

67.91.2 
62.36,7 

66.82.2 

67.56,4 

72.76,2 

77.95,9 

77.21.6 

83.15.6 

89.09.6 

86.86,8 

93.55,1 

100.23,3 

96.52,1 

103.94,5 

111.37,0 

1300 

1400 

1500 

38.75.1 

41.73.2 

44.71.2 

48.43,8 

52.16,4 

55.89,0 

58.12.6 

62.59.7 

67.06.8 

67.81,4 

73.03,0 

78.24,7 

77.50,1 

83.46,3 

89.42,5 

87.18,9 

93.89,6 

100.60,3 

96.87,7 

104.32,9 

111.78,1 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

47.51.8 

50.48.8 

53.45.8 

59.39,7 

63.11,0 

66.82,2 

71.27,7 

75.73,2 

80.18,6 

83.15.3 

88.35.3 
93.55,1 

95.03,6 

100.97.5 

106.91.5 

106.91,5 

113.59,7 

120.27,9 

118.79,5 

126.21,9 

133.64,4 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

47.69.3 

50.67.4 

53.65.5 

59.61,6 

63.34,2 

67.06,8 

71.54.0 

76.01.1 

80.48.2 

83.46,3 

88.67,9 

93.89/ 

95.38,6 

101.34,8 

107.31,0 

107.31,0 

114.01,6 

120.72,3 

119.23,3 

126.68,5 

134.13,7 

1600 

1700 

1800 

56.42.7 

59.39.7 

62.36.7 

70.53,4 

74.24,7 

77.95,9 

84.64.1 
89.09,6 

93.55.1 

98.74,8 

103.94,5 

109.14,2 

112.85.5 

118.79.5 
124.73,4 

126.96,2 

133.64,4 

140.32,6 

141.06.8 
148.49,3 

155.91.8 

56.63.6 

59.61.6 

62.59.7 

70.79,5 

74.52,1 

78.24,7 

84.95,3 

89.42,5 

93.89/ 

99.11,2 

104.32,9 

109.54,5 

113.27,1 

119.23,3 

125.19,5 

127.43,0 

134.13,7 

140.84,4 

141.58,9 

149.04,1 

156.49,3 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

65.33.7 

68.30.7 

71.27.7 

81.67,1 

85.38,4 

89.09,6 

98.00,5 

102.46,0 

106.91,5 

114.34,0 

119.53,7 

124.73,4 

130.67.4 

136.61.4 
142.55,3 

147.00,8 

153.69,0 

160.37,3 

163.34.2 
170.76,7 

178.19.2 

2200 

2300 

2400 

65.57.8 

68.55.9 
71.54,0 

81.97,3 

85.69,9 

89.42,5 

98.36,7 

102.83,8 

107.31,0 

114.76,2 

119.97,8 

125.19,5 

131.15,6 

137.11.8 

143.07.9 

147.55,1 

154.25,8 

160.96,4 

163.94,5 

171.39,7 

178.84,9 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

74.24,7 

77.21.6 

80.18.6 

92.80,8 

96.52,1 

100.23,3 

111.37,0 

115.82,5 

120.27,9 

129.93,2 

135.12,9 

140.32,6 

148.49.3 

154.43.3 

160.37.3 

167.05,5 

173.73,7 

180.41,9 

185.61.6 
193.04,1 

200.46.6 

2500 

2600 

2700 

74.52.1 

77.50.1 

80.48.2 

93.15,1 

96.87,7 

100.60,3 

111.78.1 

116.25.2 

120.72.3 

130.41,1 

135.62,7 

140.84,4 

149.04,1 

155.00,3 

160.96,4 

167.67,1 

174.37,8 

181.08,5 

186.30,1 

193.75,3 

201.20,5 

2500 

2600 

2700 

2806 

2900 

3000 

83.15.6 

86.12.6 
89.09,6 

103.94,5 

107.65,8 

111.37,0 

124.73.4 
129.18,9 

133.64.4 

145.52,3 

150.72,1 

155.91,8 

166.31.2 

172.25.2 

178.19.2 

187.10,1 

193.78,4 

200.46,6 

207.89.0 
215.31,5 

222.74.0 

2800 

2000 

3000 

83.46.3 

86.44.4 

89.42.5 

104.32,9 

108.05,5 

111.78,1 

125.19.5 

129.66.6 

134.13.7 

146.06,0 

151.27,7 

156.49,3 

166.92,6 

172.88.8 

178.84.9 

187.79,2 

194.49,9 

201.20,5 

208.65,8 

216.11,0 

223.56,2 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

92.06.6 

95.03.6 
98.00,5 

115.08,2 

118.79,5 

122.50,7 

138.09,9 

142.55,3 

147.00,8 

161.11,5 

166.31,2 

171.51,0 

184.13,2 

190.07.1 

196.01.1 

207.14,8 

213.83,0 

220.51,2 

230.16.4 
237.58,9 

245.01.4 

3100 

3200 

3300 

92.40,5 

95.38/ 

98.36,7 

115.50,7 

119.23,3 

122.95,9 

138.60.8 

143.07.9 
147.55,1 

161.71,0 

166.92,6 

172.14,2 

184.81,1 

190.77.3 

196.73.4 

207.91,2 

214.61,9 

221.32,6 

231.01,4 

238.46,6 

245.91,8 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

100.97.5 

103.94.5 

106.91.5 

126.21,9 

.129.93,2 

133.64,4 

151.46.3 
155.91,8 

160.37.3 

176.70,7 

181.90,4 

187.10,1 

201.95,1 

207.89.0 

213.83.0 

227.19,5 

233.87,7 

240.55,9 

252.43.8 
259.86,3 

267.28.8 

3400 

3500 

3600 

101.34.8 

104.32.9 
107.31,0 

126.68,5 

130.41,1 

134.13,7 

152.02.2 

156.49.3 

160.96.4 

177.35,9 

182.57,5 

187.79,2 

202.69,6 

208.65.8 

214.61.9 

228.03,3 

234.74,0 

241.44,7 

253.37,0 

260.82,2 

268.27,4 

3400 

3500 

3600 

1 3700 
3800 
3900 

109.88. 5 

112.85.5 

115.82.5 

137.35,6 

141.06,8 

144.78,1 

164.82.7 
169.28,2 

173.73.7 

192.29,9 

197.49,6 

202.69,3 

219.77.0 

225.71.0 
231.64,9 

247.24,1 

253.92,3 

260.60,5 

274.71.2 
282.13,7  1 

289.56.2 

3700 

3800 

3000 

110.29.0 

113.27.1 

116.25.2 

137.86,3 

141.58,9 

145.31,5 

165.43.6 

169.90.7 

174.37.8 

193.00,8 

198.22,5 

203.44,1 

220.58.1 

226.54.2 
232.50,4 

248.15,3 

254.86,0 

261.56,7 

275.72,6 

283.17,8 

290.63,0 

3700  ! 
3800 
3900  1 

1 4000 
4100 
4200 

118.79,5 

121.76.4 

124.73.4 

148.49,3 

152.20,5 

155.91,8 

1 (8.19,2 
182.64,7 
187.10,1 

207.89,0 

213.08,8 

218.28,5 

237.58.9 

243.52.9 
249.46,8 

267.28,8 
273.97,0 
280. 6*2 

296.98.6 
304.41,1 

311.83.6 

4000 

4100 

4200 

119.23.3 

122.21.4 

125.19.5 

149.04,1 

152.76,7 

156.49,3 

178.84,9 

183.32.1 

187.79.2 

208.65,8 

213.87,4 

219.09,0 

238.46.6 

244.42.7 
250.38,9 

268.27,4 

274.98,1 

281.68,8 

298.08,2 

305.53,4 

312.98/ 

4000 
4100 
4200  | 

4300 

4400 

4500 

127.70.4 

130.67.4 

133.64.4 

159.63,0 

163.34,2 

167.05,5 

191.55.6 
196.01,1 

200.46.6 

223.48,2 

228.67,9 

233.87,7 

255.40.8 

261.34.8 

267.28.8 

287.33,4 

294.01,6 

300.69,9 

319.26.0 
326.68,5 

334.11.0 

4300 

4400 

4500 

128.17.5 

131.15.6 

134.13.7 

160.21,9 

163.94,5 

167.67,1 

192.26.3 

196.73.4 

201.20.5 

224.30,7 

229.52,3 

234.74,0 

256.35.1 

262.31.2 
268.27,4 

288.39,5 

295.10,1 

301.80,8 

320.43,8 

327.89,0 

335.34,2 

4300  1 
4400 
4500  | 

4600 

4700 

4800 

136.61.4 

139.58.4 
142.55,3 

170.76,7 

174.47,9 

178.19,2 

204.92,1 

209.37,5 

213.83,0 

239.07,4 

244.27,1 

249.46,8 

273.22.7 

279.16.7 

285.10.7 

307.38,1 

314.06,3 

320.74,5 

341.53.4 
348.95,9 

356.38.4 

4600 

4700 

4800 

137.11.8 

140.09.9 

143.07.9 

171.39,7 

175.12,3 

178.84,9 

205.67.7 

210.14.8 

214.61.9 

239.95,6 

245.17,3 

250.38,9 

274.23.6 

280.19.7 
286.15,9 

308.51,5 

315.22,2 

321.92,9 

342.79,5 

350.24,7 

357.69,9 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

145.62.3 

148.49.3 

151.46.3 

181.90,4 

185.61,6 

189.32,9 

218.28.5 
222.74,0 

227.19.5 

254.66,6 

259.86,3 

265.06,0 

291.04,7 

296.98.6 

302.92.6 

327.42,7 

334.11,0 

340.79,2 

363.80.8 
371.23,3 

378.65.8 

4000 

5000 

5100 

146.66.0 

149.04.1 

152.02.2 

182.57,5 

186.30,1 

190.02,7 

219.09,0 

223.56.2 

228.03.3 

255.60,5 

260.82,2 

266.03,8 

292.12.1 

298.08.2 
304.04,4 

328.63,6 

335.34,2 

342.04,9 

365.15,1 

372.60,3 

380.05,5 

4900 
5000 
5100  1 

5200 

5300 

5400 

154.43.3 

157.40.3 

160.37.3 

193.04,1 

196.75,3 

200.46,6 

231.64.9 
236.10,4 

240.55.9 

270.25,8 

275.45,5 

280.65,2 

308.86,6 

314.80.5 

320.74.5 

347.47,4 

354.15,6 

360.83,8 

386.08.2 
393.50,7 

400.93.2 

5200 

5300 

5400 

155.00,3 

157.98.4 

160.96.4 

193.75,3 

197.47,9 

201.20,5 

232.50.4 

236.97.5 
241.44,7 

271.25,5 

276.47,1 

281.68,8 

310.00,5 

315.96,7 

321.92,9 

348.75,6 

355.46,3 

362.17,0 

387.50,7 

394.95,9 

402.41,1 

5200  1 
5300  1 
5400 

5500 

5600 

5700 

163.34.2 

166.31.2 

169.28.2 

204.17,8 

207.89,0 

211.60,3 

245.01,4 

249.46,8 

253.92,3 

285.84,9 

291.04,7 

296.24,4 

326.68.5 

332.62.5 
338.56,4 

367.52,1 

374.20,3 

380.88,5 

408.35.6 
415.78,1 

423.20.6 

5500 

5600 

5700 

163.94.5 

166.92.6 

169.90.7 

204.93,2 

208.65,8 

212.38,4 

245.91.8 

250.38.9 
254.86,0 

286.90,4 

292.12,1 

297.33,7 

327.89,0 

333.85,2 

339.81,4 

368.87,7 

375.58,4 

382.29,0 

409.86,3 

417.31,5 

424.76,7 

"^5500 

5600 

5700 

1 5800 
5900 
1 6000 

172.25.2 

175.22.2 

178.19.2 

215.31,5 

219.02,7 

222.74,0 

258.37.8 
262.83,3 

267.28.8 

301.44,1 

306.63,8 

311.83,6 

344.50.4 

350.44.4 

356.38.4 

387.56,7 

394.24,9 

400.93,2 

430.63,0 

438.05,5 

445.47,9 

5800 

5900 

6000 

172.88.8 

175.86.8 

178.84.9 

216.11,0 
219. S3, 6 
223.56,2 

259.33.2 

263.80.3 

268.27.4 

302.55,3 

307.77/ 

312.98,6 

345.77,5 

351.73,7 

357.69,9 

388.99,7 

395.70,4 

402.41,1 

432.21,9 

439.67,1 

447.12,3 

5800 

5900 

6000 

6100 
6200 
| 6300 

181.16,2 

184.13,2 

187.10,1 

226.45,2 

230.16,4 

233.87,7 

271.74.2 
276.19,7 

280.65.2 

317.03,3 

322.23,0 

327.42,7 

362.32.3 

365.26.3 

374.20.3 

407.61,4 

414.29,6 

420.97,8 

452.90,4 

460.32,9 

467.75,3 

6100 

6200 

6300 

181.83.0 

184.81.1 

187.79.2 

227.28,8 

231.01,4 

234.74,0 

272.74.5 

277.21.6 
281.68,8 

318.20,3 

323.41,9 

328.63,6 

363.66,0 

369.62,2 

375.58,4 

409.11,8 

415.82,5 

422.53,2 

454.57,5 

462.02,7 

469.47,9 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

190.07.1 

193.04.1 

196.01.1 

237.58,9 

241.30,1 

245.01,4 

285.10,7 

289.56,2 

294.01,6 

332.62,5 

337.82,2 

343.01,9 

380.14.2 

386.08.2 

392.02.2 

427.66,0 

434.34,2 

441.02,5 

475.17,8 

482.60,3 

490.02,7 

6400 

6500 

6600 

190.77.3 

193.75.3 

196.73.4 

238.46,6 

242.19,2 

245.91,8 

286.15,9 

290.63.0 

295.10.1 

333.85,2 

339.06,8 

344.28,5 

381.54,5 

387.50.7 

393.46.8 

429.23,8 

435.94,5 

442.65,2 

476.93,2 

484.38,4 

491.83,6 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

198.98.1 

201.95.1 

204.92.1 

248.72,6 

252.43,8 

256.15,1 

298.47.1 
302.92,6 

307.38.1 

348.21,6 

353.41,4 

358.61,1 

397.96,2 

403.90.1 

409.84.1 

447.70,7 

454.38,9 

461.07,1 

497.45,2 

504.87,7 

512.30,1 

6700 

6800 

6000 

199.71.5 

202.69.6 

205.67.7 

249.64,4 

253.37,0 

257.09/ 

299.57.3 

304.04.4 

308.51.5 

349.50,1 

354.71,8 

359.93,4 

399.43,0 

405.39.2 

411.35.3 

I 449.35,9 
456.06,6 
| 462.77,3 

499.28,8 

506.74,0 

514.19,2 

6700 

6800 

6900 

7006 

7100 

7200 

207.89.0 

210.86.0 
213.83,0 

259.86,3 

263.57,5 

267.28,8 

311.83,6 

316.29,0 

320.74,5 

363.80,8 

369.00,5 

374.20,3 

415.78.1 

421.72.1 
427.66,0 

467.75,3 

474.43,6 

481.11,8 

519.72,6 

527.15,1 

534.57,5 

7000 

7100 

7200 

208  65,8 

211.63.8 

214.61.9 

260.82,2 

264.54,8 

268.27,4 

312.98,6 

317.45.8 

321.92.9 

365.15,1 

370.36,7 

375.58,4 

417.31,5 

423.27.7 

429.23.8 

469.47,9 

476.18,6 

482.89,3 

521.64,4 

529.09,6 

536.54,8 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

216.80,0 

219.77.0 

222.74.0 

271.00,0 

274.71,2 

278.42,5 

325.20.0 
329.65,5 

334.11.0 

379.40,0 

384.59,7 

3S9.79.5 

433.60.0 

439.54.0 
445.47,9 

487.80,0 
• 494.48,2 
501.16,4 

542.00,0 

549.42,5 

556.84,9 

730</ 

7400 

7500 

217.60,0 

220.58.1 

223.56.2 

272.00,0 

275.72,6 

279.45,2 

326.40.0 

330.87.1 

335.34.2 

380.80,0 

386.01,6 

391.23,3 

435.20,0 

441.16.2 

447.12.3 

489.60,0 

496.30,7 

503.01,4 

544.00,0 

■551.45,2 

558.90,4 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

225.71,0 

228.67.9 

231.64.9 

282.13,7 

285.84,9 

289.56,2 

338.56.4 
343.01,9 

347.47.4 

394.99,2 

400.18,9 

405.38,6 

451.41.9 

457.35.9 

463.29.9 

507.84,7 

514.52,9 

521.21,1 

564.27,4 

571.69,9 

579.12,3 

7600 

7700 

7800 

226.54.2 

229.52.3 

232.50.4 

283.17,8 

286.90,4 

290.63,0 

339.81.4 

344.28.5 

348.75.6 

396.44,9 

401.66,6 

406.88,2 

453.08,5 

459.04,7 

465.00,8 

I 509.72,1 
516.42,7 
523.13,4 

566.35,6 

573.80,8 

581.26,0 

7600 
7700  1 
7800  | 

7900 

8000 

8100 

234.61.9 

237.58.9 

240.55.9 

293.27,4 

296.98,6 

300.69,9 

351.92,9 

350.38,4 

360.83,8 

410.58,4 

415.78,1 

420.97,8 

469.23.8 

475.17.8 

481.11.8 

527.89,3 

534.57,5 

541.25,8 

586.54,8 

593.97,3 

601.39,7 

7000 

8000 

8100 

235.48,5 

238.46/ 

241.44,7 

294.35,6 

298.08,2 

301.80,8 

353.22,7 

357.69,9 

362.17,0 

412.09,9 

417.31,5 

422.53,2 

470.97,0 

476.93.2 

482.89.3 

529.84,1 

536.54,8 

543.25,5 

588.71,2 

596.16,4 

603.61,6 

7900  | 
8000 
8100 

8200 

8300 

8400 

243.52.9 

246.49.9 
249.46,8 

304.41,1 

308.12,3 

311.83,6 

365.29.3 
369.74,8 

374.20.3 

426.17,5 

431.37,3 

43(7.57/ 

487.05,8 

492.99.7 

498.93.7 

547.94,0 

554.62,2 

561.30,4 

608.82,2 

616.24,7 

623.67,1 

8200 

8300 

8400 

244.42.7 

247.40.8 

250.38.9 

305.53,4 

309.26,0 

312.98,6 

366.64.1 

371.11.2 
375.58,4 

427.74,8 

432.96,4 

438.18,1 

488.85.5 

494.81.6 
500.77,8 

549.96,2 
556.66,8 
1 563.37,5 

611.06,8 

618.52,1 

625.97,3 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

252.43.8 

255.40.8 

258.37.8 

315.54,8 

319.26,0 

322.97,3 

378.65,8 

383.11,2 

387.56,7 

441.76,7 

446.96,4 

452.16/ 

504.87,7 

510.81/ 

516.75,6 

567.98,6 

574.66,8 

581.35,1 

631.09,6 

638.52,1 

645.94,5 

8500 

8600 

8700 

253.37.0 

256.35.1 

259.33.2 

316.71/ 

320.43,8 

324.16,4 

380.05.5 

384.52.6 

388.99.7 

443.39,7 

448.61,4 

453.83,0 

506.74.0 

512.70.1 
518.66,3 

570.08,2 
576.78,9 
| 583.49,6 

633.42,5 

640.87,7 

648.32,9 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

261.34.8 

264.31.8 

267.28.8 

326.68,5 

330.39,7 

334.11/ 

392.02.2 
396.47,7 

400.93.2 

457.35,9 

462.55,6 

467.75,3 

522. C9, 6 
528.63,6 
534.57,5 

588.03,3 

594.71,5 

601.39,7 

653.37,0 

660.79,5 

668.21,9 

8800 

8900 

0000 

262.31.2 

265.29.3 

268.27.4 

327.89,0 

331.61,6 

335.34,2 

393.46,8 

397.94.0 

402.41.1 

459.04,7 

464.26,3 

469.47,9 

524.62.5 

530.58.6 
536.54,8 

I 590.20,3 
596.91,0 
603.61/ 

655.78,1 

663.23,3 

670.68,5 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

270.25,8 

273.22.7 

276.19.7 

337.82,2 

341.53,4 

345.24,7 

405.38.6 
409.84,1 

414.29.6 

472.95,1 

478.14,8 

483.34,5 

540.51.5 

546.45.5 

552.39.5 

608.07,9 

614.76,2 

621.44,4 

675.64,4 

683.06,8 

690.49,3 

9100 

9200 

0300 

271.25.5 

274.23.6 

277.21.6 

339.06,8 

342.79,5 

346.52,1 

406.88/ 

411.35,3 

415.82,5 

474.69/ 

479.91/ 

485.12,9 

542.51.0 

548.47.1 
554.43,3 

I 610.32,3 
617.03,0 
1 623.73,7 

678.13,7 

685.58,9 

693.04,1 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

279.16.7 

282.13.7 

285.10.7 

348.95,9 

352.67,1 

356.38,4 

418.75,1 

423.20,5 

427.66/ 

488.54/ 

493.74/ 

498.93,7 

558.33.4 

564.27.4 

570.21.4 

628.12,6 

634.80,8 

641.49,0 

697.91,8 

705.34,2 

712.76,7 

0400 

9500 

9600 

280.19.7 

283.17.8 

286.15.9 

350.24,7 

353.97,3 

357.69,9 

420.29.6 

424.76.7 

429.23.8 

490.34,5 

495.56,2 

500.77,8 

560.39.5 

566.35.6 
572.31,8 

630.44,4 
637.15,1 
| 643.85,8 

700.49,3 

707.94,5 

715.39,7 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

288.07,5 

291.04,7 

294.01/ 

360.09/ 

363.80,8 

367.52,1 

432.11.5 
436.57/ 

441.02.5 

504.13,4 

509.33,1 

514.52/ 

576.15.3 

582.09.3 

588.03.3 

648.17,3 

654.85,5 

661.53,7 

720.19,2 

727.61,6 

735.04,1 

0700 

0800 

0900 

289.14.0 

292.12.1 

295.10.1 

361.42,5 

365.15,1 

368.87,7 

433.71.0 

438.18.1 

442.65.2 

505.99,5 

511.21,1 

516.42,7 

578.27,9 

584.24,1 

590.20,3 

I 650.56,4 
657.27,1 
1 663.97,8 

722.84,9 

730.30,1 

737.75,3 

9700 

9800 

9900 

10000 

296.98/ 

371.23,3 

445.48/ 

51 9.72, 6|  593.97/ 

668.21,9 

742.46,6 

lOOOO 

298.08,2 

372.60,3 

447.12,3 

521.64,4 

596.16,4 

| 670.68,5 

745.2(1,5 

lOOOO 

Sept.  28th. — 271  DAYS — 8 months  28  days. 

Sept.  29th— 272  DAYS— 8 months  29  days. 

E 

< 

| 

273  DATS. 

E 

< 

274  DATS. 

£ 

< 

Hate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate- 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Hate. 

100 

200 

300 

2.99,2 

5.98.4 

8.97.5 

3.74,0 

7.47,9 

11.21,9 

4.48,8 

8.97,5 

13.46,3 

5.23,6 

10.47,1 

15.70,7 

5.98,4 

11.96,7 

17.95,1 

6.73,2 

13.46,3 

20.19,5 

7.47,9 

14.95,9 

22.43,8 

100 

200 

300 

3.00. 3 

6.00. 5 

9.00. 8 

3.75,3 

7.50,7 

11.26,0 

4.50,4 

9.00,8 

13.51,2 

5.25,5 

10.51,0 

15.76,4 

6.00,5 

12.01,1 

18.01,6 

6.75,6 

13.51,2 

20.26,8 

7.50,7 

15.01,4 

22.52,1 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

11.96,7 

14.95,9 

17.95,1 

14.95,9' 

18.69.9, 

22.43,8 

17.95,1 

22.43,8 

26.92,6 

20.94,2 

26.17,8 

31.41,4 

23.93,4 

29.91,8 

35.90,1 

26.92,6 

33.65.8 

40.38.9 

29.91,8 

37.39.7 

44.87.7 

400 

500 

600 

12.01,1 

15.01,4 

18.01,6 

15.01,4 

18.76,7 

22.52,1 

18.01,6 

22.52,1 

27.02,5 

21.01.9 
26.27,4 

31.52.9 

24.02.2 
30.02,7 

36.03.3 

27.02,5 

33.78,1 

40.53,7 

30.02,7 

37.53,4 

45.04,1 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

2U. 94, 2 
23.93,4 
26.92,6 

26.17.8 

29.91.8 

33.65.8 

31.41,4 

35.90,1 

40.38,9 

36.64,9 

41.88,5 

47.12,1 

41.88,5 

47.86,8 

53.85,2 

47.12.1 

53.85.2 
60.58,4 

52.35.6 

59.83.6 
67.31,5 

700 

800 

900 

21.01,9 

24.02,2 

27.02,5 

26.27,4 

30.02,7 

33.78,1 

31.52,9 

36.03,3 

40.53,7 

36.78,4 

42.03,8 

47.29,3 

42.03.8 
48.04,4 

54.04.9 

47.29,3 

54.04,9 

60.80,5 

52.54,8 

60.05,5 

67.56,2 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

29.91,8 

32^1,0 

35.90,1 

37.39.7 

41.13.7 

44.87.7 

44.87,7 

49.36,4 

53.85,2 

52.35.6 
57.59,2 

62.82.7 

59.83,6 

65.81,9 

71.80,3 

67.31,5 

74.04.7 

80.77.8 

74.79,5 

82.27,4 

89.75,3 

lOOO 

HOO 

1200 

30.02,7 

33.03,0 

36.03,3 

37.53,4 

41.28,8 

45.04,1 

45.04,1 

49.54,5 

54.04,9 

52.54.8 
57.80,3 

63.05.8 

60.05.5 
66.06,0 

72.06.6 

67.56,2 

74.31,8 

81.07,4 

75.06,8 

82.57,5 

90.08,2 

1000 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

38.89,3 

41.88,5 

44.87,7 

48.61.6 

52.35.6 

56.09.6 

58.34,0 

62.82,7 

67.31,5 

68.06.3 
73.29,9 

78.53.4 

77.78,6 

83.77,0 

89.75,3 

87.51.0 

94.24.1 
100.97,3 

97.23,3 

104.71.2 

112.19.2 

1300 

1400 

1500 

39.03,6 

42.03,8 

45.04,1 

48.79,5 

52.54,8 

56.30,1 

58.55,3 

63.05,8 

67.56,2 

68.31.2 
73.56,7 

78.82.2 

78.07.1 
84.07,7 

90.08.2 

87.83,0 

94.58,6 

101.34,2 

97.58,9 

105.09,6 

112.60,3 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

47.86,8 

50.86,0 

53.85,2 

59.83,6 

63.57.5 

67.31.5 

71.80,3 

76.29,0 

80.77,8 

83.77.0 
89.00,5 

94.24.1 

95.73,7 

101.72,1 

107.70,4 

107.70,4 

114.43.6 

121.16.7 

119.67.1 

127.15.1 
134.63,0 

1600 

1700 

1800 

48.04,4 

51.04,7 

54.04,9 

60.05,5 

63.80,8 

67.56,2 

72.06,6 

76.57,0 

81.07,4 

84.07,7 

89.33,2 

94.58,6 

96.08,8 

102.09,3 

108.09,9 

108.09,9 

114.85,5 

121.61,1 

120.11,0 

127.61,6 

135.12,3 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

56.84,4 

59.83.6 

02.82.7 

71.05.5 

74.79.5 
78.53,4 

85.26,6 

89.75,3 

94.24,1 

99.47,7 

104.71,2 

109.94,8 

113.68,8 

119.67,1 

125.65,5 

127.89,9 

134.63,0 

141.36,12 

142.11,0 

149.58,9 

157.06,8 

1900 

2000 

2100 

57.05,2 

60.05,5 

63.05,8 

71.31,5 

75.06,8 

78.82,2 

85.57,8 

90.08,2 

94.58,6 

99.84,1 

105.09,6 

110.35,1 

114.10.4 
120.11,0 

126.11.5 

128.36,7 

135.12,3 

141.87,9 

142.63,0 

150.13,7 

157.64,4 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

65.81,9 

68.81,1 

71.80,3 

82.27.4 

86.01.4 
89.75,3 

98.72,9 

103.21,6 

107.70,4 

115.18.4 
120.41,9 

125.65.5 

131.63,8 

137.62,2 

143.60,5 

148.09,3 

154.82.5 

161.55.6 

164.54,8 

172.02.7 

179.50.7 

2200 

2300 

2400 

66.06J0 

69.06,3 

72.06,6 

82.57,5 

86.32,9 

90.08,2 

99.09,0 

103.59,5 

108.09,9 

115.60.5 
120.86,0 

126.11.5 

132.12.1 
138.12,6 

144.13.2 

148.63,6 

155.39,2 

162.14,8 

165.15,1 

172.65,8 

180.16,4 

2200  I 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

74.79.5 

77.78.6 
80.77, 8 

93.49.3 

97.23.3 
100.97,3 

112.19,2 

116.67,9 

121.16,7 

130.89,0 

136.12,6 

141.36,2 

149.58,9 

155.57,3 

161.55,6 

168.28,8 

175.01,9 

181.75,1 

186.98.6 

194.46.6 
201.94,5 

2500 

2600 

2700 

75.06,8 

78.07,1 

81.07,4 

93.83,6 

97.58,9 

101.34,2 

112.60,3 

117.10,7 

121.61,1 

131.37,0 

136.62,5 

141.87,9 

150.13.7 
156.14,2 

162.14.8 

168.90,4 

175.66,0 

182.41,6 

187.67,1 

195.17,8 

202.68,5 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

83.77,0 

86.76.2 

89.75.3 

104.71.2 

108.45.2 

112.19.2 

125.65,5 

130.14,2 

134.63,0 

146.59.7 
151.83,3 

157.06.8 

167.54,0 

173.52,3 

179.50,7 

188.48,2 

195.21.4 

201.94.5 

209.42,5 

216.90.4 

224.38.4 

2800 

2900 

3000 

84.07,7 

87.07,9 

90.08,2 

105.09,6 

108.84,9 

112.60,3 

126.11,5 

130.61,9 

135.12,3 

147.13.4 
152.38,9 

157.64.4 

168.15.3 
174.15,9 

180.16.4 

189.17,3 

195.92,9 

202.68,5 

210.19,2 

217.69,9 

225.20,5 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

92.74,5 

95.73,7 

98.72,9 

115.93,2 

119.67.1 

123.41.1 

139.11,8 

143.60,5 

148.09,3 

162.30.4 
167.54,0 

172.77.5 

185.49,0 

191.47,4 

197.45,8 

208.67.7 

215.40.8 
222.14,0 

231.86,3 

239.34.2 

246.82.2 

3100 

3200 

3300 

93.08,5 

96.08,8 

99.09,0 

116.35,6 

120.11,0 

123.86,3 

139.62,7 

144.13,2 

148.63,6 

162.89,9 

168.15,3 

173.40,8 

186.17.0 
192.17,5 

198.18.1 

209.44,1 

216.19,7 

222.95,3 

232.71,2 

240.21,9 

247.72,6 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

101.72,1 

104.71,2 

107.70,4 

127.15,1 

130.89.0 

134.63.0 

152.58,1 

157.06,8 

161.55,6 

178.01.1 
183.24,7 

188.48.2 

203.44,1 

209.42,5 

215.40,8 

228.87,1 

235.60.3 

242.33.4 

254.30.1 

261.78.1 
269.26,0 

3400 

3500 

3600 

102.09,3 

105.09,6 

108.09,9 

127.61,6 

131.37,0 

135.12,3 

153.14,0 

157.64,4 

162.14,8 

178.66.3 
183.91,8 

189.17.3 

204.18.6 
210.19,2 

216.19.7 

229.71,0 

236.46,6 

243.22,2 

255.23,3 

262.74,0 

270.24,7 

3400 
3500  1 
3600 

3700 

3800 

3900 

110.69,6 

113.68.8 

116.67.9 

138.37.0 

142.11.0 
145.84,9 

166.04,4 

170.53,1 

175.01,9 

193.71.8 
198.95,3 

204.18.9 

221.39,2 

227.37,5 

233.35,9 

249.06.6 

255.79.7 
262.52,9 

276.74,0 

284.21.9 

291.69.9 

3700 

3800 

3900 

111.10,1 

114.10,4 

117.10,7 

138.87,7 

142.63,0 

146.38,4 

166.65,2 

171.15,6 

175.66,0 

194.42.7 
199.68,2 

204.93.7 

222.20.3 
228.20,8 

234.21.4 

249.97,8 

256.73,4 

263.49,0 

277.75,3 

285.26,0 

292.76,7 

3700 

3800 

3900 

4000 
4100 
! 4200 

119.67,1 

122.66,3 

125.65,5 

149.58.9 

153.32.9 
157.06,8 

179.50,7 

183.99,5 

188.48,2 

209.42.5 
214.66,0 

219.89.6 

239.34,2 

245.32,6 

251.31,0 

269.26,0 

275.99.2 

282.72.3 

299.17.8 

306.65.8 
314.13,7 

4000 

4100 

4200 

120.11,0 

123.11,2 

126.11,5 

150.13,7 

153.89,0 

157.64,4 

180.16,4 

184.66,8 

189.17,3 

210.19,2 

215.44,7 

220.70,1 

240.21,9 

246.22,5 

252.23,0 

270.24,7 

277.00,3 

283.75,9 

300.27,4 

307.78,1 

315.28,8 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

128.64.7 

131.63.8 
134.63,0 

160.80,8 

164.54.8 

168.28.8 

192.97,0 

197.45,8 

201.94,5 

225.13.2 
230.36,7 

235.60.3 

257.29,3 

263.27,7 

269.26,0 

289.45.5 

296.18.6 
302.91,8 

321.61.6 

329.09.6 
336.57,5  ! 

4300 

4400 

4500 

129.11,8 

132.12,1 

135.12,3 

161.39,7 

165.15,1 

168.90,4 

193.67,7 

198.18,1 

202.68,5 

225.95.6 
231.21,1 

236.46.6 

258.23.6 
264.24,1 

270.24.7 

290.51,5 

297.27,1 

304.02,7 

322.79,5 

330.30,1 

337.80,8 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

137.62,2 

140.61.4 

143.60.5 

172.02.7 

175.76.7 

179.50.7 

206.43,3 

210.92,1 

215.40,8 

240.83,8 

246.07,4 

251.31,0 

275.24,4 

281.22,7 

287.21,1 

309.64,9 

316.38.1 

323.11.2 

344.05,5 

351.53.4 

359.01.4 

4600 

4700 

4800 

138.12,6 

141.12,9 

144.13,2 

172.65,8 

176.41,1 

180.16,4 

207.18,9 

211.69,3 

216.19,7 

241.72,1 

246.97,5 

252.23,0 

276.25.2 
282.25,8 

288.26.3 

310.78,4 

317.54,0 

324.29,6 

345.31,5 

352.82,2 

360.32,9 

4600  1 

4700 

4800 

4900 

5pOO 

5100 

146.59,7 

149.58,9 

152.58,1 

183.24,7 

186.98.6 

190.72.6 

219.89,6 

224.38,4 

228.87,1 

256.54.5 
261.78,1 

267.01.6 

293.19,5 

299.17,8 

305.16,2 

329.84.4 

336.57.5 
343.30,7 

366.49.3 

373.97.3 
381.45,2 

4900 

5000 

5100 

147.13,4 

150.13,7 

153.14,0 

183.91,8 

187.67,1 

191.42,5 

220.70,1 

225.20,5 

229.71,0 

257.48.5 
262.74,0 

267.99.5 

294.26.8 
300.27,4 

306.27.9 

331.05,2 

337.80,8 

344.56,4 

367.83,6 

375.34,2 

382.84,9 

4900 
5000  1 
5100  ! 

5200 

5300 

5400 

155.57.3 

158.56.4 
161.55,6 

194.46,6 

198.20.5 

201.94.5 

233.35,9 

237.84,7 

242.33,4 

272.25.2 
277.48,8 

282.72.3 

311.14,5 

317.12,9 

323.11,2 

350.03,8 

356.77.0 

363.50.1 

388.93,2 

396.41,1 

403.89,0 

5200 

5300 

5400 

156.14,2 

159.14,5 

162.14,8 

195.17,8 

198.93,2 

202.68,5 

234.21,4 

238.71,8 

243.22,2 

273.24.9 
278.50,4 

283.75.9 

312.28.5 
318.29,0 

324.29.6 

351.32,1 

358.07,7 

364.83,3 

390.35,6 

397.86,3 

405.37,0 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

164.54,8 

167.54,0 

170.53,2 

205.68.5 

209.42.5 
213.16,4 

246.82,2 

251.31,0 

255.79,7 

287.95,9 

293.19,5 

298.43,0 

329.09,6 

335.07,9 

341.06,3 

370.23.3 

376.96.4 
383.69,6 

411.37,0 

418.84.9 

426.32.9 

5500 

5600 

5700 

165.15,1 

168.15,3 

171.15,6 

206.43,8 

210.19,2 

213.94,5 

247.72,6 

252.23,0 

256.73,4 

289.01,4 

294.26,8 

299.52,3 

330.30.1 
336»80,7 

342.31.2 

371.58,9 

378.34,5 

385.10,1 

412.87,7 

420.38,4 

427.89,0 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

173.52,3 

176.51,5 

179.50,7 

216.90.4 

220.64.4 

224.38.4 

260.28,5 

264.77,3 

269.26,0 

303.66.6 
308.90,1 

314.13.7 

347.04,7 

353.03,0 

359.01,4 

390.42,7 

397.15,9 

403.89,0 

433.80.8 

441.28.8 
448.76,7 

5800 

5900 

6000 

174.15,9 

177.16,2 

180.16,4 

217.69,9 

221.45,2 

225.20,5 

261.23,8 

265.74,2 

270.24,7 

304.77.8 
310.03,3 

315.28.8 

348.31.8 
354.32,3 

360.32.9 

391.85,8 

398.61,4 

405.37,0 

435.39,7 

442.90,4 

450.41,1 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

182.49,9 

185.49,0 

188.48,2 

228.12.3 

231.86.3 

235.60.3 

273.74,8 

278.23,6 

282.72,3 

319.37.3 
324.60,8 

329.84.4 

364.99,7 

370.98,1 

376.96,4 

410.62.2 

417.35.3 
424.08,5 

456.24,7 

463.72,6 

471.20,5 

6100 

6200 

6300 

183.16,7 

186.17,0 

189.17,3 

228.95,9 

232.71,2 

236.46,6 

274.75,1 

279.25,5 

283.75,9 

320.54.2 
325.79,7 

331.05.2 

366.33.4 
372.34,0 

378.34.5 

412.12,6 

418.88,2 

425.63,8 

457.91,8 

465.42,5 

472.93,1 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

191.47,4 

194.46,6 

197.45,8 

239.34.2 

243.08.2 

246.82.2 

287.21,1 

291.69,9 

296.18,6 

335.07,9 

340.31,5 

345.55,1 

382.94,8 

388.93,2 

394.91,5 

430.81,6 

437.54.8 

444.27.9 

478.68,5 

486.16.4 

493.64.4 

6400 

6500 

6600 

192.17,5 

195.17,8 

198.18,1 

240.21,9 

243.97,3 

247.72,6 

288.26,3 

292.76,7 

297.27,1 

336.30,7 

341.56,2 

346.81,6 

384.35.1 
390.35,6 

396.36.2 

432.39,5 

439.15,1 

445.90,7 

480.43,8 

487.94,5 

495.45,2 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

200.44,9 

203.44,1 

206.43,3 

250.56,2 

254.30.1 

258.04.1 

300.67,4 

305.16,2 

309.64,9 

350.78,6 

356.02,2 

361.25,8 

400.89,9 

406.88,2 

412.86,6 

451.01.1 

457.74.2 
464.47,4 

501.12.3 

508.60.3 
516.08,2 

6700 

6800 

6900 

201.18,4 

204.18,6 

207.18,9 

251.47,9 

255.23,3 

258.98,6 

301.77,5 

306.27,9 

310.78,4 

352.07.1 
357.32,6 

362.58.1 

402.36.7 
408.37,3 

414.37.8 

452.66,3 

459.41,9 

466.17,5 

502.95,9 

510.46,6 

517.97,3 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

209.42.5 

212.41.6 
215.40,8 

261.78.1 

265.52.1 
269.26,0 

314.13,7 

318.62,5 

323.11,2 

366.49.3 
371.72,9 

376.96.4 

418.84,9 

424.83,3 

430.81,6 

471.20,5 

477.93.7 

484.66.8 

523.56,2 

531.04.1 

538.52.1 

7000 

7100 

7200 

210.19,2 

213.19,5 

216.19,7 

262.74,0 

266.49,3 

270.24,7 

315.28,8 

319.79,2 

324.29,6 

367.83,6 

373.09,0 

378.34,5 

420.38.4 
426.38,9 

432.39.5 

472.93,2 

479.68,8 

486.44,4 

525.47,9 

532.98,6 

540.49,3 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

218.40,0 

221.39,2 

224.38,4 

273.00,0 

276.74,0 

280.47,9 

327.60,0 

332.03,8 

336.57,5 

382.20.0 
387.43,6 

392.67.1 

436.80,0 

442.78,4 

448.76,7 

491.40,0 

498.13.2 

504.86.3 

546.00,0 

553.47.9 

560.95.9 

7300 

7400 

7500 

219.20,0 

222.20,8 

225.20,6 

274.00,0 

277.75,3 

281.50,7 

328.80,0 

333.30,4 

337.80,8 

383.60,0 
388.85,5 
394.1!, 0 

438.40.0 
444.40,5 

450.41.1 

493.20,(1 

499.95,6 

506.71, 

548.00,0 

555.50,7 

563.01,4 

7300 

7400 

7500  i 

vooo 

T700 

7800 

7600 

7700 

7800 

227.37,5 

230.36,7 

233.35,9 

284.21.9 

287.95.9 

291.69.9 

341.06,3 

345.55,1 

350.03,8 

397.90.7 
403.14,2 

408.37.8 

454.75,1 

460.73,4 

466.71,8 

511.59.5 

518.32.6 
525.05,8 

568.43.8 

575.91.8 
583.39,7 

7600 

7700 

7800 

228.20,8 

231.21,1 

234.21,4 

285.26,0 
28^  01,4 
292.76,7 

342.31,2 

346.81,6 

351.32,1 

399.36.4 
404.61,9 

409.87.4 

456.41.6 
462.42,2 

468.42.7 

513.46,8 
520  22,5 
526.98,1 

570.52,1 

578.02,7 

585.53,4 

7900 

8000 

8100 

236.35.1 

239.34.2 
242.33,4 

295.43.8 

299.17.8 

302.91.8 

354.52.0 
359.01,4 

363.50.1 

413.61.4 
418.84,9 

424.08.5 

472.70,1 

478.68,5 

484.66,8 

531.78,9 

538.52.1 

545.25.2 

590.87,7 

598.35.6 

605.83.6 

7900 

8000 

8100 

237.21,6 

240.21,9 

243.22,2 

296.52,1 

300.27,4 

304.02,7 

355.82,5 

360.32,9 

364.83,3 

415.12,9 

420.38,4 

425.63,8 

474.43,3 
480.43,8 
486. 4J, 4 

533.73.7 
540.49,3 

547.24.8 

593.04,1 

600.54,8 

608.05,5 

7900  1 

3000 

8100 

8200 

8300 

8400 

245.32,6 

248.31,8 

251.31,0 

306.65,8 

310.39.7 

314.13.7 

367.98,9 

372.47,7 

376.96,4 

429.32.1 
434.55,6 

439.79.2 

490.65,2 

496.63,6 

502.61,9 

551.98.4 

558.71.5 
565.44,7 

613.31.5 

620.79.5 
628.27,4 

8206 

8300 

8400 

246.22,5 

249.22,7 

252.23,0 

307.78,1 

311.53,4 

315.28,8 

369.33,7 

373.84,1 

378.34,5 

430.89.3 
436.14,8 

441.40.3 

492.44,9 

498.45,5 

504.46,0 

554.00,5 

560.76,2 

567.51,8 

615.56,2 

623.06,8 

630.57,5 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

254.30,1 

257.29,3 

260.28,5 

317.87,7 

321.61.6 

325.35.6 

381.45,2 

385.94,0 

390.42,7 

445.02,7 

450.26,3 

455.49,9 

508.60,3 

514.58,6 

520.57,0 

572.17,8 

578.91.0 

585.64.1 

635.75.3 

643.23.3 
650.71,2 

8500 

8600 

8700 

255.23,3 

258.23,6 

261.23,8 

319.04,1 

322.79,5 

326.54,8 

382.84,9 

387.35,3 

391.85,8 

446.65,8 

451.91,2 

457.16,7 

510.46.6 
516.47,1 

522.47.7 

574.27,4 

581.03,0 

587.78,6 

638.08,2 

645.58,9 

653.09,6 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

263.27.7 

266.26.8 
269.26,0 

329.09.6 

332.83.6 
336.57,5 

394.91,5 

399.40,3 

403.89,0 

460.73.4 
465.97,0 

471.20.5 

526.55,3 

532.53,7 

538.52,1 

592.37.3 

599.10.4 
605.83,6 

658.19,2 

665.67.1 

673.15.1 

8800 

8900 

9000 

264.24,1 

267.24,4 

270.24,7 

330.30,1 

334.05,5 

337.80,8 

396.36,2 

400.86,6 

405.37,0 

462.42.2 
467.67,7 

472.93.2 

528.48.2 
534.48,8 

540.49.3 

594.54,2 

601.29,9 

608.05,5 

660.60,3 

668.11,0 

675.61,6 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

272.25,2 

275,24,4 

278.23,6 

340.31.5 

344.05.5 

347.79.5 

408.37,8 

412.86,6 

417.35,3 

476.44.1 
481.67,7 

486.91.2 

544.50,4 

550.48,8 

556.47,1 

612.56,7 

619.29,9 

626.03,C 

680.63.0 

688.11.0 
695.58,9 

9100 

9200 

9300 

273.24,9 

276.25,2 

279.25,5 

341.56,2 

345.31,5 

349.06,8 

409.87,4 

414.37,8 

418.88,2 

478.18.6 
483.44,1 

488.69.6 

546.49,9 

552.50,4 

558.51,0 

614.81,1 

621.56,7 

628.32,3 

683.12,3 

690.63,0 

698.13,7 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

281.22,7 

284.21.1 

287.21.1 

351.53.4 

355.27.4 

359.01.4 

421.84,1 
426.32, £ 
430.81,6 

492.14,8 

497.38,4 

502.61,1 

562.45, £ 
568.43,8 
574.42,1 

632.76,1 
639.49,5 
646.22, f 

703.06.8 

710.54.8 
718.02,7 

9400 

9500 

9600 

282.25,8 

285.26,1 

288.26,3 

352.82,2 

356.57,5 

360.32,9 

423.38,6 

427.89,0 

432.39,5 

493.95,1 

499.20,5 

504.46,0 

564.51,5 
570.52,0 
576. 52, ( 

635.07,9 

641.83,6 

648.59,2 

705.64,4 

713.15,1 

720.65,8 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

10000 

290.20,' 
293. 19, £ 
296.18,6 

362.75.5 

366.49.5 

370.23.5 

435.30,4 
439.79, £ 
444. 27, £ 

507. 85, £ 
513.09, f 
518. 32,  f 

580.40, £ 
586.38, £ 
592.37,8 

652.95, t 
659.68,5 
666. 41, £ 

725.50,7 

732.98.6 

740.46.6 

9700 

9800 

9900 

291,26,6 

294.26,8 

297.27,1 

364.08,2 

367,83,6 

371.58,9 

436.89,9 

441.40,3 

445.90,7 

509.71.5 
514.97,0 

520.22.5 

582.53.2 
588.53,7 

594.54.2 

655.34,8 

662.10,4 

668.86,0 

728.16,4 

735.67,1 

743.17,8 

9700 

9800 

9900 

299.17, 8|  373.97, £ 

448.76,5 

523.56,1 

598. 35, 

673.15,1 

747.94,5 

10000 

300.27,4 

375.34,2|  450.41,1 

525.47,9 

600.54,8 

675.61,6 

750.68,5 

lOOOO 

Sept.  30th— 273  DATS— 9 months  O days. 

October  1st— 274  DATS— 9 months  1 day.  J 

-M 

£ 

< 

275  DAYS. 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 | 9 

r io 

100 

200 

300 

3.01,4 

6.02,7 

9.04,1 

3.76,7 

7.53,4 

11.30,1 

4.52.1 

9.04.1 
13.56,2 

5.27,4 

10.54,8 

15.82,2 

6.02,7 

12.05,5 

18.08,2 

6.78,1 

13.56.2 

20.34.2 

7.53,4 

15.06,8 

22.60,3 

400 

500 

600 

12.05,5 

15.06,8 

18.08,2 

15.06,8 
18.83, ( 
22.60,3 

18.08,2 

22.60.3 

27.12.3 

21.09, ( 
26.37,0 
31.64,4 

24.11,0 

30.13,7 

36.16,4 

27.12.3 

33.90.4 

40.68.5 

30.13,7 

37.67,1 

45.20,5 

700 

800 

900 

21.09,( 

24.11,0 

27.12,3 

20.37,< 

30.13,7 

33.90,4 

31.64.4 

36.16.4 

40.68.5 

36.91,8 

42.19,2 

47.46,6 

42.19,2 

48.21,9 

54.24,7 

47.46.6 

54.24.7 

61.02.7 

52.74,0 

60.27,4 

67.80,8 

lOOO 

1100 

1200 

30.13,7 

33.15,1 

36.16,4 

37.67,1 

41.43,8 

45.20,5 

45.20.5 

49.72.6 

54.24.7 

52.74,0 

58.01,4 

rS3.28,8 

60.27,4 

66.30,1 

72.32,9 

67.80.8 

74.58.9 
81.37,0 

75.34,2 

82.87,7 

90.41,1 

1300 

1400 

1500 

39.17,8 

42.19,2 

45.20,5 

48.97,3 

52.74,0 

56.50,7 

58.76.7 

63.28.8 

67.80.8 

68.56,2 

73.83,6 

79.11,0 

78.35,6 

84.38,4 

90.41,1 

88.15.1 

94.93.2 
101.71,2 

97.94,5 

105.47,9 

113.01,4 

1600 

17,00 

1800 

1900 

2000 

2100 

48.21,9 

51.23,3 

54.24,7 

60.27,4 

64.04,1 

67.80,8 

72.32.9 

76.84.9 
81.37,0 

84.38,4 

89.65,8 

94.93,2 

96.43,8 

102.46,6 

108.49,3 

108.49.3 

115.27.4 

122.05.5 

120.54,8 

128.08,2 

135.61,6 

57.26,0 

60.27,4 

63.28,8 

71.57,5 

75.34,2 

79.11,0 

85.89.0 

90.41.1 

94.93.2 

100.20,5 

105.47,9 

110.75,3 

114.52,1 

120.54,8 

126.57,5 

128.83.6 

135.61.6 

142.39.7 

143.15,1 

150.68,5 

158.21,9 

2200 

2300 

2400 

66.30,1 

69.31,5 

72.32,9 

82.87,7 

86.64,4 

90.41,1 

99.45,2 

103.97.3 

108.49.3 

116.02,7 

121.30,1 

126.57,5 

132.60,3 

138.63,0 

144.65,8 

149.17.8 

155.95.9 
162.74,0 

165.75,3 

173.28,8 

180.82,2 

2500 

2600 

2700 

75.34,2 

78.35,6 

81.37,0 

94.17,8 

97.94,5 

101.71,2 

113.01.4 

117.53.4 

122.05.5 

131.84,9 

137.12,3 

142.39,7 

150.68,5 

156.71,2 

162.74,0 

169.52.1 

176.30.1 

183.08.2 

188.35,6 

195.89,0 

203.42,5 

2800 

2900 

3000 

84.38,4 

87.39,7 

90.41,1 

105.47,9 

109.24,7 

113.01,4 

126.57.5 

131.09.6 

135.61.6 

147.67,1 

152.94,5 

158.21,9 

168.76,7 

174.79,5 

180.82,2 

189.86.3 

196.64.4 

203.42.5 

210.95,9 

218.49,3 

226.02,7 

3100 

3200 

3300 

93.42,5 

96.43,8 

99.45,2 

116.78,1 

120.54,8 

124.31,5 

140.13.7 

144.65.8 

149.17.8 

163.49,3 

168.76,7 

174.04,1 

186.84,9 

192.87,7 

198.90,4 

210.20.5 

216.98.6 

223.76.7 

233.56,2 

241.09,6 

248.63,0 

3400 

3500 

3600 

102.46,6 

105.47,9 

108.49,3 

128.08,2 

131.84,9 

135.61,6 

153.69.9 

158.21.9 
162.74,0 

179.31,5 

184.58,9 

189.86,3 

204.93,2 

210.95,9 

216.98,6 

230.54.8 

237.32.9 
244.11,0 

256.16,4 

263.69,9 

271.23,3 

3700 

3800 

3909 

111.50,7 

114.52,1 

117.53,4 

139.38,4 

143.15,1 

146.91,8 

167.26.0 

171.78.1 

176.30.1 

195.13,7 

200.41,1 

205.68,5 

223.01,4 

229.04,1 

235.06,8 

250.89.0 

257.67.1 

264.45.2 

278.76,7 

286.30,1 

293.83,6 

4000 

4100 

4200 

120.54,8 

123.56,2 

126.57,5 

150.68,5 

154.45,2 

158.21,9 

180.82,2 

185.34.2 

189.86.3 

210.95,9 

216.23,3 

221.50,7 

241.09,6 

247.12,3 

253.15,1 

271.23.3 

278.01.4 

284.79.5 

301.37,0 

308.90,4 

316.43,8 

4300 

4400 

4500 

129.58,9 

132.60,3 

135.61,6 

161.98,6 

165.75,3 

169.52,1 

194.38.4 

198.90.4 

203.42.5 

226.78,1 

232.05,5 

237.32,9 

259.17,8 

265.20,5 

271.23,3 

291.57.5 

298.35.6 

305.13.7 

323.97,3 

331.50,7 

339.04,1 

4600 

4700 

4800 

138.63,0 

141.64,4 

144.65,8 

173.28,8 

177.05,5 

180.82,2 

207.94.5 

212.46.6 

216.98.6 

242.60,3 

247.87,7 

253.15,1 

277.26,0 

283.28,8 

289.31,5 

311.91.8 

318.69.9 

325.47.9 

346.57,5 

354.11,0 

361.64,4 

4900 

5000 

5100 

147.67,1 

150.68,5 

153.69,9 

184.58,9 

188.35,6 

192.12,3 

221.50.7 

226.02.7 

230.54.8 

258.42,5 

263.69,9 

268.97,3 

295.34,2 

301.37,0 

307.39,7 

332-26,0 

339.04.1 

345.82.2 

369.17,8 

376.71,2 

384.24,7 

5200 

5300 

5400 

156.71,2 

159.72,6 

162.74,0 

195.89,0 

199.65,8 

203.42,5 

235.06.8 

239.58.9 
244.11,0 

274.24,7 

279.52,1 

284.79,5 

313.42,5 

319.45,2 

325.47,9 

352.60.3 

359.38.4 

366.16.4 

391.78,1 

399.31,5 

406.84,9 

5500 

5600 

5700 

165.75,3 

168.76,7 

171.78,1 

207.19,2 

210.95,9 

214.72,6 

248.63.0 

258.15.1 

257.67.1 

290.06,8 

295.34,2 

300.61,6 

331.50,7 

337.53,4 

343.56,2 

372.94.5 

379.72.6 

386.50.7 

414.38,4 

421.91,8 

429.45,2 

5800 

5900 

6000 

174.79,5 

177.80,8 

180.82,2 

218.49,3 

222.26,0 

226.02,7 

262.19.2 

266.71.2 

271.23.3 

305.89,0 

311.16,4 

316.43,8 

349.58,9 

355.61,6 

361.64,4 

393.28.8 

400.06.8 

406.84.9 

436.98,6 

444.52,1 

452.05,5 

6100 

6200 

6300 

183.83,6 

186.84,9 

189.86,3 

229.79,5 

233.56,2 

237.32,9 

275.75.3 

280.27.4 

284.79.5 

321.71,2 

326.98,6 

332.26,0 

367.67,1 

373.69,9 

379.72,6 

413.63.0 

420.41.1 

427.19.2 

459.58,9 

467.12,3 

474.65,8 

6400 

6500 

6600 

192.87,7 

195.89,0 

198.90,4 

241.09,6 

244.86,3 

248.63,0 

289.31.5 

293.83.6 

298.35.6 

337.53,4 

342.80,8 

348.08,2 

385.75,3 

391.78,1 

397.80,8 

433.97.3 

440.75.3 

447.53.4 

482.19,2 

489.72,6 

497.26,0 

6700 

6800 

6900 

201.91,8 

204.93,2 

207.94,5 

252.39,7 

256.16,4 

259.93,2 

302.87.7 

307.39.7 

311.91.8 

353.35,6 

358.63,0 

363.90,4 

403.83,6 

409.86,3 

415.89,0 

454.31.5 

461.09.6 

467.87.7 

504.79,5 

512.32,9 

519.86,3 

7000 

7100 

7200 

210.95,9 

213.97,3 

216.98,6 

263.69,9 

267.46,6 

271.23,3 

316.43.8 

320.95.9 

325.47.9 

369.17,8 

374.45,2 

379.72,6 

421.91,8 

427.94,5 

433.97,3 

474.65.8 

481.43.8 

488.21.9 

527.39,7 

534.93,2 

542.46,6 

7300 

7400 

7500 

220.00,0 

223.01,4 

226.02,7 

275.00,0 

278.76,7 

282.53,4 

330.00,0 

334.52.1 

339.04.1 

385.00,0 

390.27,4 

395.54,8 

440.00,0 

446.02,7 

452.05,5 

495.00,0 

501.78.1 

508.56.2 

550.00,0 

557.53,4 

565.06,8 

7600 

7700 

7800 

229.04,1 

232.05,5 

235.06,8 

286.30,1 

290.06,8 

293.83,6 

343.56.2 

348.08.2 

352.60.3 

400.82,2 

406.09,6 

411.37,0 

458.08,2 

464.11,0 

470.13,7 

515.34.2 

522.12.3 

528.90.4 

572.60,3 

580.13,7 

587.67,1 

7900 

8000 

8100 

238.08,2 

241.09,6 

244.11,0 

297.60,3 

301.37,0 

305.13,7 

357.12.3 

361.64.4 

366.16.4 

416.64,4 

421.91,8 

427.19,2 

476.16,4 

482.19,2 

488.21,9 

535.68.5 

542.46.6 

549.24.7 

595.20,5 

602.74,0 

610.27,4 

8200 

8300 

8400 

247.12,3 

250.13,7 

253.15,1 

308.90,4 

312.67,1 

316.43,8 

370.68.5 

375.20.5 

379.72.6 

432.46,6 

437.74,0 

443.01,4 

494.24,7 

500.27,4 

506.30,1 

556.02.7 

562.80.8 

569.58.9 

617.80,8 

625.34,2 

632.87,7 

8500 

8600 

8700 

256.16,4 

259.17,8 

262.19,2 

320.20,5 

323.97,3 

327.74,0 

384.24.7 

388.76.7 

393.28.8 

448.28,8 

453.56,2 

458.83,6 

512.32,9 

518.35,6 

524.38,4 

576.37.0 

583.15.1 

589.93.2 

640.41,1 

647.94,5 

655.47,9 

8800 

8900 

9000 

265.20,5 

268.21,9 

271.23,3 

331.50,7 

335.27,4 

339.04,1 

397.80.8 

402.32.9 

406.84.9 

464.11,0 

469.38,4 

474.65,8 

530.41,1 

536.43,8 

542.46,6 

596.71.2 

603.49.3 

610.27.4 

663.01,4 

670.54,8 

678.08,2 

9100 

9200 

9300 

274.24,7 

277.26,0 

280.27,4 

342.80,8 

346.57,5 

350.34,2 

411.37.0 

415.89.0 

420.41.1 

479.93,2 

485.20,5 

490.47,9 

548.49,3 

554.52,1 

560.54,8 

617.05.5 

623.83.6 

630.61.6 

685.61,6 

693.15,1 

700.68,5 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

283.28,8 

286.30,1 

289.31,5 

354.11,0 

357.87,7 

361.64,4 

424.93.2 

429.45.2 

433.97.3 

495.75,3 

501.02,7 

506.30,1 

566.57,5 

572.60,3 

578.63,0 

637.39.7 

644.17.8 

650.95.9 

708.21,9 

715.75,3 

723.28,8 

292.32,9 

295.34,2 

298.35,6 

365.41,1 

369.17,8 

372.94,5 

438.49.3 

443.01.4 

447.53.4 

511.57,5 

516.84,9 

522.12,3 

584.65,8 

590.68,5 

596.71,2 

657.74.0 

664.52.1 

671.30.1 

730.82,2 

738.35,6 

745.89,0 

301.37,0 

376.71,2 

452.05,5 

527.39,7 

602.74,0 

678.08,2 

753.42,5 

October  2nd— 275  DAYS— 9 months  2 days. 

£ 

< 

Rate. 


3300 


3400 


4100 

4200 

4300 

4400 

4500 


4000 

4700 

4800 


4000 

5000 

5100 


5200 

5300 

5400 


5500 

5600 

5700 


5800 

5900 

6000 


6100 

6200 

6300 


6400 

6500 

6600 


6700 

6800 

6900 


7000 

7100 

7200 


7300 

7400 

7500 


7600 

7700 

7800 


7900 

8000 

8100 


8200 

8300 

8400 


8500 

8600 

8700 


8800 

8900 

9000 


9100 

9200 

9300 


9400 

9500 

9600 


9700 

9800 

9900 


10000 


276  DAYS. 


4: 

1 5 

1 6 

1 7 

8 

! 9 

1 10 

3.02,5 

6.04,9 

9.07,4 

3.78.1 

7.56.2 
11.34,2 

4.53,7 

9.07,4 

13.61,1 

5.29,3 

10.58,6 

15.87,9 

6.04,9 

12.09,9 

18.14,8 

6.80,5 

13.61,1 

20.41,6 

7.56,2 

15.12,3 

22.68,5 

12.09,9 

15.12,3 

18.14,8 

15.12.3 

18.90.4 

22.68.5 

18.14,8 

22.68,5 

27.22,2 

21.17,3 

26.46,6 

31.75,9 

24.19.7 

30.24.7 
36.29,6 

27.22.2 
34.02,7 

40.83.3 

30.24.7 

37.80.8 
45.37,0 

21.17,3 

24.19,7 

27.22,2 

26.46.6 

30.24.7 

34.02.7 

31.75,9 

36.29,6 

40.83,3 

37.05,2 

42.34,5 

47.63,8 

42.34.5 

48.39.5 
54.44,4 

"47.63,8 

54.44,4 

61.24,9 

52.93.2 

60.49.3 
68.05,5 

30.24,7 

33.27,1 

36.29,6 

37.80.8 

41.58.9 
15.37,1 

45.37,0 

49.90,7 

54.44,4 

52.93,2 

58.22,5 

63.51,8 

60.49,3 

66.54.2 

72.59.2 

68.05.5 
74.86,0 

81.66.6 

75.61,6 

83.17,8 

90.74,0 

39.32,1 

42.34,5 

45.37,0 

49.15.1 

52.93.2 

56.71.2 

58.98,1 

63.51,8 

68.05,5 

68.81,1 

74.10,4 

79.39,7 

78.64,1 

84.69.0 

90.74.0 

88.47,1 

95.27,7 

102.08,2 

98.30,1 

105.86,3 

113.42,5 

48.39,5 

51.41,9 

54.44,4 

60.19.3 

64.27.4 

68.05.5 

72.59,2 

77.12,9 

81.66,6 

84.69,0 

89.98,4 

95.27,7 

96.78,9 

102.83.8 

108.88.8 

108.88,8 

115.69,3 

122.49,9 

120.98,6 

128.54,8 

136.11,0 

57.46.8 
60.49,3 

63.51.8 

71.83.6 

75.61.6 

79.39.7 

86.20,3 

90.74,0 

95.27,7 

100.57,0 

105.86,8 

111.15,6 

114.93,7 

120.98.6 

127.03.6 

129.30.4 
136.11,0 

142.91.5 

143.67,1 

151.23,3 

158.79,5 

66.54.2 
69.56,7 

72.59.2 

83.17.8 

86.95.9 
90.74,0 

99.81,4 

104.35,1 

108.88,8 

116.44,9 

121.74,2 

127.03,6 

133.08,5 

139.13.4 

145.18.4 

149.72.1 
156.52,6 

163.38.2 

166.35,6 

173.91.8 

181.47.9 

75.61.6 
78.64,1 

81.66.6 

94.52.1 

98.30.1 
102.08,2 

113.42,5 

117.96,2 

122.49,9 

132.32,9 

137.62,2 

142.91,5 

151.23,3 

157.28.2 

163.33.2 

170.13.7 
176.94,2 

183.74.8 

189.04,1 

196.60.3 

204.16.4 

84.69.0 
87.71,5 

90.74.0 

105.86.3 

109.64.4 

113.42.5 

127.03,6 
131. 57, 31 
136.11,0 

148.20,8 

153.50,1 

158.79,5 

169.38,1 

175.43,0 

181.47,9 

190.55.3 
197.35,9 

204.16.4 

211.72,6 

219.28.8 

226.84.9 

93.76.4 
96.78,9 

99.81.4 

117.20.5 

120.98.6 

124.76.7 

140.64,7 

145.18,4 

149.72,1 

164.08,8 

169.38,1 

174.67,4 

187.52,9 

193.57,8 

199.62,7 

210.97.0 
217.77,5 

224.58.1 

234.41,1 

241.97.3 

249.53.4 

1U2.83,8 

105.86,3 

108.88,8 

128.54.8 

132.32.9 
136.11,0 

154.25,8 

158.79,5 

163.33,2 

179.96,7 

185.26,0 

190.55,3 

205.67,7 

211.72,6 

217.77,5 

231.38.6 
238.19,2 

244.99.7 

257.09,6 

264.65.8 

272.21.9 

111.91.2 
114.93,7 

117.96.2 

139.89.0 

143.67.1 

147.45.2 

167.86,8 

172.40,5 

176.94,2 

195.84,7 

201.14,0 

206.43,3 

223.82,5 

229.87,4 

235.92,3 

251.80.3 
258.60,8 

265.41.4 

279.78.1 

287.34.2 
294.90,4 

120.98.6 
124.01,1 

127.03.6 

151.23.3 

155.01.4 

158.79.5 

181.47,9 

186.01,6 

190.55,3 

211.72,6 

217.01,9 

222.31,2 

241.97,3 

248.02,2 

254.07,1 

272.21,9 

279.02,5 

285.83,0 

302.46.6 

310.02.7 
317.58,9 

130.06.0 
133.08,5 

136.11.0 

162.57.5 

166.35.6 

170.13.7 

195.09,0 

199.62,7 

204.16,4 

227.60,5 

232.89,9 

238.19,2 

260.12,1 

266.17,0 

272.21,9 

292.63.6 
299.44,1 

306.24.7 

325.15.1 

332.71.2 
340.27,4 

139.13.4 
142.15,9 

145.18.4 

173.91.8 

177.69.9 

181.47.9 

208.70,1 

213.23,8 

217.77,5 

243.48,5 

248.77,8 

254.07,1 

278.26.8 

284.31.8 
290.36,7 

313.05.2 
319.85,8 

326.66.3 

347.83.6 

355.39.7 
362.95,9 

148.20.8 
151.23,3 

154.25.8 

185.26.0 

189.04.1 

192.82.2 

222.31,2 

226.84,9 

231.38,6 

259.36,4 

264.65,8 

269.95,1 

296.41.6 

302.46.6 
308.51,5 

333.46.8 
340.27,4 

347.07.9 

370.52.1 

378.08.2 
385.64,4 

157.28.2 
160.30,7 

163.33.2 

196.60.3 

200.38.4 

204.16.4 

235.92,3 

240.46,0 

244.99,7 

275.24,4 

280.53,7 

285.83,0 

314.56.4 

320.61.4 
326.66,3 

353.88.5 
360.69,0 

367.49.6 

393.20,5 

400.76,7 

408.32,9 

166.35,6 

169.38,1 

172.40,5 

207.94.5 

211.72.6 

215.50.7 

249.53,4 

254.07,1 

258.60,8 

291.12,3 

296.41,6 

301.71,0 

332.71.2 

338.76.2 
344.81,1 

374.30.1 
381.10,7 

387.91.2 

415.89,0 

423.45,2 

431.01,4 

175.43,0 

178.45,5 

181.47,9 

219.28.8 

223.06.8 

226.84.9 

263.14.5 

267.68,2 

272.21,9 

307.00,3 

312.29,6 

317.58,9 

350.86.0 

356.91.0 
362.95,9 

394.71.8 
401.52,3 

408.32.9 

438.57,5 

446.13,7 

453.69,9 

184.50,4 

187.52,9 

190.55,3 

230.63.0 

234.41.1 

238.19.2 

276.75,6 

281.29,3 

285.83,0 

322.88,2 

328.17,5 

333.46,8 

369.00,8 

375.05,8 

381.10,7 

415.13.4 
421.94,0 

428.74.5 

461.26,0 

468.82,2 

476.38,4 

193.57,8 

196.60,3 

199.62,7 

241.97.3 

245.75.3 

249.53.4 

290.36,7 

294.90,4 

299.44,1 

338.76,2 

344.05,5 

349.34,8 

387.15,6 

393.20.5 

399.25.5 

435.55.1 
442.35,6 

449.16.2 

483.94,5 

491.50.7 

499.06.8 

202.65,2 

205.67,7 

208.70,1 

253.31.5 

257.09.6 

260.87.7 

303.97,8 

308.51,5 

313.05,2 

354.64,1 

359.93,4 

365.22,7 

405.30,4 

411.35.3 

417.40.3 

455.96.7 
462.77,3 

469.57.8 

506.63,0 

514.19.2 

521.75.3 

211.72,6 

214.75,1 

217.77,5 

264.65.8 

268.43.8 

272.21.9 

317.58,9 

322.12,6 

326.66,3 

370.52,1 

375.81,4 

381.10,7 

423.45,2 

429.50.1 

435.55.1 

476.38.4 
483.18,9 

489.99.5 

529.31,5 

536.87.7 

544.43.8 

220.80,0 

223.82,5 

226.84,9 

276.00,0 

279.78.1 

283.56.2 

331.20,0 

335.73,7 

340.27,4 

386.40,0 

391.69,3 

396.98,6 

441.60,0 

447.64.9 

453.69.9 

496.80.0 
503.60,5 

510.41.1 

552.00,0 

559.56.2 

567.12.3 

229.87,4 

232.89,9 

235.92,3 

287.34.2 

291.12.3 

294.90.4 

344.81,1 

349.34,8 

353.88,5 

402.27,9 

407.57,3 

412.86,6 

459.74,8 

465.79.7 

471.84.7 

517.21.6 
524.02,2 

530.82.7 

574.68,5 

582.24.7 

589.80.8 

238.94,8 

241.97,3 

244.99,7 

298.68.5 

302.46.6 

306.24.7 

358.42,2 

362.95,9 

367.49,6 

418.15,9 

423.45,2 

428.74,5 

477.89,6 

483.94.5 

489.99.5 

537.63.3 
544.43,8 

551.24.4 

597.37,0 

604.93.2 

612.49.3 

248.02,2 

251.04,7 

254.07,1 

310.02.7 

313.80.8 

317.58.9 

372.03,3 

376.57,0 

381.10,7 

434.03,8 

439.33,2 

444.62,5 

496.04,4 

502.09,3 

508.14,2 

558.04,9 

564.85,5 

571.66,0 

620.05.5 

627.61.6 
635.17,8 

257.09,6 

260.12,1 

263.14,5 

321.37.0 

325.15.1 

328.93.2 

385.64,4 

390.18,1 

394.71,8 

449.91,8 

455.21,1 

460.50,4 

514.19,2 

520.24,1 

526.29,0 

578.46.6 
585.27,1 

592.07.7 

642.74.0 

650.30.1 
657.86,3 

266.17,0 

269.19,5 

272.21,9 

332.71.2 

336.49.3 

340.27.4 

399.25,5 

403.79,2 

408.32,9 

465.79,7 

471.09,0 

476.38,4 

532.34,0 

538.38,9 

'44.43,8 

598.88.2 
605.68,8 

612.49.3 

665.42.5 

672.98.6 
680.54,8 

275.24,4 

278.26,8 

281.29,3 

344.05.5 

347.83.6 

351.61.6 

412.86,6 

417.40,3 

421.94,0 

481.67,7 

486.97,0 

492.26,3 

550.48,8 

556.53,7 

562.58,6 

619.29,9 

626.10,4 

632.91,0 

688.11,0 

695.67,1 

703.23,3 

284.31,8 

287.34,2 

290.36,7 

355.39.7 

359.17.8 

362.95.9 

426.47,7 

431.01,4 

435.55,1 

497.55,6 

502.84,9 

508.14,2 

568.63,6 

574.68,5 

580.73,4 

639.71.5 
646.52,1 

653.32.6 

710.79.5 

718.35.6 
725.91,8 

293.39,2 

296.41,6 

299.44,1 

366.74.0 

370.52.1 

374.30.1 

440.08,8 

444.62,5 

449.16,2 

513.43,6 

518.72,9 

524.02,2 

586.78,4 

592.83,3 

598.88,2 

660.13.1 
666.93,7 

673.74.2 

733.47,9 
741.04,1 
748.60,3  | 

302.46,6 

378.08,2|  453.69,9 

529.31,5 

604.93,2 

680.54,8 

756.16,4  |: 

E 

_< 

Rate. 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

Tooo 

11O0 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 


2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 


3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 


4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 


4900 

5000 

5100 


5200 

5300 

5400 


5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 


6100 

6200 

6300 


6400 

6500 

6600 


6700 

6800 

6900 


7000 

7100 

7200 


7300 

7400 

7500 


7600 

7700 

7800 


7900 

8000 

8100 


8200 

8300 

8400 


8500 

8600 

8700 


8800 

8900 

9000 


9100 

9200 

9300 


9400 

9500 

9600 


9700 

9800 

9900 

lOOOO 


October  3rd— 276  DAYS— 9 months  3 days. 


-4-j 

E 

< 

277  DAYS. 

| i 

< 

^78  DATS. 

+■3  1 

E 
< 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

3.03.6 
6.07,1 

9.10.7 

3.79,5 

7.58,9 

11.38,4 

4.55,3 

9.10,7 

13.66,0 

5.31,2 

10.62,5 

15.93,7 

6.07,1 

12.14,2 

18.21,4 

6.83,0 

13.66.0 

20.49.0 

7.58,9 

15.17,8 

22.76,7 

loo 

200 

300 

3.04,7 

6.09,3 

9.14,0 

3.80,8 

7.61,6 

11.42,5 

4-57,  Q 
9.14,0 
13.71,0 

5.33,2 

10.66,3 

15.99,5 

6.09,3 

12.18,6 

18.27,9 

6.85,5 

13.71,0 

20.56,4 

7.61,6 

15.23,3 

22.84,9 

lOO 

200 

300 

400 

500 

600 

12.14,2 

15.17,8 

18.21,4 

15.17,8 

18.97,3 

22.76,7 

18.21,4 

22.76,7 

27.32,1 

21.24,9 

26.56,2 

31.87,4 

24.28.5 

30.35.6 

36.42.7 

27.32.1 

34.15.1 

40.98.1 

30.35,6 

37.94,5 

45.53,4 

400 

500 

600 

12.18,6 
! 15.23,3 
18.27,9 

15.23,3 

19.04,1 

22.84,9 

18.27.9 

22.84.9 

27.41.9 

21.32,6 

26.65.8 

31.98.9 

24.37,3 

30.46,6 

36.55,9 

27.41.9 
34.27,4 

41.12.9 

30.46,6 

38.08,2 

45.69,9 

400  j 
COO  1 
600  i 

700 

800 

900 

21.24,9 

24.28,5 

27.32,1 

26.56,2 

30.35,6 

34.15,1 

31.87,4 

36.42,7 

40.98,1 

37.18,6 

42.49,9 

47.81,1 

42.49,9 

48.57.0 

54.64.1 

47.81.1 

54.64.1 

61.47.1 

53.12,3 

60.71,2 

68.30,1 

700 

800 

900 

21.32,6 
j 24.37,3 
1 27.41,9 

26.65,8 

30.46,6 

34.27,4 

31.98.9 

36.55.9 

41.12.9 

37.32.1 

42.65.2 
47.98,4 

42.65,2 

48.74,5 

54.83,8 

47.98,4 

54.83,8 

61.69,3 

53.31,5 

60.93,2 

68.54,8 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

30.35.6 
33.39,2 

36.42.7 

37.94,5 

41.74,0 

45.53,4 

45.53,4 

50.08,8 

54.64,1 

53.12,3 

58.43,6 

63.74,8 

60.71,2 

66.78.4 

72.85.5 

68.30.1 

75.13.2 

81.96.2 

75.89,0 

83.47,9 

91.06,8 

looo 

1100 

1200 

30.46,6 

33.51,2 

36.55,9 

38.08,2 

41.89,0 

45.69,9 

45.69,9 

50.26.8 

54.83.8 

53.31,5 

58.64.7 

63.97.8 

60.93,2 

67.02,5 

73.11,8 

68.54.8 
75.40,3 

82.25.8 

76.16,4 

83.78,1 

91.39,7 

1000* 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

39.46.3 
42.49,9 

45.53.4 

49.32,9 

53.12,3 

56.91,8 

59.19,5 

63.74,8 

68.30,1 

69.06,0 

74.37,3 

79.68,5 

78.92.6 

84.99.7 

91.06.8 

88.79.2 

95.62.2 
102.45,2 

98.65,8 

106.24,7 

113.83,6 

1300 

1400 

1500 

39.60,5 

42.65,2 

45.69,9 

49.50,7 

53.31,5 

57.12,3 

59.40.8 

63.97.8 

68.54.8 

69.31.0 

74.64.1 
79.97,3 

79.21,1 

85.30,4 

91.39,7 

89.11,2 

95.96,7 

102.82,2 

99.01,4 

106.63,0 

114.24,7 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

48.57.0 
51.60,5 

54.64.1 

60.71,2 

04.50,7 

68.30,1 

72.85,5 

77.4n,8 

81.96,2 

84.99,7 

90.31,0 

95.62,2 

97.14,0 

103.21.1 

109.28.2 

109.28.2 

116.11.2 
122.94,2 

121.42,5 

129.01,4 

136.60,3 

1600 

1700 

1800 

48.74,5 

51.79,2 

54.83,8 

60.93,2 

64.74,0 

68.54,8 

73.11.8 

77.68.8 

82.25.8 

85.30,4 

90.63.6 

95.96.7 

97.49,0 

103.58,4 

109.67,7 

109.67,7 

116.53,2 

123.38,6 

121.86,3 

129.47,9 

137.09,6 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

57.67.7 
60.71,2 

63.74.8 

72.09,6 

75.89,0 

79.68,5 

86.51,5 

91.06,8 

95.62,2 

100.93,4 

106.24,7 

111.55,9 

115.35,3 

121.42.5 

127.49.6 

129.77.3 

136.60.3 

143.43.3 

144.19,2 

151.78,1 

159.37,0 

1900 

2000 

2100 

57.88,5 

60.93,2 

63.97,8 

72.35,6 

76.16,4 

79.97,3 

86.82.7 

91.39.7 

95.96.7 

101.29,9 

106.63,0 

111.96,2 

115.77,0 

121.86,3 

127.95,6 

130.24.1 
137.09,6 

143.95.1 

144.71,2 

152.32,9 

159.94,5 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

66.78.4 
69.81,9 

72.85.5 

83.47,9 

87.27,4 

91.06,8 

100.17,5 

104.72,9 

109.28,2 

116.87,1 

122.18,4 

127.49,6 

133.56.7 

139.63.8 
145.71,0 

150.26.3 

157.09.3 

163.92.3 

166.95,9 

174.54,8 

182.13,7 

2200 

2300 

2400 

67.02,5 

70.07,1 

73.11,8 

83.78,1 

87.58,9 

91.39,7 

100.53.7 

105.10.7 

109.67.7 

117.29,3 

122.62.5 

127.95.6 

134.04,9 

140.14,2 

146.23,6 

150.80.5 
157.66,0 

164.51.5 

167.56,2 

175.17,8 

182.79,5 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

75.89,0 

78.92,6 

81.96,2 

94.86,3 

98.65,8 

102.45,2 

113.83,6 

118.38,9 

122.94,2 

132.80,8 

138.12,1 

143.43,3 

151.78.1 

157.85.2 

163.92.3 

170.75.3 

177.58.4 

184.41.4 

189.72,6 

197.31,5 

204.90,4 

2500 

2600 

2700 

76.16,4 

79.21,1 

82.25,8 

95.20,5 

99.01,4 

102.82,2 

114.24,7 

118.81,6 

123.38,6 

133.28.8 

138.61.9 
143.95,1 

152.32,9 

158.42,2 

164.51,5 

171.37,0 

178.22,5 

185.07,9 

190.41,1 

198.02,7 

205.64,4 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

84.99.7 
88.03,3 

91.06.8 

106.24,7 

110.04,1 

113.83,6 

127.49,6 

132.04,9 

136.60,3 

148.74,5 

154.05,8 

159.37,0 

169.99.5 

176.06.6 

182.13.7 

191.24.4 

198.07.4 

204.90.4 

212.49,3 

220.08,2 

227.67,1 

2800 

2900 

3000 

85.30,4 

88.35,1 

91.39,7 

106.63,0 

110.43,8 

114.24,7 

127.95.6 

132.52.6 

137.09.6 

149.28,2 

154.61.4 

159.94.5 

170.60,8 

176.70,1 

182.79,5 

191.93.4 
198.78,9 

205.64.4 

213.26,0 

220.87,7 

228.49,3 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

94.10,4 

97.14,0 

100.17,5 

117.63,0 

121.42,5 

125.21,9 

141.15,6 

145.71,0 

150.26,3 

164.68,2 

169.99,5 

175.30,7 

188.20,8 

194.27,9 

200.35,1 

211.73.4 

218.56.4 

225.39.5 

235.26,0 

242.84,9 

250.43,8 

3100 

3200 

3300 

94.44,4 

97.49,0 

100.53,7 

118.05,5 

121.86,3 

125.67,1 

141.66.6 

146.23.6 
150.80,5 

165.27.7 

170.60.8 
175.94,0 

188.88;8 

194.98,1 

201.07,4 

212.49,9 

219.35,3 

226.20,8 

236.11,0 

243.72,6 

251.34,2 

3100 

3200 

3300 

3400 
3500 
! 3600 

103.21.1 
106.24,7 

109.28.2 

129.01,4 

132.80,8 

136.60,3 

154.81,6 

159.37,0 

163.92,3 

180.61,9 

185.93,2 

191.24,4 

206.42.2 

212.49.3 

218.56.4 

232.22.5 

239.05.5 

245.88.5 

258.02,7 

265.61,6 

273.20,5 

3400 

3500 

3600 

103.58,4 

106.63,0 

109.67,7 

129.47,9 

133.28,8 

137.09,6 

155.37.5 

159.94.5 

164.51.5 

181.27,1 

186.60.3 

191.93.4 

207.16,7 

213.26,0 

219.35,3 

233.06.3 
239.91,8 

246.77.3 

258.95,9 

266.57,5 

274.19,2 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

112.31.8 
115.35,3 

118.38.9 

140.39,7 

144.19,2 

147.98,6 

168.47,7 

173.03,0 

177.58,4 

196.55,6 

201.86,8 

207.18,1 

224.63.6 

230.70.7 

236.77.8 

252.71.5 

259.54.5 

266.37.5 

280.79,5 

288.38,4 

295.97,3 

3700 

3800 

3900 

112.72,3 

115.77,0 

118.81,6 

140.90,4 

144.71,2 

148.52,1 

169.08.5 

173.65.5 

178.22.5 

197.26.6 

202.59.7 
207.92,9 

225.44,7 

231.54,0 

237.63,3 

253.62.7 
260.48,2 

267.33.7 

281.80,8 

289.42,5 

297.04,1 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

121.42.5 
124.46,0 

127.49.6 

151.78,1 

155.57,5 

159.37,0 

182.13,7 

186.69,0 

191.24,4 

212.49,3 

217.80,5 

22.3.11,8 

242.84,9 

248.92.1 

254.99.2 

273.20,5 
280.013, 6 
, 286.86,6 

303.56,2 

311.15,1 

318.74,0 

4000 

4100 

4200 

121.86,3 

124.91,0 

127.95,6 

152.32,9 

-156.13,7 

159.94,5 

182.79,5 

187.36.4 

191.93.4 

213.26,0 

218.59.2 

223.92.3 

243.72,6 

249.81,9 

255.91,2 

274.19,2 

281.04,7 

287.90,1 

304.65,8 

312.27,4 

319.89,0 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

130.53.2 
133.56,7 

136.60.3 

163.16,4 

166.95,9 

170.75,3 

195.79,7 

200.35,1 

204.90,4 

228.43,0 

233.74,2 

239.05,5 

261.06.3 

267.13.4 

273.20.5 

293.69.6 

300.52.6 

307.35.6 

326.32,9 

333.91,8 

341.50,7 

4300 

4400 

4500 

131.00,3 

134.04,9 

137.09,6 

163.75,3 

167.56,2 

171.37,0 

196.50.4 

201.07.4 

205.64.4 

229.25.5 

234.58.6 
239.91,8 

262.00,5 

268.09,9 

274.19,2 

294.75.6 
301.61,1 

308.46.6 

327.50,7 

335.12,3 

342.74,0 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

139.63,8 

142.67,4 

145.71,0 

174.54,8 

178.34,2 

182.13,7 

209.45,8 

214.01,1 

218.56,4 

244.36,7 

249.67,9 

254.99,2 

279.27.7 

285.34.8 

291.41.9 

314.18.6 

321.01.6 

327.84.7 

349.09,6 

356.68,5 

364.27,4 

4600 

4700 

4800 

140.14,2 

143.18,9 

146.23,6 

175.17,8 

178.98,6 

182.79,5 

210.21.4 

214.78.4 
219.35,3 

245.24,9 

250.58.1 

255.91.2 

280.28,5 

286.37,8 

292.47,1 

315.32,1 

322.17,5 

329.03,0 

350.35,6 

357.97,3 

365.58,9 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

148.74.5 
151.78,1 

154.81.6 

185.93,2 

189.72,6 

193.52,1 

223.11,8 

227.67,1 

232.22,5 

260.30,4 

265.61,6 

270.92,9 

297.49,0 

303.56.2 

309.63.3 

334.67.7 

341.50.7 

348.33.7 

371.86,3 

379.45,2 

387.04,1 

4900 

5000 

5100 

149.28,2 

152.32,9 

155.37,5 

186.60,3 

190.41,1 

194.21,9 

223.92.3 

228.49.3 

233.06.3 

261.24.4 

266.57.5 
271.90,7 

298.56,4 

304.65,8 

310.75,1 

335.88.5 
342.74,0 

349.59.5 

373.20,5 

380.82,2 

388.43,8 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

157.85.2 
160.88,8 

163.92.3 

197.31,5 

201.11,0 

204.90,4 

236.77,8 

241.33,2 

245.88,5 

276.24,1 

281.55,3 

286.86,6 

315.70.4 

321.77.5 
327.84,7 

355.16.7 

361.99.7 

368.82.7 

394.63,0 

402.21,9 

409.80,8 

5200 

5300 

5400 

158.42,2 

161.46,8 

164.51,5 

198.02,7 

201.83,6 

205.64,4 

237.63.3 

242.20.3 

246.77.3 

277.23,8 

282.57.0 

287.90.1 

316.84,4 

322.93,7 

329.03,0 

356.44.9 
363.30,4 

370.15.9 

396.05,5 

403.67,1 

411.28,8 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

166.95,9 

169.99,5 

173.03,0 

208.69,9 

212.49,3 

216.28,8 

250.43,8 

254.99,2 

259.54,5 

292.17,8 

297.49,0 

302.80,3 

333.91.8 

339.98.9 
346.06,0 

375.65.8 

382.48.8 

389.31.8 

417.39,7 

424.98,6 

432.57,5 

5500 

5600 

5700 

167.56,2 

170.60,8 

173.65,5 

209.45,2 

213.26,0 

217.06,8 

251.84.2 
255:91,2 

260.48.2 

293.23.3 

298.56.4 
303.89,6 

335.12,3 

341.21,6 

347.31,0 

377.01,4 

383.86,8 

390.72,3 

418.90,4 

426.52,1 

434.13,7 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

176.06,6 

179.10,1 

182.13,7 

220.08,2 

223.87,7 

227.67,1 

264.09,9 

268.65,2 

273.20,5 

308.11,5 

313.42,7 

318.74,0 

352.13.2 

358.20.3 

364.27.4 

396.14.8 

402.97.8 

409.80.8 

440.16,4 
447.75,3 
455.34,2  i 

5800 

5900 

6000 

176.70,1 

179.74,8 

182.79,5 

220.87,7 

224.68,5 

228.49,3 

265.05.2 

269.62.2 

274.19.2 

309.22,7 

314.55,9 

319.89,0 

353.40,3 

359.49,6 

365.58,9 

397.57.8 
404.43,3 

411.28.8 

441.75,3 

449.37,0 

456.98,6 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

185.17.3 
188.20,8 

191.24.4 

231.46,6 

235.26,0 

239.05,5 

277.75,9 

282.31,2 

286.86,6 

324.05,2 

329.36,4 

334.67,7 

370.34.5 

373.41.6 
382.48,8 

416.63.8 

423.46.8 

430.29.9 

4?>2.93,2 

470.52,1 

478.11,0 

6100 

6200 

6300 

185.84,1 

188.88,8 

191.93,4 

232.30,1 

236.11,0 

239.91,8 

278.76.2 

283.33.2 
287.90,1 

325.22.2 

330.55.3 
335.88,5 

371.68,2 

377.77,5 

383.86,8 

418.14.2 
424.99,7 

431.85.2 

464.60,3 

472.21,9 

479.83,6 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

194.27,9 

197.31,5 

200.35,1 

242.84,9 

246.64,4 

250.43,8 

291.41,9 

295.97,3 

300.52,6 

339.98,9 

345.30,1 

350.61,4 

388.55,9 

394.63.0 

400.70.1 

437.12.9 

443.95.9 

450.78.9 

485.69,9 

493.28,8 

500.87,7 

6400 

6500 

6600 

194.98,1 

198.02,7 

201.07,4 

243.72,6 

247.53,4 

251.34,2 

292.47.1 

297.04.1 

301.61.1 

341.21,6 

346.54.8 

351.87.9 

389.96,2 

396.05,5 

402.14,8 

438.70,7 

445.56,2 

452.41,6 

487.45,2 

495.06,8 

502.68,5 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

203.38,6 

206.42,2 

209.45,8 

254.23,3 

258.02,7 

261.82,2 

305.07,9 

309.63,3 

314.18,6 

355.92,6 

361.23,8 

366.55,1 

406.77.3 

412.84.4 

418.91.5 

457.61.9 

464.44.9 

471.27.9 

508.46,6 

516.05,5 

523.64,4 

6700 

6800 

6900 

204.12,1 

207.16,7 

210.21,4 

255.15,1 

258.95,9 

262.76,7 

306.18.1 

310.75.1 

315.32.1 

357.21.1 

362.54.2 
367.87,4 

408.24,1 

414.33,4 

420.42,7 

459.27.1 
466.12,6 

472.98.1 

510.30,1 

517.91,8 

525.53,4 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

212.49.3 
215.52,9 

218.56.4 

265.61,6 

269.41,1 

273.20,5 

318.74,0 

323.29,3 

327.84,7 

371.86,3 

377.17,5 

382.48,8 

424.98,6 

431.05.8 

437.12.9 

478.11.0 

484.94.0 

491.77.0 

531.23,3 

538.82,2 

546.41,1 

7000 

7100 

7200 

213.26,0 

216.30,7 

219.35,3 

266.57,5 

270.38,4 

274.19,2 

319.89.0 

324.46.0 

329.03.0 

373.20,5 

378.53.7 

383.86.8 

426.52,1 

432.61,4 

438.70,7 

479.83,6 

486.69,0 

493.54,5 

533.15,1 

540.76,7 

548.38,4 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

221.60,0 

224.63,6 

227.67,1 

277.00,0 

280.79,5 

284.58,9 

332.40,0 

336.95,3 

341.50,7 

387.80,0 

393.11,2 

398.42,5 

443.20.0 

449.27.1 

455.34.2 

498.60.0 

505.43.0 

512.26.0 

554.00,0 

561.58,9 

569.17,8 

7300 

7400 

7500 

222.40,0 

225.44,7 

228.49,3 

278.00,0 

281.80,8 

285.61,6 

333.60.0 

338.17.0 

342.74.0 

389.20,0 

394.53.2 

399.86.3 

444.80,0 

450.89,3 

456.98,6 

500.40.0 
507.25,5 

514.11.0 

556.00,0 

563.61,6 

571.23,3 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

230.70.7 
233.74,2 

236.77.8 

288.38,4 

292.17,8 

295.97,3 

346.06,0 

350.61,4 

355.16,7 

403.73,7 

409.04,9 

414.36,2 

461.41.4 

467.48.5 

473.55.6 

519.09.0 

525.92.1 

532.75.1 

576.76,7 

584.35,6 

591.94,5 

7600 

7700 

7800 

231.54,0 

234.58,6 

237.63,3 

289.42,5 

293.23,3 

297.04,1 

347.31,0 

351.87.9 

356.44.9 

405.19.5 

410.52.6 
415.85,8 

463.07,9 

469.17,3 

475.26,6 

520.96.4 
527.81,9 

534.67.4 

578.84,9 

586.46,6 

594.08,2 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

239.81.4 
242.84,9 

245.88.5 

299.76,7 

303.56,2 

307.35,6 

359.72,1 

364.27,4 

368.82,7 

419.67,4 

424.98,6 

430.29,9 

479.62,7 

485.69,9 

491.77,0 

539.58.1 

546.41.1 

553.24.1 

599.53,4 

607.12,3 

614.71,2 

7900 

8000 

8100 

240.67,9 

243.72,6 

246.77,3 

300.84,9 

304.65,8 

308.46,6 

361.01.9 

365.58.9 

370.15.9 

421.18,9 

426.52.1 

431.85.2 

481.35,9 

487.45,2 

493.54,5 

541.52,9 

548.38,4 

555.23,8 

601.69,9 

609.31,5- 

616.93,2 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

248.92.1 
251.95,6 

254.99.2 

311.15,1 

314.94,5 

318.74,0 

373.38,1 

377.93,4 

382.48,8 

435.61,1 

440.92,3 

446.23,6 

497.84.1 

503.91.2 
509.98,4 

560.07.1 

566.90.1 

573.73.2 

622.30,1 

629.89,0 

637.47,9 

8200 

8300 

8400 

249.81,9 

252.86,6 

255.91,2 

312.27,4 

316.08,2 

319.89,0 

374.72.9 

379.29.9 
383.86,8 

437.18.4 

442.51.5 
447.84,7 

499.63,8 

505.73,2 

511.82,5 

562.09.3 
568.94,8 

575.80.3 

624.54,8 

632.16,4 

639.78,1 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

258.02,7 

261.06,3 

264.09,9 

322.53,4 

326.32,9 

330.12,3 

387.04,1 

391.59,5 

396.14,8 

451.54,8 

456.86,0 

462.17,3 

516.05.5 

522.12.6 

528.19.7 

580.56.2 

587.39.2 

594.22.2 

645.06.8 

652.65.8 
660.24,7 

8500 

8600 

8700 

258.95,9 

262.00,5 

265.05,2 

323.69,9 

327.50,7 

331.31,5 

388.43.8 
393.00,8 

397.57.8 

453.17,8 

458.51.0 

463.84.1 

517.91,8 

524.01,1 

530.10,4 

582.65,8 

589.51,2 

596.36,7 

647.39,7 

655.01,4 

662.63,0 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

267.13.4 
270.17,0 

273.20.5 

333.91,8 

337.71,2 

341.50,7 

400.70,1 

405.25,5 

409.80,8 

467.48,5 

472.79,7 

478.11,0 

534.26,8 

540.34.0 

546.41.1 

601.05.2 

607.88.2 

614.71.2 

667.83,6 

675.42,5 

683.01,4 

8800 

8900 

9000 

268.09,9 

271.14,5 

274.19,2 

335.12,3 

338.93,2 

342.74,0 

402.14.8 

406.71.8 

411.28.8 

469.17.3 

474.50.4 
479.83,6 

536.19,7 

542.29,0 

548.38,4 

603.22.2 
610.07,7 

616.93.2 

670.24,7 

677.86,3 

685.47,9 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

276.24.1 
279.27,7 

282.31.2 

345.30,1 

349.09,6 

352.89,0 

414.36,2 

418.91,5 

423.46,8 

483.42,2 

488.73,4 

494.04,7 

552.48.2 

558.55.3 
564.62,5 

621.54.2 

628.37.3 

635.20.3 

690.60,3 

698.19,2 

705.78,1 

9100 

9200 

9300 

277.23,8 

280.28,5 

283.33,2 

346.54,8 

350.35,6 

354.16,4 

415.85,8 

420.42.7 

424.99.7 

485.16,7 

490.49,9 

495.83,0 

554.47,7 

560.57,0 

566.66,3 

623.78.6 
630.64,1 

637.49.6 

693.09,6 

700.71,2 

708.32,9 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

285.34.8 
288.38,4 

291.41.9 

356.68,5 

360.47,9 

364.27,4 

428.02,2 

432.57,5 

437.12,9 

499.35,9 

504.67,1 

509.98,4 

570.69.6 

576.76.7 

582.83.8 

642.03.3 

648.86.3 

655.69.3 

713.37,0 

720.95,9 

728.54,8 

9400 

9500 

9600 

286.37,8 

289.42,5 

292.47,1 

357.97,3 

361.78,1 

365.58,9 

429.56.7 

434.13.7 

438.70.7 

501.16.2 

506.49.3 
511.82,5 

'572.75,6 

578.84,9 

584.94,2 

644.35,1 

651.20,6 

658.06,0 

715.94,5 

723.56,2 

731.17,8 

9400 

9500 

9600 

294.45.5 
297.49,0 

300.52.6 

368.06.8 
371.86,3 

375.65.8 

441.68,2 

446.23,6 

450.78,9 

515.29,6 

520.60,8 

525.92,1 

588.91.0 

594.98.1 

601.05.2 

662.52.3 

669.35.3 

676.18.4 

736.13,7 

743.72,6 

751.31,5 

9700 

9800 

9900 

295.51,8 

298.56,4 

301.61,1 

369.39,7 

373.20,5 

377.01,4 

443.27.7 

447. 54. 7 
452.41,6 

517.15,6 

522.48.8 

527.81.9 

591.03,6 

597.12,9 

603.22,2 

664.91.5 
671.77,0 

678.62.5 

738.79,5 

746.41,1 

754.02,7 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

303.56,2 

379.45,2 

455.34,2 

531.23,3 

607.12,3 

683.01,4 

758.90,4 

lOOOO 

304.65,8 

380.82,2 

456.98, 6|  533.15,1 

609.31,5 

685.47,9 

761.64,4 

lOOOO 

October  4th.— 277  DAYS?—  9 months  4 days. 

October  5th— 278  DATS— 9 months  5 days. 

E 

< 


279  DAYS. 


Rate. 

4 

5 

6 

1 7 

8 

9 

10 

IOO 

200 

300 

37(35,8 

6.11,5 

9.17,3 

3.82,2 

7.64,1 

11.46,6 

4.58/ 

9.17,3 

13.75,9 

5.35,1 

10.70.1 

16.05.2 

6.11,5 

12.23,0 

18.34,5 

6.87,9 

13.75,9 

20.63/ 

7.64,4 

15.28,8 

22.93,2 

4o0 

500 

600 

12.23,0 

15.28,8 

18.34,5 

15.28,8 

19.11.0 

22.93.1 

18.34,5 

22.93,2 

27.51,8 

21.40.3 

26.75.3 

32.10.4 

24.46,0 

30.57,5 

36/9,0 

27.51,8 

34.39.7 

41.27.7 

30.57,5 

38.21,9 

45.86,3 

700 

800 

900 

21.40,3 

24.46,0 

27.51,8 

26.75,3 

30.57,5 

34.39,7 

32.10,4 

36.69,0 

41.27,7 

37.45.5 

42.80.5 

48.15.6 

42.80.5 
48.92,1 

55.03.6 

48.15.6 

55.03.6 
61.01,5 

53.50,7 

61.15,1 

68.79,5 

IOOO 

llOO 

1200 

30.57,5 

33.63,3 

36.69,0 

38.21,9 

42.04,1 

45.86,3 

45.86,3 

50.44,9 

55.03,6 

53.50.7 

58.85.8 

64.20.8 

61.15.1 
67.26,6 

73.38.1 

68.79,5 

75.67,4 

82.55,3 

76.43,8 

84.08,2 

91.72,6 

1300 

1400 

1500 

39.74,8 

42.80,5 

45.86,3 

49.68,5 

53.50,7 

57.32,9 

59.62,2 

64.20,8 

68.79,5 

69.55,9 

74.91.0 

80.26.0 

79.49/ 

85.61,1 

91.72,6 

89.43,3 

96.31,2 

103.19,2 

99.37,0 

107.01,4 

114.65,8 

1600 

1700 

1800 

48.92,1 

51.97,8 

55.03,6 

61.15,1 

64.97,3 

68.79,5 

73.38,1 

77.96,7 

82.55,3 

85.61.1 

90.96.2 

96.31.2 

97.84,1 

103.95,6 

110.07,1 

110.07.1 

116.95.1 
123.83,0 

122.30,1 

129.94,5 

137.58,9 

1900 

2000 

2100 

58.09,3 

61.15,1 

64.20,8 

72.61,6 

76.43,8 

80.26,0 

87.14,0 

91.72,6 

96.31,2 

101.66.3 

107.01.4 

112.36.4 

116.18,6 

122.30,1 

128.41,6 

130.71,0 

137.58,9 

144.46,8 

145.23,3 

152.87,7 

160.52,1 

2200 

2300 

2400 

67.26,6 

70.32,3 

73.38,1 

84.08,2 

87.90,4 

91.72,6 

100.89,9 

105.48,5 

110.07,1 

117.71.5 

123.06.6 

128.41.6 

134.53.2 
140.64,7 

146.76.2 

151.34,8 

158.22.7 

165.10.7 

168.16,4 

175.80,8 

183.45,2 

2500 

2600 

2700 

76.43,8 

79.49,6 

82.55,3 

95.54,8 

99.37,0 

103.19,2 

114.65,8 

119.24,4 

123.83,0 

133.76.7 

139.11.8 

144.46.8 

152.87.7 
158.99,2 

165.10.7 

171.98.6 

178.86.6 
185.74,5 

191.09,6 

198.74,0 

2f>6.38,4 

2800 

2900 

3000 

85.61,1 

88.66,8 

91.72,6 

107.01,4 

110.83,6 

114.65,8 

128.41,6 

133.00,3 

137.58,9 

149.81,9 

155.17.0 

160.52.1 

171.22.2 
177.33,7 

183.45.2 

192.62,5 

199.50.4 

206.38.4 

214.02,7' 
221.67,1 
229.31,5  ) 

| 3100 
3200 
3300 

94.78,4 

97.84,1 

100.89,9 

118.47,9 

122.30,1 

126.12,3 

142.17,5 

146.76,2 

151.34,8 

165.87.1 

171.22.2 
176.57,3 

189.56.7 
195.68,2 

201.79.7 

213.26,3 

220.14.2 

227.02.2 

236.95,9 

244.60,3 

252.24,7 

3400 

3500 

3600 

103.95,6 

107.01,4 

110.07,1 

129.94,5 

133.76,7 

137.58,9 

155.93,4 

160.52,1 

165.10,7 

181.92.3 

187.27.4 

192.62.5 

207.91.2 
214.02,7 

220.14.2 

233.90.1 

240.78.1 
247.66,0 

259.89,0 

267.53,4 

275.17,8 

3700 
3800 
i 3909 

113.12,9 

116.18,6 

119.24,4 

141.41,1 

145.23,3 

149.05,5 

169.69,3 

174.27,9 

178.86,6 

197.97.5 

203.32.6 

208.67.7 

226.25.8 
232.37,3 

238.48.8 

254.54,0 

261.41.9 

268.29.9 

282.82,2 

290.46,6 

298.11,0 

4000 

4100 

4200 

122.30,1 

125.35,9 

128.41,6 

152.87,7 

156.69,9 

160.52,1 

183.45,2 

188.03,8 

192.62,5 

214.02.7 

219.37.8 

224.72.9 

244.60.3 
250.71,8 

256.83.3 

275.17.8 

282.05.8 
288.93,7 

305.75,3 

313.39,7 

321.04,1 

4300 

4400 

4500 

131.47,4 

134.53,2 

137.58,9 

164.34,2 

168.16,4 

171.98,6 

197.21,1 

201.79,7 

206.38,4 

230.07,9 

235.43.0 

240.78.1 

262.94.8 
269.06,3 

275.17.8 

295.81.6 

302.69.6 
309.57,5 

328.68,5  1 

336.32,9 

343.97,3 

4600 

4700 

4800 

140.64,7 

143.70,4 

146.76,2 

175.80,8 

179.63,0 

183.45,2 

210.97,0 

215.55,6 

220.14,2 

246.13.2 

251.48.2 

256.83.3 

281.29.3 
287.40,8 

293.52.3 

316.45,5 

323.33.4 

330.21.4 

351.61,6 

359.26,0 

366.90,4 

4900 
5000 
| 5100 

149.81,9 

152.87,7 

155.93,4 

187.27,4 

191.09,6 

194.91,8 

224.72,9 

229.31,5 

233.90,1 

262.18.4 

267.53.4 

272.88.5 

299.63.8 
305.75,3 

311.86.8 

337.09.3 

343.97.3 
350.85,2 

374.54,8 

382.19,2 

389.83,6 

5200 

5300 

5400 

158.99,2 

162.04,9 

165.10,7 

198.74,0 

202.56,2 

206.38,4 

238.48,8 

243.07,4 

247.66,0 

278.23.6 

283.58.6 

288.93.7 

317.98,4 
324.09,9 
330.21;  4 

357.73,2 

364.61,1 

371.49,0 

397.47,9 

405.12,3 

412.76,7 

5500 

5600 

5700 

168.16,4 

171.22,2 

174.27,9 

210.20,5 

214.02,7 

217.84,9 

252.24,7 

256.83,3 

261.41,9 

294.28/ 

299.63.8 

304.98.9 

336.32.9 
342.44,4 

348.55.9 

378.37,0 

385.24.9 

392.12.9 

420.41,1  . 
428.05,5  [ 
435.69,9 

5800 
5900 
| 6000 

177.33,7 

180.39,5 

183.45,2 

221.67,1 

225.49,3 

229.31,5 

266.00,5 

270.59,2 

275.17,8 

310.34.0 

315.69.0 

321.04.1 

354.67.4 
360.78,9 

366.90.4 

399.00,8 

405.88,8 

412.76,7 

443.34,2 

450.98,6 

458.63,0- 

| 6100 
6200 
1 6300 

186.51,0 

189.56,7 

192.62,5 

233.13,7 

236.95,9 

240.78,1 

279.76,4 

284.35,1 

288.93,7 

326.39.2 

331.74.2 

337.09.3 

373.01.9 
379.13,4 

385.24.9 

419.64,7 

426.52,6 

433.40,5 

466.27,4 

473.91,8 

481.56,2 

6400 

6500 

6600 

195.68,2 

198.74,0 

201.79,7 

244.60,3 

248.42,5 

252.24,7 

293.52,3 

298.11,0 

302.69,6 

342.44.4 

347.79.5 

353.14.5 

391.36.4 
397.47,9 

403.59.5 

440. 2S, 5 

447.16.4 

454.04.4 

489.20,5 

496.84,9 

504.49,3 

6700 

6800 

6900 

204.85,5 

207.91,2 

210.97,0 

256.06,8 

259.89,0 

263.71,2 

307.28,2 

311.S6.8 

316.45,5 

358.49.6 

363.84.7 

369.19.7 

409.71.0 
415.82,5 

421.94.0 

460.92.3 

467.80.3 
474.68,2 

512.13,7 

519.78,1 

527.42,5 

7000 

7100 

7200 

214.02,7 

217.08,5 

220.14,2 

267.53,4 

271.35,6 

275.17,8 

321.04,1 

325.62,7 

330.21,4 

374.54.8 

379.89.9 

385.24.9 

428.05.5 
434.17,0 

440.28.5 

481.56,2 

488.44.1 

495.32.1 

535.06,8 

542.71,2 

550.35,6 

7300 

7400 

7500 

223.20,0 

226.25,8 

229.31,5 

279.00,0 

282.82,2 

286.64,4 

334.80,0 

339.38,6 

343.97,3 

390.60.0 

395.95.1 

401.30.1 

446.40.0 
452.51,5 

458.63.0 

502.20,0 

509.07.9 

515.95.9 

558.00,0 

565.64,4 

573.28,8 

7600 

7700 

7800 

232.37,3 

235.43,0 

238.48,8 

290.46,6 

294.28,8 

298.11,0 

348.55,9 

353.14,5 

357.73,2 

406.65.2 
412.00,3 

417.35.3 

464.74.5 
470.86,0 

476.97.5 

522.83.8 

529.71.8 
536.59,7 

580.93,2 

588.57,5 

596.21,9 

7900 

8000 

8100 

241.54,5 

244.60,3 

247.66,0 

301.93.2 

305.75.3 
309.57,5 

362.31,8 

366.90,4 

371.49,0 

422.70.4 

428.05.5 

433.40.5 

483.09.0 
489.20,5 

495.32.1 

543.47,7 

550.35,6 

557.23/ 

603.86,3 

611.50,7 

619.15,1 

8200 

8300 

8400 

250.71,8 

253.77,5 

256.83,3 

313.39,7 

317.21,9 

321.04,1 

376.07,7 

380.66,3 

385.24,9 

438.75.6 

444.10.7 
449.45/ 

501.43.6 
507.55,1 

513.66.6 

564.11.5 

570.99.5 
577.87,4 

626.79,5  ; 
634.43,8  ; 
642.08,2 

8500 

8600 

8700 

259.89,0 

262.94,8 

266.00,5 

324.86,3 

328.68,5 

332.50,7 

389.83,6 

394.42,2 

399.00/ 

454.80.8 

460.15.9 
465.51,0 

519.78.1 
525.89,6 

532.01.1 

584.75.3 

591.63.3 
598.51,2 

649.72,6 

657.37,0 

665.01,4 

8800 

8900 

9000 

269.06,3 

272.12,1 

275.17,8 

336.32,9 

340.15,1 

343.97,3 

403.59,5 

408.18,1 

412.76,7 

470.56.0 

476.21.1 

481.56.2 

533.12.6 
544.24,1 

550.35.6 

605.39,2 

612.27.1 

619.15.1 

672.65,8 

680.30,1 

687.94,5 

9100 

9200 

9300 

278.23,6 

281.29,3 

284.35,1 

347.79,5 

351.61/ 

355.43,8 

417.35,3 

421.94,0 

426.52,6 

486.91.2 

492.26.3 

497.61.4 

556.47.1 
562.58,6 

568.70.1 

626.03.0 

632.91.0 
639.78,9 

695.58,9 

703.23,3 

710.87,7 

9400 

9500 

9600 

287.40,8 

290.46,6 

293.52,3 

359.26,0 

363.08,2 

366.90,4 

431.11,2 

435.69,9 

440.28,5 

502.96.4 

508.31.5 

513.66.6 

574.81.6 
580.93,2 

587.04.7 

646.66.8 

653.54.8 
660.42,7 

718.52,1 

726.16,4 

733.80,8 

9700 

9800 

9900 

296.58,1 

299.63,8 

302.69,6 

370.72,6 

374.54,8 

378.37,0 

444.87,1 

449.45,8 

454.04,4 

519.01.6 

624.36.7 

529.71.8 

593.16.2 
599.27,7 

605.39.2 

667.30,7 

674.18.6 

681.06.6 

741.45,2 

749.09,6 

756.74,0 

IOOOO 

3Q5.75,3|  382.19,2 

458.63,0 

535.06, 8|  611.50,7 

687.94,5 

764.38,4 

October  6th— 279  DAYS— 9 months  6 days. 

E 

_ <__ 

Hate. 

100 

200 

800 

400 

500 

GOO 

Too 

800 

000 


Tooo 

noo 

1200 


1800 

1400 

1500 


1GOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

2200 

2800 

2400 


2500 

2G00 

2700 

2800 

2000 

8000 

8100 

8200 

8800 


8400 

8500 

8000 


8700 

8800 

3000 


4000 

4100 

4200 


4800 

4400 

4500 


4000 

5000 

5100 


5200 

5800 

5400 


5500 

5600 

5700 


5800 

5000 

GOOO 


6100 

6200 

6300 


6400 

6500 

6600 


6700 

6800 

6900 


7000 

7100 

7200 


7300 

7400 

7500 


7600 

7700 

7800 


7900 

8000 

8100 


8200 

8300 

8400 


8500 

8600 

8700 


8800 

8900 

9000 


9100 

9200 

9300 


9400 

9500 

9600 

9700 

0800 

9900 


IOOOO 


280  DAYS. 


4 

3.06,8 

6.13,7 

9.20,5 


6 


8 ! 9 


12.27.1 

15.34.2 
18.41,1 


21.47,9 

24.54,8 

27.61,6 


10.68,5 

3.75,3 

16.82,2 


39.89,0 

42.95,9 

46.02,7 


49.09,6 

52.16,4 

55.23,3 


58,30,1 

61.37,0 

64.43,8 


67.50,7 

70.57,5 

73.64,4 


76.71,2 

79.78,1 

82.84,9 


85.91,8 

88.98,6 

92.05,5 


55.83.6 
7.67,1 

11.50.7 


15.34,2 

19.17,8 

23.01,4 


26.84,9 

30.68,5 

34.52,1 


88.35.6 
42.19,2 

46.02.7 


49.86.3 
53.69,9 

57.53.4 


61.37.0 
65.20,5 

69.04.1 


72.87,7 
76.71,2 
80. 5< 


84.38.4 
88.21,9 

92.05.5 


95.89,0 

99.72,6 

103.56,2 


107.39.7 
111.23,3 

115.06.8 


95.12,3 

98.19,2 

101.26,0 


104.32,9 

107.39,7 

110.46,6 


113.53,4 

116.60,3 

119.67,1 


122.74,0 

125.80,8 

128.87,7 


131.94,5 

135:01,4 

138.08,2 


4600 

4700 

4800 


141.15,1 

144.21,9 

147.28,8 


150.35,6 

153.42,5 

156.49,3 


159.56,2 

162.63,0 

165.69,9 


168.76,7 

171.83,6 

174.90,4 


177.97,3 

181.04,1 

184.11,0 


187.17,8 

190.24,7 

193.31,5 


196.38,4 

199.45.2 

202.52,1 


205.58,9 

208.65,8 

211.72,6 


214.79,5 

217.86,3 

220.93,2 


224.00,0 

227.06,8 

230.13,7 


233.20,5 

236.27,4 

239.34,2 


242.41,1 

245.47,9 

248.54,8 


251.61,6 

254.68,5 

257.75,3 


260.82,2 

263.89,0 

266.95,9 


270.02,7 

273.09,6 

276.16,4 


279.23,3 

282.30,1 

285.37,0 


288.43,8 

291.50,7 

294.57,5 


297.64,4 

300.71,2 

303.78,1 


306.84,9 


118.90.4 
122.74,0 

126.57.5 


130.41.1 
134.24,7 

138.08.2 


141.91.8 
145.75,3 

149.58.9 


153.42.5 
157.26,0 

161.09.6 


164  93,2 
168.76,7 
172.60,3 


176.43,8 

180.27,4 

184.11,0 


187.94.5 
191.78,1 

195.61.6 


199.45.2 
203.28,8 

207.12.3 


210.95,9 

214.79,5 

218.63,0 


222.46.6 
226.30,1 

230.13.7 


233.97.3 
237. SO, 8 

241.64.4 


245.47,9 

249.31,5 

253.15,1 


256.98,6 

260.82,2 

264.65,8 


268.49.3 
272.32,9 

276.10.4 


280.00,0 

283.83,6 

287.67,1 


291.50.7 
295.34,2 

299.17.8 


303.01.4 
306.84,9 

310.68.5 


314.52.1 
318.35,6 

322.19.2 


326.02,7 

329.86,3 

333.69,9 


337.53.4 
341.37,0 

345.20.5 


349.04.1 
352.87,7 

356.71.2 


4.60,3 

9.20,5 

13.80,8 


18.41,1 

23.01,4 

27.61,0 


32.21,9 

36.82,2 

41.42,5 


5.37,0 

10.74.0 

16.11.0 


6.13,7 

12.27,4 

18.41,1 


6.90,4 

13.80,8 

20.71,2 


21.47.9 

26.84.9 

32.21.9 


24.54,8 

30.68,5 

36.82,2 


27.61,6 

34.52,1 

41.42,5 


37.58,1 

42.95.9 

48.32.9 


46.02,7 

50.63,0 

55.23,3 


59.83,6 

64.43,8 

69.04,1 


73.64,4 

78.24,7 

82.84,9 


87.45,2 

92.05,5 

96.65,8 


101.26,0 

105.86,3 

110.46,6 


1 15.06,8 
119.67,1 
124.27,4 


128.87,7 

133.47,9 

138.08,2 


142.68,5 

147.28,8 

151.89,0 


53.69,9 

59.06.8 

64.43.8 


42.95,91 

49.09,6 

55.23,3| 


48.32,9 

55.23,3 

62.13,71 


61.37,01 
67.50,7 
73.64,4 1 


69.04,11 

75.94,5 

82.84,9 


76.71,2 

84.38.4 

92.05.5 


69.80.8 

75.17.8 

80.54.8 


85.91.8 

91.28.8 

96.65.8 


102.62.7 

107.39.7 

112.76.7 


118.13.7 

123.50.7 

128.87.7 


79.78,1 
85.91,8 
92. 05, 5 1 


89.75,3 

96.65,8 

103.56,2 


99.72,6 

107.39.7 

1 15.06.8 


98.19,2) 

104.32,9) 

110.46,6 


116.60,3 

122.74,0 

128.87,7 


135.01,4 

141.15,1 

147.28,8 


110.46,6 

117.37,0 

124.27,4 


131.17,8 

138.08,2 

144.98,6 


122.74.0 

130.41.1 

138.08.2 


1 45.75,3 

153.42.5 

161.09.6 


151.89,0) 

158.79,5 

165.69,9 


168.76.7 

176.43.8 
184.11,0 


134.24,7 

139.61.6 

144.98.6 


150.35.6 

155.72.6 

161.09.6 


166. 46. 6 

171.83.6 
177.20,5) 


153.42,5 

159.56,2 

165.69,9 


172.60,3] 

179.50,7 

186.41,1 


191.78.1 

199.45.2 

207.12.3 


171. 83, 0 1 
177.97,3 
184.11,0 


190.24,7 

196.38,4 

202.52,1 


193.31,5) 

200.21,9 

207.12,3| 


214.79,5 
222.46  6 
230.13)7 


214.02,7 

220.93,2 

227.83,6 


237.80.8 

245.47.9 
253.15,1 


156.49,3 

161.09,6 

165.69,9 


170.30,1 

174.90,4 

179.50,7 


184.11,0 

188.71,2 

193.31,5 


182.57.5 

187.94.5 

193.31.5 


198.68.5 

204.05.5 

209.42.5 


214.79,5 

220.16.4 

225.53.4 


197.91,8 

202.52,1 

207.12,3 


211.72,6 

216.32,9 

220.93,2 


225.53,4 

230.13,7 

234.74,0 


239.34,2 

243.94,5 

248.54,8 


253.15,1 

257.75,3 

262.35,6 


266.95,9 

271.56,2 

276.16,4 


280.76,7 

285.37,0 

289.97,3 


294.57,5 

299.17,8 

303.78,1 


230.90.4 

236.27.4 

241.64.4 


247.01.4 

252.38.4 


263.12.3 

268.49.3 

273.86.3 


279.23.3 
284.60,? 

289.97.3 


295.34.2 

300.71.2 

306.08.2 


311.45.2 

316.82.2 

322.19.2 


327.56.2 

332.93.2 
338.30,1 


343.67.1 

349.04.1 

354.41.1 


308.38,4 

312.98,6 

317.58,9 


322.19,2 

326.79,5 

331.39,7 


336.00,0 

340.60,3 

345.20,5 


349.80,8 

354.41,1 

359.01,4 


363.61,6 

368.21,9 

372.82,2 


377.42,5 

382.02,7 

3S6.63,0 


391^3,3 

395.83,6 

400.43,8 


405.04,1 

409.64,4 

414.24,7 


418.84,9 

423.45,2 

428.05,5 


360.54.8 
364.38,4 

368.21.9 


372.05.5 
375.89,0 

379.72.6 


383.56,2 


432.65,8 

437.26,0 

441.86,3 


446.46,6 

451.06,8 

455.67,1 


460.27,1 


359.78.1 

365.15.1 

370.52.1 


375.89.0 

381.26.0 

386.63.0 


208.65,1: 

214.79,.' 

220.93,5 


234.74,0 

241.64,4 

248.54,8| 


227.06,8 

233.20,5 

239.34,2 


245.47,9 

251.61,6 

257.75,3 


255.45,2 

262.35,6 

269,26,0 


276. 16, 4 1 
283.06,8 
239.97,3) 


263.89,0 

270.02,7 

276.16,4 


296.87,7 

303.78,1 

310.08,5 


282.30,1 1 
288.43,8 
294.57,5 


300.71,2 

306.84,9 

312.98,6 


317.58, 9| 
324.49,3 
331.39,7) 


338.30,1 

345.20,5 

352.11,0 


319.12,3) 

325.20,0 

331-39,7| 


359.01,4) 

365.91,8 

372.82,2] 


337 .53,4) 
343.67,1 
349.80,8) 


379.72,6| 
386.63,0 
393. 53, 4 1 


355.94,5 

362.08,2 

368.21,9 


374.35,6 

380.49,3 

386.63,0 


392.76,7 

398.90,4 

405.04,1 


411.17,8 

417.31,5 

423.45,2 


429.58,9 

435.72,6 

441.86,3 


392.00,0 

397.37.0 

402.74.0 


408.11,0 

413.47.9 

418.84.9 


424.21.9 

429.58.9 

434.95.9 


440.32.9 

445.69.9 
451.06,8 


456.43.8 

461.80.8 

467.17.8 


472.54.8 
477.91, S 

483.28.8 


44S.0O,0 

454.13,7 

460.27,4 


466.41,1 

472.54,8 

478.68,5 


484.82,2 

490.95,9 

497.09,6 


503.23,3 

509.37,0 

515.50,7 


521.64,4 

527.7S,1 

533.91,8 


54U.05,5 

546.19,2 

552.32,9 


488.65,8 

494.02.7 

499.39.7 


504.76.7 

510.13.7 

515.50.7 


520.87.7 

526.24.7 
531.61,6 


558.46,6 

564.60,3 

570.74,0' 


576.87,7 

583.01,4 

589.15,1 


595.28,8 

601.42,5 

607.56,2 


536.98,6)  613.69,9 


400.43, 8| 
407.34,2 
414.24, 7 


421.15, 1 1 
428.05,5 
434.95,9 


441. 

448 


'6,3 1 


76,  ( I 


462.57,5 

469.47,9 

476.38,4 


483.28,8 

490.19,2 

497.09,6 


504.00,0 

510.90,4 

517.80,8 


524.71,2 

531.61,6 

53S.52,1 


545.42,5 

552.32,9 

559.23,3 


566.13,7 

573.04,1 

579.94,5 


586.84,9 

593.75,3 

600.65,8 


CU7.56,2 

G14.46/ 

621.37,0 


628.27,4 
635.17,8 
642. OS, 2 


648.98,6 

655.89,0 

662.79,5 


669.69,9 

676.60,3 

683.50,7 


260.82,2 

268.49.3 

276.16.4 


283.83.6 

291.50.7 

299.17.8 


300.84,9 

314.52.1 

322.19.2 


329.86.3 

337.53.4 

345.20.5 


3a2.87,7 

360.54.8 

368.21.9 


375.89,0 

383.56.2 

391.23.3 


398.90.4 

406.57.5 
414.24,7 


421.91.8 

429.58.9 
437.26,0 


444.93.2 

452.60.3 

460.27.4 


467.94,5 
47  5.61,6 
483.28,8 


490.95,9 

498.63,0 

455.67,1 1 506.30,1 


513.97.3 

521.64.4 

529.31.5 


536.98,6 

544.65.8 

552.32.9 


560.00,0 

567.67.1 

575.34.2 


583.01.4 

590. 68. 5 

598.35.6 


606.02,7 

613.69,9 

621.37,0 


629.04.1 

636.71.2 
644.38,4 


652.05.5 

659.72.6 

667.39.7 


Hate. 

10O 
200 
660 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
IOOO 
1 1 OO 
1200 
1800 
1 400 
1500 
1600 

1 700 
1800 
1 900 
2000 
2100 
22  O0 

2 300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3100 
3200 
3300 
3400 
3500 
3600 
3700 
3800 
3000 
4000 
4100 
4200 
4300 
4400 
4500 
4600 
4700 
4800 
4000 
5000 
5100 
5200 
5300 
5400 
5500 
5600 
5700 
5800 
5000 
6000 
6100 
6200 
6300 
6400 
6500 
6600 
6700 
6800 
6000 
7000 
7100 
7200 
7300 
7400 
7500 
7600 
7700 
7800 
7000 
8000 
8100 
8200 
8300 
8400 
8500 
8600 
8 1K)0 


675.06,8 

682.74.0 

690.41.1 


698.08.2 

705.75.3 
713.42,5 


8800 
8000 
9000 
9100 
9200 
9300 
9400 
9500 
9600 
9700 
9800 
9900 

690.41, li  767  12,3  IOOOO 


721.09.6 

728.76.7 

736.43.8 


744.11.0  ) 

751.78.1  I 

759.45.2  j 


October  7th. — 280  DAYS— 9 months  7 days. 


j ^ 1 

£ ( 281  DAYS. 

< L _ __  

' I 

<. 

282  DAYS. 

E 

< 

Rate. 

4: 

5 i 

6 

7 j 

8 

9 | 10 

Rate. 

4 

5 

6 

* 

8 

9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

3.07.9 

6.15.9 
9.23,8 

3.84.9 

7.69.9 
11.54,8 

4.61,9 

9.23,8 

13.85,8 

5.38,9 

10.77,8 

16.16,7 

6.15,9 

12.31,8 

18.47,7 

6.92,9 

13.85,8 

20.78,6 

7.69,9 

15.39,7 

23.09,6 

100 

200 

300 

3.09.0 

6.18.1 
9.27,1 

3.86,3 

7.72,6 

11.58,9 

4.63,6 

9.27,1 

13.90,7 

5.40,8 

10.81,6 

16.22,5 

6.18,1 

12.36.2 

18.54.2 

6.95,3 

13.90,7 

20.86,0 

7.72,6 

15.45,2 

23.17,8 

100 

200 

300 

400 

500 

000 

700 

800 

900 

12.31,8 

15.39.7 

18.47.7 

15.39.7 

19.24.7 
23.09,6 

18.47,7 

23.09,6 

27.71,5 

21.55,6 

26.94,5 

32.33,4 

24.63,6 

30.79,5 

36.95,3 

27.71,5 

34.64,4 

41.57,3 

30.79,5 

38.49,3 

46.19,2 

400 

500 

600 

12.36.2 

15.45.2 

18.54.2 

15.45,2 

19.31,5 

23.17,8 

18.54,2 

23.17,8 

27.81,4 

21.63,3 

27.04,1 

32.44,9 

24.72.3 

30.90.4 

37.08.5 

27.81,4 

34.76,7 

41.72,1 

30.90,4 

38.63,0 

46.35,6 

400 

500 

600 

21.55.6 

24.63.6 
27.71,5 

26.94.5 

30.79.5 
34.64,4 

32.33,4 

36.95.3 

41.57.3 

37.72,3 

43.11,2 

48.50,1 

43.11,2 

49.27,1 

55.43,0 

48.50,1 

55.43,0 

62.35,9 

53.89,0 

01.58,9 

69.28,8 

700 

300 

900 

21.63.3 

24.72.3 

27.81.4 

27.04,1 

30.90,4 

34.76,7 

32.44,9 

37.08,5 

41.72,1 

37.85,8 

43.26,6 

48.67,4 

43.26.6 

49.44.7 

55.62.7 

48.67,4 

55.62,7 

62.58,1 

54.08,2 

61.80,8 

69.53,4 

ToO 

800 

900 

lOOO 

llOO 

1200 

30.79,5 

33.87,4 

36.95,3 

38.49,3 

42.34.2 

46.19.2 

46.19,2 

50.81,1 

55.43,0 

53.89,0 

59.27,9 

64.66,8 

61.58,9 

67.74,8 

73.90,7 

69.28,8 

76.21,6 

83.14,5 

76.98,6 
84.68,5  j 
92.38,4 

lOOO 

1100 

1200 

30.90.4 

33.99.5 

37.08.5 

38.63,0 

42.49,3 

46.35,6 

46.35.6 
50.99,2 

55.62.7 

54.08,2 

59.49,0 

64.89,9 

61.80,8 

67.93,9 

74.17,0 

69.53,4 

76.48,8 

83.44,1 

77.26,0 

84.98,6 

92.71,2 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

40.03,3 

43.11.2 

46.19.2 

50.04,1 

53.89.0 

57.74.0 

60.04,9 

64.66.8 

69.28.8 

70.05,8 

75.44,7 

80.83,6 

80.06,6 

86.22,5 

92.38,4 

90.07,4 

97.00,3 

103.93,2 

lou.08,2 

107.78,1 

115.47,9 

1300 

1400 

1500 

40.17.5 

43.26.6 

46.35.6 

50.21,9 

54.08,2 

57.94,5 

60.26.3 
64.89,9 

69.53.4 

70.30,7 

75.71,5 

81.12,3 

80.35.1 

86.53.2 

92.71.2 

90.39,5 

97.34,1 

104.30,1 

100.43,8 

108.16,4 

115.89,0 

1300 

1400 

1500 

lOOO 
1700 
1 800 
1900 
2000 
2100 

49.27.1 

52.35.1 
55.43,0 

61.58,9 

65.43.8 

69.28.8 

73.90,7 

78.52,6 

83.14,5 

86.22,5 

91.61,4 

97.00,3 

93.54,2 

104.70,1 

110.86,0 

110.86,0 

117.78,9 

124.71,8 

123.17,8 
130.87,7 
138.57,5  j 

1600 

1700 

1800 

49.44.7 

52.53.7 

55.62.7 

61.80,8 

65.67,1 

69.53,4 

74.17.0 
78.80,5 

83.44.1 

86.53,2 

91.94,0 

97.34,8 

98.89,3 

105.07.4 

111.25.5 

111.25,5 

118.20,8 

125.10,2 

123.61,6 

131.34,2 

139.06,8 

1600 

1700 

1800 

53.51,0 

61.58,9 

64.66,8 

73.13,7 

76.98.6 

80.83.6 

87.76.4 

92.38.4 
97.00,3 

102.39,2 

107.78,1 

113.17,0 

117.01,9 

123.17,8 

129.33,7 

131.64,7 

138.57,5 

145.50,4 

146.27,4 
153.97,3 
161.67,1  ! 

1900 

2000 

2100 

58.71.8 

61.80.8 
64.89,9 

73.39,7 

77.26,0 

81.12,3 

88.07.7 
92.71,2 

97.34.8 

102.75,6 

108.16,4 

113.57,3 

117.43.6 
123.61,0 

129.79.7 

132.11,5 

139.06,8 

146.02,2 

146.79,5 

154.52,1 

102.24,7 

1900 

2000 

2100 

2200 
2300 
! 2400 

67.74,8 

70.82.7 

73.90.7 

84.68,5 

88.53.4 

92.38.4 

101.62,2 

106.24,1 

110.86,0 

118.55,9 

123.94,8 

129.33,7 

135.49,6 

141.65,5 

147.81,4 

152.43,3 

159.36,2 

166.29,0 

169.37,0  j 
177.06,8  i 
184.76,7  1 

2200 

2300 

2400 

67.98.9 

71.07.9 
74.17,0 

84.98,6 

88.84,9 

92.71,2 

101.98.4 
106.61,9 

111.25.5 

118.98,1 

124.38,9 

129.79,7 

135.97.8  152.97,5 

142.15.9  159.92,9 
1 48 .34,0 1 166.88,2 

109.97,3 

177.69,9 

185.42,5 

2200 

2300 

2400 

2500 

2000 

2700 

76.98.6 

80.06.6 
83.14,5 

96.23,3 

100.08,2 

103.93,2 

115.47.9 

120.09.9 
124.71,8 

134.72,6 

140.11,5 

145.50,4 

153.97,3 

160.13,2 

166.29,0 

173.21,9 

180.14,8 

187.07,7 

192.46,6  I 

200.16,4 

207.86,3 

2500 

2600 

2700 

77.26.0 

80.35.1 

83.44.1 

96.57,5 

100.43,8 

104.30,1 

115.89,0 

120.52,6 

125.16,2 

135.20,5 

140.61,4 

146.02,2 

154.52.1 

160.70.1 
166.88,2 

173.83,6 

180.78,9 

187.74,2 

193.15,1 

200.87,7 

208.60,3 

2500 

2600 

2700 

| 2800 
2900 
3000 

86.22,5 

89.30.4 

92.38.4 

107.78,1 

111.63,0 

115.47,9 

129.33,7 

133.95,6 

138.57,5 

150.89,3 

156.28,2 

161.67,1 

172.44,9 

178.60,8 

184.76,7 

194.00,5 

200.93,4 

207.86,3 

215.56,2 

223.26,0 

230.95,9 

2800 

2900 

3000 

86.53.2 

89.62.2 

92.71.2 

108.16,4 

112.02,7 

115.89,0 

129.79.7 
134.43,3 

139.06.8 

151.43,0 

156.83,8 

162.24,7 

173.06.3 

179.24.4 

185.42.5 

194.69,6 

201.64,9 

208.60,3 

216.32,9 

224.05,5 

231.78,1 

2800  | 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

95.46,3 
98.54,2 
101. 62,2 

119.32,9 

123.17,8 

127.02,7 

143.19,5 

147.81,4 

152.43,3 

167.06,0 

172.44,9 

177.83,8 

190.92,6 

197.08,5 

203.24,4 

214.79,2 
221.72,1 
228  64,9 

238.65,8 

246.35,6 

254.05,5 

3100 

3200 

3300 

95.80.3 

98.89.3 
101.98,4 

119.75,3 

123.61,6 

127.47,9 

143.70.4 
148.34,0 

152.97.5 

167.65,5 

173.06,3 

178.47,1 

191.60.5 

197.78.6 

203.96.7 

215.55,6 

222.51,0 

229.46,3 

239.50,7 

247.23,3 

254.95,9 

3100 
3200 
3300  ! 

3400 

3500 

3000 

104.70.1 

107.78.1 
110.86,0 

130.87,7 

134.72,6 

138.57,5 

157.05,2 

161.67,1 

166.29,0 

183.22,7 

188.61,6 

194.00,5 

209.40,3 

215.56,2 

221.72,1 

235.57,8 

242.50,7 

249.43,6 

261.75,3  J 
269.45,2 
277.15,1  1 

3400 

3500 

3600 

105.07.4 

108.16.4 

111.25.5 

131.34,2 

135.20,5 

139.06,8 

157.61.1 
162.24,7 

166.88.2 

183.87,9 

189.28,8 

194.69,6 

210.14.8 

216.32.9 
222.51,0 

236.41,6 

243,37,0 

250.32,3 

262.68,5 

270.41,1 

278.13.7 

3400 

3500 

3600 

3700 
3800 
1 3900 

113.94,0 

117.01.9 

120.09.9 

142.42,5 

146.27,4 

150.12,3 

170.91,0 

175.52,9 

180.14,8 

199.39,5 

204.78,4 

210.17,3 

,227.87,9 

234.03,8 

240.19,7 

256.36,4 

263.29,3 

270.22,2 

284.84,9 

292.54,8 

300.24,7 

3700 

3800 

3900 

114.34.5 

117.43.6 

120.52.6 

142.93,2 

146.79,5 

150.65,8 

171.51.8 
176.15,3 

180.78.9 

200.10,4 

205.51,2 

210.92,1 

228.69.0 

234.87.1 

241.05.2 

257.27,7 

264.23,0 

271.18,4 

285.86,3 

293.58,9 

301.31,5 

3700 

3800 

3900 

1 4000 
4100 
i 4200 

123.17.8 

126.25.8 
129.33,7 

153.97,3 

157.82,2 

161.67,1 

184.715,7 

189.38,6 

194.00,5 

215.56,2 

220.95,1 

226.34,0 

246.35,6 

252.51,5 

258.67,4 

277.15,1 

284.07,9 

291.00,8 

307.94,5 

315.64,4 

323.34,2 

4000 

4100 

4200 

123.61.6 

126.70.7 

129.79.7 

154.52,1 

158.38,4 

162.24,7 

185.42.5 
190.06,0 

194.69.6 

216.32,9 

221.73,7 

227.14,5 

247.23.3 

253.41.4 

259.59.5 

278.13,7 

285.09,0 

292.04,4 

309.04,1 

316.76,7 

324.49,3 

4000  1 

4100 

4200 

| 4300 
! 4400 
j 4500 

132.41.6 

135.49.6 
138.57,5 

165.52,1 

169.37,0 

173.21,9 

198.62,5 

203.24,4 

207.86,3 

231.72,9 

237.11,8 

242.50,7 

264.83,3 

270.99,2 

277.15,1 

297.93,7 

304.86,6 

311.79,5 

331.04,1 
338.74,0 
346.43,8  ! 

4300 

4400 

4500 

132.88.8 

135.97.8 

139.06.8 

166.11,0 

169.97,3 

173.83,6 

199.33.2 
203.96,7 

208.60.3 

232.55,3 

237.96,2 

243.37,0 

265.77.5 

271.95.6 

278.13.7 

298.99,7 

305.95,1 

312.90,4 

332.21,9 

339.94,5 

347.67,1 

4300  ! 
4400 
4500  | 

4000 

4700 

4800 

141.65,5 

144.73.4 

147.81.4 

177.06.8 

180.91.8 
184.76,7 

212.48,2 

217.10.1 

221.72.1 

247.89,6 

253.28,5 

258.67,4 

283.31,0 

289.46,8 

295.62,7 

318.72,3 

325.65,2 

332.58,1 

354.13,7  I 

361.83,6 

369.53,4 

4600 

4700 

4800 

142.15.9 

145.24.9 
148.34,0 

177.69,9 

181.56,2 

185.42,5 

213.23,8 

217.87,4 

222.51,0 

248.77,8 

254.18,6 

259.59,5 

284.31.8 

290.49.9 

296.67.9 

319.85,8 

326.81,1 

333.76,4 

355.39,7 

363.12,3 

370.84,9 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

150.89.3 

153.97.3 
157.05,2 

188.61,6 

192.46,6 

196.31,5 

226.34,0 

230.95,9 

235.57,8 

264.06,3 

269.45,2 

274.84,1 

301.78,0 

307.94,5 

314.10,4 

339.51,0 

346.43,8 

353.36,7 

377.23,3 

384.93,2 

392.63,0 

4900 

5000 

5100 

151.43.0 

154.52.1 

157.61.1 

189.28,8 

193.15,1 

197,01,4 

2^7.14,5 

231.78,1 

236.41,6 

265.00,3 

270.41,1 

275.81,9 

302.86.0 

309.04.1 

315.22.2 

340.71,8 

347.67,1 

354.62,5 

378.57,5 

386.30,1 

394.02,7 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

160.13,2 

163.21,1 

166.29,0 

200.16.4 

204.01.4 
207.86,3 

240.19,7 

244.81.6 

249.43.6 

280.23,0 

285.61,9 

291.00,8 

320.26,3 

326.42,2 

332.58,1 

360.29,6 

367.22,5 

374.15,3 

400.32,9 

408.02,7 

415.72,6 

5200 

5300 

5400 

160.70.1 

163.79.2 

166.88.2 

200.87,7 

204.74,0 

208.60,3 

241.05.2 
245.68,8 

250.32.3 

281.22,7 

286.63,6 

292.04,4 

321.40.3 

327.58.4 

333.76.4 

361.57,8 

368.53,2 

375.48,5 

401.75,3 

409.47,9 

417.20,5 

5200 

5300 

5400 

5500 
5000 
; 5700 

169.37,0 

172.44.9 

175.52.9 

211.71,2 

215.56,2 

219.41,1 

254.05,5 

258.67,4 

263.29,3 

296.39,7 

301.78,6 

307.17,5 

338.74,0 

344.89,9 

351.05,8 

381.08,2 

388.01,1 

394.94,0 

423.42,5 

431.12,3 

438.82,2 

5500 

5600 

5700 

169.97.3 

173.06.3 

176.15.3 

212.46,6 

216.32,9 

220.19,2 

254.95,9 

259.59,5 

264.23,0 

297.45,2 

302.86,0 

308.26,8 

339.94.5 

346.12.6 

352.30.7 

382.43,8 

389.39,2 

396.34,5 

424.93,2 

432.65,8 

440.38,4 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

1 oooo 

178.60.8 

181.68.8 
184.76,7 

223.26.0 

227.11.0 
230.95,9 

267.91.2 

272.53.2 
277.15,1 

312.56,4 

317.95,3 

323.34,2 

357.21,6 

363.37,5 

369.53,4 

401.86,8 

408.79,7 

415.72,6 

446.52,1 

454.21,9 

461.91,8 

5800 

5900 

6000 

179.24.4 

182.33.4 

185.42.5 

224.05,5 

227.91,8 

231.78,1 

268.86,6 

273.50,1 

278.13,7 

313.67,7 

319.08,5 

324.49,3 

358.48.8 

364.66.8 

370.84.9 

403.29,9 

410.25,2 

417.20,5 

448.11,0 

455.83,6 

463.56,2 

5800 

5900 

6000 

i 6100 
0200 
0300 

187.84,7 

190.92,6 

194.00,5 

234.80,8 

238.<n>,S 

242.50,7 

281.77,0 

286.38,9 

291.00,8 

328.73,2 

334.12,1 

339.51,0 

375.69,3 

381.85,2 

388.01,1 

422.65,5 

429.58,4 

436.51,2 

469.61,6 

477.31,5 

485.01,4 

6100 

6200 

6300 

’188.51,5 

191.60.5 

194.69.6 

235.64,4 

239.50,7 

243.37,0 

282.77.3 
287.40,8 

292.04.4 

329.90,1 

335.31,0 

340.71,8 

377.03.0 

383.21.1 

389.39.2 

424.15,9 

431.11,2 

438.06,6 

471.28,8 

479.01,4 

486.74,0 

6100 

6200 

6300 

0400 

0500 

I 0000 

197.08,5 

200.16.4 

203.24.4 

246.35,6 

250.20.5 

254.05.5 

295.62.7 

300.24.7 
304.86,6 

344.89,9 

350.28,8 

355.67,7 

394.17,0 

400.32,9 

406.48,8 

443.44,1 

450.37,0 

457.29,9 

492.71,2 

500.41,1 

508.11,0 

6400 

6500 

6600 

197.78.6 

200.87.7 

203.96.7 

247.23,3 

251.09,6 

254.95,9 

296.67,9 

301.31,5 

305.95,1 

346. 12, ( 
351.53,4 
356.94,2 

395.57.3 

401.75.3 

407.93.4 

445.01,9 

451.97,3 

458.92,6 

494.46,6 

502.19,2 

509.91,8 

6400  j 
6500 
6600  | 

0700 

0800 

0900 

206.32.3 

209.40.3 
212.48,2 

257.90,4 

261.75.3 

265.60.3 

309.43,5 

314.10,4 

318.72,3 

361.06,6 

366.45,5 

371.84,4 

412.64,7 

418.80,5 

424.96,4 

464.22,7 

471.15,6 

478.08,5 

515.80,8 

523.50,7 

531.20,5 

6700 

6800 

6900 

207.05.8 

210.14.8 

213.23.8 

258.82,2 

262.68,5 

266.54,8 

310.58,6 

315.22,2 

319.85,8 

362.35,1 

367.75,9 

373.16,7 

414.11.5 

420.29.6 

426.47.7 

465.87,9 

472.83,3 

479.78,6 

517.64,4 

525.37,0 

533.09,6 

6700  : 
6800 
6900 

7000 

7100 

7200 

215.56,2 

218.64.1 

221.72.1 

269.45,2 

273.30.1 

277.15.1 

323.34.2 

327.96.2 
332.58,1 

377.23,3 

382.62,2 

388.01,1 

431.12,3 

437.28,2 

443.44,1 

485.01,4 

491.94,2 

498.87,1 

538.90,4 

546.60,3 

554.30,1 

7000 

7100 

7200 

216.32.9 

219.41.9 
222.51,0 

270.41,1 

274.27,4 

278.13,7 

324.49.3 
329.12,9 

333.76.4 

378.57,5 

383.98,4 

389.39,2 

432.65.8 

438.83.8 

445.01.9 

486.74,0 

493.69,3 

500.64,7 

540.82,2 

548.54,8 

556.27,4 

7000 

7100 

7200 

i 7 300 
7400 
7500 

224.80,0 

227.87.9 

230.95.9 

281.00,0 

284.84.9 

288.69.9 

337.20,0 

341.81,9 

346.43,8 

393.40,0 

398.78,9 

404.17,8 

449.60,0 

455.75,9 

461.91,8 

505.80,0 

512.72,9 

519.65,8 

562.00,0 

569.69,9 

577.39,7 

7300 

7400 

7500 

225.60.0 

228.69.0 

231.78.1 

282.00,0 

285.86,3 

289.72,6 

338.40.0 
343.03,6 

347.67.1 

394.80,0 

400.20,8 

405.61,6 

451.20.0 

457.38.1 

463.56.2 

507.60,0 

514.55,3 

521.50,7 

564.00,0 

571.72,6 

579.45,2 

7300 
7400 
7500  | 

, 7000 
| 7700 
7800 

234.03.8 

237.11.8 
240.19,7 

292.54,8 

296.39.7 

300.24.7 

351.05,8 

355.67,7 

360.29,6 

409.56,7 

414.95,6 

420.34,5 

468.07,7 

474.23,6 

480.39,5 

526.58,6 

533.51,5 

540.44,4 

585.09,6 

592.79,5 

600.49,3 

7600 

7700 

7800 

234.87.1 

237.96.2 

241.05.2 

293.58,9 

297.45,2 

301.31,5 

352.30.7 
356.94,2 

361.57.8 

411.02,5 

416.43,3 

421.84,1 

469.74.2 

475.92.3 

482.10.4 

528.46,0 

535.41,4 

542.36,7 

587.17,8 

594.90,4 

602.63,0 

7600  | 
7700  \ 
7800  : 

7900 

8000 

8100 

243.27,7 

246.35.6 

249.43.6 

304.09,6 

307.94.5 

311.79.5 

364.91,5 

369.53,4 

374.15,3 

425.73,4 

431.12,3 

436.51,2 

486.55,3 

492.71,2 

498.87,1 

547.37,3 

554.30,1 

561.23,0 

608.19,2 

615.89,0 

623.58,9 

7900 

8000 

8100 

244.14.2 

247.23.3 

250.32.3 

305.17,8 

309.04,1 

312.90,4 

366.21.4 
370.84,9 

375.48.5 

427.24,9 

432.65,8 

438.06,6 

488.28.5 

494.46.6 

500.64.7 

549.32,1 

556.27,4 

563.22,7 

610.35,6 

618.08,2 

625,80,8 

7900  • 
8000  > 
8100  ! 

8200 

8300 

8400 

252.51.5 

255.59.5 
258.67,4 

315.64,4 

319.49,3 

323.34,2 

378.77,3 

383.39,2 

388.01,1 

441.90,1 

447.29,0 

452.67,9 

505.03,0 

511.18,9 

517.34,8 

568.15.9 

575.48,8 

582.01,6 

631.28,8 

638.98,6 

646.68,5 

8200 

8300 

8400 

253.41.4 

256.50.4 

259.59.5 

316.76,7 

320.63,0 

324.49,3 

380.12.1 
384.75,6 

389.39.2 

443.47,4 

448.88,2 

454.29,0 

506.82,7 

513.00,8 

519.18,9 

570.18,1 

577.13,4 

584.08,8 

633.53,4 

641.26,0 

648.98,6 

8200  J 
8300  { 
8400 

8500 

8000 

8700 

261.75.3 

264. 53. 3 
267.91,2 

327.19,2 

331.04,1 

334.89,0 

392.63,0 

397.24,9 

401.86,8 

458.06.8 

463.45.8 
468.84,7 

523.50,7 

529.66,6 

535.82,5 

588.94,5 

595.87,4 

602.80,3 

654.38,4 

662.08,2 

669.78,1 

8500 

8600 

8700 

262.68.5 

265.77.5 

268.86.6 

328.35,6 

332.21,9 

336.08,2 

394.02,7 

398.66,3 

403.29,9 

459.69,9 

465.10,7 

470.51,5 

525.37.0 

531.55.1 

537.73.2 

591.04,1 

597.99,5 

604.94,8 

656.71,2 

664.43,8 

672.16,4 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

270.99,2 

274.07.1 

277.15.1 

338.74,0 

342.58,9 

346.43,8 

406.48,8 

411.10,7 

415.72,6 

47*. 23, 6 
479.62,5 
485.01,4 

541.98,4 

548.14,2 

554.30,1 

699.73,2 

616,66,0 

623.58,9 

677.47,9 

685.17,8 

692.87,7 

8800 

8900 

9000 

271.95.6 

275.04.7 

278.13.7 

339.94,5 

343.80,8 

347.67,1 

407.93.4 
412.57,0 

417.20.5 

475.92,3 

481.33,2 

486.74,0 

543.91.2 

550.09.3 

556.27.4 

61]. 90,1 
618.85,5 
625.80,8 

679.89,0 

687.61,6 

695.34,2 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

280.23.0 

283.31.0 
286.38,9 

350.28,8 

354.13,7 

357.98,6 

420.3  4,5 

424.96.4 

429.58.4 

490.40,3 

495.79,2 

501.18,1 

560.46,0 

566.61,9 

572.77,8 

630.51,8 

637.44,7 

644.37,5 

700.57,5 

708.27,4 

715.97,3 

9100 

9200 

9300 

281.22.7 

284.31.8 

287.40.8 

351.53,4 

355.39,7 

359.26,0 

421.84.1 
426.47,7 

431.11.2 

492.14,8 

497.55,6 

502.96,4 

562.45.5 

568.63.6 

574.81.6 

632.76,2 

639.71,5 

646.66,8 

703.06,8 

710.79,5 

718.52,1 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9000 

289.46.8 

292.54.8 
295.62,7 

361.83,6 

365.68,5 

369.53,4 

434.20,3 

438.82,2 

443.44,1 

506.57,0 

511.95,9 

517.34,8 

578.93,7 

585.09,6 

591.25,5 

651.30,4 

658.23,3 

665.16,2 

723.67,1 
' 731.37,0 
739.06,8 

9400 

9500 

9600 

290.49.9 

293.58.9 

296.67.9 

363.12,3 

366.98,6 

370.84,9 

435.74.8 
440.38,4 

445.01.9 

508.37,3 

513.78,1 

519.18,9 

580.99.7 

587.17.8 

593.35.9 

653.62,2 

660.57,5 

667.52,9 

726.24,7 

733.97,3 

741.69,9 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

9700 
9800 
1 9900 

j 10O00 

298.70,7 

301.78.6 

304.86.6 

373.38,4 

377.23,3 

381.08,2 

448.06,0 

452.67.9 

457.29.9 

522.73,7 

528.12,6 

533.51,5 

597.41,4 

603.57,3 

609.73,2 

672.09,0 

679.01,9 

685.94,8 

746.76,7 

754.46,6 

762.16,4 

9700 

9800 

9900 

299.77.0 

302.86.0 

305.95.1 

374.71,2 

378.57,5 

382.43,8 

449.65.5 
454.29,0 

458.92.6 

524.59,7 

530.00,5 

535.41,4 

599.54.0 

605.72.1 

611.90.1 

674.48,2 

681.43,6 

688.38,9 

749.42,5 

757.15,1 

764.87,7 

307.94,5 

384.93,2 

461.91,8 

538.90,4|  615.89,0 

692.87,7 

769.86,3 

lOOOO 

309.04,1 

386.30,1 

463.56,2 

540.82,2 

618.08,2 

695.34,2 

772.60,3 

lOOOO 

October  8th. — 281  DAYS^-9  months  8 days. 

October  9th— 282  DAYS— 9 months  9 days. 

E 

< 

) 283  DAYS. 

E 

< 

284  DAYS. 

| 

4 j 

Rate. 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

Rate. 

4 j 

5 J 

6 

7 | 

8 | 

9 "| 

10 

Rate. ; 

100 
; 200 

1 300 

:J. . l <>,  l 

6.20.3 

9.30.4 

3.87,7 

7.75,3 

11.63,0 

4.65,2 

9.30,4 

13.95,6 

5.42,7 

10.85,5 

16.28,2 

6.20,3 

12.40,5 

18.60,8 

6.97,8 

13.95,6 

20.93,4 

7.75,3 

15.50,7 

23.26,0 

100 

200 

300 

3.11,2 

0.22,5 

9.33,7 

3.89.0 

7.78.1 
11.67,1 

4.66,8 

9.33,7 

14.00,5 

5.44,7 

30.89,3 

16.34,0 

6.22,5 

12.44,9 

18.67,4 

7.00,3 

14.00. 5 

21.00. 8 

7.78,1 

15.56.2 

23.34.2 

lOO 
200 
300 
400 
600 
600  i 

1 400 

I 500 
COO 

12.40,5 

15.50.7 

18.60.8 

15.50,7 

19.38,4 

23.26,0 

18.60,8 

23.26,0 

27.91,2 

21.71,0 

27.13,7 

32.56,4 

24.81,1 

31.01,4 

37.21,6 

27.91,2 

34.89,0 

41.86,8 

31.01,4 

38.76,7 

46.52,1 

400 

600 

600 

12.44,9 

15.56,2 

18.67,4 

15.56.2 

19.45.2 

23.34.2 

18.67,4 

23.34,2 

28.01,1 

21.78,6 

27.23,3 

32.67,9 

24.89,9 

31.12,3 

37.34,8 

28.01,1 

35.01,4 

42.01,6 

31.12,8 

38.90.4 

46.68.5 

| 700 

800 
! 900 

21.71.0 

24.81.1 

27.91.2 

27.13,7 

31.01,4 

34.89,0 

32.56,4 

37.21,6 

41.86,8 

37.99,2 

43.41,9 

48.84,7 

43.41,9 

49.62,2 

55.82,5 

48.84,7 

55.82,5 

62.80,3 

54.27,4 

62.02,7 

69.78,1 

700 

800 

900 

21.78.0 
24.89,9 

28.01.1 

27.23.3 

31.12.3 

35.01.4 

32.67,9 

37.34,8 

42.01,6 

38.12,6 

43.57,3 

49.01,9 

43.57,3 

49.79,7 

56.02,2 

49.01,9 

56.02,2 

63.02,5 

54.46.6 

62.24.7 

70.02.7 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

31.01.4 

34.11.5 

37.21.6 

38.76,7 

42.64,4 

46.52,1 

46.52,1 

51.17,3 

55.82,5 

54.27,4 

59.70,1 

65.12,9 

62.02,7 

68.23,0 

74.43,3 

69.78,1 

76.75,9 

83.73,7 

77.53,4 

85.28,8 

93.04,1 

lOOO 

llOO 

1200 

31.12,3 

34.23,0 

37.34,8 

38.90.4 

42.79.5 

46.68.5 

46.68,5 

51.35,3 

56.02,2 

54.46,6 

59.91,2 

65.35,9 

62.24,7 
68.47,1 
7 4.69,6 

70.02,7 

77.03,0 

84.03,3 

77.80.8 

85.58.9 
93.37,0 

1 0OO 
1 100 
1200 

i 1300 
1400 
1500 

40.31.8 

43.41.9 
46.52,1 

50.39,7 

54.27,4 

58.15,1 

60.47,7 

65.12,9 

69.78,1 

70.55,6 

75.98,4 

81.41,1 

80.63,6 

86.83,8 

93.04,1 

90.71,5 

97.69,3 

104.67,1 

100.79,5 

108.54,8 

116.30,1 

1300 

1400 

1600 

48.40,0 

43.57,3 

46.68,5 

50.57.5 

54.46.6 

58.35.6 

60.69,0 

65.35,9 

70.02,7 

70.80,5 

76.25,2 

81.69,9 

80.92,1 

87.14,5 

93.37,0 

91.03,6 

98.03,8 

105.04,1 

101.16,1 

108.93.2 

116.71.2 

1300 

1400 

1500 

1GOO 

1700 

1800 

49.62.2 

52.72.3 
55.82,5 

62.02,7 

65.90,4 

69.78,1 

74.43,3 

79.08,5 

83.73,7 

86.83,8 

92.26,6 

97.69,3 

99.24,4 

105.44,7 

111.64,9 

111.64,9 

118.62,7 

125.60,5 

124.05,5 

131.80,8 

139.56,2 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

49.79,7 

52.91,0 

56.02,2 

62.24.7 

66.13.7 

70.02.7 

74.69,6 

79.36,4 

84.03,3 

87.14,5 

92.59,2 

98.03,8 

99.59,5 

105.81,9 

112.04,4 

J 12.04,4 
119.04,7 
126.04,9 

124.49.3 

132.27.4 

140.05.5 

1 600, 
1700 
1800 

1900 

2000 

2100 

53.92.6 

62.02.7 
65.12,9 

73.65,8 

77.53,4 

81.41,1 

88.38,9 

93.04,1 

97.69,3 

103.12,1 

108.54,8 

113.97,5 

117.85,2 

124.05,5 

130.25,8 

132.58,4 

139.56,2 

146.54,0 

147.31,5 

155.06,8 

162.82,2 

59.13,4 

62.24,7 

65.35,9 

73.91.8 

77.80.8 

81.69.9 

88.70,1 

93.37,0 

98.03,8 

103.48,5 

108.93,2 

114.37,8 

118.26,8 

124.49,3 

130.71,8 

133.05,2 

140.05,5 

147.05,8 

147.83.6 

155.61.6 

163.39.7 

1 OOO 
2000 
2100 

2200 

2300 

2400 

68.23,0 

71.33.2 

74.43.3 

85.28,8 

89.16,4 

93.04,1 

102.34,5 

106.99,7 

111.64,9 

119.40,3 

124.83,0 

130.25,8 

136.46,0 

142.66,3 

148.86,6 

153.51,8 

160.49,6 

167.47,4 

170.57,5 

178.32,9 

186.08,2 

2200 

2300 

2400 

68.47,1 

71.58,4 

74.69,6 

85.58.9 

89.47.9 
93.37,0 

102.70,7 

107.37,5 

112.04,4 

119.82,5 

125.27,1 

130.71,8 

136.94.2 
143.16,7 

149.39.2 

154.06,0 

161.06,3 

168.06,6 

171.17.8 

178.95.9 
186.74,0 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

77.53,4 

80.63.6 

83.73.7 

96.91,8 

100.79,5 

104.67,1 

116.30,1 

120.95,3 

125.60,5 

135.68,5 

141.11,2 

146.54,0 

155.06,8 

161.27,1 

167.47,4 

174.45,2 

181.43,0 

188.40,8 

193.83,6 

201.58,9 

209.34,2 

2600 

2600 

2700 

77.80,8 

80.92,1 

84.03,3 

97.26,0 

101.15.1 

105.04.1 

116.71,2 

121.38,1 

126.04,9 

136.16,4 

141.61,1 

147.05,8 

155 .61.6 
161.84,1 

168.06.6 

175.06,8 

182.07,1 

189.07,4 

194.52.1 

202.30.1 

210.08.2 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

86.83,8 

89.94.0 

93.04.1 

108.54,8 

112.42,5 

116.30,1 

130.25,8 

134.91,0 

139.56,2 

151.96,7 

157.39,5 

162.82,2 

173.67,7 

179.87,9 

186.08,2 

195.38,6 

202.36,4 

209.34,2 

217.09,6 

224.84,9 

232.60,3 

2800 

2900 

3000 

87.14,5 

90.25,8 

93.37,0 

108.93.2 

112.82.2 
116.71,2 

130.71,8 

135.38,6 

140.05,5 

152.50,4 

157.95,1 

163.39,7 

174.29.0 
18C.51,5 

186.74.0 

196.07,7 

203.07,9 

210.08,2 

217.86.3 

225.64.4 

233.42.5 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

96.14,2 

99.24,4 

102.34,5 

120.17,8 

124.05,5 

127.93,2 

144.21,4 

148.86,6 

153.51,8 

168.24,9 

173.67,7 

179.10,4 

192.28,5 

198.48,8 

204.69,0 

216.32,1 

223.29,9 

230.27,7 

240.35,6 

248.11,0 

255.86,3 

3100 

3200 

3300 

96.48,2 

99.59,5 

102.70,7 

120.60.3 

124.49.3 

128.38.4 

144.72,3 
149.39,2 
154.06,  C 

168.84,4 

174.29,0 

179.73,7 

192.96.4 
199.18,9 

205.41.4 

217.08,5 

224.08,8 

231.09,0 

241.20.5 

248.98.6 

256.76.7 

3 lOO 
3200 
3300 

3400 

3500 

3600 

105.44.7 

108.54.8 

111.64.9 

131.80,8 

135.68,5 

139.56,2 

158.17,0 

162.82.2 

167.47,4 

184.53,2 

189.95,9 

195.38,6 

210.89,3 

217.09,6 

223.29,9 

237.25,5 

244.23,3 

251.21,1 

263.61,6 

271.37,0 

279.12,3 

3400 

3600 

3600 

105.81,9 

108.93,2 

112.04,4 

132.27.4 

136.16.4 

140.05.5 

158.72,9 

163.39,7 

168.06,6 

185.18,4 

190.63,0 

196.07,7 

211.63.8 
217.86,3 

224.08.8 

238.09,3 

245.09,6 

252.09,9 

264.54.8 

272.32.9 
280.11,0 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

114.75.1 

117.85.2 

120.95.3 

143.43,8 

147.31,5 

151.19,2 

172.12,6 

176.77,8 

181.43,0 

200.81,4 

206.24,1 

211.66,8 

229.50,1 

235.70,4 

241.90,7 

258.18,9 

265.16,7 

272.14,5 

286.87,7 

294.63,0 

302.38,4 

3700 

3800 

3900 

115.15,6 

118.26,8 

121.38,1 

143.94.5 

147.83.6 

151.72.6 

172.73,4 

177.40,3 

182.07,1 

2C1.52,3 

206.97,0 

212.41,6 

230.31.2 
236.53,7 

242.76.2 

259.10,1 

266.10,4 

273.10,7 

287.89.0 

295.67.1 

303.45.2 

3700 
3800  ! 
3900  | 

4000 

4100 

4200 

124.0'), 5 
127.15,6 
130.25,8 

155.06,8 

158.94,5 

162.82,2 

186.08,2 

190.73,4 

195.38,6 

217.09,6 

222.52,3 

227.95,1 

248.11,0 

254.31,2 

260.51,5 

279.12,3 

286.10,1 

293.07,9 

310.13,7 

317.89,0 

325.64,4 

4000 

4100 

4200 

124.49,3 

127.60,5 

130.71,8 

155.61.6 

159.50.7 

163.39.7 

186.74,0 

191.40.8 

196.07,7 

217.86,3 

223.31,0 

228.75,6 

248.98.6 
255.21,1 

261.43.6 

280.11,0 

287.11,2 

294.11,5 

311.23.3 

319.01.4 

326.79.5 

4000  j 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

133.35,9 

136.46,0 

139.56,2 

166.69,9 

170.57,5 

174.45,2 

200.03,8 

204.69,0 

209.34,2 

233.37,8 

238.80,5 

244.23,3 

266.71,8 

272.92,1 

279.12,3 

300.05,8 

307.03,6 

314.01,4 

333.39,7 

341.15,1 

348.90,4 

4300 

4400 

4600 

133.83,0 

136.94,2 

140.05,5 

167.28.8 

171.17.8 

175.06.8 

200.74,5 

205.41,4 

210.08,2 

234.20,3 

239.64,9 

245.09,6 

267.66.0 
273.88,5 

280.11.0 

301.11,8 

308.12,1 

315.12,3 

334.57.5 

342.35.6 

350.13.7 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

142.66.3 

145.76.4 
148.86,6 

178.32,9 

182.20,5 

186.08,2 

213.99,5 

218.64,7 

223.29,9 

249.66,0 

255.08,8 

260.51,5 

285.32,6 

291.52,9 

297.73,2 

320.99,2 

327.97,0 

334.94,8 

356.65,8 

364.41,1 

372.16,4 

4600 

4700 

4800 

143.16,7 

146.27,9 

149.39,2 

178.95.9 

182.84.9 
186.74,0 

214.75,1 

219.41,9 

224.08,8 

250.54,2 

255.98,9 

261.43,6 

286.33.4 
292.55,9 

298.78.4 

322.12,6 

329.12,9 

336.13,2 

357.91.8 

365.69.9 

373.47.9 

4600  j 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

151.96.7 

155.06.8 
158.17,0 

189.95,9 

193.83,6 

197.71,2 

227.95,1 

232.60,3 

237.25,5 

265.94,2 

271.37,0 

276.79,7 

303.93,4 

310.13,7 

316.34,0 

341.92,6 

348.90,4 

355.88,2 

379.91,8 

387.67,1 

395.42,5 

4900 

6000 

6100 

152.50,4 

155.61/ 

158.72,9 

190.63.0 

194.52.1 

198.41.1 

228.75,6 

233.42,5 

238.09,3 

266.88,2 

272.32,9 

277.77,5 

305.00,8 

311.23,3 

317.45,8 

343.13,4 

350.13,7 

357.14,0 

381.26.0 

389.04.1 

396.82.2 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

161.27,1 

164.37.3 

167.47.4 

201.58,9 

205.46,6 

209.34,2 

241.90,7 

246.55,9 

251.21,1 

282.22,5 

287.65,2 

293.07,9 

322.54,2 

328.74,5 

334.94,8 

362.86,0 

369.83,8 

376.81,6 

403.17,8 

410.93,2 

418.68,5 

6200 

6300 

6400 

161.84,1 

164.95,3 

168.06,6 

202.30.1 

206.19.2 

210.08.2 

242. r6, 2 
247.43,0 
252.09,9 

283.22,2 

288.66,8 

294.11,5 

323.68.2 
329.90,7 

336.1.3.2 

364.14,2 

371.14,* 

378.14,8 

404.60.3 

412.38.4 

420.16.4 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

170.57,5 

173.67.7 

176.77.8 

213.21,9 

217.09,6 

220.97,3 

255.86,3 

260.51,5 

265.16,7 

298.50,7 

303.93,4 

309.36,2 

341.15,1 

347.35,3 

353.55,6 

383.79,5 

390.77,3 

397.75,1 

426.43,8 

434.19,2 

441.94,5 

6500 

6600 

5700 

171.17,8 

174.29,0 

177.40,3 

213.97.3 

217.86.3 

221.75.3 

256.76,7 

261.43,6 

266.10,4 

299.56,2 

305.00,8 

310.45,5 

342.35,6 

348.58,1 

354.80,5 

385.15,1 

392.15,3 

399.15,6 

427.94.5 

435.72.6 

443.50.7 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

179.87,9 

182.98.1 

186.08.2 

224.84,9 

228.72,6 

232.60,3 

269.81,9 

274.47,1 

279.12,3 

314.78,9 

320.21,6 

325.64,4 

359.75,9 

365.96,2 

372.16,4 

404.72,9 

411.70,7 

418.68,5 

449.69,9 

457.45,2 

465.20,5 

5800 

6900 

6000 

180.51,5 

183.62,7 

186.74,0 

225.64.4 

229.53.4 

233.42.5 

270.77,3 

275.44,1 

280.11,0 

315.90,1 

321.34,8 

326.79,5 

361.03,0 

367.25,5 

373.47,9 

406.15,9 

413.16,2 

420.16,4 

451.28.8 

459.06.8 

466.84.9 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

189.18.4 

192.28.5 

195.38.6 

236.47,9 

240.35,6 

244.23,3 

283.77,5 

288.42,7 

293.07,9 

331.07,1 

336.49,9 

341.92,6 

378.36,7 

384.57,0 

390.77,3 

425.66,3 

432.64,1 

439.61,9 

472.95,9 

480.71,2 

488.46,6 

6100 

6200 

6300 

189.85,2 

192.96,4 

196.07,7 

237.31.5 

241.20.5 

245.09.6 

284.77,8 

289.44,7 

294.11,5 

332.24,1 

337.68,8 

343.13,4 

379.70,4 

385.92,9 

392.15,3 

427.16,7 

434.17,0 

441.17,3 

474.63.0 

482.41.1 

490.19.2 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

198.48.8 

201.58.9 
204.69,0 

248.11,0 

251.98,6 

255.86,3 

297.73,2 

302.38,4 

307.03,6 

347.35,3 

352.78,1 

358.20,8 

396.97,5 

403.17,8 

409.38,1 

446.59,7 

453.57,5 

460.55.3 

496.21,9 

503.97,3 

511.72,6 

6400 

6500 

6600 

199.18,9 

202.30,1 

205.41,4 

248.98.6 

252.87.7 

256.76.7 

298.78,4 

303.45,2 

308.12,1 

348.58,1 

354.02,7 

359.47,4 

398.37,8 

404.60,3 

410.82,7 

448.17,5 

455.17,8 

462.18,1 

497.97.3 

505.75.3 

513.53.4 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

207.79.2 

210.89.3 
213.99,5 

259.74,0 

263.61,6 

267.49,3 

311.68,8 

316.34,0 

320.99,2 

363.63,6 

369.06,3 

374.49,0 

415.58,4 

421.78,6 

427.98,9 

467.53,2 

474.51,0 

481.48,8 

519.47,9 

527.23,3 

534.98,6 

6700 

6800 

6900 

208.52,6 

211.63,8 

214.75,1 

260.65.8 

264.54.8 

268.43.8 

312.78,9 

317.45,8 

322.12,6 

364.92,1 

370.36,7 

375.81,4 

417.05,2 

423.27,7 

429.50,1 

469.18,4 

476.18,6 

483.18,9 

521.31.5 

529.09.6 

536.87.7 

6700  | 
6800 
6900 

70OO 

7100 

7200 

217.09.6 

220.19.7 
223.29,9 

271.37,0 

275.24,7 

279.12,3 

325.64,4 

330.29,6 

334.94,8 

379.91,8 

385.34,5 

390.77,3 

434.19,2 

440.39,5 

446.59,7 

488.46,6 

495.44,4 

502.42,2 

542.74,0 

550.49,3 

558.24,7 

7000 

7100 

7200 

217.86,3 

220.97,5 

224.08,8 

272.32.9 

276.21.9 
280.11,0 

326.79,5 

331.46,3 

336.13,2 

381.26,0 

386.70,7 

392.15,3 

435.72,6 

441.95,1 

448.17,5 

490.19,2 

497.19,5 

504.19,7 

544.65.8 

552.43.8 

560.21.9 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

226.40.0 

229.50.1 
232.60,3 

283.00,0 

286.87,7 

290.75,3 

339.60,0 

344.25,2 

348.90,4 

396.20,0 

401.62,7 

407.05,5 

452.80,0 

459.00,3 

465.20,5 

509.40,0 

516.37,8 

523.35,6 

566.00,0 

573.75,3 

581.50,7 

, 7300 
7400 
7500 

: 227.20,0 
230.31,2 
233.42,5 

284.00,0 

287.89.0 

291.78.1 

340.80,0 

345.46,8 

350.13,7 

397.60,0 

403.04,7 

408.49,3 

454.40,0 

460.62,5 

466.84,9 

511.20,0 

518.20,3 

525.20,5 

568.00,0 

575.78.1 

583.56.2 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

235.70.4 

238.80.5 
241.90,7 

294.63,0 

298.50,7 

302.38,4 

353.55,6 

358.20,8 

362.86,0 

412.48,2 

417.91,0 

423.33,7 

471.40,8 

477.61,1 

483.81,4 

530.33,4 

537.31,2 

544.29,0 

589.26,0 

597.01,4 

604.76,7 

7600 

7700 

7800 

236.53,7 

239.64,9 

242.76,2 

295.67.1 

299.56.2 

303.45.2 

354.80,5 

359.47,4 

364.14,2 

413.94,0 

419.38,6 

424.83,3 

473.07,4 

479.29,9 

485.52,3 

532.20,8 

539.21,1 

546.21,4 

591.34.2 

599.12.3 

606.90.4 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

245.00,8 

248.11.0 

251.21.1 

306.26,0 

310.13,7 

314.01,4 

367.51,2 

372.16,4 

376.81,6 

428,76,4 

434.19,2 

439.61,9 

490.01,6 

496.21,9 

502.42,2 

551.26,8 

558.24,7 

565.22,5 

612.52,1 

620.27,4 

628.02,7 

7900 

8000 

8100 

245.87,4 

248.98,6 

252.09,9 

307.34.2 

311.23.3 

315.12.3 

368.81,1 

373.47,9 

378.14,8 

430.27,9 

435.72,6 

441.17,3 

491.74,8 

497.97,3 

504.19,7 

553.21,6 

560.21,9 

567.22,2 

614.68.5 

622.46.6 

630.24.7 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

254.31,2 

257.41.4 

260.51.5 

317.89,0 

321.76,7 

325.64,4 

381.46,8 

386.12,1 

390.77,3 

445.04,7 

450.47,4 

455.90,1 

508.62,5 

514.82,7 

521.03,0 

572.20,3 

579.18,1 

586.15,9 

635.78,1 

643.53,4 

651.28,8 

8200 

8300 

8400 

255.21,1 

258.32,3 

261.43,6 

319.01.4 

322.90.4 

326.79.5 

382.81,6 

387.48,5 

392.15,3 

446.61,9 

452.06,6 

457.51,2 

510.42,2 

516.64,7 

522.87,1 

574.22,5 

581.22,7 

588.23,0 

638.02.7 

645.80.8 

653.58.9 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

263.61,6 

266.71.8 

269.81.9 

329.52,1 

333.39,7 

337.27,4 

395.42,5 

400.07,7 

404.72,9 

461.32,9 

466.75,6 

472.18,4 

527.23,3 

533.43,6 

539.63,8 

593.13,7 

600.11,5 

607.09,3 

659.04,1 

666.79,5 

674.54,8 

8500 

8600 

8700 

264.54,8 

267.66,0 

270.77,3 

330.68.5 

334.57.5 

338.46.6 

396.82,2 

401:49,0 

406.15,9 

462.95,9 

468.40,5 

473.85,2 

529.09,6 

535.32,1 

541.54,5 

595.23,3 

602.23,6 

609.23,8 

661.37.0 

669.15.1 

676.93.2 

8500 
8600 
8700  | 

8800 

8900 

9000 

272.92.1 

276.02.2 

279.12.3 

341.15,1 

345.02,7 

348.90,4 

409.38,1 

414.03,3 

418.68,5 

477.61,1 

483.03,8 

488.46,6 

545.84,1 

552.04,4 

558.24,7 

614.07,1 

621.04,9 

628.02,7 

682.30,1 

690.05,5 

697.80,8 

8800 

8900 

9000 

273.88,5 

276.99,7 

280.11,0 

342.35.6 

346.24.7 

350.13.7 

410.82,7 

415.49,6 

420.16,4 

479.29,9 

484.74,5 

490.19,2 

547.77,0 

553.99,5 

560.21,9 

616.24,1 

623.24,4 

630.24,7 

684.71.2 

692.49.3 

700.27.4 

8800 
8900 
9000  | 

9100 

9200 

9300 

282.22.5 

285.32.6 

288.42.7 

352.78,1 

356.65,8 

360.53,4 

423.33,7 

427.98,9 

432.64,1 

493.89,3 

499.32,1 

504.74,8 

564.44,9 

570.65,2 

576.85,5 

635.00,5 

641.98,4 

648.96,2 

705.56,2 

713.31,5 

721.06,8 

9100 

9200 

9300 

283.22,2 

286.33,4 

289.44,7 

354.02.7 

357.91.8 

361.80.8 

424.83,3 

429.50,1 

434.17,0 

495.63,8 

501.08,5 

506.53,2 

566.44,4 

572.66,8 

578.89,3 

637.24,9 

644.25,2 

651.25,5 

708.05.5 

715.83.6 

723.61.6 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

291.52,9 

294.63,0 

297.73,2 

364.41,1 

368.28,8 

372.16,4 

437.29,3 

441.94,5 

446.59,7 

510.17,5 

515.60,3 

521.03,0 

583.05,8 

589.26,0 

595.46,3 

655.94,0 

662.91,8 

669.89,6 

728.82,2 

736.57,5 

744.32,9 

9400 

9500 

9600 

292.55,9 

295.67,1 

298.78,4 

365.69.9 

369.58.9 

373.47.9 

438.83,8 

443.50,7 

448.17,5 

511.97,8 

517.42,5 

522.87,1 

585.11,8 

591.34,2 

597.56,7 

658.25,8 

665.26,0 

672.26,3 

731.39.7 

739.17.8 

746.95.9 

9400 
9500 
9600  S 

9700 

9800 

9900 

300.83.3 

303.93.4 
307.03,6 

376.04,1 

379.91,8 

383.79,5 

451.24,9 

455.90,1 

460.55,3 

526.45,8 

531.88,5 

537.31,2 

601.66,6 

607.86,8 

614.07,1 

676.87,4 

683.85,2 

690.83,0 

752.08,2 

759.83,6 

767.58,9 

9700 

9800 

9900 

301.89,6 

305.00,8 

308.12,1 

377.37.0 

381.26.0 

385.15.1 

452.84,4 

457.51,2 

462.18,1 

528.31,8 

533.76,4 

539.21,1 

603.79,2 

610.01,6 

616.24,1 

679.26,6 

686.26,8 

693.27,1 

754.74.0 

762.52.1 

770.30.1 

9700 
9800 
9900  | 

lOOOO 

310.13,7 

387.67,1 

465.20,5 

542.74,0 

620.27, 4|  697.80, 8|  775.34,2 

lOOOO 

311.23,3 

389.04,1 

466.84,9 

544.65,8 

622.46,6 

700.27,4 

778.08,2 

lOOOO 

October  lOth— 283  DAYS— 9 months  lO  days. 

October  1 1th— 284  DAYS— 9 months  1 1 days. 
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236  DAYS. 
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Hate. 
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5 

1 6 

1 7 

8 

9 

I 10 

Rate. 

4 

1 5 

! 6 

1 7 

1 8 

9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

3.12,3 

6.24,7 

9.37,0 

3.90,4 

7.80,8 

11.71,2 

4.68,5 
9.37, C 
14.05,5 

5.46,6 

1«.93,2 

16.39,7 

6.24,7 

12.49,3 

18.74,0 

7.02,7 

14.05,5 

21.08,2 

7.80,8 

15.61,6 

23.42,5 

lOO 

200 

300 

400 

600 

600 

3.13,4 

6.26,8 

9.40,3 

3.91,8 

7.83,6 

11.75,3 

4.70,1 

9.40,3 

14.10,4 

5.48,5 

10.97,0 

16.45,5 

6.26,8 

12.53,7 

18.80,5 

7.05,2 

14.10,4 

21.15,6 

7.83,6 

15.67,1 

23.50,7 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

12.49,3 

15.61,6 

18.74,0 

15.61,6 

19.52,1 

23.42,5 

18.74.0 
23.42,5 

28.11.0 

21.86,3 

27.32,9 

32.79,5 

24.98,6 

31.23,3 

37.47,9 

28.11,0 

35.13,7 

42.16,4 

31.23,3 

39.04,1 

46.84,9 

12.53,7 

15.67,1 

18.80,5 

15.67,1 

19.58,9 

23.50,7 

18.80,5 

23.50.7 

28.20.8 

21.94.0 
27.42,5 

32.91.0 

25.07,4 

31.34,2 

37.61,1 

28.20,8 

35.26,0 

42.31,2 

31.34,2 

39.17,8 

47.01,4 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

21.86,3 

24.98,6 

28.11,0 

27.32,9 

31.23,3 

35.13,7 

32.79,5 

37.47,9 

42.16,4 

38.26,0 

43.72,6 

49.19,2 

43.72,6 

49.97,3 

56.21,9 

49.19,2 

56.21,9 

63.24,7 

54.65,8 

62.46,6 

70.27,4 

700 

800 

900 

21.94,0 

25.07,4 

28.20,8 

27.42,5 

31.34,2 

35.26,0 

32.91.0 

37.61.1 

42.31.2 

38.39,5 

43.87,9 

49.36,4 

43.87,9 

50.14,8 

56.41,6 

49.36,4 

56.41,6 

63.46,8 

54.84,9 

62.68,5 

70.52,1 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

31.23,3 

34.35,6 

37.47,9 

39.04,1 

42.94,5 

46.84,9 

46.84.9 
51.53,4 

56.21.9 

54.65.8 
60.12,3 

65.58.9 

62.46,6 

68.71,2 

74.95,9 

70.27,4 

77.30,1 

84.32,9 

78.08,2 

85.89,0 

93.69,9 

lOOO 

1100 

1200 

31.34,2 

34.47,7 

37.61,1 

39.17,8 

43.09,6 

47.01,4 

47.01.4 

51.71.5 

56.41.6 

54.84.9 
60.33,4 

65.81.9 

62.68,5 

68.95,3 

75.22,2 

70.52,1 

77.57,3 

84.62,5 

78.35.6 
86.19,2 

94.02.7 

lOOO 

1100 

1200 

1300 
1400 
1 1500 

40.60,3 

43.72,6 

46.84,9 

50.75,3 

54.65,8 

58.56,2 

60.90.4 
65.58,9 

70.27.4 

71.05.5 
76.52,1 

81.98.6 

81.20,5 

87.45,2 

93.69,9 

91.35,6 

98.38,4 

105.41,1 

101.50,7 

109.31,5 

117.12,3 

1300 

1400 

1500 

40.74,5 

43.87,9 

47.01,4 

50.93,2 

54.84,9 

58.76,7 

61.11,8 

65.81,9 

70.52,1 

71.30.4 
76.78,9 

82.27.4 

81.49,0 

87.75,9 

94.02,7 

91.67,7 

98.72,9 

105.78,1 

101.86.3 
109.69,9 

117.53.4 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

49.97,3 

53.09,6 

56.21,9 

62.46,6 

66.37,0 

70.27,4 

74.95.9 
79.64,4 

84.32.9 

87.45,2 

92.91,8 

98.38,4 

99.94,5 

106.19,2 

112.43,8 

112.43,8 

119.46,6 

126.49,3 

124.93,2 

132.74,0 

140.54,8 

1600 

1700 

1800 

50.14,8 

53.28,2 

56.41, 

62.68,5 

66.60,3 

70.52,1 

75.22.2 

79.92.3 
84.62,5 

87.75.9 
93.24,4 

98.72.9 

100.29,6 

106.56,4 

112.83,3 

112.83,3 

119.88,5 

126.93,7 

125.37.0 
133.20,5 

141.04.1 

59.34,2 

62.46,6 

65.58,9 

74.17,8 

78.08,2 

81.98,6 

89.01.4 
93.69,9 

98.38.4 

103.84,9 

109.31,5 

114.78,1 

118.68,5 

124.93,2 

131.17,8 

133.52,1 

140.54,8 

147.57,5 

148.35,6 

156.16,4 

163.97,3 

1900 

2000 

2100 

59.55,1 

62.68,5 

65.81,9 

74.43,8 

78.35,6 

82.27,4 

89.32.6 

94.02.7 
98.72,9 

104.21.4 
109.69,9 

115.18.4 

119.10,1 

125.37,0 

131.63,8 

133.98,9 

141.04,1 

148.09,3 

148.87.7 
156.71,2 

164.54.8 

2200 

2300 

2400 

68.71,2 

71.83,6 

74.95,9 

85.89,0 

89.79,5 

93.69,9 

103.06.8 
107.75,3 

112.43.8 

120.24.7 
125.71,2 

131.17.8 

137.42,5 

143.67,1 

149.91,8 

154.60,3 

161.63,0 

168.65,8 

171.78,1 

179.58,9 

187.39,7 

2200 

2300 

2400 

68.95,3 

72.08,8 

75.22,2 

86.19,2 

90.11,0 

94.02,7 

103.43,0 

108.13.2 

112.83.3 

120.66,8 

126.15,3 

131.63,8 

137.90,7 

144.17,5 

150.44,4 

155.14,5 

162.19,7 

169.24,9 

172.38.4 
180.21,9 

188.05.5 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

78.08,2 

81.20,5 

84.32,9 

97.60,3 

101.50,7 

105.41,1 

117.12.3 
121.80,8 

126.49.3 

136.64.4 
142.11,0 

147.57.5 

156.16,4 

162.41,1 

168.65,8 

175.68,5 

182.71,2 

189.74,0 

195.20,5 

203.01,4 

210.82,2 

2500 

2600 

2700 

78.35,6 

81.49,0 

84.62,5 

97.94,5 

101.86,3 

105.78,1 

117.53,4 

122.23.6 

126.93.7 

137.12.3 
142.60,8 

148.09.3 

156.71,2 

162.98,1 

169.24,9 

176.30,1 

183.35,3 

190.40,5 

195.89,0 

203.72,6 

211.56,2 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

87.45,2 

90.57,5 

93.69,9 

109.31,5 

113.21,9 

117.12,3 

131.17.8 
135.86,3 

140.54.8 

153.04,1 

158.50,7 

163.97,3 

174.90,4 

181.15,1 

187.39,7 

196.76,7 

203.79,5 

210.82,2 

218.63,0 

226.43,8 

234.24,7 

2800 

2900 

3000 

87.75,9 

90.89,3 

94.02,7 

109.69,9 

113.61,6 

117.53,4 

131.63,8 

136.34.0 

141.04.1 

153.57.8 
159.06,3 

164.54.8 

175.51,8 

181.78,6 

188.05,5 

197.45,8 

204.51,0 

211.56,2 

219.39.7 
227.23,3 

235.06.8 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

96.82,2 

99.94,5 

103.06,8 

121.02,7 

124.93,2 

128.83,6 

145.23.3 
149.91,8 

154.60.3 

169.43,8 

174.90,4 

180.37,0 

193.64,4 

199.89,0 

206.13,7 

217.84,9 

224.87,7 

231.90,4 

242.05,5 

249.86,3 

257.6V 

3100 

3200 

3300 

97.16,2 

100.29,6 

103.43,0 

121.45,2 

125.37,0 

129.28,8 

145.74,2 

150.44.4 

155.14.5 

170.03,3 

175.51,8 

181.00,3 

194.32,3 

200.59;2 

206.86,0 

218.61,4 

225.66,6 

232.71,8 

242.90.4 
250.74,0 

258.57.5 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

106.19,2 

109.31,5 

112.43,8 

132.74,0 

136.64,4 

140.54,8 

159.28.8 
163.97,3 

168.65.8 

185.83.6 
191.30,1 

196.76.7 

212.38,4 

218.63,0 

224.87,7 

238.93,2 

245.95,9 

252.98,6 

265.47,9 

273.28,8 

281.09,6 

3400 

3500 

3600 

106.56*4 

109.69,9 

112.83,3 

133.20,5 

137.12,3 

141.04,1 

159.84.7 

164.54.8 

169.24.9 

186.48.8 
191.97,3 

197.45.8 

213.12,9 

219.39,7 

225.66,6 

239.77,0 

246.82,2 

253.87,4 

206.41.1 
274.24,7 

282.08.2 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3909 

115.56,2 

118.68,5 

121.80,8 

144.45,2 

148.35,6 

152.26,0 

173.34.2 
178.02,7 

182.71.2 

202.23.3 
207.69,9 

213.16.4 

231.12,3 

237.37,0 

243.61,6 

260.01,4 

267.04,1 

274.06,8 

288.90,4 

296.71,2 

304.52,1 

3700 

3800 

3900 

115.96,7 

119.10,1 

122.23,6 

144.95,9 

148.87,7 

152.79,5 

173.95.1 

178.65.2 

183.35.3 

202.94.2 
208.42,7 

213.91.2 

231.93,4 

238.20,3 

244.47,1 

260.92,6 

267.97,8 

275.03,0 

289.91.8 
297.75,3 

305.58.9 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

124.93,2 

128.05,5 

131.17,8 

156.16,4 

160.06,8 

163.97,3 

187.39.7 
192.08,2 

196.76.7 

218.63,0 

224.09,6 

229.56,2 

249.86,3 

256.11,0 

262.35,6 

281.09,6 

288.12,3 

295.15,1 

312.32,9 

320.13,7 

327.94,5 

4000 

4100 

4200 

125.37,0 

128.50,4 

131.63,8 

156.71,2 

160.63,0 

164.54,8 

188.05.5 

192.75.6 
197.45,8 

219.39.7 
224.88,2 

230.36.7 

250.74,0 

257.00,8 

263.27,7 

282.08,2 

289.13,4 

296.18,6 

313.42.5 
321.26,0 

329.09.6 

4000 

4100 

4200 

4300 1 
4400 
4500| 

134.30,1 

137.42,5 

140.54,8 

167.87,7 

171.78,1 

175.68,5 

201.45.2 
206.13,7 

210.82.2 

235.02,7 

240.49,3 

245.95,9 

268.60,3 

274.84,9 

281.09,6 

302.17,8 

309.20,5 

316.23,3 

335.75,3 

343.56,2 

351.37,0 

4300 

4400 

4500 

134.77,3 

137.90,7 

141.04,1 

168.46,6 

172.38,4 

176.30,1 

202.15,9 

206.86,0 

211.56,2 

235.85.2 
241.33,7 

246.82.2 

269.54,5 

275.81,4 

282.08,2 

303.23,8 

310.29,0 

317.34,2 

336.93.2 
344.76,7 

352.60.3 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

143.67,1 

146.79,5 

149.91,8 

179.58,9 

183.49,3 

187.39,7 

215.50.7 
220.19,2 

224.87.7 

251.42.5 
256.89,0 

262.35.6 

287.34,2 

293.58,9 

299.83,6 

323.26,0 

330.28,8 

337.31,5 

359.17,8 

366.98,6 

374.79,5 

4600 

4700 

4800 

144.17,5 

147.31,0 

150.44,4 

180.21,9 

184.13,7 

188.05,5 

216.26.3 

220.96.4 
225.66,6 

252.30.7 
257.79,2 

263.27.7 

288.35,1 

294.61,9 

300.88,8 

324.39,5 

331.44,7 

338.49,9 

360.43,8 

368.27,4 

376.11,0 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

153.04,1 

156.16,4 

159.28,8 

191.30,1 

195.20,5 

199.11,0 

229.56.2 
234.24,7 

238.93.2 

267.82.2 
273.28,8 

278.75.3 

306.08,2 

312.32,9 

318.57,5 

344.34,2 

351.37,0 

358.39,7 

382.60,3 

390.41,1 

398.21,9 

4900 

5000 

5100 

153.57,8 

156.71,2 

159.84,7 

191.97,3 

195.89,0 

199.80,8 

230.36.7 

235.06.8 
239.77,0 

268.76.2 
274.24,7 

279.73.2 

307.15,6 

313.42,5 

319.69,3 

345.55,1 

352.60,3 

359.65,5 

383.94.5 
391.78,1 

399.61.6 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

162.41,1 

165.53,4 

168.65,8 

203.01,4 

206.91,8 

210.82,2 

243.61.6 
248.30,1 

252.98.6 

284.21,9 

289.68,5 

295.15,1 

324.82,2 

331.06,8 

337.31,5 

365.42,5 

372.46,2 

379.47,9 

406.02,7 

413.83,6 

421.64,4 

5200 

5300 

5400 

162.98,1 

166.11,5 

169.24,9 

203.72,6 

207.64,4 

211.56,2 

244.47,1 

249.17.3 

253.87.4 

285.21.6 
290.70,1 

296.18.6 

325.96,2 

332.23,0 

338.49,9 

366.70,7 

373.75,9 

380.81,1 

407.45.2 
415.28,8 

423.12.3 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

171.78,1 

174.90,4 

178.02,7 

214.72,6 

218.63,0 

222.53,4 

257.67.1 
262.35,6 

267.04.1 

300.61,6 

306.08,2 

311.54,8 

343.56,2 

349.80,8 

356.05,5 

386.50,7 

393.53,4 

400.56,2 

429.45,2 

437.26,0 

445.06,8 

5500 

6600 

5700 

172.38,4 

175.51,8 

178.65,2 

215.47,9 

219.39,7 

223.31,5 

258.57,5 

263.27.7 

267.97.8 

301.67.1 
307.15,6 

312.64.1 

344.76,7 

351.03,6 

357.30,4 

387.86,3 

394.91,5 

401.96,7 

430.95,9 

438.79,5 

446.63,0 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

181.15,1 

184.27,4 

187.39,7 

226:43,8 

230.34,2 

234.24,7 

271.72.6 
276.41,1 

281.09.6 

317.01.4 
322.47,9 

327.94.5 

362.30,1 

368.54,8 

374.79,5 

407.58,9 

414.61,6 

421.64,4 

452.87,7 

460.68,5 

468.49,3 

5800 

5900 

6000 

181.78,6 

184.92,1 

188.05,5 

227.23,3 

231.15,1 

235.06,8 

272.67,9 

277.38.1 

282.08.2 

318.12.6 
323.61,1 

329.09.6 

363.57,3 

369.84,1 

376.11,0 

409.01,9 

416.07,1 

423.12,3 

454.46.6 
462.30,1 

470.13.7 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

190.52,1 

193.64,4 

196.76,7 

238.15,1 

242.05,5 

245.95,9 

285.78.1 
290.46,6 

295.15.1 

333.41.1 
338.87,7 

344.34.2 

381.04,1 

387.28,8 

393.53,4 

428.67,1 

435.69,9 

442.72,$ 

476.30,1 

484.11,0 

491.91,8 

6100 

6200 

6300 

191.18,9 

194.32,3 

197.45,8 

238.98,6 

242.90,4 

246.82,2 

286.78.4 

291.48.5 

296.18.6 

334.58.1 
340.06,6 

345.55.1 

382.37,8 

388.64,7 

394.91,5 

430.17,5 

437.22,7 

444.27,9 

477.97.3 
485.80,8 

493.64.4 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

199.89,0 

203.01,4 

206.13,7 

249.86,3 

253.76,7 

257.67,1 

299.83,6 

304.52,1 

309.20,5 

349.80,8 

355.27,4 

360.74,0 

399.78,1 

406.02,7 

412.27,4 

449.75,3 

456.78,1 

463.80,8 

499.72,6 

507.53,4 

515.34,2 

6400 

6500 

6600 

200.59,2 

203.72,6 

206.86,0 

250.74,0 

254.65,8 

258.57,5 

300.88.8 

305.58.9 
310.29,0 

351.03,6 

356.52,1 

362.00,5 

401.18,4 

407.45,2 

413.72,1 

451.33,2 

458.38,4 

465.43,6 

501.47,9 

509.31,5 

517.15,1 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

209.26,0 

212.38,4 

215.50,7 

261.57,5 

265.47,9 

269.38,4 

313.89.0 
318.57,5 

323.26.0 

366.20,5 

371.67,1 

377.13,7 

418.52,1 

424.76,7 

431.01,4 

470.83,6 

477.86,3 

484.89,0 

523.15,1 

530.95,9 

538.76,7 

6700 

6800 

6900 

209.99,5 

213.12,9 

216.26,3 

262.49,3 

266.41,1 

270.32,9 

314.99.2 

319.69.3 
324.39,5 

367.49.0 
372.97,5 

378.46.0 

419.98,9 

426.25,8 

432.52,6 

472.48,8 

479.54,0 

486.59,2 

524.98,6 

532.82,2 

540.65,8 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

218.63,0 

221.75,3 

224.87,7 

273.28,8 

277.19,2 

281.09,6 

327.94.5 
332.63,0 

337.31.5 

382.60.3 
388.06,8 

393.53.4 

437.26,0 

443.50,7 

449.75,3 

491.91,8 

498.94,5 

505.97,3 

546.57,5 

554.38,4 

562.19,2 

7000 

7100 

7200 

219.39,7 

222.53,2 

225.66,6 

274.24,7 

278.16,4 

282.08,2 

329.09.6 

333.79.7 
338.49,9 

383.94.5 
389.43,0 

394.91.5 

438.79,5 

445.06,3 

451.33,2 

493.64,4 

500.69,6 

507.74,8 

548.49.3 
556.32,9 

564.16.4 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

228.00,0 

231.12,3 

234.24,7 

285.00,1 

288.90,4 

292.80,8 

342.00,0 

346.68,5 

351.37,0 

399.00,0 

404.46,6 

409.93,2 

458.00,0 

462.24,7 

468.49,3 

513.00,0 

520.02,7 

527.05,5 

570.00,0 

577.80,8 

585.61,6 

7300 

7400 

7500 

228.80,0 

231.93,4 

'235.06,8 

286.00,0 

289.91,8 

293.83,6 

343.20.0 

347.90.1 
352.60,3 

400.40.0 
405.88,5 

411.37.0 

457.60,0 

463.86,8 

470.13,7 

514.80,0 

521.85,2 

528.90,4 

572.00,0 

579.83,6 

587.67,1 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

237.37,0 

240.49,3 

243.61,6 

296.71,2 

300.61,6 

304.52,1 

356.05.5 
360.74,0 

365.42.5 

415.39,7 

420.86,3 

426.32,9 

474.74,0 

480.98,6 

487.23,3 

534.08,2 

541.11,0 

548.13,7 

593.42,5 

601.23,3 

609.04,1 

7600 

7700 

7800 

238.20,3 

241.33,7 

244.47,1 

297.75,3 

301.67,1 

305.58,9 

357.30,4 

362.00,5 

366.70,7 

416.85.5 
422.34,0 

427.82.5 

476.40,5 

482.67,4 

488.94,2 

535.95,6 
543. 00,  S 
550.06,0 

595.50.7 
603.34,2 

611.17.8 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

246.74,0 

249.86,3 

252.98,6 

308.42,5 

312.32,9 

316.23,3 

370.11,0 

374.79,5 

379.47,9 

431.79.5 
437.26,0 

442.72.6 

493.47,9 

499.72,6 

505.97,3 

555.16,4 

562.19,2 

569.21,9 

616.84,9 

624.65,8 

632.46,6 

7900 

8000 

8100 

247.60,5 

250.74,0 

253.87,4 

309.50,7 

313.42,5 

317.34,2 

371.40,8 

376.11.0 

380.81.1 

433.31,0 

438.79,5 

444.27,9 

495.21,1 

501.47,9 

507.74,8 

557.11,2 

564.16,4 

571.21,6 

619.01.4 
626.84,9 

634.68.5 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

256.11,0 

259.23,3 

262.35,6 

320.13,7 

324.04,1 

327.94,5 

384.16.4 
388.84,9 

393.53.4 

448.19.2 
453.65,8 

459.12.3 

512.21,9 

518.46,6 

524.71,2 

576.24,7 

583.27,4 

590.30,1 

640.27,4 

648.08,2 

655.89,0 

8200 

8300 

8400 

257.00,8 

260.14,2 

263.27,7 

321.26,0 

325.17,8 

32'9.09,6 

385.51,2 

390.21.4 

394.91.5 

449.76.4 
455.24,9 

460.73.4 

514.01,6 

520.28,5 

526.55,3 

578.26,8 

585.32,1 

592.37,3 

642.52.1 
650.35,6 

658.19.2 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

265.47,9 

268.60,3 

271.72,6 

331.84,9 

335.75,3 

339.65,8 

398.21.9 
402.90,4 

407.58.9 

464.58,9 

470.05,5 

475.52,1 

530.95,9 

537.20,5 

543.45,2 

597.32,9 

604.35,6 

611.38,4 

663.69,9 

671.50,7 

679.31,5 

8500 

8600 

8700 

266.41,1 

269.54,5 

272.67,9 

333.01,4 
336  93,2 
340.84,9 

399.61,6 

404.31.8 

409.01.9 

466.21.9 
471.70,4 

477.18.9 

532.82,2 

539.09,0 

545.35,9 

599.42,5 

606.47,7 

613.52,9 

666.02,7 

673.86,3 

681.69,9 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

274.84,9 

277.97,3 

281.09,6 

343.56,2 

347.46,6 

351.37,0 

412.27  4 
416.95,9 
421.64,4 

480.98,6 

486.45,2 

491.91,8 

549.69,9 

555.94,5 

562.19,2 

618.41,1 

625.43,8 

632.46,6 

687.12,3 

694.93,2 

702.74,0 

8800 

8900 

9000 

275.81,4 

278.94,8 

282.08,2 

344.76,7 

348.68,5 

352.60,3 

413.72.1 

418.42.2 

423.12.3 

482.67.4 
488.15,9 

493.64.4 

551.62,7 

557.89,6 

564.16,4 

620.58,1 

627.63,3 

634.68,5 

689.53.4 
697.37,0 

705.20.5 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

284.21,9 

287.34,2 

290.46,6 

355.27,4 

359.17,8 

363.08,2 

426.32.9 
431.01,4 

435.69.9 

497.38.4 
502.84,9 

508.31.5 

568.43,8 

574.68,5 

580.93,2 

639.49,3 

646.52,1 

653.54,8 

710.54,8 

718.35,6 

726.16,4 

9100 

9200 

9300 

285.21,6 

288.35,1 

291.48,5 

356.52,1 

360.43,8 

364.35,6 

427.82.5 

432.52.6 

437.22.7 

499.12.9 
504.61,4 

510.09.9 

570.43,3 

576.70,1 

582.97,0 

641.73,7 

648.78,9 

655.84,1 

713.04.1 
720.87,7 

728.71.2 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

293.58,9 

296.71,2 

299.83,6 

366.98,6 

370.89,0 

374.79,5 

440.38,4 

445.06,8 

449.75,3 

513.78.1 
519.24,7 

524.71.2 

587.17,8 

593.42,5 

599.67,1 

660.57,5 

667.60,3 

674.63,0 

733.97,3 

741.78,1 

749.58,9 

9400 

9500 

9600 

294.61,9 

297.75,3 

300.88,8 

368.27,4 

372.19,2 

376.11,0 

441.92,9 

446.63,0 

451.33,2 

515.58,4 

521.06,8 

526.55,3 

589.^3,8 

595.50,7 

601.77,5 

662.89,3 

669.94,5 

676.99,7 

736.54.8 
744.38,4 

752.21.9 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

9700 

9800 

9900 

302.95,9 

306.08,2 

309.20,5 

378.69,9 

382.60,3 

386.50,7 

454.43.8 
459.12,3 

463.80.8 

530.17,8 

535.64,4 

541.11,0 

605.91,8 

612.16,4 

618.41,1 

681.65,8 

688.68,5 

695.71,2 

757.39,7 

765.20,5 

773.01,4 

9700 

9800 

9900 

304.02,2 

307.15,6 

310.29,0 

380.02,7 

383.94,5 

387.86,3 

456.03.3 

460.73.4 
465.43,6 

532.03,8 

537.52,3 

-543.00,8 

608.04,4 

614.31,2 

620.58,1 

684.04,9 

691.10,1 

698.15,3 

760.05.5 
767.89,0 

775.72.6 

lOOOO 

312.32, 9|  390.41,1 

468.49,3 

546.57,5 

624.65,8 

702.74,0]  780.82,2 

lOOOO 

313.42,5 

391.78,1 

470.13,7 

548.49,3 

626.84,9 

705.20,5 

783.56,2 

lOOOO 
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287  DAYS. 

E 

< 

288  DAYS. 

1 1 

Hate. 

4 | 5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 | 

5 | 

6 | 

7 | 

8 | 

9 | 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

3.14.6 
6.29,0 

9.43.6 

3.93.2 

7.86.3 
11.79,5 

4.71,8 

9.43,6 

14.15,3 

6.50,4 

11.00,8 

16.51,2 

6.29,0 

12.58.1 

18.87.1 

7.07,7 

14.15,3 

21.23,0 

' 7.86,3" 
15.72,6 
23.58,9 

TOO 

200 

300 

8.15,6 

6.31,2 

9.46,8 

3.94,5 

7.89,0 

11.88,6 

4.73,4 

9.46,8 

14.20.3 

" 5.52,3 

11.04, 7 
16.67,0 

£3172 

12.62,5 

18.93,7 

7.10,1 

14.20.3 

21.30.4 

7.89,0 

15.78.1 

23.67.1 

1 OO  | 
200  1 
600 

4(70 

600 

OOO 

12.68,1 

16.72,6 

18.87,1 

15.72,6 

19.65.8 

23.58.9 

18.87,1 

23.58,9 

28.30,7 

22.01,6 

27.52,1 

33.02,5 

25.16.2 

31.45.2 

37.74.2 

28.30,7 

35.38,4 

42.46,0 

31.45,2 

39.31,5 

47.17,8 

400 

500 

600 

12.62,5 

15.78,1 

18.93,7 

15.78.1 
19.72,6 

23.67.1 

18.93,7 

23.67,1 

28.40,5 

22.09,3 

27.61,6 

33.14,0 

25.24,9 

31.56,2 

37.87,4 

28.40,5 

35.50.7 

42.60.8 

31.56.2 

39.45.2 

47.34.2 

400 

500 

600 

700 

800 

OOO 

22.01,6 

25.16,2 

28.30,7 

27.52.1 

31.45.2 
35.38,4 

33.02,5 

37.74,2 

42.46,0 

38.52,9 

44.03,3 

49.53,7 

44.03.3 

50.32.3 

56.61.4 

49.53,7 

56.61,4 

63.68,0 

55.04,1 

62.90,4 

70.76,7 

700 

800 

1)00 

22.09,3 

25.24,9 

28.40,5 

27.61,6 

31.56,2 

35.50,7 

33.14,0 

37.87,4 

42.60,8 

38.66,3 

44.18,6 

49.71,0 

44.18,6 

50.49,9 

56.81,1 

49.71.0 

56.81.1 

63.91.2 

55.23.3 

63.12.3 

71.01.4 

Too 

800 

OOO 

rooo 
1 100 
1200 

lOOO 

HOO 

1200 

31.45.2 
34.59,7 

37.74.2 

39.31,5 

43.24.7 

47.17.8 

47.17,8 

51.89,6 

56.61,4 

55.04,1 

60.54,5 

66.04,9 

62.90.4 

69.19.5 

75.48.5 

70.76,7 

77.84,4 

84.92,1 

78.63,0 

86.49,3 

94.35,6 

lOOO 

1100 

1200 

31.56,2 

34.71,8 

37.87,4 

39.45.2 
43.39,7 

47.34.2 

47.34,2 

52.07,7 

56.81,1 

65.23,3 

60.75,6 

66.27,9 

63.12,3 

69.43,6 

75.74,8 

71.01.4 

78.11.5 

85.21.6 

78.90.4 

86.79.5 

94.68.5 

1300 

1400 

1600 

40.88.8 
44.03,3 

47.17.8 

51.11.0 

55.04.1 
58.97,3 

61.33,2 

66.04,9 

70.76,7 

71.55,3 

77.05,8 

82.56,2 

81.77.5 

88.06.6 
94.35,6 

91.99,7 

99.07,4 

106.15,1 

102.21,9 

110.08,2 

117.94,5 

1300 

1400 

1500 

41.03,0 

44.18,6 

47.34,2 

51.28.8 
55.23,3 

59.17.8 

61.54,5 

66.27,9 

71.01,4 

71.8(1,3 

77.32,6 

82.84,9 

82.06,0 

88.37,3 

94.68,5 

92.31.8 

99.41.9 
106.52,1 

102.57.5 

110.46.6 

118.35.6 

TTioO 

1400 

1500 

lOOO 

1700 

1800 

50.32.3 
53.46,8 

56.61.4 

62.90,4 

66.83.6 

70.76.7 

75.48,5 

80.20,3 

84.92,1 

88.06,6 

93.57,0 

99.07,4 

100.64.7 

106.93.7 

113.22.7 

113.22,7 

120.30,4 

127.38,1 

125.80,8 

133.67,1 

141.53,4 

1600 

1700 

1800 

lOOO 

2000 

2100 

50.49,9 

53.65,5 

56.81,1 

63.12.3 
67.06,8 

71.01.4 

75.74,8 

80.48,2 

85.21,6 

88.37,3 

93.89,6 

99.41,9 

100.99,7 

107.31,0 

113.62,2 

113.62.2 

120.72.3 
127.82,5 

126.24.7 

134.13.7 

142.02.7 

1600 

1700 

1800 

i960 

2000 

2100 

lOOO 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

59.75.9 
62.90,4 

66.04.9 

74.69,9 

78.63,0 

82.56,2 

89.63,8 

94.35,6 

99.07,4 

104.57,8 

110.08,2 

115.58,6 

119.51.8 

125.80.8 

132.09.9 

134.45,8 

141.53,4 

148.61,1 

149.39,7 

157.26,0 

165.12,3 

59.96,7 

63.12,3 

66.27,9 

74.95.9 
78.90,4 

82.84.9 

89.95,1 

94.68,5 

99.41,9 

104.94,2 

110.46,6 

115.98,9 

119.93,4 

126.24,7 

132.55,9 

134.92.6 

142.02.7 
149.12,9 

149.91.8 

157.80.8 

165.69.9 

69.19.5 
72.34,0 

75.48.5 

86.49,3 

90.42.5 

94.35.6 

103.79,2 

108.51,0 

113.22,7 

121.09,0 

126.59,5 

132.09,9 

138.38.9 

144.67.9 
150.97,0 

155.68,8 
162.76,4 
169  84,1 

172.98,6 

180.84,9 

188.71,2 

2200 

2300 

2400 

69.43,6 

72.59,2 

75.74,8 

86.79.5 
90.74,0 

94.68.5 

104.15,3 

108.88,8 

113.62,2 

121.51,2 

127.03,6 

132.55,9 

138.87,1 

145.18,4 

151.49,6 

156.23,0 

163.33.2 

170.43.3 

173.58.9 

181.47.9 
189.37,0 

2200 

2300 

2400 

2600 

2G00 

2700 

78.63.0 
81.77,5 

84.92.1 

98.28,8 

102.21,9 

106.15,1 

117.94,5 

122.66,3 

127.38,1 

137.60,3 

143.10,7 

148.61,1 

157.26.0 

163.55.1 

169.84.1 

176.91,8 

183.99,5 

191.07,1 

196.57,5 

204.43,8 

212.30,1 

2500 

2600 

2700 

78.9(1,4 

82.06,0 

85.21,6 

98.63,0 

102.57,5 

106.52,1 

118.35,6 

123.09,0 

127.82,5 

138.08,2 

143.60,5 

149.12,9 

157.80,8 

164.12,1 

170.43,3 

177.53,4 

184.63.6 

191.73.7 

197.26.0 

205.15.1 

213.04.1 

2500 

2600 

2700 

2800 

2000 

3000 

88.06,6 

91.21,1 

94.35,6 

110.08,2 

114.01.4 

117.94.5 

132.09,9 

136.81,6 

141.53,4 

154.11,5 

159.61,9 

165.12,3 

176.13.2 

182.42.2 

188.71.2 

198.14,8 

205.22,5 

212.30,1 

220.16,4 

228.02,7 

235.89,0 

2800 

2000 

3000 

88.37,3 

91.52,9 

94.68,5 

110.46.6 
114.41,1 

118.35.6 

132.55,9 

137.29,3 

142.02,7 

154.65,2 

160.17,5 

165.69,9 

176.74,5 

183.05,8 

189.37,0 

198.83,8 

205.94.0 

213.04.1 

220.93.2 

228.82.2 
236.71,2 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

97.50,1 

100.64,7 

108.79,2 

121.87.7 

125.80.8 
129.74,0 

146.25,2 

150.97,0 

155.68,8 

170.62,7 

176.13,2 

181.63,6 

195.00,3 

201.29.3 

207.58.4 

219.37,8 

226.45,5 

233.53,1 

243.75,3 

251.61,6 

259.47,9 

3100 

3200 

3300 

97.84,1 

100.99,7 

104.15,3 

122.30.1 
126.24,7 

130.19.2 

146.76,2 

151.49,6 

156.23,0 

171.22,2 

176.74,5 

182.26,8 

195.68,2 

201.99,5 

203.30,7 

220.14,2 

227.24.4 

234.34.5 

244.60.3 

252.49.3 

260.38.4 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3000 

106.93.7 
110.08,2 

113.22.7 

133.67,1 

137.60.3 

141.53.4 

160.40,5 

165.12,3 

169.84,1 

187.14,0 

192.64,4 

198.14,8 

213.87.4 

220.16.4 

226.45.5 

240.60,8 

247.68,5 

254.76,2 

26*7.34,2 

275.20,5 

283.06,8 

3400 

3500 

3600 

107.31,0 

110.46,6 

113.62,2 

134.13.7 
138.08,2 

142.02.7 

160.96,4 

165.69,9 

170.43,3 

187.79,2 

193.31,5 

198.83,8 

214.61,9 

220.93,2 

227.24,4 

241.44,7 
248. 54, § 
255.64,9 

268.27.4 

276.16.4 

284.05.5 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3000 

116.37.3 
119.51,8 

122.66.3 

145.46.6 

149.39.7 
153.32,9 

174.55,9 

179.27,7 

183.99,5 

203.65,2 

209.15,6 

214.66,0 

232.74.5 

239.03.6 

245.32.6 

261.83,8 

268.91,5 

275.99,2 

290.93,2 

298.79,5 

306.65,8 

3700 

3800 

3000 

116.77,8 

119.93,4 

123.09,0 

145.97.3 
149.91,8 

153.86.3 

175.16,7 

179.90,1 

184.63,6 

204.36,2 

209.88,5 

215.40,8 

233.55,6 

239.86,8 

246.18,1 

262.75.1 

269.85.2 

276.95.3 

291.94.5 

299.83.6 

307.72.6 

3700 

3800 

3000 

4000 

4100 

4200 

125.80.8 
128.95,3 

132.09.9 

157.26,0 

161.19.2 

165.12.3 

188.71,2 

193.43,0 

198.14,8 

220.16,4 

225.66,8 

231.17,3 

251.61.6 

257.90.7 

264.19.7 

283.06,8 

290.14,5 

297.22,2 

314.52,1 

322.38,4 

330.24,7 

4006 

4100 

4200 

126.24,7 

129.40,3 

132.55,9 

157.80.8 
161.75,3 

165.69.9 

189.37,0 

194.10,4 

198.83,8 

220.93,2 

226.45,5 

231.97,8 

252.49,3 

258.80,5 

265.11,8 

284.05.5 

291.15.6 
298.25,8 

315.61.6 

323.50.7 

331.39.7 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4600 

135.24.4 
138.38,9 

141.53.4 

169.05.5 

172.98.6 
176.91,8 

202.86,6 

207.58,4 

212.30,1 

236.67,7 

242.18,1 

247.68,5 

270.48.8 

276.77.8 

283.06.8 

304.29,9 

311.37,5 

318.45,2 

338.11,0 

345.97,3 

353.83,6 

4300 

4400 

4500 

135.71,5 

138.87,1 

142.02,7 

169.64.4 
173.58,9 

177.53.4 

203.57,3 

20S.30.7 

213.04,1 

237.50,1 

243.02,5 

248.54,8 

271.43,0 

277.74,2 

284.05,5 

305.35,9 

312.46,0 

319.56,2 

339.28.8 

347.17.8 

355.06.8 

4300 

4400 

4500 

4000 

4700 

4800 

144.67,9 

147.82,5 

150.97,0 

180.84,9 

184.78.1 

188.71.2 

217.01,9 

221.73,7 

226.45,5 

253.18,9 

258.69,3 

264.19,7 

289.35.9 

295.64.9 
301.94,0 

325.52,9 

332.60,5 

339.68,2 

361.69,9 

369.56,2 

377.42,5 

4600 

4700 

4800 

145.18,4 

148.34,0 

151.49,6 

181.47,9 

185.42,5 

189.37,0 

217.77,5 

222.51,0 

227.24,4 

254.07,1 

259.59,5 

265.11,8 

290.36,7 

296.67,9 

302.99,2 

326.66.3 

333.76.4 
340.86,6 

362.95.9 

370.84.9 
378.74,0 

4600 

4700 

4800 

4000 

5000 

5100 

154.11.5 
157.26,0 

160.40.5 

192.64.4 

196.57.5 
200.50,7 

231.17,3 

235.89,0 

240.60,8 

269.70,1 

275.20,5 

280.71,0 

308.23.0 

314.52.1 

320.81.1 

346.75,9 

353.83,6 

360.91,2 

385.28,8 

393.15,1 

401.01,4 

4000 

5000 

5100 

154.65,2 

157.80,8 

160.96,4 

193.31.5 
197.26,0 

201.20.5 

231.97,8 

236.71,2 

241.44,7 

270.64,1 

276.16,4 

281.68,8 

309.30,4 

315.61,6 

321.92,9 

347.96.7 

355.06.8 
362.17,0 

386.63.0 

394.52.1 

402.41.1 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

163.55.1 
166.69,6 

169.84.1 

204.43,8 

208.37.0 

212.30.1 

245.32,6 

250.04,4 

254.76,2 

286.21,4 

291.71,8 

297.22,2 

327.10.1 

333.39.2 

339.68.2 

367.98,9 

375.06,6 

382.14,2 

408.87,7 

416.74,0 

424.60,3 

5200 

5300 

5400 

164.12,1 

167.27,7 

170.43,3 

205.15.1 
209.09,6 

213.04.1 

246.18,1 

250.91,5 

255.64,9 

287.21,1 

292.73,4 

298.25,8 

328.24,1 

334.55,3 

340.86,6 

369.27,1 

376.37.3 

383.47.4 

410.30.1 

418.19.2 

426.98.2 

5200 

5300 

5400 

5500 

5000 

5700 

172.98.6 
176.13,2 

179.27.7 

216.23.3 

220.16.4 
224.09,6 

259.47,9 

264.19,7 

268.91,5 

302.72,6 

308.23,0 

313.73,4 

345.97.3 

352.26.3 

358.55.3 

389.21,9 

396.29,6 

403.37,3 

432.46,6 

440.32,9 

448.19,2 

5500 

5600 

5700 

173.58,9 

176.74,5 

179.90,1 

216.98.6 
220.93,2 

224.87.7 

260.38,4 

265.11,8 

269.85,2 

303.78,1 

309.30,4 

314.82,7 

347.17,8 

353.49,0 

359.80,3 

390.57,5 

397.67.7 

404.77.8 

433.97.3 

441.86.3 

449.75.3 

5500 

5600 

5700 

5800 

5000 

6000 

182.42.2 
185.56,7. 

188.71.2 

228.02,7 

231.95,9 

235.89,0 

273.63,3 

278.35,1 

283.06,8 

319.23,8 

324.74,2 

330.24,7 

364.84.4 

371.13.4 

377.42.5 

410.44,9 

417.52,6 

424.60,3 

456.05,5 

463.91,8 

471.78,1 

5800 

5000 

6000 

183.05,8 

186.21,4 

189.37,0 

228.82,2 

232.76,7 

236.71,2 

274.58,6 

279.32,1 

284.05,5 

320.35,1 

325.87,4 

331.39,7 

366.11,5 

372.42,7 

378.74,0 

411.87,9 

418.98.1 

426.08.2 

457.64.4 

465.53.4 

473.42.5 

5800 

5000 

6000 

OlOO 

6200 

6300 

191.85.8 
195.00,3 

198.14.8 

239.82.2 

243.75.3 
247.68,5 

287.78,6 

292.50,4 

297.22,2 

335.75,1 

341.25,5 

346.75,9 

383.71.5 
390.00,5 

396.29.6 

431.67,9 

438.75,6 

445.83,3 

479.64,4 

487.50,7 

495.37,0 

6100 

6200 

6300 

192.52,6 

195.68,2 

198.83,8 

240.65.8 
244.60,3 

248.54.8 

288.78,9 

293.52,3 

298.25,8 

336.92,1 

342.44,4 

347.96,7 

385.05,2 

391.36,4 

397.67,7 

433.18.4 

440.28.5 

447.38.6 

481.31.5 

489.20.5 

497.09.6 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

201.29.3 
204.43,8 

207.58.4 

251.61,6 

255.54.8 

259.47.9 

301.94,0 

306.65,8 

311.37,5 

352.26,3 

357.76,7 

363.27,1 

402.58.6 

408.87.7 

415.16.7 

452.91,0 

459.98,6 

467.06,3 

503.23,3 

511.09,6 

518.95,9 

6400 

6500 

6600 

201.99,5 

205.15,1 

208.30,7 

252.49.3 
256.43,8 

260.38.4 

302.99,2 

307.72,6 

312.46,0 

353.49,0 

359.91,4 

364.53,7 

403.98,9 

410.30,1 

416.61,4 

454.48.8 

461.58.9 
468.69,0 

504.98.6 

512.87.7 

520.76.7 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6000 

210.72.9 
213.87,4 

217.01.9 

263.41.1 

267.34.2 
271.27,4 

316.09,3 

320.81,1 

325.52,9 

368.77,5 

374.27,9 

379.78,4 

421.45.8 

427.74.8 

434.03.8 

474.14,0 

481.21,6 

488.29,3 

526.82,2 

534.68,5 

542.54,8 

6700 

6800 

6900 

211.46,3 

214.61,9 

217.77,5 

264.32.9 
268.27,4 

272.21.9 

317.19,5 

321.92,9 

326.66,3 

370.06,0 

375.58,4 

381.10,7 

422.92,6 

429.23,8 

435.55,1 

475.79.2 

482.89.3 
489.99,5 

528.65.8 

536.54.8 

544.43.8 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

220.16.4 
223.31,0 

226.45.5 

275.20,5 

279.13.7 

283.06.8 

330.24,7 

334.96,4 

339.68,2 

385.28,8 

390.79,2 

396.29,6 

440.32.9 

446.61.9 
452.91,0 

495.37,0 

502.44,7 

509.52,3 

550.41,1 

55S.27,4 

566.13,7 

7000 

7100 

7200 

220.93,2 

224.08,8 

227.24,4 

276.16.4 
280.11,0 

284.05.5 

331.39,7 

336.13,2 

340.86,6 

386.63,0 

392.15,3 

397.67,7 

441.86,3 

448.17,5 

454.48,8 

497.09.6 

504.19.7 
511.29,9 

552.32.9 

560.21.9 
568.11,0 

7000 

7100 

7200 

7 300 
7400 
7500 

229.60.0 
232.74,5 

235.89.0 

287.00,0 
290.93,2 
. 294.86,3 

344.40,0 

349.11,8 

353.83,6 

401.80,0 

407.30,4 

412.80,8 

459.20.0 

465.49.0 

471.78.1 

516.60,0 

523.67,7 

530.75,3 

574.00,0 

581.86,3 

589.72,6 

7300 

7400 

7500 

230.40,0 

233.55,6 

236.71,2 

288,00,0 

291.94,5 

295.89,0 

345.60,0 

350.33,4 

355.06,8 

403.20,0 

408.72,3 

414.24,7 

460.80,0 

467.11,2 

473.42,5 

518.40.0 

525.50.1 
532.60,3 

576.00,0 

583.89.0 

591.78.1 

7300 

7400 

7500 

7600 
7 700 
7800 

239.03.6 
242.18,1 

245.32.6 

298.79.5 

302.72.6 
306.65,8 

358.55,3 

363.27,1 

367.98,9 

418.31,2 

423.81,6 

429.32,1 

478.07.1 

484.36.2 

490.65.2 

537.83,0 

544.90,7 

551.98,4 

597.58,9 

605.45,2 

613.31,5 

7600 

7700 

7800 

239.86,8 

243.02,5 

246.18,1 

299.83.6 
303.78,1 

307.72.6 

359.80,3 

364.53,7 

369.27,1 

419.77,0 

425.29,3 

430.81,6 

479,73,7 

486.04,9 

492.36,2 

539.70.4 

546.80.5 
553.90,7 

599.67.1 

607.56.2 

615.45.2 

7600 

7700 

7800 

7000 

8000 

8100 

248.47.1 
251.61,6 

254.76.2 

310.58,9 

314.52.1 

318.45.2 

372.70,7 

377.42,5 

382.14,2 

434.82,5 

440.32,9 

445.83,3 

496.94.2 

503.23.3 

509.52.3 

559.06,0 

566.13,7 

573.21,4 

621.17,8 

629.04,1 

636.90,4 

7000 

8000 

8100 

249.33,7 

252.49,3 

255.64,9 

311.67.1 
315.61,6 

319.56.2 

374.00,5 

378.74,0 

383.47,4 

436.34,0 

441.86,3 

447.38,6 

498.67,4 

504.98,6 

511.29,9 

561.00,8 

568.11.0 

575.21.1 

623.34.2 

631.23.3 

639.12.3 

7000 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

257.90.7 
261.05,2 

264.19.7 

322.38.4 

320.31.5 
330.24,7 

386.86,0 

391.57,8 

396.29,6 

451.33,7 

456.84,1 

462.34,5 

515.81.4 

522.10.4 

528.39.5 

580.29,0 

587.36,7 

594.44,4 

644.76,7 

652.63,0 

660.49,3 

8200 

8300 

8400 

258.80,5 

261.96,2 

265.11,8 

323.50.7 
327.45,2 

331.39.7 

388.20,8 

392.94,2 

397.67,7 

452.91,0 

458.43,3 

463.95,6 

517.61,1 

523.92,3 

530.23,6 

582.31,2 

589.41.4 

596.51.5 

647.01.4 

654.90.4 

662.79.5 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

267.34.2 
270.48,8 

273.63.3 

334.17,8 

338.11.0 

342.04.1 

401.01,4 

405.73,2 

410.44,9 

467  84,9 
473.35,3 
478.85,8 

534.68.5 

540.97.5 

547.26.6 

601.52,1 

608.59,7 

615.67,4 

668.35,6 

676.21,9 

684.08,2 

8500 

8600 

8700 

268.27,4 

271.43,0 

274.58,6 

335.34.2 
339.28,8 

343.23.3 

402.41,1 

407vl4,5 

411.87,9 

469.47,9 

475.00,3 

480.52,6 

536.54,8 

542.86,0 

549.17,3 

603.61,6 

610.71.8 

617.81.9 

670.68.5 

678.57.5 

686.46.6 

8500 

8600 

8700 

8800 

8000 

0000 

276.77.8 
279.92,3 

283.06.8 

345.97.3 

349.90.4 
353.83,6 

415.16,7 

419.88,5 

424.60,3 

484.36,2 

489.86,6 

495.37,0 

553.55.6 

559.84.7 

566.13.7 

622.75,1 

62^82,7 

636.90,4 

691.94,5 

699.80,8 

707.67,1 

8800 

8000 

9000 

277.74,2 

280.89,9 

284.05,5 

347.17.8 
351.12,3 

355.06.8 

416.61,4 

421.34,8 

426.08,2 

486.04,9 

491.57,3 

497.09,6 

555.48,5 

561.79,7 

568.11,0 

624.92.1 

632.02.2 

639.12.3 

694.35.6 

702.24.7 

710.13.7 

8800 

8900 

9000 

OlOO 

0200 

0300 

286.21.4 
289.35,9 

292.50.4 

357.76,7 

361.69,9 

365.63,0 

429.32,1 

434.03,8 

438.75,6 

500.87,4 

506.37,8 

511.88,2 

572.42.7 

578.71.8 
585.00,8 

643.98,1 

651.05,8 

658.13,4 

715.53,4 

723.39,7 

731.26y0 

9100 

9200 

9300 

287.21,1 

290.36,7 

293.52,3 

359.01.4 
362.95,9 

366.90.4 

430.81,6 

435.55,1 

440.28,5 

502.61,9 

508.14,2 

513.66,6 

574.42,2 

580.73,4 

587.04,7 

646.22.5 

653.32.6 

660.42.7 

718.02.7 

725.91.8 

733.80.8 

9100 

9200 

9300 

0400 

0500 

0600 

0700 

0800 

0000 

295.64,9 

298.79,5 

301.94,0 

369.56.2 

373.49.3 
377.42,5 

443.47,4 

448.19,2 

452.91,0 

517.38,6 

522.89,0 

528.39,5 

591.29.9 

597.58.9 

603.87.9 

665.21,1 

672.28,8 

679.36,4 

739.12,3 

746.98,6 

754.84,9 

9400 

9500 

9600 

296.67,9 

299.83,6 

302.99,2 

370.84,9 

374.79,5 

378.74,0 

445.01,9 

449.75,3 

454.48,8 

519.18,9 

524.71,2 

530.23,6 

593.35,9 

599.67,1 

605.98,4 

667.52,9 

674.63,0 

681.73,2 

741.69.9 

749.58.9 

757.47.9 

9400 

9500 

9600 

305.08.5 
308.23,0 

311.37.5 

381.35,6 

385.28.8 

389.21.9 

457.62,7 

462.34,5 

467.06,3 

533.89,9 

539.40,3 

544.90,7 

610.17.0 

616.46.0 

622.75.1 

686.44,1 

693.51,8 

700.59,5 

762.71,2 

770.57,5 

778.43,8 

9700 

9800 

9900 

306.14,8 

309.30,4 

312.46,0 

382.68.5 
386.63,0 

390.57.5 

459.22,2 

463.95,6 

468.69,0 

535.75,9 

541.28,2 

546.80,6 

612.29,6 

618.60,8 

624.92,1 

688.83.3 

695.93.4 
703.03/ 

765.37.0 

773.26.0 

781.15.1 

9700 

9S00 

9900 

lOOOO 

1 OOOO 

314.52,1 

393.15,1 

471.78,1 

550.41,1 

629.04,1 

707.67,1 

786.30,1 

lOOOO 

315.61,6 

394.52,1 

473.42,5 

552.32,9 

631.23,3 

710.13,7 

789.04,1 

October  14th. — 287  DAYS — 9 months  14  days. 

October  15th— 288  DAYS— 9 months  15  days. 
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wYS.  J 

1 .<  . 

4-* 

£ 

< 

209  BAYS. 

£ 

< 

290  IDA 

Hate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

i 10 

7.91,8 

16.83,6 

23.75,3 

Rate. 

4 

1 5 

! 6 

1 ? 

8 | 9 I 10 

Hate. 

100 

200 

300 

3.16,7 

6.33,4 

9.50,1 

3.95,9 

7.91,8 

11.87,7 

4.75.1 

9.50.1 
14.25.5 

5.54,2 

11.08,5 

16.62,7 

6.33,4 

12.66,8 

19.00,3 

7.12,6 

14.25,2 

21.37,8 

100 

200 

300 

3.17,8 

6.35,6 

9.53,4 

3.97,3 

7.94,5 

11.91,8 

4.76,7 

9.53,4 

14.30,1 

5.56,2 

11.12,3 

16.68,5 

6.35,6 

12.71,2 

19.06,8 

7.15,1 

14.30.1 

21.45.2 

7.94,5 

15.89,0 

23.83,6 

100 

200 

300 

40(5 

500 

600 

12.66,8 

15.83,6 

19.00,3 

15.83,6 

19.79,5 

23.75,3 

19.00,3 

23.75.3 

28.50.4 

22.17,0 

27.71,2 

33.25,5 

25.33,7 

31.67,1 

38.00,5 

28.50,4 

35.63,0 

42.75,6 

31.67,1 

39.58,9 

47.50,7 

400 
500 
1 600 

12.71,2 

15.89,0 

19.06,8 

15.89,0 

19.86,3 

23.83,6 

19.06,8 

23.83,6 

28.60,3 

22.24.7 

27.80.8 
33.37,0 

25.42,5 

31.78,1 

38.13,7 

28.60.3 

35.75.3 

42.90.4 

31.78.1 
39.72,6 

47.67.1 

400 
500 
600  ! 

700 

800 

900 

22.17,0 

25.33,7 

28.50,4 

27.71,2 

31.67,1 

35.63,0 

33.25.5 
38.00,5 

42.75.6 

38.79,7 

44.34,0 

49.88,2 

44.34,0 

50.67,4 

57.00,8 

49.88,2 

57.00,8 

64.13,4 

55.42,5 

63.34,2 

71.26,0 

700 

800 

900 

22.24,7 

25.42,5 

28.0(1,:', 

27.80,8 

31.78,1 

35.75,3 

33.37,0 

38.13,7 

42.90,4 

38.93.2 

44.49.3 
50.05,5 

44.49,3 

50.84,9 

57.20,5 

50.05.5 

57.20.5 

64.35.6 

55.61.6 
63.56,2 

71.50.7 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

31  67,1 
34.83,8 
38.00,5 

39.58,9 

43.54,8 

47.50,7 

47.50.7 

52.25.8 
57.00,8 

55.42,5 

60.96,7 

66.51,0 

63.34,2 

69.67,7 

76.01,1 

71.26,0 

78.38,6 

85.51,2 

79.17,8 

87.09,6 

95.01,4 

lOOO 

llOO 

1200 

31.78,1 

34.95,9 

38.13,7 

39.72,6 

43.69,9 

47.67,1 

47.67,1 

52.43,8 

57.20,5 

55.61,6 

61.17,8 

66.74,0 

63.56,2 

69.91,8 

76.27,4 

71.50.7 

78.65.8 

85.80.8 

79.45.2 
87.39,7 

95.34.2 

1000 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

41.17,3 

44.34,0 

47.50,7 

51.46,6 

55.42,5 

59.38,4 

61.75,9 

66.51.0 

71.26.0 

72.05,2 

77.59,5 

83.13,7 

82.34,5 

88.67,9 

95.01,4 

92.63,8 

99.76,4 

106.89,0 

102.93,2 

110.84,9 

118.76,7 

1300 

1400 

1500 

41.31,5 

44.49,3 

47.67,1 

51.64,4 

55.61,6 

59.58,9 

61.97,3 

66.74,0 

71.50,7 

72.30,1 

77.86,3 

83.42,5 

, 82.63,0 
88.98,6 
95.34,2 

92.95,9 

100.11,0 

107.26,0 

103.28.8 
111.23,3 

119.17.8 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

50.67,4 

53.84,1 

57.00,8 

63.34,2 

67.30,1 

71.26,0 

76.01,1 

80.76.2 

85.51.2 

88.67,9 

94.22,2 

99.76,4 

101.34,8 

107.68,2 

114.01,6 

114.01,6 

121.14,2 

128.26,8 

126.68,5 

134.60,3 

142.52,1 

1600 

1700 

1800 

50.84,9 

54.02,7 

57.20,5 

63.56,2 

67.53,4 

71.50,7 

76.27,4 

81.04,1 

85.80,8 

88.98,6 
94.54,8 
• 100.11,0 

101.69,9 

108.05,5 

114.41,1 

114.41.1 

121.56.2 

128.71.2 

127.12.3 
135.06,8 

143.01.4 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

1900 

2000 

2100 

60.17,5 

63.34,2 

66.51,0 

75.21,9 

79.17,8 

83.13,7 

90.26.3 

95.01.4 

99.76.4 

105.30,7 

110.84,9 

116.39,2 

120.35,1 

126.68,5 

133.01,9 

135.39,5 

142.52,1 

149.64,7 

150.43,8 

158.35,6 

166.27,4 

1900 

2000 

2100 

60.38,4 

63.56,2 

66.74,0 

75.47,9 

79.45,2 

83.42,5 

90.57,5 

95.34,2 

100.11,0 

105.67,1 

111.23,3 

116.79,5 

120.76,7 

127.12,3 

133.47,9 

135.86.3 

143.01.4 

150.16.4 

150.95.9 
158.90,4 

166.84.9 

2200 

2300 

2400 

69.67,7 

72.84,4 

76.01,1 

87.09,6 

91.05,5 

95.01,4 

104.51.5 

109.26.6 

114.01.6 

121.93,4 

127.47,7 

133.01,9 

139.35,3 

145.68,8 

152.02,2 

156.77,3 

163.89,9 

171.02,5 

174.19,2 

182.11,0 

190.02,7 

2200 

2300 

2400 

69.91,8 

73.09,6 

76.27,4 

87.39,7 

91.37,0 

95.34,2 

104.87,7 

109.64,4 

114.41,1 

122.35,6 

127.91.8 

133.47.9 

139.83,6 

146.19,2 

152.54,8 

157.31 .5 

164.46.6 

171.61.6 

174.79.5 
182.74,0 

190.68.5 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

79.17,8 

82.34,5 

85.51,2 

98.97,3 

102.93,2 

106.89,0 

118.76.7 

123.51.8 

128.26.8 

138.56,2 

144.10,4 

149.64,7 

158.35,6 

164.69,0 

171.02,5 

178.15,1 

185.27,7 

192.40,3 

197.94,5 

205.86,3 

213.78,1 

2500 

2600 

2700 

79.45,2 

82.63,0 

85.80,8 

99.31,5 

103.28,8. 

107.26,0 

119.17,8 

123.94,5 

128.71,2 

139.04,1 

144.60.3 

150.16.4 

158.90,4 

165.26,0 

171.61,6 

178.76.7 

185.91.8 

193.06.8 

198.63.0 
206.57,5 

214.52.1 

2500 
2600 
2700  1 

2800 

2900 

3000 

88.67,9 

91.84,7 

95.01,4 

110.84,9 

114.80,8 

118.76,7 

133.01,9 

137.77.0 

142.52.1 

155.18,9 

160.73,2 

166.27,4 

177.35,9 

183.69,3 

190.02,7 

199.52,9 

206.65,5 

213.78,1 

221.69,9 

229.61,6 

237.53,4 

2800 

2900 

3000 

88.98,6 

92.16,4 

95.34,2 

111.23,3 

115.20,5 

119.17,8 

133.47,9 

138.24,7 

143.01,4 

155.72,6 

161.28,8 

166.84,9 

177.97,3 

184.32,9 

190.68,5 

200.21,9 

207.37.0 

214.52.1 

222.46.6 
230.41,1 

238.35.6 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

98.18,1 

101.34,8 

104.51,5 

122.72,6 

126.68,5 

130.64,4 

147.27.1 

152.02.2 

156.77.3 

171.81,6 

177.35,9 

182.90,1 

196.36,2 

202.69,6 

209.03,0 

220.90,7 

228.03,3 

235.15,9 

245.45,2 

253.37,0 

261.28,8 

3100 

3200 

3300 

98.52,1 

101.69,9 

104.87,7 

123.15,1 

127.12,3 

131.09,6 

147.78,1 

152.54,8 

157.31,5 

172.41,1 

177.97.3 

183.53.4 

197.04,1 

203.39,7 

209.75,3 

221.67.1 

228.82.2 
235.97,3 

246.30.1 
254.24,7 

262.19.2 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

107.68,2 

110.84,9 

114.01,6 

134.60,3 

138.56,2 

142.52,1 

161.52.3 

166.27.4 

171.02.5 

188.44,4 

193.98,6 

199.52,9 

215.36,4 

221.69,9 

228.03,3 

242.28,5 

249.41,1 

256.53,7 

269.20,5 

277.12,3 

285.04,1 

3400 

3500 

3600 

108.05,5 

111.23,3 

114.41,1 

135.06,8 

139.04,1 

143.01,4 

162.08,2 

166.84,9 

171.61,6 

189.09,6 

191.65.8 

200.21.9 

216.11,0 

222.46,6 

228.82,2 

243.12.3 

250.27.4 

257.42.5 

270.13.7 
278.08,2 

286.02.7 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

117.18,4 

120.35,1 

123.51,8 

146.47,9 

150.43,8 

154.39,7 

175.77.5 

180.52.6 

185.27.7 

205.07,1 

210.61,4 

216.15,6 

234.36,7 

240.70,1 

247.03,6 

263.66,3 

270.78,9 

277.91,5 

292.95,9 

300.87,7 

308.79,5 

3700 

3800 

3900 

117.58,9 

120.76,7 

123.94,5 

146.98,6 

150.95,9 

154.93,2 

176.38,4 

181.15,1 

185.91,8 

205.78.1 

211.34.2 
216.90,4 

235.17,8 

241.53,4 

247.89,0 

264.57.5 

271.72.6 

278.87.7 

293.97.3 
301.91,8 

309.86.3 

3700 
3800 
3900  | 

4000 

4100 

4200 

126.68,5 

129.85,2 

133.01,9 

158.35,6 

162.31,5 

166.27,4 

190.02.7 

194.77.8 

199.52.9 

221.69,9 

227.24,1 

232.78,4 

253.37,0 

259.70,4 

266.03,8 

285.04,1 

292.16,7 

299.29,3 

316.71,2 

324.63,0 

332.54,8 

4000 

4100 

4200 

127.12,3 

130.30,1 

133.47,9 

158.90,4 

162.87,7 

166.84,9 

190.68,5 

195.45,2 

200.21,9 

222.46.6 

228.02.7 
233.58,9 

254.24,7 

260.60,3 

266.95,9 

286.02.7 

293.17.8 

300.32.9 

317.80.8 
325.75,3 

333.69.9 

4000  i 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

136.18,6 

139.35,3 

142.52,1 

170.23,3 

174.19,2 

178.15,1 

204.27,9 

209.03.0 

213.78.1 

238.32,6 

243.86,8 

249.41,1 

272.37,3 

278.70,7 

285.04,1 

306.41,9 

313.54,5 

320.67,1 

340.46,6 

348.38,4 

356.30,1 

4300 

4400 

4500 

136.65,8 

139.83,6 

143.01,4 

170.82,2 

174.79,5 

178.76,7 

204.98,6 

209.75,3 

214.52,1 

239.15.1 

244.71.2 
250.27,4 

273.31,5 

279.67,1 

286.02,7 

307.47,9 

314.63.0 

321.78.1 

341.64.4 
349.58,9 

357.53.4 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

145.68,8 

148.85,5 

152.02,2 

182.11,0 

186.06,8 

190.02,7 

218.53.2 

223.28.2 

228.03.3 

254.95,3 

260.49,6 

266.03,8 

291.37,5 

297.71,0 

304.04,4 

327.79,7 

334.92,3 

342.04,9 

364.21,9 

372.13,7 

380.05,5 

4600 

4700 

4800 

146.19,2 

149.37,0 

152.54,8 

182.74,0 

186.71,2 

190.68,5 

219.28,8 

224.05,5 

228.82,2 

255.83.6 

261.39.7 
266.95,9 

292.38,4 

298.74,0 

305.09,6 

328.93.2 

336.08.2 

343.23.3 

365.47,9 

373.42,5 

381.37,0 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

6100 

155.18,9 

158.35,6 

161.52,3 

193.98,6 

197.94,5 

201.90,4 

232.78.4 

237.53.4 

242.28.5 

271.58,1 

277.12,3 

282.66,6 

310.37,8 

316.71,2 

323.04,7 

349.17,5 

356.30,1 

363.42,7 

387.97,3 

395.89,0 

403.80,8 

4900 

5000 

5100 

155.72,6 

158.90,4 

162.08,2 

194.65,8 

198.63,0 

202.60,3 

233.58,9 

238.35,6 

243.12,3 

272.52.1 

278.08.2 
283.64,4 

311.45,2 

317.80,8 

324.16,4 

350.38.4 

357.53.4 

364.68.5 

389.31.5 
397.26,0 

405.20.5 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

164.69,0 

167.85,8 

171.02,5 

205.86,3 

209.82,2 

213.78,1 

247.03.6 

251.78.6 

256.53.7 

288.20,8 

293.75,1 

299.29,3 

329.38,1 

335.71,5 

342.04,9 

370.55,3 

377.67,9 

384.80,5 

411.72,6 

419.64,4 

427.56,2 

5200 

5300 

5400 

165.26,0 

168.43,8 

171.61,6 

206.57,5 

210.54,8 

214.52,1 

247.89,0 

252.65,8 

257.42,5 

289.20,5 

294.70,7 

300.32,9 

330.52,1 

336.87,7 

343.23,3 

371.83.6 

378.98.6 

386.13.7 

413.15.1 
421.09,6 

429.04.1 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

174.19,2 

177.35,9 

180.52,6 

217.74,0 

221.69,9 

225.65,8 

261.28,8 

266.03.8 

270.78.9 

304.83,6 

310.37,8 

315.92,1 

348.38,4 

354.71,8 

361.05,2 

391.93,2 

399.05,8 

406.18,4 

435.47,9 

443.39,7 

451.31,5 

5500 

5G00 

5700 

174.79,5 

177.97,3 

181.15,1 

218.49,3 

222.46,6 

226.43,8 

262.19,2 

266.95,9 

271.72,6 

305.89,0 

311.45,2 

317.01,4 

349.58,9 

355.94,5 

362.30,1 

393.28.8 

400.43.8 

407.58.9 

436.98.6 
444.93,2 

452.87.7 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

183.69,3 

186.86,0 

190.02,7 

229.61,6 

233.57,5 

237.53,4 

275.54.0 

280.29.0 

285.04.1 

321.46,3 

327.00,5 

332.54,8 

367.38,6 

373.72,1 

380.05,5 

413.31,0 

420.43,6 

427.56,2 

459.23,3 

467.15,1 

475.06,8 

5800 

5900 

6000 

184.32,9 

187.50,7 

190.68,5 

230.41,1 

234.38,4 

238.35,6 

276.49,3 

281.26,0 

286.02,7 

322.57,5 

328.13,7 

333,69,9 

368.65,8 

375.01,4 

381.37,0 

414.74.0 

421.89.0 

429.04.1 

460.82.2 
468.76,7 

476.71.2 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

193.19,5 

196.36,2 

199.52,9 

241.49,3 

245.45,2 

249.41,1 

289.79.2 

294.54.2 

299.29.3 

338.09,0 

343.63,3 

349.17,5 

386.38,9 

392.72,3 

399.05,8 

434.68,8 

441.81,4 

448.94,0 

482.98,6 

490.90,4 

498.82,2 

6100 

6200 

6300 

193.86,3 

197.04,1 

200.21,9 

242.32,9 

246.30,1 

250.27,4 

‘290.79,5 

295.56,2 

300.32,9 

339.26,0 

344.82,2 

350.38,4 

387.72,6 

394.08,2 

400.43,8 

436.19.2 

443.34.2 

450.49.3 

484.65.8 
492.60,3 

500.54.8 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

202.69,6 

205.86,3 

209.03,0 

253.37,0 

257.32,9 

261.28,8 

304.04.4 

308.79.5 

313.54.5 

354.71,8 

360.26,0 

365.80,3 

405.39,2 

411.72,6 

418.06,0 

456.06,6 

463.19,2 

470.31,8 

506.74,0 

514.65,8 

522.57,5 

6400 

6500 

6600 

203.39,7 

206.57,5 

209.75,3 

254.24,7 

258.21,9 

262.19,2 

305.09,6 

309.86,3 

314.63,0 

355.94,5 

361.50.7 

367.06.8 

406.79,5 

413.15,1 

419.50,7 

457.64.4 

464.79.5 

471.94.5 

508.49.3 
516.43,8 

524.38.4 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

212.19,7 

215.36,4 

218.53,2 

265.24,7 

269.20,5 

273.16,4 

318.29.6 

323.04.7 

327.79.7 

371.34,5 

376.88,8 

382.43,0 

424.39,5 

430.72,9 

437.06,3 

477.44,4 

484.57,0 

491.69,6 

530.49,3 

538.41,1 

546.32,9 

6700 

6800 

6900 

212.93,2 

216.11,0 

219.28,8 

266.16,4 

270.13,7 

274.11,0 

319.39,7 

324.16,4 

328.93,2 

372.63,0 

378.19.2 

383.75.3 

425.86,3 

432.21,9 

438.57,5 

479.09.6 

486.24.7 

493.39.7 

532.32.9 
540.27,4 

548.21.9 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

221.69,9 

224.86,6 

228.03,3 

277.12,3 

281.08,2 

285.04,1 

332.54.8 

337.29.9 

342.04.9 

387.97,3 

393.51,5 

399.05,8 

443.39,7 

449.73,2 

456.06,6 

498.82,2 

505.94,8 

513.07,4 

554.24,7 

562.16,4 

570.08,2 

7000 

7100 

7200 

222.46,6 

225.64,4 

228.82,2 

278.08,2 

282.05,5 

286.02,7 

333.69,9 

338.46,6 

343.23,3 

389.31,5 

394.87.7 

400.43.8 

444.93,2 

451.28,8 

457.64,4 

500.54.8 

507.69.9 
514.84,0 

556.16.4 
564.11,0 

572.05.5 

7000 

7100 

7200 

I 7300 
7400 
! 7500 

231.20,0 

234.36,7 

237.53,4 

289.00,0 

292.95,9 

296.91,8 

346.80.0 

351.55.1 

356.30.1 

404.60,0 

410.14,2 

415.68,5 

462.40,0 

468.73,4 

475.06,8 

520.20,0 

527.32,6 

534.45,2 

578.00,0 

585.91,8 

593.83,6 

7300 

7400 

7500 

232.00,0 

235.17,8 

238.35,6 

290.00,0 

293.97,3 

297.9,4,5 

348.00,0 

352.76,7 

357.53,4 

406.00,0 

411.56.2 

417.12.3 

464.00,0 

470.35,6 

476.71,2 

522.00,0 

529.15.1 

536.30.1 

580.00,0 

587.94,5 

595.89,0 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

240.70,1 

243.86,8 

247.03,6 

300.87,7 

304.83,6 

308.79,5 

361.05.2 

365.80.3 

370.55.3 

421.22,7 

426.77,0 

432.31,2 

481.40,3 

487.73,7 

494.07,1 

541.57,8 

548.70,4 

555.83,0 

601.75,3 

609.67,1 

617.58,9 

7600 

7700 

7800 

241.53,4 

244.71,2 

247.89,0 

301.91,8 

305.89,0 

309.86,3 

362.30,1 

367.06,8 

371.83,6 

422.68,5 

428.24.7 

433.80.8 

483.06,8 

489.42,5 

495.78,1 

543.45.2 

550.60.3 

557.75.3 

603.83.6 
611.78,1 

619.72.6 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

250.20,3 

253.37,0 

256.53,7 

312.75,3 

316.71,2 

320.67,1 

375.30.4 

380.05.5 

384.80.5 

437.85,5 

443.39,7 

448.94,0 

500.40,5 

506.74,0 

513.07,4 

562.95,6 

570.08,2 

577.20,8 

625.50,7 

633.42,5 

641.34,2 

7900 

8000 

8100 

251.06,8 

254.24,7 

257.42,5 

313.83,6 

317.80,8 

321.78,1 

376.60,3 

381.37,0 

386.13,7 

439.37,0 

444.93.2 

450.49.3 

502.13,7 

508.49,3 

514.84,9 

564.90.4 

572.05.5 

579.20.5 

627.67.1 
635.61,6 

643.56.2 

7900 

8000 

8100 

1 8200 
j 8300 
8400 

259.70,4 

262.87,1 

266.03,8 

324.63,0 

328.58,9 

332.54,8 

389.55.6 

394.30.7 

399.05.8 

454.48,2 

460.02,5 

465.56,7 

519.40,8 

525.74,2 

532.07,7 

584.33,4 

591.46,0 

598.58,6 

649.26,0 

657.17,8 

665.09,6 

8200 

8300 

8400 

260.60,3 

263.78,1 

266.95,9 

325.75,3 

329.72,6 

333.69,9 

390,90,4 

395.67,1 

400.43,8 

456.05.5 

461.61.6 
467.17, 8| 

521.20,5 

527.56,2 

533.91,8 

586.35.6 

593.50.7 

600.65.8 

651.50.7 
659.45,2 

667.39.7 

8200 

8300 

8400 

8500 
! 8600 
i 8700 

269.20,5 

272.37,3 

275.54,0 

336.50,7 

340.46,6 

344.42,5 

403.80.8 

408.55.9 
413.31,0 

471.11,0 

476.65,2 

482.19,5 

538.41,1 

544.74,5 

551.07,9 

605.71,2 

612.83,8 

619.96,4 

673.01,4 
680.93,2 
688.84,9  1 

8500 

8600 

8700 

270.13,7 

273.31,5 

276.49,3 

337.67,1 

341.64,4 

345.61,6 

405.20,5 

409.97,3 

414.74,0 

472.74.0 

475.30.1 
483.86,3 

540.27,4 

546.63,0 

552.98,6 

607.80.8 

614.95.9 
622.11,0 

675.34.2 
683.28,8 

691.23.3 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

278.70,7 

281.87,4 

285.04,1 

348.38,4 

352.34,2 

356.30,1 

418.06.0 

422.81.1 

427.56.2 

487.73,7 

493.27.9 

498.82,2 

557.41,4 

563.74,8 

570.08,2 

627.09,0 

634.21,6 

641.34,2 

696.76,7 

704.68,5 

712.60,3 

8800 

8900 

9000 

279.67,1 

282.84,9 

286.02,7 

349.58,9 

353,56,2 

357.53,4 

419.50,7 

424.27,4 

429.04,1 

489.42,51 

494.98,6 

500.54,8 

559.34,2 

565.69,9 

572.05,5 

629.26.0 

636.41.1 

643.56.2 

699.17.8 
707.12,3 

715.06.8 

8800 

8900 

9000 

J 9100 
! 9200 
9300 

288.20,8 

291.37,5 

294.54,2 

360.26,0 

364.21,9 

368.17,8 

432.31.2 

437.06.3 

441.81.4 

504.36,4 

509.90,7 

515.44,9 

576.41,6 

582.75,1 

589.08,5 

648.46,8 

655.59,5 

662.72,1 

720.52,1 

728.43,8 

736.35,6 

9100 

9200 

9300 

2S9.20,5 

292.38,4 

295.56,2 

361.50,7 

365.47,9 

369.45,2 

433.80,8 

438.57,5 

443.34,2 

506.11.0 

511.67.1 
517.23,3 

578.41,1 

584.76,7 

591.12,3 

650.71.2 

657.86.3 

665.01.4 

723.01.4 
730.95,9 

738.90.4 

9100 

9200 

9300 

9400 
1 9500 
9600 

297.71,0 

300.87,7 

304.04,4 

372.13,7 

376.09,6 

380.05,5 

446.56.4 

451.31.5 

456.06.6 

520.99,2 

526.53,4 

532.07,7 

595.41,9 

601.75,3 

608.08,8 

669.84,7 

676.97,3 

684.09,9 

744.27,4 

752.19,2 

760.11,0 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

298.74,0 

301.91,8 

305.09,6 

373.42,5 

377.39,7 

381.37,0 

448.11,0 

452.87,7 

457.64,4 

522.79.5 

528.35.6 
533.91,8 

597.47,9 

603.83,6 

610.19,2 

672.16.4 

679.31.5 

686.46.6 

746.84,9 

754.79,5 

762.74,0 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

307.21,1 

310.37,8 

313.54,5 

384.01,4 

387.97,3 

391.93,2 

460.81.6 

465.56.7 

470.31.8 

537.61,9 

543.16,2 

548.70,4 

614.42,2 

620.75,6 

627.09,0 

691.22,5 

698.35,1 

705.47,7 

768.02,7 

775.94,5 

783.86,3 

308.27,4 

311.45,2 

314.63,0 

385.34,2 

389.31,5 

393.28,8 

462.41,1 

467.17,8 

471.94,5 

539.47,9 

545.04,1 

550.60,3 

616.54,8 

622.90,4 

629.26,0 

693.61.6 

700.76.7 

707.91.8 

770.68.5 
778.63,0 

786.57.5 

9700 

9800 

9900 

! loooo 

316.71,2 

395.89, 0|  475.06,8 

554.24,7|  633.42,5 

712.60,3 

791.78,1 

lOOOO 

317.80,8 

397.26,0 

476.71, 2|  556.16,4 

635.61,6 

715.06,8 

794.52,1 

loooo 

October  16th. — 289  DAYS— 9 months  16  days. 

1 

October  17th — 290  BAYS — 9 months  17  days. 

+1 

£ 

< 

291  DAYS. 

£ 

< 

£92  DAYS. 

... 

£ 

< 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5j 

6 | 7 

8 J 

9 I 10  | 

Rate.  | 

! 100 
200 
1 300 

3.18,9 

6.37,8 

9.56,7 

3.98,0 

7.97,3 

11.95,9 

■~T7M 

9.56,7 

14.35,1 

5.58,1 
11.16,2 
1 6.74,2 

6.37,8 

12.75,6 

19.13,4 

7.17,5 

14.35,1 

21.52,6 

7.97,3 

15.94,5 

23.91,8 

lOO 

200 

300 

3.20.0 

6.40.0 

9.60.0 

4.00. 0 

8.00. 0 
12.00,0 

4.80, 0|  5.60,0 

9.60,0  11.20,0 

14.40,0|  16.80,0 

6.40,0 

12.80,0 

19.20,0 

7.20,0 

14.40.0 

21.60.0 

8.00,0  ] 
16.00,0 
24.00,0 

lOO 
200 
600 
400  l 
500 
600 

400 
| 500 

OOO 

12.75,6 

15.94,5 

19.13,4 

15.94,5 

19.93,2 

23.91,8 

19.13,4 

23.91,8 

28.70,1 

22.32.3 

27.90.4 

33.48.5 

25.51,2 

31.89,0 

38.26,8 

28.70.1 
35.87,7 

43.05.2 

31.89,0 

39.86,3 

47.83,6 

400 

500 

600 

12.80,0 

16.00,0 

19.20,0 

16.00,0 

20.00,0 

24.00,0 

19.20,0  22.40,0 

24.00,0  28.00,0 

28.80,0]  33.60,0 

25.60.0 
32.00,0 

38.40.0 

28.80,0 

36.00,0 

43.20,0 

32.00. 0 

40.00. 0 

48.00. 0 

700 

800 

000 

22.32,3 

25.51,2 

28.70,1 

27.90,4 

31.89,0 

35.87,7 

33.48,5 

38.26,8 

43.05,2 

39.06.6 

44.64.7 

50.22.7 

44.64,7 

51.02,5 

57.40,3 

50.22.7 
57.40,3 

64.57.8 

55.80,8 

63.78,1 

71.75,3 

700 

800 

1)00 

22.40.0 

25.60.0 

28.80.0 

28.00,0 

32.00. 0 

36.00. 0 

33.60.0  39.20,0 

38.40.0  44.80,0 

43.20, 0|  50.40,0 

44.80.0 

51.20.0 

57.60.0 

50.40.0 

57.60.0 

64.80.0 

56.00. 0 

64.00. 0 

72.00. 0 

700 

800 

OOO 

fooo 

1JOO  ! 
1 200  1 

lOOO 

1100 

1200 

31.89,0 

35.07,9 

38.26,8 

39.86,3 

43.84,9 

47.83,6 

47.83,6 

52.61,9 

57.40,3 

55.80.8 

61.38.9 
66.97,0 

63.78,1 

70.15,9 

76.53,7 

71.75.3 
78.92,9 

86.10.4 

79.72,6 

87.69,9 

95.67,1 

I OOO 
1100 
1200 

32.00,0 

35.20.0 

38.40.0 

40.00. 0 

44.00. 0 

48.00. 0 

48.00,0]  56.00,0 

52.80,0  61.60,0 

57.60, 0|  67.20,0 

64.00,0 

70.40.0 

76.80.0 

72.00,0 

79.20.0 

86.40.0 

80.00,0 

88.00,0 

96.00,0 

1300 

1400 

1500 

41.45,8 

44.64,7 

47.83,6 

51.82,2 

55.80,8 

59.79,5 

62.18,6 

66.97,0 

71.75,3 

72.55.1 

78.13.2 

83.71.2 

82.91,5 

89.29,3 

95.67,1 

93.27,9 

100.45,5 

107.63,0 

103.64,4 

111.61,6 

119.58,9 

1300 

1400 

1500 

41.60.0 

44.80.0 
48.00,0 

52.00. 0 

56.00. 0 

60.00. 0 

62.40.0  72.80,0 

67.20.0  78.40,0 

72.00,01  84.00,0 

83.20.0 

89.60.0 
96.00,0 

93.60,0 

100.80,0 

108.00,0 

104.00. 0 

112.00. 0 
120.00,0 

1 800 
1400  | 
1500 

lOOO 

1700 

1800 

51.02,5 

54.21,4 

57.40,3 

63.78,1 

67.76,7 

71.75,3 

76.53,7 

81.32,1 

86.10,4 

89.29.3 

94.87.4 
100.45,5 

102.04,9 

108.42,7 

114.80,5 

114.80.5 
121.98,1 

129.15.6 

127.56,2 

135.53,4 

143.50,7 

1600 

1700 

1800 

11KRJ 

2000 

2100 

51.20.0 

54.40.0 

57.60.0 

64.00. 0 

68.00. 0 
72.00,0 

76.80, 0|  89.60,0 

81.60.0  95.20,0 

86. 40.0 1 100.80,0 

102.40.0 

108.80.0 
115.20,0 

115.20.0 

122.40.0 

129.60.0 

128.00,0 

136.00. 0 

144.00. 3 

1600 

1700 

1800 

1960 

2000  I 
2100  ! 

lOOO 

2000 

2100 

60.59,2 

63.78,1 

66.97,0 

75.74,0 

79.72,6 

83.71,2 

90.88,8 

95.67,1 

100.45,5 

106.03.6 

111.61.6 
117.19,7 

121.18,4 

127.56,2 

133.94,0 

136.33.2 
143.50,7 

150.68.2 

151.47,9 

159.45,2 

167.42,5 

60.80,0 

64.00,0 

67.20,0 

76.00,0 

80.00,0 

84.00,0 

91.20,0  106.40,0 
96.00,0  112.00,0 
100.80,0|  117.60,0 

121.60,0 

128.00,0 

134.40,0 

136.80.0 
144.00,0 

151.20.0 

152.00. 0 

160.00. 0 
168.00,0 

2200 

2300 

2400 

70.15,9 

73.34,8 

76.53,7 

87.69,9 

91.68,5 

95.67,1 

105.23,8 

110.02,2 

114.80,5 

122.77.8 

128.35.9 
133.94,0 

140.31,8 

146.69,6 

153.07,4 

157.85.8 
165.03,3 

172.20.8 

175.39,7 

183.37,0 

191.34,2 

2200 

2300 

2400 

70.40.0 

73.60.0 

76.80.0 

88.00,0 

92.00. 0 

96.00. 0 

105.60,0|  123.20,0 
110.40,0  128.80,0 
115.20, 0|  134.40,0 

140.80.0 

147.20.0 

153.60.0 

158.40.0 

165.60.0 

172.80.0 

176.00. 0" 

184.00. 0 

192.00. 0 

2200 

2300 

2400 

2500 
2 GOO 
2700 

79.72,6 

82.91,5 

86.10,4 

99.65,8 

103.64,4 

107.63,0 

119.58,9 

124.37,3 

129.15,6 

139.52.1 

145.10.1 

150.68.2 

159.45,2 

165.83,0 

172.20,8 

179.38.4 
186.55,9 

193.73.4 

199.31,5 

207.28,8 

215.26,0 

2500 

2600 

2700 

80.00,0 

83.20.0 

86.40.0 

100.00,0 

104.00. 0 

108.00. 0 

120.00,0  140.00,0 
124.80,0  145.60,0 
129.60,  o|  151.20,0 

160.00,0 

166.40.0 

172.80.0 

180.00,0 

187.20.0 

194.40.0 

200.00,0 

208.00,0 

216.00,0 

2500  i 

2600 

2700 

2800 

2000 

3000 

89.29,3 

92.48,2 

95.67,1 

111.61,6 

115.60,3 

119.58,9 

133.94,0 

138.72,3 

143.50,7 

156.26.3 

161.84.4 

167.42.5 

178.58,6 

184.96,4 

191.34,2 

200.91.0 
208.08,5 

215.26.0 

223.23,3 

231.20,5 

239.17,8 

2800 

2000 

3000 

89.60.0 

92.80.0 
96.00,0 

112.00,0 

116.00,0 

120.00,0 

134.40.0  156.80,0 

139.20.0  162.40,0 
144.00,0|  168.00,0 

179.20.0 

185.60.0 
192.00,0 

201.60,0 

208.80,0 

216.00,0 

224.00. 0 

232.00. 0 

240.00. 0 

2800  i 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

98.86.0 

102.04,9 

105.23,8 

123.57,5 

127.56,2 

131.54,8 

148.29,0 

153.07,4 

157.85,8 

173.00,5 

178.58.6 

184.16.7 

197.72,1 

204.09,9 

210.47,7 

222.43.6 
229.61,1 

236.78.6 

247.15,1 

255.12,3 

263.09,6 

3100 

3200 

3300 

99.20,0 

102.40.0 

105.60.0 

124.00. 0 

128.00. 0 
132.00,0 

148.80,0|  173.60,0 
153.60,0  179.20,0 
158.40, 0|  184.80,0 

198.40.0 

204.80.0 

211.20.0 

223.20.0 

230.40.0 

237.60.0 

248.00. 0 

256.00. 0 

264.00. 0 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3000 

108.42,7 

111.61,6 

114.80,5 

135.53,4 

139.52,1 

143.50,7 

162.64,1 

167.42,5 

172.20,8 

189.74.8 

195.32.9 
200.91,0 

216.85,5 

223.23,3 

229.61,1 

243.96.2 
251.13,7 

258.31.2 

271.06,8 

279.04,1 

287.01,4 

3400 

3500 

3600 

108.80,0 

112.00,0 

115.20,0 

136.00. 0 

140.00. 0 
144  00,0 

163.20,0  190.40,0 
168.00,0  196.00,0 
172.80, 0|  201.60,0 

217.60.0 
224.00,0 

230.40.0 

244.80.0 
252.00,0 

259.20.0 

272.00. 0 

280.00. 0 
288.00,0 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3000 

117.99,5 

121.18,4 

124.37,3 

147.49,3 

151.47,9 

155.46,6 

176.99,2 

181.77,5 

186.55,9 

206.49.0 

212.07.1 

217.65.2 

235.98,9 

242.36,7 

248.74,5 

265.48.8 
272.66,3 

279.83.8 

294.98,6 

302.95,9 

310.93,2 

3700 

3800 

3000 

118.40.0 

121.60.0 
124.80,0 

148.00. 0 

152.00. 0 

156.00. 0 

177.60,0|  207.20,0 
182.40,0  212.80,0 
187.20,o|  218.40,0 

236.80.0 

243.20.0 

249.60.0 

266.40.0 

273.60.0 

280.80.0 

296.00. 0 

304.00. 0 

312.00. 0 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

127.56,2 

130.75,1 

133.94,0 

159.45,2 

163.43,8 

167.42,5 

191.34,2 

196.12,6 

200.91,0 

223.23.3 

228.81.4 

234.39.5 

255.12,3 

261.50,1 

267.87,9 

287.01.4 
294.18.9 

301.36.4 

318.90,4 

326.87,7 

334.84,9 

4000 

4100 

4200 

128.00,0 

131.20.0 

134.40.0 

160.00,0 

164.00. 0 

168.00. 0 

192.00,0  224.00,0 
196.80,0  229.60,0 
201.60,0|  235.20,0 

256.00,0 

262.40.0 

268.80.0 

288.00,0 

295.20.0 

302.40.0 

320.00. 0 

328.00. 0 

336.00. 0 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

137.12,9 

140.31,8 

143.50,7 

171.41,1 

175.39,7 

179.38,4 

205.69,3 

210.47,7 

215.26,0 

239.97.5 

245.55.6 

251.13.7 

274.25,8 

280.63,6 

287.01,4 

308.54.0 
315.71,5 

322.89.0 

342.82,2 

350.79,5 

358.76,7 

4300 

4400 

4500 

137.60.0 

140.80.0 
144.00,0 

172.00. 0 

176.00. 0 

180.00. 0 

206.40, 0|  240.80,0 
211.20,0  246.40,0 
216.00,0|  252.90,0 

275.20.0 

281.60.0 
288.00,0 

309.60.0 

316.80.0 
324.00,0 

344.00. 0 

352.00. 0 

360.00. 0 

4300 

4400 

4500 

4G00 

4700 

4800 

146.69,6 

149.88,5 

153.07,4 

183.37,0 

187.35,6 

191.34,2 

220.04,4 

224.82,7 

229.61,1 

256.71.8 

262.29.9 

267.87.9 

293.39,2 

299.77.0 

306.14,8 

330.06.6 
337.24,1 

344.41.6 

366.74,0 

374.71,2 

382.68,5 

4600 

4700 

4800 

147.20.0 

150.40.0 

153.60.0 

184.00. 0 

188.00. 0 
192.00,0 

220.80,01  257.60,0 
225.60,0  263.20,0 
230.40, 0|  268.80,0 

294.40.0 

300.80.0 

307.20.0 

331.20.0 

338.40.0 

345.60.0 

368.00. 0 

376.00. 0 

384.00. 0 

4600 

4700 

4800 

4000 

5000 

5100 

156.26,3 

159.45,2 

162.64,1 

195.32,9 

199.31,5 

203.30,1 

234.39,5 

239.17,8 

243.96,2 

273.46.0 

279.04.1 

284.62.2 

312.52.6 

318.90,4 

325.28,2 

351.59.2 
358.76,7 

365.94.2 

390.65,8 

398.63,0 

406.60,3 

4000 

5000 

5100 

156.80.0 
160.00,0 

163.20.0 

196.00. 0 

200.00. 0 
204.00,0 

235.20,0  274.40,0 
240.00,0  280.00,0 
244.80, o|  285.60,0 

313.60.0 
320.00,0 

326.40.0 

352.80.0 
360.00,0 

367.20.0 

392.00. 0 

400.00. 0 

408.00. 3 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

165.83,0 

169.01,9 

172.20,8 

207.28,8 

211.27,4 

215.26,0 

248.74,5 

253.52,9 

258.31,2 

290.20.3 

295.78.4 

301.36.4 

331.66,0 

338.03,8 

344.41,6 

373.11.8 
380.29,3 

387.46.8 

414.57,5 

422.54,8 

430.52,1 

5200 

5300 

5400 

166.40.0 

169.60.0 

172.80.0 

208.00,0 

212.00,0 

216.00,0 

249.60,0|  291.20,0 
254.40,0  296.80,0 
259.20, 0|  302.40,0 

332.80.0 

339.20.0 

345.60.0 

374.40, 0|  416.00,0 
381.60,0  424.00,0 
388.80,0|  432.00,0 

5200 

5300 

5400. 

5500 

5000 

5700 

175.39,7 

178.58,6 

181.77,5 

219.24,7 

223.23,3 

227.21,9 

263.09,6 

267.87,9 

272.66,3 

306.94.5 

312.52.6 

318.10.7 

350.79,5 

357.17,3 

363.55,1 

394.64.4 
401.81,9 

408.99.4 

438.49,3 

446.46,6 

454.43,8 

5500 

5600 

5700 

176.00,0 

179.20.0 

182.40.0 

220.00. 9 

224.00. 0 

228.00. 0 

264.00,0|  308.00,0 
268.80,0  313.60,0 
273.60,0|  319.20,0 

352.00,0 

358.40,0 

364.80,9 

396.00,0  440.00,0 
403.20,3  448.00,0 
410.40, 0|  456.00,0 

5500 

5600 

5700 

5800 

5000 

6000 

184.96,4 

188.15,3 

191.34,2 

231.20,5 

235.19,2 

239.17,8 

277.44,7 

282.23,0 

287.01,4 

323.68.8 

329.26.8 

334.84.9 

369.92,9 

376.30,7 

382.68,5 

416.17.0 
423.34,5 

430.52.1 

462.41,1 

470.38,4 

478.35,6 

5800 

5000 

6000 

185.60.0 

188.80.0 
192.00,0 

232.00. 0 

236.00. 0 

240.00. 0 

278.40.0  324.80,0 

283.20.0  330.40,0 
288.00,0|  336.00,0 

371.20.0 

377.60.0 
384.00,0 

417.60.0 

424.80.0 
432.00,0 

464.00. 0 

472.00. 0 

480.00. 0 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

194.53,2 

197.72,1 

200.91,0 

243.16,4 

247.15,1 

251.13,7 

291.79,7 

296.58,1 

301.36,4 

340.43.0 

346.01.1 

351.59.2 

389.06,3 

395.44,1 

401.81,9 

437.69.6 
444.87,1 

452.04.7 

486.32,9 

494.30,1 

502.27,4 

6100 

6200 

6300 

195.20.0 

198.40.0 

201.60.0 

244.00. 0 

248.00. 0 

252.00. 0 

292.80,0|  341.60,0 
297.60,0  347.20,0 
302.40, 0|  352.80,0 

390.40.0 

396.80.0 

403.20.0 

439.20.0 
446.40,3 

453.60.0 

488.00. 0 

496.00. 0 

504.00. 0 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

204.09,9 

207.28,8 

210.47,7 

255.12,3 

259.11,0 

263.09,6 

306.14,8 

310.93,2 

315.71,5 

357.17.3 

362.75.3 

368.33.4 

408.19,7 

414.57,5 

420.95,3 

459.22.2 
466.39,7 

473.57.3 

510.24,7 

518.21,9 

526.19,2 

6400 

6500 

6600 

204.80.0 
208.00,0 

211.20.0 

256.00. 9 

260.00. 0 
264.00,0 

307.20, 0|  358.40,0 
312.00,0  364.00,0 
316.80,0  369.60,0 

409.60.0 
416.00,0 

422.40.0 

460.80.0 
468.00,0 

475.20.0 

512.00. 0 

520.00. 0 

528.00. 0 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6000 

213.66,6 

216.85,5 

220.04,4 

267.08,2 

271.06,8 

275.05,5 

320.49,9 

325.28,2 

330.06,6 

373.91.5 

379.49.6 

385.07.7 

427.33,2 

433.71,0 

440.08,8 

480.74.8 
487.92,3 

495.09.9 

534.16,4 

542.13,7 

550.11,0 

6700 

6800 

6000 

214.40.0 

217.60.0 

220.80.0 

I 268.00,0 

272.00. 0 

276.00. 0 

321.60,0|  375.20,0 
326.40,0  380.80,0 
331.20,0[  386.40,0 

428.80.0 

435.20.0 

441.60.0 

482.40.0 

489.60.0 

496.80.0 

536.00. 0 

544.00. 0 
552*00,0 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

223.23,3 

226.42,2 

229.61,1 

279.04,1 

283.02,7 

287.01,4 

334.84,9 

339.63,3 

344.41,6 

390.65.8 

396.23.8 

401.81.9 

446.46,6 

452.84,4 

459.22,2 

502.27.4 
509.44,9 

516.62.5 

558.08,2 

566.05,5 

574.02,7 

7000 

7100 

7200 

224.00,0 

227.20.0 

230.40.0 

280.00,0 

284.00. 0 

288.00. 0 

336.00,0]  392.00,0 
340.80,0  397.60,0 
345. 60,0(_403. 20,0 

448.00,0 

454.40.0 

460.80.0 

504.00,0 

511.20.0 

518.40.0 

560.00. 0 

568.00. 0 

576.00. 0 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

232.80,0 

235.98,9 

239.17,8 

291.00,0 
294.98;  6 
298.97,3 

349.20,0 

353.98,4 

358.76,7 

407.40.0 

412.98.1 

418.56.2 

465.60,0 

471.97,8 

478.35,6 

523.80.0 
530.97,5 

538.15.1 

582.00,0 

589.97,3 

597.94,5 

7300 

7400 

7500 

233.60.0 

236.80.0 
240.00,0 

292.00. 0 

296.00. 0 

300.00. 0 

350.40,0|  408.80,0 
355.20,0  414.40,0 
360.00,0]  420.00,0 

467.20.0 

473.60.0 
480.00,0 

525.60.0 

532.80.0 
540.00,0 

584.00. 0 

592.00. 0 

600.00. 0 

7300 

7400 

7500 

7600 
7 700 
7800 

242.36,7 

245.55,6 

248.74,5 

302.95,9 

306.94,5 

310.93,2 

363.55,1 

368.33,4 

373.11,8 

424.14.2 

429.72.3 

435.30.4 

4S4.73.4 

491.11.2 

497.49,0 

545.32.6 
552.50,1 

559.67.7 

605.91,8 

613.89,0 

621.86,3 

“7600 

7700 

7800 

243.20.0 

246.40.0 

249.60.0 

304.00. 0 

308.00. 0 

312.00. 0 

364.80.0  425.60,0 

369.60.0  431.20,0 
374.40,o|  436.80,0 

486.40.0 

492.80.0 

499.20.0 

547.20.0 

554.40.0 

561.60.0 

608.00,0 

616.30,0 

624.00,0 

7600 

7700 

7800 

7000 

8000 

8100 

251.93,4 

255.12,3 

258.31,2 

314.91,8 

318.90,4 

322.89,0 

377.90,1 

382.68,5 

387.46,8 

440.88.5 

446.46.6 

452.04.7 

503.86,8 

510.24,7 

516.62,5 

566.85.2 
574.02,7 

581.20.3 

629.83,6 

637.80,8 

645.78,1 

7000 

8000 

8100 

252.80.0 
256.00,0 

259.20.0 

316.00, ( 

320.00. 0 

324.00. 1 

379.20, 0|  442.40,0 
334.00,0  448.00,0 
388.80,0  453.60,0 

505.60.0 
512.00,0 

518.40.0 

568.80.0 
576.00,0 

583.20.0 

632.0U,0 

640.00. 0 

648.00. 0 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

261.50,1 

264.69,0 

267.87,9 

326.87,7 

330.86,3 

334.84,9 

392.25,2 

397.03,6 

401.81,9 

457.62.7 

463.20.8 

468.78.9 

523.00,3 

529.38,1 

535.75,9 

588.37.8 
595.55,3 

602.72.9 

653.75,3 

661.72,6 

669.69,9 

8200 

8300 

8400 

262.40.0 

265.60.0 

268.80.0 

328.00. 0 

332.00. 0 

336.00. 0 

393.60.0  459.20,0 

398.40.0  464.80,0 
403.20,0|  470.40,0 

524.80.0 

531.20.0 

537.60.0 

590.40.0 

597.60.0 

604.80.0 

656.00. 0 

664.00. 0 

672.00. 3 

8200 

8300 

S400 

8500 

8600 

8700 

271.06.8 

274.25.8 
277.44,7 

338.83,6 

342.82,2 

346.80,8 

406.60,3 

411.38,6 

416.17,0 

474.37.0 

479.95.1 

485.53.2 

542.13,7 

548.51,5 

554.89,3 

609.90.4 
617.07,9 

624.25.5 

677.67,1 

685.64,4 

693.61,6 

8500 

8600 

8700 

272.00,0 

275.20.0 

278.40.0 

340.00. 0 

344.00. 0 

348.00. 0 

408.00,0  476.00,0 
412.80,0  481.60,0 
417.60, 0|  487.20,0 

544.00,0 

550.40.0 

556.80.0 

612.00,0 

619.20.0 

626.40.0 

680.00,0 

688.00,0 

696.00,0 

8500 

8600 

8700 

8800 

8000 

0000 

280.63,6 

283.82,5 

287.01,4 

350.79,5 

354.78,1 

358.76,7 

420.95,3 

425.73,7 

430.52,1 

491.11.2 

496.69.3 

502.27.4 

561.27,1 

567.64,9 

574.02,7 

631.43.0 
638.60,5 

645.78.1 

701.58,9 

709.56,2 

717.53,4 

8800 

8000 

0000 

281.60,0 

284.80,0 

288.00,0 

352.00. 0 

356.00. 0 

360.00. 0 

422.40, 0|  492.80,0 
427.20,0  498.40,0 
432.00, 0|  504.00,0 

563.20.0 

569.60.0 
576.00,0 

633.60.0 

640.80.0 
648.00,0 

704.00. 0 

712.00. 0 
720.00,0 

8800 

8900 

9000 

0100 

0200 

0300 

290.20,3 

293.39,2 

296.58,1 

362.75,3 

366.74,0 

370.72,6 

435.30,4 

440.08,8 

444.87,1 

507.85.5 

513.43.6 

519.01.6 

580.40,5 

586.78,4 

593.16,2 

652.95.6 
660.13,2 

667.30.7 

725.50,7 

733.47,9 

741.45,2 

OlOO 

0200 

0300 

291.20.0 

294.40.0 

297.60.0 

364.00. 0 

368.00. 0 

372.00. 0 

436.80.0  509.60,0 

441.60.0  515.20,0 
446.40, 0|  520.80,0 

582.40.0 

588.80.0 

595.20.0 

655.20.0 

662.40.0 

669.60.0 

728.00,0 

736.00. 0 

744.00. 0 

9100 

9200 

9300 

0400 

0500 

0600 

0700 

0800 

0000 

299.77,0 

302.95,9 

306.14,8 

374.71,2 

378.69,9 

382.68,5 

449.65,5 

454.43,8 

459.22,2 

524.59.7 

530.17.8 
•35.75,9 

599.54,0 

605.91,8 

612.29,6 

674.48.2 
681.65,8 

688.83.3 

749.42,5 

757.39,7 

765.37,0 

0400 

0500 

0600 

300.80.0 
304.00,0 

307.20.0 

376.00. 0 

380.00. 0 

384.00. 0 

451.20,0  526.40,0 
456.00,0  532.00,0 
460.80, 0|  537.60,0 

601.60,0 

608.00,0 

614.40,0 

676.80.0 
684.00,0 

691.20.0 

752.00. 0 

760.00. 0 

768.00. 0 

9400 

9500 

9600 

309.33,7 

312.52,6 

315.71,5 

386.67,1 

390.65,8 

394.64,4 

464.00,5 

468.78,9 

473.57,3 

541.34.0 

546.92.1 

552.50.1 

618.67,4 

625.05,2 

631.43,0 

696.00,8 

703.18,4 

710.35,9 

773.34,2 

781.31,5 

789.28,8 

0700 

0800 

OOOO 

310.40.0 

313.60.0 

316.80.0 

1 388.00,0 
392.00,0 
| 396.00,0 

j 465.60,0|  543.20,0 
470.40,0  548.80,0 
475.20.o|  554.40,0 

620.80,0 

627.20.0 

633.60.0 

698.40.0 

705.60.0 

712.80.0 

776.00. 0 

784.00. 0 

792.00. 0 

9700 

9800 

9900 

OOOO 

318.90,4 

398.63, ( 

478.35,6 

558.08,2 

637.80,8 1 717.53,4  797.26,0 

lOOOO 

320.00,0 

400.00,0 

480.00,0]  560.00,0]  640.00,0]  720.00,0]  800.00,0 

lOOOO 

October  18th — 291  DAYS — 9 months  18  days. 

October 

19th- 

-292  DAYS— 9 months  19  days. 

£ 

293  DAYS. 

£ 

< 

294  DAYS. 

4^ 

£ 

<c 

Kate. 

4 

1 5 ' 

6 

7 

1 8 

| 9 | 10 

Kate. 

4 

5 

1 6 

7 

8 

r 9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

3.21.1 

6.42.2 

9.63.3 

4.01,4 

8.02,7 

12.04,1 

4.81,6 

9.63,3 

14.44,9 

5.61,9 

11.23.8 

16.85.8 

6.42,2 

12.84,4 

19.26,6 

7.22,5 

14.44,9 

21.67,4 

8.02,7 

16.05,5 

24.08,2 

lOO 

200 

300 

3.22,2 

6.44,4 

9.66,6 

4.02/7 

8.05,5 

12.08,2 

4.83,3 

9.66,6 

14.49,9 

5.63,8 

11.27,7 

16.91,5 

6.44,4 

12.88,8 

19.33,2 

7.24,9 

14.49,9 

21.74,8 

8.05,5 

16.11,0 

24.16,4 

lOO 

200 

300 

400 

500 

600 

12.84.4 

16.05.5 

19.26.6 

16.05,5 

20.06,8 

24.08,2 

19.26,6 

24.08,2 

28.89,9 

22.47,7 

28.09,6 

33.71,5 

25.68,8 

32.11,0 

38.53,2 

28.89,9 

36.12,3 

43.34,8 

32.11,0 

40.13,7 

48.16,4 

400 

500 

600 

12.88,8 

16.11,0 

19.33,2 

16.11,0 

20.13,7 

24.16,4 

19.33,2 

24.16,4 

28.99,7 

22.55,3 

28.19,2 

33.83,0 

25.77,5 

32.21,9 

38.66,3 

28.99.7 

36.24.7 
43.49,6 

32.21.9 
40.27,4 

48.32.9 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

22.47.7 

25.68.8 

28.89.9 

28.09,6 

32.11,0 

36.12,3 

33.71,5 

38.53,2 

43.34,8 

39.33,4 

44.95.3 

50.57.3 

44.95,3 

51.37,5 

57.79,7 

50.57,3 

57.79,7 

65.02,2 

56.19,2 

64.21,9 

72.24,7 

“Too 

800 

900 

“TOoo 

llOO 

1200 

22.55,3 

25.77,5 

28.99,7 

28.19,2 

32.21,9 

36.24,7 

33.83,0 

38.66,3 

43.49,6 

39.46,8 

45.10,7 

50.74,5 

' 45.10,7 
51.55,1 
57.99,5 

50.74.5 

57.99.5 
65.24,4 

56.38,4 

64.43,8 

72.49,3 

""ToO 

8(H) 

900 

iooo 
1100 
1 1200 

32.11.0 

35.32.1 

38.53.2 

40.13,7 

44.15,1 

48.16,4 

48.16,4 

52.98,1 

57.79,7 

56.19,2 

61.81,1 

67.43,0 

64.21,9 

70.64,1 

77.06,3 

72.24,7 

79.47,1 

86.69,6 

80.27,4 

88.30,1 

96.32,9 

32.21,9 

35.44,1 

38.66,3 

40.27,4 

44.30,1 

48.32,9 

48.32,9 

53.16,2 

57.99,5 

56.38,4 

62.02,2 

67.66,0 

64.43,8 

70.88,2 

77.32,6 

72.49,3 

79.74.2 

86.99.2 

80.54.8 
88.60,3 

96.65.8 

IOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

41.74.2 

44.95.3 

48.16.4 

52.17,8 

56.19,2 

60.20,5 

62.61,4 

67.43,0 

72.24,7 

73.04,9 

78.66.8 

84.28.8 

83.48,5 

89.90,7 

96.32,9 

93.92,1 

101.14,5 

108.37,0 

104.35,6 

112.38,4 

120.41,1 

1300 

1400 

1500 

41.88,5 

45.10,7 

48.32,9 

52.35,6 

56.38,4 

60.41,1 

62.82,7 

67.66,0 

72.49,3 

73.29,9 

78.93,7 

84.57,5 

83.77,0 

90.21,4 

96.65,8 

94.24,1 

101.49.0 

108.74.0 

104.71.2 
112.76,7 

120.82.2 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

51.37.5 

54.58.6 

57.79.7 

64.21,9 

68.23,3 

72.24,7 

77.06,3 

81.87,9 

86.69,6 

89.90,7 

95.52,6 

101.14,5 

102.75,1 

109.17,3 

115.59,5 

115.59,5 

122.81,9 

130.04,4 

128.43,8 

136.46,6 

144.49,3 

1600 

1700 

1800 

51.55,1 

54.77,3 

57.99,5 

64.43,8 

68.46,6 

72.49,3 

77.32,6 

82.15,9 

86.99,2 

90.21,4 

95.85,2 

101.49,0 

103.10,1 

109.54,5 

115.98,9 

115.98,9 

123.23.8 

130.48.8 

128.87,7 

136.93,2 

144.98,6 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

61.00,8 

64.21,9 

67.43,0 

76.26,0 

80.27,4 

84.28,8 

91.51,2 

96.32,9 

101.14,5 

106.76.4 

112.38.4 
118.00,3 

122.01,6 

128.43,8 

134.86,0 

137.26.8 
144.49,3 

151.71.8 

152.52,1 

160.54,8 

168.57,5 

1900 

2000 

2100 

61.21,6 

64.43,8 

67.66,0 

76.52,1 

80.54,8 

84.57,5 

91.82,5 

96.65,8 

101.49,0 

107.12,9 

112.76,7 

118.40,5 

122.43,3 

128.87,7 

135.32,1 

137.73,7 

144.98.6 

152.23.6 

153.04.1 
161.09,6 

169.15.1 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

2200 

2300 

2400 

70.64.1 

73.85.2 

77.06.3 

88.30,1 

92.31,5 

96.32,9 

105.96,2 

110.77,8 

115.59,5 

123.62,2 

129.24,1 

134.86,0 

141.28,2 

147.70,4 

154.12,6 

158.94.2 
166.16,7 

173.39.2 

176.60,3 

184.63,0 

192.65,8 

2200 

2300 

2400 

70.88,2 

74.10,4 

77.32,6 

88.60,3 

92.63,0 

96.65,8 

106.32,3 

111.15,6 

115.98,9 

124.04,4 

129.68,2 

135.32,1 

141.76,4 

148.20,8 

154.65,2 

159.48,5 

166.73.4 

173.98.4 

177.20.5 
185.26,0 

193.31.5 

2500 

2600 

2700 

80.27.4 

83.48.5 

86.69.6 

100.34,2 

104.35,6 

108.37,0 

120.41,1 

125.22,7 

130.04,4 

140.47.9 

146.09.9 
151.71,8 

160.54,8 

166.97,0 

173.39,2 

180.61,6 

187.84,1 

195.06,6 

200.68,5 

208.71,2 

216.74,0 

2500 

2600 

2700 

80.54,8 

83.77,0 

86.99,2 

100.68,5 

104.71,2 

108.74,0 

120.82,2 

125.65,5 

130.48,8 

140.95,9 

146.59,7 

152.23,6 

161.09,6 

167.54,0 

173.98,4 

181.23,3 

188.48.2 

195.73.2 

201.37,0 

209.42,5 

217.47,9 

2800 

2900 

3000 

89.90.7 

93.11.8 

96.32.9 

112.38,4 

116.39,7 

120.41,1 

134.86,0 

139.67,7 

144.49,3 

157.33,7 

162.95,6 

168.57,5 

179.81,4 

186.23,6 

192.65,8 

202.29.0 
209.51,5 

216.74.0 

224.76,7 

232.79,5 

240.82,2 

2800 

2900 

3000 

90.21,4 

93.43,6 

96.65,8 

112.76,7 

116.79,5 

120.82,2 

135.32,1 

140.15,3 

144.98,6 

157.87,4 

163.51,2 

169.15,1 

180.42,7 

186.87,1 

193.31,5 

202.98,1 

210.23,0 

217.47,9 

225.53.4 
233.58,9 

241.64.4 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

3100 

3200 

3300 

99.54,0 

102.75.1 

105.96.2 

124.42,5 

128.43,8 

132.45,2 

149.31,0 

154.12,6 

158.94,2 

174.19,5 

179.81,4 

185.43,3 

199.07,9 

205.50,1 

211.92,3 

223.96.4 
231.18,9 

238.41.4 

248.84,9 

256.87,7 

264.90,4 

3100 

3200 

3300 

99.87,9 

103.10,1 

106.32,3 

124.84,9 

128.87,7 

132.90,4 

149.81,9 

154.65,2 

159.48,5 

174.78,9 

180.42,7 

186.06,6 

199.75,9 

206.20,3 

212.64,7 

224.72,9 

231.97,8 

239.22,7 

249.69,9 

257.75,3 

265.80,8 

3400 

3500 

3600 

109.17.3 

112.38.4 

115.59.5 

136.46,6 

140.47,9 

144.49,3 

163.75,9 

168.57,5 

173.39,2 

191.05,2 

196.67,1 

202.29,0 

218.34,5 

224.76,7 

231.18,9 

245.63.8 
252.86,3 

260.08.8 

272.93,2 

280.95,9 

288.98,6 

3400 

3500 

3600 

109.54,5 

112.76,7 

115.98,9 

136.93,2 

140.95,9 

144.98,6 

164.31,8 

169.15,1 

173.98,4 

191.70,4 

197.34,2 

202,98,1 

219.09,0 

225.53,4 

231.97,8 

246.47,7 

253.72,6 

260.97,5 

273.86.3 
281.91,8 

289.97.3 

3700 

3800 

3900 

118.80.5 

122.01.6 
125.22,7 

148.50,7 

152.52,1 

156.53,4 

178.20,8 

183.02,5 

187.84,1 

207.91,0 

213.52,9 

219.14,8 

237.61,1 

244.03,3 

250.45,5 

267.31.2 
274.53,7 

281.76.2 

297.01,4 

305.04,1 

313.06,8 

3700 

3800 

3900 

119.21,1 

122.43,3 

125.65,5 

149.01,4 

153.04,1 

157.06,8 

178.81,6 

183.64,9 

188.48,2 

208.61,9 

214.25,8 

219.89,6 

238.42,2 

244.86,6 

251.31,0 

268.22,5 

275.47,4 

282.72,3 

298.02.7 
306.08,2 

314.13.7 

3700 

3800 

3900 

~4009 

4100 

4200 

128.43.8 

131.64.9 
134.86,0 

160.54,8 

164.56,2 

168.57,5 

192.65,8 

197.47,4 

202.29,0 

224.76,7 

230.38,6 

236.00,5 

256.87,7 

263.29,9 

269.72,1 

288.98.6 
296.21,1 

303.43.6 

321.09,6 

329.12,3 

337.15,1 

4000 

4100 

4200 

128.87,7 

132.09,9 

135.32,1 

161.09,6 

165.12,3 

169.15,1 

193.31,5 

198.14,8 

202.98,1 

225.53,4 

231.17,3 

236.81,1 

257.75,3 

264.19,7 

270.64,1 

289.97,3 

297.22,2 

304.47,1 

322.19,2 

330.24,7 

338.30,1 

“4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

138.07.1 

141.28.2 

144.49.3 

172.58,9 

176.60,3 

180.61,6 

207.10,7 

211.92,3 

216.74,0 

241.62,5 

247.24,4 

252.86,3 

276.14,2 

282.56,4 

288.98,6 

310.66.0 
317.88,5 

325.11.0 

345.17,8 

353.20,5 

361.23,3 

4300 

4400 

4500 

138.54,2 

141.76,4 

144.98,6 

173.17,8 

177.20,5 

181.23,3 

207.81,4 

212.64,7 

217.47,9 

242.44,9 

248.08,8 

253.72,6 

277.08,5 

283.52,9 

289.97,3 

311.72,1 

318.97,0 

326.21,9 

346.35.6 
354.41,1 

362.46.6 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

147.70.4 

150.91.5 

154.12.6 

184.63,0 

188.64,4 

192.65,8 

221.55,6 

226.37,3 

231.18,9 

258.48,2 

264.10.1 

269.72.1 

295.40,8 

301.83,0 

308.25,2 

332.33.4 
339.55,9 

346.78.4 

369.26,0 

377.28,8 

385.31,5 

4600 

4700 

4800 

148.20,8 

151.43,0 

154.65,2 

185.26,0 

189.28,8 

193.31,5 

222.31,2 

227.14,5 

231.97,8 

259.36,4 

265.00,3 

270.64,1 

296.41,6 

302.86,0 

309.30,4 

333.46.8 

340.71.8 
347.96,7 

370.52,1 

378.57,5 

386.63,0 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

157.33.7 

160.54.8 

163.75.9 

196.67,1 

200.68,5 

204.69,9 

236.00,5 

240.82,2 

245.63,8 

275.34,0 

280.95,9 

286.57,8 

314.67,4 

321.09,6 

327.51,8 

354.00,8 

361.23,3 

368.45,8 

393.34,2 

401.37,0 

409.39,7 

4900 

5000 

5100 

157.87,4 

161.09,6 

164.31,8 

197.34,2 

201.37,0 

205.39,7 

236.81,1 

241.64,4 

246.47,7 

276.27,9 

281.91,8 

287.55,6 

315.74,8 

322.19,2 

328.63,6 

355.21.6 

362.46.6 
369.71,5 

394.68.5 
402.74,0 

410.79.5 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

166.97.0 

170.18.1 

173.39.2 

208.71,2 

212.72,6 

216.74,0 

250.43,5 

255.27,1 

260.08,8 

292.19,7 

297.81.6 

303.43.6 

333.94,0 

340.36,2 

346.78,4 

375.68.2 
382.90,7 

390.13.2 

417.42,5 

425.45,2 

433.47,9 

5200 

5300 

5400 

167.54,0 

170.76,2 

173.98,4 

209.42,5 

213.45,2 

217.47,9 

251.31,0 

256.14,2 

260.97,5 

293.19,5 

298.83,3 

304.47,1 

335.07,9 

341.52,3 

347.96,7 

376.96.4 

384.21.4 
391.46,3 

418.84.9 
426.90,4 

434.95.9 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

176.60.3 

179.81.4 

183.02.5 

220.75,3 

224.76,7 

228.78,1 

264.90,4 

269.72,1 

274.53,7 

309.05,5 

314.67,4 

320.29,3 

353.20,5 

359.62,7 

366.04,9 

397.35,6 

404.58,1 

411.80,5 

441.50,7 

449.53,4 

457.56,2 

5500 

5600 

5700 

177.20,5 

180.42,7 

183.64,9 

221.50,7 

225.53,4 

229.56,2 

265.80,8 

270.64,1 

275.47,4 

310.11,0 

315.74,8 

321.38,6 

354.41,1 

360.85,5 

367.29,9 

398.71.2 

405.96.2 
413.21,1 

443.01,4 

451.06,8 

459.12,3 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

186.23.6 

189.44.7 

192.65.8 

232.79,5 

236.80,8 

240.82,2 

279.35,3 

284.17,0 

288.98,6 

325.91.2 

331.53.2 
337.15,1 

372.47,1 

378.89,3 

385.31,5 

419.03,0 

426.25,5 

433.47,9 

465.58,9 

473.61,6 

481.64,4 

5800 

5900 

6000 

186.87,1 

190.09,3 

193.31,5 

233.58,9 

237.61,6 

241.64,4 

280.30,7 

285.14,0 

289.97,3 

327.02,5 

332.66,3 

338.30,1 

378.74,2 

380.18,6 

386.63,0 

420.46.0 

427.71.0 
434.95,9 

467.17.8 
475.23,3 

483.28.8 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

195.86.8 

199.07.9 
202.29,0 

244.83,6 

248.84,9 

252.86,3 

293.80,3 

298.61,9 

303.43,6 

342.77,0 

348.38,9 

354.00,8 

391.73,7 

398.15,9 

404.58,1 

440.70,4 

447.92,9 

455.15,? 

489.67,1 

497.69,9 

505.72,6 

6100 

6200 

6300 

196.53,7 

199.75,9 

202.98,1 

245.67,1 

249.69,9 

253.72,6 

294.80,5 

299.63,8 

304.47,1 

343.94,0 

349.57,8 

355.21,6 

393.07,4 

399.51,8 

405.96,2 

442.20.8 

449.45.8 
456.70,7 

491.34.2 
499.39,7 

507.45.2 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

205.50.1 

208.71.2 

211.92.3 

256.87,7 

260.89,0 

264.90,4 

308.25,2 

313.06,8 

317.88,5 

359.62.7 

365.24.7 
370.86,6 

411.00,3 

417.42,5 

423.84,7 

462.37,8 

469.60,3 

476.82,7 

513.75,3 

521.78,1 

529.80,8 

6400 

6500 

6600 

206.20,3 

209.42,5 

212.64,7 

257.75,3 

261.78,1 

265.80,8 

309.30,4 

314.13,7 

318.97,0 

360.85,5 

366.49,3 

372.13,2 

412.40,5 

418.84,9 

425.29,3 

463.95,6 

471.20.5 

478.45.5 

515.50,7 

523.56,2 

531.61,6 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

215.13.4 

218.34.5 

221.55.6 

268.91,8 

272.93,2 

276.94,5 

322.70,1 

327.51,8 

332.33,4 

376.48,5 

382.10,4 

387.72,3 

430.26,8 

436.69,0 

443.11,2 

484.05,2 

491.27,7 

498.50,1 

537.83,6 

545.86,3 

553.89,0 

6700 

6800 

6900 

215.86,8 

219.09,0 

222.31,2 

269.83,6 

273.86,3 

277.89,0 

323.80,3 

328.63,6 

333.46,8 

377.77,0 

383.40,8 

389.04,7 

431.73,7 

438.18,1 

444.62,5 

485.70,4 

492.95.3 

500.20.3 

539.67.1 
547.72,6 

555.78.1 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

224.76.7 

227.97.8 

231.18.9 

280.95,9 

284.97,3 

288.98,6 

337.15,1 

341.96,7 

346.78,4 

393.34.2 

398.96.2 
404.58,1 

449.53,4 

455.95,6 

462.37,8 

505.72,6 

512.95,1 

520.17,5 

561.91,8 

569.94,5 

577.97,3 

7000 

7100 

7200 

225.53,4 

228.75,6 

231.97,8 

281.91,8 

285.94,5 

289.97,3 

338.30,1 

343.13,4 

347.96,7 

394.68,5 

400.32,3 

405.96,2 

451.06,8 

457.51,2 

463.95,6 

507.45,2 

514.70.1 

521.95.1 

563.83,6 

571.89,0 

579.94,5 

7000 

7100 

7200 

7300 
1 7400 
7500 

234.40.0 

237.61.1 

240.82.2 

293.00,0 

297.01,4 

301.02,7 

351.60,0 

356.41,6 

361.23,3 

410.20,0 

415.81,9 

421.43,8 

468.80,0 

475.22,2 

481.64,4 

527.40,0 

534.62,5 

541.84,9 

586.00,0  1 

594.02,7 

602.05,5 

7300 

7400 

7500 

235.20,0 

238.42,2 

241.64,4 

294.00,0 

298.02,7 

302.05,5 

352.80,0 

357.63,3 

362.46,6 

411.60,0 

417.23,8 

422.87,7 

470.40,0 

476.84,4 

483.28,8 

529.20,0 

536.44.9 

543.69.9 

588.00,0 

596.05,5 

604.11,0 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

244.03.3 

247.24.4 

250.45.5 

305.04,1 

309.05,5 

313.06,8 

366.04,9 

370.86,6 

375.68,2 

427.05,8 

432.67,7 

438.29,6 

488.06,6 

494.48,8 

500.91,0 

549.07,4 

556.29,9 

563.52,3 

610.08,2 

618.11,0 

626.13,7 

7600 

7700 

7800 

244.86,6 

248.08,8 

251.31,0 

306.08,2 

310.11,0 

314.13,7 

367.29,9 

372.13,2 

376.96,4 

428.51,5 

434.15,3 

439.79,2 

489.73,2 

496.17,5 

502.61,9 

550.94,8 

558.19.7 

565.44.7 

612.16.4 
620.21,9 

628.27.4 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

253.66.6 

256.87.7 

260.08.8 

317.08,2 

321.09,6 

325.11,0 

380.49,9 

385.31,5 

390.13,2 

443.91,5 

449.53,4 

455.15,3 

507.33.2 

513.75.3 
520.17,5 

570.74,8 

577.97,3 

585.19,7 

634.16,4 

642.19,2 

650.21,9 

7900 

8000 

8100 

254.53.2 

257.75.3 
260.97,5 

318.16,4 

322.19,2 

326.21,9 

381.79,7 

386.63,0 

391.46,3 

445.43,0 

451.06,8 

456.70,7 

509.06,3 

515.50,7 

521.95,1 

572.69,6 

579.94.5 

587.19.5 

636.32,9 

644.38,4 

652.43,8 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

263.29,9 

266.51.0 

269.72.1 

329.12,3 

333.13,7 

337.15,1 

394.94,8 

399.76,4 

404.58,1 

460.77,3 

466.39,2 

472.01,1 

526.59,7 

533.01,9 

539.44,1 

592.42,2 

599.64,7 

606.87,1 

658.24,7 

666.27,4 

674.30,1 

8200 

8300 

8400 

264.19,7 

267.41,9 

270.64,1 

330.24,7 

334.27,4 

338.30,1 

396.29,6 

401.12,9 

405.96,2 

462.34,5 

467.98,4 

473.62,2 

528.39,5 

534.83,8 

541.28,2 

594.44,4 

601.69,3 

608.94,2 

660.49.3 
668.54,8 

676.60.3 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

272.93.2 

276.14.2 

279.35.3 

341.16,4 

345.17,8 

349.19,2 

409.39,7 

414.21,4 

419.03,0 

477.63,0 

483.24,9 

488.86,8 

545.86,3 

552.28,5 

558.70,7 

614.09,6 

621.32,1 

628.54,5 

682.32,9 

690.35,6 

698.38,4 

8500 

8600 

8700 

273.86,3 

277.08,5 

280.30,7 

342.32,9 

346.35,6 

350.38,4 

410.79,5 

415.62,7 

420.46,0 

479.26,0 

484.89,9 

490.53,7 

547.72,6 

554.17,0 

560.61,4 

616.19,2 

623.44,1 

630.69,0 

684.65,8 

692.71,2 

700.76,7 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

282.56.4 

285.77.5 

288.98.6 

353.20,5 

357.21,9 

361.23,3 

423.84,7 

428.66,3 

433.47,9 

494,48,8 

500.10,7 

505.72,6 

565.12,9 

571.55,1 

577.97,3 

635.77,0 

642.99,5 

650.21,9 

706.41,1 

714.43,8 

722.46,6 

8800 

8900 

9000 

283.52,9 

286.71,1 

289.97,3 

354.41,1 

358.43,8 

362.46,6 

425.29,3 

430.12,6 

434.95,9 

496.17,5 

501.81,4 

507.45,2 

567.05,8 

573.50,1 

579.94,5 

637.94,0 

645.18,9 

652.43,8 

708.82.2 
716.87,7 

724.93.2 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

292.19.7 

295.40.8 

298.61.9 

365.24,7 

369.26,0 

373.27,4 

438.29,6 

443.11,2 

447.92,9 

511.34,5 

516.96.4 

522.58.4 

584.39.5 

590.81.6 
597.23,8 

657.44,4 

664.66,8 

671.89,3 

730.49,3 

738.52,1 

746.54,8 

9100 

9200 

9300 

293.19.5 

296.41.6 
299.63,8 

366.49,3 

370.52,1 

374.54,8 

439.79,2 

444.62,5 

449.45,8 

513.09,0 

518.72,9 

524.36,7 

5S6.38,9 

592.83,3 

599.27,7 

659.68,8 

666.93,7 

674.18,6 

732.98.6 
741.04,1 

749.09.6 

9100 

9200 

9300 

9400 
1 9500 
| 9600 

301.83.0 

305.04.1 

308.25.2 

377.28,8 

381.30,1 

385.31,5 

452.74,5 

457.56,2 

462.37,8 

528.20,3 

533.82,2 

539.44,1 

603.66,0 

610.08,2 

616.50,4 

679.11,8 

6S6.34,2 

693.56,7 

754.57,5 

762.60,3 

770.63,0 

9400 

9500 

9600 

302.86,0 

306.08,2 

309.30,4 

378.57,5 

382.60,3 

386.63,0 

454.29,0 

459.12,3 

463.95,6 

530.00,5 

535.64,4 

541.28,2 

605.72,1 

612.16,4 

618.60,8 

681.43,6 

688.68,5 

695.93,4 

757.15,1 

765.20,5 

773.26,0 

9400 

9500 

9600 

9700 
| 9800 
9900 

311.46.3 

314.67.4 

317.88.5 

389.32,9 

393.34,2 

397.35,6 

467.19,5 

472.01,1 

476.82,7 

545.06,0 

550.67.9 

556.29.9 

622.92,6 

629.34,8 

635.77,0 

700.79,2 

708.01,6 

715.24,1 

778.65,8 

786.68,5 

794.71,2 

9700 

9800 

9900 

312.52,6 

315.74,8 

318.97,0 

390.65,8 

394.68,5 

398.71,2 

468.78,9 

473.62,2 

478.45,5 

546.92,1 

552.55,9 

558.19,7 

625.05,2 

631.49,6 

637.94,0 

703.18,4 

710.43,3 

717.68,2 

781.31.5 
789.37,0 

797.42.5 

9700 

9800 

9900 

toooo 

321.09,6 

401.37,0 

481.64,4 

561.91,8 

642.19,2 

722.46,6 

802.74,0 

19000 

322.19,2 

402.74,0 

483.28,8 

563.83,6 

644.38, 4|  724.93,2 

805.47,9 

lOOOO 

October  20 

th — 293  DAYS — 9 months  20  days. 

October 

21st— 294  DAYS— 9 months  21  days; 

£ 

< 

295  DAYS. 

-4-S 

£ 

< 

I 

296  DAYS. 

£ 

< 

Rate. 

4 1 

5 | 

6 | 

'l'\ 

8 | 

9 | 

10 

Rate. 

4 J 

5 i 

6 | 7 | 8 ] 9 | 10 

Rate. 

100 

200 

300 

3. ‘23,3 
6,46,6 
9.69,9 

4.04.1 

8.08.2 
12.12,3 

4.84.9 

9.69.9 
14.54,8 

5.65,8 

11.31,5 

16.97,3 

6.46,6 

12.93,2 

19.39,7 

7.27,4 

14.54,8 

21.82,2 

8.08,2 

16.16,4 

24.24,7 

ioo 

200 

300 

3.2  J,  4 
6.48,8 

9.73.2 

4.05,5 

8.11,0 

12.16,4 

4.86,6 

9.73,2 

14.59,7 

5.67,7 

11.35,3 

17.03,0 

6.48,8 

12.97,5 

19.46,3 

7.29,9 
14.59,7 
21.89, 6| 

8.11,0 
16.21,9 
. 24.32,9 

IOO 

200 

000 

40(7 

500 

600 

12.93,2 

16,16,4 

19.39,7 

16.16.4 

20.20.5 
24.24,7 

19.39.7 

24.24.7 
29.09,6 

22.63,0 

28.28,8 

33.94,5 

25.86,3 

32.32,9 

38.79,5 

29.09,6 

36.37,0 

43.64,4 

32.32,9 

40.41,1 

48.49,3 

400 

500 

600 

12.97,5 

16.21,9 

19.46,3 

16.21.9 
20.27,4 

24.32.9 

19.46,3 

24.32,9 

29.19,5 

22.70,7 

28.38,4 

34.06,0 

25.95,1 

32.43,8 

38.92,6 

29.19,5 

36.49,3 

43.79,2 

32.43.8 

40.54.8 

48.65.8 

400 

r,oo 

000 

700 

800 

900 

22.63,0 

25.86,3 

29.09,6 

28.28,8 

32.32,9 

36.37,0 

33.94.5 

38.79.5 
43.64,4 

39.60,3 

45.26,0 

50.91,8 

45.26,0 

51.72,6 

58.19,2 

50.91,8 

58.19,2 

65.46,6 

56.57,5 

64.65,8 

72.74,0 

700 

800 

900 

22.70,7 

25.95,1 

29.19,5 

128.38,4 

32.43,8 

36.49,3 

34.06,0 

38.92,6 

43.79,2 

39.73,7 

45.41,4 

51.09,0 

45.41,4 

51.90,1 

58.38,9 

51.09,0 

58.38,9 

65.68,8 

56.76.7 

64.87.7 
72.98,6  | 

77)0 
800 
000 
lOOO 
1100  - 
1200 
JTJoo 
1 400 
1500 

lOOO 

1100 

1200 

32.32,9 

35.56,2 

38.79,5 

40.41.1 

44.45.2 

48.49.3 

48.49,3 

53.34.2 

58.19.2 

56.57,5 

62.23,3 

67.89,0 

64.65.8 
71.12,3 

77.58.9 

72.74,0 

80.01,4 

87.28,8 

80.82,2 

88.90,4 

96.98,6 

lOOO 
1 1 OO 
1200 

32.43,8 

35.68,2 

38.92,6 

40.54.8 
44.60,3 

48.65.8 

48.65.8 
53.52,3 

58.38.9 

56.76,7 

62.44,4 

68.12,1 

64.87,7 

71.36,4 

77.85,2 

72.98,61 

80.28,5 

87.58,4 

81.09,6 
89 . 2 ' 1, 5 
97.31,5  1 

1300 

1400 

1500 

42.02,7 

45.26,0 

48.49,3 

52.53.4 

56.57.5 

60.61.6 

63.04,1 

67.89.0 

72.74.0 

73.54,8 

79.20,5 

84.86,3 

84.05.5 
90,52,1 

96.98.6 

94.56,2 

101.83,6 

109.11,0 

105.06,8 

113.15,1 

121.23,3 

1300 

1400 

1500 

42.17,0 

45.41,4 

48.65,8 

52.71.2 
56.76,7 

60.82.2 

63.25.5 
68.12,1 

72.98.6 

73.79,7 

79.47,4 

85.15,1 

84.34,0 

90.82,7 

97.31,5 

94.88,2 

102.18,1 

109.47,9 

105.42,5  I 

113.53.4 

121.64.4 

1600 

1700 

1800 

51.72,6 

54.95,9 

58.19,2 

64.65.8 

68.69.9 
72.74,0 

77.58,9 

82.43.8 

87.28.8 

90.52,1 

96.17,8 

101.83,6 

103.45,2 

109.91,8 

116.38,4 

116.38,4 

123.65,8 

130.93,2 

129.31,5 

137.39,7 

145.47,9 

lOOO 

1700 

1800 

51.90,1 

55.14,5 

58.38,9 

64.87,7 

68.93,2 

72.98,6 

77.85,2 

82.71,8 

87.58,4 

90.82,7 

96.50,4 

102.18,1 

103.80,3 

110.29,0 

116.77,8 

116.77,8 

124.07,7 

131.37,5 

129.75.3 

137.86.3 

145.97.3 

1 000 
1700  ! 

1800 ; 

"1900 

2000 

2100 

61.42,5 

64.65,8 

67.89,0 

76.78.1 

80.82.2 
84.86,3 

92.13,7 

96.98,6 

101.83,6 

107.49,3 

113.15,1 

1J8.80.8 

122.84,9 

129.31,5 

135.78,1 

138.20,5 

145.47,9 

152.75,3 

153.56,2 

161.64,4 

169.72,6 

1900 

2000 

2100 

61.63,3 

64.87,7 

68.12,1 

77.04.1 
81.09,6 

85.15.1 

92.44,9 

87.81,5 

102.18,1 

107.85,8 

113.53,4 

119.21,1 

123.26,6 

129.75,3 

136.24,1 

138.67,4 

145.97,3 

153.27,1 

154.08.2 

162.19.2 
170.30,1 

1900 
2000 
2100  ! 

2200 

2300 

2400 

71.12,3 

74.35,6 

77.58,9 

88.90.4 

92.94.5 

96.98.6 

106.68,5 

111.53.4 

116.38.4 

124.46,6 

130.12,3 

135.78,1 

142.24.7 
148.71,2 

155.17.8 

160.02,7 

167.30,1 

174.57,5 

177.80,8 

185.89,0 

193.97,3 

2200 

2300 

2400 

71.36,4 

74.60,8 

77.85,2 

89.20.5 
93.26,0 

97.31.5 

107.04.7 
311.91,2 

116.77.8 

124.88,8 

130.56,4 

136.24,1 

142.72,9 

149.21,6 

155.70,4 

160.57,0 

167.86,8 

175.16,7 

178.41.1 

186.52.1 
194.63,0 

2200  | 
2300  1 
2400 

2500 

2600 

2700 

80.82,2 

84.05,5 

87.28,8 

101.02.7 

105.06.8 
109.11,0 

121.23,3 

126.08,2 

130.93,2 

141.43,8 

147.09,6 

152.75,3 

161.64.4 
168.11,0 

174.57.5 

181.84,9 

189.12,3 

196.39,7 

202.05,5 

210.13,7 

218.21,9 

2500 

2600 

2700 

81.09,6 

84.34,0 

87.58,4 

101.37,0 

105.42,5 

109.47,9 

121.64.4 
126.51,0 

131.37.5 

141.91,8 

147.59,5 

153.27,1 

162.19,2 

168.67,9 

175.16,7 

182.46,6 

189.76,4 

197.06,3 

202.74,0 

210.84.9 

218.95.9 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

90.52,1 

93.75,3 

96.98,6 

113.15.1 

117.19.2 

121.23.3 

135.78,1 

140.63,0 

145.47,9 

158.41,1 

164.06,8 

169.72,6 

181.04,1 

187.50,7 

193.97,3 

203.67,1 

210.94,5 

218.21,9 

226.30,1 

234.38,4 

242.46,6 

2800 

2900 

3000 

90.82,7 

94.07,1 

97.31,5 

113.53.4 
117.58,9 

121.64.4 

136.24,1 

141.10,7 

145.97,3 

158.94,8 

164.62,5 

170.30,1 

181.65,5 

188.14,2 

194.63,0 

204.36,2 

211.66,0 

218.95,9 

227.06.8 

235.17.8 

243.28.8 

2800 
2900 
3000  [ 

3100 

3200 

3300 

100.21,9 

103.45,2 

100.68,5 

125.27.4 

129.31.5 

133.35.6 

150.32,9 

155.17,8 

160.02,7 

175.38,4 

181.04,1 

186.69,9 

200.43.8 

206.90,4 

213.37,0 

225.49,3 

232.76,7 

240.04,1 

250.54,8 

258.63,0 

266.71,2 

3100 

3200 

3300 

100.55,9 

103.80,3 

107.04,7 

125.09,9 

129.75,3 

133.80,8 

150.83,8 
155.70,4 
1 60.57,0 

175.97,8 

181.65,5 

187.33,2 

201.11,8 

207.60,5 

214.09,3 

226.25,8 

233.55,6 

240.85,5 

251.39.7 

259.50.7 
267.61,6 

3100 
3200  1 
3300  j 

3400 

3500 

3600 

109.91,8 

113.15,1 

116.38,4 

137.39.7 

141.43.8 

145.47.9 

164.87,7 

169.72,6 

174.57,5 

192.35,6 

198.01,4 

203.67,1 

219.83.6 
226.30,1 

232.76.7 

247.31,5 

254.58,9 

261.86,3 

274.79,5 

282.87.7 

290.95,9 

3400 

3500 

3600 

110.29,0 

113.53,4 

116.77,8 

137.86.3 
141.91,8 

145.97.3 

165.43.6 
170.30,1 

175.16.7 

193.00,8 

198.68,5 

204.36,2 

220.58,1 

227.06,8 

233.55,6 

248.15,3 

255.45,2 

262.75,1 

275.72.6 

283.83.6 
291.94,5 

3400, 

3500, 

3000 

3700 

3800 

3900 

3700 

3800 

3900 

119.61,6 

122.84,9 

126.08,2 

149.52.1 

153.56.2 

157.60.3 

179.42,5 

184.27,4 

189.12,3 

209.32,9 

214.98,6 

220.64,4 

239.23.3 
245.69,9 

252.16.4 

269.13,7 

276.41,1 

283.68,5 

299.04,1 

307.12,3 

315.20,5 

3700 

3800 

3900 

1 2"  J 12,2 

123.26,6 

126.51,0 

150.02.7 
154.08,2 

158.13.7 

180.03.3 
184.89,9 

189.76.4 

210.03,8 

215.71,5 

221.39,2 

240.04,4 

246.53,2 

253.01,9 

270.04,9 

277.34,8 

284.64,7 

30 1.05,5 

308.16.4 

316.27.4 

4000 

4100 

4200 

129.31,5 

132.54,8 

135.78,1 

161.64.4 

165.68.5 

169.72.6 

193.97,3 

198.82,2 

203.67,1 

226.30,1 

231.95,9 

237.61,6 

258.63,0 

265.09,6 

271.56,2 

290.95,9 

298.23,3 

305.50,7 

323.28,8 

331.37,0 

339.45,2 

4000 

4100 

4200 

129.75,3 

132.99,7 

136.24,1 

162.19,2 

106.24,7 

170.30,1 

194.63,0 

199.49,6 

204.36,2 

227.06,8 

232.74,5 

238.42,2 

259.50,7 

265.99,5 

272.48,2 

291.94,5 

299.24,4 

306.54,2 

324.38,4 

332.49.3 

340.60.3 

4000, 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

139.01,4 

142.24,7 

145.47,9 

173.76.7 

177.80.8 

181.84.9 

208.52,1 

213.37,0 

218.21,9 

243.27,4 

248.93,1 

254.58,9 

278.02,7 

284.49,3 

290.95,9 

312.78,1 

320.05,5 

327.32,9 

347.53,4 

355.61,6 

363.69,9 

4300 

4400 

4500 

139.48,5 

142.72,9 

145.97,3 

174.35.6 
178.41,1 

182.46.6 

209.22,7!  244.09,9 
214.09,3  249.77,5 
218.95,9|  255.45,2 

278.97,0 

285.45,8 

291.94,5 

313.84,1 

321.14,0 

328.43,8 

348.71.2 

356.82.2 

364.93.2 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

148.71,2 

151.94,5 

155.17,8 

185.89,0 

189.93.2 

193.97.3 

223.06.8 

227.91.8 
232.76,7 

260.24,7 

265.90,4 

271.56,2 

297.42.5 
303.89,0 

310.35.6 

334.60,3 

341.87,7 

349.15,1 

371.78,1 

379.86,3 

387.94,5 

4600 

4700 

4800 

149.21,6 

152.46,0 

155.70,4 

186.52,1 

190.57,5 

194.63,0 

223.82.5 
228.69,0 

233.55.6 

261.12,9 

266.80,5 

272.48,2 

298.43,3 

304.92,1 

311.40,8 

335.73,7 

343.03,6 

350.33,4 

373.04.1 

381.15.1 
389.26,0 

4000 
4700  1 
4800 

4900 

5000 

5100 

158.41,1 

161.64,4 

164.87,7 

198.01.4 

202.05.5 

206.09.6 

237.61.6 

242.46.6 
247.31,5 

277.21,9 

282.87,7 

288.53,4 

316.82.2 
323.28,8 

329.75.3 

356.42,5 

363.69,9 

370.97,3 

396.02,7 

404.11,0 

412.19,2 

4900 

5000 

5100 

158.94,8 

162.19,2 

165.43.6 

198.68.5 
202.74,0 

206.79.5 

238.42.2 
243.28,8 

248.15.3 

278.15,9 

283.83,6 

289.51,2 

317.89,6 

324.38,4 

330.87,1 

357.63,3 

364.93,2 

372.23,0 

397.37,0 

405.47.9 

413.58.9 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

168.11,0 

171.34,2 

174.57,5 

210.13.7 

214.17.8 

218.21.9 

252.16.4 

257.01.4 
261.86,3 

294.19,2 

299.84,9 

305.50,7 

336.21,9 

342.68,5 

349.15,1 

378.24,7 

385.52,1 

392.79,5 

420.27,4 

428.35,6 

436.43,8 

5200 

5300 

5400 

168.67,9 

171.92,3 

175.16,7 

210.84.9 
214.90,4 

218.95.9 

253.01,9 

257.88,5 

262.75,1 

295.18,9 

300.86,6 

306.54,2 

337.35,9 

343.84,7 

350.33,4 

379.52,91  421.69,9 
386.82,7  429.-80.8 
394. 12,e|  437.91,8 

: 5200 
5300 
5400 

5500 

5600 

5700 

177.80,8 

181.04,1 

184.27,4 

222.26,0 

226.30.1 

230.34.2 

266.71.2 

271.56.2 
276.41,1 

311.16,4 

316.82,2 

322.47,9 

355.61,6 

362.08,2 

368.54,8 

400.06,8 

407.34,2 

414.61,6 

444.52,1 

452.60,3 

460.68,5 

5500 

5600 

5700 

178.41,1 

181.65,5 

184.89,9 

223:01,4 

227.06,8 

231.12,3 

267.61,6 

272.48,2 

277.34,8 

312.21,9 

317.89,6 

323.57,3 

356.82,2 

363.31,0 

369.79,7 

401.42,5 

408.72,3 

416.02,2 

446.02.7 

454.13.7 

462.24.7 

5500 
5000 
| 5700  ! 

5800 

5900 

6000 

187.50,7 

190.74,0 

193.97,3 

234.38.4 

238.42.5 

242.46.6 

281.26,0 

286.11,0 

290.95,9 

328.13,7 

333.79,5 

339.45,2 

375.01.4 
381.47,9 

387.94.5 

421.89,0 

429.16,4 

436.43,8 

468.76,7 

476.84,9 

484.93,2 

5800 

5900 

6000 

188.14,2 

191.38,6 

194.63,0 

235.17.8 
239.23,3 

243.28.8 

282.21.4 
287.07,9 

291.94.5 

329.24,9 

334.92,6 

340.60,3 

376.28,5 

382.77,3 

389.26,0 

423.32,1 

430.61,9 

437.91,8 

j 470.35,6 
478.46,6 
486.57,5 

5800 

5900 

G000 

6100 

6200 

6300 

197.20,5 

200.43,8 

203.67,1 

246.50.7 

250.54.8 

254.58.9 

295.80.8 

300.65.8 
305.50,7 

345.11,0 

350.76,7 

356.42,5 

394.41.1 
400.87,7 

407.34.2 

443.71,2 

450.98,6 

458.26,0 

493.01,4 

501.09,6 

509.17,8 

6100 

6200 

6300 

197.87,4 

201.11,8 

204.36,2 

247.34.2 
251.39,7 

255.45.2 

296.81.1 
301.67,7 

306.54.2 

346.27,9 

351.95,6 

357.63,3 

395.74,8 

402.23,6 

408.72,3 

445.21,6 

452.51,5 

459.81,4 

494.68.5 

502.79.5 
510.90,4 

0100  1 
6200  I 
6300 

6400 

6500 

6600 

206.90,4 

210.13,7 

213.37,0 

258.63.0 

262.67.1 

266.71.2 

310.35,6 

315.20.5 

320.05.5 

362.08,2 

367.74,0 

373.39,7 

413.80,8 

420.27,4 

426.74,0 

465.53,4 

472.80,8 

480.08,2 

517.26,0 

525.34,2 

533.42,5 

6400 

6500 

6600 

207.60,5 

210.84,9 

214.09,3 

259.50,7 

263.56,2 

267.61,6 

311.40,8 

316.27,4 

321.14,0 

363.31,1 

368.98,6 

374.66,3 

415.21,1 

421.69,9 

428.18,6 

! 467.11,2 
474.41,1 
481.71,0 

519.01,4 

527.12.3 

535.23.3 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

216.60,3 

219.83,6 

223.06,8 

270.75,3 

274.79.5 

278.83.6 

324.90,4 

329.75.3 

334.60.3 

379.05,5 

384.71,2 

390.37,0 

433.20,5 

439.67,1 

446.13,7 

487.35,6 

494.63,0 

501.90,4 

541.50,7 

549.58,9 

557.67,1 

6700 

6800 

6900 

217.33,7 

220.58,1 

223.82,5 

271.67.1 
275.72,6 

279.78.1 

326.00,5 

330.87,1 

335.73,7 

380.34,0 

386.01,6 

391.69,3 

434.67,4 

441.16,2 

447.64,9 

489.00,8 

496.30,7 

503.60,5 

I 543.34,2 

551.45.2 

559.56.2 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

226.30,1 

229.53,4 

232.76,7 

282.87.7 

286.91.8 

290.95.9 

339.45,2 

344.30.1 

349.15.1 

396.02,7 

401.68,5 

407.34,2 

452.60.3 
459.06,8 

465.53.4 

509.17,8 

516.45,2 

523.72,6 

565.75,3 

573.83,6 

581.91,8 

7000 

7100 

7200 

227.06,8 

230.31,2 

233.55,6 

283.83,6 

287.89,0 

291.94,5 

340.60.3 
345.46,8 

350.33.4 

397.37,0 

403.04,7 

408.72,3 

454.13,7 

460.62,5 

467.11,2 

510.90, 4 
518.20,3 
525.50,1 

567.67.1 

575.78.1 
583.89,0 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

236.00,0 

239.23,3 

242.46,6 

295.00,0 

299.04.1 

303.08.2 

354.00,0 

358.84.9 

363.69.9 

413.00,0 

418.65,8 

424.31,5 

472.00,0 

478.46,6 

484.93,2 

531.00,0 

538.27,4 

545.54,8 

590.00,0 

598.08,2 

606.16,4 

7300 

7400 

7500 

236.80,0 

240.04,4 

243.28,8 

296.00,0 

300.05,5 

304.11,0 

355.20,0 

360.06,6 

364.93,2 

414.40,0 

420.07,7 

425.75,3 

473.60,0 

480.08,8 

486.57,5 

532.80,0 

540.09,9 

547.39,7 

592.00,0 

600.11,0 

608.21,9 

7300 
7400 
1 ■ 7500 

7600 

7700 

7800 

245.69,9 

248.93,2 

252.16,4 

307.12.3 

311.16.4 

315.20.5 

368.54,8 

373.39.7 

378.24.7 

429.97,3 

435.63,0 

441.28,8 

491.39,7 

497.86,3 

504.32,9 

552.82,2 

560.09,6 

567.37,0 

614.24,7 

622.32,9 

630.41,1 

7600 

7700 

7800 

246.53,2 

249.77,5 

253.01,9 

308.16.4 
312.21,9 

316.27.4 

369.79,7 

374.66,3 

379.52,9 

431.43,0 

437.10,7 

442.78,4 

493.06,3 

499.55,1 

506.03,8 

554.69,6 

561.99,5 

569.29,3 

616.32,9 

624.43.8 

632.54.8 

1 7600 
7700 
7800 

7900 

8000 

8100 

255.39,7 

258.63,0 

261.86,3 

319.24.7 

323.28.8 

327.32.9 

383.09,6 

387.94.5 

392.79.5 

446.94,5 

452.60,3 

458.26,0 

510.79.5 
517.26,0 

523.72.6 

574.64,4 

581.91,8 

589.19,2 

638.49,3 

646.57,5 

654.65,8 

7900 

8000 

8100 

256.26,3 

259.50,7 

262.75,1 

320.32,9 

324.38,4 

328.43,8 

384.39.5 
389.26,0 

394.12.6 

448.46,0 

454.13,7 

459.81,4 

512.52,6 

519.01,4 

525.50,1 

576.59,2 

583.89,0 

591.18,9 

640.65,8 

648.76.7 

656.87.7 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

265.09,6 

268.32,9 

271.56,2 

331.37.0 

335.41.1 

339.45.2 

397.64,4 

402.49,3 

407.34,2 

463.91,8 

469.57,5 

475.23,3 

530.19.2 
536.65,8 

543.12.3 

596.46,6 

603.74,0 

611.01,4 

662.74,0 

670.82,2 

678.90,4 

8200 

8300 

8400 

265.99,5 
269.23,8 
272. 48, 2 

332.49.3 
336.54,8 

340.60.3 

398.99.2 
403.85,8 

408.72.3 

465.49,1 

471.16,7 

476.84,4 

531.98,9 

538.47,7 

544.96,4 

598.48,8 

605.78,6 

613.08,5 

664.98.6 

673.09.6 
681.20,5 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

274.79,5 

278.02,7 

281.26,0 

343.49.3 

347.53.4 

351.57.5 

412.19,2 

417.04,1 

421.89,0 

480.89,0 

486.54,8 

492.20,5 

549.58,9 

556.05,5 

562.52,1 

618.28,8 

625.56,2 

632.83,6 

686.98,6 

695.06,8 

703.15,1 

8500 

8600 

8700 

275.72,6 

278.97,0 

282.21,4 

344.65,8 

348.71,2 

352.76,7 

413^58,9 

418.45,5 

423.32,1 

482.52.1 

488.19,7 

493.87.4 

551.45,2 

557.94,0 

564.42,7 

620.38,-' 

627.68,2 

634.98,1 

689.31.5 

697.42.5 
705.53,4 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

284.49,3 

287.72,6 

290.95,9 

355.61,6 

359.65.8 

363.69.9 

426.74,0 

431.58,9 

436.43,8 

497.86,3 

503.52,1 

509.17,8 

568.98,6 

575.45,2 

581.91,8 

640.11,1 

647.38,4 

654.65,8 

711.23,3 

719.31,5 

727.39,7 

8800 

8900 

9000 

285.45,8 

288.70,1 

291.94,5 

356.82.2 
360.87,7 

364.93.2 

428.18,6 

433.05,2 

437.91,8 

499.55,1 

505.22,7 

510.90,4 

570.91,5 

577.40,3 

583.89,0 

642.27,9 

649.57,8 

656.87,7 

713.64,4 

721.75.3 

729.86.3 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

294.19,2 

297.42,5 

300.65,8 

367.74.0 

371.78.1 

375.82.2 

441.28,8 

446.13,7 

450.98,6 

514.83,6 

520.49,3 

526.15,1 

588.38.4 
594.84,9 

601.31.5 

661.93,2 

669.20,6 

676.47,9 

735.47,9 

743.56,2 

751.64,4 

9100 

9200 

9300 

295.18,9 

298.43,3 

301.67,7 

368.98.6 
373.04,1 

377.09.6 

442.78.4 
447.64,9 

452.51.5 

516.58,1 

522.25,8 

527.93,4 

590.37,8 

596.86,6 

603.35,3 

664.17,5 

671.47,4 

678.77,3 

737.97,3 

746.08.2 

754.19.2 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9000 

9700 

9800 

9900 

303.89,0 

307.12,3 

310.35,6 

379.86.3 

383.90.4 

387.94.5 

455.83,6 

460.68,5 

465.53,4 

531.80,8 

537.46,6 

543.12,3 

607.78.1 
614.24,7 

620.71.2 

683.75,3 

691.02,7 

698.30,1 

759.72,6 

767.80,8 

775.89,0 

9400 

9500 

9600 

304.92,1 

308.16,4 

311.40,8 

381.15,1 

385.20,5 

389.26,0 

457.38.1 
462.24,7 

467.11.2 

533.61,1 

539.28,8 

544.96,4 

609.84,1 

616.32,9 

622.81,6 

686.07,1 

693.37,0 

700.66,8 

762.30.1 

770.41.1 

778.52.1 

9400 

9500 

9600 

313.58,9 
316.82,2 
320.05, r 

391.98.6 

396.02.7 

400.06.8 

470.38,4 

475.23,3 

480.08,2 

548.78,1 

554.43,8 

560.09,6 

627.17,8 

633.64,4 

640.11,0 

705.57,5 

712.84,9 

720.12,3 

783.97,3 

792.05,5 

800.13,7 

9700 

9800 

9900 

314.65,2 

317.89,6 

321.14,0 

393.31.5 
397.37,0 

401.42.5 

471.97,8 

476.84,4 

481.71,0 

550.64,1 

556.31,8 

561.99,5 

629.30,4 

635.79,2 

642.27,9 

707.96,7 

715.26,6 

722.56,4 

786.63.0 

794.74.0 
802.84,9 

9700 
9800 
9900  1 

1 OOOO 

323.28,8 

404.11,0 

484.93,2 

565.75, 3|  646.57,5 

727.39,7 

808.21,9 

lOOOO 

324.38,4 

405.47,9 

486.57,5 

567.67,1 

64S.7  6,7 

729.86,3 

810.95,9 

lOOOO  j 

October  22nd— 295  DAY'S— 9 months  22  days. 

I 

October  23rd— 296  DAYS— 9 months  23  days. 

E 

< 

297  DAYS. 

Rate. 

4 

5 

6 

1 7 

8 

9 

10 

100 

200 

300 

3.25,5 

6.51,0 

9.76,4 

4.06,8 

8.13,7 

12.20,5 

4.88,2 

9.76,4 

14.64,7 

5.69,6 

11.39,2 

17.08,8 

6.51,0 

13.01.9 

19.52.9 

7.32,3 

14.64,7 

21.97,0 

8.13,7 

16.27,4 

24.41,1 

40(5 

500 

GOO 

13.01.9 
16.27,4 

19.52.9 

16.27,4 

20.34,2 

24.41,1 

19.52,9 

24.41,1 

29.29,3 

22.78.4 
28.47,9 

34.17.5 

26.03.8 

32.54.8 

39.05.8 

29.29,3 

36.61,6 

43.94,0 

32.54,8 

40.68,5 

48.82,2 

700 

800 

900 

lOOO 

llOO 

1200 

1300 

1400 

1500 

22.78,4 

26.03,8 

29.29,3 

28.47,9 

32.54,8 

36.61,6 

34.17,5 

39.05,8 

43.94,0 

39.87,1 

45.56,7 

51.26,3 

45.56.7 

52.07.7 
58.53,6 

51.26,3 

58.58,6 

65.91,0 

56.95,9 

65.09,6 

73.23,3 

32.54.8 
35.80,3 

39.05.8 

40.68,5 

44.75,3 

48.82,2 

48.82,2 

53.70,4 

58.58,6 

56.95,9 

62.65,5 

68.35,1 

65.09,6 

71.60.5 

78.11.5 

73.23,3 

80.55,6 

87.87,9 

81.37,0 

89.50,7 

97.64,4 

42.31.2 
45.56,7 

48.82.2 

52.89,0 

56.95,9 

61.02,7 

63.46,8 

68.35,1 

73.23,3 

74.04.7 
79.74,2 

85.43.8 

84.62,5 

91.13.4 

97.64.4 

95.20,3 

102.52,6 

109.84,9 

105.78,1 

113.91,8 

122.05,5 

1GOO 

1700 

1800 

52.07,7 

55.33,2 

58.58,6 

65.09,6 

69.16,4 

73.23,3 

78.11,5 

82.99,7 

87.87,9 

91.13,4 

96.83,0 

102.52,6 

104.15.3 

110.66.3 

117.17.3 

117.17,3 

124.49,6 

131.81,9 

130.19,2 

138.32,9 

146.46,6 

1900 

2000 

2100 

61.84.1 
65.09,6 

68.35.1 

77.30,1 

81.37,0 

85.43,8 

92.76,2 

97.64,4 

102.52,6 

108.22,2 

113.91,8 

119.61,4 

123.68.2 

130.19.2 
136.70,1 

139.14,2 

146.46,6 

153.78,9 

154.60,3 

162.74,0 

170.87,7 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

71.60.5 
74.86,0 

78.11.5 

89.50,7 

93.57,5 

97.64,4 

107.40,8 

112.29,0 

117.17,3 

125.31.0 
131.00,5 

136.70.1 

143.21.1 

149.72.1 
156.23,0 

161.11,2 

168.43,6 

175.75,9 

179.01,4 

187.15,1 

195.28,8 

. 81.37,0 
84.62,5 
87.87,9 

101.71,2 

105.78,1 

109.84,9 

122.05,5 

126.93,7 

131.81,9 

142.39,7 

148.09,3 

153.78,9 

162.74,0 

169.24.9 

175.75.9 

183.08,2 

190.40,5 

197.72,9 

203.42,5 

211.56,2 

219.69,9 

2800 

2900 

3000 

91.13.4 
94.38,9 

97.64.4 

113.91,8 

117.98,6 

122.05,5 

136.70,1 

141.58,4 

146.46,6 

159.48,5 

165.18,1 

170.87,7 

182.26,8 

188.77.8 

195.28.8 

205.05,2 

212.37,5 

219.69,9 

227.83,6 

235.97,3 

244.11,0 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3G00 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

4G00 

4700 

4800 

100.89,9 

104.15,3 

107.40,8 

126.12,3 

130.19,2 

134.26,0 

151.34,8 

156.23,0 

161.11,2 

176.57.3 
182.26,8 

187.96.4 

201.79.7 

208.30.7 
214.81,6 

227.02,2 

234.34,5 

241.66,8 

252.24,7 

260.38,4 

268.52,1 

110.66.3 
113.91,8 

117.17.3 

138.32,9 

142.39,7 

146.46,6 

165.99,5 

170.87,7 

175.75,9 

193.66,0 

199.35,6 

205.05,2 

221.32.6 

227.83.6 
234.34,5 

248.99,2 

256.31,5 

263.63,8 

276.65,8 

284.79,5 

292.93,2 

120.42.7 
123.68,2 

126.93.7 

150.53,4 

154.60,3 

158.67,1 

180.64,1 

185.52,3 

190.40,5 

210.74,8 

216.44,4 

222.14,0 

240.85,5 

247.36.4 

253.87.4 

270.96,2 

*278.28,5 

285.60,8 

301.06,8 

309.20,5 

317.34,2 

130.19,2 

133.44,7 

136.70,1 

162.74,0 

166.80,8 

170.87,7 

195.28,8 

200.17,0 

205.05,2 

227.83.6 
233.53,2 

239.22.7 

260.38,4 
. 266.89,3 
273.40,3 

292.93,2 

300.25,5 

307.57,8 

325.47,9 

333.61,6 

341.75,3 

139.95.6 
143.21,1 

146.46.6 

174.94,5 

179.01,4 

183.08,2 

209.93,4 

214.81,6 

219.69,9 

244.92,3 

250.61,9 

256.31,5 

279.91.2 

286.42.2 

292.93.2 

314.90,1 

322.22,5 

329.54,8 

349.89,0 

358.02,7 

366.16,4 

149.72,1 

152.97,5 

156.23,0 

187.15,1 

191.21,9 

195.28,8 

224.58,1 

229.46,8 

234.34,5 

262.01,0 

267.70,7 

273.40,3 

299.44.1 

305.95.1 
312.46,0 

336.87,1 

344.19,5 

351.51,8 

374.30,1 

382.43,8 

390.57,5 

4900 

5000 

5100 

159.48.5 
162.74,0 

165.99.5 

199.35,6 

203.42,5 

207.49,3 

239.22,7 

244.11,0 

248.99,2 

279.09,9 

284.79,5 

290.49,0 

318.97,0 

325.47.9 

331.98.9 

358.84,1 

366.10,4 

373.48,8 

398.71,2 

406.84,9 

414.98,6 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

169.24.9 
172.50,4 

175.75.9 

211.56,2 

215.63,0 

219.69,9 

253.87,4 

258.75,6 

263.63,8 

296.18,6 

301.88,2 

307.57,8 

338.49,9 

345.00,8 

351.51,8 

380.81,1 

388.13,4 

395.45,8 

423.12,3 

431.26,0 

439.39,7 

179.01,4 

182.26,8 

185.52,3 

223.76,7 

227.83,6 

231.90,4 

268.52,1 

273.40,3 

278.28,5 

313.27,4 

318.97,0 

324.66,6 

358.02.7 

364.53.7 

371.04.7 

402.78,1 

410.10,4 

417.42,7 

447.53,4 

455.67,1 

463.80,8 

5800 

5900 

G000 

188.77.8 
192.03,3 

195.28.8 

235.97,3 

240.04,1 

244.11,0 

283.16,7 

288.04,9 

292.93,2 

330.36.2 
336.05,8 

341.75.3 

377.55.6 

384.06.6 
390.57,5 

424.75,1 

432.07,4 

439.39,7 

471.94,5 

480.08,2 

488.21,9 

6100 

G200 

G300 

G400 

6500 

GGOO 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

'8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

198.54.2 
201.79,7 

205.05.2 

248.17,8 

252.24,7 

256.31,5 

297.81,4 

302.69,6 

307.57,8 

347.44,9 

353.14,5 

358.84,1 

397.08.5 

403.59.5 
410.10,4 

446.72,1 

454.04,4 

461.36,7 

496.35,6 

504.49,3 

512.63,0 

208.30,7 

211.56,2 

214.81,6 

260.38,4 

264.45,2 

268.52,1 

312.46,0 

317.34,2 

322.22,5 

364.53,7 

370.23,3 

375.92,9 

416.61,4 

423.12.3 

429.63.3 

468.69,0 

476.01,4 

483.33,7 

520.76,7 

528.90,4 

537.04,1 

218.07.1 
221.32,6 

224.58.1 

272.58,9 

276.65,8 

280.72,6 

327.10,7 

331.98,9 

336.87,1 

381.62.5 
387.32,1 

393.01.6 

436.14.2 

442.65.2 

449.16.2 

490.66,0 

497.98,4 

505.30,7 

545.17,8 

553.31,5 

561.45,2 

227.83,6 

231.09,0 

234.34,5 

284.79,5 

288.86,3 

292.93,2 

341.75,3 

346.63,6 

351.51,8 

398.71,2 

404.40,8 

410.10,4 

455.67.1 

462.18.1 
468.69,0 

512.63,0 

519.95,3 

527.27,7 

569.58,9 

577.72,6 

585.86,3 

237.60.0 
240.85,5 

244.11.0 

297.00,0 

301.06,8 

305.13,7 

356.40,0 

361.28,2 

366.16,4 

415.80,0 

421.49,6 

427.19,2 

475.20.0 

481.71.0 
488.21,9 

534.60,0 

541.92,3 

549.24,7 

594.00,0 

602.13,7 

610.27,4 

247.36.4 
250.61,9 

253.87.4 

309.20,5 

313.27,4 

317.34,2 

371.04,7 

375.92,9 

380.81,1 

432.88.8 
438.58,4 

444.27.9 

494.72,9 

501.23.8 

507.74.8 

556.57,0 

563.89,3 

571.21,6 

618.41,1 

626.54,8 

634.68,5 

257.12,9 

260.38,4 

263.63,8 

321.41,1 

325.47,9 

329.54,8 

385.69,3 

390.57,5 

395.45,8 

449.97,5 

455.67,1 

461.36,7 

514.25,8 

520.76.7 

527.27.7 

578.54,0 

585.86,3 

593.18,6 

642.82,2 

650.95,9 

659.09,6 

266.89.3 
270.14,8 

273.40.3 

333.61,6 

337.68,5 

341.75,3 

400.34,0 

405.22,2 

410.10,4 

467.06,3 

472.75,9 

478.45,5 

533.78.6 

540.29.6 
546.80,5 

600.51,0 

607.83,3 

615.15,6 

667.23,3 

675.37,0 

683.50,7 

276.65,8 

279.91,2 

283.16,7 

345.82,2 

349.89,0 

353.95,9 

414.98,6 

419.86,8 

424.75,1 

484.15.1 
489.84,7 

495.54.2 

553.31.5 

559.82.5 
566.33,4 

622.47,9 

629.80,3 

637.12,6 

691.64,4 

699.78,1 

707.91,8 

8800 

8900 

9000 

286.42.2 
289.67,7 

292.93.2 

358.02,7 

362.09,6 

366.16,4 

429.63,3 

434.51,5 

439.39,7 

501.23,8 

506.93,4 

512.63,0 

572.84,4 

579.35.3 

585.86.3 

644.44,9 

651.77,3 

659.09,6 

716.05,5 

724.19,2 

732.32,9 

910< 

9200 

9300 

296.18.6 
299.44,1 

302.69.6 

370.23,3 

374.30,1 

378.37,0 

444.27,9 

449.16,2 

454.04,4 

518.32,6 

524.02,2 

529.71,8 

592.37,3 

598.88.2 

605.39.2 

666.41,9 

673.74,2 

681.06,6 

740.46,6 

748.60,3 

756.74,0 

9400 

9500 

9600 

305.95,1 

809.20,5 

312.46,0 

382.43,8 

386.50,7 

390.57,5 

458.92,6 

463.80,8 

468.69,0 

535.41.4 
541.11,0 

546.80.5 

611.90.1 

618.41.1 

624.92.1 

688.38,9 

695.71,2 

703.03,6 

764.87,7 

773.01,4 

781.15,1 

9700 

9800 

9900 

315.71.5 
318.97,0 

322.22.5 

394.64,4 

398.71,2 

402.78,1 

473.57,3 

478.45,5 

483.33,7 

552.50,1 

558.19,7 

563.80,3 

631.43.0 

637.94.0 
644.44,9 

710.35,9 

717.68,2 

725.00,5 

789.28,8 

797.42,5 

805.56,2 

1 0OOO 

325.47,9 

406.84,9j  488.21,9 

569.58,91  650.95,9 

732.32,91  813.69,9 

October  24th— 297  DAYS— 9 months  24  days. 


-M 

E 

' < 

298  DAYS. 

-M 

E 

< 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

lOO 

200 

300 

3.26.6 
6.53,2 

9.79.7 

4.08,2 

8.16,4 

12.24,7 

4.89,9 

9.79,7 

14.69,6 

5.71,5 

11.43,0 

17.14,5 

6.53,2 

13.06,3 

19.59,5 

7.34,8 

14.69,6 

22.04,4 

8.16,4 

16.32,9 

24.49,3 

lOO 

200 

300 

400 
, 600 
* 600 

13.06,3 

16.32,9 

19.59,5 

16.32,9 

20.41,1 

24.49,3 

19.59,5 

24.49,3 

29.39,2 

22.86,0 

28.57,5 

34.29,0 

26.12,6 

32.65.8 

39.18.9 

29.39,2 

36.74,0 

44.08,8 

32.65,8 

40.82,2 

48.98,6 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

22.86,0 

26.12,6 

29.39,2 

28.57,5 

32.65,8 

36.74,0 

34.29,0 

39.18,9 

44.08,8 

40.00,5 

45.72,1 

51.43,6 

45.72.1 

52.25.2 
58.78,4 

51.43,6 

58.78,4 

66.13,2 

57.15,1 

65.31,5 

73.47,9 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

32.65.8 
35.92,3 

39.18.9 

40.82,2 

44.90,4 

48.98,6 

48.98,6 

53.88,5 

58.78,4 

57.15.1 
62.86,6 

68.58.1 

65.31,5 

71.84.7 

78.37.8 

73.47,9 

80.82,7 

88.17,5 

81.64,4 

89.80,8 

97.97,3 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1600 

42.45.5 
45.72,1 

48.98.6 

53.06,8 

57.15,1 

61.23,3 

63.68,2 

68.58,1 

73.47,9 

74.29.6 
80.01,1 

85.72.6 

84.91.0 

91.44.1 
97.97,3 

95.52,3 

102.87,1 

110.21,9 

106.13,7 

114.30,1 

122.46,6 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

52.25,2 

55.51,8 

58.78,4 

65.31,5 

69.39,7 

73.47,9 

78.37,8 

83.27,7 

88.17,5 

91.44,1 

97.15,6 

102.87,1 

104.50,4 

111.03.6 

117.56.7 

117.56,7 

124.91,5 

132.26,3 

130.63,0 

138.79,5 

146.95,9 

1600 

1700 

1800 

196(5 

2000 

2100 

62.04,9 

65.31,5 

68.58,1 

77.56,2 

81.64,4 

85.72,6 

93.07,4 

97.97,3 

102.87,1 

108.58.6 
114.30,1 

120.01.6 

124.09,9 

130.63,0 

137.16,2 

139.61,1 

146.95,9 

154.30,7 

155.12,3 

163.28,8 

171.45,2 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

71.84.7 
75.11,2 

78.37.8 

89.80,8 

93.89,0 

'97.97,3 

107.77,0 

112.66,8 

117.56,7 

125.73.2 
131.44,7 

137.16.2 

143.69,3 

150.22.5 

156.75.6 

161.65,5 

169.00,3 

176.35,1 

179.61,6 

187.78,1 

195.94,5 

2200 

2300 

2400 

2600 

2600 

2700 

81.64.4 
84.91,0 

88.17.5 

102.05,5 

106.13,7 

110.21,9 

122.46,6 

127.36,4 

132.26,3 

142.87.7 
148.59,2 

154.30.7 

163.28.8 

169.81.9 
176.35,1 

183.69,9 

191.04,7 

198.39,5 

204.11,0 

212.27,4 

220.43,8 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

91.44,1 

94.70,7 

97.97,3 

114.30,1 

118.38,4 

122.46,6 

137.16,2 

142.06,0 

146.95,9 

160.02,2 

165.73,7 

171.45,2 

182.88,2 

189.41.4 

195.94.5 

205.74,2 

213.09,0 

220.43,8 

228.60,3 

236.76,7 

244.93,2 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

101.23,8 

104.50,4 

107.77,0 

126.54,8 

130.63,0 

134.71,2 

151.85,8 

156.75,6 

161.65,5 

177.16.7 
182.88,2 

188.59.7 

202.47,7 

209.00,8 

215.54,0 

227.78,6 

235.13,4 

242.48,2 

253.09,6 

261.26,0 

269.42,5 

3100 

3200 

3300 

3400 

3600 

3600 

111.03.6 
114.30,1 

117.56.7 

138.79,5 

142.87,7 

146.95,9 

166.55,3 

171.45,2 

176.35,1 

194.31.2 
200.02,7 

205.74.2 

222.07,1 

228.60.3 

235.13.4 

249.83,0 

257.17,8 

264.52,6 

277.58,9 

285.75,3 

293.91,8 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

120.83.3 
124.09,9 

127.36.4 

151.04,1 

155.12,3 

159.20,5 

181.24,9 

186.14,8 

191.04,7 

211.45.8 
217.17,3 

222.88.8 

241.66.6 

248.19.7 
254.72,9 

271.87,4 

279.22,2 

286.57,0 

302.08,2 

310.24,7 

318.41,1 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

130.63,0 

133.89,6 

137.16,2 

163.28,8 

167.37,0 

171.45,2 

195.94,5 

200.84,4 

205.74,2 

228.60.3 
234.31,8 

240.03.3 

261.26,0 

267.79.2 

274.32.3 

293.91,8 

301.26,6 

308.61,4 

326.57,5 

334.74,0 

342.90,4 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4600 

140.42,7 

143.69,3 

146.95,9 

175.53,4 

*179.61,6 

183.69,9 

210.64,1 

215.54,0 

220.43,8 

245.74.8 
251.46,3 

257.17.8 

280.85.5 

287.38.6 
293.91,8 

315.96,2 

323.31,0 

330.65,8 

351.06,8 

359.23,3 

367.39,7 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

150.22.5 
153.49,0 

156.75.6 

187.78,1 

191.86,3 

195.94,5 

225.33,7 

230.23,6 

235.13,4 

262.89.3 
268.60,8 

274.32.3 

300.44,9 

306.98.1 

313.51.2 

338.00,5 

345.35,3 

352.70,1 

375.56,2 
383.72,6 
391. 89, *0 

4600 

4700 

4800 

4900 

6000 

6100 

160.02,2 

163.28,8 

166.55,3 

200.02,7 

204.11,0 

208.19,2 

240.03,3 

244.93,2 

249.83,0 

280.03.8 
285.75,3 

291.46.8 

320.04.4 

326.57.5 
333.10,7 

360.04,9 

367.39,7 

374.74,5 

400.05,5 

408.21,9 

416.38,4 

4900 

5000 

5100 

6200 

6300 

6400 

169.81,9 

173.08,5 

176.35,1 

212.27,4 

216.35,6 

220.43,8 

254.72,9 

259.62,7 

264.52,6 

297.18.4 
302.89,9 

308.61.4 

339.63,8 

346.17.0 

352.70.1 

382.09,3 

389.44,1 

396.78,9 

424.54,8 

432.71,2 

440.87,7 

5200 

5300 

5400 

6500 

5600 

5700 

179.61,6 

182.88,2 

186.14,8 

224.52,1 

228.60,3 

232.68,5 

269.42,5 

274.32,3 

279.22,2 

314.32.9 
320.04,4 

325.75.9 

359.23.3 

365.76.4 
372.29,6 

404.13,7 

411.48,5 

418.83,3 

449.04,1 

457.20,5 

465.37,0 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

189.41.4 
192.67,9 

195.94.5 

236.76,7 

240.84,9 

244.93,2 

284.12,1 

289.01,9 

293.91,8 

331.47.4 
337.18,9 

342.90.4 

378.82,7 

385.35,9 

391.89,0 

426.18,1 

433.52,9 

440.87,7 

473.53,4 

481.69,9 

489.86,3 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

199.21.1 
202.47,7 

205.74.2 

249.01,4 

253.09,6 

257.17,8 

298.81,6 

303.71,5 

308.61,4 

348.61.9 
354.33,4 

360.04.9 

398.42.2 

404.95.3 
411.48,5 

448.22,5 
455.57,3 
462  92,1 

498.02,7 

506.19,2 

514.35,6 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

209.00,8 

212.27,4 

215.54,0 

261.26,0 

265.34,2 

269.42,5 

313.51,2 

318.41,1 

323.31,0 

365.76.4 
371.47,9 

377.19.5 

418.01,6 

424.54.8 

431.07.9 

470.26,8 

477.61,6 

484.96,4 

522.52,1 

530.68,5 

538.84,9 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

218.80,5 

222.07,1 

225.33,7 

273.50,7 

277.58,9 

281.67,1 

328.20,8 

333.10,7 

338.00,5 

382.91.0 
388.62,5 

394.34.0 

437.61.1 

444.14.2 
450.67,4 

492.31,2 

499.66,0 

507.00,8 

547.01,4 

555.17,8 

563.34,2 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

228.60.3 
231.86,8 

235.13.4 

285.75,3 
289.83,6 
293. 91, S 

342.90,4 

347.80,3 

352.70,1 

400.05.5 
405.77,0 

411.48.5 

457.20,5 

463.73.7 

470.26.8 

514.35,6 

521.70,4 

529.05,2 

571.50,7 

579.67,1 

587.83,6 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

238.40,0 

241.66,6 

244.93,2 

298.00,0 

302.08,2 

306.16,4 

357.60,0 

362.49,9 

367.39,7 

417.20.0 
422.91,5 

428.63.0 

476.80,0 

483.33.2 

489.86.3 

536.40,0 

543.74,8 

551.09,6 

596.00,0 

604.16,4 

612.32,9 

730(1 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

248.19,7 

251.46,3 

254.72,9 

310.24,7 

314.32,9 

318.41,1 

372.29,6 

377.19,5 

382.09,3 

434.34.5 
440,06,0 

445.77.5 

406.39.5 

502.92.6 
509.45,8 

558.44,4 

565.79,2 

573.14,0 

620.49,3 

628.65,8 

636.82,2 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

257.99.5 
261.26,0 

264.52.6 

322.49,3 

326.57,5 

330.65,8 

386.99,2 

391.89,0 

396.78,9 

451.49.0 
457.20,5 

462.92.1 

515.98,9 

522.52.1 

529.05.2 

580.48,8 

587.83,6 

595.18,4 

644.98,6 

653.15,1 

661.31,5 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

267.79.2 
271.05,8 

274.32.3 

334.74,0 

338.82,2 

342.90,4 

401.68,8 

406.58,6 

411.48,5 

468.63.6 
474.35,1 

480.06.6 

535.58.4 

542.11.5 
548.64,7 

602.53,2 

609.87,9 

617.22,7 

669.47,9 

677.64,4 

685.80,8 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

277.58,9 

280.85,5 

284.12,1 

346.98,6 

351.06,8 

355.15,1 

416.38,4 

421.23,2 

426.18,1 

485.78.1 
491.49,6 

497.21.1 

555.17,8 

561.71.0 

568.24.1 

624.57,5 

631.92,3 

639.27,1 

693.97,3 

702.13,7 

710.30,1 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

287.38,6 

290.65,2 

293.91,8 

359.23,3 

363.31,5 

367.39,7 

431.07,9 

435.97,8 

440.87,7 

502.92.6 
508.64,1 

514.35.6 

574.77.3 

581.30.4 
587.83,6 

646.61,9 

653.96,7 

661.31,5 

718.46,6 

726.63,0 

734.79,5 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

9100 

9200 

9300 

297.18.4 
300.44,9 

303.71.5 

371.47,9 

375.56,2 

379.64,4 

445.77,5 

450.67,4 

455.57,3 

520.07.1 
525.78,6 

531.50.1 

594.36,7 

600.89,9 

607.43,0 

668.66,3 

676.01,1 

683.35,9 

742.95,9 

751.12,3 

759.28,8 

9400 

9500 

9600 

306.98.1 
310.24,7 

313.51.2 

383.72,6 

387.80,8 

391.89,0 

460.47,1 

465.37,0 

470.26,8 

537.21.6 
542.93,2 

548.64.7 

613.96.2 

620.49.3 
627.02,5 

690.70,7 

698.05,5 

705.40,3 

767.45,2 

775.61,6 

783.78,1 

9400 

9500 

9600 

9700 

9S00 

9900 

316.77,8 

320.04,4 

323.31,0 

395. *7,3 
400.05,5 
404.13,7 

475.16,7 

480,06,6 

484.96,4 

554.36.2 
560.07,7 

565.79.2 

633.55,6 

640.08.8 

646.61.9 

712.75,1 

720.09,9 

727.44,7 

791.94,5 

800.11,0 

808.27,4 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

326.57,5 

408.21,9 

489.86,9 

571.50,7 

653.15, 1|  734.79,,  | 816.43,8 

lOOOO 

October  25th— 298  DAYS— 9 months  25  days. 


£ 

< 

299  DAYS. 

E 

< 

300  DAYS. 

-t-i 

£ 

< 

Rats. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 

6 J 

7 | 

8 J 

9 1 

10 

Rate. ; 

100 

200 

300 

3.27,7 

6.55,3 

9.83,0 

4.09,6 

8.19,2 

12.28,8 

4.91,5 

9.83,0 

14.74,5 

5.73,4 

11.46,8 

17.20,3 

6.55,3 

13.10,7 

19.66,0 

7.37,3 

14.74,5 

22.11,8 

8.19,2 

16.38,4 

24.5-7,5 

loo 

200 

300 

3.28,8 

6.57,5 

9.86,3 

4.11,0 

8.21,9 

12.32,9 

4.93.2 

9.86.3 
14.79,5 

5.75,3 

11.50,7 

17.26,0 

6.57,5 

13.15,1 

19.72,6 

7.80,7 

14.79,5 

22.19,2 

8.21,9 

16.43.8 

24.65.8 

loo 

200 

.‘too 

40(5 

500 

000 

13.10,7 

16.38,4 

19.66,0 

16.38.4 
20.47,9 

24.57.5 

19.66.0 
24.57,5 

29.49.0 

22.93,7 

28.67,1 

34.40,5 

26.21,4 

32.76,7 

39.32,1 

29.49,0 

36.86,3 

44.23,6 

32.76,7 

40.95,9 

49.15,1 

400 

500 

600 

13.15,1 

16.43,8 

19.72,6 

16.43.8 

20.54.8 

24.65.8 

19.72,6 

24.65.8 

29.58.9 

23.01,4 

28.76,7 

34.52,1 

26.30.1 
32.87,7 

39.45.2 

29.58,9 

36.98,6 

44.38,4 

32.87,7 

41.09,6 

49.31,5 

400 

500 

(too 

TOO 
' 800 
000 

700 

800 

900 

2*2.93,7 

26.21,4 

29.49,0 

28.67,1 

32.76,7 

86.86,3 

34.40.5 
39.32,1 

44.23.6 

40.14,0 

45.87,4 

51.60,8 

45.87,4 

52.42,7 

58.98,1 

51.60,8 

58.98,1 

66.35,3 

57.34,2 

65.53,4 

73.72,6 

Too 

800 

1)00 

23.01,4 

26.30,1 

29.58,9 

28.76.7 

32.87.7 
36.98,6 

34.52.3 
39.45,2 

44.38.4 

40.27,4 

46.02,7 

51.78,1 

46.02.7 
52.60,3 

59.17.8 

51.78,1 

59.17,8 

66.57,5 

£T7.53,4 

65.75.3 

73.97.3 

looo 

1100 

1200 

32.76,7 

36.04.1 

39.32.1 

40.95,9 

45.05,5 

49.15,1 

49.15.1 
54.06,6 

58.98.1 

57.34,2 

63.07,7 

68.81,1 

65.53,4 

72.08,8 

78.64,1 

73.72,6 

81.09,9 

88.47,1 

81.91,8 

90.11.0 

98.30.1 

lOOO 

HOO 

1200 

32.87,7 

36.16,4 

39.45,2 

41.99,6 

45.20.5 

49.31.5 

49.31,5 

54.24.7 

59.17.8 

57.53,4 

63.28,8 

69.04,1 

65.75.3 
72.32,9 

78.90.4 

73.97,3 

81.37,0 

88.76,7 

82.19,2 

90.41,1 

98.63,0 

TOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

42.59,7 

45.87,4 

49.15,1 

53.24.7 
57.34,2 

61.43.8 

63.89.6 
68.81,1 

73.72.6 

74.54,5 

80.27,9 

86.01,4 

85,19,5 

91.74,8 

98.30,1 

95.84,4 

103.21,6 

110.58,9 

106.49,3 

114.68,5 

122.87,7 

1300 

1400 

1500 

42.74,0 

46.02,7 

49.31,5 

53.42,5 

57.53.4 

61.64.4 

64.11.0 

69.04.1 
73.97,3 

74.79,5 

80.54,8 

86.30,1 

85.47,9 

92.05,5 

98.63,0 

96.16,4 

103.56,2 

110.95,9 

106.84,9 

115.06.8 

123.28.8 

1600 

1400 

1500 

1000 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

lOOO 

1700 

1800 

52.42,7 

55.70,4 

58.98,1 

65.53,4 

69.63,0 

73.72,6 

78.64.1 
83.55,6 

88.47.1 

91.74,8 

97.48,2 

103.21,6 

104.85,5 

111.40,8 

117.96,2 

117.96,2 

125.33,4 

132.70,7 

131.06,8 

139.26,0 

147.45,2 

1000 

1700 

1800 

100(5 

2000 

2100 

52.69,3 

55.89,0 

59.J7.8 

65.75.3 

69.86.3 

73.97.3 

78.99,4 

83.83.6 

88.76.7 

92.05,5 

97.80,8 

103.56,2 

105.20.5 
111.78,1 

118.35.6 

118.35,6 

125.75,3 

133.15,1 

131.50,7 

139.72,6 

147.94,5 

1900 

2000 

2100 

62.25,8 

65.53,4 

68.81,1 

77.82,2 

81.91,8 

86.01,4 

93.38,6 

98.30,1 

103.21,6 

108.95,1 

114.68,5 

120.41,9 

124.51,5 

131.06,8 

137.62,2 

140.07,9 

147.45,2 

154.82,5 

155.64,4 

163.83.6 

172.02.7 

62.46,6 

65.75,3 

69.04,1 

78.08.2 

82.19.2 
86.30,1 

93.69,9 

98.63,0 

103.56,2 

109.31,5 

115.06,8 

120.82,2 

124.93.2 
131.50,7 

138.08.2 

140.54,8 

147.94,5 

155.34,2 

156.16.4 

164.38.4 
172.60,3 

2200 

2300 

2400 

72.08,8 

75.36,4 

78.64,1 

90.11.0 
94.20,5 

98.30.1 

108.13.2 
113.04,7 

117.96.2 

126.15,3 

131.88,8 

137.62,2 

144.17,5 

150.72,9 

157.28,2 

162.19,7 

169.57,0 

176.94,2 

180.21,9 

188.41,1 

196.60,3 

2200 

2300 

2400 

72.32,9 

75.61,6 

78.90,4 

90.41.1 

94.52.1 
98.63,0 

198.49,3 

113.42.5 

118.35.6 

126.57,5 

132.32,9 

138.08,2 

144.65.8 
151.23,3 

157.80.8 

162.74,0 

170.13,7 

177.53,4 

180.82,2 

189.04,1 

197.26,0 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

81.91,8 

85.19,5 

88.47,1 

102.39,7 

106.49,3 

110.58,9 

122.87.7 
127.79,2 

132.70.7 

143.35,6 

149.09,0 

154.82,5 

163.83,6 

170.38,9 

176.94,2 

184.31,5 

191.68,8 

199.06,0 

204.79.5 

212.98.6 
221.17,8 

2500 

2000 

2700 

82.19,2 

85.47,9 

88.76,7 

102.74.9 

106.84.9 

110.95.9 

123.28.8 

128.21.9 
133.15,1 

143.83,6 

149.58,9 

155.34,2 

164.38.4 
170.95,9 

177.53.4 

184.93,2 

192.32,9 

199.72,6 

205.47.9 

213.69.9 
221.91,8 

2500  ! 
2000 
2700 

2800 

2900 

3000 

91.74,8 

95.02,5 

98.30,1 

114.68,5 

118.78,1 

122.87,7 

137.62.2 
142.53,7 

147.45.2 

160.55,9 

166.29,3 

172.02,7 

183.49,6 

190.04,9 

196.60,3 

206.43,3 

213.80,5 

221.17,8 

229.37,0 

237.56.2 

245.75.3 

2800 

2000 

3000 

92.05,5 

95.34,2 

98.63,0 

115.06.8 

119.17.8 

123.28.8 

138.08,2 

143.01.4 

147.94.5 

161.09,6 

166.84,9 

172.60,3 

184.11.0 
190.68,5 

197.26.0 

207.12,3 

214.52,1 

221.91,8 

230.13,7 

238.35,6 

246.57,5 

2800  ! 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

101.57,8 

104.85,5 

108.13,2 

126.97.3 
131.06,8 

135.16.4 

152.36.7 
157.28,2 

162.19.7 

177.76,2 

183.49,6 

189.23,0 

203.15,6 

209.71,0 

216.26,3 

228.55,1 

235.92,3 

243.29,6 

253.94,5 

262.13,7 

270.32,9 

3100 

3200 

3300 

191.91,8 

105.20,5 

108.49,3 

127.39.7 

131.50.7 
135.61,6 

152.87.7 

157.80.8 
162.74,0 

178.35,6 

184.11,0 

189.86,3 

203.83.6 
210.41,1 

216.98.6 

229.31,5 

236.71,2 

244.11,0 

254.79,5 

263.01,4 

271.23,3 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

111.40,8 

114.68,5 

117.96,2 

139.26,0 

143.35,6 

147.45,2 

167.11.2 
172.02,7 

176.94.2 

194.96,4 

200.69,9 

206.43,3 

222.81,6 

229.37,0 

235.92,3 

250.66,8 

258.04,1 

265.41,4 

278.52.1 

286.71.2 
294.90,4 

3400 

3500 

3000 

111.78,1 

115.06,8 

118.35,6 

139.72.6 

143.83.6 
147.94,5 

167.67,1 

172.60.3 

177.53.4 

195.61,6 

201.37,0 

207.12,3 

223.56.2 
230.13,7 

236.71.2 

251.50,7 

258.90,4 

266.30,1 

279.45,2 

287.67,1 

295.89,0 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

121.23,8 

124.51,5 

127.79,2 

151.54,8 

155.64,4 

159.74,0 

181.85,!- 

186.77,3 

191.68,8 

212.16,7 

217.90,1 

223.63,6 

242.47,7 

249.03,0 

255.58,4 

272.78,6 

280.15,9 

287.53,2 

303.09,6 

311.28.8 

319.47.9 

3700 

3800 

3900 

121.64,4 

124.93,2 

128.21,9 

152.95,5 

156.16.4 

160.27.4 

182.46,6 

887.39,7 

192.32,9 

212.87,7 

218.63,0 

224.38,4 

243.28.8 
249.86,3 

256.43.8 

273.69,9 

281.09,6 

288.49,3 

304.11,0 

312.32,9 

320.54,8 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

131.06,8 

134.34,5 

137.62,2 

163.83.6 
167.93,1 

172.02.7 

196.60.3 
201.51,8 

206.43.3 

229.37,0 

235.10,4 

240.83,8 

262.13,7 

268.69,0 

275.24,4 

294.90,4 

302.27,7* 

309.64,9 

327.67,1 

335.86,3 

344.05,5 

400(5 

4100 

4200 

131.59,7 

134.79,5 

138.08,2 

164.38,4 

168.49.3 

172.60.3 

197.26,9 

202.19.2 

207.12.3 

230.13,7 

£35.89,0 

241.64,4 

263.01.4 
269.58,9 

276.16.4 

295.89,0 

303.28,8 

310.68,5 

328.76,7 

336.98,6 

345.20,5 

4000 
4100  ! 
4200 

4300 

4400 

4500 

140.89,9 

144.17,5 

147.45,2 

176.12,3 

180.21,9 

184.31,5 

211.34.8 
216.26,3 

221.17.8 

246.57,3 

252.30,7 

258.04,1 

281.79,7 

288.35,1 

294.90,4 

317.02,2 

324.39,5 

331.76,7 

352.24.7 

360.43.8 
368.63,0 

4300 

4400 

4500 

141.37,0 

144.65,8 

147.94,5 

176.71.2 

180.82.2 
184.93,2 

212.95.5 

216.98.6 
221.91,8 

247.39,7 

253.15,1 

258.90,4 

282.74.0 
289.31,5 

295.89.0 

318.08,2 

325.47,9 

332.87,7 

353.42,5 

361.64,4 

369.86,3 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

150.72,9 

154.00,5 

157.28,2 

188.41,1 

192.50,7 

196.60,3 

226.09.3 
231.00,8 

235.92.3 

263.77,5 

269.51,0 

275.24,4 

301.45,8 

308.01,1 

314.56,4 

339.14,0 

346.51,2 

353.88,5 

376.82,2 

385.01.4 

393.20.5 

“400(5 

*■4700 

4800 

151.23,3 

154.52,1 

157.80,8 

189.94.1 

193.15.1 
197.26,0 

226.84,9 

231.78.1 

236.71.2 

264.65,8 

270.41,1 

276.16,4 

302.46.6 
309.04,1 

315.61.6 

340.27,4 

347.67,1 

355.06,8 

378.08,2 

386.30.1 

394.52.1 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

160.55,9 

163.83,6 

167.11,2 

200.69,9 

204.79,5 

208.89,0 

240.83.8 
245.75,3 

250.66.8 

280.97,8 

286.71,2 

292.44,7 

321.11,8 

327.67,1 

334.22,5 

361.25,8 

368.63,0 

376.00,3 

401.39,7 

409.58,9 

417.78,1 

4900 

5000 

5100 

161.09,6 

164.38,4 

167.67,1 

291.37.9 

205.47.9 

209.58.9 

241.64.4 

246.57.5 
251.50,7 

281.91,8 

287.67,1 

293.42,5 

322.19.2 
328.76,7 

335.34.2 

362.46,6 

369.86,3 

377.26,0 

402.74,0 

410.95,9 

419.17,8 

4900 
5000 
5100 
5200  ! 
5300  | 
5400 

5200 

5300 

5400 

170.38,9 

173.66,6 

176.94,2 

212.98,6 

217.08,2 

221.17,8 

255.58.4 
260.49,9 

265.41.4 

298.18,1 

303.91,5 

309.64,9 

340.77,8 

347.33,2 

353.88,5 

383.37,5 

390.74,8 

398.12,1 

425.97.3 

434.16.4 
442.35,6 

5200  179.95,9 
5300  174.24,7 
5400  177.53,4 

213.69,9 

217.80.8 

221.91.8 

256.43,8 

261.37.0 

266.30.1 

299.17,8 

304.93,2 

310.68,5 

341.91.8 
348.49,3 

355.06.8 

384.65,8 

392.05,5 

399.45,2 

427.39,7 

435.61.6 

443.83.6 

5500 

5600 

5700 

180.21,9 

183.49,6 

186.77,3 

225.27,4 

229.37,0 

233.46,6 

270.32.9 
275.24,4 

280.15.9 

315.38,4 

321.11,8 

326.85,2 

360.43,8 

366.99,2 

373.54,5 

405.49,3 

412.86,6 

420.23,8 

450.54,8 

458.74,0 

466.93,2 

55001  189.82,2 
5000  184.11,0 
5700!  187.39,7 

226.92.7 

230.13.7 

234.24.7 

271.23.3 

276.16.4 
281.09,6 

316.43,8 

322.19,2 

327.94,5 

361.64.4 
368.21,9 

374.79.5 

406.84,9 

414.24,7 

421.64,4 

452.05,5 

460.27,4 

468.49,3 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

6000 

190.04,9 

193.32,6 

196.60,3 

237.56.2 
241.65,8 

245.75.3 

285.07.4 
289.98,9 

294.90.4 

332.58,6 

338.32,1 

344.05,5 

380.09,9 

386.65,2 

393.20,5 

427.61,1 

434.98,4 

442.35,6 

475.12,3 

483.31,5 

491.50,7 

5800 

5900 

0000 

190.68,5 

193.97,3 

197.26,0 

238.35.6 

242.46.6 
246.57,5 

286.02,7 

290.95,9 

295.89,0 

333.69,9 

339.45,2 

345.20,5 

381.37.0 
387.94,5 

394.52.1 

429.04,1 

436.43,8 

443.83,6 

476.71.2 

484.93.2 
493.15,1 

5800 

5900 

0000 

6100 

6200 

6300 

199.87,9 

203.15,6 

206.43,3 

249.84,9 

253.94,5 

258.04,1 

299.81.9 
304.73,4 

309.64.9 

349.78,9 

355.52,3 

361.25,8 

399.75,9 

406.31,2 

412.86,6 

449.72,9 

457.10,1 

464.47,4 

499.69,9 

507.89,0 

516.08,2 

G100 

6200 

6300 

200.54,8 

203.83,6 

207.12,3 

250.68.5 

254.79.5 
258.90,4 

300.82.2 

305.75.3 
310.68,5 

350.95,9 

356.71,2 

362.46,6 

401.09.6 
407.67,1 

414.24.7 

451.23,3 

458.63,0 

466.02,7 

501.37,0 

509.58,9 

517.80,8 

OlOO 

0200 

0300 

6400 

6500 

6600 

209.71,0 

212.98,6 

216.26,3 

262.13,7 

266.23,3 

270.32,9 

314.56.4 
319.47,9 

324.39.5 

366.99,2 

372.72,6 

378.46,0 

419.41,9 

425.97,3 

432.52,6 

471.84,7 

479.21,9 

486.59,2 

524.27,4 

532.46,6 

540.65,8 

6400 

6500 

6600 

210.41,1 

213.69,9 

216.98,6 

263.01,4 

267.12.3 

271.23.3 

315.61,6 

320.54.8 

325.47.9 

368.21,9 

373.97,3 

379.72,6 

420.82.2 
427.39,7 

433.97.3 

473.42,5 

480.82,2 

488.21,9 

526.02.7 

534.24.7 
542.46,6 

0400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

219.54,0 

222.81,6 

226.09,3 

274.42.5 
278.52,1 

282.61.6 

329.31.0 
334.22,5 

339.14.0 

384.19,5 

389.92,9 

395.66,3 

439.07,9 
445.63,3 
452. IS, 6 

493.96,4 

501.33,7 

508.71,0 

548.84,9 

557.04,1 

565.23,3 

6700 

6800 

6900 

220.27,4 

223.56,2 

226.84,9 

275.34.2 

279.45.2 

283.56.2 

330.41.1 

335.34.2 
340.27,4 

385.47,9 

391.23,3 

396.98,6 

440.54.8 
447.12,3 

453.69.9 

495.61,6 

503.01,4 

510.41,1 

550.68,5 

558.90,4 

567.12,3 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

229.37,0 

232.64,7 

235.92,3 

286.71,2 
290. 80,  S 
294.90,4 

344.05.5 
348.97,0 

353.88.5 

401.39,7 

407.13,2 

412.86,6 

458.74,0 

465.29,3 

471.84,7 

516.08,2 

523.45,5 

530.82,7 

573.42.5 

581.61.6 
589.80,8 

7000 

7100 

7200 

230.13,7 

233.42,5 

236.71,2 

287.67.1 

291.75.1 
295.89,0 

345.20,5 

350.13.7 

355.06.8 

402.74,0 

408.49,3 

414.24,7 

460.27.4 
466.84,9 

473.42.5 

517.80,8 

525.20,5 

532.60,3 

575.34.2 

583.56.2 
591.78,1 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

239.20,0 

242.47,7 

245.75,3 

299.00,0 

303.09,6 

307.19,2 

358.80.0 
363.71,5 

368.63.0 

418.60,0 

424.33,4 

430.06,8 

478.40,0 

484.95,3 

491.50,7 

538.20,0 

545.57,3 

552.94,5 

598.00,0 

606.19,2 

614.38,4 

"TBoo 

7400 

7500 

240.00,0 

243.28,8 

246.57,5 

390.00,0 

304.11,0 

308.21,9 

360.00,0 
364  93,2 
369.86,3 

420.00,0 

425.75,3 

431.50,7 

480.00,0 

486.57,5 

493.15,1 

540.00,0 

547.39,7 

554.79,5 

600.00,0 

608.21,9 

616.43,8 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

249.03,0 

252.30,7 

255.58,4 

311.28.8 
315.38,4 

319.47.9 

373.54.5 
378.46,0 

383.37.5 

435.80,3 

441.53,7 

447.27,1 

498.06,0 

504.61,4 

511.16,7 

560.31,8 

567.69,0 

575.06,3 

622.57,5 

630.76,7 

638.95,9 

“7600 

7700 

7800 

249.86,3 

253.15,1 

256.43,8 

312.32,9 

316.43.8 

320.54.8 

374.79.5 

379.72.6 
384.65,8 

437.26,0 

443.01,4 

448.76,7 

499.72.6 
506  30,1 

512.87.7 

562.19,2 

569.58,9 

576.98,6 

624.65,8 

632.87,7 

641.09,6 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

258.86,0 

262.13,7 

265.41,4 

323.57,5 

327.67,1 

331.76,7 

388.29.0 
393.20,5 

398.12.1 

453.00,5 

458.74,0 

464.47,4 

517.72,1 

524.27,4 

530.82,7 

582.43,6 

589.80,8 

597.18,1 

647.15.1 

655.34.2 
663.53,4 

7900 

8000 

8100 

259.72,6 

263.01,4 

266.30,1 

324.65,8 

328.76.7 

332.87.7 

389.58,9 

394.52.1 

399.45.2 

454.52,1 

460.27,4 

466.02,7 

519.45.2 
526.02,7 

532.60.3 

584.38,4 

591.78,1 

599.17,8 

649.31,5 

657.53,4 

665.75,3 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

268.69,0 

271.96,7 

275.24,4 

335.86,3 

339.95,9 

344.05,5 

403.03.6 
407.95,1 

412.86.6 

470.20,8 

475.94,2 

481.67,7 

537.38,1 

543.93,4 

550.48,8 

604.55,3 

611.92,6 

619.29,9 

671.72,6 

679.91,8 

688.11,0 

8200 

8300 

8400 

269.58,9 

272.87,7 

276.16,4 

336.98.6 

341.09.6 
345.20,5 

404.38.4 

409.31.5 
414.24,7 

471.78,1 

477.53,4 

483.28,8 

539.17.8 
545.75,3 

552.32.9 

606.57,5 

613.97,3 

621.37,0 

673.97,3 

6S2.19,2 

690.41,1 

8200 
8300 
8400  1 

8500 

8000 

8700 

278.52,1 

281.79,7 

285.07,4 

348.15.1 
352.24,7 

356.34.2 

417.78.1 
422.69,6 

427.61.1 

487.41,1 

493.14,5 

498.87,9 

557.04,1 

563.59,5 

570.14,8 

626.67,1 

634.04,4 

641.41,6 

696.30,1 

704.49,3 

712.68,5 

8500 

8600 

8700 

279.45,2 

282.74,0 

286.02,7 

349.31.5 

353.42.5 
357.53,4 

419717,8 

424.11.0 

429.04.1 

489.04,1 

494.79,5 

500.54,8 

558.90.4 
565.47,9 

572.05.5 

628.76,7 

636.16,4 

643.56,2 

698.63,0 

706.84,9 

715.06,8 

8500 
8600 
87 00 

8800 

8900 

9000 

288.35,1 

291.62,7 

294.90,4 

360.43,8 

364.53,4 

368.63,0 

432.52.6 
437.44,1 

442.35.6 

504.61,4 

510.34,8 

516.08,2 

576.70,1 

583.25,5 

589.80,8 

648.78,9 

656.16,2 

663.53,4 

720.87.7 

729.06.8 
737.26,0 

8800 

8900 

9000 

289.31,5 

292.60,3 

295.89,0 

361.64,4 

365.75.3 

369.86.3 

433.97.3 

438.90.4 
443.83,6 

506.30,1 

512.05,5 

517.80,8 

578.63.0 
585.20,5 

591.78.1 

650.95,9 

658.35,6 

665.75,3 

723.28,8 

731.50,7 

739.72,6 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

298.18,1 

301.45,8 

304.73,4 

372.72,6 

376.82,2 

380.91,8 

447.27.1 
452.18,6 

457.10.1 

521.81,6 

527.55,1 

533.28,5 

596.36,2 

602.91,5 

609.46,8 

670.90,7 

678.27,9 

685.65,2 

745.45,2 

753.64,4 

761.83,6 

9100 

9200 

9300 

299.17,8 

302.46,6 

305.75,3 

373.97,3 

378.08.2 

382.19.2 

448.76,7 

453.69,9 

458.63,0 

523.56,2 

529.31,5 

535.06,8 

598.35.6 
604.93,2 

611.50.7 

673.15,1 

680.54,8 

687.94,5 

747.94,5 

756.16.4 

764.38.4 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

308.01,1 

311.28,8 

314.56,4 

385.01.4 
389.11,0 

393.20.5 

462.01.6 
466.93,2 

471.84.7 

539.01,9 

544.75,3 

550.48,8 

616.02,2 

622.57,5 

629.12,9 

693.02,5 

700.39,7 

707.77,0 

770.02,7 

'778.21,9 

786.41,1 

9400 

9500 

9600 

399.04,1 

312.32,9 

315.61,6 

386.30.1 

390.41.1 

394.52.1 

463.56.2 

468.49.3 
473.42,5 

540.82,2 

546.57,5 

552.32,9 

618.08,2 

624.65,8 

631.23,3 

695.34,2 

702.74,0 

710.13,7 

772.60,3 
780. S2, 2 
789.04,1 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

317.84,1 

321.11,8 

324.39,5 

397.30,1 

401.39,7 

405.49,3 

476.76.2 
481.67,7 

486.59.2 

556.22,2 

"561.95,6 

567.69,0 

635.68,2 

642.23,6 

648.78,9 

715.14,2 

722.51,5 

729.88,8 

794.60,3 

802.79.5 

810.98.6 

9700 

9800 

9900 

318.90,4 

322.19,2 

325.47,9 

398.63.0 

402.74.0 
406.84,9 

'478.35,6 

483.28.8 

488.21.9 

558.08,2 

563.83,6 

569.58,9 

637.80.8 
644.38,4 

650.95.9 

717.53,4 

724.93,2 

732.32,9 

797.26,0 

805.47.9 

813.69.9 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

1 OOOO 

327.67,1 

409.58,9 

491.50,7 

573.42,5 

655.34,2 

737.26,0 

819.17,8 

lOOOO 

328.76,7 

410.95,9 

493.15,1 

575.34,2 

657.53,4|  739.72,6 

821.91,8 

October  26th. — 299  DAYS — 9 months  26  days. 

October  27th— 300  DAYS— 9 months  27  days. 

1 -H 

E 

< 

301  DAYS. 

+1 

E 

< 

302  DAY’S, 

■+J 

E 

c 

Rate 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

3.29, 

6.59, 

9.89, 

) 4.12, 

8.24,' 
5j  12.37, 

4.94, 

9.89, 

14.84,4 

5.77,; 
11.54, £ 
17.31,f 

6.59,' 
13.19, £ 
19.79,; 

7.42,; 

14.84,- 

22.26,( 

8.24,7 

16.49,3 

24.74,0 

lOO 

200 

300 

3.31, C 

6.61.9 

9.92.9 

4.13,7 

8.27,4 

12.41,1 

4.96,4 

9.92,£ 

14.89,3 

5.79,; 

11.58,4 
17.37, £ 

6.61,9 

13.23.8 

19.85.8 

7.44,7 

14.89,3 

22.34,0 

8.27,4 

16.54,8 

24.82,2 

lOO 

200 

300 

4075 

500 

600 

13.19,. 

16.49,; 

19.79,5 

16.49,; 

20.61, 

24.74, 

19.79,; 
24.74, ( 
29.68,8 

23.09.1 
28.86,; 

34.63.1 

26.38,5 

32.98, 

39.58,4 

29.68,5 

37.11, 

44.53,; 

32.98,6 

41.23,3 

49.47,9 

400 

500 

600 

13.23.8 

16.54.8 

19.85.8 

16.54,8 

20.68,5 

24.82,2 

19.85,8 

24.82,2 

29.78,6 

23.16,7 

28.95.S 

34.75,1 

26.47,7 
33.09,0 
3 9 . 7 1 , f 

29.78,6 

37.23,3 

44.67,9 

33.09,6 

41.37,0 

49.64,4 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

23.09.1 

26.38.1 

29.68.1 

28.86,; 

32.98,f 

37.11,4 

34.63, 

39.58,4 

44.53,2 

40.40,8 

46.18,1 

51.95,3 

46.18,1 
52.77,8 
59.37, £ 

51.95,; 
59.37, £ 
66.79,/ 

57.72,6 

65.97,3 

74.21,9 

700 

800 

900 

23.16.7 

26.47.7 
29.78,6 

28.95,9 

33.09,6 

37.23,3 

34.75,1 

39.71,5 

44.67,9 

40.54,2 

46.33,4 

52.12,6 

46.33,4 

52.95.3 

59.57.3 

52.12,6 

59.57,3 

67.01,9 

57.91,8 

66.19,2 

74.46,6 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

32.98,1 
36.28, £ 
39.58,4 

41.23,; 

45.35,6 

49.47,5 

49.47,9 

54.42,7 

59.37,5 

57.72,6 

63.49,9 

69.27,1 

65.97,3 
72.57, C 
79.16,7 

74.21,5 

81.64,1 

89.06,3 

82.46,6 

90.71,2 

98.95,9 

iooo 

1100 

1200 

33.09,6 

36.40.5 

39.71.5 

41.37, ( 
45.50,7 
49.64,4 

49.64,4 

54.60,8 

59.57,3 

57.91,8 

63.71.0 

69.50.1 

66.19,2 

72.81,1 

79.43,0 

74.46,6 

81.91,2 

89.35,9 

82.74,0 

91.01,4 

99.28,8 

IOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

42.88,5 

46.18,1 

49.47,9 

53.60,3 

57.72,6 

61.84,; 

64.32,3 

69.27,1 

74.21,9 

75.04,4 

80.81,6 

86.58,9 

85.76,4 

92.36,2 

98.95,9 

96.48,5 

103.90,7 

111.32,9 

107.20,5 

115.45,2 

123.69,9 

1300 

1400 

1500 

43.02,5 

46.33.4 

49.64.4 

53.78,1 

57.91,8 

62.05,5 

64.53,7 

69.50,1 

74.46,6 

75.29,3 

81.08,5 

86.87,7 

86.04,9 

92.66.8 

99.28.8 

96.80,5 

104.25,2 

111.69,9 

107.56,2 

115.83,6 

124.11,0 

1300 

1400 

1500 

1600 
1700 
) 1800 

52.77,8 

56.07,7 

59.37,5 

65.97,3 

70.09,6 

74.21,9 

79.16,7 

84.11,5 

89.06,3 

92.36,2 

98.13,4 

103.90,7 

105.55,6 

112.15,3 

118.75,1 

118.75,1 

126.17,3 

133.59,5 

131.94,5 

140.19,2 

148.43,8 

1600 

1700 

1800 

52.95.3 

56.26.3 

59.57.3 

66.19,2 

70.32,9 

74.46,6 

79.43.5 

84.39.5 
89.35,9 

92.66,8 

98.46,0 

104.25,2 

105.90,7 

112.52,6 

119.14,5 

119.14,5 

126.59,2 

134.03,8 

132.38,4 

140.65,8 

148.93,2 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

1900 

2000 

2100 

62.67,4 

65.97,3 

69.27,1 

78.34,2 

82.46,6 

86.58,9 

94.01,1 

98.95,9 

103.90,7 

109.67,9 

115.45,2 

121.22,5 

125.34,8 

131.94,5 

138.54,2 

141.01,6 

148.43,8 

155.86,0 

156.68,5 

164.93,2 

173.17,8 

1900 

2000 

2100 

62.88,2 

66.19,2 

69.50,1 

78.60,3 

82.74,0 

86.87,7 

94.32,3 

99.28,8 

104.25,2 

110.04,4 

115.83.6 

121.62.7 

125.76.4 

132.38.4 
139.00,3 

141.48,5 

148.93,2 

156.37,8 

157.20,5 

165.47,9 

173.75,3 

2200 

2300 

2400 

72.57,0 

75.86,8 

79.16,7 

90.71,2 

94.83,6 

98.95,9 

108.85,5 

113.80,3 

118.75,1 

126.99,7 

132.77,0 

138.54,2 

145.14,0 

151.73,7 

158.33,4 

163.28,2 

170.70,4 

178.12,6 

181.42,5 

189.67,1 

197.91,8 

2200 

2300 

2400 

72.81.1 

76.12.1 
79.43,0 

91.01,4 

95.15,1 

99.28,8 

109.21,6 

114.18,1 

119.14,5 

127.41,9 

133.21,1 

139.00,3 

145.62,2 

152.24,1 

158.86,0 

163.82,5 

171.27,1 

178.71,8 

182.02,7 

190.30,1 

198.57,5 

220(5 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

82.46,6 

85.76,4 

89.06,3 

103.08,2 

107.20,5 

111.32,9 

123.69,9 

128.64,7 

133.59,5 

144.31,5 

150.08,8 

155.86,0 

164.93,2 

171.52,9 

178.12,6 

185.54,8 

192.97,0 

200.39,2 

206.16,4 

214.41,1 

222.65,8 

2500 

2600 

2700 

82.74,0 

86.04.9 

89.35.9 

103.42,5 

107.56,2 

111.69,9 

124.11,0 

129.07,4 

134.03,8 

144.79.5 

150.58.6 
156.37,8 

165.47.9 

172.09.9 
178.71,8 

186.16,4 

193.61,1 

201.05,8 

206.84,9 

215.12,3 

223.39,7 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

92.36,2 

95.66,0 

98.95,9 

115.45,2 

119.57,5 

123.69,9 

138.54,2 

143.49,0 

148.43,8 

161.63,3 

167.40,5 

173.17,8 

184.72,3 

191.32,1 

197.91,8 

207.81,4 

215.23,6 

222.65,8 

230.90,4 

239.15,1 

247.39,7 

2800 

2900 

3000 

92.66.8 

95.97.8 

99.28.8 

115.83,6 

119.97,3 

124.11,0 

139.00,3 

143.96,7 

148.93,2 

162.17,0 

167.96.2 

173.75.3 

185.33,7 

191.95,6 

198.57,5 

208.50,4 

215.95,1 

223.39,7 

231.67,1 

239.94,5 

248.21,9 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

102.25,8 

105.55,6 

108.85,5 

127.82,2 

131.94,5 

136.06,8 

153.38,6 

158.33,4 

163.28,2 

178.95,1 

184.72,3 

190.49,6 

204.51,5 

211.11,2 

217.71,0 

230.07,9 

237.50,1 

244.92,3 

255.64,4 

263.89,0 

272.13,7 

3100 

3200 

3300 

102.59.7 

105.90.7 
109.21,6 

128.24,7 

132.38,4 

136.52,1 

153.89,6 

158.86,0 

163.82,5 

179.54,5 

185.33,7 

191.12,9 

205.19,5 

211.81,4 

218.43,3 

230.84,4 

238.29,0 

245.73,7 

256.49,3 

264.76,7 

273.04,1 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

112.15,3 

115.45,2 

118.75,1 

140.19,2 

144.31,5 

148.43,8 

168.23,0 

173.17,8 

178.12,6 

196.26,8 

202.04,1 

207.81,4 

224.30,7 

230.90,4 

237.50,1 

252.34,5 

259.76,7 

267.18,9 

280.38,4 

288.63,0 

296.87,7 

3400 

3500 

3600 

112.52.6 

115.83.6 
119.14,5 

140.65,8 

144.79,5 

148.93,2 

168.78,9 

173.75,3 

178.71,8 

196.92.1 

202.71.2 
208.50,4 

225.05,2 

231.67,1 

238.29,0 

253.18,4 

260.63,0 

268.07,7 

281.31,5 

289.58,9 

297.86,3 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

122.04,9 

125.34,8 

128.64,7 

152.56,2 

156.68,5 

160,80,8 

183.07,4 

188.02,2 

192.97,0 

213.58,6 

219.35,9 

225.13,2 

244.09,9 

250.69,6 

257.29,3 

274.61,1 

282.03,3 

289.45,5 

305.12,3 

313.37,0 

321.61,6 

3700 

3800 

3900 

122.45,5 

125.76.4 

129.07.4 

153.06,8 

157.20,5 

161.34,2 

183.68,2 

188.64,7 

193.61,1 

214.29,6 

220.08,8 

225.87,9 

244.91,0 

251.52,9 

258.14,8 

275.52,3 

282.97,0 

290.41,6 

306.13,7 

314.41,1 

322.68,5 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

131.94,5 

135.24,4 

138.54,2 

164.93,2 

169.05,5 

173.17,8 

197.91,8 

202.86,6 

207.81,4 

230.90,4 

236.67,7 

242.44,9 

263.89,0 

270.48,8 

277.08,5 

296.87,7 

304.29,9 

311.72,1 

329.86,3 

338.11,0 

346.35,6 

4000 

4100 

4200 

132.38,4 

135.69,3 

139.00,3 

165.47,9 

169.61,6 

173.75,3 

198.57,5 

203.54,0 

208.50,4 

231.67,1 

237.46,3 

243.25,5 

264.76,7 

271.38,6 

278.00,5 

297.86,3 

305.31,0 

312.75,6 

330.95,9 

339.23,3 

347.50,7 

~ 400(5 
4100 
4200 

430(5 

4400 

4500 

141.84,1 

145.14,0 

148.43,8 

177.30,1 

181.42,5 

185.54,8 

212.76,2 

217.71,0 

222.65,8 

248.22,2 

253.99,5 

259.76,7 

283.68,2 

290.27,9 

296.87,7 

319.14,2 

326.56,4 

333.98,6 

354.60,3 

362.84,9 

371.09,6 

4300 

4400 

4500 

142.31.2 

145.62.2 

148.93.2 

177.89,0 

182.02,7 

186.16,4 

213.46,8 

218.43,3 

223.39,7 

249.04.7 

254.83.8 
260.63,0 

284.62,5 

291.24,4 

297.86,3 

320.20,3 

327.64,9 

335.09,6 

355.78,1 

364.05,5 

372.32,9 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

151.73,7 

155.03,6 

158.33,4 

189.67,1 

193.79,5 

197.91,8 

227.60,5 

232.55,3 

237.50,1 

265.54,0 

271.31,2 

277.08,5 

303.47,4 

310.07,1 

316.66,8 

341.40,8 

348.83,0 

356.25,2 

379.34,2 

387.58,9 

395.83,6 

4600 

4700 

4800 

152.24.1 

155.55.1 
158.86,0 

190.30,1 

194.43,8 

198.57,5 

228.36,2 

233.32,6 

238.29,0 

266.42,2 

272.21,4 

278.00,5 

304.48,2 

311.10.1 

317.72.1 

342.54,2 

349.98,9 

357.43,6 

380.60,3 

388.87,7 

397.15,1 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

161.63,3 

164.93,2 

168.23,0 

202.04,1 

206.16,4 

210.28,8 

242.44,9 

247.39,7 

252.34,5 

282.85,8 

288.63,0 

294.40,3 

323.26,6 

329.86,3 

336.46,0 

363.67,4 

371.09,6 

378.51,8 

404.08,2 

412.32,9 

420.57,5 

4900 

5000 

5100 

162.17,0 

165.47.9 

168.78.9 

202.71,2 

206.84,9 

210.98,6 

243.25,5 

248.21,9 

253.18,4 

283.79,7 

289.58,9 

295.38,1 

324.34,0 

330.95,9 

337.57,8 

364.88,2 

372.32,9 

379.77,5 

405.42,5 

413.69,9 

421.97,3 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

171.52,9 

174.82,7 

178.12,6 

214.41,1 

218.53,4 

222.65,8 

257.29,3 

262.24,1 

267.18,9 

300.17,5 

305.94,8 

311.72,1 

343.05,8 

349.65,5 

356.25,2 

385.94,0 

393.36,2 

400.78,4 

428.82,2 

437.06,8 

445.31,5 

5200 

5300 

5400 

172.09,9 

175.40.8 

178.71.8 

215.12,3 

219.26,0 

223.39,7 

258.14,8 

263.11,2 

268.07,7 

301.17.3 

306.96.4 
312.75,6 

344.19,7 

350.81.6 

357.43.6 

387.22,2 

394.66,8 

402.11,5 

430.24,7 

438.52,1 

446.79,5 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

181.42,5 

184.72,3 

188.02,2 

226.78,1 

230.90,4 

235.02,7 

272.13,7 

277.08,5 

282.03,3 

317.49,3 

323.26,6 

329.03,8 

362.84,9 

369.44,7 

376.04,4 

408.20,5 

415.62,7 

423.04,9 

453.56,2 

461.80,8 

470.05,5 

5500 

5600 

5700 

182.02.7 

185.33.7 

188.64.7 

227.53,4 

231.67,1 

235.80,8 

273.04,1 

278.00,5 

282.97,0 

318.54,8 

324.34,0 

330.13,2 

364.05,5 

370.67,4 

377.29,3 

409.56,2 

417.00,8 

424.45,5 

455.06,8 

463.34,2 

471.61,6 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

191.32,1 

194.61,9 

197.91,8 

239.15,1 

243.27,4 

247.39,7 

286.98,1 

291.92,9 

296.87,7 

334.81,1 

340.58,4 

346.35,6 

382.64,1 

389.23,8 

395.83,6 

430.47,1 

437.89,3 

445.31,5 

478.30,1 

486.54,8 

494.79,5 

5800 

5900 

6000 

191.95.6 

195.26.6 
198.57,5 

239.94,5 

244.08,2 

248.21,9 

287.93,4 

292.89,9 

297.86,3 

335.92,3 

341.71,5 

347.50,7 

383.91,4 

390.53,2 

397.15,1 

431.90,1 

439.34,8 

446.79,5 

479.89,0 

488.16,4 

496.43,8 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

201.21,6 

204.51,5 

207.81,4 

251.52,1 

255.64,4 

259.76,7 

301.82,5 

306.77,3 

311.72,1 

352.12,9 

357.90,1 

363.67,4 

402.43,3 

409.03,0 

415.62,7 

452.73,7 

460.15,9 

467.58,1 

503.04,1 

511.28,8 

519.53,4 

6100 

6200 

6300 

201.88.5 

205.19.5 
208.50,4 

252.35,6 

256.49,3 

260.63,0 

302.82,7 

307.79,2 

312.75,6 

353.29,9 

359.09,0 

364.88,2 

403.77,0 

410.38,9 

417.00,8 

454.24,1 

461:68,8 

469.13,4 

504.71,2 

512.98,6 

521.26,0 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

211.11,2 

214.41,1 

217.71,0 

263.89,0 

268.01,4 

272.13,7 

316.66,8 

321.61,6 

326.56,4 

369.44,7 

375.21,9 

380.99,2 

422.22,5 

428.82,2 

435.41,9 

475.00,3 

482.42,5 

489.84,7 

527.78,1 

536.02,7 

544.27,4 

6400 

6500 

6600 

211.81,4 

215.12.3 

218.43.3 

264.76,7 

268.90,4 

273.04,1 

317.72,1 

322.68,5 

327.64,9 

370.67,4 

376.46,6 

382.25,8 

423.62.7 

430.24.7 
436.86,6 

476.58,1 

484.02,7 

491.47,4 

529.53,4 

537.80,8 

546.08,2 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

221.00,8 

224.30,7 

227.60,5 

276.26,0 

280.38,4 

284.50,7 

331.51,2 

336.46,0 

341.40,8 

386.76,4 

392.53,7 

398.31,0 

442.01,6 

448.61,4 

455.21,1 

497.26,8 

504.69,0 

512.11,2 

552.52,1 

560.76,7 

569.01,4 

6700 

6800 

6900 

221.74.2 

225.05.2 

228.36.2 

277.17,8 

281.31,5 

285.45,2 

332.61,4 

337.57,8 

342.54,2 

388.04,9 

393.84,1 

399.63,3 

443.48,5 

450.10,4 

456.72,3 

498.92,11  554.35,6 
506.36,7  562.63,0 
513.81, 4|  570.90,4 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

230.90,4 

234.20,3 

237.50,1 

288.63,0 

292.75,3 

296.87,7 

346.35,6 

351.30,4 

356.25,2 

404.08,2 

409.85,5 

415.62,7 

461.80,8 

468.40,5 

475.00,3 

519.53,4 

526.95,6 

534.37,8 

577.26,0 

585.50,7 

593.75,3 

7000 

7100 

7200 

231.67.1 

234.98.1 
238.29,0 

289.58,9 

293.72,6 

297.86,3 

347.50,7 

352.47,1 

357.43,6 

405.42,-5 

411.21,6 

417.00,8 

463.34.2 

469.96.2 
476.58,1 

521.26,01  579.17,8 
528.70,7  587.45,2 
536.15,3|  595.72,6 

7000  | 
7100  ! 
7200 

7300 

7400 

7500 

240.80,0 

244.09,9 

247.39,7 

301.00,0 

305.12,3 

309.24,7 

361.20,0 

366.14,8 

371.09,6 

421.40,0 

427.17,3 

432.94,5 

481.60,0 

488.19,7 

494.79,5 

541.80,0 

549.22,2 

556.64,4 

602.00,0 

610.24,7 

618.49,3 

7300 

7400 

7500 

241.60.0 

244.91.0 
248.21,9 

302.00,0 

306.13,7 

310.27,4 

362.40,0 

367.36,4 

372.32,9 

422.80,0 

428.59,2 

434.38,4 

483.20,0 

489.81,9 

496.43,8 

543.60,01  604.00,0 
551.04,7  612.27,4 
558.49,3|  620.54,8 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

250.69,6 

253.99,5 

257.29,3 

313.37,0 

317.49,3 

321.61,6 

376.04,4 

380.99,2 

385.94,0 

438.71,8 

444.49,0 

450.28,3 

501.39,2 

507.98,9 

514.58,6 

564.06,6 

571.48,8 

578.91,0 

626.74,0 

634.98,6 

643.23,3 

7600 

7700 

7800 

251.52,9 

254.83.8 

258.14.8 

314.41,1 

318.54,8 

322.68,5 

377.29,3 

382.25,8 

387.22,2 

440.17,5 

445.96,7 

451.75,9 

503.05,8 

509.67,7 

516.29,6 

565.94,01 
573.38,6 
580.83, 3| 

628.82,2 

637.09,6 

645.37,0 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

260.59,2 

263.89,0 

267.18,9 

325.74,0 

329.86,3 

333.98,6 

390.88,8 

395.83,6 

400.78,4 

456.03,6 

461.80,8 

467.58,1 

521.18,4 

527.78,1 

534.37,8 

586.33.2 

593.75.3 
601.17,5 

651.47,9 

659.72,6 

667.97,3 

7900 

8000 

8100 

261.45,8 

264.76.7 

268.07.7 

326.82,2 

330.95,9 

335.09,6 

392.18,6 

397.15,1 

402.11,5 

457.55.1 

463.34.2 
469.13,4 

522.91,5 

529.53,4 

536.15,3 

588.27,91 

595.72,6 

603.17,3| 

653.64,4 

661.91,8 

670.19,2 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

270.48,8 

273.78,6 

277.08,5 

338.11,0 

342.23,3 

346.35,6 

405.73,2 

410.67,9 

415.62,7 

473.35,3 

479.12,6 

484.89,9 

540.97,5 

547.57,3 

554.17,0 

608.59,7 

616.01,9 

623.44,1 

676.21,9 

684.46,6 

692.71,2 

8200 

8300 

8400 

271.38.6 

274.69.6 
278.00,5 

339.23,3 

343.37,0 

347.50,7 

407.07,9 

412.04,4 

417.00,8 

474.92,6 

480.71,8 

486.51,0 

542.77,3 

549.39,2 

556.01,1 

610.61,91 

618.06,6 

625.51,2) 

678.46,6 

686.74,0 

695.01,4 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

280.38,4 

283.68,2 

286.98,1 

350.47,9 

354.60,3 

358.72,6 

420.57,5 

425.52,3 

430.47,1 

490.67,1 

496.44,4 

502.21,6 

560.76,7 

567.36,4 

573.96,2 

630.86,3 

638.28,5 

645.70,7 

700.95,9 

709.20,5 

717.45,2 

8500 

8600 

8700 

281.31.5 

284.62.5 
287.93,4 

351.64,4 

355.78,1 

359.91,8 

421.97,3 

426.93,7 

431.90,1 

492.30,1 

498.09,3 

503.88,5 

562.63,0 

569.24,9 

575.86,8 

632.95,9/ 
640.40,51 
647.85, 2| 

703.28,8 
711. 56, 2 
719.83,6 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

290.27,9 

293.57,8 

296.87,7 

362.84,9 

366.97,3 

371.09,6 

435.41,9 

440.36,7 

445.31,5 

507.98,9 

513.76,2 

519.53,4 

580.55,9 

587.15,6 

593.75,3 

653.12,9 

660.55,1 

667.97,3 

725.69,9 

733.94,5 

742.19,2 

8800 

8900 

9000 

291.24,4 

294.55.3 

297.86.3 

364.05,5 

368.19,2 

372.32,9 

436.86,6 

441.83,0 

446.79,5 

509.67.7 

515.46.8 
521.26,0 

582.48,8 

589.10,7 

595.72,6 

655.29,9 

662.74,5 

670.19,2) 

728.11,0 

736.38,4 

744.65,8 

8800 
8900 
9000  1 

9100 

9200 

9300 

300.17,5 

303.47,4 

306.77,3 

375.21,9 

379.34,2 

383.46,6 

450.26,3 

455.21,1 

460.15,9 

525.30,7 

531.07,9 

536.85,2 

600.35,1 

606.94,8 

613.54,5 

075.39.5 

682.81.6 
690.23,8 

750.43,8 

758.68,5 

766.93,2 

9100 

9200 

9300 

301.17,3 

304.48.2 

307.79.2 

376.46,6 

380.60,3 

384.74,0 

451.75,9 

456.72,3 

461.68,8 

527.05,2 

532.84,4 

538.63,6 

602.34,5 

608.96.4 

615.58.4 

677.63,81 

685.08,5 

692.53,2| 

752.93,2 

761.20,5 

769.47,9 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

310.07,1 

313.37,0 

316.66,8 

387.58,9 

391.71,2 

395.83,6 

465.10,7 

470.05,5 

475.00,3 

542.62,5 

548.39,7 

554.17,0 

620.14,2 

626.74,0 

633.33,7 

697.66,0 

705.08,2 

712.50,4 

775.17,8 

783.42,5 

791.67,1 

9400 

9500 

9600 

311.10.1 

314.41.1 

317.72.1 

388.87,7 

393.01,4 

397.15,1 

466.65,2 

471.61,6 

476.58,1 

544.42,7 

550.21,9 

556.01,1 

622.20,3 

628.82,2 

635.44,1 

699.97,81 
707.42,5 
714.87,  l| 

777.75,3 

786.02,7 

794.30,1 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

319.96,7 

323.26,6 

326.56,4 

399.95,9 

404.08,2 

408.20,5 

479.95,1 

484.89,9 

489.84,7 

559.94,2 

565.71,5 

571.48,8 

639.93,4 

646.53,2 

653.12,9 

719.92,6 

727.34,8 

734.77,0 

799.91,8 

808.16,4 

816.41,1 

9700 

9800 

9900 

321.03.0 

324.34.0 
327.64,9 

401.28,8 

405.42,5 

409.56,2 

481.54,5 

486.51,0 

491.47,4 

561.80,3 

567.59.5 

573.38.6 

642.06,0 

648.67.9 

655.29.9 

722.31,8 
729.76,4 
737.21,  l| 

802.57,5 

810.84,9 

819.12,3 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

329.86,3 

412.32,9 

494.79,5 

577.26,0 

659.72,6 

742.19,2 

824.65,8 

lOOOO 

330.95,9]  413 . *39, 9 1 496.43,8 

579.17,81  661.91,8 

7 44.65,8 j 827.39,7 

lOOOO 

October  28tli — 301  DAYS — 9 months  28  days. 

% Ij 

October  29th. — 302  DAY’S 

—9  months  29  days. 

E 

< 

303  DAYS. 

f -M 

E 

< 

304  DAYS. 

•4-* 

E j 

< 

Rate. 

4 

I 5 

■|  6 

7 

8 

9 | 10 

Rate 

4 j 

5 | 6 

7 

8 

9 10 

Rate. 

100 

200 

300 

3.32.1 

6.64.1 

9.96.2 

4.15.1 

8.30.1 
12.45,2 

4.98.1 

9.96.2 
14.94,2 

5.81,1 

11.62,2 

17.43,3 

6.64,1 

13.28.2 

19.92.3 

7.47,1 

14.94,2 

22.41,4 

8.30,1 

16.60.3 

24.90.4 

lOO 

200 

300 

3.33.2 

6.66.3 
9.99,5 

4.16,4 

8.32,9 

12.49,3 

4.99,7 

9.99,5 

14.99,2 

“5.83,0 

11.66,0 

17.49,0 

6.66,3 

13.32,6 

19.98,9 

7.49,6 

14.99,2 

22.48,8 

8.32,9 

16.65,8 

24.98,6 

l OO 
200 
300 

400 

500 

000 

13.28.2 

16.60.3 

19.92.3 

16.60.3 

20.75.3 

24.90.4 

19.92.3 

24.90.4 

29.88.5 

23.24.4 

29.05.5 

34.86.6 

26.56.4 

33.20.5 
39.84,7 

29.88.5 

37.35.6 

44.82.7 

33.20,5 

41.50.7 

49.80.8 

400 

500 

600 

13.32,6 

16.65.8 

19.98.9 

16.65,8 

20.82,2 

24.98,6 

19.98,9 

24.98,6 

29.98,4 

23.32.1 

29.15.1 

34.98.1 

26.65,2 

33.31,5 

39.97,8 

29.98.4 
37.47,9 

44.97.5 

33.81,5 

41.64,4 

49.97,3 

400 

500 

OOO 

700 

800 

900 

23.24.4 

26.56.4 

29.88.5 

29.05.5 

33.20.5 

37.35.6 

34.86,0 

39.84.7 

44.82.7 

40.67.7 

46.48.8 
52.29  9 

46.48.8 

53.12.9 
59.77,0 

52.29,9 

59.77.0 

67.24.1 

58.11.0 

66.41.1 

74.71.2 

700 

800 

900 

23.32.1 

26.65.2 
29.98,4 

29.15,1 

33.31,5 

37.47,9 

34.98,1 

39.97,8 

44.97,5 

40.81.1 

46.64.1 

52.47.1 

46.64,1 

53.30,4 

59.96,7 

52.47,1 

59.96,7 

67.46,3 

58.30,1 

66.63,0 

74.95,9 

700 

800 

OOO 

lOOO 

1100 

1200 

33.20.5 

36.52.6 

39.84.7 

41.50.7 

45.65.8 

49.80.8 

49.80.8 

54.78.9 
59.77,0 

58.11.0 

63.92.1 

69.73.2 

66.41.1 

73.05.2 

79.69.3 

74.71,2 

82.18.4 

89.65.5 

83.01.4 

91.31.5 

99.61.6 

~10oo 

llOO 

1200 

33.31,5 

36.64.7 

39.97.8 

41.64,4 

45.80,8 

49.97,3 

49.97,3 

54.97,0 

59.96,7 

58.30.1 

64.13.2 

69.96.2 

66.63,0 

73.29,3 

79.95,6 

74.95,9 

82.45,5 

89.95,1 

83.28,8 

91.61,6 

99.94,5 

1 OOO  j 
llOO 
1200  ! 

1300 

1400 

1500 

43.16.7 

46.48.8 

49.80.8 

53.95,9 

58.11.0 

62.26.0 

64.75.1 

69.73.2 

74.71.2 

75.54.2 

81.35.3 

87.16.4 

86.33.4 

92.97.5 

99.61.6 

97.12,6 

104.59.7 

112.06.8 

107.91.8 

116.21.9 
124.52,1 

"l&OU 

1400 

1500 

43.34.0 

46.64.1 
49.97,3 

54.13,7 

58.30,1 

62.46,6 

64.96,4 

69.96,2 

74.95,9 

75.79.2 

81.62.2 
87.45,2 

86.61,9 

93.28,2 

99.94,5 

97.44,7 

104.94,2 

112.43,8 

108.27,4 

116.60,3 

124.93,2 

1300 

1400 

1500 

lOOO 

1700 

1800 

53.12.9 

56.44.9 
59.77,0 

66.41.1 

70.56.2 

74.71.2 

79.69.3 

84.67.4 

89.65.5 

92.97.5 

98.78.6 
104.59,7 

106.25.8 

112.89.9 
119.54,0 

119.54.0 

127.01.1 
134.48,2 

132.82.2 

141.12.3 
149.42,5 

1 600 
1700 
1800 

53.30,4 

56.63,6, 

59.96,7 

66.63,0 

70.79,5 

74.95,9 

79.95,6 

84.95,3 

89.95,1 

93.28.2 

99.11.2 
104.94,2 

106.60,8 

113.27,1 

119.93,4 

119.93,4 

127.43,0 

134.92,6 

133.26,0 

141.58,9 

149.91,8 

1600 

1700 

1800 

1000 

2000 

2100 

lOOO 

2000 

2100 

63.09.0 

66.41.1 

69.73.2 

78.86.3 

83.01.4 

87.16.4 

94.63.6 

99.61.6 
104.59,7 

110.40.8 

116.21.9 
122.03,0 

126.18,1 

132.82.2 

139.46.3 

141.95,3 

149.42.5 

156.89.6 

157.72.6 

166.02.7 
174.32,9 

lOOO 

2000 

2100 

63.29,9 

66.63,0 

69.96,2 

79.12,3 

83.28,8 

87.45,2 

94.94,8 

99.94,5 

104.94,2 

110.77.3 
116.60,8 

122.43.3 

126.59,7 

133.26,0 

139.92,3 

142.42,2 

149.91,8 

157.41,4 

158.24,7 

166.57,5 

174.90,4 

2200 

2300 

2400 

73.05.2 

76.37.3 

79.69.3 

91.31.5 

95.46.6 

99.61.6 

109.57.8 

114.55.9 
119.54,0 

127.84.1 

133.65.2 

139.46.3 

146.10.4 

152.74.5 

159.38.6 

164.36.7 

171.83.8 
179.31,0 

182.63,0 

190.93.2 

199.23.3 

2200 

2300 

2400 

73.29,3 

76.62.5 

79.95.6 

91.61,6 

95.78,1 

99.94,5 

109.94,0 

114.93,7 

119.93,4 

128.26.3 

134.09.3 

139.92.3 

146.58,6 

153.24,9 

159.91,2 

164.91.0 
172.40,5 

179.90.1 

183.23,3 
191.56,2 
1 99.89,6 

2200  ; 
2800 
2400 

2500 

2600 

2700 

83.01.4 

86.33.4 

89.65.5 

103.76.7 

107.91.8 

112.06.8 

124.52.1 

129.50.1 

134.48.2 

145.27.4 

151.08.5 

156.89.6 

166.02.7 

172.66.8 
179.31,0 

186.78.1 

194.25.2 

201.72.3 

207.53,4 

215.83.6 

224.13.7 

2500 

2000 

2700 

83.28.8 

86.61.9 
89.95,1 

104.11,0 

108.27,4 

112.43,8 

12.4.93,2 

129.92,9 

134.92,6 

145.75.3 

151.58.4 

157.41.4 

166.57,5 

173.23,8 

179.90,1 

187.39,7 

194.89,3 

202.38,9 

208.21,9 

210.54,8 

224.87,7 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

92.97.5 

96.29.6 

99.61.6 

116.21,9 

120.37.0 

124.52.1 

189.46.3 

144.44.4 

149.42.5 

162.70.7 

168.51.8 

174.32.9 

185.95.1 

192.59.2 

199.23.3 

209.19.5 

216.66.6 
224.13,7 

232.43,8 

240.74.0 

249.04.1 

2800 

2000 

3000 

93.28,2 

96.61.4 

99.94.5 

116.60,3 

120.76,7 

124.93,2 

139.92,3 

144.92,1 

149.91,8 

163.24.4 

169.07.4 

174.90.4 

186.56,4 

193.22,7 

199.89,0 

209.88,5 

217.38,1 

224.87,7 

233.20,5 

241.53,4 

249.86,3 

2800  I 
2000 
3000 

3100 

3200 

3300 

102.93.7 

106.25.8 

109.57.8 

128.67.1 

132.82.2 

136.97.3 

154.40.5 

159.38.6 

164.36.7 

180.14.0 

185.95.1 

191.76.2 

205.87.4 

212.51.5 

219.15.6 

231.60.8 

239.07.9 
246.55,1 

257.34,2 

265.64.4 

273.94.5 

3100 

3200 

3300 

103.27.7 

106.60.8 
109.94,0 

129.99,6 

133.26,0 

137.42,5 

154.91,5 

159.91,2 

164.91,0 

180.73.4 

186.56.4 

192.39.5 

206.55,3 

213.21,6 

219.87,9 

232.37.3 
239.86,8 

247.36.4 

258.19,2 

266.52,1 

274.84,9 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

112.89.9 

116.21.9 
119.54,0 

141.12.3 

145.27.4 

149.42.5 

169.34.8 

174.32.9 
179.31,0 

197.57.3 

203.38.4 

209.19.5 

225.79.7 

232.43.8 

239.07.9 

254.02.2 

261.49.3 

268.96.4 

282.24.7 

290.54.8 

298.84.9  I 

3400 

3500 

3000 

113.27,1 

116.60.3 

119.93.4 

141.58,9 

145.75,3 

149.91,8 

169.90,7 

174.90,4 

179.90,1 

198.22.5 

204.05.5 

209.88.5 

226.54,2 

233.20,5 

239.86,8 

254.66,0 

262.35,6 

269.85,2 

283.17,8 

291.50,7 

299.83,6 

3400 
3500  1 
3000  ! 

3700 

3800 

3900 

122.86,0 

126.18,1 

129.50,1 

153.57.5 

157.72.6 

161.87.7 

184.29.0 

189.27.1 

194.25.2 

215.00,5 

220.81,6 

226.62,7 

245.72.1 

252.36.2 
259.00,3 

276.43.6 

283.90.7 

291.37.8 

307.15.1 

315.45.2 

323.75.3  i 

3700 

3800 

3000 

123.26.6 

126.59.7 
129.92,!. 

154.08,2 

158.24,7 

162.41,1 

184.89,9 

189.89,6 

194.89,3 

215.71.5 

221.54.5 

227.37.5 

246.53,2 

253.19,5 

259.85,8 

277.34,8 

284.84,4 

292.34,0 

308.16,4 

316.49,3 

324.82,2 

3700 

3800 

3000 

"4000 

4100 

4200 

132.82.2 

136.14.2 

139.46.3 

166.02.7 

170.17.8 
174.32,9 

199.23.3 

204.21.4 

209.19.5 

232.43.8 

238.24.9 
244.06,0 

265.64.4 

272.28.5 

278.92.6 

298.84,9 

306.32.1 

313.79.2 

332.05.5  : 

340.35.6  5 
348.65,8 

4000 

4100 

4200 

133.26,0 

136.59.2 

139.92.3 

166.57,5 

170.74,0 

174.90,4 

199.89,0 

204.88,8 

209.88,5 

233.20,51  266.52,1 
239.03,6  273.18,4 
244.86, 4'|  279.84,7 

299.83.6 
307.33,2 

314.82.7 

333.15,1 

341.47,9 

349.80,8 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

142.78.4 

146.10.4 

149.42.5 

178.47,9 

182.63.0 

186.78.1 

'214.17,5 

219.15.6 

224.13.7 

249.87.1 

255.68.2 

261.49.3 

285.56.7 

292.20.8 

298.84.9 

321.26.3 

328.73.4 

336.20.5 

356.95,9  j 
365.26,0  1 
373.56,2  | 

4300 

4400 

4500 

143.25.5 

146.58.6 
149.91,8 

179.06,8 

183.23,3 

187.39,7 

214.88,2 

219.87,9 

224.87,7 

250.69.6 

256.52.6 

262.35.6 

286.51,0 

293.17,3 

299.83,6 

322.32,3 

329.81,9 

337.31,5 

358.13,7 

366.46,6 

374.79,5 

4300 
4400 
4500  ! 

4600 

4700 

4800 

152.74.5 

156.06.6 

159.38.6 

190.93.2 

195.08.2 

199.23.3 

229.11.8 

234.09.9 

239.07.9 

267.30.4 

273.11.5 

278.92.6 

305.49,0 

312.13.2 

318.77.3 

343.67.7 

351.14.8 

358.61.9 

381.86.3  i 

390.16.4 
398.46,6 

4000 

4700 

4800 

153.24,9 

156.58.1 

159.91.2 

191.56,2 

195.72,6 

199.89,0 

229.87,4 

234.87,1 

239.86,8 

268.18,6 

274.01.6 

279.84.7 

306.49,9 

313.16,2 

319.82,5 

344.81,1 

352.30,7 

359.80,3 

383.12,3 

391.45,2 

399.78,1 

4000  i 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

162.70.7 

166.02.7 

169.34.8 

203.38.4 

207.53.4 

211.68.5 

244.06.0 

249.04.1 

254.02.2 

284.73.7 

290.54.8 

296.35.9 

325.41.4 

332.05.5 

338.69.6 

366.09,0 

373.56.2 

381.03.3 

406.76.7 

415.06.8 
423.37,0 

4000 

5000 

5100 

163.24.4 

166.57.5 
169.90,7 

204.05,5 

208.21,9 

212.38,4 

244.86,6 

249.86,3 

254.86,0 

285.07.7 

291.50.7 

297.33.7 

326.48,8 

333.15,1 

339.81,4 

367.29,9 

374.79,5 

382.29,0 

408.11,0 

416.43,8 

424.76,7 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

172.66.8 

175.98.9 
179  31,0 

215.83.6 

219.98.6 

224.13.7 

259.00,3 

263.98.4 

268.96.4 

302.17.0 

307.98.1 

313.79.2 

345.33.7 

351.97.8 

358.61.9 

388.50.4 

395.97.5 
403.44,7 

431.67,1  ! 

439.97.3 

448.27.4 

5200 

5300 

5400 

173-23,8 

176.57.0 

179.90.1 

216. 54, S 
220.71,2 
224.87,7 

259.85.8 

264.85,5 

.269.85,2 

303.16.7 

308.99.7 

314.82.7 

346.47,7 

353.14,0 

359.80,3 

389.78,6 

397.28,2 

404.77,8 

433.09,6 

441.42,5 

449.75,3 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

182.63.0 

185.95.1 

189.27.1 

228.28,8 

232.43.8 

236.58.9 

273.94.5 

278.92.6 

283.90.7 

319.60.3 

325.41.4 

331.22.5 

365.26.0 

371.90.1 

378.54.2 

410.91.8 

418.38.9 
425.86,0 

456.57,5 

464.87.7 

473.17.8  ! 

5500 

5G00 

5700 

183.23.3 

186.56.4 
189.89,6 

229.04,1 

233.20,5 

237.37,0 

274.84,9 

279.84,7 

284.84,4 

320.65.8 

326.48.8 

332.31.8 

366.46,6 

373.12,9 

379.79,2 

412.27,4 

419.77,0 

427.26,6 

458.08,2 

466.41,1 

474.74,0 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

6000 

192.59.2 

195.91.2 

199.23.3 

240.74.0 

244.89.0 
2-19.04,1 

288.88,8 

293.86.8 

298.84.9 

337.03.6 

342.84.7 

348.65.8 

385.18.4 

391.82.5 

398.46.6 

433.33.2 

440.80.3 

448.27.4 

481.47,9 

489.78.1 

498.08.2 

5800 

5000 

OOOO 

193.22,7 

196.55,9 

199.89,0 

241.53,4 

245.69,9 

249.86,3 

289.84,1 

294.83,8 

299.83,6 

338.14.8 

343.97.8 

349.80.8 

386.45,5 

393.11,8 

399.78,1 

434.76.2 
442.25,8 

449.75.3 

483.06,8 

491.39,7 

499.72,6 

5800  i 
5000 
OOOO 
6100 
0200 
6300 
0400 
6500  1 
OOOO 

6100 

6200 

6300 

202.55.3 

205.87.4 

209.19.5 

253.19.2 

257.34.2 

261.49.3 

303.83.0 

308.81.1 

313.79.2 

354.46.8 

360.27.9 
366.09,0 

405.10.7 

411.74.8 

418.38.9 

455.74.5 

463.21.6 
470.68,8 

506.38.4 

514.68.5  1 

522.98.6 

" 0100 
6200 
6300 

203.22.2 

206.55.3 
209.88,5 

254.02,7 

258.19,2 

262.35,6 

304.83,3 

309.83,0 

314.82,7 

355.63.8 

361.46.8 

367.29.9 

406.44,4 

413.10,7 

419.77,0 

457.24,9 

464.74,5 

472.24,1 

508.05,5 

516.38,4 

524.71,2 

6400 

6500 

6600 

212.51.5 

215.83.6 
. 219.15,6 

265.64.4 

269.79.5 

273.94.5 

318.77.3 

323.75.3 

328.73.4 

371.90.1 

377.71.2 

383.52.3 

425.03.0 

431.67.1 

438.31.2 

478.15,9 

485.63.0 

493.10.1 

531.28.8 

539.58.9 
547.89,0 

0400 

0500 

0600 

213.21,6 

216.54.8 

219.87.9 

266.52,1 

270.68,5 

274.84,9 

319.82,5 

324.82,2 

329.81,9 

373.12.9 

378.95.9 

384.78.9 

426.43,3 

433.09,6 

439.75,9 

479.73,7 

487.23,3 

494.72,9 

533.04,1 

541.37,0 

549.69,9 

6700 

6800 

6900 

222.47.7 

225.79.7 

229.11.8 

278.09.6 

282.24.7 

286.39.7 

333.71.5 

338.69.6 

343.67.7 

389.33.4 

395.14.5 

400.95.6 

444.95,3 

451.59.5 

458.23.6 

500.57.3 

508.04.4 

515.51.5 

556.19.2 

564.49.3 
572.79,5 

0700 

0800 

0000 

223.21.1 

226.54.2 
229.87,4 

279.01,4 

283.17,8 

287.34,2 

334.81,6 

339.81,4 

344.81,1 

390.61.9 

396.44.9 

402.27.9 

446.42,2 

453.08,5 

459.74,8 

502.22.5 
509.72,1 

517.21.6 

558.02,7 

566.35,6 

574.68,5 

0700 
0800 
6900  ! 

7000  j 

7100 

7200 

7000 

7100 

7200 

232.43.8 

235.75.9 

239.07.9 

290.54.8 

294.69.9 

298.84.9 

348.65.8 

353.63.8 

358.61.9 

406.76.7 

412.57.8 

418.38.9 

464.87.7 

471.51.8 

478.15.9 

522.98,6 

530.45.8 

537.92.9 

581.09.6 

589.39.7 
597.69,9 

7000 

7100 

7200 

233.20,5 

236.53.7 

239.86.8 

291.50,7 

295.67,1 

299.83,6 

349.80,8 

354.80,5 

359.80,3 

408.11.0 

413.94.0 

419.77.0 

466.41,1 

473.07,4 

479.73,7 

524.71,2 

532.20,8 

539.70,4 

583.01,4 

591.34,2 

599.67,1 

7300 

7400 

7500 

242.40.0 

215.72.1 

249.04.1 

303.00,0 

307.15.1 

311.30.1 

363.60.0 

368.58.1 

373.56.2 

424.20.0 

430.01.1 

435.82.2 

484.80.0 

491.44.1 

498.08.2 

545.40.0 

552.87.1 

560.34.2 

606.00,0 

614.30,1 

622.60,3 

7300 

7400 

7500 

243.20,0 

246.53.2 

249.86.3 

304.00,0 

308.16,4 

312.32,9 

364.80,0 

369.79,7 

374.79,5 

425.60.0 

431.43.0 

437.26.0 

486.40,0 

493.06,3 

499.72,6 

547.20,0 

554.69,6 

562.19,2 

608.00,0 

616.32,9 

624.65,8 

7300 

7400 

7500 

7600 
7 700 
7800 

252.36.2 

255.68.2 
259.00,3 

315.45.2 

319.60.3 

323.75.3 

378.54.2 

383.52.3 

388.50.4 

441.63.3 

447.44.4 

453.25.5 

504.72.3 

511.36.4 
518.00,5 

567.81.4 

575.28.5 

582.75.6 

630.90.4 

639.20.5 
647.50,7 

“7600 

7700 

7800 

253.19.5 

256.52.6 
259.85,8 

316.49,3 

320.65,8 

324.82,2 

379.79,2 

384.78,9 

389.78,6 

443.09.0 

445.92.1 

454.75.1 

506.38^9 

513.05,2 

519.71,5 

569.68.8 
577.18,4 

554.67.9 

632.98,6 

641.31,5 

649.64,4 

7600  j 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

212.32.3 

235.64.4 
2 >8.96,4 

327.90.4 

332.05.5 
336.20,  r 

393.48.5 

398.46.6 

403.44.7 

459.06.6 

464.87.7 

470.68.8 

524.64.7 

531.28.8 

537.92.9 

590.22,7 

597.69,9 

605.17,0 

655.80,8 

664.11.0 

672.41.1 

7900 

8000 

8100 

263.18,9 

266.52.1 

269.85.2 

328.98,6 

333.15,1 

337.31,5 

394.78,4 

399.78,1 

404.77,8 

460.58.1 

466.41.1 

472.24.1 

526.37,8 

533.04,1 

539.70,4 

592.17,5 

599.67,1 

607.16,7 

657.97,3 

666.30,1 

674.63,0 

7900 
8000  ! 
8100 

8200 

8300 

8400 

272.28.5 

275.60.5 

278.92.6 

340. 35,  ( 

344.50.7 

348.65.8 

408.42.7 

413.40.8 

418.38.9 

476.49,9 

482.31.0 

488.12.1 

544.57.0 

551.21.1 

557.85.2 

612.64.1 

620.11.2 
627.58,4 

680.71,2 

689.01.4 

697.31.5 

8200 

8300 

8400 

273.18.4 

276.51.5 
279.84,7 

341.47,9 

345,64,4 

349.80,8 

409.77,5 

414.77,3 

419.77,0 

478.07.1 

483.90.1 

489.73.2 

546.36,7 

553.03,0 

559.69,3 

614.66,3 

622.15,9 

629.65,5 

682.95,9 

691.28,8 

699.61,6 

8200 
8300 
8400  j 

8500 

8600 

8700 

282.24.7 

285.56.7 

288.88.8 

352.80.8 

356.95.9 
361.11,0 

423.37.0 

428.35.1 

433.33.2 

493.93.2 

499.74.2 

505.55.3 

564.49.3 

571.13.4 

577.77.5 

635.05.5 

642.52.6 

649.99.7 

705.61,6 

713.91.8 

722.21.9 

8500 

8600 

8700 

283.17,8 

286.51.0 

289.84.1 

353.97,3 

358.13,7 

362.30,1 

424r76,7 

429.76,4 

434.76,2 

495.56.2 

501.39.2 

507.22.2 

566.35,6 

573.01,9 

579.68,2 

637.15.1 
644.64,7 

652.14.2 

707.94,5 

716.27,4 

724.60,3 

8500  j 
8600 
8700 
8800  ] 
8900 
9000 

8800 

8900 

9000 

292.20.8 

295.52.9 

298.84.9 

365.26.0 

369.41.1 

373.56.2 

438.31.2 

443.29.3 

448.27.4 

511.36.4 

517.17.5 

522.98.6 

584.41,6 

591.05.8 

597.69.9 

657.46,8 

664.94.0 

672.41.1 

730.52.1 

738.82.2 

747.12.3 

8800 

8900 

9000 

293.17.3 

296.50.4 
299.83,6 

366.46,6 

370.63,0 

374.79,5 

439.75,9 

444.75,6 

449.75,3 

513.05.2 

518.88.2 

524.71.2 

586.34,5 

593.00,8 

599.67,1 

659.63,8 

667.13,4 

674.63,0 

732.93,2 

741.26,0 

749.58,9 

9100 

9200 

9300 

302.17.0 

305.49.0 

308.81.1 

377.71.2 

381.86.3 

386.01.4 

453.25.5 

458.23.6 

463.21.6 

528.79.7 

534.60.8 

540.41.9 

604.34.0 

610.98.1 

617.62.2 

679.88.2 

687.35.3 
694.82,5 

755.42.5 

763.72.6 

772.02.7 

9100 

9200 

9300 

303.16,7 

306.49,9 

309.83,0 

378.95,9 

383.12,3 

387.28,8 

454.75,1 

459.74,8 

464.74,5 

530.54.2 

536.37.3 

542.20.3 

606.33,4 

612.99,7 

619.66,0 

682.12,6 

689.62,2 

697.11,8 

757.91,8 

766.24,7 

774.57,5 

9100  ! 
9200 
9300  l 

9400 

9500 

9000 

312.13.2 

315.45.2 

318.77.3 

390.16.4 

394.31.5 

398.46.6 

468.19.7 

473.17.8 

478.15.9 

546.23.0 

552.04.1 

557.85.2 

624.26.3 

630.90.4 

637.54.5 

702.29.6 

709.76.7 

717.23.8 

780.32,9 

788.63,0 

796.93,2 

9400 

9500 

9600 

313.16.2 

316.49.3 
319.82,5 

391.45,2 

395.61,6 

399.78,1 

469.74,2 

474.74,0 

479.73,7 

548.03.3 

553.86.3 

559.69.3 

626.32,3 

632.98,6 

639.64,9 

704.61.4 
712.11,0 

719.60.5 

782.90,4 

791.23,3 

799.56,2 

9400  i 
9500  ! 
9600  ; 

9700 
9800 
9900 
1 04*00 

322.09.3 

325.41.4 

328.73.4 

402.61.6 

406.76.7 

410.91.8 

483.14.0 

488.12.1 

493.10.1 

563.66.3 

569.47.4 

575.28.5 

644.18.6 

650.82.7 

657.46.8 

724.71.0 

732.18.1 

739.65.2 

805.23.3 

813.53.4 
821.83,6 

9700 

9800 

9900 

323.15,6 

326.48.8 

329.81.9 

403.94,5 

408.11,0 

412.27,4 

484.73,4 

489.73,2 

494.72,9 

565.52.3 

571.35.3 

577.18.4 

646.31,2 

652.97,5 

659.63,8 

727.10,1 

734.59,7 

742.09,3 

807.89,0 

816.21,9 

824.54,8 

9700 

9800 

9900 

332.05, 5|  415.06,8 

498.08,2 

581.09,6 

864,11,0 

'747, 12",  3 

'830713,7 

lOOOO 

333.15,1 

416.43,8 

499.72,6 

583.01,4 

666.30,1 

749.58,9 

832.87,7 

lOOOO 

October  30th — 303  DAYS  -9  mouths  30  days. 

October  31st— 3Q4  DAYS— lO  mouths  O days*. 

*♦"3 

E 

< 

305  DAYS. 

E 

< 

306  DAYS. 

-+-J 

E 

< 

Hate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Hate. 

4 

5 6 

7 

8 

9 

10 

Hate. 

100 

200 

300 

3.34,2 

6.68,5 

10.02,7 

4.17,8 

8.35,6 

12.53,4 

5.01,4 

10.02,7 

15.04,1 

5.84,9 

11.69,9 

17.54,8 

6.68,5 

13.37,0 

20.05,5 

7.52,1 

15.04.1 

22.56.2 

8.35,6 

16.71,2 

25.06,8 

lOO 

200 

300 

3.35,3 

6.70,7 

10.06,0 

4.19,2 

8.38,4 

12.57,5 

5.03,0 

10.06,0 

15.09,0 

5.86,8 

11.73,7 

17.60,5 

6.70,7 

13.41,4 

20.12,1 

7.54,5 

15.09,0 

22.63,6 

8.38,4 

16.76,7 

25.15,1 

1 oo 
200 
300 

400 

500 

600 

13.37,0 

16.71,2 

20.05,5 

16.71,2 

20.89,0 

25.06,8 

20.05,5 

25.06,8 

30.08,2 

23.39.7 

29.24.7 
35.09,6 

26.74.0 
33.42,5 

40.11.0 

30.08.2 

37.60.3 

45.12.3 

33.42,5 

41.78,1 

50.13,7 

400 

500 

600 

13.41,4 

16.76,7 

20.12,1 

16.76,7 

20.95,9 

25.15,1 

20.12,1 

25.15.1 

30.18.1 

23.47,4 

29.34,2 

35.21,1 

26.82,7 

33.53,4 

40.24,1 

30.18.1 
37.72,6 

45.27.1 

33.53,4 

41.91,8 

50.30,1 

400 

500 

OOO 

700 

800 

900 

23.39,7 

26.74,0 

30.08,2 

29.24,7 

33.42,5 

37.60,3 

35.09,6 

40.11,0 

45.12,3 

40.94.5 

46.79.5 
52.64,4 

46.79,5 

53.47,9 

60.16,4 

52.64.4 

60.16.4 

67.68.5 

58.49,3 

66.84,9 

75.20,5 

700 

800 

900 

23.47,4 

26.82,7 

30.18,1 

29.34,2 

33.53,4 

37.72,6 

35.21.1 

40.24.1 

45.27.1 

41.07,9 

46.94,8 

52.81,6 

46.94,8 

53.65,5 

60.36,2 

52.81.6 
60.36,2 

67.90.7 

58.68,5 

67.06,8 

75.45,2 

“Too 

800 

900 

1000 

1100 

1200 

33.42,5 

36.76,7 

40.11,0 

41.78,1 

45.95,9 

50.13,7 

50.13,7 

55.15,1 

60.16,4 

58.49,3 

64.34.2 

70.19.2 

66.84.9 
73.53,4 

80.21.9 

75.20.5 

82.72.6 
90.24,7 

83.56,2 

91.91,8 

100.27,4 

1000 

1100 

1200 

33.53,4 

36.88,8 

40.24,1 

41.91,8 

46.11.0 

50.30.1 

50.30.1 

55.33.2 

60.36.2 

58.68,5 

64.55,3 

70.42,2 

67.06,8 

73.77,5 

80.48,2 

75.45.2 
82.99,7 

90.54.2 

83.83,6 

92.21,9 

100.60,3 

1000 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

43.45,2 

46.79,5 

50.13,7 

54.31,5 

58.49,3 

62.67,1 

65,17,8 

70.19,2 

75.20,5 

76.04,1 

81.89.0 

87.74.0 

86.90,4 

93.58,9 

100.27,4 

97.76,7 

105.28.8 

112.80.8 

108.63,0 

116.98,6 

125.34,2 

1300 

1400 

1500 

43.59,5 

46.94,8 

50.30,1 

54.49,3 

58.68,5 

62.87,7 

65.39.2 

70.42.2 

75.45.2 

76.29,0 

82.15,9 

88.02,7 

87.18,9 

93.89,6 

100.60,3 

98.08,8 

105.63,3 

113.17,8 

108.98,6 

117.37,0 

125.75,3 

t3o0 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

53.47,9 

56.82,2 

60.16,4 

66.84,9 

71.02,7 

75.20,5 

80.21,9 

85.23,3 

90.24,7 

93.58,9 

99.43,8 

105.28,8 

106.95.9 
113.64,4 

120.32.9 

120.32.9 

127.84.9 
135.37,0 

133.69,9 

142.05,5 

150.41,1 

1600 

1700 

1800 

53.65,5 

57.00,8 

60.36,2 

67.06,8 

71.26,0 

75.45,2 

80.48.2 

85.51.2 

90.54.2 

93.89,6 

99.76,4 

105.63,3 

107.31,0 

114.01,6 

120.72,3 

120.72.3 
128.26,8 

135.81.4 

134.13,7 

142.52,1 

150.90,4 

lOOO 

1700 

1800 

T9O0 

2000 

2100 

63.50,7 

66.84,9 

70.19,2 

79.38,4 

83.56,2 

87.74,0 

95.26,0 

100.27,4 

105.28,8 

111.13,7 

116.98.6 

122.83.6 

127.01.4 
133.69,9 

140.38.4 

142.89.0 

150.41.1 

157.93.2 

158.76,7 

167.12,3 

175.47,9 

1900 

2000 

2100 

63.71,5 

67.06,8 

70.42,2 

79.64,4 

83.83.6 

88.02.7 

95.57,3 

100.60.3 

105.63.3 

111.50,1 

117.37,0 

123.23,8 

127.43,0 

134.13,7 

140.84,4 

143.35.9 
150.90,4 

158.44.9 

159.28,8 

167.67,1 

176.05,5 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

73.53,4 

76.87,7 

80.21,9 

91.91,8 

96.09,6 

100.27,4 

110.30,1 

115.31,5 

120.32,9 

128.68,5 

134.53.4 

140.38.4 

147.06.8 
153.75,3 

160.43.8 

165.45.2 

172.97.3 

180.49.3 

183.83,6 

192.19,2 

200.54,8 

2200 

2300 

2400 

73.77,5 

77.12,9 

80.48,2 

92.21,9 

96.41,1 

100.60,3 

110.66.3 

115.69.3 

120.72.3 

129.10,7 

134.97,5 

140.84,4 

147.55,1 

154.25,8 

160.96,4 

165.99.5 
173.54,0 

181.08.5 

184.43,8 

192.82,2 

201.20,5 

2200 

2300 

2400 

2500 
1 2600 
2700 

83.56,2 

86.90,4 

90.24,7 

104.45,2 

108.63,0 

112.80,8 

125.34,2 

130.35,6 

135.37,0 

146.23,3 

152.08.2 

157.93.2 

167.12.3 
173.80,8 

180.49.3 

188.01.4 

195.53.4 

203.05.5 

208.90,4 

217.26,0 

225.61,6 

2500 

2600 

2700 

83.83,6 

87.18,9 

90.54,2 

104.79.5 

108.98.6 
113.17,8 

125.75.3 

130.78.4 

135.81.4 

146.71,2 

152.58,1 

158.44,9 

167.67,1 

174.37,8 

181.08,5 

188.63.0 
196.17,5 

203.72.1 

209.58,9 

217.97,3 

226.35,6 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

93.58,9 

96.93,2 

100.27,4 

116.98,6 

121.16,4 

125.34,2 

140.38,4 

145.39,7 

150.41,1 

163.78,1 

169.63,0 

175.47,9 

187.17.8 
193.86,3 

200.54.8 

210.57.5 

218.09.6 

225.61.6 

233.97,3 

242.32,9 

250.68,5 

2800 

2900 

3000 

93.89,6 

97.24,9 

100.60,3 

117.37,0 

121.56.2 

125.75.3 

140.84.4 

145.87.4 

150.90.4 

164.31,8 

170.18,6 

176.05,5 

187.79,2 

194.49,9 

201.20,5 

211.26,6 

218.81,1 

226.35,6 

234.74,0 

243.12,3 

251.50,7 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

103.61,6 

106.95,9 

110.30,1 

129.52,1 

133.69,9 

137.87,7 

155.42,5 

160.43,8 

165.45,2 

181.32,9 

187.17,8 

193.02,7 

207.23.3 
213.91,8 

220.60.3 

233.13.7 

240.65.8 

248.17.8 

259.04,1 

267.39,7 

275.75,3 

3100 

3200 

3300 

103.95,6 

107.31,0 

110.66,3 

129.94,5 

134.13,7 

138.32,9 

155.93.4 

160.96.4 

165.99.5 

181.92,3 

187.79,2 

193.66,0 

207.91,2 

214.61,9 

221.32,0 

233.90,1 
241.44,7 
2 48. 99,  ‘. 

259.89,0 

268.27,4 

276.65,8 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

113.64,4 

116.98,6 

120.32,9 

142.05,5 

146.23,3 

150.41,1 

170.46,6 

175.47,9 

180.49,3 

198.87,7 

204.72,6 

210.57,5 

227.28.8 
233.97,3 

240.65.8 

255.69.9 

263.21.9 
270.74,0 

284.11,0 

292.46,6 

300.82,2 

3400 

3500 

3600 

114.01,6 

117.37,0 

120.72,3 

142.52.1 

146.71.2 
150.90,4 

171.02.5 

176.05.5 

181.08.5 

199.52,9 

205.39,7 

211.26,6 

228.03,3 

234.74,0 

241.44,7 

256.53.7 
264.08,2 

271.62.7 

285.04,1 

293.42,5 

301.80,8 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

123.67,1 

127.01,4 

130.35,6 

154.58,9 

158.76,7 

162.94,5 

185.50,7 

190.52,1 

195.53,4 

216.42,5 

222.27,4 

228.12,3 

247.34.2 
254.02,7 

260.71.2 

278.26.0 

285.78.1 

293.30.1 

309.17,8 

317.53,4 

325.89,0 

3700 

3800 

3900 

124.07,7 

127.43,0 

130.78,4 

155.09,6 

159.28.8 

163.47.9 

186.11.5 

191.14.5 

196.17.5 

217.13,4 

223.00,3 

228.87,1 

248.15,3 

254.86,0 

261.56,7 

279.17.3 
286.71,8 

294.26.3 

310.19,2 

318.57,5 

326.95,9 

3700 

3800 

3900 

4000 
4100 
i 4200 

133.69,9 

137.04,1 

140.38,4 

167.12,3 

171.30,1 

175.47,9 

200.54,8 

205.56,2 

210.57,5 

233.97,3 

239.82,2 

245.67,1 

267.39.7 
274.08,2 

280.76.7 

300.82.2 

308.34.2 

315.86.3 

334.24,7 

342.60,3 

350.95,9 

4000 

4100 

4200 

134.13,7 

137.49,0 

140.84,4 

167.67,1 

171.86,3 

176.05,5 

201.20.5 

206.23.6 

211.26.6 

234.74,0 

240.60,8 

246.47,7 

268.27,4 

274.98,1 

281.68,8 

301.80.8 
309.35,3 

316.89.9 

335.34,2 

343.72,6 

352.11,0 

4000 

4100 

4200 

4300 
! 4400 

4500 

143.72,6 

147.06,8 

150.41,1 

179.65,8 

183.83,6 

188.01,4 

215.58,9 

220.60,3 

225.61,6 

251.52,1 

257.37,0 

263.21,9 

287.45.2 
294.13,7 

300.82.2 

323.38.4 

330.90.4 

338.42.5 

359.31,5 

367.67,1 

376.02,7 

4300 

4400 

4500 

144.19,7 

147.55,1 

150.90,4 

180.24.7 

184.43.8 
188.63,0 

216.29.6 

221.32.6 

226.35.6 

252.34,5 

258.21,4 

264.08,2 

288.39,5 

295.10,1 

301.80,8 

324.44.4 
331.98,9 

339.53.4 

360.49,3 

368.87,7 

377.26,0 

4300 

4400 

4500 

4600 
! 4700 
I 4800 

153.75,3 

157.09,6 

160.43,8 

192.19,2 

196.37,0 

200.54,8 

230.63,0 

235.64,4 

240.65,8 

269.06.8 

274.91.8 
280.76,7 

307.50.7 
314.19,2 

320.87.7 

345.94.5 

353.46.6 

360.98.6 

384.38,4 

392.74,0 

401.09,6 

4600 

4700 

4800 

154.25,8 

157.61,1 

160.96,4 

192.82,2 

197.01.4 

201.20.5 

231.38.6 

236.41.6 

241.44.7 

269.95,1 

275.81,9 

281.68,8 

308.51,5 

315.22,2 

321.92,9 

347.07,9 

354.62,5 

362.17,0 

385.64,4 

394.02,7 

402.41,1 

4600 

4700 

4800 

1 4900 

| 5000 
1 5100 

163.78,1 

167.12,3 

170.46,6 

204.72,6 

208.90,4 

213.08,2 

245.67,1 

250.68,5 

255.69,9 

286.61,6 

292.46,6 

298.31,5 

327.56.2 
334.24,7 

340.93.2 

368.50.7 

376.02.7 

383.54.8 

409.45,2 

417.80,8 

426.16,4 

4900 

5000 

5100 

164.31,8 

167.67,1 

171.02,5 

205.39,7 

209.58,9 

213.78,1 

246.47.7 

251.50.7 

256.53.7 

287.55,6 

293.42,5 

299.29,3 

328.63,6 

335.34,2 

342.04,9 

369.71.5 
377.26,0 

384.80.5 

410.79,5 

419.17,8 

427.56,2 

4900 

5000 

5100 

| 5200 

5300 
| 5400 

173.80,8 

177.15,1 

180.49,3 

217.26,0 

221.43,8 

225.61,6 

260.71,2 

265.72,6 

270.74,0 

304.16.4 

310.01.4 
315.86,3 

347.61.6 
354.30,1 

360.98.6 

391.06.8 

398.58.9 
406.11,0 

434.52,1 

442.87,7 

451.23,3 

5200 

5300 

5400 

174.37,8 

177.73,2 

181.08,5 

217.97.3 

222.16.4 
226.35,6 

261.56.7 

266.59.7 

271.62.7 

305.16,2 

311.03,0 

316.89,9 

348.75,6 

355.46,3 

362.17,0 

392.35.1 
399.89,6 

407.44.1 

435.94,5 

444.32,9 

452.71,2 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

183.83,6 

187.17,8 

190.52,1 

229.79,5 

233.97,3 

238.15,1 

275.75,3 

280.76,7 

285.78,1 

321.71.2 

327.56.2 
333.41,1 

367.67.1 
374.35,6 

381.04.1 

413.63.0 

421.15.1 

428.67.1 

459.58,9 

467.94,5 

476.30,1 

5500 

5600 

5700 

184.43,8 

187.79,2 

191.14,5 

230.54,8 

234.74,0 

238.93,2 

276.65.8 

281.68.8 
286.71,8 

322.76,7 

328.63,6 

334.50,4 

368.87,7 

375.58,4 

382.29,0 

414.98.6 
422.53,2 

430.07.7 

461.09,6 

469.47,9 

477.86,3 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

193.86,3 

197.20,5 

200.54,8 

242.32,9 

246.50,7 

250.68,5 

290.79,5 

295.80,8 

300.82,2 

339.26.0 

345.11.0 
350.95,9 

387.72.6 
394.41,1 

401.09.6 

436.19.2 

443.71.2 

451.23.3 

484.65,8 

493.01,4 

501.37,0 

5800 

5900 

6000 

194.49,9 

197.85,2 

201.20,5 

243.12,3 

247.31,5 

251.50,7 

291.74.8 

296.77.8 

301.80.8 

340.37,3 

346.24,1 

352.11,0 

388.99,7 

395.70,4 

402.41,1 

437.62.2 
445.16,7 

452.71.2 

486.24,7 

494.63,0 

503.01,4 

5800 

5900 

6000 

6100 
6200 
! 6300 

203.89,0 

207.23,3 

210.57,5 

254.86,3 

259.04,1 

263.21,9 

305.83,6 

310.84,9 

315.86,3 

356.80.8 

362.65.8 
368.50,7 

407.78.1 
414.46,6 

421.15.1 

458.75.3 

466.27.4 

473.79.5 

509.72,6 

518.08,2 

526.43,8 

6100 

6200 

6300 

204.55,9 

207.91,2 

211.26,6 

255.69,9 

259.89,0 

264.08,2 

306.83.8 

311.86.8 

316.89.9 

357.97,8 

363.84,7 

369.71,5 

409.11,8 

415.82,5 

422.53,2 

460.25.8 
467.80,3 

475.34.8 

511.39,7 

519.78,1 

528.16,4 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

213.91,8 

217.26,0 

220.60,3 

267.39,7 

271.57,5 

275.75,3 

320.87,7 

325.89,0 

330.90,4 

374.35,6 

380.20.5 

386.05.5 

427.83,6 

434.52,1 

441.20,5 

481.31.5 

488.83.6 

496.35.6 

534.79,5 

543.15,1 

551.50,7 

6400 

6500 

6600 

214.61,9 

217.97,3 

221.32,6 

268.27,4 

272.46,6 

276.65,8 

321.92.9 

326.95.9 

331.98.9 

375.58,4 

381.45,2 

387.32,1 

429.23,8 

435.94,5 

442.65,2 

482.89.3 
490.43,8 

497.98.4 

536.54,8 

544.93,2 

553.31,5 

6400 

6500 

6600. 

6700 
6800 
! .0900 

223.94,5 

227.28,8 

230.63,0 

279.93,2 

284.11,0 

288.28,8 

335.91,8 

340.93,2 

345.94,5 

391.90,4 

397.75.3 

403.60.3 

447.89.0 
454.57  5 

461.26.0 

503. 87. 7 

511.39.7 

518.91.8 

559.86,3 

568.21,9 

576.57,5 

6700 

6800 

6900 

224.67.9 

228.03,3 

231.38,6 

280.84,9 

285.04,1 

289.23,3 

337.01.9 

342.04.9 

347.07.9 

393.18,9 

399.05,8 

404.92,6 

449.35,9 

456.06,6 

462.77,3 

505.52.9 
513.07,4 

520.61.9 

561.69,9 

570.08,2 

578.46,6 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

233.97,3 

237.31,5 

240.65,8 

292.46,6 

296.64,4 

300.82,2 

350.95,9 

355.97,3 

360.98,6 

409.45,2 

415.30.1 

421.15.1 

467.94.5 
474.63,0 

481.31.5 

526.43.8 

533.95.9 

541.47.9 

584.93,2 

593.28,8 

601.64,4 

7000 

7100 

7200 

234.74,0 

238.09,3 

241.44,7 

293.42.5 

297.61.6 
301.80,8 

352.11.0 

357.14.0 

362.17.0 

410.79.5 

416.66,3 

422.53,2 

469.47,9 

476.18,6 

482.89,3 

528.16.4 
535.71,0 

543.25.5 

586.84,9 

595.23,3 

603.61,6 

7000  i 

7100 

720^ 

7300 

7400 

7500 

244.00,0 

247.34,2 

250.68,5 

305.00,0 

309.17,8 

313.35,6 

366.00,0 

371.01,4 

376.02,7 

427.00,0 

432.84.9 

438.69.9 

488.00,0 

494.68,5 

501.37,0 

549.00,0 

556.52.1 

564.04.1 

610.00,0 

618.35,6 

626.71,2 

7300 

7400 

7500 

244.80,0 

248.15,3 

251.50,7 

306.00,0 

310.19,2 

314.38,4 

367.20.0 

372.23.0 
377.26,9 

428.40,0 

434.26,8 

440.13,7 

489.60,0 

496.30,7 

503.01,4 

550.80.0 
558.34,5 

565.89.0 

612.00,0 

620.38,4 

628.76,7 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

254.02,7 

257.37,0 

260.71,2 

317.53,4 

321.71,2 

325.89,0 

381.04,1 

386.05,5 

391.06,8 

444.54,8 

450.39.7 

456.24.7 

508.05.5 
514.74,0 

521.42.5 

571.56.2 

579.08.2 

586.60.3 

635.06,8 

643.42,5 

651.78,1 

7600 

7700 

7800 

254.86,0 

258.21,4 

261.56,7 

318.57,5 

322.76,7 

326.95,9 

382.29.0 

387.32.1 

392.35.1 

446.00,5 

451.87,4 

457.74,2 

509.72,1 

516.42,7 

523.13,4 

573.43.6 
580.98,1 

588.52.6 

637.15,1 

645.53,4 

653.91,8 

760Q 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

264.05,5 

267.39,7 

270.74,0 

330.06,8 

334.24,7 

338.42,5 

396.08,2 

401.09,6 

406.11,0 

462.09,6 

467.94.5 

473.79.5 

528.11,0 

534.79,5 

541.47,9 

594.12.3 

601.64.4 

609.16.4 

660.13,7 

668.49,3 

676.84,9 

7900 

8000 

8100 

264.92,1 

268.27,4 

271.62,7 

331.15.1 

335.34.2 
339.53,4 

397.38.1 

402.41.1 

407.44.1 

463.61,1 

469.47,9 

475.34,8 

529.84,1 

536.54,8 

543.25,5 

596.07.1 
603.61,6 

611.16.2 

662.30,1 

670.68,5 

679.06,8 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

274.08,2 

277.42,5 

280.76,7 

342.60,3 

346.78,1 

350.95,9 

411.12,3 

416.13,7 

421.15,1 

479.64,4 

485.49,3 

491.34*2 

548.16.4 
554.84,9 

561.53.4 

616.68.5 

624.20.5 

631.72.6 

685.20,5 

693.56,2 

701.91,8 

8200 

8300 

8400 

274.98,1 

278.33,4 

281.68,8 

343.72,6 

347.91,8 

352.11,0 

412.47.1 

417.50.1 

422.53.2 

481.21,6 

487.08,5 

492.95,3 

549.96,2 

556.66,8 

563.37,5 

' 618.70,7 
626.25,2 
633.79,7 

687.45,2 

695.83,6 

704.21,9 

8200* 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

284.11,0 

287.45,2 

290.79,5 

355.13,7 

359.31,5 

363.49,3 

426.16,4 

431.17,8 

436.19,2 

497.19,2 

503.04,1 

508.89,0 

568.21.9 
574.90,4 

581.58.9 

639.24.7 

646.76.7 

654.28.8 

7.10.27,4 

718.63,0 

726.98,6 

8500 

8600 

8700 

285.04,1 

288.39,5 

291.74,8 

356.30,1 

360.49,3 

364.68,5 

427.56.2 

432.59.2 

437.62.2 

498.82,2 

504.69.9 

510.55.9 

570.08,2 

576.78,9 

583.49,6 

641.34.2 
648.88,8 

656.43.3 

712.60,3 

720.98,6 

729.37,0 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

294.13,7 

297.47,9 

300.82,2 

367.67,1 

371.84,9 

376.02,7 

441.20,5 

446.21,9 

451.23,3 

514.74,0 

520.58,9 

526.43,8 

588.27.4 
594.95,9 

601.64.4 

661.80,8 

669.32.9 

676.84.9 

735.34,2 

743.69,9 

752.05,5 

8800 

8900 

9000 

295.10,1 

298.45,5 

301.80,8 

368.87.7 

373.06.8 
377.26,0 

442.65.2 

447.68.2 

452.71.2 

516.42,7 

522.29,6 

528.16,4 

590.20,3 

596.91,0 

603.61,6 

663.97.8 
671.52,3 

679.06.8 

737.75,3 

746.13,7 

754.52,1 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

304.16,4 

307.50,7 

310.84,9 

380.20,5 

384.38,4 

388.56,2 

456.24,7 

461.26,0 

466.27,4 

532.28,8 

538.13,7 

543.98,6 

608.32.9 
615.01,4 

621.69.9 

684.37.0 

691.89.0 

699.41.1 

760.41,1 

768.76,7 

777.12,3 

9100 

9200 

9300 

305.16,2 

308.51,5 

311.86,8 

381.45,2 

385.64,4 

389.83,6 

457.74.2 

462.77.3 

467.80.3 

534.03,3 

539.90,1 

545.77,0 

610.32,3 

617.03,0 

623.73,7 

686.61.4 
694.15,9 

701.70.4 

762.90,4 

771.28,8 

779.67,1 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

314.19,2 

317.53,4 

320.87,7 

392.74,0 

396.91,8 

401.09,6 

471.28,8 

476.30,1 

481.31,5 

549.83,6 

555.68,5 

561.53,4 

628.38,4 

635.06,8 

641.75,3 

706.93.2 

714.45.2 

721.97.3 

785.47,9 

793.83,6 

802.19,2 

9400 

9500 

9600 

315.22,2 

318.57,5 

321.92,9 

394.02,7 

398.21,9 

402.41,1 

472.83.3 

477.86.3 

482.89.3 

551.63,8 

557.50,7 

563.37,5 

630.44,4 

637.15,1 

643.85,8 

709.24,9 

716.79,5 

724.34,0 

788.05,5 

796.43,8 

804.82,2 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

324.21,9 

327.56,2 

330.90,4 

405.27,4 

409.45,2 

413.63,0 

486.32,9 

491.34,2 

496.35,6 

567.38,4 

573.23,3 

579.08,2 

648.43.8 
655.12,3 

661.80.8 

729.49.3 

737.01.4 

744.53.4 

810.54,8 

818.90,4 

827.26,0 

9700 

9800 

0900 

toooo 

325.28,2 

328.63,6 

331.98,9 

406.60,3 

410.79.5 

414.98.6 

487.92.3 

492.95.3 

497.98.4 

569.24,4 

575.11,2 

580.98,1 

650.56,4 

657.27,1 

663.97,8 

731.88.5 
739.43,0 

746.97.5 

813.20,5 

821.58,9 

829.97,3 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

334.24,7 

417.80,8 

501.37,0 

584.93,2 

668.49,8 

752.05,5 

835.61,6 

335.34,2 

419.17,8 

503.01,4 

586.84,9 

670.68,5 

754.52,1)  838.35,6 

Nov.  1st — 305  DAYS— 10  months  1 day. 

Nov.  2nd— 306  DAYS— lO  months  2 days. 
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E 

< 

307  DAYS. 

E 

c 

308  DAYS. 

•4-5 

E 

< 

Hate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Hate. 

4 

1 5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

3.36,4 

6.72,9 

10.09,3 

4.20,5 

8.41,1 

12.61,6 

5.04,7 

10.09,3 

15.14,0 

5.88,8 

11.77,5 

17.66,3 

6.72,9 

13.45,8 

20.18,6 

7.57,0 

15.14.0 

22.71.0 

8.41,1 

16.82,2 

25.23,3 

109 

200 

300 

3.37,5 

6.75,1 

10.12,6 

4.21,9 

8.43,8 

12.65,8 

5.06,3 

10.12,6 

15.18,9 

5.90,7 

11.81,4 

17.72,1 

6.75,1 

13.50.1 

20.25.2 

7.59,5 

15.18,9 

22.78,4 

8.43,8 

16.87,7 

25.31,5 

100' 

200 

300 

400 

500 

600 

13.45,8 

16.82,2 

20.18,6 

16.82,2 

21.02,7 

25.23,3 

20.18,6 

25.23,3 

30.27,9 

23.55,1 

29.43,8 

35.32,6 

26.91,5 

33.64,4 

40.37,3 

30.27.9 

37.84.9 

45.41.9 

33.64.4 

42.05.5 

50.46.6 

400 

500 

600 

13.50.1 
16.87,7 

20.25.2 

16.87,7 

21.09,6 

25.31,5 

20.25,2 

25.31,5 

30.37,8 

23.62,7 

29.53,4 

35.44,1 

27.00,3 

33.75.3 

40.50.4 

30.37,8 

37.97,3 

45.56,7 

33.75,3 

42.19,2 

50.63,0 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

23.55,1 

26.91,5 

30.27,9 

29.43.8 
33.64,4 

37.84.9 

35.32,6 

40.37,3 

45.41,9 

41.21,4 

47.10,1 

52.98,9 

47.10,1 

53.83,0 

60.55,9 

52.98.9 

60.55.9 

68.12.9 

58.87.7 

67.28.8 

75.69.9 

700 

800 

900 

23.62.7 
27.00,3 

30.37.8 

29.53,4 

33.75.3 

37.97.3 

35.44,1 

40.50,4 

45.56,7 

41.34,8 

47.25,5 

53.16,2 

47.25.5 
54.00,5 

60.75.6 

53.16,2 

60.75,6 

68.35,1 

59.06,8 

67.50,7 

75.94,5 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

“”4o(x5 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

33.64,4 

37.00,8 

40.37,3 

42.05.5 
46.26,0 

50.46.6 

50.46,( 

55.51,2 

60.55,9 

58.87,7 

64.76,4 

70.65,2 

67.28,8 

74.01,6 

80.74,5 

75.69,9 

83.26.8 

90.83.8 

84.11.0 

92.52.1 
100.93,2 

1000 

llOO 

1200 

33.75.3 
37.12,9 

40.50.4 

42.19,2 

46.41,1 

50.63,0 

50.63,0 

55.69,3 

60.75,6 

59.06,8 

64.97,5 

70.88,2 

67.50.7 

74.25.8 
81.00,8 

75.94,5 

83.54,0 

91.13,4 

84.38,4 

92.82,2 

101.26,0 

lOOO 

llOO 

1200 

43.73,7 

47.10,1 

50.46,6 

54.67.1 
58.87,7 

63.08.2 

65.60,5 

70.65,2 

75.69,9 

76.54,0 

82.42,7 

88.31,5 

87.47,4 

94.20,3 

100.93,2 

98.40,8 

105.97.8 

113.54.8 

109.34.2 

117.75.3 

126.16.4 

1300 

1400 

1500 

43.87,9 

47.25,5 

50.63,0 

54.84,9 

59.06.8 

63.28.8 

65.81,9 

70.88,2 

75.94,5 

76.78,9 

82.69,6 

88.60,3 

87.75,9 

94.51,0 

101.26,0 

98.72,9 

106.32,3 

113.91,8 

109.69,9 

118.13,7 

126.57,5 

1300  I 
1400  | 
1500 
1600 
1700 
1800  , 
1900  ! 

2000  i 
2100  | 

53.83,0 

57.19,5 

60.55,9 

67.28.8 
71.49,3 

75.69.9 

80.74,5 

85.79,2 

90.83,8 

94.20,3 

100.09,0 

105.97,8 

107.66,0 

114.38,9 

121.11,8 

121.11,8 

128.68,8 

136.25,8 

134.57.5 

142.98.6 

151.39.7 

1600 

1700 

1800 

54.00,5 

57.38,1 

60.75,6 

67.50,7 

71.72,6 

75.94,5 

81.00,8 

86.07,1 

91.13,4 

94.51,0 

100.41,6 

106.32,3 

108.01,1 

114.76.2 

121.51.2 

121.51,2 

125.10,7 

136.70,1 

135.01,4 

143.45,2 

151.89,0 

63.92,3 

67.28,8 

70.65,2 

79.90.4 
84.11,0 

88.31.5 

95.88,5 

100.93,2 

105.97,8 

111.86,6 

117.75,3 

123.64,1 

127.84,7 

134.57,5 

141.30,4 

143.82.7 

151.39.7 

158.96.7 

159.80.8 

168.21.9 
176.63,0 

191)0 

2000 

2100 

64.13.2 
67.50,7 

70.88.2 

80.16.4 

84.38.4 
88.60,3 

96.19,7 

101.26,0 

106.32,3 

112.23,0 

118.13,7 

124.04,4 

128.26.3 

135.01.4 

141.76.4 

144.29,6 

151.89,0 

159.48,5 

160.32,9 

168.76,7 

177.20,5 

74.01,6 

77.38,1 

80.74,5 

92.52,1 

96.72,6 

100.93,2 

111.02,5 

116.07,1 

121.11,8 

129.52,9 

135.41,6 

141.30,4 

148.03,3 

154.76,2 

161.49,0 

166.53.7 

174.10.7 

181.67.7 

185.04.1 

193.45.2 

201.86.3 

2200 

2300 

2400 

74.25,8 

77.63,3 

81.00,8 

92.32,2 

97.04,1 

101.26,0 

111.38,6 

116.44,9 

121.51,2 

129.95,1 

135.85,8 

141.76,4 

148.51.5 

155.26.6 

162.01.6 

167.07,9 

174.67,4 

182.26,8 

185.64,4 

194.08,2 

202.52,1 

2200 

2300 

2400 

84.11,0 

87.47,4 

90.83,8 

105.13.7 
109.34,2 

113.54.8 

126.16,4 

131.21,1 

136.25,8 

147.19,2 

153.07,9 

158.96,7 

168.21,9 
174.94,8 
181 .67,7 

189.24,7 

196.81.6 

204.38.6 

210.27.4 

218.68.5 

227.09.6 

2500 

2000 

2700 

84.38.4 
87.75,9 

91.13.4 

105.47.9 

109.69.9 
113.91,8 

126.57,5 

131.63,8 

136.70,1 

147.67,1 

153.57,8 

159.48,5 

168.76.7 

175.51.8 

182.26.8 

189.86,3 

197.45,8 

205.05,2 

210.95,9 

219.39,7 

227.83,6 

2500 

2600 

2700 

94.20,3 

97.56,7 

100.93,2 

117.75.3 
121.95,9 

126.16.4 

141.30,4 

146.35,1 

151.39,7 

164.85,5 

170.74,2 

176.63,0 

188.40,5 

195.13,4 

201.86,3 

211.95.6 

219.52.6 

227.09.6 

235.50.7 

243.91.8 

252.32.9 

2800 

2900 

3000 

94.51,0 

97.88,5 

101.26,0 

118.13,7 

122.35,6 

126.57,5 

141.76,4 

146.82,7 

151.89,0 

165.39,2 

171.29,9 

177.20,5 

189.01,9 

195.77.0 

202.52.1 

212.64,7 

220.24,1 

227.83,6 

236.27,4 

244.71,2 

253.15,1 

2800  1 

2900 

3000 

104.29,6 

107.66,0 

111.02,5 

130.37.0 
134.57,5 

138.78.1 

156.44,4 

161.49,0 

166.53,7 

182.51,8 

188.40,5 

194.29,3 

208.59,2 

215.32,1 

222.04,9 

234.66.6 

242.23.6 
249.80,5 

260.74.0 

269.15.1 

277.56.2 

“3100 

3200 

3300 

104.63.6 
108.01,1 

111.38.6 

130.79,5 

135.01,4 

139.23,3 

156.95,3 

162.01,6 

167.07,9 

183.11,2 

189.01,9 

194.92,6 

209.27.1 

216.02.2 
222.77,3 

235.43,0 

243.02,5 

250.61,9 

261.58,9 

270.02,7 

278.46,6 

3100 
3200 
33O.0;  | 

114.38,9 

117.75,3 

121.11,8 

142.98.6 
147.19,2 

151.39.7 

171.58,4 

176.63,0 

181.67,7 

200.18,1 

206.06,8 

211.95,6 

228.77,8 

235.50,7 

242.23,6 

257.37.5 

264.94.5 

272.51.5 

285.97.3 

294.38.4 

302.79.5 

3400 

3500 

3000 

114.76.2 
118.13,7 

121.51.2 

143.45,2 

147.67,1 

151.89,0 

172.14,2 

177.20,5 

182.26,8 

200.83,3 

206.74,0 

212.64,7 

229.52.3 

236.27.4 

243.02.5 

258.21,4 

265.80,8 

273.40,3 

286.90,4 

295.34,2 

303.78,1 

3400 
3500 
3600  ! 

124.48,2 

127.84,7 

131.21,1 

155.60.3 
159.80,8 

164.01.4 

186.72,3 

191.77,0 

196.81,6 

217.84,4 

223.73,2 

229.61,9 

248.96,4 

255.69,3 

262.42,2 

280.08.5 

287.65.5 

295.22.5 

311.20.5 

319.61.6 

328.02.7 

3700 

3800 

3900 

124.88.8 
128.26,3 

131.63.8 

156.11,0 

160.32,9 

164.54,8 

187.33,2 

192.39,5 

197.45,8 

218.55,3 

224.46,0 

230.36,7 

249.77.5 

256.52.6 

263.27.7 

280.99,7 

288.59,2 

296.18,6 

312.21,9 

320.65,8 

329.09,6 

3700 
3800 | | 
390(1 1 i 

134.57,5 

137.94,0 

141.30,4 

168.21,9 

172.42,5 

176.63,0 

201.86,3 

206.91,0 

211.95,6 

235.50,7 

241.39,5 

247.28,2 

269.15,1 

275.87,9 

282.60,8 

302.79,5 

310.36.4 

317.93.4 

336.43.8 

344.84.9 
353.26,0 

4000 

4100 

4200 

135.01.4 
138.38,9 

141.76.4 

168.76,7 

172.98,6 

177.20,5 

202.52,1 

207.58,4 

212.64,7 

236.27,4 

242.18,1 

248.08,8 

270.02.7 

276.77.8 

283.52.9 

303.78,1 

311.37,5 

318.97,0 

337.53,4 

345.97,3 

354.41,1 

4000 
4100  ' 
4200 

144.66,8 

148.03,3 

151.39,7 

180.83.6 
185.04,1 

189.24.7 

217.00,3 

222.04,9 

227.09,6 

253.17,0 

259.05,8 

264.94,5 

289.33,7 

296.06,6 

302.79,5 

325.50.4 

333.07.4 

340.64.4 

361.67.1 

370.08.2 

378.49.3 

“4300 

4400 

4500 

145.14.0 
148.51,5 

151.89.0 

181.42,5 

185.64,4 

189.86,3 

217.71,0 

222.77,3 

227.83,6 

253.99,5 

259.90,1 

265.80,8 

290.27,9 

297.03.0 

303.78.1 

326.56,4 

334.15,9 

341.75,3 

362.84,9 

371.28,8 

379.72,6 

4300 
4400 
4500  fl 

154.76,2 

158.12,6 

161.49,0 

193.45.2 
197.65,8 

201.86.3 

232.14,2 

237.18,9 

242.23,6 

270.83,3 

276.72,1 

282.60,8 

309.52,3 

316.25,2 

322.98,1 

348.21.4 

355.78.4 
363.35,3 

386.90.4 

395.31.5 

403.72.6 

4600 

4700 

4800 

155.26.6 
158.64,1 

162.01.6 

194.08,2 

198.30.1 

202.52.1 

232.89,9 

237.96,2 

243.02,5 

271.71,5 

277.62,2 

283.52,9 

310.53.2 

317.28.2 

324.03.3 

349.34,8 

356.94,2 

364.53,7 

388.16,4 

396.60,3 

405.04,1 

4600 

4700 

4800 

164.85,5 

168.21,9 

171.58,4 

206.06,8 

210.27,4 

214.47,9 

247.28,2 

252.32,9 

257.37,5 

288.49,6 

294.38,4 

300.27,1 

329.71,0 

336.43,8 

343.16,7 

370.92.3 

378.49.3 

386.06.3 

412.13.7 

420.54.8 

428.95.9 

4900 

5000 

5100 

165.39.2 
168.76,7 

172.14.2 

206.74,0 

210.95,9 

215.17,8 

248.08,8 

253.15,1 

258.21,4 

289.43,6 

295.34,2 

301.24,9 

330.78.4 

337.53.4 

344.28.5 

372.13,2 

379.72,6 

387.32,1 

413.47,9 

421.91,8 

430.35,6 

4900 
5000 
5100  [ 

174.94,8 

178.31,2 

181.67,7 

218.68.5 
222.89,0 

227.09.6 

262.42,2 

267.46,8 

272.51,5 

306.15,9 

312.04,7 

317.93,4 

349.89,6 

356.62,5 

363.35,3 

393.63.3 

401.20.3 

408.77.3 

437.37.0 

445.78.1 

454.19.2 

“ 5200 
5300 
5400 

175.51.8 
178.89,3 

182.26.8 

219.39,7 

223.61.6 

227.83.6 

263.27,7 

268.34,0 

273.40,3 

307.15,6 

313.06,3 

318.97,0 

351.03.6 

357.78.6 

364.53.7 

394.91,5 

402.51,0 

410.10,4 

438.79,5 

447.23,3 

455.67,1 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

5500 

5600 

5700 

185.04,1 

188.40,5 

191.77,0 

231.30.1 
235.50,7 

239.71.2 

277.56,2 

282.60,8 

287.65,5 

323.82,2 

329.71,0 

335.59,7 

370.08,2 

376.81,1 

383.54,0 

416.34.2 

423.91.2 

431.48.2 

462.60.3 

471.01.4 

479.42.5 

5500 

5600 

5700 

185.64.4 
189.01,9 

192.39.5 

232.05,5 

236.27,4 

240.49,3 

278.46,6 

283.52,9 

288.59,2 

324.87,7 

330.78,4 

336.69,0 

371.28.8 

378.03.8 

384.78.9 

417.69,9 

425.29,3 

432.88,8 

464.11,0 

472.54,8 

480.98,6 

5800 

5900 

6000 

195.13,4 

198.49,9 

201.86,3 

243.91.8 
248.12,3 

252.32.9 

292.70,1 

297.74,8 

302.79,5 

341.48,5 

347.37,3 

353.26,0 

390.26,8 

396.99,7 

403.72,6 

439.05.2 

446.62.2 

454.19.2 

487.83.6 

496.24.7 

504.65.8 

“5800 

5900 

6000 

195.77.0 
199.14,5 

202.52.1 

244.71.2 

248.93.2 
253.15,1 

293.65,5 

298.71,8 

303.78,1 

342.59,7 

348.50,4 

354.41,1 

391.54.0 

398.29.0 

405.04.1 

440.48,2 

448.07,7 

455.67,1 

489.42,5 

497.86,3 

506.30,1 

“5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

205.22,7 

208.59,2 

211.95,6 

256.53.4 
260.74,0 

264.94.5 

307.84,1 

312.88,8 

317.93,4 

359.14,8 

365.03,6 

370.92,3 

410.45,5 

417.18,4 

423.91,2 

461.76.2 

469.33.2 
476.90,1 

513.06.8 

521.47.9 
529.89,0 

6100 

6200 

6300 

205.89.6 
209.27,1 

212.64.7 

257.37,0 

261.58,9 

265.80,8 

308.84,4 

313.90,7 

318.97,0 

360.31,8 

366.22,5 

372.13,2 

411.79.2 

418.54.2 

425.29.3 

463.26,6 

470.86,0 

478.45,5 

514.74,0 

523.17,8 

531.61,6 

6100 
6200 
6300  ! 

6400 

6500 

6600 

215.32,1 

218.68,5 

222.04,9 

269.15.1 
273.35,6 

277.56.2 

322.98,1 

328.02,7 

333.07,4 

376.81,1 

382.69,9 

388.58,6 

430.64,1 

437.37,0 

444.09,9 

484.47.1 

492.04.1 

499.61.1 

538.30.1 

546.71.2 

555.12.3 

6400 

6500 

6600 

216.02,2 

219.39,7 

222.77,3 

270.02.7 

274.24.7 
278.46,6 

324.03,3 

329.09,6 

334.15,9 

378.03,8 

383.94,5 

389.85,2 

432.04.4 

438.79.5 

445.54.5 

486.04,9 

493.64,4 

501.23,8 

540.05,5 

548.49,3 

556.93,2 

6400  i 
6500 
6600  1 

6700 

6800 

6900 

225.41,4 

228.77,8 

232.14,2 

281.76.7 
285.97,3 

290.17.8 

338.12,1 

343.16,7 

348.21,4 

394.47,4 

400.36,2 

406.24,9 

450.82,7 

457.55,6 

464.28,5 

507.18.1 

514.75.1 

522.32.1 

563.53.4 

571.94.5 

580.35.6 

6700 

6800 

6900 

226.14.8 
229.52,3 

232.89.9 

282.68,5 

286.90,4 

291.12,3 

339.22,2 

344.28,5 

349.34,8 

395.75,9 

401.66,6 

407.57,3 

452.29.6 

459.04.7 

465.79.7 

508.83,3 

516.42,7 

524.02,2 

565.37,0 

573.80,8 

582.24,7 

6700  1 
6800 
6900  | 

7000 

7100 

7200 

235.50,7 

238.87,1 

242.23,6 

294.38.4 
298.58,9 

302.79.5 

353.26,0 

358.30,7 

363.35,3 

412.13,7 

418.02,5 

423.91,2 

471.01,4 

477.74,2 

484.47,1 

529.89.0 

537.46.0 

545.03.0 

588.76.7 

597.17.8 

605.58.9 

7000 

7100 

7200 

236.27.4 
239.64,9 

243.02.5 

295.34.2 

299.56.2 
303.78,1 

354.41,1 

359.47,4 

364.53,7 

413.47,9 

419.38,6 

425.29,3 

472.54.8 

479.29.9 

486.04.9 

531.61,6 

539.21,1 

546.80,5 

590.68,5 

599.12,3 

607.56,2 

7000  1 

7100 

7200 

730(5 

7400 

7500 

245.60,0 

248.96,4 

252.32,9 

307.00,0 

311.20,5 

315.41,1 

368.40,0 

373.44,7 

378.49,3 

429.80,0 

435.68,8 

441.57,5 

491.20,0 

497.92,9 

504.65,8 

552.60.0 

560.17.0 

567.74.0 

614.00,0 

622.41.1 

630.82.2 

7300 

7400 

7500 

246.40.0 
249.77,5 

253.15.1 

308.00,0 

312.21,9 

316.43,8 

369.60,0 

374.66,3 

379.72,6 

431.20,0 

437.10,7 

443.01,4 

492.80.0 

499.55.1 

506.30.1 

554.40,0 

561.99,5 

569.58,9 

616.00,0 

624.43,8 

632.87,7 

7300 
7400 
7500  j 

" 7600 
7700 
7800 

255.69,3 

259,05,-8 

262.42,2 

319.61.6 
323.82,2 

328.02.7 

383.54,0 

388.58,6 

393.63,3 

447.46,3 

453.35,1 

459.23,8 

511.38,6 

518.11,5 

524.84,4 

575.31,0 

582.87.9 

590.44.9 

639.23.3 

647.64.4 

656.05.5 

“7600 

7700 

7800 

256.52.6 
259.90,1 

263.27.7 

320.65,8 

324.87,7 

329.09,6 

384.78,9 

389.85,2 

394.91,5 

448.92,1 

454.82,7 

460.73,4 

513.05.2 

519.80.3 

526.55.3 

577.18,4 

584.77,8 

592.37,3 

641.31,5 

649.75,3 

658.19,2 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

265.78,6 

269.15,1 

272.51,5 

332.23.3 
336.43,8 

340.64.4 

398.67,9 

403.72,6 

408.77,3 

465.12,6 

471.01,4 

476.90,1 

531.57,3 

538.30,1 

545.03,0 

598.01.9 

605.58.9 

613.15.9 

664.46.6 

672.87.7 

681.28.8 

7900 

8000 

8100 

266.65.2 
270.02,7 

273.40.3 

333.31,5 

337.53,4 

341.75,3 

399.97,8 

405.04,1 

410.10,4 

466.64,1 

472.54,8 

478.45,5 

533.30.4 

540.05.5 

546.80.5 

599.96,7 

607.56,2 

615.15,6 

666.63,0 

675.06,8 

683.50,7 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

275.87,9 

279.24,4 

282.60,8 

344.84,9 

349.05,5 

353.26,0 

413.81,9 

418.86,6 

423.91,2 

482.78,9 

488.67,7 

494.56,4 

551.75,9 

558.48,8 

565.21,6 

620.72.9 

628.29.9 
635.86,8 

689.69,9 

698.11.0 

706.52.1 

8200 

8300 

8400 

276.77.8 
280.15,3 

283.52.9 

345.97,3 

350.19,2 

354.41,1 

415.16,7 

420.23,0 

425.29,3 

484.36,2 

490.26,8 

496.17,5 

553.55.6 

560.30.7 

567.05.8 

622.75,1 

630.34,5 

637.94,0 

691.94,5 

700.38,4 

708.82,2 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

285.97,3 

289.33,7 

292.70,1 

357.46.6 
361.67,1 

365.87.7 

428.95,9 

434.00,5 

439.05,2 

500.45,2 

506.34,0 

512.22,7 

571.94,5 

578.67,4 

585.40,3 

643.43.8 
651.00,8 

658.57.8 

714.93.2 

723.34.2 

731.75.3 

8500 

8600 

8700 

286.90.4 
290.27,9 

293.65.5 

358.63,0 

362.84,9 

367.06,8 

430.35,6 

435.41,9 

440.48,2 

502.08,2 

507.98,9 

513.89,6 

573.80.8 

580.55.9 
587.31,0 

645.53,4 

653.12,9 

660.72,3 

717.26,0 

725.69,9 

734.13,7 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

296^06,6 

299.43,0 

302.79,5 

370.08.2 
374.28,8 

378.49.3 

444.09,9 

449.14,5 

454.19,2 

518.11,5 

524.00,3 

529.89,0 

592.13,2 

598.86,0 

605.58,9 

666.14.8 

673.71.8 

681.28.8 

740.16.4 

748.57.5 

756.98.6 

8800 

8900 

9000 

297.03.0 
300.40,5 

303.78.1 

371.28,8 

375.50,7 

379.72,6 

445.54,5 

450.60,8 

455.67,1 

519.80,3 

525.71,0 

531.61,6 

594.06.0 

600.81.1 
607.56,2 

668.31,8 

675.91,2 

683.50,7 

742.57,5 

751.01,4 

759.45,2 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

306.15,* 

309.52,3 

312.88,8 

382.69,9 

386.90.4 

391.11,0 

459.23,8 

464.28,5 

469.33,2 

535-77,8 

541.66,6 

547.55,3 

612.31,8 

619.04,7 

625.77,5 

688.85,8 

696.42,/ 

703.99,7 

765.39.7 

773.80.8 

782.21.9 

9100 

9200 

9300 

307.15.6 
310.53,2 

313.90.7 

383.94,5 

388.16.4 

392.38.4 

460.73,4 

465.79,7 

470.86,0 

537.52,3 

543.43,0 

549.33,7 

614.31.2 

621.06.3 

627.81.4 

691.10,1 

698.69,6 

706.29,0 

767.89,0 

776.32,9 

784.76,7 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

316.25,2 

319.61,6 

322.98,1 

395.31.5 
399.52,1 

403.72.6 

474.37,8 

479.42,5 

484.47,1 

553.44,1 

559.32,9 

565.21,6 

632.50,4 

639.23,3 

645.96,2 

711.56.7 

719.13.7 

726.70.7 

790.63.0 

799.04.1 

807.45.2 

9400 

9500 

9600 

317.28.2 
320.65,8 

324.03.3 

396.60,3 

400.82,2 

405.04,1 

475.92,3 

480.98,6 

486.04,9 

555.24,4 

561.15,1 

567.05,8 

634.56.4 

641.31.5 

648.06.6 

713.88,5 

721.47,9 

729.07,4 

793.20,5 

801.64,4 

810.08,2 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

10(500 

326.34,5 

329.71,0 

333.07,4 

407.93.2 
412.13,7 

416.34.2 

489.51,8 

494.56,4 

499.61,1 

571.10,4 

576.99,2 

582.87,9 

652.69,0 

659.41,9 

666.14,8 

734.27.7 

741.84.7 
749.41,6 

815.86.3 

824.27.4 

832.68.5 

9700 

9800 

9900 

327.40.8 
330.78,4 

334.15.9 

409.26,0 

413.47.9 

417.69.9 

491.11,2 

496.17,5 

501.23,8 

572.96,4 

578.87,1 

584.77,8 

654.81.6 

661.56.7 

668.31.8 

736.66.8 
744.26,3 

751.85.8 

818.52,1 

826.95,9 

835.39,7 

9700  I 
9800 
9900  | 

336.43,8 

420.54,8 

504.65,8 

588.76,7 

672.87,7 

756.98,6 

841.09,6 

190001  337.53,4 

421.91,8 

506.30,1 

590.68,5 

675.06,8 

759.45,2)  843.83,6 

IOOOO ! 

Nov.  3rd— 307  DAYS—  lO  months  3 days. 

Nov.  4th— 308  DAYS— lO  months  4 days 

• [ 

4-j 

e 

< 

309  DATS. 

£ 

< 

310  DATS. 

-M 

E 

< 

Rate. 

ioo 

200 

300 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

3.38,6 

6.77,3 

10.15,9 

4.23,3 

.8.46,6 

12.69,9 

5.07,9 

10.15,9 

15.23,8 

5.92,6 

11.85,2 

17.77,8 

6.77,3 

13.54,5 

20.31,8 

r 7.61,9 
15.23,8 
22.85/8 

8.46,6 

16.93,2 

25.39,7 

IOO 

200 

300 

3.39,7 

6.79,5 

10.19,2 

4.24,7 

8.49,3 

12.74,0 

5.09,6 

10.19,2 

15.28,8 

5.94,5 

11.89,0 

17.83,6 

6.79,5 

13.58,9 

20.38,4 

7.64,4 

15.28,8 

22.93,2 

8.49,3 

16.98,6 

25.47,9 

Too 

200 

300 

400 

500 

600 

13.54,5 

16.93,2 

20.31,8 

16.93,2 

21.16,4 

25.39,7 

20.31,8 

25.39.7 

30.47.7 

23.70,4 

29.63,0 

35.55,6 

27.09,0 

33.86,3 

40.63,6 

30.47,7 

38.09,6 

45.71,5 

33.86,3 

42.32,9 

50.79,5 

400 

500 

600 

13.58,9 

f 16.98,6 

20.38,4 

16.98,6 

21.23,3 

25.47,9 

20.38.4 
25.47,9 

30.57.5 

23.78.1 
29.72,6 

35.67.1 

27.17,8 

33.97,3 

40.76,7 

30.57,5 

38.21,9 

45.86,3 

33.97,3 

42.46,6 

50.95,9 

400 

500 

000 

700 

800 

900 

23.70,4 

27.09,0 

30.47,7 

29.63,0 

33.86,3 

38.09,6 

35.55.6 

40.63.6 
45.71,5 

41.48,2 

47.40,8 

53.33,4 

47.40,8 

54.18,1 

60.95,3 

53.33,4 

60.95.3 

68.57.3 

59.26,0 

67.72,6 

76.19,2 

700 

800 

900 

23.78,1 

27.17,8 

30.57,5 

29.72,6 

33.97,3 

38.21,9 

35.67,1 

40.76,7 

45.86,3 

41.61.6 
47.56,2 

53.50.7 

47.56,2 

54.35,6 

61.15,1 

53.50,7 

61.15,1 

68.79,4 

59.45,2 

67.94,5 

76.43,8 

700 

800 

900 

1000 

1100 

1200 

33.86,3 

37.24,9 

40.63,6 

42.32,9 

46.56,2 

50.79,5 

50.79,5 

55.87,4 

60.95,3 

59.26,0 

65.18,6 

71.11,2 

67.72,6 

74.49,9 

81.27,1 

76.19,2 

83.81,1 

91.43,0 

84:65,8 

93.12,3 

101.58,9 

lOOO 

1100 

1200 

33.97,3 

37.37,0 

40.76,7 

42.46,6 

46.71,2 

50.95,9 

50.95,9 

56.05,5 

61.15,1 

59.45.2 
65.39,7 

71.34.2 

67.94,5 

74.74,0 

81.53,4 

76.43,8 

84.08,2 

91.72,6 

84.93,2 

93.42,5 

101.91,8 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

44.02,2 

47.40,8 

50.79,5 

55.02,7 

59.26,0 

63.49,3 

66.03,3 

71.11.2 

76.19.2 

77.03,8 

82.96,4 

88.89,0 

88.04,4 

94.81,6 

101.58,9 

99.04,9 

106.66,8 

114.28,8 

110.05.5 
118.52,1 

126.98.6 

1300 

1400 

1500 

44.16,4 

47.56,2 

50.95,9 

55.20,5 

59.45,2 

63.69,9 

66.24.7 
71.34,2 

76.43.8 

77.28.8 
83.23,3 

89.17.8 

88.32,9 

95.12,3 

101.91,8 

99.37,0 

107.01,4 

114.65,8 

110.41,1 

118.90,4 

127.39,7 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

54.18,1 

57.56,7 

60.95,3 

6f  .72,6 
71.95,9 
76.19,2 

81.27.1 

86.35.1 
91.43,0 

94.81,6 

100.74,2 

106.66,8 

108.36,2 

115.13,4 

121.90,7 

121.90,7 

129.52,6 

137.14,5 

135.45,2 

143.91,8 

152.38.4 

1600 

1700 

1800 

54.35,6 

57.75,3 

61.15,1 

67.94,5 

72.19,2 

76.43,8 

81.53,4 

86.63,0 

91.72,6 

95.12,3 

101.06,8 

107.01,4 

108.71,2 

115.50,7 

122.30,1 

122.30,1 

129.94,5 

137.58,9 

135.89,0 

144.38,4 

152.87,7 

lOOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

64.34,0 

67.72,6 

71.11,2 

80.42,5 

84.65,8 

88.89,0 

96.51,0 

101.58,9 

106.66,8 

112.59,5 

118.52,1 

124.44,7 

128.67,9 

135.45,2 

142.22,5 

144.76.4 

152.38.4 
160.00,3 

160.84,9 

169.31,5 

177.78,1 

1900 

2000 

2100 

64.54,8 

67.94,5 

71.34,2 

80.68,5 

84.93,2 

89.17,8 

96.82,2 

101.91,8 

107.01,4 

112.95.9 
118.90,4 

124.84.9 

129.09,6 

135.89,0 

142.68,5 

145.23,3 

152.87,7 

160.52,1 

161.37,0 

169.86,3 

178.35,6 

19(30 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

74.49,9 

77.88,5 

81.27,1 

93.12,3 

97.35,6 

101.58,9 

111.74,8 

116.82.7 

121.90.7 

130.37,3 

136.29,9 

142.22,5 

148.99,7 

155.77,0 

162.54,2 

167.62,2 

175.24,1 

182.86,0 

186.24.7 
194.71,2 

203.17.8 

2200 

2300 

2400 

74.74,0 

78.13,7 

81.53,4 

93.42,5 

97.67,1 

101.91,8 

112.11,0 

117.20,5 

122.30,1 

130.79.5 
136.74,0 

142.68.5 

149.47,9 

156.27,4 

163.06,8 

168.16,4 

175.80,8 

183.45,2 

186.84,9  I 2200 
195.34,2  2 3 00 

203.83,6  2 4 00 

2500 

2600 

2700 

84.65,8 

88.04,4 

91.43,0 

105.82,2 

110.05,5 

114.28,8 

126.98.6 

132.06.6 
137.14,5 

148.15,1 

154.07,7 

160.00,3 

169.31,5 

176.08,8 

182.86,0 

190.47.9 

198.09.9 
205.71,8 

211.64.4 
220.11,0 

228.57.5 

2500 

2600 

2700 

84.93,2 

88.32,9 

91.72,6 

106.16,4 

110.41,1 

114.65,8 

127.39,7 

132.49,3 

137.58,9 

148.63.0 
154.57,5 

160.52.1 

169.86,3 

176.65,8 

183.45,2 

191.09,6 

198.74,0 

206.38,4 

212.32,9  2 5 00 
220.82,2  2 6 00 
229.31,5  2 7 00 

2800 

2900 

3000 

94.81,6 

98.20,3 

101.58,9 

118.52,1 

122.75,3 

126.98,6 

142.22,5 

147.30.4 

152.38.4 

165.92,9 

171.85,5 

177.78,1 

189.63,3 

196.40,5 

203.17,8 

213.33,7 

220.95,6 

228.57,5 

237.04,1 

245.50,7 

253.97,3 

2800 

2900 

3000 

95.12,3 

98.52,1 

101.91,8 

118.90,4 

123.15,1 

127.39,7 

142.68,5 

147.78,1 

152.87,7 

166.46.6 
172.41,1 

178.35.6 

190.24,7 

197.04,1 

203.83,6 

214.02,7 

221.67,1 

229.31,5 

237.80,8 

246.30,1 

254.79,5 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

104.97,5 

108.36,2 

111.74,8 

131.21,9 

135.45,2 

139.68,5 

157.46,3 

162.54.2 

167.62.2 

183.70,7 

189.63,3 

195.55,9 

209.95,1 

216.72,3 

223.49,6 

236.19,5 

243.81,4 

251.43,3 

262.43,8 

270.90,4 

279.37,0 

3100 

3200 

3300 

105.31,5 

108.71,2 

112.11,0 

131.64,4 

135.89,0 

140.13,7 

157.97.3 
163.06,8 

168.16.4 

184.30.1 
190.24,7 

196.19.2 

210.63,0 

217.42,5 

224.21,9 

236.95,9 

244.60,3 

252.24,7 

263.28,8 

271.78,1 

280.27,4 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

115.13,4 

118.52,1 

121.90,7 

143.91,8 

148.15,1 

152.38,4 

172.70.1 

177.78.1 
182.86,0 

201.48,5 

207.41,1 

213.33,7 

230.26,8 

237.04,1 

243.81,4 

259.05,2 

266.67,1 

274.29,0 

287.83.6 
296.30,1 

304.76.7 

" 3400 
3500 
3600 

115.50,7 

118.90,4 

122.30,1 

144.38,4 

148.63,0 

152.87,7 

173.26,0 

178.35,6 

183.45,2 

202.13.7 
208.08,2 

214.02.7 

231.01,4 

237.80,8 

244.60,3 

259.89,0 

267.53,4 

275.17,8 

288.76,7 

297.26,0 

305.75,3 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

125.29,3 

128.67,9 

132.06,6 

156.61,6 

160.84,9 

165.08,2 

187.94,0 

193.01.9 

198.09.9 

219.26,3 

225.18,9 

231.11,5 

250.58,6 

257.35,9 

264.13,2 

281.91,0 

289.52,9 

297.14,8 

313.23.3 
321.69,9 

330.16.4 

3700 

3800 

3900 

125.69,9 

129.09,6 

132.49,3 

157.12,3 

161.37,0 

165.61,6 

188.54,8 

193.64,4 

198.74,0 

219.97.3 
225.91,8 

231.86.3 

251.39,7 

258.19,2 

264.98,6 

282.82,2 

290.46,6 

298.11,0 

314.24,7 

322.74,0 

331.23,3 

3700. 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

135.45,2 

138.83,8 

142.22,5 

169.31,5 

173.54,8 

177.78,1 

203.17.8 

208.25.8 
213.33,7 

237.04,1 

242.96,7 

248.89,3 

270.90,4 

277.67,7 

284.44,9 

304.76,7 

312.38,6 

320.00,5 

338.63,0 

347.09,6 

355.56,2 

400(3 

4100 

4200 

135.89,0 

139.28,8 

142.68,5 

169.86,3 

174.11,0 

178.35,6 

203.83.6 
208.93,2 

214.02.7 

237.80.8 
243.75,3 

249.69.9 

271.78,1 

278.57,5 

285.37,0 

305.75,3 

313.39,7 

321.04,1 

339.72,6 

348.21,9 

356.71,2 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

145.61,1 

148.99,7 

152.38,4 

182.01,4 

186.24,7 

190.47,9 

218.41.6 

223.49.6 
228.57,5 

254.81,9 

260.74,5 

266.67,1 

291.22,2 

297.99,5 

304.76,7 

327.62,5 

335.24,4 

342.86,3 

364.02,7 

372.49,3 

380.95,9 

4300 

4400 

4500 

146.08,2 

149.47,9 

152.87,7 

182.60,3 

186.84,9 

191.09,6 

219.12,3 

224.21,9 

229.31,5 

255.64.4 
261.58,9 

267.53.4 

292.16,4 

298.95,9 

305.75,3 

328.68,5 

336.32,9 

343.97,3 

365.20,5 

373.69,9 

382.19,2 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

155.77,0 

159.15,6 

162.54,2 

194.71,2 

198.94,5 

203.17,8 

233.65,5 

238.73.4 

243.81.4 

272.59,7 

278.52,3 

284.44,9 

311.54,0 

318.31,2 

325.08,5 

350.48,2 

358.10.1 

365.72.1 

389.42,5 
397.89,0 
406. 35,^ 

4609 

4700 

4800 

156.27,4 

159.67,1 

163.06,8 

195.34,2 

199.58,9 

203.83,6 

234.41,1 

239.50,7 

244.60,3 

273.47,9 

279.42,5 

285.37,0 

312.54,8 

319.34,2 

326.13,7 

351.61,6 

359.26,0 

366.90,4 

390.68,5 

399.17,8 

407.67,1 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

165.92,9 

169.31,5 

172.70,1 

207.41,1 

211.64,4 

215.87,7 

248.89.3 

253.97.3 
259.05,2 

290.37,5 

296.30,1 

302.22,7 

331.85,8 

338.63,0 

345.40,3 

373.34,0 

380.95,9 

388.57,8 

414.82.2 
423.28,8 

431.75.3 

4900 

5000 

5100 

166.46,6 

169.86,3 

173.26,0 

208.08,2 

212.32,9 

216.57,5 

249.69,9 

254.79,5 

259.89,0 

291.31.5 
297.26,0 

303.20.5 

332.93,2 

339.72,6 

346.52,1 

374.54,8 

382.19,2 

389.83,6 

416.16,4 

424.65,8 

433.15,1 

4900 

5000 

5100 

6200 

5300 

5400 

176.08,8 

179.47,4 

182.86,0 

220.11,0 

224.34,2 

228.57,5 

264.13,2 

269.21,1 

274.29,0 

308.15,3 

314.07,9 

320.00,5 

352.17,5 

358.94,8 

365.72,1 

396.19,7 

403.81.6 

411.43.6 

440.21,9 

448.68,5 

457.15,1 

5200 

5300 

5400 

176.65,8 

180.05,5 

183.45,2 

220.82,2 

225.06,8 

229.31,5 

264.98,6 

270.08,2 

275.17,8 

309.15.1 
315.09,6 

321.04.1 

353.31,5 

360.11,0 

366.90,4 

397.47,9 

405.12,3 

412.76,7 

441.64,4 

450.13,7 

458.63,0 

5200 

5300 

5400 

'6500 

5600 

5700 

186.24,7 

189.63,3 

193.01,9 

232.80,8 

237.04,1 

241.27,4 

279.37,0 

284.44.9 

289.52.9 

325.93,2 

331.85,8 

337.78,4 

372.49,3 

379.26,6 

386.03,8 

419.05,5 

426.67,4 

434.29,3 

465.61,6 

474.08,2 

482.54,8 

5500 

5600 

5700 

186.84,9 

190.24,7 

193.64,4 

233.56,2 

237.80,8 

242.05,5 

280.27,4 

285.37,0 

290.46,6 

326.98.6 
332.93,2 

338.87.7 

373.69,9 

380.49,3 

387.28,8 

420.41,1 

428.05,5 

435.69,9 

467.12,3 

475.61,6 

484.11,0 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

196.40,5 

199.79,2 

203.17,8 

245.50,7 

249.74,0 

253.97,3 

294.60.8 

299.68.8 
304.76,7 

343.71,0 

349.63,6 

355.56,2 

392.81,1 

399.58,4 

406.35,6 

441.91.2 

449.53.2 
457.15,1 

491.01.4 
499.47,9 

507.94.5 

5800 

5900 

6000 

197.04,1 

200.43,8 

203.83,6 

246.30,1 

250.54,8 

254.79,5 

295.56.2 
300.65,8 

305.75.3 

344.82.2 
350.76,7 

356.71.2 

394.08,2 

400.87,7 

407.67,1 

443.34,2 

450.98,6 

458.63,0 

492.60,3 

501.09,6 

509.58,9 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

0300 

206.56,4 

209.95,1 

213.33,7 

258.20,5 

262.43,8 

266.67,1 

309.84,7 

314.92,6 

320.00,5 

361.48,8 

367.41,4 

373.34,0 

413.12,9 

419.90,1 

426.67,4 

464.77,0 

472.38,9 

480.00,8 

516.41.1 
524.87,7 

533.34.2 

6100 

6200 

6300 

207.23,3 

210.63,0 

214.02,7 

259.04,1 

263.28,8 

§67.53,4 

310.84,9 

315.94,5 

321.04,1 

362.65.8 
368.60,3 

374.54.8 

414.46,6 

421.26,0 

428.05,5 

466.27,4 

473.91,8 

481.56,2 

518.08,2 

526.57,5 

535.06,8 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

216.72,3 

220.11,0 

223.49,6 

270.90,4 

275.13,7 

279.37,0 

325.08,5 

330.16.4 

335.24.4 

379.26,6 

385.19,2 

391.11,8 

433.44,7 

440.21,9 

446.99,2 

487.62.7 

495.24.7 
502.86,6 

541.80,8 

550.27,4 

558.74,0- 

6400 

6500 

6600 

217.42,5 

220.82,2 

224.21,9 

271.78,1 

276.02,7 

280.27,4 

326.13,7 

331.23,3 

336.32,9 

380.49.3 
386.43,8 

392.38.4 

434.84,9 

441.64,4 

448.43,8 

489.20,5 

496.84,9 

504.49,3 

543.56,2 

552.05,5 

560.54,8 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

226.88,2 

230.26,8 

233.65,5 

283.60,3 

287.83,6 

292.06,8 

340.32.3 

345.40.3 
350.48,2 

397.04,4 

402.97,0 

408.89,6 

453.76,4 

460.53,7 

467.31,0 

510.48,5 

518.10,4 

525.72,3 

567.20,5 

575.67,1 

584.13,7 

6700 

6800 

6900 

227.61,6 

231.01,4 

234.41,1 

284.52,1 

283.76,7 

293.01,4 

341.42.5 
346.52,1 

351.61.6 

398.32.9 
404.27,4 

410.21.9 

455.23,3 

462.02,7 

468.82,2 

512.13,7 

519.78,1 

527.42,5 

569.04,1 

577.53,4 

586.02,7 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

237.04,1 

240.42,7 

243.81,4 

296.30,1 

300.53,4 

304.76,7 

355.56,2 

360.64.1 

365.72.1 

414.82,2 

420.74,8 

426.67,4 

474.08,2 

480.85,5 

487.62,7 

533.34.2 

540.96.2 
548.58,1 

592.60.3 
601.06,8 

609.53.4 

7000 

7100 

7200 

237.80,8 

241.20,5 

244.60,3 

297  26,0 
301.50,7 
305.75,3 

356.71,2 

361.80,8 

366.90,4 

416.16.4 
422.11,0 

428.05.5 

475.61,6 

482.41,1 

489.20,5 

535.06,8 

542.71,2 

550.35,6 

594.52,1 

603.01,4 

611.50,7 

7000 

7100 

7200 

247.20,0 

250.58,6 

253.97,3 

309.00,0 

313.23,3 

317.46,6 

370.80,0 

375.87.9 

380.95.9 

432.60,0 

438.52,6 

444.45,2 

494.40,0 

501.17,3 

507.94,5 

556.20,0 

563.81,9 

571.43,8 

618,00,0 

626.46,6 

634.93,2 

7300 

7400 

7500 

248.00,0 

251.39,7 

254.79,5 

310.00,0 

314.24,7 

318.49,3 

372.00,0 

377.09,6 

382.19,2 

434.00,0 

439.94,5 

445.89,0 

496.00,0 

502.79,5 

509.58,9 

558.00,0 

565.64,4 

573.28,8 

620.00,0 

628.49,3 

636.98,6 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

257.35,9 

260.74,5 

264.13,2 

321.69,9 

325.93,2 

330.16,4 

386.03.8 

391.11.8 
396.19,7 

450.37,8 

456.30,4 

462.23,0 

514.71,8 

521.49,0 

528.26,3 

579.05,8 

586.67,7 

594.29,6 

643.39,7 

651.86,3 

660.32,9 

7 600 
7700 
7800 

258.19,2 

261.58,9 

264.98,6 

322.74,0 

326.98,6 

331.23,3 

387.28.8 
392.38,4 

397.47.9 

451.83.6 
457.78,1 

463.72.6 

516.38;  4 
523.17,8 
529.97,3 

580.93,2 

588.57,5 

596.21,9 

645.47,9 

653.97,3 

662.46,6 

7600 

7700 

7800 

267.51,8 

270.90,4 

274.29,0 

334.39,7 

338.63,0 

342.86,3 

401.27,7 

406.35.6 

411.43.6 

468.15,6 

474.08,2 

480.00,8 

535.03,6 

541.80,8 

548.58,1 

601.91,5 

609.53,4 

617.15,3 

668.79.5 
677.26,0 

685.72.6 

7900 

8000 

8100 

268.38,4 

271.78,1 

275.17,8 

335.47,9 

339.72,6 

343.97,3 

402.57,5 

407.67,1 

412.76,7 

469.67.1 
475.61,6 

481.56.2 

536.76,7 

543.56,2 

550.35,6 

603.86,3 

611.50,7 

619.15,1 

670.95,9 

679.45,2 

687.94,5 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

277.67,7 

281.06,3 

284.44,9 

347.09,6 

351.32,9 

355.56,2 

416.51.5 

421.59.5 
426.67,4 

485.93,4 

491.86,0 

497.78,6 

555.35,3 

562.12,6 

568.89,9 

624.77,3 

632.39,2 

640.01,1 

694.19.2 
702.65,8 

711.12.3 

8200 

8300 

8400 

278.57,5 

281.97,3 

285.37,0 

348.21,9 

352.46,6 

356.71,2 

417.86,3 

422.95,9 

428.05,5 

487.50.7 
493.45,2 

499.39.7 

557.15,1 

563.94,5 

570.74,0 

626.79,5 

634.43,8 

642.08,2 

696.43,8 

704.93,2 

713.42,5 

8200 

8300 

8400 

8500 

8000 

8700 

287.83,6 

291.22,2 

294.60,8 

359.79,5 

364.02,7 

368.26,0 

431.75.3 

436.83.3 
441.91,2 

503.71,2 

509.63,8 

515.56,4 

575.67,1 

582.44,4 

589.21,6 

647.63,0 

655.24,9 

662.86,8 

719.58,9 

728.05,5 

736.52,1 

8500 

8600 

8700 

288.76,7 

292.16,4 

295.56,2 

360.95,9 

365.20,5 

369.45,2 

433.15.1 
438.24,7 

443.34.2 

505.34.2 
511.28,8 

517.23.3 

577.53,4 

584.32,9 

591.12,3 

649.72,6 

657.37,0 

665.01,4 

721.91,8 

730.41,1 

738.90,4 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

297.99,4 

301.38,1 

304.76,7 

372.49,3 

376.72,6 

380.95,9 

446.99,2 

452.07.1 

457.15.1 

521.49,0 

527.41,6 

533.34,2 

595.98,9 

602.76,2 

609.53,4 

670.48,8 

678.10,7 

685.72,6 

744.98,6 

753.45,2 

761.91,8 

8800 

8900 

9000 

298.95,9 

302.35,6 

305.75,3 

373.69,9 

377.94,5 

382.19,2 

448.43,8 

453.53,4 

458.63,0 

523.17.8 
529.12,3 

535.06.8 

597.91,8 

604.71,2 

611.50,7 

672.65,8 

680.30,1 

687.94,5 

747.39,7 

755.89,0 

764.38,4 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

•9300 

308.15,3 

311.54,0 

314.92,6 

385.19,2 

389.42,5 

393.65,8 

462.23.0 

467.31.0 
472.38,9 

539.26,8 

545.19,5 

551.12,1 

616.30,7 

623.07,9 

629.85,2 

693.34,5 

700.96.4 

708.58.4 

770.38.4 
778.84,9 

787.31.5 

9100 

9200 

9300 

309.15,1 

312.54,8 

315.94,5 

386.43,8 

390.68,5 

394.93,2 

463.72,6 

468.82,2 

473.91,8 

541.01.4 
546.95,9 

552.90.4 

818.30,1 

625.09,6 

631.89,0 

695. 58, y 
703.23,3 
710.87,7 

772.87,7 

781.37,0 

789.86,3 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

318.31,2 

321.69,9 

325.08,5 

397.89,0 

402.12,3 

406.35,6 

477.46.8 

482.54.8 
487.62,7 

557.04,7 

562.97,3 

568.89,9 

636.62,5 

643.39,7 

650.17,0 

716.20,3 

723.82,2 

731.44,1 

795.78.1 
804.24,7 

812.71.2 

9400 

9500 

9600 

319.34,2 

322.74,0 

326.13,7 

399.17,8 

403.42,5 

407.67,1 

479.01.4 
484.11,0 

489.20.5 

558.84,9 

564.79,5 

570.74,0 

638.68,5 

645.47,9 

652.27,4 

718.52,1 

726.16,4 

733.80,8 

798.35,6 

806.84,9 

815.34,2 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

328.47,1 

331.85,8 

335.24,4 

410.58,9 

414.82,2 

419.05,5 

492.70,7 

497.78.6 

502.86.6 

574.82,5 

580.75,1 

586.67,7 

656.94,2 

663.71,5 

670.48,8 

739.06,0 

746.67.9 

754.29.9 

821.17,8 

829.64,4 

838.11,0 

9700 

9800 

9900 

329.53,4 

332.93,2 

336.32,9 

411.91,8 

416.16,4 

420.41,1 

494.30,1 

499.39,7 

504.49,3 

576.68.5 
582.63,0 

588.57.5 

659.06.8 
665.86,3 

672.65.8 

741.45,2 

749.09,6 

756.74,0 

823.83,6 

832.32,9 

840.82,2 

9700 
9800 
9900  i 
lOOOO 

338.63, ( 

423.28,8 1 507.94,5 

592.60,3 

677.26,0 

761.91,8 

840.57,5 

lOOOO 

339.72,6 

424.65,8 

509.58,9 

594.52,1 1 679.45,2 

764.38,4 

849.31,5 

Nov.  5th.— 309  DATS — lO  months  5 days. 

Nov.  6th— 310  DATS— lO  months  6 days. 

4-5 

E 

< 

311  DATS. 

Rate. 

4 

! 5 

1 6 

1 7 

8 

0 

10 

loo 

200 

300 

3.40,8 

6.81,0 

10.22,5 

4.26.0 

8.52.1 
12.78,1 

5.11,2 

10.22,5 

15.33,7 

6.96,4 

11.92,9 

17.89,3 

6.81,6 

13.63,3 

20.44,9 

7.66,8 

15.33,7 

23.00,5 

8.52,1 

17.04.1 

25.56.2 

400 

500 

600 

13.63,3 

17.04,1 

20.44,9 

17.04.1 

21.30.1 

25.56.2 

20.44,9 

25.56,2 

30.67,4 

23.85,8 

29.82,2 

35.78,6 

27.26,6 

34.08,2 

40.89,9 

30.67,4 

38.34,2 

46.01,1 

34.08.2 

42.60.3 

51.12.3 

700 

800 

900 

23.85,8 

27.26,6 

30.67,4 

29.82.2 

34.08.2 

38.34.2 

35.78,6 

40.89,9 

46.01,1 

41.75,1 

47.71,5 

53.67,9 

47.71,5 

54.53,2 

61.34,8 

53.67,9 

61.34,8 

69.01,6 

59.64.4 

68.16.4 

76.68.5 

lOOO 

llOO 

1200 

34.08,2 

37.49,0 

40.89,9 

42.60.3 

46.86.3 

51.12.3 

51.12,3 

56.23,6 

61.34,8 

59.64,4 

65.60,8 

71.57,3 

68.16,4 

74.98,1 

81.79,7 

76.68,5 

84.35,3 

92.02,2 

85.20.5 

93.72.6 
102.24,7 

“1300 

1400 

1500 

44.30,7 

47.71,5 

51.12,3 

55.38.4 

59.64.4 

63.90.4 

66.46,0 

71.57,3 

76.68,5 

77.53,7 

83.50,1 

89.46,6 

88.61,4 

95.43,0 

102.24,7 

99.69,0 

107.35,9 

115.02,7 

110.76.7 

119.28.8 

127.80.8 

1600 

1700 

1800 

54.53,2 

57.94,0 

61.34,8 

68.16.4 

72.42.5 

76.68.5 

81.79,7 

86.91,0 

92.02,2 

95.43,0 

101.39,5 

107.35,9 

109.06,3 

115.87,9 

122.69,6 

122.69,6 

130.36,4 

138.03,3 

136.32.9 

144.84.9 
153.37,0 

1900 

2000 

2100 

64.75,6 

68.16,4 

71.57,3 

80.94.5 

85.20.5 

89.46.6 

97.13,4 

102.24,7 

107.35,9 

113.32,3 

119.28,8 

125.25,2 

129.51,2 

136.32,9 

143.14,5 

145.70,1 

153.37,0 

161.03,8 

161.89.0 

170.41.1 

178.93.2 

2200 

2300 

2400 

74.98,1 

78.38,9 

81.79,7 

93.72.6 

97.98.6 
102.24,7 

112.47,1 

117.58,4 

122.69,6 

131.21,6 

137.18,1 

143.14,5 

149.96,2 

156.77,8 

163.59,5 

168.70,7 

176.37,5 

184.04,4 

187.45.2 

195.97.3 

204.49.3 

2500 

2600 

2700 

85.20,5 

88.61,4 

92.02,2 

106.50.7 

110.76.7 

115.02.7 

127.80,8 

132.92,1 

138.03,3 

149.11,0 

155.07,4 

161.03,8 

170.41,1 

177.22,7 

184.04,4 

191.71,2 

199.38,1 

207.04,9 

213.01.4 

221.53.4 

230.05.5 

2800 

2900 

3000 

95.43,0 

98.83,8 

102.24,7 

119.28.8 

123.54.8 

127.80.8 

143.14,5 

148.25,8 

153.37,0 

167.00,3 

172.96,7 

178.93,2 

190.86,0 

197.67,7 

204.49,3 

214.71,8 

222.38,6 

230.05,5 

238.57.5 

247.09.6 

255.61.6 

3100 

3200 

3300 

105.65,5 

109.06,3 

112.47,1 

132.06.8 

136.32.9 

140.58.9 

158.48,2 

163.59,5 

168.70,7 

184.89,6 

190.86,0 

196.82,5 

211.31,0 

218.12,6 

224.94,2 

237.72,3 

245.39,2 

253.06,0 

264.13.7 

272.65.8 

281.17.8 

3400 

3500 

3600 

115.87,9 

119.28,8 

122.69,6 

144.84,9 

149.11.0 

153.37.0 

173.81,9 

178.93,2 

184.04,4 

202.78,9 

208.75,3 

214.71,8 

231.75,9 

238.57,5 

245.39,2 

260.72,9 

268.39,7 

276.06,6 

289.69.9 

298.21.9 
306.74,0 

3700 

3800 

3900 

126.10,4 

129.51,2 

132.92,1 

157.63.0 

161.89.0 

166.15.1 

189.15,6 

194.26,8 

199.38,1 

220.68,2 

226.64,7 

232.61,1 

252.20,8 

259.02,5 

265.84,1 

283.73,4 

291.40,3 

299.07,1 

315.26.0 

323.78.1 

332.30.1 

“4oo<5 

4100 

4200 

136.32,9 

139.73,7 

143.14,5 

170.41.1 

174.67.1 

178.93.2 

204.49,3 

209.60,5 

214.71,8 

238.57,5 

244.54,0 

250.50,4 

272.65,8 

279.47,4 

286.29,0 

306.74,0 

314.40,8 

322.07,7 

340.82.2 

349.34.2 

357.86.3 

“430(5 

4400 

4500 

146.55,3 

149.96,2 

153.37,0 

183.19.2 

187.45.2 

191.71.2 

219.83,0 

224.94,2 

230.05,5 

256.46,8 

262.43,3 

268.39,7 

293.10,7 

299.92,3 

306.74,0 

329.74,5 

337.41,4 

345.08,2 

366.38.4 

374.80.4 

383.42.5  ! 

4600 

4700 

4800 

156.77,8 

160.18,6 

163.59,5 

195.97.3 

200.23.3 

204.49.3 

235.16,7 

240.27,9 

245.39,2 

274.36,2 

280.32,6 

286.29,0 

313.55,6 

320.37,3 

327.18,9 

352.75,1 

360.41,9 

368.08,8 

391.94.5 

400.46.6 

408.98.6 

4900 

5000 

5100 

167.00,3 

170.41,1 

173.81,9 

208.75.3 

213.01.4 

217.27.4 

250.50,4 

255.61,6 

260.72,9 

292.25,5 

298.21,9 

304.18,4 

334.00,5 

340.82,2 

347.63,8 

375.75,6 

383.42,5 

391.09,3 

417.50.7 

426.02.7 

434.54.8 

5200 

5300 

5400 

177.22,7 

180.63,6 

184.04,4 

221.53.4 

225.79.5 

230.05.5 

265.84,1 

270.95,3 

276.06,6 

310.14,8 

316.11,2 

322.07,7 

354.45,5 

361.27,1 

368.08,8 

398.76,2 

406.43,0 

414.09,9 

443.06.8 

451.58.9 
460.11,0 

5500 

5600 

5700 

187.45,2 

190.86,0 

194.26,8 

234.31.5 

238.57.5 

242.83.6 

281.17,8 

286.29,0 

291.40,3 

328.04,1 

334.00,5 

339.97,0 

374.90,4 

381.72,1 

388.53,7 

421.76,7 

429.43,6 

437.10,4 

468.63.0 

477.15.1 

485.67.1 

5800 

5900 

6000 

197.67,7 

201.08,5 

204.49,3 

247.09.6 

251.35.6 

255.61.6 

296.51,5 

301.62,7 

306.74,0 

345.93,4 

351.89,9 

357.86,3 

395.35,3 

402.17,0 

408.98,6 

444.77,3 

452.44,1 

460.11,0 

494.19.2 

502.71.2 

511.23.3 

6100 

6200 

6300 

207.90,1 

211.31,0 

214.71,8 

259.87.7 

264.13.7 

268.39.7 

311.85,2 

316.96,4 

322.07,7 

363.82,7 

369.79,2 

375.75,6 

415.80,3 

422.61,9 

429.43,6 

467.77,8 

475.44,7 

483.11,5 

519.75.3 

528.27.4 

536.79.5 

6400 

6500 

6600 

218.12,6 

221.53,4 

224.94,2 

272.65.8 

276.91.8 

281.17.8 

327.18,9 

332.30,1 

337.41,4 

381.72,1 

387.68,5 

393.64,9 

436.25,2 

443.06,8 

449.88,5 

490.78,4 

498.45,2 

506.12,1 

545.31.5 

553.83.6 

562.35.6 

6700 

6800 

6900 

228.35,1 

231.75,9 

235.16,7 

285.43.8 

289.69.9 

293.95.9 

342.52,6 

347.63,8 

352.75,1 

399.61,4 

405.57,8 

411.54,2 

456.70,1 

463.51,8 

470.33,4 

513.78,9 

521.45,8 

529.12,6 

570.87.7 

579.39.7 

587.91.8 

7000 

7100 

7200 

238.57,5 

241.98,4 

245.39,2 

298.21.9 

302.47.9 
306.74,0 

357.86,3 

362.97,5 

368.08,8 

417.50,7 

423.47,1 

429.43,6 

477.15,1 

483.96,7 

490.78,4 

536.79,5 

544.46,3 

552.13,2 

596.43.8 

604.95.9 

613.47.9 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

248.80,0 

252.20,8 

255.61,6 

311.00,0 

315.26.0 

319.52.1 

373.20,0 

378.31,2 

383.42,5 

435.40,0 

441.36,4 

447.32,9 

497.60,0 

504.41,6 

511.23,3 

559.80,0 

567.46,8 

575.13,7 

622.00,0 

630.52.1 

639.04.1 

259.02,5 

262.43,3 

265.84,1 

323.78.1 

328.04.1 

332.30.1 

388.53,7 

393.64,9 

398.76,2 

453.29,3 

459.25,8 

465.22,2 

518.04,9 

524.86,6 

531.68,2 

582.80,5 

590.47,4 

598.14,2 

647.56.2 

656.08.2 

664.60.3 

7900 

8000 

8100 

269.24,9 

272.65,8 

276.06,6 

336.56.2 

340.82.2 

345.08.2 

403.87,4 

408.98,6 

414.09,9 

471.18,6 

477.15,1 

483.11,5 

538.49,9 

545.31,5 

552.13,2 

605.81,1 

613.47,9 

621.14,8 

673.12.3 

681.64.4 

690.16.4 

8200 

8300 

8400 

279.47,4 

282.88,2 

286.29,0 

349.34.2 

353.60.3 

357.86.3 

419.21,1 

424.32,3 

429.43,6 

489.07,9 

495.04,4 

501.00,8 

558.94,8 

565.76,4 

572.58,1 

628.81,6 

636.48,5 

644.15,3 

698.68.5 

707.20.5 

715.72.6 

8500 

8600 

8700 

289.69,9 

293.10,7 

296.51,5 

362.12.3 

366.38.4 

370.64.4 

434.54,8 

439.66,0 

444.77,3 

506.97,3 

512.93,7 

518.90,1 

579.39,7 

586.21,4 

593.03,0 

651.82,2 

659.49,0 

667.15,9 

724.24.7 

732.76.7 

741.28.8 

880(5 

8900 

9000 

299.92,3 

303.33,2 

306.74,0 

374.90.4 

379.16.4 

383.42.5 

449.88,5 

454.99,7 

460.11,0 

524.86,6 

530.83,0 

536.79,5 

599.84,7 

606.66,3 

613.47,9 

674.82,7 

682.49,6 

690.16,4 

749.80.8 

758.32.9 

766.84.9 

9100 

9200 

9300 

310.14,8 

313.55,6 

316.96,4 

387.68,6 

391.94.5 

396.20.5 

465.22,2 

470.33,4 

475.44,7 

542.75,9 

548.72,3 

554.68,8 

620.29,6 

627.11,2 

633.92,9 

697.83,3 

705.50,1 

713.17,0 

775.37.0 

783.89.0 

792.41.1 

9400 

9500 

9600 

320.37,3 

323.78,1 

327.18,9 

400.46.6 

404.72.6 

408.98.6 

480.55,9 

485.67,1 

490.78,4 

560.65,2 

566.61,6 

572.58,1 

640.74,5 

647.56,2 

654.37,8 

720.83,8 

728.50,7 

736.17,5 

800.93.2 

809.45.2 

817.97.3 

'9700 

9800 

9900 

330.59,7 

334.00,5 

337.41,4 

413.24.7 

417.50.7 

421.76.7 

495.89,6 

501.00,8 

506.12,1 

578.54,5 

584.51,0 

590.47,4 

661.19,5 

668.01,1 

674.82,7 

743.84,4 

751.51,2 

759.18,1 

826.49.3 

835.01.4 

843.53.4 

10000 

340.82,2 

426.02,7 

511.23,3 

596.43,8 

681.64,4 

766.84,9 

852.05,5 

Nov.  7th.— 311  DATS— lO  months  7 days. 


E 

< 

312  DATS. 

-4-5 

E 

< 

Rate. 

4 

1 5 

6 

| 7 | 8 

1 9 

1 10 

Rate. 

lOO 

200 

300 

3.41,9 

6.83,8 

10.25,8 

4.27,4 

8.54,8 

12.82,2 

5.12,9 

10.25,8 

15.38,6 

5.98,4 

11.96,7 

17.95,1 

6.83,8 
13.67,7 
20.51’, 5 

7.09,3 

15.38,6 

23.07,9 

8.54,8 

17.09,6 

25.64,4 

100 

200 

300 

400 

500 

000 

13.67,7 

17.09,6 

20.51,5 

17.09,6 

21.37,0 

25.64,4 

20.51,5 

25.64,4 

30.77,3 

23.93,4 

29.91,8 

35.90,1 

27.36,3 

34.19,2 

41.03,0 

30.77,3 

38.46,6 

46.15,9 

34.19,2 

42.74,0 

51.28,8 

400 

500 

OOO 

700 

800 

900 

23.93,4 

27.35.3 

30.77.3 

29.91,8 

34.19,2 

38.46,6 

35.90,1 

41.03,0 

46.15,9 

41.88,5 

47.86,8 

53.85,2 

47.86,8 

54.70,7 

61.54,5 

53.85,2 

61.54,5 

69.23,8 

59.83,6 

68.38,4 

76.93,2 

700 

800 

900 

lOoo 

1100 

1200 

34.19,2 

37.61,1 

41.03,0 

42.74,0 

47.01,4 

51.28,8 

51.28,8 

56.41,6 

61.54,5 

59.83,6 

65.81,9 

71.80,3 

68.38,4 

75.22,2 

82.06,0 

76.93,2 

84.62,5 

92.31,8 

85.47,9 

94.02,7 

102.57,5 

lOOO 

llOO 

1200 

1300 

1400 

1500 

44.44,9 

47.86.8 

51.28.8 

55.56,2 

59.83,6 

64.11,0 

66.67,4 

71.80,3 

76.93,2 

77.78,6 

83.77,0 

89.75,3 

88.89,9 

95.73,7 

102.57,5 

100.01,1 

107.70,4 

115.39,7 

111.12,3 

119.67,1 

128.21,9 

1300 

1400 

1500 

1000 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

54.70,7 

58.12,6 

61.54,5 

68.38,4 

72.65,8 

76.93,2 

82.06,0 

87.18,9 

92.31,8 

95.73,7 

101.72,1 

107.70,4 

109.41,4 

116.25,2 

123.09,1 

123.09,0 

130.78,4 

138.47,7 

136.76,7 

145.31,5 

153.86,3 

lOOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

64.96.4 

68.38.4 
71.80,3 

81.20,5 

85.47,9 

89.75,3 

97.44,7 

102.57,5 

107.70,4 

113.68,8 

119.67,1 

125.65,5 

129.92,9 

136.76,7 

143.60,5 

146.17,0 

153.86,3 

161.55,6 

162.41,1 

170.95,9 

179.50,7 

2200 

2300 

2400 

75.22,2 

78.64,1 

82.06,0 

94.02,7 

98.30,1 

102.57,5 

112.83,3 

117.96,2 

123.09,0 

131.63,8 

137.62,2 

143.60,5 

150.44,4 

157.28,2 

164.12,1 

169.24,9 

176.94,2 

184.63,6 

188.05,5 

196.60,3 

205.15,1 

2200 

2300 

2400 

2500 

2000 

2700 

85.47.9 

88.89.9 
92.31,8 

106.84,9 

111.12,3 

115.39,7 

128.21,9 

133.34,8 

138.47,7 

149.58,9 

155.57,3 

161.55,6 

170.95,9 

177.79,7 

184.63,6 

192.32,9 

200.02,2 

207.71,5 

213.69,9 

222.24,7 

230.79,5 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

95.73,7 

99.15,6 

102.57,5 

119.67,1 

123.94,5 

128.21,9 

143.60,5 

148.73,4 

153.86,3 

167.54,0 

173.52,3 

179.50,7 

191.47,4 

198.31,2 

205.15,1 

215.40,8 

223.10,1 

230.79,5 

239.34,2 

247.89,0 

256.43,8 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

105.99,5 

109.41,4 

112.83,3 

132.49,3 

136.76,7 

141.04,1 

158.99,2 

164.12,1 

169.24,9 

185.49,0 

191.47,4 

197.45,8 

211.98,9 

218.82,7 

225.66,6 

238.48,8 

246.18,1 

253.87,4 

264.98,6 

273.53,4 

282.08,2 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3000 

116.25,2 

119.67,1 

123.09,0 

145.31,5 

149.58,9 

153.86,3 

174.37,8 

179.50,7 

184.63,6 

203.44,1 

209.42,5 

215.40,8 

232.50,4 

239.34,2 

246.18,1 

261.56,7 

269.26,0 

276.95,3 

290.63,0 

299.17,8 

307.72,6 

3400 

3500. 

3000* 

3700 

3800 

3900 

126.51,0 

129.92,9 

133.34,8 

158.13,7 

162.41,1 

166.68,5 

189.76,4 

194.89,3 

200.02,2 

221.39,2 

227.37,5 

233:35,9 

253.01,9 

259.85,8 

266.69,6 

284.64,7 

292.34,0 

300.03,3 

316.27,4 

324.82,2 

333.37,0 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

136.76,7 

140.18,6 

143.60,5 

170.95,9 

175.23,3 

179.50,7 

205.15,1 

210.27,9 

215.40,8 

239.34,2 

245.32,6 

251.31,0 

273.53,4 

280.37,3 

287.21,1 

307.72,6 

315.41,9 

323.11,2 

341.91,8 

350.46,6 

359.01,4 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

147.02,5 

150.44,4 

153.86,3 

183.78,1 

188.05,5 

192.32,9 

220.53,7 

225.66,6 

230.79,5 

257.29,3 

263.27,7 

269.26,0 

294.04,9 

300.88,8 

307.72,6 

330.80,5 

338.49,9 

346.19,2 

367.56,2 

376.11,0 

384.65,8 

4300 

4400 

4500 

“4000 

4700 

4800 

157.28,2 

160.70.1 

164.12.1 

196.60,3 

200.87,7 

205.15,1 

235.92,3 

241.05,2 

246.18,1 

275.24,4 

281.22,7 

287.21,1 

314.56,4 

321.40,3 

328.24,1 

353.88,5 

361.57,8 

369.27,1 

393.20,5 

401.75,3 

410.30,1 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

167.54,0 

170.95,9 

174.37,8 

209.42,5 

213.69,9 

217.97,3 

251.31,0 

256.43,8 

261.56,7 

293.19,5 

299.17,8 

305.16,2 

335.07,9 

341.91,8 

348.75,6 

376.96,4 

384.65,8 

392.35,1 

418.84,9 

427.39,7 

435:94,5 

4900 

5000 

5100 

" 5200 
5300 
5400 

177.79,7 

181.21,6 

184.63,6 

222.24,7 

226.52,1 

230.79,5 

266.69,6 

271.82,5 

276.95,3 

311.14,5 

317.12,9 

323.11,2 

355.59,5 

362.43,3 

369.27,1 

400.04,4 

407.73,7 

415.43,0 

444.49,3 

453.04,1 

461.58,9 

5200 

5300 

5400 

“5500 

5000 

5700 

188.05,5 

191.47,4 

194.89,3 

235.06,8 

239.34,2 

243.61,6 

282.08,2 

287.21,1 

292.34,0 

329.09,6 

335.07,9 

341.06,3 

376.11,0 

382.94,8 

389.78,6 

423.12,3 

430.81,6 

438.51,0 

470.13,7 

478.68,5 

487.23,3 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

0000 

198.31.2 

201.73.2 
205.15,1 

247.89,0 

252.16,4 

256.43,8 

297.46,8 

302.59,7 

307.72,6 

347.04,7 

353.03,0 

359.01,4 

396.62,5 

403.46,3 

410.30,1 

446.20,3 

453.89,6 

461.58,9 

495.78,1 

504.32,9 

512.87,7 

5800 

5900 

6000 

OlOO 

0200 

0300 

208.57,0 

211.98,9 

215.40,8 

260.71,2 

264.98,6 

269.26,0 

312.85,5 

317.98,4 

323.11,2 

364.99,7 

370.98,1 

376.96,4 

417.14,0 

423.97,8 

430.81,6 

469.28,2 

476.97,5 

484.66,8 

521.42,5 

529.97,3 

538.52,1 

6100 

6200 

6300 

0400 

0500 

0000 

218.82.7 

222.24.7 
225.66,6 

273.53,4 

277.80,8 

282.08,2 

328.24,1 

333.37,0 

338.49,9 

382.94,8 

388.93,2 

394.91,5 

437.65,5 

444.49,3 

451.33,2 

492.36,2 

500.05,5 

507.74,8 

547.06,8 

555.61,6 

564.16,4 

6400 

6500 

6600 

0700 

0800 

0900 

229.08,5 

232.50,4 

235.92,3 

286.35,6 

290.63,0 

294.90,4 

343.62,7 

348.75,6 

353.88,5 

400.89,9 

406.88,2 

412.86,6 

458.17,0 

465.00,8 

471.84,7 

515.44,1 

523.13,4 

530.82,7 

572.71,2 

581.26,0 

589.80,8 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

239.34.2 

242.76.2 
246.18,1 

299.17,8 

303.45,2 

307.72,6 

359.01,4 

364.14,2 

369.27,1 

418.84,9 

424.83,3 

430.81,6 

478.68,5 

485.52,3 

492.36,2 

538.52,1 

546.21,4 

553.90,7 

598.35,6 

606.90,4 

615.45,2 

7000 

7100 

7200 

“7300 

7400 

7500 

249.60,0 

253.01,9 

256.43,8 

312.00,0 

316.27,4 

320.54,8 

374.40,0 

379.52,9 

384.65,8 

436.80,0 

442.78,4 

448.76,7 

499.20,0 

506.03,8 

512.87,7 

561.60,0 

569.29,3 

576.98,6 

624.00,0 

632.54,8 

641.09,6 

7300 

7400 

7500 

7000 

7700 

7800 

259.85,8 

263.27,7 

266.69,6 

324.82,2 

329.09,6 

333.37,0 

389.78,6 

394.91,5 

400.04,4 

454.75,1 

460.73,4 

466.71,8 

519.71,5 

526.55,3 

533.39,2 

584.67,9 

592.37,3 

600.06,6 

649.64,4 

658.19,2 

666.74,0 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

270.11,5 

273.53,4 

276.95,3 

337.64,4 

341.91,8 

346.19,2 

405.17,3 

410.30,1 

415.43,0 

472.70,1 

478.68,5 

484.66,8 

540.23,0 

547.06,8 

553.90,7 

607.75,9 

615.45,2 

623.14,5 

675.28,8 

683.83,6 

692.38,4 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

280.37,3 

283.79,2 

287.21,1 

350.46,6 

354.74,0 

359.01,4 

420.55,9 

425.68,8 

430.81,6 

490.65,2 

496.63,6 

502.61,9 

560.74,5 

567.58,4 

574.42,2 

630.83,8 

638.53,2 

646.22,5 

700.93,2 

709.47,9 

718.02,7 

8200 

8300 

8400 

8500 

8000 

8700 

290.63,0 

294.04,9 

297.46,8 

363.28,8 

367.56,2 

371.83,6 

435.94,5 

441.07,4 

446.20,3 

508.60,3 

514.58,6 

520.57,0 

581.26,0 

588.09,9 

594.93,7 

653.91,8 

661.61,1 

669.30,4 

726.57,5 

735.12,3 

743.67,1 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

300.88,8 

304.30,7 

307.72,6 

376.11,0 

380.38,4 

384.65,8 

451.33,1 

456.46,0 

461.58,9 

526.55,3 

532.53,7 

538.52,1 

601.77,5 

608.61,4 

615.45,2 

676.99,7 

684.69,0 

692.38,4 

752.21,9 

760.76,7 

769.31,5 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

311.14,5 

314.56.4 

317.98.4 

388.93,2 

393.20,5 

397.47,9 

466.71,8 

471.84,7 

476.97,5 

544.50,4 

550.48,8 

556.47,1 

622.29,0 

629.12,9 

635.96,7 

700.07,7 

707.77,0 

715.46,3 

777.86,3 

786.41,1 

794.95,9 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9000 

321.40,3 

324.82,2 

328.24,1 

401.75,3 

406.02,7 

410.30,1 

482.10,4 

487.23,3 

492.36,2 

562.45,5 

568.43,8 

574.42,2 

642.80,5 

649.64,4 

656.48,2 

723.15,6 

730.84,9 

738.54,2 

803.50,7 

812.05,5 

820.60,3 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

331.66,0 

335.07.9 

338.49.9 

414.57,5 

418.84,9 

423.12,3 

497.49,0 

502.61,9 

507.74,8 

580.40,5 

586.38,9 

592.37,3 

663.32,1 

670.15,9 

676.99,7 

746.23,6 

753.92,9 

761.62,2 

829.15,1 

837.69,9 

846.24,7 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

341.91,8 

427.39, 7|  512.87,7 

598.35,6|  683.83,6  769.31,5 

854.79,5 

lOOOO 
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E 

< 

313  DAYS. 

•f* 

E 

< 

314  DAYS. 

E 

< 

Hate. 

JIL 

L 5 

6 

1 7 

8 

| 9 

10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

3.43.0 

6.86.0 
10.29,0 

4.28,8 

8.57,5 

12.86,3 

5.14,5 

10.29,0 

15.43,6 

6.00,3 

12.00. 5 

18.00. 8 

6.86,0 

13.72.1 

20.58.1 

7.71,8 

15.43,6 

23.15,3 

8.57,5 

17.15,1 

25.72,6 

100 

200 

300 

3.44.1 

6.88.2 
10.32,3 

4.30,1 

8.60,3 

12.90,4 

5.16,2 

10.32,3 

15.48,5 

6.02,2 

12.04,4 

18.06,6 

6.88,2 

13.76,4 

20.64,7 

7.74,2 

15.48,5 

23.22,7 

8.60,3 

17.20,5 

25.80,8 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

13.72.1 

17.15.1 

20.58.1 

17.15,1 

21.43,8 

25.72,6 

20.58.1 
25.72,6 

30.87.1 

24.01,1 

30.01,4 

36.01,6 

27.44.1 

34.30.1 

41.16.2 

30.87,1 

38.58,9 

46.30,7 

34.30.1 
42.87,7 

51.45.2 

400 

500 

600 

13.76.4 

17.20.5 
20.64,7 

17.20,5 

21.50.7 

25.80.8 

20.64.7 

25.80.8 
30.97,0 

24.08,8 

30.11,0 

36.13,2 

27.52,9 

34.41,1 

41.29,3 

30.97,0 

38.71,2 

46.45,5 

34.41,1 

43.01,4 

51.61,6 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

24.01.1 

27.44.1 

30.87.1 

30.01,4 

34.30,1 

38.58,9 

36.01.6 
41.16,2 

46.30.7 

42,01,9 

48.02,2 

54.02,5 

48.02.2 

54.88.2 

61.74.2 

54.02,5 

61.74,2 

69.46,0 

60.02.7 
68.60,3 

77.17.8 

700 

800 

900 

24.08.8 

27.52.9 
30.97,0 

30.11.0 

34.41.1 

38.71.2 

36.13.2 

41.29.3 
46.45,5 

42.15,3 

48.17,5 

54.19,7 

. 48.17,5 
55.05,8 
61.94,0 

54.19,7 

61.94,0 

69.68,2 

60.21,9 

68.82,2 

77.42,5 

700 

800 

900 

1OO0 

1100 

1200 

34.30.1 

37.73.2 

41.16.2 

42.87,7 

47.16,4 

51.45,2 

51.45.2 
56.59,7 

61.74.2 

60.02,7 

66.03,0 

72.03,3 

68.60.3 

75.46.3 

82.32.3 

77.17,8 

84.89,6 

92.61,4 

85.75,3 

94.32,9 

102.90,4 

1000 

1100 

1200 

34.41,1 

'37.85,2 

41.29,3 

43.01.4 

47.31.5 

51.61.6 

51.61,6 

56.77,8 

61.94,0 

60.21,9 

66.24,1 

72.26,3 

68.82,2 

75.70,4 

82.58,6 

77.42,5 

85.16,7 

92.91,0 

86.02,7 

94.63,0 

103.23,3 

1000 

1100 

1200 

1300 
1400 
! 1500 

44.59.2 

48.02.2 

51.45.2 

55.74,0 

60.02,7 

64.31,5 

66.88,8 

72.03,3 

77.17,8 

78.03,6 

84.03,8 

90.04,1 

89.18.4 

96.04.4 
102.90,4 

100.33,2 

108.04,9 

115.76,7 

111.47,9 

120.05,5 

128.63,0 

1300 

1400 

1500 

44.73.4 

48.17.5 

51.61.6 

55.91.8 

60.21.9 
64.52,1 

67.10,1 

72.26,3 

77.42,5 

78.28,5 

84.30,7 

90.32,9 

89.46,8 

96.35,1 

103.23,3 

100.65,2 

108.39,5 

116.13,7 

111.83,6 

120.43,8 

129.04,1 

1300 

1400 

1500 

; 1600 
J 1700 
( 1800 

54.88.2 

58.31.2 

61.74.2 

68.60,3 

72.89,0 

77.17,8 

82.32.3 
87.46,8 

92.61.4 

96.04,4 

102.04,7 

108.04,9 

109.76.4 

116.62.5 

123.48.5 

123.48,5 

131.20,3 

138.92,1 

137.20.5 
145.78,1 

154.35.6 

1600 

1700 

1800 

55.05.8 

58.49.9 
61.94,0 

68.82,2 

73.12,3 

77.42,5 

82.58,6 

87.74,8 

92.91,0 

96.35,1 

102.37,3 

108.39,5 

110.11,5 

116.99,7 

123.87,9 

123.87,9 

131.62,2 

139.36,4 

137.64,4 

146.24,7 

154.84,9 

1600 

1700 

1800 

5 1900 

;;  2000 

It  2100 

65.17.3 

68.60.3 

72.03.3 

81.46,6 

85.75,3 

90.04,1 

97.75,9 

102.90,4 

108.04,9 

114.05,2 

120.05,5 

126.05,8 

130.34.5 

137.20.5 

144.06.6 

146.63,8 

154.35,6 

162.07,4 

162.93.2 
171.50,7 

180.08.2 

1900 

2000 

2100 

65.38.1 

68.82.2 
72.26,3 

81.72.6 

86.02.7 
90.32,9 

98.07,1 

103.23,3 

108.39,5 

114.41,6 

120.43,8 

126.46,0 

130.76,2 

137.64,4 

144.52,6 

147.10,7 

154.84,9 

162.59,2 

163.45,2 

172.05,5 

180.65,8 

1900 

2000 

2100 

! 2200 
2300 
2400 

75.46.3 

78.89.3 

82.32.3 

94.32,9 

98.61,6 

102.90,4 

113.19.5 
118.34,0 

123.48.5 

132.06,0 

138.06,3 

144.06,6 

150.92.6 

157.78.6 

164.64.7 

169.79,2 

177.51,0 

185.22,7 

188.65.8 
197.23,3 

205.80.8 

2200 

2300 

2400 

75.70.4 

79.14.5 

82.58.6 

94.63,0 

98.93,2 

103.23,3 

113.55,6 

118.71.8 

123.87.9 

132.48,2 

138.50,4 

144.52,6 

151.40,8 

158.29,0 

165.17,3 

170.33,4 

178.07,7 

185.81,9 

189.26,0 

197.86,3 

206.46,6 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

85.75.3 

89.18.4 

92.61.4 

107.19,2 

111.47,9 

115.76,7 

128.63.0 
133.77,5 

138.92.1 

150.06,8 

156.07,1 

162.07,4 

171.50.7 

178.36.7 

185.22.7 

192.94,5 

200.66,3 

208.38,1 

214.38.4 
222.95,9 

231.53.4 

2500 

2600 

2700 

86.02.7 

89.46.8 
92.91,0 

107.53,4 

111.83.6 

116.13.7 

129.04,1 

134.20.3 

139.36.4 

150.54,8 

156.57,0 

162.59,2 

172.05,5 

178.93,7 

185.81,9 

193.56,2 

201.30,4 

209.04,7 

215.06,8 

223.67,1 

232.27,4 

2500 

2600 

2700 

I 2800 
2900 
3000 

96.04.4 

99.47.4 
102.90,4 

120.05,5 

124.34,2 

128.63,0 

144.06.6 
149.21,1 

154.35.6 

168.07,7 

174.07,9 

180.08,2 

192.08.8 

198.94.8 

205.80.8 

216.09,9 

223.81,6 

231.53,4 

240.11.0 
248.68,5 

257.26.0 

2800 

2900 

3000 

96.35.1 

99.79.2 
103.23,3 

120.43,8 

124.74.0 

129.04.1 

144.52,6 

149.68.8 

154.84.9 

168.61,4 

174.63,6 

180.65,8 

192.70,1 

199.58,4 

206.46,6 

216.78,9 

224.53,2 

232.27,4 

240.87,7 

249.47,9 

258.08,2 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

106.33.4 

109.76.4 

113.19.5 

132.91,8 

137.20,5 

141.49,3 

159.50.1 
164.64,7 

169.79.2 

186.08,5 

192.08,8 

198.09,0 

212.66,8 

219.52.9 

226.38.9 

239.25, 2 
246.97,0 
254.68,8 

265.83.6 
274.41,1 

282.98.6 

3100 

3200 

3300 

106.67.4 

110.11.5 

113.55.6 

133.34,2 

137.64.4 

141.94.5 

160.01,1 

165.17.3 

170.33.4 

186.67,9 

192.70,1 

198.72,3 

213.34,8 

220.23,0 

227.11,2 

240.01,6 

247.75,9 

255.50,1 

266.68,5 

275.28,8 

283.89,0 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

116.62.5 

120.05.5 

123.48.5 

145.78,1 

150.06,8 

154.35,6 

174.93.7 
180.08,2 

185.22.7 

204.09,3 

210.09,6 

216.09,9 

233.24,9 

240.11.0 

246.97.0 

262.40,5 

270.12,3 

277.84,1 

291.56.2 
300.13,7 

308.71.2 

3400 

3500 

3600 

116.99.7 

120.43.8 

123.87.9 

146.24.7 

150.54.8 

154.84.9 

175.49,6 

180.65.8 

185.81.9 

204.74,5 

210.76,7 

216.78,9 

233.99,5 

240.87,7 

247.75,9 

263.24,4 

270.98,6 

278.72,9 

292.49,3 

301.09,6 

309.69,9 

3400 

3500 

3600 

37  oO 
3800 
3900 

126.91.5 

130.34.5 

133.77.5 

158.64,4 

162.93,2 

167.21,9 

190.37.3 
195.51,8 

200.66.3 

222.10,1 

228.10,4 

234.10,7 

253.83.0 

260.69.0 

267.55.1 

285.55,9 

293.27,7 

300.99,5 

317.28.8 
325.86,3 

334.43.8 

3700 

3800 

3900 

127.32.1 

130.76.2 

134.20.3 

159.15.1 

163.45.2 

167.75.3 

190.98.1 

196.14.2 
201.30,4 

222.81,1 

228.83,3 

234.85,5 

254.64,1 

261.52,3 

268.40,5 

286.47,1 

294.21,4 

301.95,6 

318.30,1 

326.90,4 

335.50,7 

3700 

3800 

3900 

4Oo0 

4100 

4200 

137.20.5 

140.63.6 

144.06.6 

171.50,7 

175.79,5 

180.08,2 

205.80.8 
210.95,3 

216.09.9 

240.11,0 

246.11,2 

252.11,5 

274.41.1 

281.27.1 

288.13.2 

308.71,2 

316.43,0 

324.14,8 

343.01.4 
351.58,9 

360.16.4 

4000 

4100 

4200 

137.64.4 

141.08.5 

144.52.6 

172.05.5 

176.35.6 
180.65,8 

206.46.6 

211.62.7 
216.78,9 

240.87,7 

246.89,9 

252.92,1 

275.28,8 

282.17,0 

289.05,2 

309.69,9 

317.44,1 

325.18,4 

344.11,0 

352.71,2 

361.31,5 

4000 

4100 

4200 

i 4300 
4400 
4500 

147.49.6 

150.92.6 

154.35.6 

184.37,0 

188.65,8 

192.94,5 

221.24.4 
226.38,9 

231.53.4 

258.11,8 

264.12,1 

270.12,3 

294.99.2 

301.85.2 

308.71.2 

331.86,6 

339.58,4 

347.30,1 

368.74.0 
377.31,5 

385.89.0 

4300 

4400 

4500 

147.96.7 

151.40.8 

154.84.9 

184.95,9 

189.26,0 

193.56,2 

221.95.1 

227.11.2 
232.27,4 

258.94,2 

264.96,4 

270.98,6 

295.93,4 

302.81,6 

309.69,9 

332.92,6 

340.66,8 

348.41,1 

369.91,8 

378.52,1 

387.12,3 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

157.78.6 

161.21.6 
164.64,7 

197.23,3 

201.52,1 

205.80,8 

236.67,9 

241.82,5 

246.97,0 

276.12,6 

282.12,9 

288.13,2 

315.57.3 

322.43.3 

329.29.3 

355.01,9 

362.73,7 

370.45,5 

394.46.6 
403.04,1 

411.61.6 

4600 

4700 

4800 

158.29,0 

161.73.2 

165.17.3 

197.86.3 

202.16.4 
206.46,6 

237.43.6 

242.59.7 
247.75,9 

277.00,8 

283.03,0 

289.05,2 

316.58,1 

323.46,3 

330.34,5 

356.15,3 

363.89,6 

371.63,8 

395.72,6 

404.32,9 

412.93,2 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

168.07.7 

171.50.7 

174.93.7 

210.09,6 

214.38,4 

218.67,1 

252.11.5 
257.26,0 

262.40.5 

294.13,4 

300.13,7 

306.14,0 

336.15.3 

343.01.4 

349.87.4 

378.17,3 

385.89,0 

393.60,8 

420.19.2 
428.76,7 

437.34.2 

4900 

5000 

5100 

168.61.4 

172.05.5 

175.49.6 

210.76.7 

215.06.8 
219.37,0 

252.92.1 

258.08.2 
263.24,4 

295.07,4 

301.09,6 

307.11,8 

337.22,7 

344.11,0 

350.99,2 

379.38,1 

387.12,3 

394.86,6 

421.53,4 

430.13,7 

438.74,0 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

178.36.7 

181.79.7 

185.22.7 

222.95,9 

227.24,7 

231.53,4 

267.55.1 
272.69,6 

277.84.1 

312.14,2 

318.14,5 

324.14,8 

356.73.4 

363.59.5 

370.45.5 

401.32,6 

409.04,4 

416.76,2 

445.91.8 
454.49,3 

463.06.8 

5200 

5300 

5400 

178.93.7 

182.37.8 

185.81.9 

223.67,1 

227.97.3 

232.27.4 

268.40,5 

273.56,7 

278.72,9 

313.14,0 

319.16,2 

325.18,4 

357.87,4 

364.75,6 

371.63,8 

402.60,8 

410.35,1 

418.09,3 

447.34,2 

455.94,5 

464.54,8 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

188.65.8 

192.08.8 

195.51.8 

235.82,2 

240.11,0 

244.39,7 

282.93.6 
288.13,2 

293.27.7 

330.15,1 

336.15,3 

342.15,6 

377.31.5 

384.17.5 

391.03.6 

424.47,9 

432.19,7 

439.91,5 

471.64.4 
480.21,9 

488.79.5 

5500 

5600 

5700 

189.26.0 

192.70.1 

196.14.2 

236.57,5 

240.87.7 

245.17.8 

283.89,0 

289.05,2 

294.21,4 

331.20,5 

337.22,7 

343.24,9 

378.52,1 

385.40,3 

392.28,5 

425.83,6 

433.57,8 

441.32,1 

473.15,1 

481.75,3 

490.35,6 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

198.94.8 

202.37.8 

205.80.8 

248.68,5 

252.97,3 

257.26,0 

298.42.2 
303.56,7 

308.71.2 

348.15,9 

354.16,2 

360.16,4 

397.89.6 

404.75.6 

411.61.6 

447.63,3 

455.35,1 

463.06,8 

497.37.0 
505.94,5 

514.52.1 

5300 

5900 

6000 

199.58.4 

203.02.5 

206.46.6 

249.47,9 

253.78.1 

258.08.2 

299.37,5 

304.53,7 

309.69,9 

349.27,1 

355.29,3 

361.31,5 

399.16,7 

406.04,9 

412.93,2 

449.06,3 

456.80,5 

464.54,8 

498.95,9 

507.56,2 

516.16,4 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

209.23.8 

212.66.8 
216.09,9 

261.54,8 

265.83,6 

270.12,3 

313.85.8 
319.00,3 

324.14.8 

366.16,7 

372.17,0 

378.17,3 

418.47.7 

425.33.7 

432.19.7 

470.78,6 

478.50,4 

486.22,2 

523.09.6 
531.67,1 

540.24.7 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

209.90.7 

213.34.8 

216.78.9 

262.38.4 

266.68.5 

270.98.6 

314.86,0 

320.02,2 

325.18,4 

367.33,7 

373.35,9 

379.38,1 

419.81,4 

426.69,6 

433.57,8 

472.29,0 

480.03,3 

487.77,5 

524.76,7 

533.37,0 

541.97,3 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

219.52.9 

222.95.9 

226.38.9 

274.41,1 

278.69,9 

282.98,6 

329.29.3 
334.43,8 

339.58.4 

384.17,5 

390.17,8 

396.18,1 

439.05.8 

445.91.8 

452.77.8 

493.94,0 

501.65,8 

509.37,5 

548.82.2 
557.39,7 

565.97.3 

220.23.0 

223.67.1 

227.11.2 

275.28.8 

279.58.9 
283.89,0 

330.34,5 

335.50.7 

340.66.8 

385.40,3 

391.42,5 

397.44,7 

440.46,0 

447.34,2 

454.22,5 

495.51,8 

503.26,0 

511.00,3 

550.57,5 

559.17,8 

567.78,1 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

229.81.9 

233.24.9 

236.67.9 

287.27,4 

291.56,2 

295.84,9 

344.72.9 
349.87,4 

355.01.9 

402.18,4 

408.18,6 

414.18,9 

459.63.8 

466.49.9 

473.35.9 

517.09,3 

524.81,1 

532.52,9 

574.54.8 
583.12,3 

591.69.9 

6700 

6800 

6900 

230.55,3 

233.99.5 

237.43.6 

288.19.2 

292.49.3 
296.79,5 

345.83,0 

350.99.2 

356.15.3 

403.46,8 

409.49,0 

415.51,2 

461.10,7 

467.98,9 

474.87,1 

518.74,5 

526.48,8 

534.23,0 

576.38,4 

584.98,6 

593.58,9 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

240.11.0 

243.54.0 

246.97.0 

300.13,7 

304.42,5 

308.71,2 

360.16.4 
365.31,0 

370.45.5 

420.19,2 

426.19,5 

432.19,7 

480.21.9 

487.07.9 
493.94,0 

540.24,7 

547.96,4 

555.68,2 

600.27.4 
608.84,9 

617.42.5 

7000 

7100 

7200 

240.87.7 

244.31.8 

247.75.9 

301.09.6 

305.39.7 
309.69,9 

361.31,5 

366.47.7 

371.63.8 

421.53,4 

427.55,6 

433.57,8 

481.75,3 

488.63,6 

495.51,8 

541.97,3 

549.71,5 

557.45,8 

602.19,2 

610.79,5 

619.39,7 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

250.40.0 

253.83.0 

257.26.0 

313.00,0 

317.28,8 

321.57,5 

375.60.0 
380.74,5 

385.89.0 

438.20,0 

444.20,3 

450.20,5 

500.80.0 

507.66.0 

514.52.1 

563.40,0 

571.11,8 

578.83,6 

626.00,0 

634.57,5 

643.15,1 

7300 

7400 

7500 

251.20.0 

254.64.1 

258.08.2 

314.00,0 

318.30,1 

322.60,3 

376.80,0 

381.96.2 

387.12.3 

439.60,0 

445.62,2 

451.64,4 

502.40,0 

509.28,2 

516.16,4 

565.20,0 

572.94,2 

580.68,5 

628.00,0 

636.60,3 

645.20,5 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

260.69.0 

264.12.1 

267.55.1 

325.86,3 

330.15,1 

334.43,8 

391.03.6 
396.18,1 

401.32.6 

456.20,8 

462.21,1 

468.21,4 

521.38.1 

528.24.1 

535.10.1 

586.55,3 

594.27,1 

601.98,9 

651.72.6 
' 660.30,1 

668.87.7 

7600 

7700 

7800 

261.52.3 

264.96.4 

268.40.5 

326.90.4 

331.20.5 
335.50,7 

392.28,5 

397.44.7 

402.60.8 

457.66,6 

463.68,8 

469.71,0 

523.04,7 

529.92,9 

536.81,1 

588.42,7 

596.17,0 

603.91,2 

653.80,8 

662.41,1 

671.01,4 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

270.98.1 

274.41.1 

277.84.1 

338.72,6 

343.01,4 

347.30,1 

406.47.1 
411.61,6 

416.76.2 

474.21,6 

480.21,9 

486.22,2 

541.96.2 

548.82.2 

555.68.2 

609.70,7 

617.42,5 

625.14,2 

677.45.2 
686.02,7 

694.60.3 

7900 

8000 

8100 

271.84.7 

275.28.8 

278.72.9 

339.80,8 

344.11.0 

348.41.1 

407.77,0 

412.93.2 

418.09.3 

475.73.2 

481.75.3 
487.77,5 

543.69,3 

550.57,5 

557.45,8 

611.65,5 

619.39,7 

627.14,0 

679.61,6 

688.21,9 

696.82,2 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

281.27.1 

284.70.1 

288.13.2 

351.58,9 

355.87,7 

360.16,4 

421.90.7 
427.05,2 

432.19.7 

492.22,5 

498.22,7 

504.23,0 

562.54.2 

569.40.3 

576.26.3 

632.86,0 

640.57,8 

648.29,6 

703.17.8 
711.75,3 

720.32.9 

8200 

8300 

8400 

282.17.0 

285.61.1 

289.05.2 

352.71,2 

357.01.4 

361.31.5 

423.25.5 

428.41.6 
433.57,8 

493.79,7 

499.81,9 

505.84,1 

564.34,0 

571.22,2 

578.10,4 

634.88,2 

642.62,5 

650.36,7 

705.42,5 

714.02,7 

722.63,0 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

291.56.2 

294.99.2 

298.42.2 

364.45,2 

368.74,0 

373.02,7 

437.34.2 
442.48,8 

447.63.3 

510.23,3 

516.23,6 

522.23,8 

583.12.3 

589.98.4 

596.84.4 

656.01,4 

663.73,2 

671.44,9 

728.90.4 
737.47,9 

746.05.5 

8500 

8600 

8700 

292.49.3 

295.93.4 

299.37.5 

365.61,6 

369.91.8 

374.21.9 

438.74.0 

443.90.1 
449.06,3 

511.86,3 

517.88,5 

523.90,7 

584.98,6 

591.86,8 

598.75,1 

658.11,0 

665.85,2 

673.59,5 

731.23,3 

739.83,6 

748.43,8 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

301.85.2 

305.28.2 

308.71.2 

377.31,5 

381.60,3 

385.89,0 

452.77.8 
457.92,3 

463.06.8 

528.24,1 

534.24,4 

540.24,7 

603.70.4 

610.56.4 

617.42.5 

679.16,7 

686.88,5 

694.60,3 

754.63.0 
763.20,5 

771.78.1 

8800 

8900 

9000 

302.81,6 

306.25.8 

309.69.9 

378.52.1 

382.82.2 

387.12.3 

454.22.5 

459.38.6 
464.54,8 

529.92,9 

535.95,1 

541.97,3 

605.63,3 

612.51,5 

619.39,7 

681.33,7 

689.07,9 

696.82,2 

757.04,1 

765.64,4 

774.24,7 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

312.14.2 

315.57.3 
319.00,3 

390.17,8 

394.46,6 

398.75,3 

463.21.4 
473.35,9 

478.50.4 

546.24,9 

552.25,2 

558.25,5 

624.28.5 

631.14.5 
638.00,5 

702.32,1 

710.03. 5 

717.75.6 

780. 35, « 
788.93,2 
797,50,7 

9100 

9200 

9300 

313.14.0 

316.58.1 

320.02.2 

391.42.5 

395.72.6 

400.02.7 

469.71.0 

474.87.1 
480.03,3 

547.99.5 

554.01.6 
560.03,8 

626.27,9 

633.16,2 

640.04,4 

704.56, 4 
712.30,7 
720.04,9 

782.84,9 

791.45,2 

800.05,5 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

322.43.3 

325.86.3 

329.29.3 

403.04,1 

407.32,9 

411.61,6 

483.64,9 

488.79,4 

493.94,0 

564.25,8 

570.26,0 

576.26,3 

644.86.6 

651.72.6 

658.58.6 

725.47,4 

733.19,2 

740.91,0 

806.08,2 

814.65,8 

823.23,3 

9400 

9500 

9600 

323.46.3 

326.90.4 

330.34.5 

404.32,9 

408.63,0 

412.93,2 

485.19.5 

490.35.6 
495.51,8 

566.06,0 

572.08,2 

578.10,4 

646.92,6 

653.80,8 

660.69,0 

727.79,2 

735.53,4 

743.27,7 

808.65,8 

817.26,0 

825.86,3 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

ioiJoo 

332.72.3 

336.15.3 

339.58.4 

415.90,4 

420.19,2 

424.47,9 

499.08.5 
504.23,0 

509.37.5 

582.26,6 

588.26,8 

594.27,1 

665.44.7 

672.30.7 

679.16.7 

748.62,7 

756.34,5 

764.06,3 

831.80.8 
840.38,4 

848.95.9 

9700 

9800 

9900 

333.78.6 

337.22.7 

340.66.8 

417.23.3 

421.53.4 
425.83,6 

500.67,9 

505.84,1 

511.00,3 

584.12,6 

590.14,8 

596.17,0 

667.57,3 

674.45,5 

681.33,7 

751.01,9 

758.76,2 

766.50,4 

834.46,6 

843.06,8 

851.67,1 

9700 

9800 

9900 

343.01,4 

428.76,7 

514.52,1 

600.27,4 

686.02,7 

771  -78,1  j 857.53,4 

10090 

344.11,0 

430.13,7 

516.16,4 

602.19,2 

688.21,9 

774.24,7 

860.27,4 

lOOOO 

Nov.  9th— 313  DAY'S — lO  months  9 days. 

Nov.  lOth— 314  DAYS— lO  months  lO  days. 

-M 

£ 

< 

315  DATS. 

r t 

< 

— ' : — T - ■ — — 

316  DATS. 

•4^ 

r 

< 

Rate. 

4 

| 5 | 6 

I ^ 

1 8 

1 9 

1 10 

Rate- 

4 

[ 5 

1 6 

| 7 

1 8 

! a 

10 

Rate,  i 

loo 

200 

300 

400 

500 

GOO 

3. 45,S 
6.90,4 
10.35,1 

4.81, f 
8.63, C 
12.94,f 

5.17,8 

10.35,6 

15.53,4 

6.04,1 

12.08,5 

18.12,? 

6.90,4 

13.80,8 

20.71,2 

7.76,7 

15.53,4 

23.30,1 

8.63,0 

17.26,0 

25.89,0- 

lOO 

200 

300 

3.46,i 

6.92,6 

10.38,9 

4.32,9 
8.65,8 
12.98, ( 

“Tim 

10.38,9 

15.58,4 

6.06,0 

12.12,1 

18.18,1 

6.92,6 

13.85,2 

20.77,8 

7.79,5 

15.58.4 

23.37.5 

8.65,8 

17.31,5 

25.97,3 

lOO 

200 

300 

13.80,8 
17.26, C 
20.71,2 

17.26.C 

21.57,5 

25.89,0 

20.71,2 

25.89,0 

31.06,8 

24.16,4 
30.20, f 
36.24,7 

27.61,6 

34.52,1 

41.42,5 

31.06,8 

38.83,6 

46.60,3 

34.52.1 

43.15.1 

51.78.1 

400 

COO 

600 

13.85,2 

17.31,5 

20.77,8 

17.31,5 

21.64,4 

25.97,3 

20.77,8 

25.97,3 

31.16,7 

24.24.1 

30.30.1 

36.36.2 

27.70,4 

34.63.0 

41.55.0 

31.16,7 

38.95,9 

46.75,1 

34.63,0 

43.28,8 

51.94,5 

400 

500 

600 

700 

800 

000 

24.16,4 

27.61,6 

31.06,8 

30.20.5 
34.52,1 

38.83.6 

36.24,7 

41.42,5 

46.60,3 

42.28,8 
48.32, S 
54.37,0 

48.32,9 

55.23,3 

62.13,7 

54.37,0 

62.13,7 

69.90,4 

60.41.1 

69.04.1 

77.67.1 

700 

800 

900 

24.24,1 

27.70,4 

31.16,7 

30.30,1 

34.63,0 

38.95,9 

36.36,2 

41.55,6 

46.75,1 

42.42.2 

48.48.2 

54.54.2 

48.48,2 

65.40,8 

62.33,4 

54.54,2 

62.33,4 

70.12,6 

60.60,3 

69.26,0 

77.91,8 

700 

800 

900 

'looo 

1100 

1200 

34.52,] 

37.97,3 

41.42,5 

43.15.1 
47.46,6 

51.78.1 

51.78,] 

56.95,9 

62.13,7 

60.41.1 

66.45.2 

72.49.3 

69.04,1 

75.94,5 

82.84,9 

77.67,1 

85.43,8 

93.20,5 

88.80,1 

94.93,2 

103.56,2 

lOOO 

1100 

1200 

34.63,0 

38.09,3 

41.55,6 

43.28,8 

47.61,6 

51.94,5 

51.94,5 

57.14,0 

62.33,4 

60.60.3 

66.66.3 

72.72.3 

69.26,0 

76.18,6 

83.11,2 

77.91,8 

85.71.0 

93.50.1 

86.57,5 

95.23,3 

103.89,0 

1000 
1 lOO 
1200 

~ i3oo 
1400 
1500 

44.87,7 

48.32,9 

51.78,1 

56.09.6 
60.41,1 

64.72.6 

67.31,5 

72.49,3 

77.67,1 

78.53.4 

84.57.5 

90.61.6 

89.75,3 

96.65,8 

103.56,2 

100.97,3 

108.74,0 

116.90,7 

112.19.2 
] 20.82,2 

129.45.2 

“1300 

1400 

1500 

45.01,9 

48.48,2 

51.94,5 

56.27,4 

60.60,3 

64.93,2 

67.52,9 

72.72,3 

77.91,8 

78.78.4 

84.84.4 

90.90.4 

90.03,8 

96.96,4 

103.89,0 

101.29,3 

109.08,5 

116.87,7 

112.54,8 

121.20,5 

129.86,3 

1300 

1400 

1500 

1GOO 

1700 

1800 

55.23,3 

58.68,5 

62.13,7 

69.04.1 
73.35,6 

77.67.1 

82.84,9 

88.02,7 

93.20,5 

96.65,8 

102.69,9 

108.74,0 

110.46,6 

117.37,0 

124.27,4 

124.27,4 

132.04,1 

139.80,8 

138.08.2 

146.71.2 

155.34.2 

1600 

1700 

1800 

55.40,8 

€8.87,1 

62.33,4 

69.26,0 

73.58,9 

77.91,8 

83.11,2 

88.30,7 

93.50,1 

96.96,4 

103.02.5 

109.08.5 

110.81,6 

117.74,2 

124.66,8 

124.66,8 

132.46,0 

140.25,2 

138.52,1 

147.17,8 

155.83,6 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

65.58,9 

69.04,1 

72.49,3 

81.98.6 
86.30,1 

90.61.6 

98.38,4 

103.56,2 

108.74,0 

114.78.1 

120.82.2 
126.86,3 

131.17,8 

138.08,2 

144.98,6 

147.57,5 

155.34,2 

163.11,0 

163.97.3 

172.60.3 

181.23.3 

I960 

2000 

2100 

65.79,7 

69.26,0 

72.72,3 

82.24,7 

86.57,5 

90.90,4 

98.69,6 

103.89,0 

109.08,5 

115.14.5 

121.20.5 

127.26.6 

131.59,5 

138.52,1 

145.44,7 

148.04,4 

155.83.6 

163.62.7 

164.49,3 

173.15,1 

181.80,8 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

2500 

2000 

2700 

75.94,5 

79.39,7 

82.84,9 

94.93,2 

99.24,7 

103.56,2 

113.91,8 

119.09,6 

124.27,4 

132.90.4 

138.94.5 

144.98.6 

151.89,0 

158.79,5 

165.69,9 

170.87,7 

178.64,4 

186.41,1 

189.86.3 

198.49.3 

207.12.3 

2200 

2300 

2400 

76.18,6 

79.64,9 

83.11,2 

95.23,3 

99.56,2 

103.89,0 

114.27,9 

119.47,4 

124.66,8 

133.32.6 

139.38.6 

145.44.7 

152.37,3 

159.29,9 

166.22,5 

171.41,9 

179.21,1 

187.00,3 

190.46,6 

199.12,3 

207.78,1 

2200 

2300 

2400 

86.30,1 

89.75,3 

93.20,5 

107.87.7 
112.19,2 

116.50.7 

129.45,2 

134.63,0 

139.80,8 

151.02.7 

157.06.8 
163.11,0 

172.60,3 

179.50,7 

186.41,1 

194.17,8 

201.94,5 

209.71,2 

215.75.3 

224.38.4 

233.01.4 

2COO 

2000 

2700 

86.57,5 

90.03,8 

93.50,1 

108.21,9 

112.54,8 

116.87,7 

129.86,3 

135.6)5,8 

140.25,2 

151.50.7 

157.56.7 

163.62.7 

173.15,1 

180.07,7 

187.00,3 

194.79.5 

202.58.6 
210.37,8 

216.43,8 

225.09,6 

233.75,3 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

96.65,8 

100.11,0 

103.56,2 

120.82,2 

125.13,7 

129.45,2 

144.98,6 

150.16,4 

155.34,2 

169.15.1 

175.19.2 

181.23.3 

193.31,5 

200.21,9 

207.12,3 

217.47,9 

225.24,7 

233.01,4 

241.64.4 

250.27.4 

258.90.4 

2800 

2900 

3000 

96.96,4 

100.42,7 

103.89,0 

121.20,5 

125.53,4 

129.86,3 

145.44,7 

150.64,1 

155.83,6 

169.68.8 

175.74.8 

181.80.8 

193.92,9 

200.85,5 

207.78,1 

218.17,0 

225.96.2 

233.75.3 

242.41,1 

251.06,8 

259.72,6 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

107.01,4 

110.46,6 

113.91,8 

133.76.7 
138.08,2 

142.39.7 

160.52,1 

165.69,9 

170.87,7 

187.27.4 

193.31.5 

199.35.6 

214.02,7 

220.93,2 

227.83,6 

240.78,1 

248.54,8 

256.31,5 

267.53.4 

276.16.4 

284.79.5 

“3100 

3200 

3300 

107.35,3 

110.81,6 

114.27,9 

134.19,2 

138.52,1 

142.84,9 

161.03,0 

166.22,5 

171.41,9 

187.86.8 

193.92.9 

199.98.9 

214.70,7 

221.63,3 

228.55,9 

241.54,5 

249.33,7 

257.12,9 

268.38,4 

277.04,1 

285.69,9 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

117.37,0 

120.82,2 

124.27,4 

146.71.2 
151.02,7 

155.34.2 

176.05,5 

181.23,3 

186.41,1 

205.39.7 

211.43.8 

217.47.9 

234.74,0 

241.64,4 

248.54,8 

264.08,2 

271.84,9 

279.61,6 

293.42.5 

302.05.5 

310.68.5 

3400 

3500 

3600 

117.74,2 

121.20,5 

124.66,8 

147.17,8 

151.50,7 

165.83,6 

176.61,4 

181.80,8 

187.00,3 

206.04,9 

212.11,0 

218.17,0 

235.48,5 

242.41,1 

249.33,7 

264.92.1 

272.71.2 
280.50,4 

294.35,6 

303.01,4 

311.67,1 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

127.72,6 

131.17,8 

134.63,0 

159.65.8 
163.97,3 

168.28.8 

191.58,9 

196.76,7 

201.94,5 

223.52.1 

229.56.2 

235.60.3 

255.45,2 

262.35,6 

269.26,0 

287.38,4 

295.15,1 

302.91,8 

319.31.5 

327.94.5 

336.57.5 

3700 

3800 

3900 

128.13,2 

131.59,5 

135.05,8 

160.16,4 

164.49,3 

168.82,2 

192.19,7 

197.39,2 

202.58,6 

224.23.0 

230.29.0 

236.35.1 

256.26,3 

263.18,9 

270.11,5 

288.29,6 

296.08.8 

303.87.9 

320.32,9 

328.98,6 

337.64,4 

3700 

3800 

3900 

4006 

4100 

4200 

138.08,2 

141.53,4 

144.98,6 

172.60.3 
176.91,8 

181.23.3 

207.12,3 

212.30,1 

217.47,9 

241.64.4 

247.68.5 

253.72.6 

276,16,4 

283.06,8 

289.97,3 

310.68,5 

318.45,2 

326.21,9 

345.20.5 

353.83.6 

362.46.6 

4000 

4100 

4200 

138.52,1 

141.98,4 

145.44,7 

173.15,1 

177.47,9 

181.80,8 

207.78,1 

212.97,5 

218.17.0 

242.41.1 

248.47.1 

254.53.2 

277.04,1 

283.96,7 

290.89,3 

311.67,1 

319.46,3 

327.25,5 

346.30,1 

354.95,9 

363.61,6 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

148.43,8 

151.89,0 

155.34,2 

185.54.8 
189.86,3 

194.17.8 

222.65,8 

227.83,6 

233.01,4 

259.76.7 

265.80.8 

271.84.9 

296.87,7 

303.78,1 

310.68,5 

333.98,6 

341.75,3 

349.52,1 

371.09.6 

379.72.6 

388.35.6  I 

4300 

4400 

4500 

148.91,0 

152.37,3 

155.83,6 

186.13,7 

190.46,6 

194.79,5 

223.36,4 

228.55,9 

233.75,3 

260.59.2 

266.65.2 

272.71.2 

297.81,9 

304.74,5 

311.67,1 

335.04.7 

342.83.8 
350.63,0 

372.27,4 

380.93,2 

389.58,9 

4300 

4400 

4500 

4000 

4700 

4800 

158.79,5 

162.24,7 

165.69,9 

198.49.3 
202.80,8 

207.12.3 

238.19,2 

243.37,0 

248.54,8 

277.89,0 

283.93.2 

289.97.3 

317.58,9 

324.49,3 

331.39,7 

357.28,8 

365.05,5 

372.82,2 

396.98.6 

405.61.6 

414.24.7 

4600 

4700 

4800 

159.29,9 

162.76,2 

166.22,5 

199.12,3 

203.45,2 

207.78,1 

238.94,8 

244.14,2 

249.33,7 

278.77.3 

284.83.3 

290.89.3 

318.59,7 

325.52,3 

332.44,9 

358.42,2 

366.21,4 

374.00,5 

398.24,7 

406.90,4 

415.56,2 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

169.15,1 

172.60,3 

176.05,5 

211.43.8 
215.75,3 

220.06.8 

253.72,6 

253.90,4 

264.08,2 

296.01.4 

302.05.5 

308.09.6 

338.30,1 

345.20,5 

352.11,0 

380.58,9 

388.35,6 

396.12,3 

422.87.7 

431.50.7 

440.13.7 

4900 

5000 

5100 

169.68,8 

173.15,1 

176.61,4 

212.11,0 

216.43,8 

220.76,7 

254.53,2 

259.72,6 

264.92,1 

296.95.3 

303.01.4 

309.07.4 

339.37,5 

346.30,1 

353.22,7 

381.79,7 

389.58,9 

397.38,1 

424.21,9 

432.87,7 

441.53,4 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

179.50,7 

182.95,9 

186.41,1 

224.38.4 
228.69,9 

233.01.4 

269.26,0 

274.43,8 

279.61,6 

314.13.7 

320.17.8 

326.21.9 

359.01,4 

365.91,8 

372.82,2 

403.89,0 

411.65,8 

419.42,5 

448.76.7 

457.39.7 

466.02.7 

5200 

5300 

5400 

180.07,7 

183.54,0 

187.00,3 

225.09,6 

229.42,5 

233.75,3 

270.11,5 

275.31,0 

280.50,4 

315.13.4 

321.19.5 

327.25.5 

360.15,3 

367.07,9 

374.00,5 

405.17.3 

412.96.4 
420.75,6 

450.19,2 

458.84,9 

467.50,7 

5200 

5300 

5400 

5500 

5000 

5700 

189.86,3 

193.31,5 

196.76,7 

237.32.9 
241.64,4 

245.95.9 

284.79,5 

289.97,3 

295.15,1 

332.26.0 

338.30.1 

344.34.2 

379.72,6 

386.63,0 

393.53,4 

427.19,2 

434.95,9 

442.72,6 

474.65.8 

483.28.8 

491.91.8 

“5500 

5600 

5700 

190.46,6 

193.92,9 

197.39,2 

238.08,2 

242.41,1 

246.74,0 

285.69,9 

290.89,3 

296.08,8 

333.31.5 

339.37.5 

345.43.6 

380.93,2 

387.85,8 

394.78,4 

428.54,8 

436.34,0 

444.13,2 

476.16,4  • 

484.82,2 

493.47,9 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

200.21,9 

203.67,1 

207.12,3 

250.27.4 
254.58,9 

258.90.4 

300.32,9 

305.50,7 

310.68,5 

350.38.4 

356.42.5 

362.46.6 

400.43,8 

407.34,2 

414.24,7 

450.49,3 

458.26,0 

466.02,7 

500.54.8 

509.17.8 

517.80.8 

“5800 

5900 

6000 

200.85,5 

204.31,8 

207.78,1 

251.06,8 

255.39,7 

259.72,6 

301.28,2 

306.47,7 

311.67,1 

351.49.6 

357.55.6 

363.61.6 

401.71,0 

408.63,6 

415.56,2 

451.92,3 

459.71,5 

467.50,7 

502.13,7 

510.79,5 

519.45,2 

“5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

210.57,5 

214.02,7 

217.47,9 

263.21.9 
267.53,4 

271.84.9 

315.86,3 

321.04,1 

326.21,9 

368.50.7 

374.54.8 

380.58.9 

421.15,1 

428.05,5 

434.95,9 

473.79,5 

481.56,2 

489.32,9 

526.43.8 

535.06.8 

543.69.9 

6100 

6200 

6300 

211.24,4 

214.70,7 

218.17,0 

264.05,5 

268.38,4 

272.71,2 

316.86,6 

322.06,0 

327.25,5 

369.67.7 

375.73.7 

381.79.7 

422.48,8 

429.41,4 

436.34,0 

475.29,9 

483.09,0 

490.88,2 

528.11,0 

536.76,7 

545.42,5 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

220.93,2 

224.38,4 

227.83,6 

276.16.4 
280.47,9 

284.79.5 

331.39,7 

336.57,5 

341.75,3 

386.63.0 

392.67.1 

398.71.2 

441.86,3 

448.76,7 

455.67,1 

497.09,6 

504.86,3 

512.63,0 

552.32.9 

560.95.9 

569.58.9 

6400 

6500 

6600 

221.63,3 

225.09,6 

228.55,9 

277.04,1 

281.37,0 

285.69,9 

332.44,9 

337.64,4 

342.83,8 

387.85.8 

393.91.8 

399.97.8 

443.26,6 

450.19,2 

457.11,8 

498.67,4 

506.46,6 

514.25,8 

554.08,2 

562.74,0 

571.39,7 

6400 
6500 
6600  [ 

6700 

6800 

6900 

231.28,8 

234.74,0 

238.19,2 

289.11.0 
293.42,5 

297.74.0 

346.93,2 

352.11,0 

357.28,8 

404.75,3 

410.79.5 

416.83.6 

462.57,5 

469.47,9 

476.38,4 

520.39,7 

528.16,4 

535.93,2 

578.21.9 

586.84.9 

595.47.9 

6700 

6800 

6900 

232.02,2 

235.48,5 

238.94,8 

290.02,7 

294.35,6 

298.68,5 

348.03,3 

353.22,7 

358.42,2 

406.03.8 

412.09.9 

418.15.9 

464.04,4 

470.97,0 

477.89,6 

522.04,9 

529.84,1 

537.63,3 

580.05,5 

588.71,2 

597.37,0 

6700 
6800  1 
6900  ! 

7000 

7100 

7200 

241.64,4 

245.09,6 

248.54,8 

302.05.5 
306.37,0 

310.68.5 

362.46,6 

367.64,4 

372.82,2 

422.87.7 

428.91.8 

434.95.9 

483.28,8 

490.19,2 

497.09,6 

543.69,9 

551.46,6 

559.23,3 

604.11.0 

612.74.0 

621.37.0 

7000 

7100 

7200 

242.41,1 

245.87,4 

249.33,7 

303.01,4 

307.34,2 

311.67,1 

363.61,6 

368.81,1 

374.00,5 

424.21.9 

430.27.9 
436.34,0 

484.82,2 

491.74,8 

498.67,4 

545.42.5 

553.21.6 
561.00,8 

606.02,7 

614.68,5 

623.34,2 

7000 

7100 

7200 

”7300 

7400 

7500 

252.00,0 

255.45,2 

258.90,4 

315.00,0 

319.31,5 

323.63,0 

378.00,0 

383.17,8 

388.35,6 

441.00,0 

447.04.1 

453.08.2 

504.00,0 

510.90,4 

517.80,8 

567.00,0 

574.76,7 

582.53,4 

630.00,0 

638.63.0 

647.26.0 

”7300 

7400 

7500 

252.80,0 

256.26,3 

259.72,6 

316.00,0 

320.32,9 

324.65,8 

379.20,0 

384.39,5 

389.58,9 

442.40.0 

448.46.0 

454.52.1 

505.60,0 

512.52,6 

519.45,2 

568.80,0 

576.59,2 

584.38,4 

632.00,0 

640.65,8 

649.31,5 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

262.35,6 

265.80,8 

269.26,0 

327.94.5 
332.26,0 

336.57.5 

393.53,4 

398.71,2 

403.89,0 

459.12.3 

465.16.4 

471.20.5 

524.71,2 

531.61,6 

538.52,1 

590.30,1 

598.06,8 

605.83,6 

655.89.0 

664.52.1 

673.15.1 

7600 

7700 

7800 

263.18,9 

266.65,2 

270.11,5 

328.98,6 

333.31,5 

337.64,4 

394.78,4 

399.97,8 

405.17,3 

460.58.1 

466.64.1 

472.70.1 

526.37,8 

533.30,4 

540.23,0 

592.17,5 

599.96,7 

607.75,9 

657.97,3 

666.63,0 

675.28,8 

7600  i 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

272.71,2 

276.16,4 

279.61,6 

340.89.0 
345.20,5 

349.52.1 

409.06,8 

414.24,7 

419.42,5 

477.24.7 

483.28.8 

489.32.9 

545.42,5 

552.32,9 

559.23,3 

613.60,3 

621.37,0 

629.13,7 

681.78.1 

690.41.1 

699.04.1 

7900 

8000 

8100 

273.57,8 

277.04,1 

280.50,4 

341.97,3 

346.30,1 

350.63,0 

410.36,7 

415.56,2 

420.75,6 

478.76.2 

484.82.2 

490.88.2 

547.15,6 
554. OS, 2 
561.00,8 

615.fce,l 

623.34,2 

631.13,4 

683.94,5 

692.60,3 

701.26,0 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

283.06,8 

286.52,1 

289.97,3 

353.83.6 
358.15,1 

362.46.6 

424.60,3 

429.78,1 

434.95,9 

495.37.0 

501.41.1 

507.45.2 

566.13,7 

573.04,1 

579.94,5 

636.90,4 

644.67,1 

652.43,8 

707.67.1 

716.30.1 

724.93.2 

8200 

8300 

8400 

283.96,7 

287.43,0 

290.89,3 

354.95,9 

359.28,8 

363.61,6 

425.95,1 

431.14,5 

436.34,0 

496.94.2 
503.00,3 

509.06.3 

567.93,4 

574.86,0 

581.78,6 

638.92,6 

646.71,8 

654.51,0 

709.91,8 

718.57,5 

727.23,3 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

293.42,5 

296.87,7 

300.32,9 

366.78.1 
371.09,6 

375.41.1 

440.13,7 

445.31,5 

450.49,3 

513.49.3 

519.53.4 

525.57.5 

586.84,9 

593.75,3 

600.65,8 

660.20,5 

667.97,3 

675.74,0 

733.56.2 

742.19.2 

750.82.2 

8500 

8600 

8700 

294.35,6 

297.81,9 

301.28,2 

367.94,5 

372.27,4 

376.60,3 

441.53,4 

446.72,9 

451.92,3 

515.12.3 

521.18.4 

527.24.4 

588.71,2 

595.63,8 

602.56,4 

662.30,1 

670.09,3 

677.88,5 

735.89,0 

744.54,8 

753.20,5 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

303.78,1 

307.23,3 

310.68,5 

379.72.6 
884.04,1 

388.35.6 

455.67,1 

460.84,9 

466.02,7 

531.61,6 

537.65.8 

543.69.9 

607.56,2 

614.46,6 

621.37,0 

683.50,7 

691.27,4 

699.04,1 

759.45.2 

768.08.2 

776.71.2 

8800 

8900 

9000 

304.74,5 

308.20,8 

311.67,1 

380.93,2 

385.26,0 

389.58,9 

457.11,8 

462.31,2 

467.50,7 

533.30.4 

539.36.4 

545.42.5 

609.49,0 

616.41,6 

623.34,2 

685.67.7 

693.46.8 
701.26,0 

761.86,3 

770.52,1 

779.17,8 

8800  | 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

314.13,7 

317.58,9 

321.04,1 

392.67.1 
896.98,6 

401.30.1 

471.20,5 

476.38,4 

481.56,2 

549.74.0 

555.78.1 

561.82.2 

628.27,4 

635.17,8 

642.08,2 

706.80,8 

714.57,5 

722.34,2 

785.34.2 

793.97.3 

802.60.3 

9100 

9200 

9300 

315.13,4 

318.59,7 

322.06,0 

393.91,8 

398.24,7 

402.57,5 

472.70,1 

477.89,6 

483.09,0 

551.48.5 

557.54.5 

563.60.5 

630.26,8 

637.19,5 

644.12,1 

709.05,2 

716.84,4 

724.63,6 

787.83,6 

796.49,3 

805.15,1 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

324.49,3 

327.94,5 

331.39,7 

405.61.6 
409.93,2 

414.24.7 

486.74,0 

491.91,8 

497.09,6 

567.86.3 

573.90.4 

579.94.5 

648.98,6 

655.89,0 

662.79,5 

730.11,0 

737.87,7 

745.64,4 

811.23.3 

819.86.3 

828.49.3 

9400 

9500 

9600 

325.52,3 

328.98,6 

332.44,9 

406.90,4 

411.23,3 

415.56,2 

488.28,5 

493.47,9 

498.67,4 

569.66.6 

575.72.6 

581.78.6 

651.04,7 

657.97,3 

664.89,9 

732.42,7 

740.21,9 

748.01,1 

813.80,8 

822.46,6 

831.12,3 

9400 

9500 

9600 

“9700 

9800 

9900 

1 10606 

334.84,9 

338.30,1 

341.75,3 

418.56.2 
422.87,7 

427.19.2 

502.27,4 

507.45,2 

512.63,0 

585.98.6 

592.02.7 

598.06.8 

669.69,9 

676.60,3 

683.50,7 

753.41,1 

761.17,8 

768.94,5 

837.12.3 

845.75.3 

854.38.4 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

335.91,2 

339.37,5 

342.83,8 

419.89,0 

424.21,9 

428.54,8 

503.86.8 
509.06,3 

514.25.8 

587.84.7 

593.90.7 

599.96.7 

671.82,5 

678.75,1 

685.67,7 

755.80,3 

763.59.5 

771.38.6 

839.78,1 

848.43,8 

857.09,6 

9700 

9800 

9900 

345.20,5 

431.50,7 

517.80,8 

604.11,0 

690.41,1 

776.71,2 

863.01,4 

346.30,1 

432.87,7 

519.45,2 

606.02,7 

692.60,3 

779.17,8 

865.75,3 

lOOOO 

! Nov.  11th — 315  DATS — lO  months  11  days. 

Nor.  12th— 316  DATS— lO  months  12  days. 
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317  DAYS. 
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< 

318  DAYS. 

£ 

< 

Hate. 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

Hate. 

4 

5 

6 

7 

8 

0 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

3.47,4 

6.94,8 

10.42,2 

4.34,2 

8.68,5 

13.02,7 

5.21,1 

10.42.2 

15.63.3 

6.07,9 

12.15,9 

18.23,8 

6.94,8 

13.89,6 

20.84,4 

7.81,6 

15.63,3 

23.44,9 

8.68,5 

17.37,0 

26.05,5 

lOO 

200 

300 

3.48,5 

6.97,0 

10.45,5 

4.35,6 

8.71,2 

13.06,8 

5.22,71 

10.45,5 

15.68,2 

6.09,9 

12.19,7 

18.29,6 

6.97,0 

13.94.0 

20.91.0 

7.84,1 

15.68.2 

23.52.3 

8.71,2 

17.42,5 

26.13,7 

IOO 

200 

300 

400 

500 

600 

13.89,6 

17.37,0 

20.84,4 

17.37,0 

21.71,2 

26.05,5 

20.84.4 

26.05.5 

31.26.6 

24.31,8 

30.39.7 

36.47.7 

27.79,2 

34.74,0 

41.68,8 

31.26,6 

39.08,2 

46.89,9 

34.74.0 
43.42,5 

52.11.0 

400 

500 

600 

13.94.0 
17.42,5 

20.91.0 

17.42,5 

21.78,1 

26.13,7 

20.91,0 

26.13,7 

31.36,4 

24.39,5 

30.49,3 

36.59,2 

27.87.9 

34.84.9 

41.81.9 

31.36.4 

39.20.5 
47.04,7 

34.84,9 

43.56,2 

52.27,4 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

24.31,8 

27.79,2 

31.26,6 

30.39,7 

34.74,0 

39.08,2 

36.47.7 

41.68.8 

46.89.9 

42.55.6 

48.63.6 
54.71,5 

48.63,6 

55.58,4 

62.53,2 

54.71,5 

62.53,2 

70.34,8 

60.79,5 

69.47,9 

78.16,4 

700 

800 

900 

24.39,5 

27.87,9 

31.36,4 

30.49,3 

34.84,9 

39.20,5 

36.59,2 

41.81,9 

47.04,7 

42.69,0 

48.78,9 

54.88,8 

48.78.9 

55.75.9 

62.72.9 

54.88.8 

62.72.9 
70.57,0 

60.98,6 

69.69,9 

78.41,1 

700 

800 

900 

iooo 

1100 

1200 

34.74,0 

38.21,4 

41.68,8 

43.42,5 

47.76,7 

52.11,0 

52.11.0 

57.32.1 

62.53.2 

60.79,5 

66.87,4 

72.95,3 

69.47,9 

76.42,7 

83.37,5 

78.16,4 

85.98,1 

93.79,7 

86.84;9 

95.53,4 

104.21,9 

iooo 

1100 

1200 

34.84.9 
38.33,4 

41.81.9 

43.56,2 

47.91,8 

52.27,4 

52.27,4 

57.50,1 

62.72,9 

60.98,6 

67.08,5 

73.18,4 

69.69,9 

76.66.8 

83.63.8 

78.41.1 

86.25.2 

94.09.3 

87.12,3 

95.83,6 

104.54,8 

IOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

45.16,2 

48.63,6 

52.11,0 

56.45,2 

60.79,5 

65.13,7 

67.74.2 

72.95.3 

78.16.4 

79.03,3 

85.11.2 

91.19.2 

90.32,3 

97.27,1 

104.21,9 

101.61,4 

109.43,0 

117.24,7 

112.90.4 
121.58,9 

130.27.4 

1300 

1400 

1500 

45.30.4 
48.78,9 

52.27.4 

56.63,0 

60.98,6 

65.34,2 

67.95,6 

73.18,4 

78.41,1 

79.28,2 

85.38,1 

91.47,9 

90.60.8 

97.57.8 
104.54,8 

101.93.4 

109.77.5 

117.61.6 

113.26,0 

121.97,3 

130.68,5 

1306  I 
1400  I 
1500 

1600 

1700 

1800 

55.58,4 

59.05,8 

62.53,2 

69.47,9 

73.82,2 

78.16,4 

83.37.5 

88.58.6 

93.79.7 

97.27,1 

103.35,1 

109.43,0 

111.16,7 

118.11,5 

125.06,3 

125.06,3 

132.87,9 

140.69,6 

138.95.9 
147.64,4 

156.32.9 

1600 

1700 

1800 

55.75.9 
59.24,4 

62.72.9 

69.69,9 

74.05,5 

78.41,1 

83.63,8 

88.86,6 

94.09,3 

97.57,8 

103.67,7 

109.77,5 

111.51.8 

118.48.8 

125.45.8 

125.45.8 

133.29.9 
141.14,0 

139.39,7 

148.11,0 

156.82,2 

1600  | 
1700 
1800 

1900 

2000 

2100 

66.00,5 

69.47,9 

72.95,3 

82.50,7 

86.84,9 

91.19,2 

99.00,8 

104.21,9 

109.43,0 

115.51,0 

121.58,9 

127.66,8 

132.01,1 

138.95,9 

145.90,7 

148.51,2 

156.32,9 

164.14,5 

165.01.4 
173.69,9 

182.38.4 

1900 

2000 

2100 

66.21.4 
69.69,9 

73.18.4 

82.76,7 

87.12,3 

91.47,9 

99.32,1 

104.54,8 

109.77,5 

115.87,4 

121.97,3 

128.07,1 

132.42.7 

139.39.7 

146.36.7 

148.98.1 

156.82.2 

164.66.3 

165.53,4 

174.24,7 

182.95,9 

io0o 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

76.42,7 

79.90,1 

83.37,5 

95.53,4 

99.87,7 

104.21,9 

114.64.1 

119.85.2 

125.06.3 

133.74,8 

139.82.7 

145.90.7 

152.85,5 

159.80,3 

166.75,1 

171.96,2 

179.77,8 

187.59,5 

191.06.8 
199.75,3 

208.43.8 

2200 

2300 

2400 

76.66.8 
80.15,3 

83.63.8 

95.83,6 

100.19,2 

104.54,8 

115.00,3 

120.23,0 

125.45,8 

134.17,0 

140.26,8 

146.36,7 

153.33.7 

160.30.7 

167.27.7 

172.50.4 

180.34.5 

188.18.6 

191.67,1 

200.38,4 

209.09,6 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

86.84,9 

90.32,3 

93.79,7 

108.56,2 

112.90,4 

117.24,7 

130.27.4 

135.48.5 

140.69.6 

151.98.6 

158.06.6 
164.14,5 

173.69,9 

180.64,7 

187.59,5 

195.41,1 

203.22,7 

211.04,4 

217.12.3 
225.80,8 

234.49.3 

2500 

2600 

2700 

87.12.3 
90.60,8 

94.09.3 

108.90,4 

113.26,0 

117.61,6 

130.68,5 

135.91,2 

141.14,0 

152.46,6 

158.56,4 

164.66,3 

174.24,7 

181.21,6 

188.18,6 

196.02.7 

203.86.8 
211.71,0 

217.80,8 

226.52,1 

235.23,3 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

97.27,1 

100.74,5 

104.21,9 

121.58,9 

125.93,2 

130.27,4 

145.90.7 

151.11.8 

156.32.9 

170.22,5 

176.30.4 

182.38.4 

194.54,2 

201.49,0 

208.43,8 

218.86,0 

226.67,7 

234.49,3 

243.17.8 
251.86,3 

260.54.8 

2800 

2900 

3000 

97.57,8 

101.06,3 

104.54,8 

121.97,3 

126.32,9 

130.68,5 

146.36,7 

151.59,5 

156.82,2 

170.76,2 

176.86,0 

182.95,9 

195.15.6 

202.12.6 
209.09,6 

219.55.1 

227.39.2 

235.23.3 

243.94,5 

252.65,8 

261.37,0 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

107?69,3 

111.16,7 

114.64,1 

134.61,6 

138.95,9 

143.30,1 

161.54.0 

166.75.1 

171.96.2 

188.46,3 

194.54.2 

200.62.2 

215.38,6 

222.33,4 

229.28,2 

242.31,0 

250.12,6 

257.94,2 

269.23.3 
277.91,8 

286.60.3 

3100 

3200 

3300 

108.03,3 

111.51,8 

115.00,3 

135.04,1 

139.39,7 

143.75,3 

162.04,9 

167.27,7 

172.50,4 

189.05,8 

195.15,6 

201.25,5 

216.06,6 

223.03,6 

230.00,5 

243.07.4 

250.91.5 

258.75.6 

270.08,2 

278.79,5 

287.50,7 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

118.11,5 

121.58,9 

125.06,3 

147.64,4 
• 151.98,6 
156.32,9 

177.17.3 

182.38.4 

187.59.5 

206.70.1 

212.78.1 
218.86,0 

236.23,0 

243.17,8 

250.12,6 

265.75,9 

273.57,5 

281.39,2 

295.28.8 
303.97,3 

312.65.8 

340(1 

3500 

3600 

118.48.8 
121.97,3 

125.45.8 

148.11,0 

152.46,6 

156.82,2 

177.73,2 

182.95,9 

188.18,6 

207.35,3 

213.45,2 

219.55,1 

236.97.5 

243.94.5 

250.91.5 

266.59.7 

274.43.8 

282.27.9 

296.21,9 

304.93,2- 

313.64,4 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

128.53,7 

132.01,1 

135.48,5 

160.67,1 

165.01,4 

169.35,6 

192.80.5 

198.01.6 

203.22.7 

224.94,0 

231.01.9 

237.09.9 

257.07,4 

264.02,2 

270.97,0 

289.20,8 

297.02,5 

304.84,1 

321.34.2 
330.02,7 

338.71.2 

3700 

3800 

3900 

128.94.2 
132.42,7 

135.91.2 

161.17,8 

165.53,4 

169.89,0 

193.41,4 

198.64,1 

203.86,8 

225.64,9 

231.74,8 

237.84,7 

257.88.5 

264.85.5 

271.82.5 

290.12.1 

297.96.2 

305.80.3 

322.35,6 

331.06,8 

339.78,1 

3700 

3800 

3900 

4OO0 

4100 

4200 

138.95,9 

142.43,3 

145.90,7 

173.69,9 

178.04,1 

182.38,4 

208.43.8 

213.64.9 
218.86,0 

243.17.8 

249.25.8 
255.33,7 

277.91,8 

284.86,6 

291.81,4 

312.65,8 

320.47,4 

328.29,0 

347.39.7 
356.08,2 

364.76.7 

4000 

4100 

4200 

139.39.7 
142.88,2 

146.36.7 

174.24,7 

178.60,3 

182.95,9 

209.09,6 

214.32,3 

219.55,1 

243.94,5 

250.04,4 

256.14,2 

278.79,5 

285.76.4 

292.73.4 

313.64.4 

321.48.5 

329.32.6 

348.49,3 

357.20,5 

365.91,8 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

149.38,1 

152.85,5 

156.32,9 

186.72,6 

191.06,8 

195.41,1 

224.07.1 

229.28.2 

234.49.3 

261.41.6 

267.49.6 
273.57,5 

298.76,2 

305.71,0 

312.65,8 

336.10,7 

343.92,3 

351.74,0 

373.45.2 
382.13,7 

390.82.2 

4300 

4400 

4500 

149.85.2 
153.33,7 

156.82.2 

187.31,5 

191.67,1 

196.02,7 

224.77,8 

230.00,5 

235.23,3 

262.24,1 

268.34,0 

274.43,8 

299.70.4 

306.67.4 

313.64.4 

337.16,7 

345.00,8 

352.84,9 

374.63,0 

383.34,2 

392.05,5 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

159.80,3 

163.27,7 

166.75,1 

199.75,3 

204.09,6 

208.43,8 

239.70.4 

244.91.5 

250.12.6 

279.65,5 

285.73.4 

291.81.4 

319.60,5 

326.55,3 

333.50,1 

359.55,6 

367.37,3 

375.18,9 

399.50.7 
408.19,2 

416.87.7 

4606 

4700 

4800 

160.30.7 
163.79,2 

167.27.7 

200.38,4 

204.74,0 

209.09,6 

240.46,0 

245.68,8 

250.91,5 

280.53,7 

286.63,6 

292.73,4 

320.61.4 

327.58.4 
334.55,3 

360.69,0 

368.53.2 

376.37.3 

400.76,7 

409.47,9 

418.19,2 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

170.22,5 

173.69,9 

177.17,3 

212.78,1 

217.12,3 

221.46,6 

255.33.7 

260.54.8 

265.75.9 

297.89.3 

303.97.3 
310.05,2 

340.44,9 

347.39,7 

354.34,5 

383.00,5 

390.82,2 

398.63,8 

425.56.2 
434.24,7 

442.93.2 

4900 

5000 

5100 

170.76.2 
174.24,7 

177.73.2 

213.45,2 

217.80,8 

222.16,4 

256.14,2 

261.37,0 

266.59,7 

298.83,3 

304.93,2 

311.03,0 

341.52.3 

348.49.3 

355.46.3 

384.21.4 

392.05.5 

399.89.6 

426.90,4 

435.61,6 

444.32,9 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

180.64,7 

184.12,1 

187.59,5 

225.80,8 

230.15,1 

234.49,3 

270.97.0 

276.18.1 

281.39.2 

316.13,2 

322.21,1 

328.29,0 

361.29,3 

368.24,1 

375.18,9 

406.45,5 

414.27,1 

422.08,8 

451.61.6 
460.30,1 

468.98.6 

5200 

5300 

5400 

181.21,6 

184.70,1 

188.18,6 

226.52,1 

230.87,7 

235.23,3 

271.82,5 

277.05,2 

282.27,9 

317.12,9 

323.22,7 

329.32,6 

362.43.3 

369.40.3 

376.37.3 

407.73.7 

415.57.8 

423.41.9 

453.04,1 

461.75,3 

470.46,6 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

191.06,8 

194.54,2 

198.01,6 

238.83,6 

243.17,8 

247.52,1 

286.60.3 

291.81.4 

297.02.5 

334.37,0 

340.44.9 

346.52.9 

382.13,7 

389.08,5 

396.03,3 

429.90,4 

437.72,1 

445.53,7 

477.67.1 
486.35,6 

495.04.1 

5500 

5600 

5700 

191.67.1 
195.15,6 

198.64.1 

239.58,9 

243.94,5 

248.30,1 

287.50,7 

292.73,4 

297.96,2 

335.42,5 

341.52,3 

347.62,2 

383.34.2 

390.31.2 

397.28.2 

431.26.0 

439.10.1 

446.94.2 

479.17,8 

487.89,0 

496.60,3 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

201.49,0 

204.96,4 

208.43,8 

251.86,3 

256.20,5 

260.54,8 

302.23.6 

307.44.7 

312.65.8 

352.60.8 

358.68.8 
364.76,7 

402.98,1 

409.92,9 

416.87,7 

453.35,3 

461.17,0 

468.98,6 

503.72.6 
512.41,1 

521.09.6 

5800 

5900 

6000 

202.12,6 

205.61,1 

209.09,6 

252.65,8 

257,01,4 

261.37,0 

303.18,9 

308.41,6 

313.64,4 

353.72,1 

359.81,9 

365.91,8 

404.25.2 

411.22.2 

418.19.2 

454.78.4 

462.62.5 

470.46.6 

505.31,5 

514.02,7 

522.74,0 

5800 

5900, 

6000 

6100 

6200 

6300 

211.91,2 

215.38,6 

218.86,0 

264.89,0 

269.23,3 

273.57,5 

317.86.8 

323.07.9 
328.29,0 

370.84,7 

376.92,6 

383.00,5 

423.82,5 

430.77,3 

437.72,1 

476.80,3 

484.61,9 

492.43,6 

529.78.1 
538.46,6 

547.15.1 

6100 

6200 

6300 

212.58.1 
216.06,6 

219.55.1 

265.72,6 

270.08,2 

274.43,8 

318.87,1 

324.09,9 

329.32,6 

372.01,6 

378.11,5 

384.21,4 

425.16.2 

432.13.2 
439.10,1 

478.30.7 

486.14.8 

493.98.9 

531.45,2 

540.16,4 

548.87,7 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

222.33,4 

225.80,8 

229.28,2 

277.91,8 

282.26,0 

286.60,3 

333.50.1 

338.71.2 

343.92.3 

389.08,5 

395.16.4 

401.24.4 

444.66,8 

451.61,6 

458.56,4 

500.25,2 

508.06,8 

515.88,5 

555.83,6 

564.52,1 

573.20,5 

6400 

6500 

6600 

223.03,6 

226.52,1 

230.00,5 

278.79,5 

283.15,1 

287.50,7 

334.55,3 

339.78,1 

345.00,8 

390.31,2 

396.41,1 

402.51,0 

446.07.1 

453.04.1 

460.01.1 

501.83.0 

509.67.1 

517.51.2 

557.58,9 

566.30,1 

575.01,4 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

232.75,6 

236.23,0 

239.70,4 

290.94,5 

295.28,8 

299.63,0 

349.13.4 

354.34.5 

359.55.6 

407.32.3 

413.40.3 
419.48,2 

465.51,2 

472.46,0 

479.40,8 

523.70,1 

531.51,8 

539.33,4 

581.89.0 
590.57,5 

599.28.0 

1 6700 
6800 
6900 

233.49.0 
236.97,5 

240.46.0 

291.86,3 

296.21,9 

300.57,5 

350.23,6 

355.46,3 

360.69,0 

408.60,8 

414.70,7 

420.80,5 

466.98.1 

473.95.1 

480.92.1 

525.35,3 

533.19.5 

541.03.6 

583.72,6 

592.43,8 

601.15,1 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

243.17,8 

246.65,2 

250.12,6 

303.97,3 

308.31,5 

312.65,8 

364.76.7 

369.97.8 

375.18.9 

425.56,2 

431.64.1 

437.72.1 

486.35,6 

493.30,4 

500.25,2 

547.15,1 

554.96,7 

562.78,4 

607.94.5 
616.63,0 

625.31.5 

7000 

7100 

7200 

243.94.5 
247.43,0 

250.91.5 

304.93,2 

309.28,8 

313.64,4 

365.91,8 

371.14,5 

376,37,3 

426.90,4 

433.00,3 

439.10,1 

487.89.0 

494.86.0 

501.83.0 

548.87.7 

556.71.8 

564.55.9 

609.86,3 

618.57,5 

627.28,8 

7000 

7100 

7200 

73UC 

7400 

7500 

253.60,0 

257.07,4 

260.54,8 

317.00,0 

321.34,2 

325.68,5 

380.40.0 

385.61.1 

390.82.2 

443.80,0 

449.87.9 

455.95.9 

507.20,0 

514.14,8 

521.09,6 

570.60,0 

578.41,6 

586.23,3 

634.00,0 

642.68,5 

651.37,0 

7600 

7400 

7500 

254.40.0 
257.88,5 

261.37.0 

318.00,0 

322.35,6 

326.71,2 

381.60,0 

386.82,7 

392.05,5 

445.20,0 

451.29,9 

457.39,7 

508.80.0 

515.77.0 

522.74.0 

572.40.0 

580.24.1 

588.08.2 

636.00,0 

644.71,2 

653.48,5 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

264.02,2 

267.49,6 

270.97,0 

330.02,7 

334.37,0 

338.71,2 

396.03.3 

401.24.4 

406.45.5 

462.03.8 

468.11.8 
474.19,7 

528.04,4 

534.99,2 

541.94,0 

594.04,9 

601.86,6 

609.68,2 

660.05.5 
668.74,0 

677.42.5 

“7600 

7700 

7800 

264.85.5 
268.34,0 

271.82.5 

331.06,8 

335.42,5 

339.78,1 

397.28,2 

402.51,0 

407.73,7 

463.49,6 

469.59,5 

475.69,3 

529.71,0 

536.67.9 

543.64.9 

595.92.3 

603.76.4 

611.60.5 

662.13,7 

670.84,9 

679.56,2 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

7900 

8000 

8100 

274.44,4 

277.91,8 

281.39,2 

343.05,5 

347.39,7 

351.74,0 

411.66.6 

416.87.7 

422.08.8 

480.27,7 

486.35.6 

492.43.6 

548.88,8 

555.83,6 

562.78,4 

617.49,9 

625.31,5 

633.13,2 

686.11,0 

694.79,5 

703.47,9 

7900 

8000 

8100 

275.31,0 

278.79,5 

282.27,9 

344.13,7 

348.49,3 

352.84,9 

412.96,4 

418.19,2 

423.41,9 

481.79,2 

487.89,0 

493.98,9 

550.61.9 

557.58.9 

564.55.9 

619.44.7 

627.28.8 

635.12.9 

688.27,4 

696.98,6 

705.69,9 

8200 

8300 

8400 

284.86,6 

288.34,0 

291.81,4 

356.08,2 

360.42,5 

364.76,7 

427.29,9 

432.51.0 

437.72.1 

498.51.5 

504.59.5 
510.67,4 

569.73,2 

576.67,9 

583.62,7 

640.94,8 

648.76,4 

656.58,1 

712.16.4 
720.84,9 

729.53.4 

8200 

8300 

8400 

285.76.4 
289.24,9 

292.73.4 

357.20,5 

361.56,2 

365.91,8 

428.64,7 

433.87,4 

439.10,1 

500.08,8 

506.18,6 

512.28,5 

571.52.9 

578.49.9 
585.46,8 

642.97.0 

650.81.1 

658.65.2 

714.41,1 

723.12,3 

731.83,6 

8200 

8300 

8400 

8500 

8000 

8700 

295.28,8 

298.76,2 

302.23,6 

369.11,0 

373.45,2 

377.79,5 

442.93.2 

448.14.2 

453.35.3 

516.75.3 

522.83.3 
528.91,2 

590.57,5 

597.52,3 

604.47,1 

664.39,7 

672.21,4 

680.03,0 

738.21.9 
746.90,4 

755.58.9 

8500 

8600 

8700 

296.21.9 
299.70,4 

303.18.9 

370.27,4 

374.63,0 

378.98,6 

444. 32,1) 
449.55,6 
454.78,4 

518.38,4 

524.48,2 

530.58,1 

592.43.8 

599.40.8 

606.37.8 

666.49.3 

674.33.4 

682.17.5 

740.54,8 

749.26,0 

757.97,3 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

900C 

305.71,0 

309.18,4 

312.65,8 

382.13,7 

386.47,9 

390.82,2 

458.56.4 

463.77.5 

468.98.6 

534.99,2 

541.07.1 

547.15.1 

611.41,9 

618.36,7 

625.31,5 

687.84,7 

695.66,3 

703.47,9 

764.27.4 
772.95,9 

781.64.4 

8800 

8900 

9000 

306.67.4 
310.15,9 

313.64.4 

383.34,2 

387.69,9 

392.05,5 

460.01,1 

465.23,8 

470.46,6 

536.67,9 

542.77,8 

548.87,7 

313.34.8 

320.31.8 

627.28.8 

690.01,6 

697.85.8 

705.69.9 

766.68,5 

775.39,7 

784.11,0 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

316.13,2 

319.60,5 

323.07,9 

395.16,4 

399.50,7 

403.84,9 

474.19.7 

479.40.8 

484.61.9 

553.23.0 

559.31.0 
565.38,9 

632.26,3 

639.21,1 

646.15,9 

711.29,6 

719.11,2 

726.92,9 

790.32.9 
799.01,4 

807.69.9 

9100 

9200 

9300 

317.12.9 
320.61,4 

324.09.9 

396.41,1 

400.76,7 

405.12,3 

475.69,3 

480.92,1 

486.14,8 

554.97,5 

561.07,4 

567.17,3 

S34.25,8 

641.22.7 

648.19.7 

713.54.0 

721.38.1 

729.22.2 

792.82,2 

801.53,4 

810.24,7 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

19000 

326.55,3 

330.02,7 

333.50,1 

408.19,2 

412.53,4 

416.87,7 

489.83.0 

495.04.1 

500.25.2 

571.46.8 

577.54.8 
583.62,7 

653.10,7 

660.05,5 

667.00,3 

734.74,5 

742.56,2 

750.37,8 

816.38,4 

825.06,8 

833.75,3 

9400 

9500 

9600 

327.58,4 

331.06,8 

334.55,3 

409.47,9 

413.83,6 

418.19,2 

491.37,5 

496.60,3 

501.83,0 

573.27,1 

579.37,0 

585.46,8 

655.16.7 

662.13.7 

669.10.7 

737.06.3 

744.90.4 

752.74.5 

818.95,9 

827.67,1 

836.38,4 

9400 

9500 

9600 

336.97,5 

340.44,9 

343.92,3 

421.21,9 

425.56,2 

429.90,4 

505.46.3 

510.67.4 

515.88.5 

589.70,7 

595.78.6 

601.86.6 

673.95,1 

680.89,9 

687.84,7 

758.19,5 

766.01,1 

773.82,7 

842.43.8 
851.12,3 

859.80.8 

9700 

9800 

9900 

338.03,8 

341.52,3 

345.00,8 

422.54,8 

426.90,4 

431.26,0 

507.05,8 

512.28,5 

517.51,2 

591.56,7 

597.66,6 

603.76,4 

676.07.7 

683.04.7 
690.01,6 

760.58.6 

768.42.7 

776.26.8 

845.09,6 

853.80,8 

862.52,1 

9700 

9800 

9900 

347.39,7 

434.24,7 

521.09,6 

607.94,6 

694.79,5 

781.64,4 

868.49,3 

IOOOO 

348.49,3 

435.61,5 

522.74,0 

609.86, 3|  696.98,6 

784.11,0 

871.23,3 

IOOOO 

Nov.  13th— 317  DAYS—  lO  months  13  days. 


Nov.  14th — 3 18  DAYS—  lO  months  14  days. 


! -*-* 
E 
< 

319  DAYS. 
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320  DAYS. 
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E 

<t 

Rate. 

4 

1 5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

0 | 10 

Rate. 

100 

200 

300 

3.49,6 

6.99,2 

10.48,8 

4.37.0 

8.74.0 
13.11,0 

5.24,4 
| 10.48,8 
15.73,2 

6.11,8 

12.23,6 

18.35,3 

6.99,2 

13.98.4 

20.97.5 

7.86,6 

15.73,2 

23.59,7 

8.74,0 

17.47.9 

26.21.9 

100 

200 

300 

3.50,7 

7.01,4 

10.52,1 

4.38,4 

8.76,7 

13.15,1 

5.26,0 

10.52.1 

15.78.1 

6.) 8,7 
12.27,4 
18.41,1 

7.01,4 

14.02,7 

21.04,1 

7.89,0 

15.78.1 

23.67.1 

8.76,7 

17.53,4 

26.30,1 

lOO 

200 

300 

foO 

500 

600 

13.98.4 
17.47,9 

20.97.5 

17.47.9 

21.84.9 

26.21.9 

20.97,5 

26.21,9 

31.46,3 

24.47,1 

30.58,9 

36.70,7 

27.96,7 

34.95,9 

41.95,1 

31.46,3 

39.32,9 

47.19,5 

34.95.9 

43.69.9 
52.43,8 

400 

500 

000 

14.02,7 

17.53,4 

21.04,1 

17.53,4 

21.91,8 

26.30,1 

21.04.1 

26.30.1 

31.56.2 

24.54,8 

30.68,5 

36.82,2 

28.05,5 

35.06,8 

42.08,2 

31.56.2 

39.45.2 

47.34.2 

35.06,8 

43.83,6 

52.60,3 

400 

500 

OOO 

700 

800 

900 

24.47,1 

27.96,7 

31.46,3 

30.58.9 

34.95.9 

39.32.9 

36.70,7 

41.95,1 

47.19,5 

42.82,5 

48.94,2 

55.06,0 

48.94,2 

55.93,4 

62.92,6 

55.06,0 

62.92,6 

70.79,2 

61.17.8 

69.91.8 

78.65.8 

700 

800 

900 

24.54,8 

28.05,5 

31.56,2 

30.68,5 

35.06,8 

39.45,2 

36.82.2 

42.08.2 

47.34.2 

42.95,9 

49.09,6 

55.23,3 

49.09,6 

56.11,0 

63.12,3 

55.23.3 

63.12.3 

71.01.4 

61.37,0 

70.13,7 

78.90,4 

700 

800 

OOO 

lOOO 

1100 

1200 

34.95,9 

38.45,5 

41.95,1 

43.69,9 

48.06.8 

52.43.8 

52.43,8 

57.68,2 

62.92,6 

61.17,8 

67.29,6 

73.41,4 

69.91,8 

76.91.0 

83.90.1 

78.65.8 
86.52,3 

94.38.9 

87.39.7 

96.13.7 
104.87,7 

”1000 

llOO 

1200 

35.06,8 

38.57,5 

42.08,2 

43.83,6 

48.21,9 

52.60,3 

52.60.3 

57.86.3 

63.12.3 

61.37,0 

67.50,7 

73.64,4 

70.13,7 

77.15,1 

84.16,4 

78.90.4 

86.79.5 

94.68.5 

87.67,1 

96.43,8 

105.20,5 

1000 
1 lOO 
1200 
1300  1 
1400  i 
1500 

1300 

1400 

1500 

45.44.7 
48.94,2 

52.43.8 

56.80.8 

61.17.8 

65.54.8 

68.17,0 

73.41,4 

78.65,8 

79.53,2 

85.64,9 

91.76,7 

90.89,3 

97.88,5 

104.87,7 

102.25.5 
110.12,1 

117.98.6 

113.61.6 

122.35.6 

131.09.6 

1300 

1400 

1500 

45.58,9 

49.09,6 

52.60,3 

56.98,6 

61.37,0 

65.75,3 

68.38.4 

73.64.4 

78.90.4 

79.78,1 

85.91,8 

92.05,5 

91.17,8 

98.19,2 

105.20,5 

102.57.5 

110.46.6 

118.35.6 

113.97,3 

122.74,0 

131.50,7 

1600 
1 1700 
1800 

55.93,4 

59.43,0 

62.92,6 

69.91.8 

74.28.8 

78.65.8 

83.90,1 

89.14,5 

94.38,9 

97.88,5 

104.00,3 

110.12,1 

111.86,8 

118.86,0 

125.85,2 

125.85,2 

133.71,8 

141.58,4 

139.83,6 

148.57.5 

157.31.5 

1OO0 

1700 

1800 

100() 

2000 

2100 

56.11,0 

59.61,6 

63.12,3 

70.13,7 

74.52,1 

78.90,4 

84.16.4 

89.42.5 

94.68.5 

98.19,2 

104.32,9 

110.46,6 

112.21,9 

119.23,3 

126.24,7 

126.24.7 

134.13.7 

142.02.7 

140.27,4 

149.04,1 

157.80,8 

lOOO 

1700 

1800 

100(5 

2000 

2100 

220(5 

2300 

2400 

1900 

2000 

2100 

66.42,2 

69.91,8 

73.41,4 

83.02.7 

87.39.7 

91.76.7 

99.63,3 

104.87,7 

110.12,1 

116.23,8 

122.35,6 

128.47,4 

132.84,4 

139.83.6 

146.82.7 

149.44,9 

157.31,5 

165.18,1 

166.05.5 

174.79.5 
183.53,4 

66.63,0 

70.13,7 

73.64,4 

83.28,8 

87.67,1 

92.05,5 

99.94,5 

105.20.5 

110.46.6 

116.60,3 

122.74,0 

128.87,7 

133.26,0 

140.27,4 

147.28,8 

149.91.8 

157.80.8 

165.69.9 

166.57,5 

175.34,2 

184.11,0 

2200 

2300 

2400 

76.91.0 
80.40,5 

83.90.1 

96.13,7 

100.50.7 

104.87.7 

115.36,4 

120.60,8 

125.85,2 

134.59,2 

140.71,0 

146.82,7 

153.81,9 

160.81,1 

167.80,3 

173.04.7 
180.91,2 

188.77.8 

192.27.4 

201.01.4 
209.75,3 

2200 

2300 

2400 

77.15,1 

80.65,8 

84.16,4 

96.43,8 

100.82,2 

105.20,5 

115.72.6 

120.98.6 

126.24.7 

135.01,4 

141.15,1 

147.28,8 

154.30,1 

161.31,5 

168.32,9 

173.58.9 

181.47.9 
189.37,0 

192.87,7 

201.64,4 

210.41,1 

2500 

2600 

2700 

87.39,7 

90.89,3 

94.38,9 

109.24,7 

113.61.6 

117.98.6 

131.09,6 

136.34,0 

141.58,4 

152.94,5 

159.06,3 

165.18,1 

174.79.6 

181.78.6 
188.77,8 

196.64.4 
204.51,0 

212.37.5 

218.49.3 

227.23.3 

235.97.3 

2500 

2G00 

2700 

87.67,1 

91.17,8 

94.68,5 

109.58,9 

113.97,3 

118.35,6 

131.50.7 

136.76.7 

142.02.7 

153.42,5 

159.56,2 

165.69.9 

175.34,2 

182.35,6 

189.37,0 

197.26.0 

205.15.1 

213.04.1 

219.17,8 

227.94,5 

236.71,2 

250(5 
2000  ! 
2700 

2800 

2900 

3000 

97.88,5 

101.38,1 

104.87,7 

122.35.6 

126.72.6 

131.09.6 

146.82,7 

152.07,1 

157.31,5 

171.29,9 

177.41,6 

183.53,4 

195.77,0 

202.76.2 

209.75.3 

220.24,1 

228.10,7 

235.97,3 

244.71.2 

253.45.2 

262.19.2  | 

2800 

2900 

3000 

98.19,2 

101.69,9 

105.20,5 

122.74,0 

127.12,3 

131.50,7 

147.28.8 

152.54.8 

157.80.8 

171.83,6 

177.97,3 

184.11,0 

196.38,4 

203.39,7 

210.41,1 

220.93.2 

228.82.2 
236.71,2 

245.47,9 

254.24,7 

263.01,4 

280(5  1 
2000 
3000 

i 3100 
i 3200 
3300 

108.37.3 
111.86,8 

115.36.4 

135.46.6 

139.83.6 
144.20,5 

162.55,9 

167.80,3 

173.04,7 

189.65,2 

195.77,0 

201.88,8 

216.74,5 

223.73,7 

230.72,9 

243.83,8 

251.70,4 

259.57,0 

270.93,2 

279.67.1 

288.41.1 

3100 

3200 

3300 

108.71,2 

112.21,9 

115.72,6 

135.89,0 

140.27,4 

144.65,8 

163.06.8 

168.32.9 

173.58.9 

190.24,7 

196.38,4 

202.52,1 

217.42,5 

224.43,8 

231.45,2 

244.60.3 

252.49.3 

260.38.4 

271.78,1 

280.54,8 

289.31,5 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

118.86,0 

122.35,6 

125.85,2 

148.57.5 

152.94.5 

157.31.5 

178.29,0 

183.53,4 

188.77,8 

208.00,5 

214.12,3 

220.24,1 

237.72.1 

244.71.2 
251.70,4 

267.43.6 
275.30,1 

253.16.7 

297.15,1 

305.89.0 

314.63.0 

3400 

3500 

3000 

119.23,3 

122.74,0 

126.24,7 

149.04,1 

153.42,5 

157.80,8 

178.84,9 

184.11.0 

189.37.0 

208.65,8 

214.79,5 

220.93,2 

2.48.46,6 

245.47,9 

252.49,3 

268.27.4 

276.16.4 

284.05.5 

298.08,2 

306.84,9 

315.61,6 

3400  | 

3500 

3000 

3700 
3800 
1 3900 

129.34,8 

132.84,4 

136.34,0 

161.68.5 

166.05.5 

170.42.5 

194.02,2 

199.26,6 

204.51,0 

226.35,9 

232.47,7 

238.59,5 

258.69,6 

265.68.8 

272.67.9 

291.03.3 
298.89,9 

306.76.4 

323.37.0 

332.11.0 
340.84,9 

3700 

3800 

3900 

129.75,3 

133.26,0 

136.76,7 

162.19,2 

166.57,5 

170.95,9 

194.63.0 

199.89.0 

205.15.1 

227.06,8 

233.20,5 

239.34,2 

259.50,7 

266.52,1 

273.53,4 

291.94.5 

299.83.6 

307.72.6 

324.38,4 

333.15,1 

341.91,8 

3700  I 
3800  ! 
3000  j 

4000 
4100 
! 4200 

139.83.6 
143.33,2 

146.82.7 

174.79,5 

179.16.4 

183.53.4 

209.75,3 

214.99,7 

220.24,1 

244.71,2 

250.83,0 

256.94,8 

279.67,1 

286.66,3 

293.65,5 

314.63,0 

322.49,6 

330.36,2 

349.58.9 

358.32.9 
367.06,8 

4000 

4100 

4200 

140.27,4 

143.78,1 

147.28,8 

175.34,2 

179.72,6 

184.11,0 

210.41.1 

215.67.1 

220.93.2 

245.47,9 

251.61,6 

257.75,3 

280.54,8 

287.56,2 

294.57,5 

315.61.6 

323.50.7 

331.39.7 

350.68,5 

359.45,2 

368.21,9 

4000 

4100 

4200 

i 4300 
4400 
4500 

150.32,3 

153.81,9 

157.31,5 

187.90.4 

192.27.4 

196.64.4 

225.48,5 

230.72,9 

235.97,3 

263.06,6 

269.18,4 

275.30,1 

300.64.7 

307.63.8 
314.63,0 

338.22,7 

346.09,3 

353.95,9 

375.80.8 

384.54.8 

393.28.8 

4300 

4400 

4500 

150.79,5 

154.30,1 

157.80,8 

188.49,3 

192.87,7 

197.26,0 

226.19.2 

231.45.2 

236.71.2 

263.89,0 

270.02,7 

276.16,4 

301.58,9 

308.60,3 

315.61,6 

339.28.8 

347.17.8 

355.06.8 

376.98,6 

385.75,3 

394.52,1 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

160.81,1 

164.30,7 

167.80,3 

201.01.4 

205.38.4 
209.75,3 

241.21,6 

246.46,0 

251.70,4 

281.41,9 

287.53,7 

293.65,5 

321.62,2 

328.61.4 

335.60.5 

361.82.5 
369.69,0 

377.55.6 

402.02.7 

410.76.7 

419.50.7 

4000 

4700 

4800 

161.31,5 

164.82,2 

168.32,9 

201.64,4 

206.02,7 

210.41,1 

241.97.3 

247.23.3 

252.49.3 

282.30,1 

288.43,8 

294.57,5 

322.63,0 

329.64,4 

336.65,8 

362.95.9 

370.84.9 
378.74,0 

403.28,8 

412.05,5 

420.82,2. 

4000 

4700 

4800 

4000 

5000 

5100' 

4900 

5000 

5100 

171.29,9 

174.79,5 

178.29,0 

214.12.3 

218.49.3 

222.86.3 

256.94,8 

262.19,2 

267.43,6 

299.77,3 

305.89,0 

312.00,8 

342.59,7 

349.58,9 

356.58,1 

385.42.2 
393.28,8 

401.15.3 

428.24,7 

436.98.6 

445.72.6 

4900 

5000 

5100 

171.83,6 

175.34,2 

178.84,9 

214.79,5 

219.17,8 

223.56,2 

257.75.3 

263.01.4 

268.27.4 

300.71,2 

306.84,9 

312.98,6 

343.67,1 

350.68,5 

357.69,9 

386.63.0 

394.52.1 

402.41.1 

429.58,9 

438.35,6 

447.12,3 

5200 

5300 

5400 

181.78,6 

185.28,2 

188.77,8 

227.23.3 

231.60.3 

235.97.3 

272.67,9 

277.92,3 

283.16,7 

318.12,6 

324.24,4 

330.36,2 

363.57.3 

370.56.4 
377.55,6 

409.01,9 

416.88,5 

424.75,1 

454.46,6 

463.20.5 

471.94.5 

5200 

5300 

5400 

182.35,6 

185.86,3 

189.37,0 

227.94,5 

232.32,9 

236.71,2 

273.53.4 

278.79.5 

284.05.5 

319.12,3 

325.26,0 

331.39,7 

364.71,2 

371.72,6 

378.74,0 

410.30.1 

418.19.2 

426.08.2 

455.89,0 

464.65,8 

473.42,5 

5200 

5300 

5400 

5500 
5600 
i 5700 

192.27,4 

195.77,0 

199.26,6 

240.34.2 

244.71.2 

249.08.2 

288.41,1 

293.65,5 

298.89,9 

336.47,9 

342.59,7 

348.71,5 

384.54,8 

391.54,0 

398.53,2 

432.61,6 

440.48,2 

44S.34.8 

480.68.5 

489.42.5 
498.16,4 

5500 

5000 

5700 

192.87,7 

196.38,4 

199.89,0 

241.09,6 

245.47,9 

249.86,3 

289.31.5 

294.57.5 

299.83.6 

337.53,4 

343.67,1 

349.80,8 

385.75,3 

392.76,7 

399.78,1 

433.97.3 

441.86.3 

449.75.3 

482.19,2 

490.95,9 

499.72,6. 

5500 
5000 
5700  | 

5800 

5900 

6000 

202.76.2 
206.25,8 

209.75.3 

253.45.2 

257.82.2 

262.19.2 

304.14,2 

309.38,6 

314.63,0 

354.83,3 

360.95,1 

367.06,8 

405.52,3 

412.51,5 

419.50,7 

456.21.4 
464.07,9 

471.94.5 

506.90.4 

515.64.4 

524.38.4 

5800 

5900 

0000 

203.39,7 

206.90,4 

210.41,1 

254.24,7 

258.63,0 

263.01,4 

305.09.6 

310.35.6 

315.61.6 

355.94,5 

362.08,2 

368.21,9 

406.79,5 

413.80,8 

420.82,2 

457.64.4 

465.53.4 

473.42.5 

508.49,3 

517.26,0 

526.02,7 

5800 

5000 

OOOO 

6100 
i 6200 
6300 

213.24,9 

216.74,5 

220.24,1 

266.56.2 

270.93.2 
275.30,1 

319.87,4 

325.11,8 

330.36,2 

373.18,6 

379.30,4 

385.42,2 

426.49,9 

433.49,0 

440.48,2 

479.81.1 
487.67,7 

495.54.2 

533.12.3 

541.86.3 

550.60.3 

OlOO 

0200 

0300 

213.91,8 

217.42,5 

220.93,2 

267.39,7 

271.78,1 

276.16,4 

320.87.7 

326.13.7 

331.39.7 

374.35,6 

380.49,3 

386.63,0 

427.83,6 

434.84,9 

441.86,3 

481.31.5 

489.20.5 

497.09.6 

534.79,5 

543.56,2 

552.32,9 

OlOO 

0200 

G300 

6400 
1 6500 
6600 

223.73,7 

227.23,3 

230.72,9 

279.67.1 

284.04.1 

288.41.1 

335.60,5 

340.84,9 

3.46.09,3 

391.54,0 

397.65,8 

403.77,5 

447.47,4 

454.46,6 

461.45,8 

503.40,8 

511.27,4 

519.14,0 

559.34,3 

568.08.2 

576.82.2 

0400 

0500 

OOOO 

224.43,8 

227.94,5 

231.45,2 

280.54,8 

284.93,2 

289.31,5 

336.65.8 

341.91.8 

347.17.8 

392.76,7 

398.90,4 

405.04,1 

448.87,7 

455.89,0 

462.90,4 

504.98.6 

512.87.7 

520.76.7 

561.09,6 

569.86,3 

578.63,0 

0400 

0500 

OOOO 

6700 

6800 

6900 

234.22.5 
237.72,1 

241.21.6 

292.78.1 

297.15.1 

301.52.1 

351.33,7 

356.58,1 

361.82,5 

409.89,3 

416.01,1 

422.12,9 

468.44,9 

475.44,1 

482.43,3 

527.00,5 

534.87,1 

542.73,7 

585.56,2 

594.30.1 

603.04.1 

0700 

0800 

0900 

234.95,9 

238.46,6 

241.97,3 

293.69,9 

298.08,2 

302.46,6 

352.43.8 

357.69.9 

362.95.9 

411.17,8 

417.31,5 

423.45,2 

469.91,8 

476.93,2 

483.94,5 

528.65.8 

536.54.8 

544.43.8 

587.39,7 

596.16,4 

604.93,2 

rG700 

0800 

OOOO 

7000 

7100 

7200 

244.71,2 

248.20,8 

251.70,4 

305.89.0 

310.26.0 

314.63.0 

367.06,8 

372.31,2 

377.55,6 

428.24,7 

434.36,4 

440.48,2 

489.42.5 

496.41.6 
503.40,8 

550.60.3 
558.46,8 

566.33.4 

611.78.1 

620.52.1 
629.26,0 

7000 

7100 

7200 

245.47,9 

248.98,6 

252.49,3 

306.84,9 

311.23,3 

315.61,6 

368.21.9 

373.47.9 
378.74,0 

429.58,9 

435.72,6 

441.86,3 

490.95,9 

497.97,3 

504.98,6 

552.32.9 

560.21.9 
568.11,0 

613.69,9 

622.46,6 

631.23,3 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

255.20,0 

258.69,6 

262.19,2 

319.00,0 

323.37.0 

327.74.0 

382.80,0 

388.04,4 

393.28,8 

446.60,0 

452.71,8 

458.83,6 

510.40,0 

517.39,2 

524.38,4 

574.20,0 

582.06,6 

589.93,2 

638.00,0 

646.74,0 

655.47,9 

7300 

7400 

7500 

256.00,0 

259.50,7 

263.01,4 

320.00,0 

324.38,4 

328.76,7 

384.00,0 

389.26.0 

394.52.1 

448.00,0 

454.13,7 

460.27,4 

512.00,0 

519.01,4 

526.02,7 

576.00,0 

583.89.0 

591.78.1 

640.00,0 

648.76,7 

657.53,4 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

265.68.8 
269.18,4 

272.67.9 

332.11,0 

336.47.9 

340.84.9 

398.53,2 

403.77,5 

409.01,9 

464.95,3 

471.07,1 

477.18,9 

531.37,5 

538.36,7 

545.35,9 

597.79,7 

605.66,3 

613.52,9 

664.21.9 

672.95.9 

681.09.9 

7G00 

7700 

7800 

266.52,1 

270.02,7 

273.53,4 

333.15,1 

337.53,4 

341.91,8 

399.78.1 

405.04.1 

410.30.1 

466.41,1 

472.54,8 

478.68,5 

533.04,1 

540.05,5 

547.06,8 

599.67.1 

607.56.2 

615.45.2 

666.30,1 

675.06,8 

683.83,6 

7000 

7700 

7800 

1 7900 
8000 
8100 

276.17,5 

279.67,1 

283.16,7 

345.21.9 

349.58.9 

353.95.9 

414.2«,3 

419.50,7 

424.75,1 

483.30,7 

489.42,5 

495.54,2 

552.35.1 

559.34.2 
566.33,4 

621.39.5 
629.26,0 

637.12.6 

690.43.8 

699.17.8 

707.91.8 

7900 

8000 

8100 

277.04,1 

280.54,8 

284.05,5 

346.30,1 

350.68,5 

355.06,8 

415.56.2 

420.82.2 

426.08.2 

484.82,2 

490.95,9 

497.09,6 

554.08,2 

561.09,6 

568.11,0 

623.34.2 

631.23.3 

639.12.3 

692.60,3 

701.37,0. 

710.13,7 

7900 

8000 

8100 

8200 
8300 
1 8400 

286.66,3 

290.15,9 

293.65,5 

358.32.9 

362.69.9 
367.06,8 

429.99,5 

435.23,8 

440.48,2 

501.66,0 

507.77,8 

513.89,6 

573.32,6 

580.31,8 

587.31,0 

644.99.2 
652.85,8 

660.72.3 

716.05,8 

725.39,7 

734:13,7 

8200 

8300 

8400 

287.56,2 

291.06,8 

294.57,5 

359.45,2 

363.83,6 

368.21,9 

431.34.2 

436.60.3 

441.86.3 

503.23,3 

509.37,0 

515.50,7 

575.12,3 

582.13,7 

589.15,1 

647.01.4 

654.90.4 

662.79.5 

718.90,4 

727.67,1 

736.43,8 

8200 

8300 

8400 

I 8500 
8600 
1 8700 

297.15.1 
300.64,7 

304.14.2 

371.43.8 

375.80.8 

380.17.8 

445.72,6 

450.97,0 

456.21,4 

520.01,4 

526.13,2 

532.24,9 

594.30,1 

601.29,3 

608.28,5 

668.58,9 

676.45,5 

684.32,1 

742.87,7 

751.61.6 

760.35.6 

8500 

8000 

8700 

298.08,2 

301.58,9 

305.09,6 

372.60,3 

376.98,6 

381.37,0 

447.12.3 

452.38.4 

457.64.4 

521.64,4 

527.78,1 

533.91,8 

596.16,4 

603.17,8 

610.19,2 

670.68.5 

678.57.5 

686.46.6 

745.20,5 

753.97,3 

762.74,0 

8500 

8000 

8700 

1 8800 
8900 
9000 

307.63,8 

311.13,4 

314.63,0 

384.54.8 

388.91.8 

393.28.8 

461.45,8 

466.70,1 

471.94,5 

538.36,7 

544.48,5 

550.60,3 

615.27.7 

622.26.8 
629.26,0 

692.18,6 

700.05,2 

707.91,8 

769.09.6 

777.83.6 
786.57,5 

8800 

8900 

9000 

308.60,3 

312.11,0 

315.61,6 

385.75,3 

390.13,7 

394.52,1 

462.90.4 

468.16.4 

473.42.5 

540.05,6 

546.19,2 

552.32,9 

617.20,5 

624.21,9 

631.23,3 

694.35.6 

702.24.7 

710.13.7 

771.50,7 

780.27,4 

789.04,1 

8800 

8900 

9000 

9100 
1 9200 
| 9300 

318.12,6 

321.62,2 

325.11,8 

397.65,8 

402.02.7 

406.39.7 

477.18,9 

482.43,3 

487.67,7 

556.72,1 

562.83,8 

568.95,6 

636.25,2 

643.24,4 

650.23,6 

715.78.4 
723.64,9 

731.51.5 

795.31.5 

804.05.5 

812.79.5 

9100 

9200 

9300 

319.12,3 

322.63,0 

326.13,7 

398.90,4 

403.28,8 

407.67,1 

478.68.5 

483.94.5 

489.20.5 

558.46,6 

564.60,3 

570.74,0 

638.24,7 

645.26,0 

652.27,4 

718.02.7 

725.91.8 

733.80.8 

797.80,8 

806.57,5 

815.34,2 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

328.61.4 
332.11,0 

335.60.5 

410.76.7 

415.13.7 

419.50.7 

492.92,1 

498.16,4 

503.40,8 

575.07,4 

581.19,2 

587.31,0 

657.22,7 

664.21,9 

671.21,1 

739.38.1 
747.24,7 

755.11.2 

821.53.4 

830.27.4 

839.01.4 

9400 

9500 

9000 

329.64,4 

333.15,1 

336.65,8 

412.05,5 

416.43,8 

420.82,2 

494.46.6 

499.72.6 

504.98.6 

576.87,7 

583.01,4 

589.15,1 

659.28,8 

666.30,1 

673.31,5 

741.69.9 

749. 55. 9 

757.47.9 

824.11,0 

832.87,7 

841.64,4 

9400 

9500 

9000 

9700 

9800 

9900 

339.10,1 

342.59,7 

346.09,3 

423.87.7 

428.24.7 
432.61,6 

508.65,2 

513.89,6 

519.14,0 

593.42,7 

599.54,5 

605.66,3 

678.20,3 

685.19.5 

692.18.6 

762.97,8 

770.84,4 

778.71,0 

847.75.3 

856.49.3 

865.23.3 

9700 

9800 

9900 

340.16,4 

343.67,1 

347.17,8 

425.20,5 

429.58,9 

433.97,3 

510.24.7 

515.50.7 

520.76.7 

595.28,8 

601.42,5 

607.56,2 

6S0.32,9 

687.34,2 

694.35,6 

765.37.0 

773.26.0 

781.15.1 

850.41,1 

859.17.8 

867.94,5 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 1 349.58,9 

436.98,6 

524.38, 4|  611.78,1 

699.17,8 

786.57,5 

873.97,3 

lOOOO 

350.68, 5|  438.35,6 

526.02,7 

613.69,9 

701.37,0 

7S9.04,1 

876.71,2 

lOOOO 

Nov.  15  th. — 319  DAYS — 10  months  15  days. 

Nov.  16th— 320  DAYS — lO  months  16  days. 

-M 

E 

< 

321  DAYS. 

-4-^ 

E 

< 

322  DAYS. 

-4-j 

E 

< 

Hate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Hate. 

4 

5 

6 | 7 

8 9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

3.51,8 

7.03,6 

10.55,3 

4.39,7 

8.79,5 

13.19,2 

5.27,7 

10.55,3 

15.83,0 

6.15,6 

12.31,2 

18.46,8 

7.03,6 

14.07,1 

21.10,7 

7.91,5 

15.83,0 

23.74,5 

8.79,4 

17.58,9 

26.38,4 

loo 

200 

300 

3.52,9 
7.05,8 
10.58, C 

4.41.1 

8.82.2 
13.23,3 

5.29,3 

10.58,6 

15.87,9 

6.17,5 

12.35,1 

18.52,6 

7.05,8 

14.11,5 

21.17,3 

7.94,0 

15.87.9 

23.81.9 

8.82,2 

17.64,4 

26.46,6 

lOO 

200 

300 

400 

500 

600 

14.07,1 

17.58,9 

21.10,7 

17.58,9 

21.98,6 

26.38,4 

21.10,7 

26.38,4 

31.66,0 

24.62,5 

30.78,1 

36.93,7 

28.14,2 

35.17,8 

42.21,4 

31.66.0 
39.57,5 

47.49.0 

35.17,8 

43.97,3 

52.76,7 

400 

500 

600 

14.11,5 

17.64,4 

21.17,3 

17.64.4 

22.05.5 

26.46.6 

21.17,3 

26.46,6 

31.75,9 

24.70.1 
30.87,7 

37.05.2 

28.23,0 

35.28,8 

42.34,5 

31.75,9 

39X9,9 

47.63,8 

35.28,8 

44.11,0 

52.93,2 

406 

500 

OOO 

700 

800 

900 

24.62,5 

28.14,2 

31.66,0 

30.78,1 

35.17,8 

39.57,5 

36.93,7 

42.21,4 

47.49,0 

43.09,3 

49.24,9 

55.40,5 

49.24,9 

56.28,5 

63.32,1 

55.40.5 
63.32,1 

71.23.6 

61.56,2 

70.35,6 

79.15,1 

700 

800 

900 

24.70,1 

28.23,0 

31.75,9 

30.87.7 

35.28.8 

39.69.9 

37.05,2 

42.34,5 

47.63,8 

43.22.7 
49.40,3 

55.57.8 

49.40,3 

56.46,0 

63.51,8 

55.57.8 

63.51.8 

71.45.8 

61.75,3 

70.57,5 

79.39,7 

Too 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

35.17,8 

38.69,6 

42.21,4 

43.97,3 

48.37,0 

52.76,7 

52.76,7 

58.04,4 

63.32,1 

61.56,2 

67.71,8 

73.87,4 

70.35.6 
77.39,2 

84.42.7 

79.15.1 
87.06,6 

94.98.1 

87.94,5 

96.74,0 

105.53,4 

lOOO 

11O0 

1200 

35.28,8 

38.81,6 

42.34,5 

44.11.0 

48.52.1 

52.93.2 

52.93,2 

58.22,5 

63.51,8 

61.75.3 
67.92,9 

74.10.4 

70.57,5 

77.63,3 

84.69,0 

79.39.7 

87.33.7 

95.27.7 

88.21,9 

97.04,1 

105.86,3 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

45.73,2 

49.24,9 

52.76,7 

57.16,4 

61.56,2 

65.95,9 

68.59,7 

73.87,4 

79.15,1 

80.03,0 

86.18,6 

92.34,2 

91.46,3 

98.49,9 

105.53,4 

102.89.6 
110.81,1 

118.72.6 

114.32,9 

123.12,3 

131.91,8 

1300 

1400 

1500 

45.87,4 

49.40,3 

52.93,2 

57.34.2 

61.75.3 

66.16.4 

68.81,1 

74.10,4 

79.39,7 

80.27,9 

86.45,5 

92.63,0 

91.74,8 

98.80,5 

105.86,3 

lU3.21,6 
111. 15, C 
119.09,6 

114.68,5 

123.50,7 

132.32,9 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

56.28,5 

59.80,3 

63.32,1 

70.35,6 

74.75,3 

79.15,1 

84.42,7 

89.70,4 

94.98,1 

98.49,9 

104.65,5 

110.81,1 

112.57.0 
119.60,5 

126.64.1 

126.64.1 
134.55,6 

142.47.1 

140.71,2 

149.50,7 

158.30,1 

1600 

1700 

1300 

56.46,0 

59.98,9 

63.51,8 

70.57.5 

74.98.6 

79.39.7 

84.69,0 

89.98,4 

95.27,7 

98.80,5 

104.98,1 

111.15,6 

112.92,1 

119.97,8 

127.03,6 

127.03,6 

134.97.5 

142.91.5 

141.15,1 

149.97,3 

158.79,5 

lOOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

66.83,8 

70.35,6 

73.87,4 

83.54,8 

87.94,5 

92.34,2 

100.25,8 

105.53,4 

110.81,1 

116.96,7 

123.12,3 

129.27,9 

133.67.7 
140.71,2 

147.74.8 

150.38.6 
158.30,1 

166.21.6 

167.09,6 

175.89,0 

184.68,5 

1900 

2000 

2100 

67.04,7 

70.57,5 

74.10,4 

83.80.8 

88.21.9 
92.63,0 

100.57,0 

105.86,3 

111.15,6 

117.33.2 
123.50,7 

129.68.2 

134.09,3 

141.15,1 

148.20,8 

150.85.5 

158.79.5 
166.73,4 

167.61,6 

176.43,8 

185.26,0 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

77.39,2 

80.91,0 

84.42,7 

96.74,0 

101.13,7 

105.53,4 

116.08,8 

121.36,4 

126.64,1 

135.43,6 

141.59,2 

147.74,8 

154.78.4 
161.81,9 

168.85.5 

174.13.2 
182.04,7 

189.96.2 

193.47,9 

202.27,4 

211.06,8 

2200 

2300 

2400 

77.63,3 

81.16,2 

84.69,0 

97.04,1 

101.45.2 

105.86.3 

116.44,9 

121.74,2 

127.03,6 

135.85.8 
142.03, ^ 

148.20.8 

155.26,6 

162.32,3 

169.38,1 

174.67.4 

182.61.4 
190.55,3 

194.08,2 

202.90,4 

211.72,6 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

87.94,5 

91.46,3 

94.98,1 

109.93,2 

114.32,9 

118.72,6 

131.91,8 

137.19,5 

142.47,1 

153.90,4 

160.06,0 

166.21,6 

175.89,0 

182.92,6 

189.96,2 

197.87.7 
205.79,2 

213.70.7 

219.86,3 

228.65,8 

237.45,2 

2500 

2600 

2700 

88.21,9 

91.74,8 

95.27,7 

110.27.4 

114.68.5 

119.09.6 

132.32,9 

137.62,2 

142.91,5 

154.38.4 
160.55,9 

166.73.4 

176.43,8 

183.49,6 

190.55,3 

198.49.3 

206.43.3 

214.37.3 

220.54,8 

229.37,0 

238.19,2 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

98.49,9 

102.01,6 

105.53,4 

123.12,3 

127.52,1 

131.91,8 

147.74,8 

153.02,5 

158.30,1 

172.37,3 

178.52,9 

184.68,5 

196.99.7 
204.03,3 

211.06.8 

221.62,2 

229.53,7 

237.45,2 

246.24,7 

255.04,1 

263.83,6 

2800 

2900 

3000 

98.80,5 

102.33,4 

105.86,3 

123.50.7 

127.91.8 

132.32.9 

148.20,8 

153.50,1 

158.79,5 

172.91.0 
179.08,5 

185.26.0 

197.61,1 

204.66,8 

211.72,6 

222.31.2 

230.25.2 

238.19.2 

247.01,4 

255.83,6 

264.65,8 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

109.05,2 

112.57,0 

116.08,8 

136.31,5 

140.71,2 

145.11,0 

163.57,8 

168.85,5 

174.13,2 

190.84,1 

196.99,7 

203.15,3 

218.10.4 
225.14,0 

232.17.5 

245.36.7 
253.28,2 

261.19.7 

272.63,0 

281.42,5 

290.21,9 

3100 

3200 

3300 

109.39,2 

112.92,1 

116.44,9 

136.74.0 

141.15.1 

145.56.2 

164.08,8 

169.38,1 

174.67,4 

191.43.6 
197.61,1 

203.78.6 

218.78,4 

225.84,1 

232.89,9 

246.13,2 

254.07.1 

262.01.1 

273.47,9 

282.30,1 

291.12,3 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

119.60,5 

123.12,3 

126.64,1 

149.50,7 

153.90,4 

158.30,1 

179.40,8 

184.68,5 

189.96,2 

209.31,0 

215.46,6 

221.62,2 

239.21.1 
246.24,7 

253.28.2 

269.11.2 
277.02,7 

284.94.2 

299.01,4 

307.80,8 

316.60,3 

3400 

3500 

3600 

119.97,8 

123.50,7 

127.03,6 

149.97.3 

154.38.4 

158.79.5 

179.96,7 

185.26,0 

190.55,3 

209.96.2 
216.13,7 

222.31.2 

239.95,6 

247.01,4 

254.07,1 

269.95,1 

277.89.0 

285.83.0 

299.94,5 

308.76,7 

317.58,9 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

130.15,9 

133.67,7 

137.19,5 

162.69,9 

167.09,6 

171.49,3 

195.23,8 

200.51,5 

205.79,2 

227.77,8 

233.93,4 

240.09,0 

260.31.8 
267.35,3 

274.38.9 

292.85.8 
300.77,3 

308.68.8 

325.39,7 

334.19,2 

342.98,6 

3700 

3800 

3900 

130.56,4 

134.09,3 

137.62,2 

163.20.5 

167.61.6 
172.02,7 

195.84,7 

201.14,0 

206.43,3 

228.48.8 
234.66,3 

240.83.8 

261.12,9 

268.18,6 

275.24,4 

293.77.0 

301.71.0 
309.64,9 

326.41,1 

335.23,3 

344.05,5' 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

140.71,2 

144.23,0 

147.74,8 

175.89,0 

180.28,8 

184.68,5 

211.06,8 

216.34,5 

221.62,2 

246.24,7 

252.40,3 

258.55,9 

281.42.5 
288.46,0 

295.49.6 

316.60.3 
324.51,8 

332.43.3 

351.78,1 

360.57,5 

369.37,0 

4000 

4100 

4200 

141.15,1 

144.67,9 

148.20,8 

176.43.8 

180.84.9 
185.26,0 

211.72,6 

217.01,9 

222.31,2 

247.01.4 
253.18,9 

259.36.4 

282.30,1 

289.35,9 

296.41,6 

317.58.9 

325.52.9 
333.46,8 

352.87,7 

361.69,9 

370.52,1 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

151.26,6 

154.78,4 

158.30,1 

189.08,2 

193.47,9 

197.87,7 

226.89,9 

232.17,5 

237.45,2 

264.71,5 

270.87,1 

277.02,7 

302.53.2 
309.56,7 

316.60.3 

340.34.8 
348.26,3 

356.17.8 

378.16,4 

386.95,9 

395.75,3 

4300 

4400 

4500 

151.73,7 

155.26,6 

158.79,5 

189.67.1 

194.08.2 

198.49.3 

227.60,5 

232.89,9 

238.19,2 

265.54.0 
271.71,5 

277.89.0 

303.47,4 

310.53,2 

317.58,9 

341.40.8 

349.34.8 

357.28.8 

379.34,2 

388.16,4 

396.98,6 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

161.81,9 

165.33,7 

168.85,5 

202.27,4 

206.67,1 

211.06,8 

242.72,9 

248.00,5 

253.28,2 

283.18,4 

289.34,0 

295.49,6 

323.63,8 

330.67,4 

337.71,0 

364.09.3 
372.00,8 

379.92.3 

404.54,8 

413.34,2 

422.13,7 

4600 

4700 

4800 

162.32,3 

165.85,2 

169.38,1 

202.90.4 

207.31.5 

211.72.6 

243.48,5 

248.77,8 

254.07,1 

284.06.6 
290.24,1 

296.41.6 

324.64,7 

331.70,4 

338.76,2 

365.22.7 

373.16.7 

381.10.7 

405.80,8 

414.63,0 

423.45,2 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

172.37,3 

175.89,0 

179.40,8 

215.46,6 

219.86,3 

224.26,0 

258.55,9 

263.83,6 

269.11,2 

301.65,2 

307.80,8 

313.96,4 

344.74.5 
351.78,1 

358.81.6 

387.83.8 
395.75,3 

403.66.8 

430.93,2 

439.72,6 

448.52,1 

4900 

5000 

5100 

172.91,0 

176.43,8 

179.96,7 

216.13.7 

220.54.8 

224.95.9 

259.36,4 

264.65,8 

269.95,1 

302.59.2 
308.76,7 

314.94.2 

345.81,9 

352.87,7 

359.93,4 

389.04,7 

396.98.6 

404.92.6 

432.27,4 

441.09,6 

449.91,8 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

182.92,6 

186.44,4 

189.96,2 

228.65,8 

233.05,5 

237.45,2 

274.38,9 

279.66,6 

284.94,2 

320.12,1 

326.27,7 

332.43,3 

365.85.2 
372.88,8 

379.92.3 

411.58.4 
419.49,9 

427.41.4 

457.31,5 

466.11,0 

474.90,4 

5200 

5300 

5400 

183.49,6 

187.02,5 

190.55,3 

229.37.0 

233.78.1 

238.19.2 

275.24,4 

280.53,7 

285.83,0 

321.11.8 
327.29,3 

333.46.8 

366.99,2 

374.04,9 

381.10,7 

412.86,6 

420.80.5 

428.74.5 

458.74,0 

467.56,2 

476.38,4 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

193.47,9 

196.99,7 

200.51,5 

241.84,9 

246.24,7 

250.64,4 

290.21,9 

295.49,6 

300.77,3 

338.58,9 

344.74,5 

350.90,1 

386.95,9 

393.99,5 

401.03,0 

435.32.9 
443.24,4 

451.15.9 

483.69,9 

492.49,3 

501.28,8 

5500 

5600 

5700 

194.08,2 

197.61,1 

201.14,0 

242.60.3 

247.01.4 

251.42.5 

291.12,3 

296.41,6 

301.71,0 

339.64.4 
345.81,9 

351.99.5 

388.16,4 

395.22,2 

402.27,9 

436.68.5 

444.62.5 
452.56,4 

485.20,5 

494.02,7 

502.84,9 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

6000 

204.03,3 

207.55,1 

211.06,8 

255.04,1 

259.43,8 

263.83,6 

306.04,9 

311.32,6 

316.60,3 

357.05,8 

363.21,4 

369.37,0 

408.06.6 
415.10,1 

422.13.7 

459.07.4 
466.98,9 

474.90.4 

510.08,2 

518.87,7 

527.67,1 

5800 

5900 

6000 

204.66,8 

208.19,7 

211.72,6 

255.83.6 

260.24.7 

264.65.8 

307.00,3 

312.29,6 

317.58,9 

358.17.0 
364.34,5 

370.52.1 

409.33,7 

416.39,5 

423.45,2 

460.50.4 

468.44.4 

476.38.4 

511.67,1 

520.49,3 

529.31,5 

5800 

5900 

GOOO 

6100 

6200 

6300 

214.58,6 

218.10,4 

221.62,2 

268.23,3 

272.63,0 

277.02,7 

321.87,9 

327.15,6 

332.43,3 

375.52,6 

381.68,2 

387.83,8 

429.17.3 
436.20,8 

443.24.4 

482.81.9 
490.73,4 

498.64.9 

536.46,6 

545,26,0 

554.05,5 

6100 

6200 

6300 

215.25,5 

218.78,4 

222.31,2 

269.06.8 

273.47.9 
277.89,0 

322.88,2 

328.17,5 

333.46,8 

376.69.6 
382.87,1 

389.04.7 

430.51,0 

437.56,7 

444.62,5 

484.32.3 

492.26.3 

500.20.3 

538.13,7 

546.95,9 

555.78,1 

OlOO 

0200 

0300 

6400 

6500 

6600 

225.14,0 

228.65,8 

232.17,5 

281.42,5 

285.82,2 

290.21,9 

337.71,0 

342.98,6 

348.26,3 

393.99,5 

400.15,1 

406.30,7 

450.27,9 

457.31,5 

464.35,1 

506.56.4 
514.47,9 

522.39.5 

562.84,9 

571.64,4 

580.43,8 

6400 

6500 

6600 

225.84,1 

229.37,0 

232.89,9 

282.30.1 

286.71.2 

291.12.3 

338.76,2 

344.05,5 

349.34,8 

395.22.2 
401.39,7 

407.57.3 

451.68,2 
458.74,0 
1 465.79,7 

508.14.2 

516.08.2 

524.02.2 

564.60,3 

573.42,5 

582.24,7 

0400 

0500 

GOOO 

6700 

6800 

6900 

235.69,3 

239.21,1 

242.72,9 

294.61,6 

299.01,4 

303.41,1 

353.54,0 

358.81,6 

364.09,3 

412.46,3 

418.61,9 

424.77,5 

471.38,6 

478.42,2 

485.45,8 

530.31.0 
538.22,5 

546.14.0 

589.23,3 

598.02,7 

606.82,2 

6700 

6800 

6900 

236.42,7 

239.95,6 

243.48,5 

295.53.4 

299.94.5 

304.35.6 

354.64,1 

359.93,4 

365.22,7 

413.74.8 
419.92,3 

426.09.9 

1 472.85,5 
479.91,2 
| 486.97,0 

531.96,2 

539.90.1 

547.84.1 

591.06,8 

599.89,0 

608.71,2 

0700 

0800 

0900 

7000 

7100 

7200 

246.24,7 

249.76,4 

253.28,2 

307.80,8 

312.20,5 

316.60,3 

369.37,0 

374.64,7 

379.92,3 

430.93,2 

437.08,8 

443.24,4 

492.49.3 
499.52,9 

506.56.4 

554.05.5 
561.97,0 

569.88.5 

615.61,6 

624.41,1 

633.20,5 

7000 

7100 

7200 

247.01,4 

250.54,2 

254.07,1 

308.76.7 

313.17.8 

317.58.9 

370.52,1 

375.81,4 

381.10,7 

432.27.4 
438.44,9 

444.62.5 

1 494.02,7 
501.08,5 
| 508.14,2 

555.78.1 

563.72.1 
571.66,0 

617.53,4 

626.35,6 

635.17,8 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

256.80,0 

260.31,8 

263.83,6 

321.00,0 

325.39,7 

329.79,5 

385.20,0 

390.47,7 

395.75,3 

449.40,0 

455.55,6 

461.71,2 

513.60.0 
520.63,6 

527.67.1 

577.80.0 
585.71,5 

593.63.0 

642.00,0 

650.79,5 

659.58,9 

7300 

7400 

7500 

257.60,0 

261.12,9 

264.65,8 

322.00,0 

326.41.1 

330.82.2 

386.40,0 

391.69,3 

396.98,6 

450.80.0 
456.97,5 

463.15.1 

515.20,0 
522.25,8 
| 529.31,5 

579.60.0 

587.54.0 
595.47,9 

644.00,0 

652.82,2 

661.64,4 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7300 

267.35,3 

270.87,1 

274.38,9 

334.19,2 

338.58,9 

342.98,6 

401.03,0 

406.30,7 

411.58,4 

467.86,8 

474.02,5 

480.18,1 

534.70.7 
541.74,2 

548.77.8 

601.54.5 
609.46,0 

617.37.5 

668.38,4 

677.17,8 

685.97,3 

“7600 

7700 

7800 

268.18,6 

271.71,5 

275.24,4 

335.23.3 

339.64.4 

344.05.5 

402.27,9 

407.57,3 

412.86,6 

469.32.6 
475.50,1 

481.67.7 

1 536.37,3 
543.43,0 
1 550.48,8 

603.41.9 

611.35.9 

619.29.9 

670.46,6 

679.28,8 

688.11,0 

7000 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

277.90,7 

281.42,5 

284.94,2 

347.38,4 

351.78,1 

356.17,8 

416.86,0 

422.13,7 

427.41,4 

486.33,7 

492.49,3 

498.64,9 

555.81.4 
562.84,9 

569.88.5 

625.29.0 
633.20,5 

641.12.1 

694.76,7 

703.56,2 

712.35,6 

7900 

8000 

8100 

278.77,3 

282.30,1 

285.83,0 

348.46.6 

352.87.7 

357.28.8 

418.15,9 

423.45,2 

428.74,5 

487.85.2 
494.02,7 

500.20.3 

1 557.54,5 
564.60,3 
| 571.66,0 

627.23.8 

635.17.8 

643.11.8 

696.93.2 

705.75.3 
714.57,5 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

288.46,0 

291.97,8 

295.49,6 

360.57,5 

364.97,3 

369.37,0 

432.69,0 

437.96,7 

443.24,4 

504.80,5 

510.96,2 

517.11,8 

576.92.1 
5S3.95,6 

590.99.2 

649.03.6 
656.95,1 

664.86.6 

721.15,1 

729.94,5 

738.74,0 

8200 

8300 

8400 

289.35,9 

292.88,8 

296.41,6 

361.69,9 

366.11.0 

370.52.1 

434.03,8 

439.33,2 

444.62,5 

506.37.8 
512.55,3 

518.72.9 

578.71,8 
585.77,5 
| 592.83,3 

651.05,8 

658.99.7 

666.93.7 

723.39,7 

732.21,9 

741.04,1 

8200 

8300 

8400 

8500 

8000 

8700 

299.01,4 

302.53,2 

306.04,9 

373.76,7 

378.16,4 

382.56,2 

448.52,1 

453.79,7 

459.07,4 

523.27,4 

529.43,0 

535.58,6 

598.02,7 

605.06,3 

612.09,9 

672.78.1 
680.69,6 

688.61.1 

747.53,4 

756.32,9 

765.12,3 

8500 

8600 

8700 

299.94,5 

303.47,4 

307.00,3 

374.93.2 

379.34.2 

383.75.3 

449.91,8 

455.21,1 

460.50,4 

524.90.4 
531.07,9 

537.25.5 

1 599.89,0 
606.94,8 
| 614.00,5 

674.87,7 

682.81,6 

690.75,6 

749.86,3 

758.68,5 

767.50,7 

8500 

8000 

8700 

8800 

8900 

9000 

309.56,7 

313.08,5 

316.60,3 

386.95,9 

391.35,6 

395.75,3 

464.35,1 

469.62,7 

474.90,4 

541.74,2 

547.89,9 

554.05,5 

619.13.4 
626.17,0 

633.20.5 

696.52.6 
704.44,1 

712.35.6 

773.91,8 

782.71,2 

791.50,7 

8800 

8900 

9000 

310.53,2 

314.06,0 

317.58,9 

388.16.4 

392.57.5 

396.98.6 

465.79,7 

471.09,0 

476.38,4 

543.43.0 
549.60,5 

555.78.1 

1 621.06,3 
628.12,1 
| 635.17,8 

698.69.6 

706.63.6 
714.57,5 

776.32,9 

785.15,1 

793.97,3 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

320.12,1 

323.63,8 

327.15,6 

400.15,1 

404.54,8 

408.94,5 

480.18,1 

485.45,8 

490.73,4 

560.21,1 

566.36,7 

572.52,3 

640.24.1 
647.27,7 

654.31.2 

720.27.1 
728.18,6 

736.10.1 

800.30,1 

809.09,6 

817.89,0 

9100 

9200 

9300 

321.11,8 

324.64,7 

328.17,5 

401.39.7 

405.80.8 

410.21.9 

481.67,7 

486.97,0 

492.26,3 

561.95.6 
568.13,1 

574.30.7 

1 642.23,6 
649.29,3 
1 656.35,1 

722.51.5 

730.45.5 

738.39.5 

802.79.5 

811.61.6 
820.43,8 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

330.67,4 

334.19,2 

337.71,0 

413.34,2 

417.74,0 

422.13,7 

496.01,1 

501.28,8 

506.56,4 

578.67,9 

584.83,6 

590.99,2 

661.34.8 
668.38,4 

675.41.9 

744.01.6 
751.93,2 

759.84.7 

826.68,5 

835.47,9 

844.27,4 

9400 

9500 

9600 

331.70,4 

335.23,3 

338.76,2 

414.63.1 

419.04.1 

423.45.2 

497.55,6 

502.84,9 

508.14,2 

580.48.2 
586.65,8 

592.83.3 

1 663.40,8 
670.46,6 
| 677.52,3 

746.33.4 

754.27.4 

762.21.4 

829.26,0 

838.08,2 

846.90,4 

9400 

9500 

9000 

9700 

9800 

9900 

341.22,7 

344.74,5 

348.26,3 

426.53,4 

430.93,2 

435.32,9 

511.84,1 

517.11,8 

522.39,5 

597.14,8 

603.30,4 

609.46,0 

682.45.5 
689.49,0 

696.52.6 

767.76.2 
775.67,7 

783.59.2 

853.06.8 
861.86,3 

870.65.8 

9700 

9800 

9900 

'342.29,0 

345.81,9 

349.34,8 

427.86.3 

432.27.4 

436.68.5 

513.43,6 

518.72,9 

524.02,2 

599.00,8 

605.18,4 

611.35,9 

1 684.58,1 
691.63,8 
698.69,6 

770.15.3 

778.09.3 

786.03.3 

855.72,6 

864.54,8 

873.37,0 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

351.78,1 

439.72, 6|  527.67,1 

615.61, 6|  703.56, 2|  791.50,7 

879.45,2 

lOOOO 

352.87,7 

441.09,6 

529.31,5 

617.53,4 

| 705.75,3 

793.97,3|  882.19,2 

lOOOO 

Nov.  17th. — 321  DAYS — lO  months  17  days. 


Nov.  18th— 322  DAYS-IO  months  18  days. 


£ 

< 

323  HAYS. 

-4-5 

£ 

< 

324  HAYS. 

T I 

c 

Hate. 

4 

5_ 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 | 6 

7 

8 

9 | 

10 

Rate.  1 

100 

200 

300 

3.54,0 
7.07,1) 
] 0.61,9 

4.42,5 

8.84,9 

13.27,4 

5.31,0 

10.61.9 

15.92.9 

6.19,5 

12.38,9 

18.58,4 

7.07,9 

14.15,9 

21.23,8 

7.96,4 

15.92,9 

23.89,3 

8.84,9 

17.69,9 

26.54,8 

106 

200 

300 

3.55.1 

7.10.1 
10.65,2 

4.43,8 

8.87,7 

13.31,5 

5.32,6 

10.65,2 

15.97,8 

6.2174 

12.42,7 

18.64,1 

7.10,1 

14.20.3 

21.30.4 

7.98,9 

15.97,8 

23.96,7 

8.87,7 

17.75,3 

26.63,0 

1 00 
200 
300 

400 

500 

000 

14.15.9 

17.09.9 
21.23,8 

17.69,9 

22.12,3 

26.54,8 

21.23.8 

26.54.8 

31.85.8 

24.77,8 

30.97,3 

37.16,7 

28.31,8 

35.39.7 

42.47.7 

31.85,8 

39.82,2 

47.78,6 

35.39.7 

44.24.7 
53.09,6 

400 

500 

600 

14.20.3 

17.75.3 

21.30.4 

17.75,3 

22.19,2 

26.63,0 

21.30,4 

26.63,0 

31.95,6 

24.85,5 

31.06,8 

37.28,2 

28.40,5 

35.50.7 

42.60.8 

31.95,6 

39.94,5 

47.93,4 

35.50,7 

44.38,4 

53.26,0 

400 

500 

OOO 

7 00 
800 
OOO 

24.77.8 

28.31.8 

31.85.8 

30.97,3 

35.39,7 

39.82,2 

37.16.7 

42.47.7 
47.78,6 

43.36,2 

49.55,6 

55.75,1 

49.55.6 

56.63.6 
63.71,5 

55.75,1 

63.71,5 

71.67,9 

61.94.5 

70.79.5 
79.64,4 

700 

800 

OOO 

24.85.5 

28.40.5 

31.95.6 

31.06,) 

35.50,7 

39.94,5 

37.28,2 

42.60,8 

47.93,4 

43.49,6 

49.71,0 

55.92,3 

49.71.0 

56.81.1 

63.91.2 

55.92,3 

63.91,2 

71.90,1 

62.13,7 

71.01,4 

79.89,0 

700 

800 

OOO 

lOOO 

1100 

1200 

35.39.7 

38.93.7 

42.47.7 

44.24,7 

48.67,1 

53.09,6 

53.09,6 

58.40.5 

63.71.5 

61.94,5 
CS . 1 4,  ( • 
74.33,4 

70.79,5 

77.87,4 

84.95,3 

79.64,4 

87.60,8 

95.57,3 

88.49,3 

97.34,2 

106.19,2 

lOOO 

1100 

1200 

35.50.7 

39.05.8 

42.60.8 

44.38,4 

48.82,2 

53.26,0 

53.26,0 

58.58,6 

63.91,2 

62.13,7 

68.35,1 

74.56/ 

71.01.4 

78.11.5 

85.21.6 

79.89,0 

87.87,9 

95.86,8 

88.76,7 

97.64,4 

106.52,1 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

46.01.6 

49.55.6 

53.09.6 

57.52,1 

61.94,5 

66.37,0 

69.02,5 

74.33.4 

79.64.4 

80.52,9 

86.72,3 

92.91,8 

92.03,3 

99.11,2 

106.19,2 

103.53,7 

111.50.1 

119.46.1 

115.04,1 

123.89.0 

132.74.0 

1300 

1400 

1500 

46.15,9 

49.71.0 

53.26.0 

57.69,9 

62.13,7 

66.57,5 

69.23,8 

74.56,4 

79.89,0 

80.77,8 

86.99,2 

93.20,5 

92.31.8 

99.41.9 
106.52,1 

1U3.85.8 

111.84,7 

119.83,6 

115.39,7 

124.27,4 

133.15,1 

1800 

1400 

1500 

lOOO 

1700 

1800 

56.63,6 

60.17.5 

63.71.5 

70.79,5 

75.21,9 

79.64,4 

84.95.3 

90.26.3 

95.57.3 

99.11,2 

105.30,7 

111.50,1 

113.27.1 

120.35.1 
127.43,0 

127.43,0 

135.39,5 

143.35,9 

141.58,9 

150.43.8 

159.28.8 

1600 

1700 

1800 

ioOo 

2000 

2100 

56.81.1 

60.36.2 

63.91.2 

71.01,4 

75.45,2 

79.89,0 

85.21,6 

90.54,2 

95.86,9 

99.41,9 

105.63,3 

111.84,7 

113.62.2 

120.72.3 
127.82,5 

127.82,5 

135.81,4 

143.80,3 

142.02,7 

150.90,4 

159.78,1 

1600 
1700 
1 800 

lOOO 

2000 

2100 

67.25.5 

70.79.5 
74.33,4 

84.00,8 

88.49,3 

92.91,8 

100.88,2 

106.19,2 

111.50,1 

117.69,6 

123.89,0 

130.08,5 

134.51,0 

141.58,9 

148.66,8 

151.32,3 

159.28,8 

167.25,2 

168.13,7 

176.98.6 

185.83.6 

67.46.3 

71.01.4 

74.56.4 

84.32,9 

88.76,7 

93.20,5 

101.19,5 

106.52,1 

111.84,7 

118.06,0 

124.27,4 

130.48,8 

134.92.6 

142.02.7 
149.12,9 

151.79,2 

159.78,1 

167.77,0 

•168.65,8 

177.53,4 

186.41,1 

lOOO 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

77.87.4 

81.41.4 
84.95,3 

97.34,2 

101.76,7 

106.19,2 

116.81,1 

122.12,1 

127.43,0 

136.27,9 
142.47,4 
. 148.66,8 

155.74,8 

162.82.7 

169.90.7 

175.21,6 

183.18,1 

191.14,5 

194.68,5 

203.53.4 

212.38.4 

“2200 

2300 

2400 

78.11.5 

81.66.6 
85.21,6 

97.64,4 

102.08,2 

106.52,1 

117.17,3 

122.49,9 

127.82,5 

136.70,1 

142.91,5 

149.12,9 

156.23,0 

163.33.2 

170.43.3 

175.75,9 

183.74,8 

191.73,7 

195.28,8 

204.16,4 

213.04,1 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

88.49.3 

92.03.3 

95.57.3 

110.61,6 

115.04,1 

119.46,6 

132.74,0 

138.04.9 

143.35.9 

154.86,3 

161.05,8 

167.25,2 

176.98.6 

184.06.6 
191.14,5 

199.11,0 

2u7.07,4 

215.03,8 

221.23,3 

230.08.2 

238.93.2 

2500 

2600 

2700 

88.76.7 

92.31.8 

95.86.8 

110.95,9 

115.39,7 

119.83,6 

133.15,1 

138.47,7 

143.80,3 

155.34,2 

161.55,6 

167.77,0 

177.53,4 

184.63.6 

191.73.7 

199.72,6 

207.71,5 

215.70,4 

221.91,8 

230.79,5 

239.67,1 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

99.11,2 

102.65.2 

106.19.2 

123.89.0 
128.31,5 

132.74.0 

148.66.8 

153.97.8 

159.28.8 

173.44,7 

179.64,1 

185.83,6 

198.22,5 

205.30.4 

212.38.4 

223.00,3 

230.96,7 

238.93,2 

247.78,1 

256.63,0 

265.47,9 

2800 

2000 

3000 

99.41,9 

102.97.0 

106.52.1 

124.27,4 

128.71,2 

133.15,1 

149.12,9 

154.45,5 

159.78,1 

173.98,4 

180.19,7 

186.41,1 

198.83,8 

205.94.0 

213.04.1 

223.69,3 

231.68,2 

239.67,1 

248.54,8 

257.42,5 

266.30,1 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

109.73,2 

113.27.1 

116.81.1 

137.16.4 
141.58,9 

146.01.4 

164.59.7 

169.90.7 
175.21,6 

192.03,0 

198.22,5 

204.41,9 

219.46,3 

226.54.2 

233.62.2 

246.89,6 

254.86,0 

202.82,5 

274.32,9 

283.17,8 

292.02,7 

3100 

3200 

3300 

110.07.1 

113.62.2 

117.17.3 

137.58,9 

142.02,7 

146.46,6 

165.10,7 

170.43,3 

175.75,9 

192.62,5 

198.83,8 

205.05,2 

220.14,2 

227.24.4 

234.34.5 

247.66,0 

255.64,9 

263.63,8 

275.17,8 

284.05,5 

292.93,2 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

120.35,1 

123.89.0 

127.43.0 

150.43.8 
154.86,3 

159.28.8 

180.52.6 

185.83.6 
191.14,5 

210.61,4 

216.80,8 

223.00,3 

240.70.1 

247.78.1 
254.86,0 

270.78,9 

278.75,3 

286.71,8 

300*87,7 

309.72,6 

318.57,5 

3400 

3500 

3600 

120.72.3 

124.27.4 

127.82.5 

150.90,4 

155.31,2 

159.78,1 

181.08,5 

186.41,1 

191.73,7 

211.26,6 

217.47,9 

223.69,3 

241.44.7 

248.54.8 

255.64.9 

271.62,7 

279.61,6 

287.60,5 

301.80,8 

310.68,5 

319.56,2 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

130.97.0 

134.51.0 
138.04,9 

163.71.2 
168.13,7 

172.56.2 

196.45,5 

201.76.4 

207.07.4 

229.19,7 

235.39,2 

241.58,6 

261.94,0 

269.01.9 

276.09.9 

294.68,2 

302.64,7 

310.61,1 

327.42,5 

336.27,4 

345.12,3 

3700 

3800 

3000 

131.37.5 

134.92.6 

138.47.7 

164.21,9 

168.65,8 

173.09,6 

197.06,3 

202.38,9 

207.71,5 

229.90,7 

236.12,1 

242.33,4 

262.75.1 

269.85.2 

276.95.3 

295.59,5 

303.58,4 

311.57,3 

328.43,8 

337.31,5 

346.19,2 

3700 

3800 

3000 

4000 

4100 

4200 

141.58.9 

145.12.9 
148.66,8 

176.98,6 

181.41,1 

185.83,0 

212.38,4 

217.69,3 

223.00,3 

247.78,1 

253.97,5 

200.17,0 

283.17.8 

290.25.8 
297.33,7 

318.57,5 

326.54,0 

334.50,4 

353.97,3 

362.82,2 

371.67,1 

4000 

4100 

4200 

142.02.7 

145.57.8 

149.12.9 

177.53,4 

181.97,3 

186.41,1 

213.04,1 

218.36,7 

223.69,3 

248.54,8 

254.76,2 

260.97,5 

284.05.5 

291.15.6 
298.25,8 

319.56,2 

327.55,1 

335.54,0 

355.06,8 

363.94,5 

372.82,2 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

152.20.8 

155.74.8 

159.28.8 

190.26.0 
194.68,5 

199.11.0 

228.31.2 

233.62.2 

238.93.2 

266.36,4 

272.55,9 

278.75,3 

304.41.6 

311.49.6 
318.57,5 

342.46,8 

350.43,3 

358.39,7 

380.52,1 
389.37,0 
398.21,9  j 

4300 

4400 

4500 

152.67,9 

156.23.0 

159.78.1 

190.84,9 

195.28,8 

199.72,6 

229.01,9 

234.34,5 

239.67,1 

267.18,9 

273.40,3 

279.61,6 

305.35,9 

312.46,0 

319.56,2 

343.52,9 

351.51,8 

359.50,7 

381.69,9 

390.57,5 

399.45,2 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

162.82.7 

166.36.7 

169.90.7 

203.53.4 
207.95,9 

212.38.4 

244.24.1 

249.55.1 
254.86,0 

284.94,8 

291.14,2 

297.33,7 

325.65,5 

332.73.4 

339.81.4 

366.36,2 

374.32,6 

382.29,0 

407.06.8 

415.91.8 
424.76,7 

4600 

4700 

4800 

163.33.2 

166.88.2 
170.43,3 

204.16,4 

208.60,3 

213.04,1 

244.99,7 

250.32,3 

255.64,9 

285.83,0 

292.04,4 

298.25,8 

32ti.66,3 

333.76,4 

340.86,6 

367.49,6 

375.48,5 

383.47,4 

408.32,9 

417.20,5 

426.08,2 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

173.44,7 

176.98.6 

180.52.6 

216.80,8 

221.23,3 

225.65,8 

260.17,0 

265.47.9 

270.78.9 

303.53,2 

309.72,6 

315.92,1 

346.89.3 

353.97.3 
361.05,2 

390.25,5 

398.21,9 

406.18,4 

433.61.6 

442.46.6 
451.31,5 

4000 

5000 

5100 

173.98.4 

177.53.4 

181.08.5 

217.47,9 

221.91,8 

226.35,6 

260.97,5 

266.30,1 

271.62,7 

304.47,1 

310.68,5 

316.89,9 

347.90.7 

355.06.8 
362.17,0 

391.46,3 

399.45,2 

407.44,1 

434.95,9 

443.83,6 

452.71,2 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

184.06,6 

187.60.5 

191.14.5 

230.08.2 
234.50,7 

238.93.2 

276.09,9 

281.40.8 

286.71.8 

322.11,5 

328.31,0 

334.50,4 

368.13,2 

375.21,1 

382.29,0 

414.14,8 

422.11,2 

430.07,7 

460.16.4 

469.01.4 
477.86,3 

5200 

5300 

5400 

184.63,0 

188.18,6 

191.73,7 

230.79,5 

235.23,3 

239.67,1 

276.95,3 

282.27,9 

287.60,5 

323.11,2 

329.32,6 

335.54,0 

369.27,1 

376.37.3 

383.47.4 

415.43,0 

423.41,9 

431.40,8 

461.58,9 

470.46,6 

479.34,2 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

194.08.5 

198.22.5 
201.76,4 

243.35,6 

247.78,1 

252.20,5 

292.02.7 

297.33.7 

302.64.7 

340.69,9 

346.89,3 

353.08,8 

389.37,0 

396.44.9 

403.52.9 

438.04,1 

446.00,5 

453.97,0 

486.71.2 

495.56.2 
504.41,1 

5500 

5600 

5700 

195.28.8 

198.83.8 

202.38.9 

244.11,0 

248.54,8 

252.98,6 

292.93,2 

298.25,8 

303.58,4 

341.75,3 

347.96,7 

354.18,1 

390.57,5 

397.67.7 

404.77.8 

439.39,7 

447.38,6 

455.37,5 

488.21,9 

497.09,6 

505.97,3 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

6000 

205.30.4 

208.84.4 

212.38.4 

256.63,0 

261.05,5 

265.47,9 

307.95.6 

313.26.6 
318.57,5 

359.28,2 

365.47,7 

371.67,1 

410.60.8 

417. 65. 8 
424.76,7 

461.93,4 

469.89,9 

477.86,3 

513.26.0 

522.11.0 
530.95,9 

5800 

5000 

6000 

205.94.0 

209.49.0 

213.04.1 

257.42,5 

261.86,3 

266.30,1 

308.91,0 

314.23,6 

319.56,2 

360.39,5 

366.60,8 

372.82,2 

411. S7, 9 

418.98.1 

426.08.2 

463.36,4 

471.35,3 

479.34,2 

514.84,9 

523.72,6 

532.60,3 

5800 

5000 

GOOO 

6100 

6200 

6300 

215.92.3 

219.46.3 
223.00,3 

269.90,4 

274.32,9 

278.75,3 

323.88.5 

329.19.5 
334.50,4 

377.86,6 

384.06,0 

390.25,5 

431.84,7 

438.92,6 

446.00,5 

485.82,7 

493.79,2 

501.75,6 

539.80.8 

548.65.8 
557.50,7 

6100 

6200 

6300 

216.59.2 

220.14.2 

223.69.3 

270.74,0 

275.17,8 

279.61,6 

324.88,8 

330.21,4 

335.54,0 

379.03,6 

385.24,9 

391.46,3 

433.18.4 

440.28.5 

447.38.6 

487.33,2 

495.32,1 

503.31,0 

541.47,9 

550.35,6 

559.23,3 

OlOO 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

226.54.2 

230.08.2 

233.62.2 

283.17,8 

287.60,3 

292.02,7 

339.81,4 

345.12.3 

350.43.3 

396.44,9 

402.64,4 

408.83,8 

453.08,5 

460.16.4 

467.24.4 

509.72,1 

517.68,5 

525.64,9 

566.35,6 

575.20.5 

584.05.5 

6400 

6500 

6600 

227.24.4 

230.79.5 

234.34.5 

284.05,5 

288.49,3 

292.93,2 

340.86,6 

346.19,2 

351.51,8 

397.67,7 

403.89,0 

410.10,4 

454.48.8 

461.58.9 
468.69,0 

511.29,9 

519.28,8 

527.27,7 

568.11,0 

576.98,6 

585.86,3 

0400 
6500  : 
6600  | 

6700 

6800 

6900 

237.16,2 

240.70.1 

244.24.1 

296.45,2 

300.87,7 

305.30,1 

355.74.2 

361.05.2 

366.36.2 

415.03,3 

421.22,7 

427.42,2 

474.32.3 

431.40.3 
488.48,2 

533.61,4 

541.57,8 

549.54,2 

592.90,4 

601.75.3 

610.60.3 

6700 

6800 

6900 

237.89.6 

241.44.7 

244.99.7 

297.37,0 

301.80,8 

306.24,7 

356.84,4 

362.17,0 

367.49,6 

416.31,8 

422.53,2 

428.74,5 

475.79.2 

482.89.3 
489.99,5 

535.26,6 

543.25,5 

551.24,4 

594.74,0 

603.61,6 

612.49,3 

6700 

6800 

6000 

7000 

7100 

7200 

247.78.1 

251.32.1 
254.86,0 

309.72,6 

814.15,1 

318.57,5 

371.67.1 

376.98.1 
382.29,0 

433.61,6 

439.81,1 

446.00,5 

495.56,2 

502.64.1 

509.72.1 

557.50,7 

565.47,1 

573.43,6 

619.45,2 

628.30.1 

637.15.1 

7000 

7100 

7200 

248.54.8 

252.09.9 

255.64.9 

310.68,5 

315.12,3 

319.56,2 

372.82,2 

378.14,8 

383.47,4 

434.95,9 

441.17,3 

447.38,6 

497.09.6 

504.19.7 
511.29,9 

559.23,3 

567.22,2 

575.21,1 

621.37,0 

630.24,7 

639.12,3 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

258.40.0 

261.94.0 
265.47,9 

323.00,0 

327.42,5 

331.84,9 

387.60.0 

392.91.0 
398.21,9 

452.20,0 

458.39,5 

464.58,9 

516.80,0 

523.87.9 

530.95.9 

581.40,0 

589.36,4 

597.32,9 

646.00,0 

654.84.9 

663.69.9 

7300 

7400 

7500 

259.20.0 

262.75.1 

266.30.1 

324.00,0 

.328.43,8 

332.87,7 

388.80,0 

394.12,6 

399.45,2 

453.60,0 

459.81,4 

466.02,7 

518.40.0 

525.50.1 
532.60,3 

583.20,0 

591.18,9 

599.17,8 

648.00,0 

656.87,7 

665.75,3 

7300 

7400 

7500 

7600 
7 700 
7800 

269.01.9 

272.55.9 

276.09.9 

336.27,4 

340.69,9 

345.12,3 

403.52,9 

408.83.8 

414.14.8 

470.78,4 

476.97,8 

483.17,3 

538.03.8 

545.11.8 
552.19,7 

605.29,3 

613.25,8 

621.22,2 

672.54,8 

681.39.7 

690.24.7 

7600 

7700 

7800 

269.85.2 

273.40.3 

276.95.3 

337.31,5 

341.75,3 

346.19,2 

404.77,8 

410.10,4 

415.43,0 

472.24,1 

478.45,5 

484.66,8 

539.70.4 

546.80.5 
553.90,7 

607.16,7 

615.15,6 

623.14,5 

674.63,0 

683.50,7 

692.38,4 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

279.63.8 

283.17.8 

286.71.8 

349.54,8 

353.97,3 

358.39,7 

419.45,8 

424.76.7 

430.07.7 

489.36,7 

495.56,2 

501.75,6 

559.27,7 

566.35.6 

573.43.6 

629.18,6 

637.15,1 

645.11,5 

699.09,6 

707.94.5 

716.79.5 

7900 

8000 

8100 

280.50.4 

284.05.5 

287.60.5 

350.63,0 

355.06,8 

359.50,7 

420.7.5,6 

426.08,2 

431.40,8 

490.88,2 

497.09,6 

503.31,0 

561.00,8 

568.11.0 

575.21.1 

631.13,4 

639.12,3 

647.11,2 

701.26,0 

710.13,7 

719.01,4 

7000 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

290.25,8 

293.79.7 

297.33.7 

362.82,2 

367.24,7 

371.67,1 

435.38.6 

440.69.6 
446.00,5 

507.95,1 

514.14,5 

520.34,0 

580.51.5 

587.59.5 
594.67,4 

653.07,9 

661.04,4 

669.00,8 

725.64,4 

734.49,3 

743.34,2 

8200 

8300 

8400 

291.15.6 

294.70.7 

298.25.8 

363.94,5 
368. 3S, 4 
372.82,2 

436.73,4 

442.06,0 

447.38,6 

509.52,3 

515.73,7 

521.95,1 

582.31,2 

589.41.4 

596.51.5 

655.10,1 

663.09,0 

671.07,9 

727.89,0 

736.76,7 

745.64,4 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

300.87,7 

304.41.6 

307.95.6 

376.09,6 

380.52,1 

384.94,5 

451.31.5 

456.62.5 
461.93,4 

526.53,4 

532.72,9 

538.92,3 

601.75.3 

608.83.3 
615.91,2 

676.97,3 

684.93,7 

692.90,1 

752.19,2 

761.04,1 

769.89,0 

8500 

8600 

8700 

301.80.8 

305.35.9 
308.91,0 

377.26,0 

381.69,9 

386.13,7 

452.71,2 

458.03,8 

463.36,4 

528.16,4 

534.37,8 

540.59,2 

603.61,6 

610.71.8 

617.81.9 

679.06.8 

687.05.8 
695.04,7 

754.52,1 

763.39,7 

772.27,4 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

311.49.6 

315.03.6 
318.57,5 

389.37,0 

393.79,5 

398.21,9 

467.24,4 

472.55.3 

477.86.3 

545.11,8 

551.31,2 

557.50,7 

622.99,2 

630.07.1 

637.15.1 

700.86,6 

708.83,0 

716.79,5 

778.74,0 

787.58,9 

796.43,8 

8800 

8900 

9000 

312.46.0 

316.01.1 

319.56.2 

390.57,5 

395.01,4 

399.45,2 

468.69,0 

474.01,6 

479.34,2 

546.80,5 

553.01,9 

559.23,3 

624.92.1 

632.02.2 

639.12.3 

703.03,6 

711.02,5 

719.01,4 

781.15,1 

790.02,7 

798.90,4 

8800 

8000 

0000 

9100 

9200 

9300 

322.11.5 

325.65.5 

329.19.5 

402.64,4 

407.06,8 

411.49,3 

483.17,3 

488.48.2 

493.79.2 

563.70,1 

569.89,6 

576.09,0 

644.23.0 

651.31.0 
658.38,9 

724.75,9 

732.72,3 

740.68,8 

805.28,8 

814.13,7 

822.98,6 

9100 

9200 

9300 

323.11.2 

326.66.3 

330.21.4 

403.89,0 

408.32,9 

412.76,7 

484.66,8 

489.99,5 

495.32,1 

565.44,7 

571.66,0 

577.87,4 

646.22.5 

653.32.6 

660.42.7 

727.00,3 

734.99,2 

742.98,1 

807.78,1 

816.65,8 

825.53,4 

OlOO 

0200 

0300 

9400 

9500 

9600 

332.73.4 

336.27.4 

339.81.4 

415.91,8 

420.34,2 

424.76,7 

499.10.1 

504.41.1 

509.72.1 

582.28,5 

588.47,9 

594.67,4 

665.46.8 

672.54.8 
679.62,7 

748.65,2 

756.61,6 

764.58,1 

831.83,6 

840.68,5 

849.53,4 

9400 

9500 

9600 

333.76.4 

337.31.5 

340.86.6 

417.20,5 

421.64,4 

426.08,2 

500.64,7 

505.97,3 

511.29,9 

584.08,8 

590.30,1 

596.51,5 

667.52,9 

674.63,0 

681.73,2 

750.97,0 

758.95,9 

766.94,8 

834.41,1 

843.28,8 

852.16,4 

0400 

0500 

0600 

9700 

9800 

9900 

10600 

343.35.3 

346.89.3 

350.43.3 

429.19,2 

433.61,6 

438.04,1 

515.03.0 

520.34.0 
525.64,9 

600.86,8 

607.06,3 

613.25,8 

686.70,7 

693.78.6 

700.86.6 

772.54,5 

780.51,0 

788.47,4 

858.38,4 

867.23,3 

876.08,2 

9700 

9800 

9900 

344.41.6 

347.96.7 

351.51.8 

430.52,1 

434.95,9 

439.39,7 

516.62,5 

521.95,1 

527.27,7 

602.72,9 

608.94,2 

615.15,6 

688.83.3 

695.93.4 
703.03,6 

774.93,7 

782.92,6 

790.91,5 

861.04,1 

869.91,8 

878.79,5 

0700 

0800 

OOOO 

353.97,3 

442.46,6 

530.95,9 

619.45,2 

707.94,5 

796.43,8 

884.93,2 

lOOOOl  355.06,8 

443.83,6 

532.60,3 

621.37,0 

710.13,7 

798.90,4 

887.67,1 

lOOOO 

Nov.  19th— 323  DATS— lO  months  19  days. 

Nov.  20th — 324  HAYS— lO  months  20  days. 

!X 

325  DAYS. 

E 

< 

326  DAYS. 

E 

< 

Hate. 

4 

5 

1 6 

7 

1 8 1 9 

| 10 

Hate- 

4 

5 | 6 

L 7 

8 

9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

3756.2 

7.12.3 
10.68,5 

4.45,2 

8.90,4 

13.35,6 

5.34,2 

10.68,5 

16.02,7 

6.23,3 

12.46,6 

18.69,9 

7.12,3 

14.24,7 

21.37,0 

8.01,4 

16.02,7 

24.04,1 

8.90,4 

17.80,8 

26.71,2 

100 

200 

300 

3.57,3 

7.14,5 

10.71,8 

4.46,6 

8.93,2 

13.39,7 

5.35,9 

10.71,8 

16.07,7 

6.25,2 

12.50,4 

18.75,6 

7.14,5 

14.29,0 

21.43,6 

8.03,8 

16.07,7 

24.11,5 

8.93,2 

17.86,3 

26.79,5 

100 

200 

300 

40(5 

500 

600 

14.24.7 

17.80.8 
21.37,0 

17.80,8 

22.26,0 

26.71,2 

21.37,0 

26.71,2 

32.05,5 

24.93,2 

31.16,4 

37.39,7 

28.49,3 

35.61,6 

42.74,0 

32.05,5 

40.06,8 

48.08,2 

35.61,6 

44.52,1 

53.42,5 

400 

500 

600 

14.29,0 

17.86,3 

21.43,6 

17.86,3 

22.32,9 

26.79,5 

21.43,6 

26.79,5 

32.15,3 

25.00,8 

31.26,0 

37.51,2 

28.58.1 
35.72,6 

42.87.1 

32.15,3 

40.19,2 

48.23,0 

35.72,6 

44.65.8 

53.58.9 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

24.93.2 

28.49.3 
32.05,5 

31.16,4 

35.61,6 

40.06,8 

37.39,7 

42.74,0 

48.08,2 

43.63,0 

49.86,3 

56.09,6 

49.86,3 

56.98,6 

64.11,0 

56.09,6 

64.11,0 

72.12,3 

62.32,9 

71.23,3 

80.13,7 

700 

800 

900 

25.00,8 

28.58,1 

32.15,3 

31.26,0 

35.72,6 

40.19,2 

37.51,2 

42.87,1 

48.23,0 

43.76,4 

50.01,6 

56.26,8 

50.01.6 
57.16,2 

64.30.7 

56.26,8 

64.30,7 

72.34,5 

62.52.1 

71.45.2 
80.38,4 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

35.61,6 

39.17,8 

42.74,0 

44.52,1 

48.97,3 

53.42,5 

53.42,5 

58.76*7 

64.11,0 

62.32,9 

68.56,2 

74.79,5 

71.23,3 

78.35,6 

85.47,9 

80.13,7 

88.15,1 

96.16,4 

89.04,1 

97.94,5 

106.84,9 

lOOO 

1100 

1200 

35.72,6 

39.29,9 

42.87,1 

44.65.8 
49.12,3 

53.58.9 

53.58,9 

58.94,8 

64.30,7 

62.52,1 

68.77,3 

75.02,5 

71.45.2 
78.59,7 

85.74.2 

80.38,4 

88.42,2 

$6.46,0 

89.31,5 

98.24,7 

107.17,8 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

46.30,1 

49.86,3 

53.42,5 

57.87,7 

62.32,9 

66.78,1 

69.45,2 

74.79,5 

80.13,7 

81.02,7 

87.26,0 

93.49,3 

92.60,3 

99.72,6 

106.84,9 

104.17,8 

112.19,2 

120.20,5 

115.75,3 

124.65,8 

133.56,2 

1300 

1400 

1500 

46.44,4 

50.01,6 

53.58,9 

58.05.5 
62.52,1 

66.98.6 

69.66,6 

75.02,5 

80.38,4 

81.27,7 

87.52,9 

93.78,1 

92.88,8 

100.03,3 

107.17,8 

104.49,9 

112.53,7 

120.57,5 

116.11,0 

125.04,1 

133.97,3 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

56.98,6 

60.54,8 

64.11,0 

71.23,3 

75.68,5 

80.13,7 

85.47,9 

90.82,2 

96.16,4 

99.72,6 

105.95,9 

112.19,2 

113.97,3 

121.09,6 

128.21,9 

128.21,9 

136.23,3 

144.24,7 

142.46,6 

151.37,0 

160.27,4 

1600 

1700 

1800 

57.16,2 

60.73,4 

64.30,7 

71.45,2 

75.91,8 

80.38,4 

85.74,2 

91.10,1 

96.46,0 

100.03,3 

106.28,5 

112.53,7 

114.32.3 
121.46,8 

128.61.4 

128.61,4 

136.65,2 

144.69,0 

142.90,4 

151.83.6 

160.76.7 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

1900 

2000 

2100 

67.67,1 

71.23,3 

74.79,5 

84.58,9 

89.04,1 

93.49,3 

101.50,7 

106.84,9 

112.19,2 

i 18.42,5 
124.65,8 
130.89,0 

135.34,2 

142.46,6 

149.58,9 

152.26,0 

160.27,4 

168.28,8 

169.17,8 

178.08,2 

186.98,6 

1900 

2000 

2100 

67.87,9 

71.45,2 

75.02,5 

84.84,9 

89.31,5 

93.78,1 

101.81,9 

107.17,8 

112.53,7 

118.78,9 

125.04,1 

131.29,3 

135.75.9J  152.72,9 
142.90,41  160.76,7 
150.04,9|  168.80,5 

169.69,9 

178.63,0 

187.56,2 

2200 

2300 

2400 

78.35,6 

81.91.8 

85.47.9 

97.94,5 

102.39,7 

106.84,9 

117.53,4 

122.87,7 

128.21,9 

137.12,3 

143.35,6 

149.58,9 

156.71,2 

163.83,6 

170.95,9 

176.30,1 

184.31,5 

192.32,9 

195.89,0 

204.79,5 

213.69,9 

2200 

2300 

2400 

78.59,7 

82.17,0 

85.74,2 

98.24,7 

102.71,2 

107.17,8 

117.89,6 

123.25,5 

128.61,4 

137.54,5 

143.79,7 

150.04,9 

157.19.5 
164.34,0 

171.48.5 

176.84,4 

184.88,2 

192.92,1 

196.49,3 

205.42.5 

214.35.6 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

89.04,1 

92.60.3 

96.16.4 

111.30,1 

115.75,3 

120.20,5 

133.56,2 

138.90,4 

144.24,7 

155.82,2 

162.05,5 

168.28,8 

178.08,2 

185.20,5 

192.32,9 

200.34,2 

208.35,6 

216.37,0 

222.60,3 

231.50,7 

240.41,1 

2500 

2600 

2700 

89.31,5 

92.88,8 

96.46,0 

111.64.4 
116.11,0 

120.57.5 

133.97,3 

139.33,2 

144.69,0 

156.30,1 

162.55,3 

168.80,5 

178. 63, '0 
185.77,5 
192.92,1 

200.95,9 

208.99,7 

217.03,6 

223.28.8 

232.21.9 
241.15,1 

250(5 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

99.72,6 

103.28.8 

106.84.9 

124.65,8 

129.11,0 

133.56,2 

149.58,9 

154.93,2 

160.27,4 

174.52,1 

180.75,3 

186.98,6 

199.45,2 

206.57,5 

213.69,9 

224.38,4 

232.39,7 

240.41,1 

249.31,5 

258.21,9 

267.12,3 

2800 

2900 

3000 

100.03,3 

103.60,5 

107.17,8 

125.04,1 

129.50,7 

133.97,3 

150.04,9 

155.40,8 

160.76,7 

175.05,8 

181.31,0 

187.56,2 

200.06,6 

207.21,1 

214.35,6 

225.07,4 

233.11,2 

241.15,1 

250.08,2 

259.01.4 

267.94.5 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

110.41,1 

113.97.3 

117.53.4 

138.01,4 

142.46,6 

146.91,8 

165.61,7 

170.95,9 

176.30,1 

193.21,9 

199.45,2 

205.68,5 

220.82,2 

227.94,5 

235.06,8 

248.42,5 

256.43,8 

264.45,2 

276.02,7 

284.93,2 

293.83,6 

3100 

3200 

3300 

110.75,1 

114.32,3 

117.89,6 

138.43,8 

142.90,4 

147.37,0 

166.12,6 

171.48,5 

176.84,4 

193.81,4 

200.06,6 

206.31,8 

221.50.1 
228.64,7 

235.79.2 

249.18,9 

257.22,7 

265.26,6 

276.87.7 

285.80.8 
294.74,0 

3100 

3200 

3300 

3400 
! 3500 
3600 

121.09,6 

124.65.8 

128.21.9 

151.37,0 

155.82,2 

160.27,4 

181.64,4 

186.98,6 

192.32,9 

211.91,8 

218.15,1 

224.38,4 

242.19,2 

249.31,5 

256.43,8 

272.46,6 

280.47,9 

288.49,3 

302.74,0 

311.64,4 

320.54,8 

3400 

3500 

3600 

121.46,8 

125.04,1 

128.61,4 

151.83.6 
156.30,1 

160.76.7 

182.20,3 

187.56,2 

192.92,1 

212.57,0 

218.82,2 

225.07,4 

242.93.7 
250.08,2 

257.22.7 

273.30,4 

281.34,2 

289.38,1 

303.67,1 

312.60.3 

321.53.4 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

131.78.1 

135.34.2 
138.90,4 

164.72,6 

169.17,8 

173.63,0 

197.67,1 

203.01,4 

208.35,6 

230.61,6 

236.84,9 

243.08,2 

263.56,2 

270.68,5 

277.80,8 

296.50,7 

304.52,1 

312.53,4 

329.45,2 

338.35,6 

347.26,0 

3700 

3800 

3900 

132.18,6 

135.75,9 

139.33,2 

165.23.3 
169.69,9 

174.16.4 

198.27,9 

203.63,8 

208.99,7 

231.32,6 

237.57,8 

243.83,0 

264.37.3 
271.51,8 

278.66.3 

297.41,9 

305.45,8 

313.49,6 

330.46.6 

339.39.7 
348.32,9 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

142.46.6 

146.02.7 
149.58,9 

178.08,2 

182.53,4 

186.98,6 

213.69,9 

219.04,1 

224.38,4 

249.31,5 

255.54,8 

261.78,1 

284.93,2 

232.05,5 

299.17,8 

320.54,8 

328.56,2 

336.57,5 

356.16,4 

365.06,8 

373.97,3 

4000 

4100 

4200 

142.90,4 

146.47,7 

150.04,9 

178.63,0 

183.09,6 

187.56,2 

214.35,6 

219.71,5 

225.07,4 

250.08,2 

256.33,4 

262.58,6 

285.80.8 
292.95,3 

300.09.9 

321.53,4 

329.57,3 

337.61,1 

357.26,0 

366.19.2 

375.12.3 

4000 

4100 

4200 

j 4300 
4400 
4500 

153.15.1 

156.71.2 
160.27,4 

191.43,8 

195.89,0 

200.34,2 

229.72,6 

235.06,8 

240.41,1 

268.01,4 

274.24,7 

280.47,9 

306.30,1 

313.42,5 

320.54,8 

344.58,9 

352.60,3 

360.61,6 

382.87,7 

391.78,1 

400.68,5 

4300 

4400 

4500 

153.62,2 

157.19,5 

160.76,7 

192.02,7 

196.49,3 

200.95,9 

230.43,3 

235.79,2 

241.15,1 

268.83,8 

275.09,0 

281.34,2 

307.24.4 
314.38,9 

321.53.4 

345.64,9 

353.68,8 

361.72,6 

384.05.5 

392.98.6 
401.91,8 

4300 

4400 

4500 

1 4600 
4700 
4800 

163.83.6 

167.39.7 
170.95,9 

204.79,5 

209.24,7 

213.69,9 

245.75,3 

251.09,6 

256.43,8 

286.71,2 

292.94,5 

299.17,8 

327.67,1 

334.79,5 

341.91,8 

368.63,0 

376.64,4 

384.65,8 

40tT58,9 

418.49,3 

427.39,7 

4600 

4700 

4800 

164.34,0 

167.91,2 

171.48,5 

205.42.5 
209.89,0 

214.35.6 

246.51,0 

251.86,8 

257.22,7 

287.59,5 

293.84,7 

300.09,9 

328.67,9 

335.82,5 

342.97,0 

369.76,4 

377.80,3 

385.84,1 

410.84,9 

419.78.1 

428.71.2 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

174.52.1 

178.08.2 
181.64,4 

218.15,1 

222.60,3 

227.05,5 

261.78,1 

267.12,3 

272.46,6 

305.41,1 

311.64,4 

317.87,7 

349.04,1 

356.16,4 

363.28,8 

392.67,1 

400.68,5 

408.69,9 

436.30,1 

445.20,5 

454.11,0 

4900 

5000 

5100 

175.05,8 

178.63,0 

182.20,3 

218.82,2 

223.28,8 

227.75,3 

262.58,6 

267.94,5 

273.30,4 

306.35,1 

312.60,3 

318.85,5 

350.11.5 
357.26,0 

364.40.5 

393.87,9 

401.91,8 

409.95,6 

437.64.4 

446.57.5 
455.50,7 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

185.20,5 

188.76,7 

192.32,9 

231.50,7 

235.95,9 

240.41,1 

277.80,8 

283.15,1 

288.49,3 

324.11,0 

330.34,2 

336.57,5 

370.41,1 

377.53,4 

384.65,8 

416.71,2 

424.72,6 

432.74,0 

463.01,4 

471.91,8 

480.82,2 

5200 

5300 

5400 

185.77,5 

189.34,8 

192.92,1 

232.21,9 

236.68,5 

241.15,1 

278.66,3 

284.02,2 

289.38,1 

325.10,7 

331.35,9 

337.61,1 

371.55.1 
378.69,6 

385.84.1 

417.99,5 

426.03,3 

434.07,1 

464.43,8 

473.37.0 

482.30.1 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

195.89,0 

199.45,2 

203.01,4 

244.86,3 

249.31,5 

253.76,7 

293.83,6 

299.17,8 

304.52,1 

342.80,8 

349.04,1 

355.27,4 

391.78,1 

398.90,4 

406.02,7 

440.75,3 

448.76,7 

456.78,1 

489.72,6 

498.63,0 

507.53,4 

5500 

5600 

5700 

196.49,3 

200.06,6 

203.63,8 

245.61,6 

250.08,2 

254.54,8 

294.74,0 

300.09,9 

305.45,8 

343.86,3 

350.11,5 

356.36,7 

392.98.6 
400.13,2 

407.27.7 

442.11,0 

450.14,8 

458.18,6 

491.23.3 

500.16.4 
509.09,6 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

206.57,5 

210.13,7 

213.69,9 

258.21,9 

262.67,1 

267.12,3 

309.86,3 

315.20,5 

320.54,8 

361.50,7 

367.74,0 

373.97,3 

413.15,1 

420.27,4 

427.39,7 

464.79,5 

472.80,8 

480.82,2 

516.43,8 

525.34,2 

534.24,7 

5800 

5900 

6000 

207.21,1 

210.78,4 

214.35,6 

259.01.4 
263.47,9 

267.94.5 

310.81,6 

316.17,5 

321.53,4 

362.61,9 

368.87,1 

375.12,3 

414.42.2 
421.56,7 

428.71.2 

466.22,5 

474.26,3 

482.30,1 

518.02,7 

526.95,9 

535.89,0 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

217.26,0 

220.82,2 

224.35,4 

271.57,5 

276.02,7 

280.47,9 

325.89,0 

331.23,3 

336.57,5 

380.20,5 

386.43,8 

392.67,1 

434.52,1 

441.64,4 

448.76,7 

488.83,6 

496.84,9 

504.86,3 

543.15,1 

552.05,5 

560.95,9 

6100 

6200 

6300 

217.92,9 

221.50,1 

225.07,4 

272.41.1 
276.87,7 

281.34.2 

326.89,3 

332.25,2 

337.61,1 

381.37,5 

387.62,7 

393.87,9 

435.85.8 
443.00,3 

450.14.8 

490.34,0 

498.37,8 

506.41,6 

544.82.2 

553.75.3 
562.68,5 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

227.94,5 

231.50.7 

235.06.8 

284.93,2 

289.38,4 

293.83,6 

341.91,8 

347.26,0 

352.60,3 

398.90,4 

405.13,7 

411.37,0 

455.89,0 

463.01,4 

470.13,7 

512.87,7 

520.89,0 

528.90,4 

569.86,3 

578.76,7 

587.67,1 

6400 

6500 

6600 

228.64,7 

232.21,9 

235.79,2 

285.80,8 

290.27,4 

294.74,0 

342.97,0 

348.32,9 

353.68,8 

400.13,2 

406.38,4 

412.63,6 

457.29.3 
464.43,8 

471.58.4 

514.45,5 

522.49,3 

530.53,2 

571.61,6 

580.54.8 

589.47.9 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

6700 

6800 

6900 

238.63,0 

242.19.2 

245.75.3 

298.28,8 

302.74,0 

307.19,2 

357.94,5 

363.28,8 

368.63,0 

417.60,3 

423.83,6 

430.06,8 

477.26,0 

484.38,4 

491.50,7 

536.91,8 

544.93,2 

552.94,5 

596.57,5 

605.47,9 

614.38,4 

6700 

6800 

6900 

239.36,4 

242.93,7 

246.51,0 

299.20,5 

303.67,1 

308.13,7 

359.04,7 

364.40,5 

369.76,4 

418.88,8 

425.14,0 

431.39,2 

478.72.9 
485.87,4 

493.01.9 

538.57,0 

546.60,8 

554.64,7 

598.41.1 

607.34.2 
616.27,4 

7000 

7100 

7200 

249.31,5 

252.87.7 

256.43.8 

311.64,4 

316.09,6 

320.54,8 

373.97,3 

379.31,5 

384.65,8 

436.30,1 

442.53,4 

448.76,7 

498.63,0 

505.75,3 

512.87,7 

560.95,9 

568.97,3 

576.98,6 

623.28,8 

632.19,2 

641.09,6 

7000 

7100 

7200 

250.08,2 

253.65,5 

257.22,7 

312.60.3 
317.06,8 

321.53.4 

375.12,3 

380.48,2 

385.84,1 

437.64,4 

443.89,6 

450.14,8 

500.16.4 
507.31,0 

514.45.5 

562.68,5 

570.72,3 

578.76,2 

625.20,5 

634.13.7 

643.06.8 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

260.00,0 

263.56.2 

267.12.3 

325.00,0 

329.45,2 

333.90,4 

390.00,0 

395.34.2 

400.68,5 

455.00,0 

461.23,3 

467.46,6 

520.00,0 

527.12,3 

534.24,7 

585.00,0 

593.01,4 

601.02,7 

650.00,0 

658.90,4 

667.80,8 

7300 

7400 

7500 

260.80,0 

264.37,3 

267.94,5 

326.00,0 

330.46,6 

334.93,2 

391.20,0 

396.55,9 

401.91,8 

456.40,0 

462.65,2 

468.90,4 

521.60.0 
528.74,5 

535.89.0 

586.80,0 

594.83,8 

602.87,7 

652.00,0 

660.93.2 

669.86.3 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

270.68,5 

274.24.7 

277.80.8 

338.35,6 

342.80,8 

347.26,0 

406.02,7 

411.37,0 

416.71,2 

473.69,9 

479.93,2 

486.16,4 

541.37,0 

548.49,3 

555.61,6 

609.04,1 

617.05,5 

625.06,8 

676.71,2 

685.61,6 

694.52,1 

7600 

7700 

7800 

271.51,8 

275.09,0 

278.66,3 

339.39,7 

343.86,3 

348.32,9 

407.27,7 

412.63,6 

417.99,5 

475.15,6 

481.40,8 

487.66,0 

548.03.6 
550.18,1 

557.32.6 

610.91,5 

618.95,3 

626.99,2 

678.79.5 

687.72.6 
696.65,8 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

281.37,0 

284.93.2 

288.49.3 

351.71,2 

356.16,4 

360.61,6 

422.05,5 

427.39,7 

432.74,0 

492.39,7 

498.63,0 

504.86,3 

562.74,0 

569.86,3 

576.98,6 

633.08,2 

641.09,6 

649.11,0 

703.42,5 

712.32,9 

721.23,3 

7900 

8000 

8100 

282.23,6 

285.80,8 

289.38,1 

352.79.5 
357.26,0 

361.72.6 

423.35,3 

428.71,2 

434.07,1 

493.91,2 

500.16,4 

506.41,6 

564.47.1 
571.61,6 

578.76.2 

635.03,0 

643.06,8 

651.10,7 

705.58,9 

714.52.1 

723.45.2 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

292.05.5 

295.61.6 
299.17,8 

365.06,8 

369.52,1 

373.97,3 

438.08,2 

443.42,5 

448.76,7 

511.09,6 

517.32,9 

523.56,2 

584.11,0 

591.23,3 

598.35,6 

657.12,3 

665.13.7 

673.15,1 

730.13,7 

739.04,1 

747.94,5 

8200 

8300 

8400 

292.95,3 

296.52,6 

300.09,9 

366.19.2 
370.65,8 

375.12.3 

439.43,0 

444.78,9 

450.14,8 

512.66,8 

518.92,1 

525.17,3 

585.90.7 
593.05,2 

600.19.7 

659.14,5 

667.18,4 

675.22,2 

732.38.4 

741.31.5 
750.24,7 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

302.74.0 

306.30.1 
309.86,3 

378.42,5 

382.87,7 

387.32,9 

454.11,0 

459.45,2 

464.79,5 

529.79,5 

536.02,7 

542.26,0 

605.47,9 

612.60,3 

619.72,6 

681.16,4 

689.17,8 

697.19,2 

756.84,9 

765.75,3 

774.65,8 

8500 

8600 

8700 

303.67,1 

307.24,4 

310.81,6 

379.58,9 

384.05,5 

388.52,1 

455.50,7 

460.86,6 

466.22,5 

531.42,5 

537.67,7 

543.92,9 

607.34.2 
614.48,8 

621.63.3 

683.26,0 

691.29,9 

699.33,7 

759.17,8 

768.11.0 

777.04.1 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

313.42.5 

316.98.6 
320.54,8 

391.78,1 

396.23,3 

400.68,5 

470.13,7 

475.47,9 

480.82,2 

548.49,3 

554.72,6 

560.95,9 

626.84,9 

633.97,3 

641.09,6 

705.20,5 

713.21,9 

721.23,3 

783.56,2 

792.46,6 

801.37,0 

8800 

8900 

9000 

314.38,9 

317.96,2 

321.53,4 

392.98,6 

397.45,2 

401.91,8 

471.58,4 

476.94,2 

482.30,1 

550.18,1 

556.43,3 

562.68,5 

628.77.8 
635.92,3 

643.06.8 

707.37,5 

715.41,4 

723.45,2 

785.97.3 

794.90.4 
803.83,6 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

324.11.0 

327.67.1 
331.23,3 

405.13,7 

409.58,9 

414.04,1 

480.16,4 

491.50,7 

496.84,9 

567.19,2 

573.42,5 

579.65,8 

648.21,9 

655.34,2 

662.46,6 

729.24,7 

737.26,0 

745.27,4 

810.27,4 

819.17,8 

828.08,2 

9100 

9200 

9300 

325.10,7 

328.67,9 

332.25,2 

406.38.4 
410.84,9 

415.31.5 

487.66,0 

493.01,9 

498.37,8 

568.93,7 

575.18,9 

581.44,1 

650.21.4 
657.35,9 

664.50.4 

731.49,0 

739.52,9 

747.56,7 

812.76,7 

821.69,9 

830.63,0 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

334.79.5 

338.35.6 
341.91,8 

418.49,3 

422.94,5 

427.39,7 

502.19,2 

507.53,4 

512.87,7 

585.89,0 

592.12,3 

598.35,6 

669.58,9 

676.71,2 

683.83,6 

753.28,8 

761.30,1 

769.31,5 

836.98,6 

845.89,0 

854.79,5 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

335.82,5 

339.39,7 

342.97,0 

419.78.1 
424.24,7 

428.71.2 

503.73,7 

509.09,6 

514.45,5 

587.69,3 

593.94,5 

600.19,7 

671.64,9 

678.79,5 

685.94,0 

755.60,5 

763.64,4 

771.68,2 

839.56.2 

848.49.3 
857.42,5 

9400 

9500 

9600 

345.47,9 

349.04,1 

352.60,3 

431.84,9 

436.30,1 

440.75,3 

518.21,9 

523.56,2 

528.90,4 

604.58,9 

610.82,2 

617.05,5 

690.95,9 

698.08,2 

705.20,5 

777.32,9 

785.34,2 

793.35,6 

863.69,9 

872.60,3 

881.50,7 

346.54,2 

350.11,5 

353.68,8 

433.17,8 

437.64,4 

442.11,0 

519.81,4 

525.17,3 

530.53,2 

606.44,9 

612.70,1 

618.95,3 

693.08.5 
700.23,0 

707.37.5 

779.72,1 

787.75,9 

795.79,7 

866.35,6 

875.28.8 

884.21.9 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

356.16,4 

445.20,5 

534.24.7 

623.28,8 

712.32,9 

801.37,0 

890.41,1 

lOOOO 

357.26,0 

446.57,5 

535.89,0 

625.20,5 

714.52,1 

803.83,6 

893.15,1 

lOOOO 

Nov.  21st — 325  DAYS — lO  months  21  days. 

| 

Nov.  22nd— 326  DAYS—  lO  months  22  days. 
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< 

327  DATS. 

E 

< 

328  DATS. 

-4-i 

E 

< 

Rate. 

4 

1 5 

6 

7 

8 

9 | 10 

Rate. 

4 | 5 

6 

7 

8 

9 | 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

3.58,4 

7.16,7 

10.75,1 

4.47.9 

8.95.9 
13.43,8 

5.37,5 

10.75,1 

16.12,6 

6.27,1 

12.54,2 

18.81,4 

7.16,7 

14.33,4 

21.60,1 

8.06,3 

16.12,6 

24.18,9 

8.95,9 

17.91,8 

26.87,7 

ioo 

200 

300 

3,59,5 

7.18,9 

10.78,4 

4.49,3 

8.98,6 

13.47,9 

5.39,2 

10.78.4 

16.17.5 

6.29,0 

12.58.1 

18.87.1 

7.18,9 

14.37,8 

21.56,7 

8.08,8 

16.17,5 

24.26,3 

8.98,6 

17.97,3 

26.95,9 

ioo 

200 

300 

400 

500 

600 

14.33,4 

17.91,8 

21.50,1 

17.91,8 

22.39.7 

26.87.7 

21.50.1 
26.87,7 

32.25.2 

25.08.5 

31.35.6 

37.62.7 

28.66,8 

35.83,6 

43.00,3 

32.25,2 

40.31,5 

48.37,8 

35.83,6 

44.79,5 

53.75,3 

400 

500 

600 

14.37,8 

17.97,3 

21.56,7 

17.97,3 

22.46,6 

26.95,9 

21.56,7 

26.95,9 

32.35,1 

25.16.2 

31.45.2 

37.74.2 

28.75,6 

35.94,5 

43.13,4 

32.35,1 

40.43,8 

48.52,6 

35.94,5 

44.93,2 

53.91,8 

400 

500 

000 

700 

800 

000 

25.08,6 

28.66,8 

32.25,2 

31.35.6 

35.83.6 
40.31,5 

37.62.7 
43.00,3 

48.37.8 

43.89,9 

50.17.0 

56.44.1 

50.17,0 

57.33,7 

64.50,4 

56.44,1 

64.50,4 

72.56,7 

62.71,2 

71.67,1 

80.63,0 

700 

800 

900 

25.16,2 

28.75,6 

32.35,1 

31.45,2 

35.94,5 

40.43,8 

37.74,2 

43.13,4 

48.52,6 

44.03.3 

50.32.3 

56.61.4 

50.32,3 

57.51,2 

64.70,1 

56.61,4 

64.70,1 

72.78,9 

62.90,4 

71.89,0 

80.87,7 

700 

800 

OOO 

lOOO 

1100 

1200 

35.83,6 

39.41,9 

43.00,3 

44.79,5 

49.27,4 

53.75,8 

53.75.3 
59.12,9 

64.50.4 

62.71,2 

68.98.4 

75.25.5 

71.67,1 

78.83,8 

86.00,5 

80.63,0 

88.69,3 

96.75,6 

89.58,9 

98.54,8 

107.50,7 

lOOO 

1100 

1200 

35.94,5 

39.54,0 

43.13,4 

44.93,2 

49.42,5 

53.91,8 

53.91,8 

59.31.0 

64.70.1 

62.90.4 

69.19.5 

75.48.5 

71.89,0 

79.07,9 

86.26,8 

80.87,7 

88.96,4 

97.05,2 

89.86,3 

98.84,9 

107.83,6 

1 OOO 
1IOO 
1200 

1300 

1400 

1500 

46.58,6 

50.17,0 

53.75,3 

58.23,3 

62.71.2 

67.19.2 

69.87,9 

75.25,5 

80.63,0 

81.52.6 

87.79.7 

94.06.8 

93.17,3 

100.34,0 

107.50,7 

104.81,9 

112.88,2 

120.94,5 

1 16.46,6 
125.42,5 
134.38,4 

1300 

1400 

1500 

46.72,9 

50.32,3 

53.91,8 

58.41,1 

62.90,4 

67.39,7 

70.09,3 

75.48,5 

80.87,7 

81.77.5 

88.06.6 
94.35,6 

93.45,8 

100.64,7 

107.83,6 

105.14,0 

113.22,7 

121.31,5 

116.82,2 

125.80,8 

134.79,5 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

lOOO 

2000 

2100 

57.33,7 

60.92,1 

64.50,4 

71.67.1 

76.15.1 
80.63,0 

86.00,5 

91.38,1 

96.75,6 

100.34.0 

106.61.1 
112.88,2 

114.67,4 

121.84,1 

129.00,8 

129.00,8 

137.07,1 

145.13,4 

143.34,2 

152.30,1 

161.26,0 

1600 

1700 

1800 

67.51,2 

61.10,7 

64.70,1 

71.89,0 

76.38,4 

80.87,7 

86.26,8 

91.66,0 

97.05,2 

100.64.7 

106.93.7 

113.22.7 

115.02,5 

122.21,4 

129.40,3 

129.40,3 

137.49,0 

145.57,8 

143.78,1 

152.76.7 

161.75.8 

lOOO 

1700 

1800 

68.08,8 

71.67,1 

75.25,5 

85.11,0 

89.58,9 

94.06,8 

102.13.2 
107.50,7 

112.88.2 

119.15,3 

125.42.5 

131.69.6 

136.17,5 

143.34,2 

150.51,0 

153.19,7 

161.26,0 

169.32,3 

170.21,9 

179.17,8 

188.13,7 

1900 

2000 

2100 

68.29,6 

71.89,0 

75.48,5 

85.37,0 

89.86,3 

94.35,6 

102.44,4 

107.83.6 

113.22.7 

119.51.8 

125.80.8 

132.09.9 

136.59,2 

143.78,1 

150.97,0 

153.66,6 

161.75,3 

169.84,1 

170.74,0 

179.72,6 

188.71,2 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

78.83,8 

82.42,2 

86.00,5 

98.54,8 

103.02.7 

107.50.7 

118.25,8 

123.63,3 

129.00,8 

137.96.7 

144.23.8 
150.51,0 

157.67,7 

164.84,4 

172.01,1 

177.38,6 

185.44,9 

193.51,2 

197.09,6 

206.05,5 

215.01,4 

22(>0 

2300 

2400 

79.07,9 

82.67,4 

86.26,8 

98.84,9 

103.34,2 

107.83,6 

118.61,9 

124.01,1 

129.40,8 

138.38.9 

144.67.9 
150.97,0 

158.15,9 

165.34,8 

172.53,7 

177.92,9 

186.01,6 

194.10,4 

197.69,9 

206.68,5 

215.67,1 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

89.58,9 

93.17,3 

96.75,6 

111.98.6 

116.46.6 
120.94,5 

134.38.4 
139.75,9 

145.13.4 

156.78.1 

163.05.2 

169.32.3 

179.17,8 

186.34,5 

193.51,2 

201.57,5 

209.63,8 

217.70,1 

223.97,3 

232.93,2 

241.89,0 

2500 

2600 

2700 

89.86,3 

93.45,8 

97.05,2 

112.32,9 

116.82,2 

121.31,5 

134.79.5 

140.18.6 
145.57,8 

157.26.0 

163.55.1 

169.84.1 

179.72,6 

186.91,5 

194.10,4 

202.19,2 

210.27,9 

218.36,7 

224.65,8 

233.64,4 

242.63,0 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

100.34,0 

103.92,3 

107.50,7 

125.42,5 

129.90.4 

134.38.4 

150.51.0 
155.88,5 

161.26.0 

175.59.5 

181.86.6 
188.13,7 

200.67,9 

207.84,7 

215.01,4 

225.76,4 

233.82,7 

241.89,0 

250.84,9 

259.80,8 

268.76,7 

2800 
2900 
| 3000 

100.64,7 

104.24,1 

107.83,6 

125.80,8 

130.30,1 

134.79,5 

150.97,0 

156.36.2 

161.75.3 

176.13.2 

182.42.2 

188.71.2 

201.29,3 

208.48,2 

215.67,1 

226.45.5 
234.54,2 

242.63.6 

251.61,6 

260.60,3 

269.58,9 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

111.09,0 

114.67,4 

118.25,8 

138.86,3 

143.34.2 

147.82.2 

166.63.6 
172.01,1 

177.38.6 

194.40.8 

200.67.9 
206.95,1 

222.18,1 

229.34,8 

236.51,5 

249.95,3 

258.01,6 

266.07,9 

277.72,6 

286.68,5 

295.64,4 

| 3100 
3200 
3300 

111.43,0 

115.02,5 

118.61,9 

139.28,8 

143.78,1 

148.27,4 

167.14,5 

172.53,7 

177.92,9 

195.00,3 

201.29.3 

207.58.4 

222.86,0 

230.04,9 

237.23,8 

250.71,8 

258.80,5 

266.89,3 

278.57,5 

287.56,2 

296.54,8 

3ioo 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

121.84,1 

125.42,5 

129.00,8 

152.30.1 

156.78.1 
161.26,0 

182.76.2 
188.13,7 

193.51.2 

213.22.2 

219.49.3 

225.76.4 

243.68,2 

250.84,9 

258.01,6 

274.14,2 

282.20,5 

290.26,8 

304.60,3 

313.56,2 

322.52,1 

3400 

3500 

3600 

122.21,4 

125.80,8 

129.40,3 

152.76,7 

157.26,0 

161.75,3 

183.32.1 

188.71.2 
194.10,4 

213.87.4 

220.16.4 

226.45.5 

244.42,7 

251.61,6 

258.80,5 

274.98,1 

283.06,8 

291.15,6 

305.53,4 

314.52,1 

323.50,7 

3400 

3500 

3000 

3/00 

3800 

3900 

132.59,2 

136.17,5 

139.75,9 

165.74,0 

170.21.9 

174.69.9 

198.88.8 
204.26,3 

209.63.8 

232.03.6 

238.30.7 

244.57.8 

265.18,4 

272.35,1 

279.51,8 

298.33,2 

306.39,5 

314.45,8 

331.47,9 

340.43,8 

349.39,7 

37oo 

3800 

3900 

132.99,7 

136.59,2 

140.18,6 

166.24,7 

170.74,0 

175.23,3 

199.49,6 

204.88.8 

210.27.9 

232.74.5 

239.03.6 

245.32.6 

265.99,5 

273.18,4 

280.37,3 

299.24,4 

307.33,2 

315.41,9 

332.49,3 

341.47,9 

350.46,6 

3700 

3800 

3900 

400(1 

4100 

4200 

143.34,2 

146.92,6 

150.51,0 

179.17.8 

183.65.8 
188.13,7 

215.01.4 
220.38,9 

225.76.4 

250.84,9 

257.12.1 

263.39.2 

286.68,5 

293.85,2 

301.01,9 

322.52,1 

330.58,4 

338.64,7 

358.35,6 

367.31,5 

376.27,4 

4000 

4100 

4200 

143.78,1 

147.37,5 

150.97,0 

179.72,6 

184.21,9 

188.71,2 

215.67,1 

221.06,3 

226.45,5 

251.61.6 

257.90.7 

264.19.7 

287.56,2 

294.75,1 

301.94,0 

323.50,7 

331.59,5 

339.68,2 

359.45,2 

368.43,8 

377.42,5 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

154.09,3 

157.67,7 

161.26,0 

192.61.6 

197.09.6 
201.57,5 

231.14.0 
236.51,5 

241.89.0 

269.66.3 

275.93.4 

282.20.5 

308.18,6 

315.35,3 

322.52,1 

346.71,0 

354.77,3 

362.83,6 

385.23,3 
394.19,2 
403.15,1  j 

4300 

4400 

4500 

154.56,4 

158.15,9 

161.75,3 

193.20,5 

197.69,9 

202.19,2 

231.84.7 

237.23.8 
242.63,0 

270.48.8 

276.77.8 

283.06.8 

309.12,9 

316.31,8 

323.50,7 

347.77,0 

355.85,8 

363.94,5 

386.41,1 

395.39,7 

404.38,4 

4300 

4400 

4500 

460(1 

4700 

4800 

164.84,4 

168.42,7 

172.01,1 

206.05,5 

210.53.4 

215.01.4 

247.26.6 
252.64,1 

258.01.6 

288.47.7 

294.74.8 

301.01.9 

329.68,8 

336.85,5 

344.02,2 

370.89,9 

378.96,2 

387.02,5 

412.11,0  j 
421.06,8 
430.02,7  J 

4600 

4700 

4800 

165.34,8 

168.94,2 

172.53,7 

206.68,5 

211.17,8 

215.67,1 

248.02,2 

253.41.4 

258.80.5 

289.35.9 

295.64.9 
301.94,0 

330.69,6 

337.88,5 

345.07,4 

372.03,3 

380.12,1 

388.20,8 

413.37,0 

422.35,6 

431.34,2 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

175.59,5 

179.17,8 

182.76,2 

219.49.3 

223.97.3 
228.45,2 

263.39.2 
268.76,7 

274.14.2 

307. 29, < 
313.56,1 
319.83,3 

351.18,9 

358.35,6 

365.52,3 

395.08,8 

403.15,1 

411.21,4 

438.98,6 

447.94,5 

456.90,4 

4900 

5000 

5100 

176.13,2 

179.72,6 

183.32,1 

220.16,4 

224.65,8 

229.15,1 

264.19,7 

269.58,9 

274.98,1 

308.23.0 

314.52.1 

320.81.1 

352.26,3 

359.45,2 

366.64,1 

396.29,6 

404.38,4 

412.47,1 

440.32,9 

449.31,5 

458.30,1 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

186.34,5 

189.92,9 

193.51,2 

232.93,2 

237.41,1 

241.89,0 

279.51.8 
284.89,3 

290.26.8 

326.10.4 

332.37.5 
338.64,7 

372.69,0 

379.85,8 

387.02,5 

419.27,7 

427.34,0 

435.40,3 

465.86,3 

474.82,2 

483.78,1 

5200 

5300 

5400 

186.91,5 

190.51,0 

194.10,4 

233.64,4 

238.13,7 

242.63,0 

280.37.3 

285.76.4 
291.15,6 

327.10.1 

333.39.2 

339.68.2 

373.83,0 

381.01,9 

388.20,8 

420.55,9 

428.64,7 

436.73,4 

467.28,8 

476.27,4 

485.26,0 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

197.09,6 

200.67,9 

204.26,3 

246.37,0 

250.84.9 

255.32.9 

295.64.4 
301.01,9 

306.39.5 

344.91.8 

351.18.9 
357.46,0 

394.19,2 

401.35,9 

40S.52.6 

443.46,6 

451.52,9 

459.59,2 

492.74,0 

501.69,9 

510.65,8 

“ 5500 
5000 
5700 

197.69,9 

201.29,3 

204.88,8 

247.12,3 

251.61,6 

256.11,0 

296.54,8 

301.94,0 

307.33,2 

345.97.3 

352.26.3 

358.55.3 

395.39,7 

402.58,6 

409.77,5 

444.82,2 

452.91,0 

460.99,7 

494.24,7 

503.23,3 

512.21,9 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

6000 

207.84,7 

211.43,0 

215.01,4 

259.80.8 

264.28.8 
268.76,7 

311.77.0 
317.14,5 

322.52.1 

363. 73^2 
370.00,3 
376.27,4 

415.69,3 

422.86,0 

430.02,7 

467.65,5 
475.71,8 
483.7S,  1 

519.61,6 

528.57,5 

537.53,4 

5800 

5900 

6000 

208.48,2 

212.07,7 

215.67,1 

260.60,3 

265.09,6 

269.58,9 

312.72,3 

318.11,5 

323.50,7 

364.84.4 

371.13.4 

377.42.5 

416.96,4 

424.15,3 

431.34,2 

469.08,5 

477.17,3 

485.26,0 

521.20,5 

530.19,2 

539.17,8 

5800 

5900 

OOOO 

6100 

6200 

6300 

218.59,7 

222.18,1 

225.76,4 

273.24,7 

277.72,6 

282.20,5 

327.89.6 
333.27,1 

338.64.7 

382.54.5 

388.81.6 
395.08,8 

437.19,5 

444.36,2 

451.52,9 

491.84,4 

499.90,7 

507.97,0 

546.49,3 

555.45,2 

564.41,1 

6100 

6200 

6300 

219.26,6 

222.86,0 

226.45,5 

274.08,2 

278.57,5 

283.06,8 

328.89,9 

334.29,0 

339.68,2 

383.71.5 
390.00,5 

396.29.6 

438.53,2 

445.72,1 

452.91,0 

493.34,8 

501.43,6 

509.52,3 

548.16,4 

557.15,1 

566.13,7 

OlOO 

0200 

0300 

6400 

6500 

6600 

229.34,8 

232.93,2 

236.51,5 

286.68,5 

291.16.4 

295.64.4 

344.02.2 
349.39,7 

354.77.3 

401.35,9 

407.63.0 

413.90.1 

458.69,6 

465.86,3 

473.03,0 

516.03,3 

524.09,6 

532.15,9 

573.37,0 

582.32,9 

591.28,8 

6400 

6500 

6000 

230.04,9 

233.64,4 

237.23,8 

287.56,2 

292.05,5 

296.54,8 

345.07,4 

350.46,6 

355.85,8 

402.58.6 

408.87.7 

415.16.7 

460.09,9 

467.28,8 

474.47,7 

517.61,1 

525.69,9 

533.78,6 

575.12,3 

584.11,0 

593.09,6 

0400 

0500 

OOOO 

6700 

6800 

6900 

240.09,9 

243.68,2 

247.26,6 

300.12.3 

304.60.3 
309.08,2 

360.14.8 
365.52,3 

370.89.9 

420.17.3 

426.44.4 

432.71.5 

480.19,7 

487.36,4 

494.53,2 

540.22,2 

548.28,5 

556.34,8 

600.24,7 

609.20,5 

618.16,4 

6700 

6800 

6900 

240.83,3 

244.42,7 

248.02,2 

301.04,1 

305.53,4 

310.02,7 

361.24,9 

366.64,1 

372.03,3 

421.45.8 

427.74.8 

434.03.8 

481.66,6 

488.85,5 

496.04,4 

541.87,4 

549.96,2 

558.04,9 

602.08,2 

611.06,8 

620.05,5 

0700 

0800 

0900 

700(1 

7100 

7200 

250.84,9 

254.43,3 

258.01,6 

313.56,2 

318.04.1 

322.52.1 

376.27.4 
381.64,9 

387.02.5 

438.98,6 

445.25.8 

451.52.9 

501.69,9 

508.86,6 

516.03,3 

564.41,1 

572.47,4 

580.53,7 

627.12,3 

636.08,2 

645.04,1 

7000 

7100 

7200 

251.61,6 

255.21,1 

258.80,5 

314.52,1 

319.01,4 

323.50,7 

377.42.5 

382.81.6 
388.20,8 

440.32.9 

446.61.9 
452.91,0 

503.23,3 

510.42,2 

517.61,1 

566.13,7 

574.22,5 

582.31,2 

629.04,1 

638.02,7 

647.01,4 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

261.60,0 

265.18,4 

268.76,7 

327.00,0 

331.47.9 

335.95.9 

392.40.0 
397.77,5 

403.15.1 

457.80.0 

464.07.1 

470.34.2 

523.20,0 

530.36,7 

537.53,4 

588.60,0 

596.66,3 

604.72,6 

654.00,0 

662.95,9 

671.91,8 

7300 

7400 

7500 

262.40,0 

265.99,5 

269.58,9 

328.00,0 

332.49,3 

336.98,6 

393.60,0 

398.99,2 

404.38,4 

459.20.0 

465.49.0 

471.78.1 

524.80,0 

531.98,9 

539.17,8 

590.40,0 

598.48,8 

606.57,5 

656.00,0 

664.98,6 

673.97,3 

7300 

7400 

7500 

7606 

7700 

7800 

272.35,1 

275.93,4 

279.51,8 

340.43.8 

344.91.8 
349.39,7 

408.52.6 
413.90,1 

419.27.7 

47  6.61,4 

482.88.5 

489.15.6 

544.70,1 

551.86,8 

559.03,6 

612.78,9 

620.85,2 

628.91,5 

680.87,7 

689.83,6 

698.79,5 

7600 

7700 

7800 

273.18,4 

276.77,8 

280.37,3 

341.47.9 

345.97,3 

350.46,6 

409.77,5 

415.16,7 

420.55,9 

478.07.1 

484.36.2 

490.65.2 

546.36,7 

553.55,6 

560.74,5 

614.66,3 

622.75,1 

630.83,8 

682.95,9 

691.94,5 

700.93,1 

7000 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

283.10,1 

286.68,5 

290.26,8 

353.87,7 

358.35.6 

362.83.6 

424.65.2 
430.02,7 

435.40.3 

495.42,7 

501.69,9 

507.97,0 

566.20,3 

573.37,0 

580.53,7 

636.97,8 

645.04,1 

653.10,4 

707.75,3 

716.71,2 

725.67,1 

7900 

8000 

8100 

283.96,7 

287.56,2 

291.15,6 

354.95,9 

359.45,2 

363.94,5 

425.95.1 

431.34.2 
436.73,4 

496.94.2 

503.23.3 

509.52.3 

567.93,4 

575.12,3 

582.31,2 

' 638.92,6 
647.01,4 
655.10,1 

709.91,8 

718.90,4 

727.89,0 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

293.85,2 

297.43,6 

301.01,9 

367.31.5 

371.79.5 
376.27,4 

440.77.8 
446.15,3 

451.52.9 

514.24.1 

520.51.2 
526.78,4 

587.70,4 

594.87,1 

602.03,8 

661.16,7 

669.23,0 

677.29,3 

734.63,0 

743.58,9 

752.54,8 

8200 

8300 

8400 

294.75,1 

298.34,5 

301.94,0 

368.43,8 

372.93,2 

377.42,5 

442.12,6 

447.51,8 

452.91,0 

515.81.4 

522.10.4 

528.39.5 

5&9.50,1 

.596.69,0 

603.87,9 

663.18,9 

671.27,7 

679.36,4 

736.87,7 

745.86,3 

754.84,9 

8200 

8300 

8400 

8506 

8666 

8700 

304.60,3 

308.18,6 

311.77,0 

380.75.3 

385.23.3 
389.71,2 

456.90.4 
462.27,9 

467.65.5 

533.05.5 

539.32.6 

545.59.7 

609.20,5 

616.37,3 

623.54,0 

685.35,6 

693.41,9 

701.48,2 

761.50,7 

770.46,6 

779.42,5 

8500 

8600 

8700 

305.53,4 

309.12,9 

312.72,3 

381.91,8 

386.41,1 

390.90,4 

458.30,1 

463.69,3 

469.08,5 

534.68.5 

540.97.5 

547.26.6 

611.06,8 

618.25,8 

625.44,7 

687.45,2 

695.54,0 

703.62,7 

763.83,6 

772.82,2 

781.80,8 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

315.35,3 

318.93,7 

322.52,1 

394.19,2 

398.67.1 

403.15.1 

473.03.0 
478.40,5 

483.78.1 

551.86,8 

558.14.0 

564.41.1 

630.70,7 

637.87,4 

645.04,1 

709.54,5 

717.60,8 

725.67,1 

788.38,4 

797.34,2. 

806.30,1 

8800 

8900 

9000 

316.31,8 

319.91,2 

323.50,7 

395.39,7 

399.89,0 

404.38,4 

474.47.7 

479.86.8 
485.26,0 

553.55.6 

559.84.7 

566.13.7 

632.63,6 

639.82,5 

647.01,4 

711.71,5 

719.80,3 

727.89,0 

790.79,5 

799.78,1 

808.76,7 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

326.10,4 

329.68,8 

333.27,1 

407.63.0 

412.11.0 
416.58,9 

489.15.6 
494.53,2 

499.90.7 

570.68.2 

576.95.3 
583.22,5 

652.20,8 

659.37,5 

666.54,2 

733.73,4 

741.79,7 

749.86,0 

815.26,0 

824.21,9 

833.17,8 

9100 

9200 

9300 

327.10,1 

330.69,6 

334.29,0 

408.87,7 

413.37,0 

417.86,3 

490.65,2 

496.04,4 

501.43,6 

572.42.7 

578.71.8 
585.00,8 

654.20,3 

661.39,2 

668.58,1 

735.97,8 

744.06,6 

752.15,3 

817.75,3 

826.74,0 

835.72,6 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9606 

336.85,5 

340.43,8 

344.02,2 

421.06.8 

425.54.8 
430.02,7 

505.28.2 
510.65,7 

516.03.3 

589.49.6 

595.76.7 

602.03.8 

673.71,0 

680.87,7 

688.04,4 

757.92,3 

765.98,6 

774.04,9 

842.13,7 

851.09,6 

860.05,5 

9400 

9500 

9600 

337.88,5 

341.47,9 

345.07,4 

422.35,6 

426.84,9 

431.34,2 

506.82,7 

512.21,9 

517.61,1 

591.29.9 

597.58.9 

603.87.9 

675.77,0 

682.95,9 

690.14,8 

760.24,1 

768.32,9 

776.41,6 

844.71,2 

853.69,9 

862.68,5 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

10666 

347.60,5 

351.18,9 

354.77,3 

434.50,7 

438.98.6 

443.46.6 

521.40.8 
526.78,4 

532.15.9 

608.31.0 

614.58.1 

620.85.2 

695.21,1 

702.37,8 

709.54,5 

782.11,2 

790.17,5 

798.23,8 

869.01,4 

877.97,3 

886.93,2 

9700 

9800 

9900 

348.66.8 
352.26,3 

355.85.8 

435.83,6 

440.32,9 

444.82,2 

523.00,3 

528.39.5 

533.78.6 

610.17.0 

616.46.0 

622.75.1 

697.33,7 

704.52,6 

711.71,5 

784.50,4 

792.59,2 

800.67,9 

871.67,1 

880.65,8 

889.64,4 

9700 

9800 

9900 

358.35,6 

447.94,5 

537.53, 4j  627.12,3 

716.71,21  806.30,1 

895.89,0 

19000 

359.45,2 

449.31,5 [ 539.17, 8|  629.04,1 

718.90,4|  808.76,7 

898.63,0 

lOOOO 

Nov.  23rd— 327  DATS— XO  months  23  days. 


Nov.  24th— 328  DATS—  lO  months  24  days. 
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E 

< 

329  DAYS. 

Hate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

lOO 

200 

300 

3.60,5 

7.21,1 

10.81,6 

4.50,7 

9.01,4 

13.52,1 

5.40,8 

10.81,6 

16.22,5 

6.31,0 

12.61.9 

18.92.9 

7.21,1 

14.42.2 

21.63.3 

8.11,2 

16.22,5 

24.33,7 

9.01,4 

18.02,7 

27.04,1 

400 

500 

«°o 

14.42.2 
18.02,7 

21.63.3 

18.02,7 

22.53,4 

27.04,1 

21.63,3 

27.04,1 

32.44,9 

25.23.8 
31.54,? 

37.85.8 

28.84.4 

36.05.5 
43.26,0 

32.44,9 

40.56,2 

48.67,4 

36.05,5 

45.06,8 

54.08,2 

.1  700 

800 
900 

25.23.8 
23.84,4 

32.44.9 

31.54,8 

36,05,5 

40.56,2 

37.85,8 

43.26,6 

48.67,4 

44.16.7 

50.47.7 
56.78,6 

50.47.7 

57.68.8 

64.89.9 

56.78,6 

64.89,9 

73.01,1 

63.09,6 

72.11,0 

81.12,3 

lOOO 

1100 

1200 

36.05.5 
39.66,0 

43.26.6 

45.06,8 

49.57,5 

54.08,2 

54.08,2 

59.49,0 

64.89,9 

63.09,6 

69.40.5 

75.71.5 

72.11,0 

79.32.1 

86.53.2 

81.12,3 

89.23,6 

97.34,8 

90.13,7 

99.15,1 

108.16,4 

1300 

1400 

1500 

46.87.1 
50.47,7 

54. 05. 2 

58.58,9 

63.09,6 

67.60,3 

70.30,7 

75.71,5 

81.12,3 

82.02,5 

88.33.4 

94.64.4 

93.74,2 

100.95.3 

108.16.4 

105.46,0 

113.57,3 

121.68,5 

117.17,8 

126.19,2 

135.20,5 

1600 

1700 

1800 

57.68.8 
61.29,3 

64.89.9 

72.11,0 

76.61,6 

81.12,3 

86.53,2 

91.94,0 

97.34,8 

100.95.3 

107.26.3 

113.57.3 

115.37.5 

122.58.6 

129.79.7 

129.79,7 

137.91,0 

146.02,2 

144.21,9 

153.23,3 

162.24,7 

1900 

2000 

2100 

68.50.4 
72.11,0 

75.71.5 

85.63,0 

90.13,7 

94.64,4 

102.75,6 

108.16,4 

113.57,3 

119.88.2 

126.19.2 
132.50,1 

137.00,8 

144.21,9 

151.43,0 

154.13,4 

162.24,7 

170.35,9 

171.26,0 

180.27,4 

189.28,8 

2200 

2300 

2400 

79.32.1 
82.92,6 

86.53.2 

99.15,1 

103.65,8 

108.16,4 

118.98,1 

124.38,9 

129.79,7 

138.81.1 

145.12.1 
151.43,0 

158.64.1 

165.85.2 

173.06.3 

178.47,1 

186.58,4 

194.69,6 

198.30,1 

207.31,5 

216.32,9 

2500 

2600 

2700 

90.13.7 
93.74,2 

97.34.8 

112.67,1 

117.17,8 

121.68,5 

135.20,5 

140.61,4 

146.02,2 

157.74,0 

164.04.9 

170.35.9 

180.27.4 

187.48.5 

194.69.6 

202.80,8 

210.92,1 

219.03,3 

225.34,2 

234.35,6 

243.37,0 

2800 

2900 

3000 

100.95.3 
104.55,9 

108.16.4 

126.19,2 

130.69,9 

135.20,5 

151.43,0 

156.83,8 

162.24,7 

176.66.8 

182.97.8 

189.28.8 

201.90.7 

209.11.8 

216.32.9 

227.14,5 

235.25,8 

243.37,0 

252.38,4 

261.39,7 

270.41,1 

3100 

3200 

3300 

111.77.0 
115.37,5 

118.98.1 

139.71,2 

144.21,9 

148.72,6 

167.65,5 

173.06,3 

178.47,1 

195.59.7 

201.90.7 
208.21,6 

223.54.0 

230.75.1 

237.96.2 

251.48,2 

259.59,5 

267.70,7 

279.42,5 

288.43,8 

297.45,2 

3400 

3500 

3600 

122.58.6 
126.19,2 

129.79.7 

153,23,3 

157.74,0 

162.24,7 

183.87,9 

189.28,8 

194.69,6 

214.52.6 

220.83.6 
227.14,5 

245.17.3 

252.38.4 

259.59.5 

275.81,9 

283.93,2 

292.04,4 

306.46,6 

315.47,9 

324.49,3 

3700 

3800 

3900 

133.40.3 
137.00,8 

140.61.4 

166.75,3 

171.26,0 

175.76,7 

200.10,4 

205.51,2 

210.92,1 

233.45,5 

239.76.4 

246.07.4 

266.80.5 

274.01.6 

281.22.7 

300.15,6 

308.26,8 

316.38,1 

333.50,7 

342.52,1 

351.53,4 

4000 

4100 

4200 

144.21,9 

147.82,5 

151.43,0 

180.27,4 

184.78,1 

189.28,8 

216.32,9 

221.73,7 

227.14,5 

252.38,4 

258.69,3 

265.00,3 

288.43.8 

295.64.9 
302.86,0 

324.49,3 

332.60,5 

340.71,8 

360.54,8 

369.56,2 

378.57,5 

4300 

4400 

4500 

155.03.6 
158.64,1 

162.24.7 

193.79,5 

198.30,1 

202.80,8 

232.55,3 

237.96,2 

243.37,0 

271.31.2 

277.62.2 

283.93.2 

310.07.1 

317.28.2 

324.49.3 

348.83,0 

356.94,2 

365.05,5 

387.58,9 

396.60,3 

405.61,6 

4600 

4700 

4800 

165.85.2 
169.45,8 

173.06.3 

207.31,5 

211.82,2 

216.32,9 

248.77,8 

254.18,6 

259.59,5 

290.24.1 

296.55.1 
302.86,0 

331.70.4 

338.91.5 

346.12.6 

373.16,7 

381.27,9 

389.39,2 

414.63,0 

423.64,4 

432.65,8 

4900 

5000 

5100 

176.66.8 
180.27,4 

183.87.9 

220.83,6 

225.34,2 

229.84,9 

265.00), 3 
270.41,1 
275.81,9 

309.17,0 

315.47.9 

321.78.9 

353.33.7 

360.54.8 

367.75.9 

397.50,4 

405.61,6 

413.72,9 

441.67,1 

450.68,5 

459.69,9 

5200 

5300 

5400 

187.48.5 
191.09,0 

194.69.6 

234.35,6 

238.86,3 

243.37,0 

281.22,7 

286.63,6 

292.04,4 

328.09,9 

334.40.8 

340.71.8 

374.97.0 

382.18.1 

389.39.2 

421.84,1 

429.95,3 

438.06,6 

468.71,2 

477.72,6 

486.74,0 

'5500 

5600 

5700 

198.30.1 
201.90,7 

205.51.2 

247.87,7 

252.38,4 

256.89,0 

297.45,2 

302.86,0 

308.26,8 

347.02.7 

353.33.7 

359.64.7 

396.60.3 

403.81.4 

411.02.5 

446.17,8 

454.29,0 

462.40,3 

495.75,3 

504.76,7 

513.78,1 

5800 

5900 

6000 

209.11.8 
212.72,3 

216.32.9 

261.39,7 

265.90,4 

270.41,1 

313.67,7 

319.08,5 

324.49,3 

365.95.6 

372.26.6 
378.57,5 

418.23.6 

425.44.7 

432.65.8 

470.51,5 

478.62,7 

486.74,0 

522.79,5 

531.80,8 

540.82,2 

6100 

6200 

6300 

219.93.4 
223.54,0 

227.14.5 

274.91,8 

279.42,5 

283.93,2 

329.90,1 

335.31,0 

340.71,8 

384.88.5 

391.19.5 
397.50,4 

439.86.8 

447.07.9 
454.29,0 

494.85,2 

502.96,4 

511.07,7 

549.83,6 

558.84,9 

567.86,3 

6400 

6500 

6600 

230.75.1 
234.35,6 

237.96.2 

288.43,8 

292.94,5 

297.45,2 

346.12,6 

351.53,4 

356.94,2 

403.81,4 

410.12.3 

416.43.3 

461.50.1 

468.71.2 

475.92.3 

519.18,9 

527.30,1 

535.41,4 

576.87,7 

585.89,0 

594.90,4 

“ 6700 
6800 
0900 

241.56.7 
245.17,3 

248.77.8 

301.95,9 

306.46,6 

310.97,3 

362.35,1 

367.75,9 

373.16,7 

422.74.2 

429.05.2 

435.36.2 

483.13.4 

490.34.5 

497.55.6 

543.52,6 

551.63,8 

559.75,1 

603.91,8 

612.93,2 

621.94,5 

7000 

7100 

7200 

252.38.4 
255.98,9 

259.59.5 

315.47,9 

319.98,6 

324.49,3 

378.57,5 

383.98,4 

389.39,2 

441.67.1 

447.98.1 
454.29,0 

504.76.7 

511.97.8 

519.18.9 

567.86,3 

575.97,5 

584.08,8 

630.95,9 

639.97,3 

648.98,6 

7300 

7400 

7500 

263.20.0 
266.80,5 

270.41.1 

329.00,0 

333.50,7 

338.01,4 

394.80,0 

400.20,8 

405.61,6 

460.60.0 

466.91.0 
473.21,9 

526.40.0 

533.61.1 

540.82.2 

592.20,0 

600.31,2 

608.42,5 

658.00,0 

667.01,4 

676.02,7 

7600 

7700 

7800 

274.01.6 
277.62,2 

281.22.7 

342.52,1 

347.02,7 

351.53,4 

411.02,5 

416.43,3 

421.84,1 

479.52,9 

485.83.8 

492.14.8 

548.03.3 

555.24.4 

562.45.5 

616.53,7 

624.64,9 

632.76,2 

685.04,1 

694.05,5 

703.06,8 

7900 
8000 
! 8100 

284.83.3 
288.43,8 

292.04.4 

356.04,1 

360.54,8 

365.05,5 

427.24,9 

432.65,8 

438.06,6 

498.45,8 

504.76.7 

511.07.7 

569.66.6 

576.87.7 

584.08.8 

640.87,4 

648.98,6 

657.09,9 

712.08,2 

721.09,6 

730.11,0 

I 8200 
i 8300 
8400 

295.64,9 

299.25,5 

302.86,0 

369.56,2 

374.06,8 

378.57,5 

443.47,4 

448.88,2 

454.29,0 

517.38.6 

523.69.6 
530.00,5 

591.29,9 

593.51.0 

605.72.1 

665.21,1 

673.32,3 

681.43,6 

739.12,3 

748.13,7 

757.15,1 

; 8500 
! 8000 
8700 

306.46.6 
310.07,1 

313.67.7 

383.08,2 

387.58,9 

392.09,6 

459.69,9 

465.10,7 

470.51,5 

536.31.5 

542.62.5 
548.93,4 

612.93.2 

620.14.2 

627.35.3 

689.54,8 

697.66,0 

705.77,3 

766.16,4 

775.17,8 

784.19,2 

8800 
8000 
; 9000 

317.28.2 
320.88,8 

324.49.3 

396.00,3 

401.11,0 

405.61,6 

475.92,3 

481.33,2 

486.74,0 

555.24,4 

561.55.3 

567.86.3 

634.56.4 

641.77.5 

648.98.6 

713.88,5 

721.99,7 

730.11,0 

793.20,5 

802.21,9 

811.23,3 

9100 
9200 
1 9300 

328.09,9 

331.70,4 

335.31,0 

410.12,3 

414.63,0 

419.13,7 

492.14,8 

497.55,6 

502.96,4 

574.17,3 

580.48.2 

586.79.2 

656.19.7 

663.40.8 

670.61.9 

738.22,2 

746.33,4 

754.44,7 

820.24,7 

829.26,0 

838.27,4 

9400 
9500 
9600 
9700 
9800 
| 9900 
lOOOO 

338.91.5 
342.52,0 

346.12.6 

423.64,4 

428.15,1 

432.65,8 

508.37,3 

513.78,1 

519.18,9 

593.10.1 

599.41.1 

605.72.1 

677.83.0 

685.04.1 

692.25.2 

762.55,9 

770.67,1 

778.78,4 

847.28,8 

856.30,1 

865.31,5 

349.73.2 
353.33,7 

356.94.2 

437.16,4 

441.67,1 

446.17,8 

524.59,7 

530.00,; 

535.41,4 

612.03.0 

618.34.0 
624.64,2 

699.46.3 

706.67.4 

713.88.5 

786.89,6 

795.00,8 

803.12,1 

874.32,9 

883.34,2 

892.35,6 

360.54,8 

450.68,' 

540.82,5 

630.95, 9|  721.09,0 

811.23,5 

901.37,0 

Nov.  25th.— 329  DAYS — lO  months  25  days. 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 | 

10 

Rate. 

lOO 

200 

300 

3.61,6 

7.23,3 

10.84,9 

4.52.1 

9.04.1 
13.56,2 

5.42,5 

10.84,9 

16.27,4 

6.32,9 

12.65,8 

18.98,6 

7.23,3 

14.46,6 

21.69,9 

8.13,7 

16.27,4 

24.41,1 

9.04,1 

18.08,2 

27.12,3 

lOO 

200 

300 

400 

500 

600 

14.46,6 

18.08,2 

21.69,9 

18.08,2 

22.60.3 

27.12.3 

21.69,9 

27.12,3 

32.54,8 

25.31,5 

31.64,4 

37.97,3 

28.93,2 

36.16,4 

43.39,7 

32.54,8 

40.68,5 

48.82,2 

36.16.4 

45.20.5 
54.24,7 

400 

500 

000 

Too 

800 

900 

700 

800 

900 

25.31,5 

28.93,2 

32.54,8 

31.04.4 

36.16.4 

40.68.5 

37.97,3 

43.39,7 

48.82,2 

44.30,1 

50.63,0 

56.95,9 

50.63,0 

57.86,3 

65.09,6 

56  95,9 
65.09,6 
73.23,3 

63.28.8 

72.32.9 
81.37,0 

lOOO 

1100 

1200 

36.16,4 

89.78,1 

43.39,7 

45.20.5 

49.72.6 

54.24.7 

54.24,7 

59.67,1 

65.09,6 

63.28,8 

69.61,6 

75.94,5 

72.32,9 

79.56,2 

86.79,5 

81.37,0 

89.50,7 

97.64,4 

90.41.1 

99.45.2 
108.49,3 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

47.01,4 

50.63,0 

54.24,7 

58.76.7 

63.28.8 

67.80.8 

70.52,1 

75.94,5 

81.37,0 

82.27,4 

88.60,3 

94.93,2 

94.02,7 

101.26,0 

108.49,3 

105.78,1 

113.91,8 

122.05,5 

117.53.4 

126.57.5 

135.61.6 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

57.86,3 

61.47,9 

65.09,6 

72.32.9 

76.84.9 
81.37,0 

86.79,5 

92.21,9 

97.64,4 

101.26,0 

107.58,9 

113.91,8 

115.72,6 

122.95,9 

130.19,2 

130.19,2 

138.32,9 

146.46,6 

144.65.8 

153.69.9 
162.74,0 

lOOO 

1700 

1800 

19750 

2000 

2100 

I960 

2000 

2100 

68.71,2 

72.32,9 

75.94,5 

85.89.0 

90.41.1 

94.93.2 

103.06.8 
108.49,3 

113.91.8 

120.24,7 

126.57,5 

132.90,4 

137.42,5 

144.65,8 

151.89,0 

154.00,3 

162.74,0 

170.87,7 

171.78.1 

180.82.2 
189.86,3 

2200 

2300 

2400 

79.56,2 

83.17,8 

86.79,5 

99.45,2 

103.97.3 

108.49.3 

119.34.2 
124.76,7 

130.19.2 

139.23,3 

145.56,2 

151.89,0 

159.12,3 

166.35,6 

173.58,9 

179.01,4 

187.15,1 

195.28,8 

198.90.4 

207.94.5 

216.98.6 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

90.41,1 

94.02,7 

97.64,4 

113.01.4 

117.53.4 

122.05.5 

135.61.6 
141.04,1 

146.46.6 

158.21,9 

164.54,8 

170.87,7 

180.82,2 

188.05,5 

195.28,8 

203.42,5 

211.56,2 

219.69,9 

226.02.7 

235.06.8 
244.11,0 

2500 

2G00 

2700 

2800 

2900 

3000 

101.2  j,0 
104.87,7 
108.49,3 

126.57.5 

131.09.6 

135.61.6 

151.89,0 
157.31,5 
162. 74, f 

177.20,5 

183.53,4 

189.86,3 

202.52,1 

209.75,3 

216.93,6 

227.83,6 

235.97,3 

244.11,( 

253.15.1 

232.19.2 

271.23.3 

2800 

2900 

3000 

3109 

3200 

3300 

112.11,0 

115.72,6 

119.34,2 

140.13.7 

144.65.8 

149.17.8 

168.16.4 
173.58,9 

179.01.4 

196.19,2 

202.52,1 

208.84,9 

224.21,9 

231.45,2 

238.68,5 

252.24,7 

260.38,4 

268.52,1 

2,50.27,4 

289.31.5 

298.35.6 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

122.95,9 

126.57,5 

130.19,2 

153.69.9 

158.21.9 
162.74,0 

184.43.8 
189.86,3 

195.28.8 

215.17,8 

221.50,7 

227.83,6 

245.91,8 

253.15,1 

260.38,4 

276.65,8 

284.79,5 

292.93,2 

307.39.7 

316.43.8 

325.47.9 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

133.80,8 

137.42,5 

141.04,1 

167.26,0 

171.78.1 

176.30.1 

200.71.2 
206.13,7 

211.56.2 

234.16,4 

240.49,3 

246.82,2 

267.61,6 

274.84,9 

282.08,2 

301.06,8 

309.20,5 

317.34,2 

334.52.1 

343.56.2 

352.60.3 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

144.65,8 

148.27,4 

151.89,0 

180.82,2 

185.34.2 

189.86.3 

216.98.6 
222.41,1 

227.83.6 

253.15,1 

259.47,9 

265.80,8 

289.31,5 

296.54,8 

303.78,1 

325.47,9 

333.61,6 

341.75,3 

361.64.4 

370.68.5 

379.72.6 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

155.50,7 

159.12,3 

162.74,0 

194.38.4 

198.90.4 

203.42.5 

233.26.0 
238.68,5 

244.11.0 

272.13,7 

278.46,6 

284.79,5 

311.01,4 

318.24,7 

325.47,9 

349.89,0 

358.02,7 

366.16,4 

388.76.7 

397.80.8 

406.84.9 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

166.35,6 

169.97,3 

173.58,9 

207.94.5 

212.46.6 

216.98.6 

249.53.4 
254.95,9 

260.38.4 

291.12,3 

297.45,2 

303.78,1 

332.71,2 

339.94,5 

347.17,8 

374.30,1 

382.43,8 

390.57,5 

415.89,0 

424.93.2 

433.97.3 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

177.20,5 

180.82,2 

184.43,8 

221.50.7 

226.02.7 

230.54.8 

265.80.8 
271.23,3 

276.65.8 

310.11,0 

316.43,8 

322.76,7 

354.41,1 

361.64,4 

368.87,7 

398.71,2 

406.84,9 

414.98,0 

443.01.4 

452.05.5 

461.09.6 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

188.05,5 

191.61(1 

195.28,8 

235.06.8 

239.58.9 
244.11,0 

282.08,2 

287.50,7 

292.93,2 

329.09,6 

335.42,5 

341.75,3 

376.11,0 

383.34,2 

390.57,5 

423.12,3 

431.26,0 

439.39,7 

470.13.7 

479.17.8 

488.21.9 

5200 

5300 

5400 

5509 

5600 

5700 

198.90,4 

202.52,1 

206.13,7 

248.63.0 

253.15.1 

257.67.1 

298.35,6 

303.78,1 

309.20,5 

348.08,2 
354.41,1 
360.74, C 

397.80,8 

405.04,1 

412.27,4 

447.53,4 
455.  G7, 1 
463. 80, £ 

497.26.0 

506.30.1 

515.34.2 

5500 
5000  ; 
5700 

5800 

5900 

6000 

209.75,3 

213.37,0 

216.98,6 

262.19.2 

266.71.2 

271.23.3 

314.63,0 

320.05,5 

325.47,9 

367.06,8 

373.39,7 

379.72,6 

419.50,7 

426.74,0 

433.97,3 

471.94,5 

480.08,2 

488.21,9 

524.38,4 

5>33.42,5 

542.46,6 

5800 

5900 

0000 

6100 

6200 

6300 

220.60,3 

224.21,9 

227.83,6 

275.75.3 

280.27.4 

284.79.5 

330.90,4 

336.32,9 

341.75,3 

386.05,5 

392.38,4 

398.71,2 

441.20,5 

448.43,8 

455.67,1 

496.35,6 

504.49,3 

512.63,0 

551.50.7 

560.54.8 

569.58.9 

OlOO 

0200 

0300 

6400 

6500 

6600 

231.45,2 

235.06,8 

238.68,5 

289.31.5 

293.83.6 

298.35.6 

347.17,8 

352.60,3 

358.02,7 

405.04,1 

411.37,0 

417.69,9 

462.90,4 

470.13,7 

477.37,0 

520.76,7 

528.90,4 

537.04,1 

578.63.0 

587.67.1 

596.71.2 

0400 

0500 

OOOO 

6700 

6800 

6900 

242.30,1 

245.91,8 

249.53,4 

302.87.7 

307.39.7 

311.91.8 

363.45,2 

368.87,7 

374.30,1 

424.02,7 

430.35,6 

436.68,5 

484.60,3 

491.83,6 

499.06,8 

545.17,8 

553.31,5 

561.45,2 

605.75,3 

614.79.5 

623.83.6 

0700 

0800  i 

0900 

7000 

7100 

7200 

253.15,1 

256.76,7 

260.38,4 

316.43.8 

320.95.9 

325.47.9 

379.72,6 

385.15,1 

390.57,5 

443.01,4 

449.34,2 

455.67,1 

506.30,1 

513.53,4 

520.76,7 

569.58,9 

577.72,6 

585.86,3 

632.87.7 

641.91.8 

650.95.9 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

264.00,0 

267.61,6 

271.23,3 

330.00,0 

334.52.1 

339.04.1 

396.00,0 

401.42,5 

406.84,9 

462.00,0 

468.32,9 

474.65,8 

528.00,0 

535.23,3 

542.46,6 

594.00,0 

602.13,7 

610.27,4 

660.00,0 

669.04.1 

678.08.2 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

274.84,9 

278.46,6 

282.08,2 

343.56.2 

348.08.2 

352.60.3 

412.27,4 

417.69,9 

423.12,3 

480.98,6 

487.31,5 

493.64,4 

549.69,9 

556.93,2 

564.16,4 

618.41,1 

626.54,8 

634.68,5 

687.12.3 

696.16.4 

705.20.5 

“ 7000 
7700 
7800 

7900 

8000 

8100 

285.69,9 

289.31,5 

292.93,2 

357.12.3 

361.64.4 

366.16.4 

428.54,8 

433.97,3 

439.39,7 

499.97,3 

506.30,1 

512.63,0 

571.39,7 

578.63,0 

585.86,3 

642.82,2 

650.95,9 

659.09,6 

714.24.7 

723.28.8 

732.32.9 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

296.54,8 

300.16,4 

303.78,1 

370.68.5 

375.20.5 

379.72.6 

444.82,2 

450.24,7 

455.67,1 

518.95,9 

525.28,8 

531.61,6 

593.09,6 

600.32,9 

607.56,2 

667.23,3 

675.37,0 

683.50,7 

741.37.0 

750.41.1 

759.45.2 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

307.39,7 

311.01,4 

314.63,0 

384.24.7 

388.76.7 

393.28.8 

461.09,6 

466.52,1 

471.94,5 

537.94,5 

544.27,4 

550.60,3 

614.79,5 
622.02,7 
629. 26, C 

691.64,4 

699.78,1 

707.91,8 

768.49.3 

777.53.4 

786.57.5 

8500 

8000 

8700 

8800 

8900 

9000 

318.24,7 

321.86,3 

325.47,9 

397.80.8 

402.32.9 

406.84.9 

477.37,0 

482.79,5 

488.21,9 

556.93,2 

563.26,0 

569.58,9 

636.49,3 

643.72,6 

650.95,9 

716.05,5 

724.19,2 

732.32,9 

795.61,6 

804.65.8 

813.69.9 

8800 
8900 
9000  | 

9100 

9200 

9300 

329.09,6 

332.71,2 

336.32,9 

411.37.0 

415.89.0 

420.41.1 

493.64,4 

499.06,8 

504.49,3 

575.91,8 

582.24,7 

588.57,5 

658.19,2 

665.42,5 

672.65,8 

740.46,6 

748.60,3 

756.74,0 

822.74.0 

831.78.1 

840.82.2 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

339.94,5 

343.56,2 

347.17,8 

424.93.2 

429.45.2 

433.97.3 

509.91,8 

515.34,2 

520.76,7 

594.90,4 

601.23,3 

607.56,2 

679.89,1 

687.12,3 

694.35,6 

764.87,7 

773.01,4 

781.15,1 

849.86.3 

858.90.4 
86>.94,5 

9400 

9500 

9000 

350.79,5 

354.41,1 

358.02,7 

438.49.3 

443.01.4 

447.53.4 

526.19,2 

531.61,6 

537.04,1 

613.89,0 

620.21,9 

626.54,8 

701.58,9 

708.82,2 

716.05,5 

789.28,8 

797.42,5 

805.56,2 

876.98.6 

886.02.7 

895.06.8 

9700 
9800  1 
9900 
lOOOO ; 

361.64,4 

452.05,5 

542.46,6 

632.87,7 

723.28,8 

813.69,9 

904.11,0 

Nov.  26th— 330  DAYS—  lO  months  26  days. 


-M 

£ 

< 

331  DAYS. 

Hate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

100 

200 

300 

, ' 8.62,7 
7.25,5 
10.88,2 

4.53,4 

9.06,8 

13.60,3 

5.44,1 

10.88,2 

16.32,3 

6.34,8 

12.69,6 

19.04,4 

7.25,5 

14.51,0 

21.76,4 

8.16,2 

16.32,3 

24.48,5 

9.06,8 

18.13,7 

27.20,5 

400 

500 

GOO 

14.51,0 

18.13,7 

21.76,4 

18.13,7 

22.67,1 

27.20,5 

21.76.4 

27.20.5 
32.64,7 

25.39,2 

31.74,0 

38.08,8 

29.01.9 
36.27,4 

43.52.9 

32.64.7 

40.80.8 
48.97,0 

36.27,4 

45.34,2 

54.41,1 

700 

800 

000 

25.39,2 

29.01,9 

32.64,7 

31.74,0 

36.27,4 

40.80,8 

38.08.8 

43.52.9 
48.97,0 

44.43,6 

50.78,4 

57.13,2 

50.78,4 

58.03,8 

65.29,3 

57.13.2 

65.29.3 
73.45,5 

63.47,9 

72.54,8 

81.61,6 

1000 

1100 

1200 

36.27,4 

39.90,1 

43.52,9 

45.34,2 

49.87,7 

54.41,1 

54.41.1 

59.85.2 

65.29.3 

63.47,9 

69.82,7 

76.17,5 

72.54.8 
79.80,3 

87.05.8 

81.61,6 

89.77,8 

97.94,0 

90.68,5 

99.75,3 

108.82,2 

1300 

1400 

1500 

47.15,6 

60.78,4 

•54.41,1 

58.94,5 

63.17,9 

68.01,4 

70.73.4 

76.17.5 

81.61.6 

82.52,3 

88.87,1 

95.21,9 

94.31,2 

101.56,7 

108.82,2 

106.10,1 
114.26,3 
122.42  5 

117.89,0 

126.95,9 

136.02,7 

1000 

1700 

1800 

19(10 

2000 

2100 

58.03,8 

61.66,6 

65.29,3 

72.54,8 

77.08,2 

81.61,6 

87.05.8 

92.49.9 
97.94,0 

101.56,7 

107.91,5 

114.26,3 

116.07,7 

123.33,2 

130.58,6 

130.58,6 

138.74,8 

146.91,0 

145.09,6 

154.16,4 

163.23,3 

68.92,1 

72.54,8 

76.17,5 

86.15,1 

90.68,5 

95.21,9 

103.38.1 

108.82.2 
114.26,3 

120.61,1 

126.95,9 

133.30,7 

137.84.1 
145.09,6 

152.35.1 

155.07,1 

163.23,3 

171.39,5 

172.30,1 

181.37,0 

190.43,8 

2200 

2300 

2400 

79.80,3 

83.43,0 

87.05,8 

99.75,3 

104.28,8 

108.82,2 

119.70.4 

125.14.5 

130.58.6 

139.65,5 

146.00,3 

152.35,1 

159.60.5 
166.86,0 

174.11.5 

179.55,6 

187.71.8 

195.87.9 

199.50,7 

208.57,5 

217.64,4 

2500 

2600 

2700 

90.68,5 

94.31,2 

97.94,0 

113.35,6 

117.89,0 

122.42,5 

136.02.7 

141.46.8 
146.91,0 

158.69,9 

165.04,7 

171.39,5 

181.37,0 

188.62,5 

195.87,9 

204.04,1 

212.20.3 

220.36.4 

226.71,2 

235.78,1 

244.84,9 

2800 

2900 

3000 

101.56,7 

105.19,5 

108.82,2 

126.95,9 

131.49,3 

136.02,7 

152.35.1 

157.79.2 

163.23.3 

177.74,2 

184.09,0 

190.43,8 

203.13.4 
210.38,9 

217.64.4 

228.52,6 

236.68.8 

244.84.9 

253.91,8 

262.98,6 

272.05,5 

3100 

3200 

3300 

112.44,9 

116.07,7 

119.70,4 

140.56,2 

145.09,6 

149.63,0 

168.67.4 

174.11.5 

179.55.6 

196.78,6 

203.13,4 

209.48,2 

224.89,9 

232.15,3 

239.40,8 

253.01,1 

261.17.3 

269.33.4 

281.12,3 

290.19,2 

299.26,0 

3400 

3500 

3G00 

123.33,1 

126.95,9 

130.58,6 

154.16,4 

158.69,9 

163.23,3 

184.99.7 

190.43.8 

195.87.9 

215.83,0 

222.17,8 

228.52,6 

246.66.3 
253.91,8 

261.17.3 

277.49,6 

285.65.8 

293.81.9 

308.32,9 

317.39,7 

326.46,6 

3700 

3800 

3909 

134.21,4 

137.84,1 

141.46,8 

167.76,7 

172.30,1 

176.83,6 

201.32.1 

206.76.2 

212.20.3 

234.87,4 

241.22,2 

247.57,0 

268.42.7 
275.68,2 

282.93.7 

301.98.1 

310.14.2 
318.30,4 

335.53,4 

344.60,3 

353.67,1 

4000 

4100 

4200 

145.09,6 

148.72,3 

152.35,1 

181.37,0 

185.90,4 

190.43,8 

217.64.4 

223.08.5 

228.52.6 

253.91,8 

260.26,6 

266.61,4 

290.19,2 

297.44,7 

304.70,1 

326.46.6 

334.62.7 
342.78,9 

362.74,0 
371.80,8  1 
380.87,7 

4300 

4400 

4500 

155.97,8 

159.60,5 

163.23,3 

194.97,3 

199.50,7 

204.04,1 

233.96.7 

239.40.8 

244.84.9 

272.96,2 

279.31,0 

285.65,8 

311.95.6 
319.21,1 

326.46.6 

350.95.1 

359.11.2 
367.27,4 

389.94,5 

399.01,4 

408.08,2 

4000 

4700 

4800 

166.86,0 

170.48,8 

174.11,5 

208.57,5 

213.11,0 

217.64,4 

250.29,0 

255.73.2 

261.17.3 

292.00,5 

298.35,3 

304.70,1 

333.72,1 

340.97,5 

348.23,0 

375.43.6 

383.59.7 
391.75,9 

417.15,1 

426.21,9 

435.28,8 

4900 

5000 

5100 

177.74,2 

181.37,0 

184.99,7 

222.17,8 

226.71,2 

231.24,7 

266.61.4 

272.05.5 

277.49.6 

311.04,9 

317.39,7 

323.74,5 

355.48.5 
362.74,0 

369.99.5 

399.92.1 

408.08.2 
416.24,4 

444.35,6 

453.42,5 

462.49,3 

5200 

5300 

5400 

188.62,5 

192.25,2 

195.87,9 

235.78,1 

240.31,5 

244.84,9 

282.93.7 

288.37.8 

293.81.9 

330.09,3 

336.44,1 

342.78,9 

377.24.9 
384.50,4 

391.75.9 

424.40,5 

432.56,7 

440.72,9 

471.56,2 
48®. 63,0 
4S9.69.9 

5500 

5600 

5700 

199.50,7 

203.13,4 

206.76,2 

249.38,4 

253.91,8 

258.45,2 

299.26.0 

304.70.1 

310.14.2 

349.13,7 

355.48,5 

361.83,3 

399.01,4 

406.26,8 

413.52,3 

448.89,0 

457.05,2 

465.21,4 

498.76,7 

507.83,6 

516.90,4 

5800 

5900 

0000 

210.38,9 

214.01,6 

217.64,4 

262.98,6 

267.52,1 

272.05,5 

315.58.4 

321.02.5 

326.46.6 

368.18,1 

374.52,9 

380.87,7 

420.77.8 
428.03,3 

435.28.8 

473.37,5 

481.53,7 

489.69,9 

525.97,3 

535.04,1 

544.11,0 

6100 

6200 

6300 

221.27,1 

224.89,9 

228.52,6 

276.58,9 

281.12,3 

285.65,8 

331.90.7 

337.34.8 

342.78.9 

387.22,5 

393.57,3 

399.92,1 

442.54.2 
449.79,7 

457.05.2 

497.86,0 

506.02,2 

514.18,4 

553.17,8 

562.24,7 

571.31,5 

6400 

6500 

6600 

232.15,3 

235.78,1 

239.40,8 

290.19,2 

294.72,6 

299.26,0 

348.23.0 

353.67.1 

359.11.2 

406.26,8 

412.61,6 

418.96,4 

464.30,7 

471.56,2 

478.81,6 

522.34,5 

530.50.7 

538.66.8 

580.38,4 

589.45,2 

598.52,1 

6700 

6800 

6900 

243.03,6 

246.66,3 

250.29,0 

303.79,5 

308.32,9 

312.86,3 

364.55,3 

369.99.5 

375.43.6 

425.31,2 

431.66,0 

438.00,8 

486.07.1 
493.32,6 

500.58.1 

546.83,0 

554.99.2 

563.15.3 

607.58,9 

616.65,8 

625.72,6 

7000 

7100 

7200 

253.91,8 

257.54,5 

261.17,3 

317.39,7 

321.93,2 

326.46,6 

380.87.7 

386.31.8 

391.75.9 

444.35,6 

450.70,4 

457.05,2 

507.83,6 

515.09,0 

522.34,5 

571.31,5 

579.47.7 

587.63.8 

634.79,5 

643.86,3 

652.93,2 

7300 

7400 

7500 

264.80,0 

268.42,7 

272.05,5 

331.00,0 

335.53,4 

340.06,8 

397.20.0 

402.64.1 

408.08.2 

463.40,0 

469.74,8 

476.09,6 

529.60.0 
536.85,5 

544.11.0 

595.80,0 

603.96.2 

612.12.3 

662.00,0 

671.06,8 

680.13,7 

7600 

7700 

7800 

275.68,2 

279.31,0 

282.93,7 

344.60,3 

349.13,7 

353.67,1 

413.52.3 

418.96.4 

424.40.5 

482.44,4 

488.79,2 

495.14,0 

551.36.4 
558.61,9 

565.87.4 

620.28,5 

628.44.7 

636.60.8 

689.20,5 

698.27,4 

707.34,2 

7900 

8000 

8100 

286.56,4 

290.19,2 

293.81,9 

358.20,5 

362.74,0 

367.27,4 

429.84.7 

435.28.8 

440.72.9 

501.48,8 

507.83,6 

514.18,4 

573.12,9 

580.38,4 

587.63,8 

644.77,0 

652.93.2 

661.09.3 

716.41,1 

725.47,9 

734.54,8 

8200 

8300 

8400 

297.44,7 

301.07,4 

304.70,1 

371.80,8 

376.34,2 

380.87,7 

446.17.0 

451.61.1 

457.05.2 

520.53,2 

526.87,9 

533.22,7 

594.89.3 
602.14,8 

609.40.3 

669.25.5 

677.41.6 
685.57,8 

743.61,6 

752.68,5 

761.75,3 

8500 

8600 

8700 

308.32,9 

311.95,6 

315.58,4 

385.41,1 

389.94,5 

394.47,9 

462.49.3 

467.93.4 

473.37.5 

539.57,5 

545.92,3 

552.27,1 

616.65,8 

623.91,2 

631.16,7 

693.74.0 

701.90.1 
710.06,3 

770.82,2 

779.89,0 

788.95,9 

8800 

8900 

9000 

319.21,1 

322.83,8 

326.46,6 

399.01,4 

403.54,8 

408.08,2 

478.81,6 

484.25.8 

489.69.9 

558.61,9 

564.96,7 

571.31,5 

638.42.2 
645.67,7 

652.93.2 

718.22.5 

726.38.6 
734.54,8 

798.02,7 

807.09,6 

816.16,4 

9100 

9200 

9300 

330.09,3 

333.72,1 

337.34,8 

412.61,6 

417.15,1 

421.68,5 

495.14.0 

500.58.1 

506.02.2 

577.66,3 

584.01,1 

590.35,9 

660.18,6 

667.44,1 

674.69,6 

742.71.0 

750.87.1 
759.03,3 

825.23,3 

834.30,1 

843.37,0 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

340.97,5 

344.60,3 

348.23,0 

426.21,9 

430.75,3 

435.28,8 

611.46.3 

516.90.4 

522.34.5 

596.70,7 

603.05,5 

609.40,3 

681.95,1 

689.20,5 

696.46,0 

767.19.5 

775.35.6 
783.51,8 

852.43,8 

861.50,7 

870.57,5 

351.85,8 

355.48,5 

359.11,2 

439.82,2 

444.35,6 

448.89,0 

527.78.6 

533.22.7 

538.66.8 

615.75,1 

622.09,9 

628.44,7 

703.71.5 
710.97,0 

718.22.5 

791.67,9 

799.84,1 

808.00,3 

879.64,4 

888.71,2 

897.78,1 

lOOOO ! 74,0 

453.42,5 

544.11,0 

634.79,5 

725.47,9 

816.10,4  906.84,9 

Nov.  27th.— 331  DAYS—  lO  months  27  days. 


-4-3 

£ 

< 

332  DAYS. 
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< 

Rate. 

4 | 5 

6 

7 

8 ! 

9 

10 

Rate. 

lOO 

200 

300 

3.63,8 

7.27,7 

10.91,5 

4.54,8 

9.09,6 

13.64,4 

5.45,8 

10.91,5 

16.37,3 

6.36,7 

12.73,4 

19.10,1 

7.27,7 

14.55,3 

21.83,0 

8.18,6 

16.37,3 

24.55,9 

9.09,6 

18.19,2 

27.28,8 

100 

200 

600 

400 

500 

600 

14.55,3 

18.19,2 

21.83,0 

18.19,2 

22.74,0 

27.28,8 

21.83,0 

27.28,8 

32.74,5 

25.46,8 

31.83,6 

38.20,3 

29.10,7 

36.38,4 

43.66,0 

32.74,5 

40.93,2 

49.11,8 

36.38. 4 
45.47,9 

54.57.5 

~¥oo 

500 

600 

700 

800 

ooo 

25.46,8 

29.10,7 

32.74,5 

31.83,6 

36.38,4 

40.93,2 

38.20,3 

43.66,0 

49.11,8 

44.57,0 

50.93,7 

57.30,4 

50.93,7 

58.21,4 

65.49,0 

57.30,4 

65.49,0 

73.67,7 

63.67,1 

72.76,7 

81.86,3 

700 

800 

900 

JOOO 

1100 

1200 

36.38,4 

40.02,2 

43.66,0 

45.47,9 

50.02,7 

54.57,5 

64.57,5 

60.03,3 

•65.49,0 

63.67,1 

70.03,8 

76.40,5 

72.76,7 

80.04,4 

87.32,1 

81.86,3 

90.04,9 

98.23,6 

90.95,9 

100.05,5 

109.15,1 

1 OOO 
1 J OO 
1200 

1300 

1400 

1500 

47.29,9 

50.93,7 

54.57,5 

59.12,3 

63.67,1 

68.21,9 

70.94,8 

76.40,5 

81.86,3 

82.77,3 

89.14,0 

95.50,7 

94.59,7 

101.87,4 

109.15,1 

106.42,2 

114.60,8 

122.79,5 

118.24.7 
127.34,2 

136.43.8 

1800 

1400 

1500 

llloo 

1700 

1800 

1000 

2000 

2100 

58.21,4 

61.85,2 

65.49,0 

72.76,7 

77.31,5 

81.86,3 

87.32,1 

92.77,8 

98.23,6 

101.87,4 

108.24,1 

114.60,8 

116.42,7 

123.70,4 

130.98,1 

130.98,1 

139.16,7 

147.35,3 

145.53,4 

154.63,0 

163.72,6 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

69.12,9 

72.76,7 

76.40,5 

86.41,1 

90.95,9 

95.50,7 

103.69,3 

109.15,1 

114.60,8 

120.97,5 

127.34,2 

133.71,0 

138.25,8 

145.53,4 

152.81,1 

155.54,0 

163.72,6 

171.91,2 

172.82,2 

181.91,8 

191.01,4 

2200 

2300 

2400 

80.04,4 

83.68,2 

87.32,1 

100.05,5 

104.60,3 

109.15,1 

120.06,6 

125.52,3 

130.98,1 

140.07,7 

146.44,4 

152.81,1 

160.08,8 

167.36,4 

174.64,1 

180.09,9 

188.28,5 

196.47,1 

200.11,0 

209.20,5 

218.30,1 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

90.95,9 

94.59,7 

98.23,6 

113.69,9 

118.24,7 

122.79,5 

136.43,8 

141.89,6 

147.35,3 

159.17,8 

165.54,5 

171.91,2 

181.91,8 

189.19,5 

196.47,1 

204.65,8 

212.84,4 

221.03,0 

227.39,7 

236.49,3 

245.58,9 

2500 

2600. 

2700 

2800 

2000 

3000 

101.87,4 

105.51,2 

109.15,1 

127.34,2 

131.89,0 

136.43,8 

152.81,1 

158.26,8 

163.72,6 

178.27,9 

184.64,7 

191.01,4 

203.74,8 

211.02,5 

218.30,1 

229.21,6 

237.40,3 

245.58,9 

254.68,5 

263.78,1 

272.87,7 

2800 

2900' 

3000 

3100 

3200 

3300 

112.78,9 

116.42,7 

120.06,6 

140.98,6 

145.53,4 

150.08,2 

169.18,4 

174.64,1 

180.09,9 

197.38,1 

203.74,8 

210.11,5 

225.57,8 

232.85,5 

240.13,2 

253.77,5 

261.96,2 

270.14,8 

281.97.3 
291.06,8 

300.16.4 

3ioo 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

123.70,4 

127.34,2 

130.98,1 

154.63,0 

159.17,8 

163.72,6 

185.55,6 

191.01,4 

196.47,1 

216.48,2 

222.84,9 

229.21,6 

247.40,8 

254.68,5 

261.96,2 

278.33,4 

286.52,1 

294.70,7 

309.26,0 

318.35,6 

327.45,2 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3000 

134.61,9 

138.25,8 

141.89.6 

168.27,4 

172.82,2 

177.37,0 

201.92,9 

207.38,6 

212.84,4 

235.58,4 

241.95,1 

248.31,8 

269.23,8 

276.51,5 

283.79,2 

302.89,3 

311.07,9 

319.26,6 

336.54,8 

345.64,4 

354.74,0 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

145.53,4 

149.17,3 

152.81,1 

181.91,8 

186.46,6 

191.01,4 

218.30,1 

223.75,9 

229.21,6 

254.68,5 

261.05,2 

267.41,9 

291.06,8 

298.34,5 

305.62,2 

327.45,2 

335.63,8 

343.82,5 

363.83.6 
372.93,2 

382.02.7 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

156.44,9 

160.08,8 

163.72,6 

195.56,2 

200.11,0 

204.65,8 

234.67,4 

240.13,2 

245.58,9 

273.78,6 

280.15,3 

286.52,1 

312.89,9 

320.17,5 

327.45,2 

352.01,1 

360.19,7 

368.38,4 

391.12,3 

400.21,9 

409.31,5 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

167.36,4 

171.00,3 

174.64,1 

209.20,5 

213.75,3 

218.30,1 

251.04,7 

256.50,4 

261.96,2 

292.88,8 

299.25,5 

305.62,2 

334.72,9 

342.00,5 

349.28,2 

376.57,0 

384.75,6 

392.94,2 

418.41,1 

427.50,7 

436.60,3 

4600 

4700 

4800 

4000 

5000 

5100 

178.27,9 

181.91,8 

185.55,6 

222.84,9 

227.39,7 

231.94,5 

267.41,9 

272.87,7 

278.33,4 

311.98,9 

313.35,6 

324.72,3 

356.55,9 

363.83,6 

371.11,2 

401.12,9 

409.31,5 

417.50,1 

445.69,9 

454.79,5 

463.89,0 

4900 

5000 

5100. 

5200 

5300 

5400 

189.19,5 

192.83,3 

196.47,1 

236.49,3 

241.04,1 

245.58,9 

283.79,2 

289.24,9 

294.70,7 

331.09,0 

337.45,8 

343.82,5 

378.38,9 

385.66,6 

392.94,2 

425.68,8 

433.87,4 

442.06,1 

472.98,6 

482.08,2 

491.17,8 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

200.11,0 

203.74,8 

207.38,6 

250.13,7 

254.68,5 

259.23,3 

300.16,4 

305.62,2 

311.07,9 

350.19,2 

356.55,9 

362.92,6 

400.21,9 

407.49,6 

414.77,3 

450.24,7 

458.43,3 

466.61,9 

500.27,4 

509.37,0 

518.46,6 

5500 

5600 

5700 

5800 

5000 

6000 

211.02,5 

214.66,3 

218.30,1 

263.78,1 

268.32,9 

272.87,7 

316.53,7 

321.99,5 

327.45,2 

369.29,3 

375.66,0 

382.02,7 

422.04,9 

429.32.6 

436.60,3 

474.80,5 

482.99,2 

491.17,8 

527.56.2 
536.65,8 

545.75.3 

5800 

5900, 

6000 

6100 

6200 

6300 

221.94,0 

225.57,8 

229.21,6 

277.42,5 

281.97,3 

286.52,1 

332.91,0 

338.36,7 

343.82,5 

388.39,5 

394.76,2 

401.12,9 

443.87,9 

451.15,6 

458.43,3 

499.36,4 

507.55,1 

515.73,7 

554.84,9 

563.94,5 

573.04,1 

610.0 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

232.85,5 

236.49,3 

240.13,2 

291.06,8 

295.61,6 

300.16,4 

349.28,2 

354.74,0 

360.19,7 

407.49,6 

413.86,3 

420.23,0 

465.71,0 
472. 9S, 6 
480.26,3 

523.92,3 

532.11,0 

540.29,6 

582.13,7 

591.23,3 

600.32,9' 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6000 

243.77,0 

247.40,8 

251.04,7 

304.71,2 

309.26,0 

313.80,8 

365.65,5 

371.11,2 

376.57,0 

426.59,7 

432.96,4 

439.33,2 

487.54,0 

494.81,6 

502.09,3 

548.48,2 

556.66,8 

564.85,5 

609.42.5 
618.52,1 

627.61.6 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

254.68,5 

258.32,3 

261.96,2 

318.35,6 

322.90,4 

327.45,2 

382.02,7 

387.48,5 

392.94,2 

445.69,9 

452.06,6 

45S.43,3 

509.37,0 

516.64,7 

523.92,3 

573.04,1 

581.22,7 

589.41,4 

636.71,2 

645.80,8 

654.90,4 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

265.60,0 

269.23,8 

272.87,7 

332.00,0 

336.54,8 

341.09,6 

398.40,0 

403.85,8 

409.31,5 

464.80,0 

471.16,7 

477.53,4 

531.20,0 

538.47,7 

545.75,3 

597.60,0 

605.78,6 

613.97,3 

664.00,0 

673.09.6 

682.19,2 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

276.51,5 

280.15,3 

283.79,2 

345.64,4 

350.19,2 

354.74,0 

414.77,3 

420.23,0 

425.68,8 

483.90,1 

490.26,8 

496.63,6 

553.03,0 

560.30,7 

567.58,4 

622.15,9 

630.34,5 

633.53,2 

691.28.8 
700.38,4 

709.47.9 

7600 

7700 

780.0 

7000 

8000 

8100 

7000 

8000 

8100 

287.43,0 

291.06,8 

294.70,7 

359.28,8 

363.83,6 

368.38,4 

431.14,5 

436.60,3 

442.06,0 

503.00,3 

509.37,0 

515.73,7 

574.86,0 

5S2.13,7 

589.41,4 

646.71,8 

654.90,4 

663.09,0 

718.57,5 

727.67,1 

736.76,7 

8200 

8300 

8400 

298.34,5 

301.98,4 

305.62,2 

372.93,1 

377.47,9 

382.02,7 

447.51,8 

452.97,5 

458.43,3 

522.10,4 

528.47,1 

534.83,8 

596.69,0 

603.96,7 

611.24,4 

671.27,7 

679.46,3 

687.64,9 

745.86,3 

754.95,9 

764.05,5 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

309.26,0 

312.89,9 

316.53,7 

386.57,5 

391.12,3 

395.67,1 

463r89,0 

469.34,8 

474.80,5 

541.20,5 

547.57,3 

553.94,0 

618.52,1 

625.79,7 

633.07,4 

695.83,6 

704.02,2 

712.20,8 

773.15.1 
782.24,7 

791.34.2 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

0000 

320.17,5 

323.81,4 

327.45,2 

400.21,9 

404.76,7 

409.31,5 

480.26,3 

485.72,1 

491.17,8 

560.30,7 

566.67,4 

573.04,1 

640.35,1 

647.62,7 

654.90,4 

720.39,5 

728.58,1 

736.76,7 

800.43,8 

809.53,4 

818.63,0 

8800 

8900 

9000 

OlOO 

0200 

0300 

331.09,0 

334.72,9 

338.36,7 

413.86.3 

418.41,1 

422.95,9 

496.63,6 

502.09,3 

507.55,1 

579.40,8 

585.77,5 

592.14,2 

662.18,1 

669.45,8 

676.73,4 

744.95,3 

753.14,0 

761.32,6 

827.72,6 

836.82,2 

845.91,8 

9100 

9200 

9300 

0400 

0500 

0600 

342.00,5 

345.64,4 

349.28,2 

427.50,7 

432.05,5 

436.60,3 

513.00,8 

518.46,6 

523.92,3 

598.51,0 

604.87,7 

611.24,4 

684.01,1 

691.28,8 

698.56,4 

769.51,2 

777.69,9 

785.88,5 

855.01.4 
864.11,0 

873.20.5 

9400 

9500 

9600 

0700 

0800 

OOOO 

352.92,1 

356.55,9 

360.19,7 

441.15,1 

445.69,9 

450.24,7 

529.38,1 

534.83,8 

540.29,6 

617.61,1 

623.97,8 

630.34,5 

705.84,1 

713.11,8 

720.39,5 

794.07,1 

802.25,8 

810.44,4 

882.30,1 

891.39,7 

900.49,3 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

363.83,6 

454.79,5 

545.75,3 

636.71,2 

727.67,1 

818.63, Oj  909.58,9 

lOOOO 

Nov.  28th— 332  DAYS— lO  months  28  days. 
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Rate. 

4: 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

1 9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

3.64, £ 
7.29, £ 
10.94,  S 

4.56, 

9.12,£ 

13.68,5 

5.47,4 

10.94.8 

16.42.8 

6.38,  t 
12.77,3 
19.15,P 

7.29,9 

14.59,7 

21.89,6 

8.21,1 

16.42.2 

24.63.3 

9.12,3 

18.24,7 

27.37,0 

10# 
1 200 
300 

3.66,( 

7.32,1 

10.98,1 

4.57,5 

9.15,1 

13.72,1 

5.49,0 

10.98.1 

16.47.1 

6.40,5 

12.81,1 

19.21,6 

7.32,1 

14.64.1 

21.96.2 

8.23,6 

16.47,1 

24.70,7 

9.15,1 

18.30.1 

27.45.2 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

14.59.7 

18.24.7 
21.89,6 

18.24.7 

22.80.8 
27.37,0 

. 21.89,6 
27.37, ( 
32.84,4 

25.54,5 

31.93,2 

38.31,8 

29.19,5 

36.49,3 

43.79,2 

32.84.4 

41.05.5 

49.26.6 

36.49,3 
45.61,6 
. 54.74,0 

400 

500 

600 

14.64.1 

18.30.1 

21.96.2 

18.30.1 
22.87,7 

27.45.2 

21.96.2 

27.45.2 

12.94.2 

25.62.2 
32.02,7 

38.43.3 

29.28.2 

36.60.3 

43.92.3 

32.94,2 

41.17,8 

49.41,4 

36.60.3 

45.75.3 

54.90.4 

400 

600 

600 

700 

800 

900 

25.54.5 

29.19.5 
32.84,4 

31.93,;; 

36.49,3 

41.05,5 

38.31,8 

43.79,2 

49.26,6 

44.70,4 

51.09,0 

57.47,7 

51.09,0 

58.38,9 

65.68,8 

57.47.7 

65.68.8 
73.89, £ 

63.86,3 

72.98,6 

82.11,0 

Too 

800 

©00 

25.62.2 

29.28.2 

32.94.2 

32.02.7 
36.60,3 

41.17.8 

38.43.3 

43.92.3 

49.41.4 

44.83.8 
51.24,4 

57.64.9 

51.24.4 

58.56.4 

65.88.5 

57.64,9 

65.88,5 

74.12,1 

64.05.5 

73.20.5 

82.35.6 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

36.49,3 

40.14.2 

43.79.2 

45.61,6 

50.17,8 

54.74,0 

54.74,0 

60.21,4 

65.68,8 

63.86,3 

70.24,9 

76.63,6 

72.98,6 

80.28,5 

87.58,4 

82.11,0 

90.32.1 

98.53.2 

91.23,3 

100.35,6 

109.47,9 

“1000 

1100 

1200 

36.60,8 

40.26.3 

43.92.3 

45.75.3 
50.32,9 

54.90.4 

54.90.4 

60.39.5 

65.88.5 

64.05.5 
70.46,0 

76.86.6 

73.20.5 

80.52.6 

87.84.7 

82.35.6 
90.59,2 

98.82.7 

91.50,7 

100.65.8 

109.80.8 

lOOO 

HOO 

1200 

1300 

1400 

1500 

47.44,1 

51.09.0 

54.74.0 

59.30,1 

63.86,3 

68.42,5 

71.16,2 

76.63,6 

82.11,0 

83.02,2 

89.40,8 

95.79,5 

94.88,2 

102.18,1 

109.47,9 

106.74.2 

114.95.3 

123.16.4 

118.60,3 

127.72,6 

136.84,9 

“1300 

1400 

1500 

47.58.4 

51.24.4 

54.90.4 

59.47,9 

64.05,5 

68.63,0 

71.37.5 

76.86.6 

82.35.6 

83.27.1 
89.67,7 

96.08.2 

95.16,7 

102.48.8 

109.80.8 

107.06.3 
115.29,9 

123.53.4 

118.95,9 

128.11,0 

137.26,0 

1300 

1400 

1600 

1600 

1700 

1800 

- 58.38,9 

62.03.8 

65.68.8 

72.98,6 

77.54,8 

82.11,0 

87.58,4 

93.05,8 

98.53,2 

102.18,1 

108.56,7 

114.95,3 

116.77,8 

124.07,7 

131,37,5 

131.37.5 

139.58.6 

147.79.7 

145.97,3 

155.09,6 

164.21,9 

1GOO 

1700 

1800 

58.56.4 
■ 62.22,5 

65.88.5 

73.20,5 

77.78,1 

82.35,0 

87.84.7 

93.33.7 

98.82.7 

102.48.8 
108.89,3 

115.29.9 

117.12.9 

124.44.9 
131.77,0 

131.77.0 
140.00,5 

148.24.1 

146.41.1 

155.56.2 

164.71.2 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

69.33,7 

72.98.6 

76.63.6 

86.67,1 

91.23,3 

95.79,5 

104.00,5 

109.47,9 

114.95,3 

121,34,0 

127.72,6 

134.11,2 

138.67,4 

145.97,3 

153.27,1 

156.00,8 

164.21,9 

172.43,0 

173.34,2 

182.46,6 

191.58,9 

1900 

2000 

2100 

69.54.5 

73.20.5 

76.86.6 

86.93.2 
91.50,7 

96.08.2 

104.31.8 

109.80.8 

115.29.9 

121.70.4 
128.11,0 

134.51.5 

139.09.0 

146.41.1 

153.73.2 

156.47.7 
164.71,2 

172.94.8 

173.86.3 

183.01.4 

192.16.4 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

80.28,5 

83.93.4 

87.58.4 

100.35,6 

104.91.8 

109.47.9 

120.42,7 

125.90,1 

131.37,5 

140.49,9 

146.88,5 

153.27,1 

160.57,0 

167.86,8 

175.16,7 

Iso. 64,1 

188.85.2 

197.06.3 

200.71,2 

209.83,6 

218.95,9 

2200 

2300 

2400 

80.52.6 

84.18.6 

87.84.7 

100.65.8 
105.23,3 

109.80.8 

120.78.9 

126.27.9 
131.77,0 

140.92.1 
147.32,6 

153.73.2 

161.05.2 

168.37.3 

175.69.3 

181.18.4 
189.41,9 

197.65.5 

201.31.5 

210.46.6 

219.61.6 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

91.23,3 

94.88.2 

98.53.2 

114.04,1 

118.60.3 

123.16.4 

136.84,9 

142.32,3 

147.79,7 

159.65,8 

166.04,4 

172.43,0 

182.46,6 

189.76,4 

197.06,3 

205.27.4 

213.48.5 

221.69.6 

228.08,2 

237.20,5 

246.32,9 

2500 

2G00 

2700 

91.50.7 

95.16.7 

98.82.7 

114.38.4 
118.95,9 

123.53.4 

137.26.0 

142.75.1 

148.24.1 

160.13.7 
166.54,2 

172.94.8 

183.01.4 

190.33.4 

197.65.5 

205.89,0 

214.12,6 

222.36,2 

228.76.7 

237.91.8 

247.06.8 

2600 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

102.18,1 

105.83,0 

109.47,9 

127.72,6 

132.28.8 

136.84.9 

153.27,1 

158.74,5 

164.21,9 

178.81,6 

185.20,3 

191.58,9 

204.36,2 

211.66,0 

218.95,9 

229.90.7 

238.11.8 

246.32.9 

255.45,2 

264.57,5 

273.69,9 

2800 

2900 

3000 

102.48.8 

106.14.8 

109.80.8 

128.11,0 

132.68,5 

137.26,0 

153.73.2 

159.22.2 

164.71.2 

179.35.3 
185.75,9 

192.16.4 

204.97.5 

212.29.6 

219.61.6 

230.59.7 
238.83,3 

247.06.8 

256.21,9 

265.37.0 

274.52.1 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

113.12,9 

116.77,8 

120.42,7 

141.41,1 

145.97.3 

150.53.4 

169.69,3 

175.16,7 

180.64,1 

197.97,5 

204.36,2 

210.74,8 

226.25,8 

233.55,6 

240.85,5 

254.54.0 

262.75.1 

270.96.2 

282.82,2 

291.94,5 

301.06,8 

3100 

3200 

3300 

113.46.8 

117.12.9 

120.78.9 

141.83,6 

146.41,1 

150.98,0 

170.20.3 

175.69.3 

181.18.4 

198.57.0 
204.97,5 

211.38.1 

226.93.7 

234.25.8 

241.57.8 

255.30.4 
263.54,0 

271.77.5 

283.67.1 

292.82.2 

301.97.3 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

124.07,7 

127.72,6 

131.37,5 

155.09,6 

159.65.8 

164.21.9 

186.11,5 

191.58,9 

197.06,3 

217.13,4 

223.52,1 

229.90,7 

248.15,3 

255.45,2 

262.75,1 

279.17.3 

287.38.4 

295.59.5 

310.19,2 

319.31,5 

32S.43,8 

3400 

3500 

3600 

124.44,9 

128.11,0 

131.77,0 

155.56.2 
160.13,7 

164.71.2 

186.67.4 

192.16.4 

197.65.5 

217.78.6 
224.19,2 

230.59.7 

248.89.9 

256.21.9 
263.54,0 

280.01,1 

288.24,7 

296.48,2 

311.12.3 

320.27.4 

329.42.5 

3400 

3600 

3600 

3700 

3800 

3900 

135,02,5 

138.67,4 

142.32,3 

168.78.1 

173.34.2 
177.90,4 

202.53,7 

208.01,1 

213.48,5 

236.29,3 

242.67,9 

249.06,6 

270.04,9 

277.34,8 

284.64,7 

303.80.5 

312.01.6 

320.22.7 

337.56,2 

346.68,5 

355.80,8 

3700 

3800 

3900 

135.43.0 

139.09.0 

142.75.1 

169.28.8 
173.86,3 

178.43.8 

203.14.5 

208.63.6 

214.12.6 

237.00,3 

243.40,8 

249.81,4 

270.86.0 

278.18.1 

285.50.1 

304.71.8 
312.95,3 

321.18.9 

338.57.5 

347.72.6 

356.87.7 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

145.97,3 

149.62,2 

153.27,1 

182.46.6 

187.02.7 
191.58,9 

218.95,9 

224.43,3 

229.90,7 

255.45,2 

261.83,8 

268.22,5 

291.94,5 

299.24,4 

306.54,2 

328.43.8 

336.64.9 
344.86,0 

364.93,2 

374.05,5 

383.17,8 

4000 

4100 

4200 

146.41.1 

150.07.1 

153.73.2 

183.01.4 
187.58,9 

192.16.4 

219.61.6 

225.10.7 

230.59.7 

256.21,9 

262.62,5 

269.03,0 

292.82.2 

300.14.2 

307.46.3 

329.42.5 
337.66,0 

345.89.6 

366.02.7 

375.17.8 

384.32.9 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

156.92,1 

160.57,0 

164.21,9 

196.15.1 

200.71.2 
205.27,4 

235.38,1 

240.85,5 

246.32,9 

274.61,1 

280.99,7 

287.38,4 

313.84,1 

321.14,0 

328.43,8 

353.07.1 

301.28.2 

369.49.3 

392.30,1 

401.42,5 

410.54,8 

4300 

4400 

4500 

157.39.2 

161.05.2 

164.71.2 

196.74.0 
201.31,5 

205.89.0 

236.08.8 

241.57.8 

247.06.8 

275.43.6 
281.84,1 

288.24.7 

314.78.4 

322.10.4 

329.42.5 

354.13.2 
362.36,7 

370.60.3 

393.47,9 

402.63.0 

411.78.1 

4300 
4400*  • 
4600 

4600 

4700 

4800 

167.86.8 

171.51.8 
175.16,7 

209.83.6 

214.39.7 
218.95,9 

251.80,3 

257.27,7 

262.75,1 

293.77,0 

300.15,6 

306.54,2 

335.73,7 

343.03,6 

350.33,4 

377.70.4 

385.91.5 

394.12.6 

419.67,1 

428.79,5 

437.91,8 

4GOO 

4700 

4800 

168.37.3 

172.03.3 

175.69.3 

210.46,6 
215.04,1 
219. 61, € 

252.55.9 

258.04.9 
263.54,0 

2J4.65.2 

301.05,8 

307.46,3 

336.74.5 

344.06.6 

351.38.6 

378.83,8 

387.07,4 

395.31,0 

420.93.2 

430.08.2 

439.23.3 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

178.81.6 

182.46.6 
186.11,5 

223.52.1 

228.08.2 
232.64,4 

268.22,5 

273.69,9 

279.17,3 

312.92,9 

319.31,5 

325.70,1 

357.63,3 

364.93,2 

372.23,0 

402.33.7 

410.54.8 

418.75.9 

447.04,1 

456.16,4 

465.28,8 

4900 

5000 

5100 

179.35.3 

183.01.4 

186.67.4 

224.19.2 
228.76,7 

233.34.2 

269.03.0 

274.52.1 

280.01.1 

313.86.8 
320.27,4 

326.67.9 

358.70.7 

366.02.7 

373.34.8 

403.54,5 
411.78,1 
420.01, (j 

448.38.4 

457.53.4 

466.68.5 

4900 

6000 

6100 

5200 

5300 

5400 

189.76.4 

193.41.4 
197.06,3 

237.20,5 

241.76,7 

246.32,9 

284.64,7 

290.12,1 

295.59,5 

332.08,8 

338.47,4 

344.86,0 

379.52,9 

386.82,7 

394.12,6 

426.97.0 

435.18.1 

443.39.2 

474.41,1 

483.53,4 

492.65,8 

5200 

5300 

5400 

190.33.4 

193.99.5 

197.65.5 

237.91.8 
242.49,3 

247.06.8 

285.50.1 

290.99.2 

296.48.2 

333.08.5 
339.49,0 

345.89.6 

380.66.8 

387.98.9 
395.31,0 

428.25.2 
436.48,8 

444.72.3 

475.83.6 

484.98.6 

494.13.7 

6200 

6300 

6400 

5500 

5600 

5700 

200.71.2 

204.36.2 
208.01,1 

250.89,0 

255.45,2 

260.01,4 

301.06,8 

306.54,2 

312.01,6 

351.24,7 

357.63,3 

364.01,9 

401.42,5 

408.72,3 

416.02,2 

451.60.3 

459.81.4 

468.02.5 

501.78,1 

510.90,4 

520.02,7 

“ 5500 
5G00 
5700 

201.31.5 

204.97.5 

208.63.6 

251.64.4 
256.21,9 

260.79.5 

301.97.3 

307.46.3 

312.95.3 

352.30.1 
358.70,7 

365.11.2 

402.63.0 

409.95.1 

417.27.1 

452.95,9 

461.19,5 

469.43,0 

503.28.8 

512.43.8 

521.58.9 

6600 

6600 

6700 

5800 

5900 

6000 

211.66,0 

215.31,0 

218.95,9 

264.57,5 

269.13,7 

273.69,9 

317.49,0 

322.96,4 

328.43,8 

370.40,5 

376.79,2 

383.17,8 

423.32,1 

430.61,9 

437.91,8 

476.23.6 

484.44.7 

492.65.8 

529.15,1 

538.27,4 

547.39,7 

5800 

5900 

GOOO 

212.29.6 

215.95.6 
219.61,0 

265.37.0 
269.94,5 

274.52.1 

318.44.4 

323.93.4 

329.42.5 

371.51.8 
377.92,3 

384.32.9 

424.59.2 

431.91.2 

439.23.3 

477.66.6 
485.90,1 

494.13.7 

530.74.0 

539.89.0 

549.04.1 

6800 
6900 
• 6000 

1 6100 
6200 
! 6300 

222.60,8 

226.25,8 

229.90,7 

278.26,0 

282.82,2 

287.38,4 

333.91,2 

339.38,6 

344.86,0 

389.56,4 

395.95,1 

402.33,7 

445.21,6 

452.51,5 

459.81,4 

500.86.8 

509.07.9 
517.29,0 

556.52,1 

565.64,4 

574.76,7 

GlOO 

6200 

6300 

223.27.7 

226.93.7 

230.59.7 

279.09.6 
283.67,1 

258.24.7 

334.91.5 

340.40.5 

345.89.6 

390.73.4 
397.14,0 

403.54.5 

446.55.3 

453.87.4 

461.19.5 

502.37.3 
510.60,8 

518.84.4 

558.19.2 

567.34.2 

576.49.3 

6100 

6200 

6300 

I 6400 
6500 
6600 

233.55,6 

237.20.5 

240.85.5 

291.9>,5 

296.50.7 

301.06.8 

350.33,4 

355.80,8 

361.28,2 

408.72,3 

415.11,0 

421.49,6 

467.11,2 

474.41,1 

481.71,0 

525.50.1 

533.71.2 

541.92.3 

583.89,0 

593.01,4 

602.13,7 

6400 

6500 

6600 

234.25.8 

237.91.8 

241.57.8 

292.82.2 
297.39,7 

301.97.3 

351.38.6 

356.87.7 

362.36.7 

409.95.1 
416.35,6 

422.76.2 

468.51.5 

475.83.6 

483.15.6 

527.07,9 

535.31,5 

543.55,1 

585.64.4 

594.79.5 

603.94.5 

6400 

6600 

6600 

6700 

6800 

6900 

244.50,4 

248.15.3 

251.80.3 

305.63,0 

310.19.2 

314.75.3 

366.75,6 

372.23,0 

377.70,4 

427.88,2 

434.26,8 

440.65,5 

489.00,8 

496.30,7 

503.60,5 

550.13.4 

558.34.5 

566.55.6 

611.26,0 

620.38,4 

629.50,7 

6700 

6800 

6900 

245.23.8 

248.89.9 

252.55.9 

306.54.8 
311.12,3 

315.69.9 

367.85.8 

373.34.8 

378.83.8 

429.16.7 
435.57,3 

441.97.8 

490.47.7 

497.79.7 

505.11.8 

551.78,6 

560.02,2 

568.25,8 

613.09.6 

622.24.7 

631.39.7 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

255.45,2 

259.10.1 

262.75.1 

319.31,5 

323.87.7 

328.43.8 

383.17,8 

388.65,2 

394.12,6 

447.04,1 

453.42,7 

459.81,4 

510.90,4 

518.20,3 

525.50,1 

574.76.7 

582.97.8 

591.18.9 

638.63,0 

647.75,3 

656.87,7 

7000 

7100 

7200 

256.21.9 

259.87.9 
263.54,0 

320.27.4 
324.84,9 

329.42.5 

384.32.9 

389.81.9 
395.31,0 

448.38.4 
454.78,9 

461.19.5 

512.43.8 

519.75.9 

527.07.9 

576.49.3 
584.72,9 

592.96.4 

640.54.8 

649.69.9 

658.84.9 

7000 

7100 

7200 

1 7300 
! 7400 
! 7500 

266.40,0 

270.04.9 

273.69.9 

333.00,0 

337.56.2 

342.12.3 

399.60,0 

405.07,4 

410.54,8 

466.20,0 

472.58,6 

478.97,3 

532.80,0 

540.09,9 

547.39,7 

599.40.0 

607.61.1 

615.82.2 

666.00,0 

675.12,3 

684.24,7 

7300 

7400 

7500 

267.20.0 

270.86.0 

274.52.1 

334.00,0 

338.57,5 

343.15,1 

400.80.0 

406.29.0 

411.78.1 

467.60.0 
474.00,5 

480.41.1 

534.40.0 

541.72.1 

549.04.1 

601.20,0 

609.43,6 

617.67,1 

668.00,0 

677.15.1 

686.30.1 

7300 

7400 

7600 

7600 

7700 

7800 

277.34,8 

280.99.7 

284.64.7 

346.68,5 

351.24.7 

355.80.8 

416.02,2 

421.49,6 

426.97,0 

485.35,9 

491.74,5 

498.13,2 

554.69,6 

561.99,5 

569.29,3 

624.03.3 

632.24.4 

640.45.5 

693.37,0 

702.49,3 

711.61,6 

7600 

7700 

7800 

278.18.1 

281.84.1 

285.50.1 

347.72.6 
352.30,1 

356.87.7 

417.27.1 

422.76.2 

428.25.2 

486.81.6 
493.22,2 

499.62.7 

556.36.2 

563.68.2 
571.00,3 

625.90.7 
634.14,2 

642.37.8 

695.45.2 

704.60.3 

713.75.3 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

288.29,6 

291.94.5 

295.59.5 

360.37,0 

364.93.2 

369.49.3 

432.44,4 

437.91,8 

443.39,2 

504.51,8 

510.90,4 

517.29,0 

576.59,2 

583.89,0 

591.18,9 

648.66.6 

656.87.7 

665.08.8 

720.74,0 

729.86,3 

738.98,6 

7900 

8000 

8100 

289.16.2 

292.82.2 

296.48.2 

361.45.2 
366.02,7 

370.60.3 

433.74.2 

439.23.3 

444.72.3 

506.03.3 
512.43,8 

518.84.4 

578.32.3 

585.64.4 

592.96.4 

650.61.4 
658.84,9 

667.08.5 

722.90.4 

732.05.5 

741.20.5 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

299.24,4 

302.89,3 

306.54,2 

374.05.5 

378.61.6 
383.17,8 

448.86,6 

454.34,0 

459.81,4 

523.67,7 

530.06,3 

536.44,9 

598.48,8 

605.78,6 

613.08,5 

673.29,9 

681.51.0 

689.72.1 

748.11,0 

757.23,3 

766.35,6 

8200 

8300 

8400 

J|().14,2 

^5TT3.80,3 

307.46,3 

375.17.8 
379.75,3 

384.32.9 

450.21.4 

455.70.4 

461.19.5 

525.24,9 

531.65,5 

538.06,0 

600.28.5 

607.60.5 

614.92.6 

675.32.1 
683.55,6 

691.79.2 

750.35.6 

759.50.7 

768.65.8 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

310.19,2 

313.84,1 

317.49,0 

387.74.0 

392.30.1 
396.86,3 

465.28,8 

470.76,2 

476.23,6 

542.83,6 

549.22,2 

555.60,8 

620.38,4 

627.68,2 

634.98,1 

697.93.2 

706.14.2 

714.35.3 

775.47,9 

784.60,3 

793.72,6 

8500 

8600 

8700 

311.12.3 

314.78.4 

318.44.4 

388.90.4 
393.47,9 

398.05.5 

466.68.5 

472.17.5 

477.65.6 

544.46.6 
550.87,1 

557.27.7 

622.24.7 

629.56.7 

636.88.8 

700.02,7 

708.26,3 

716.49,9 

777.80.8 

786.95.9 
796.11,0 

8600 

8600 

870.0 

“8800' 

8900 

9000 

321.14,0 

324.78,9 

328.43,8 

401.42.5 

405.98.6 
410.54,8 

481.71,0 

487.18,4 

492.65,8 

561.99,5 

568.38,1 

574.76,7 

642.27,9 

649.57,8 

656.87,7 

722.56.4 

730.77.5 

738.98.6 

802.84,9 

811.97,3 

821.09,6 

8800 

8900 

9000 

322.10.4 

325.76.4 

329.42.5 

402.63.0 
407.20,5 

411.78.1 

483.15.6 

488.64.7 

494.13.7 

563.68.2 
570.08,8 

576.49.3 

644.20.8 

651.52.9 

658.84.9 

724.73.4 
732.97,0 

741.20.5 

805.26.0 

814.41.1 

823.56.2 

8800 
8900 
9000  | 

“9106 

9200 

9300 

332.08,8 

335.73,7 

339.38,6 

415.11.0 

419.67.1 
424.23,3 

498.13,2 

503.60,5 

509.07,9 

581.15,3 

587.54,0 

593.92,6 

664.17,5 

671.47,4 

678.77,3 

747.19.7 

755.40.8 

763.61.9 

830.21,9 

839.34,2 

848.46,6 

9100 

9200 

9300 

333.08.5 

336.74.5 

340.40.5 

416.35.6 
420.93,2 

425.50.7 

499.62.7 

505.11.8 

510.60.8 

582.89,9 

589.30,4 

595.71,0 

666.17.0 

673.49.0 

680.81.1 

749.44.1 
757.67,7 

765.91.2 

832.71.2 

841.86.3 

851.01.4 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

343.03,6 

346.68,5 

350.33,4 

428.79.5 

433.35.6 
437.91,8 

514.55,3 

520.02,7 

525.50,1 

600.31,2 

606.69,9 

613.08,5 

686.07,1 

693.37,0 

700.66,8 

771.83.0 

780.04.1 

788.25.2 

857.58,9 

866.71,2 

875.83,6 

9400 

9500 

9600 

“9700 

9800 

9900 

10090 

344.06.6 

347.72.6 

351.38.6 

430.08.2 
434.65,8 

439.23.3 

516.09.9 

521.58.9 

527.07.9 

602.11.5 
608.52,1 

614.92.6 

688.13.2 

695.45.2 

702.77.3 

774.14.8 
782.38,4 

790.61.9 

860.16.4 

869.31.5 

878.46.6 

9400 

9600 

9600 

9 7 00 
9800 
9900 

| io<*oo 

353.98,4 

357.63,3 

361.28,2 

442.47,9 

447.04,1 

451.60,3 

530.97,5 

536.44,9 

541.92,3 

619.47,1 

625.85,8 

632.24,4 

707.96,7 

715.26,6 

722.56,4 

796.46,31  884.95,9 

804.67.4  894.08,2 

812.88.5  903.20,6 

355.04.7 

358.70.7 

362.36.7 

443.80.8 
448.38,4 

452.95.9 

532.57.0 

538.06.0 

543.55.1 

621.33.2 
627.73,7 

634.14.2 

710.09.3 

717.41.4 

724.73.4 

798.85.5 
807.09,0 

815.32.6 

887.61,6 

896.76.7 

905.91.8 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

364.93,2 

456.16,4 

547.39,7 

638.63,0 

729.86,3 

821.09, 6|  912.32,9 

366.02,7 

457.53,4 

549.04,1 

640.54,81  732.05,5 

823.56,2 

915.06,8  i 

| Nov.  29th — 333  DATS — lO  months  29  days. 

) — 

Nov.  30th— 334  DATS— 11  months  O days. 

■4-J 

E 

< 

335  DAYS. 

E 

< 

— 

336  DAYS. 

E 

< 

Rats. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 | 

10 

9.17,8 

18.35,6 

27.53,4 

Rate. 

4 I 

5 | 

6 | 

7 | 

8 | 

9 j 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

3.67.1 

7.34.2 
11.01,4 

4.58,9 

9.17,8 

13.76,7 

5.50,7 

11.01,4 

16.52,1 

6.42,5 

12.84,9 

19.27,4 

7.34,2 

14.68,5 

22.02,7 

8.26,0 

10.52.1 

24.78.1 

loo 

200 

300 

3.68,2 

7.36,4 

11.04,7 

4.60,3 

9.20,5 

13.80,8 

5.52,3 

11.04,7 

16.57,0 

6.44,4 

12.88,8 

19.33,2 

7.36/ 

14.72,9 

22.09,3 

8.28,5 

16.57,0 

24,85,5 

9.20,5 

18.41,1 

27.61,6 

lOO  , 
200 
300  | 

400 

500 

600 

14.68.6 

18.35.6 

22.02.7 

18.35,6 

22.94,5 

27.53.4 

22.02,7 

27.53,4 

33.04,1 

25.69,9 

32.12,3 

38.54,8 

29.37,0 

36.71,2 

44.05,5 

33.04.1 

41.30.1 

49.56.2 

36.71,2 

45.89,0 

55.06,8 

400 

500 

600 

14.72,9 

18.41,1 

22.09,3 

18.41,1 

23.01,4 

27.61,6 

22.09,3 

27.61,6 

33.14,0 

25.77,5 

32.21,9 

38.66,3 

29.45,8 

36.82,2 

44.18,6 

33.14.0 
41.42,5 

49.71.0 

36.82.2 
46.02,7 

55.23.3 

400 

500 

OOO 

— 7*>r> 
800 
900 

25.69,9 

29.37.0 

33.04.1 

32.12,3 

36.71,2 

41.30,1 

38.54,8 

44.05,5 

49.56,2 

44.97,3 

51.39,7 

57.82,2 

51.39,7 

58.74,0 

66.08,2 

57.82.2 

66.08.2 
74.34,2 

64.24,7 

73.42,5 

82.60,3 

700 

800 

900 

25.77,5 

29.45,8 

33.14,0 

32.21,9 

36.82,2 

41.42,5 

38.66,3 

44.18,6 

49.71,0 

45.10,7 

51.55,1 

57.99,5 

51.55,1 

58.91,5 

66.27,9 

57.99,5 

66.27,9 

74.56/ 

64.43.8 
73.64/ 

82.84.9 

700 

800 

OOO 

“looO 

1100 

1200 

36.71,2 

40.38.4 

44.05.5 

45.89,0 

50.47,9 

55.06,8 

55.03,8 

60.57,5 

66.08,2 

64.24,7 

70.67,1 

77.09,6 

73.42,5 

80.76,7 

88.11,0 

82.60.3 

90.86.3 

99.12.3 

91.78,1 

100.95,9 

110.13,7 

lOOO 
1 lOO 
1200 

36.82,2 

40.50,4 

44.18,6 

46.02,7 

50.63,0 

55.23,3 

55.23,3 

60.75,6 

66.27,9 

64.43,8 

70.88,2 

77.32,6 

73.64,4 

81.00,8 

88.37,3 

82.84.9 
91.13,4 

99.41.9 

92.05,5 

101.26,0 

110.46,6 

TOOO 
1 lOO 
1200 

1300 

1400 

1500 

47.72.6 

51.39.7 

55.06.8 

59.65,8 

64.24,7 

68.83,6 

71.58,9 

77.09,6 

82.60,3 

83.52,1 

89.94,5 

96.37,0 

95.45,2 

102.79,5 

110.13,7 

107.38.4 

115.64.4 

123.90.4 

119.31,5 

128.49,3 

137.67,1 

1300 

1400 

1500 

47.86,8 

51.55,1 

55.23,3 

59.83,6 

64.43,8 

69.04,1 

71.80,3 

77.32,6 

82.84,9 

83.77,0 

90.21,4 

96.65,8 

95.73,7 

103.10,1 

110.46,6 

107.70/ 

115.98,9 

124.27,4 

119.67.1 
128.87,7 

138.08.2 

1300 

1400 

1500 

1000 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

58.74.0 

62.41.1 

66.08.2 

73.42,5 

78.01,4 

82.60,3 

88.11,0 

93.61,6 

99.12,3 

102.79.4 
109.21,9 

115.64.4 

117.47,9 

124.82,2 

132.16,4 

132.16.4 

140.42.5 

148.68.5 

146.84,9 

156.02,7 

165.20,5 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

58.91,5 

62.59,7 

66.27,9 

73.64,4 

78.24,7 

82.84,9 

88.37,3 

93.89,6 

99.41,9 

103.10,1 

109.54,5 

115.98,9 

117.83,0 

125.19,5 

132.55,9 

132.55.9 
140.84,4 

149.12.9 

147.28.8 
156.49,3 

165.69.9 

1 OOO 
1700 
1800 

69.75,3 

73.42.5 

77.09.6 

87.19,2 

91.78,1 

96.37,0 

104.63,0 

110.13,7 

115.64,4 

122.06,8 

128.49,3 

134.91,8 

139.50,7 

146.84,9 

154.19,2 

156.94.5 

165.20.5 

173.46.6 

174.38,4 

183.56,2 

192.74,0 

69.96,2 

73.64,4 

77.32,6 

87.45,2 

92.05,5 

96.65,8 

104.94,2 

110.46,6 

115.98,9 

122.43,3 

128.87,7 

135.32,1 

139.92,3 

147.28,8 

154.65,2 

157.41,4 

165.69,9 

173.98/ 

174.90.4 
184.11,0 

193.31.5 

lOOO 

2000 

2100 

~22O0 

2300 

2400 

80.76.7 

84.43.8 
88.11,0 

100.95,9 

105.54,8 

110.13,7 

121.15,1 

126.65,8 

132.16,4 

141.34.2 
147.76,7 

154.19.2 

161.53,4 

168.87,7 

176.21,9 

181.72.6 

189.98.6 

198.24.7 

201.91,8 

211.09,6 

220.27,4 

2200 

2300 

2400 

81.00,8 

84.69,0 

88.37,3 

101.26,0 

105.86,3 

110.46,6 

121.51,2 

127.03,6 

132.55,9 

141.76,4 

148.20,8 

154.65,2 

162.01,6 

169.38,1 

176.74,5 

182.26,8 

190.55,3 

198.83,8 

202.52.1 
211.72,6 

220.93.2 

2200 

2300 

2400 

' 2500 
2600 
2700 

91.78.1 

95.45.2 

99.12.3 

114.72,6 

119.31,5 

123.90,4 

137.67,1 

143.17,8 

148.68,5 

160.61,6 

107.04,1 

173.46,6 

183.56,2 

190.90,4 

198.24,7 

206.50.7 

214.76.7 

223.02.7 

229.45,2 

238.63,0 

247.80,8 

2500 

2600 

2700 

92.05,5 

95.73,7 

99.41,9 

115.06,8 

119.67,1 

124.27,4 

138.08,2 

143.60,5 

149.12,9 

161.09,6 

167.54,0 

173.98,4 

184.11,0 

191.47,4 

198.83,8 

207.12.3 
215.40,8 

223.69.3 

230.13.7 
239.34,2 

248.54.8 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

102.79.5 

106.46.6 

110.13.7 

128.49,3 

133.08,2 

137.67,1 

154.19,2 

159.69,9 

105.20,5 

179.89.0 
186.31,5 

192.74.0 

205.58,9 

212.93,2 

220.27,4 

231.28.8 

239.54.8 

247.80.8 

256.98,6 

266.16,4 

275.34,2 

2800 

2900 

3000 

103.10,1 

106.78,4 

110.46,6 

128.87,7 

133.47,9 

138.08,2 

154.65,2 

160.17,5 

165.69,9 

180.42,7 

186.87,1 

193.31,5 

206.20,3 

213.56,7 

220.93,2 

231.97.8 
240.26,3 

248.54.8 

257.75.3 
266.95,9 

276.16.4 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

113.80.8 

117.47.9 
121.15,1 

142.26,0 

146.84,9 

151.43,8 

170.71,2 

176.21,9 

181.72,6 

199.16.4 
205.5S.9 

212.01.4 

227.61,6 

234.95,9 

242.30,1 

256.06.8 

264.32.9 

272.58.9 

284.52,1 

293.69,9 

302.87,7 

3100 

3200 

3300 

114.14,8 

117.83,0 

121.51,2 

142.68,5 

147.28,8 

151.89,0 

171.22,2 

176.74,5 

182.26,8 

199.75,9 

206.20,3 

212.64,7 

228.29,6 

235.66,0 

243.02,5 

256.83.3 
265.11,8 

273.40.3 

285.37.0 
294.57,5 

303.78.1 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

124.82.2 

128.49.3 

1 32.16.4 

156.02,7 

160.61,6 

165.20,5 

187.23,3 

192.74,0 

198.24,7 

218.43.8 
224.86,3 

231.28.8 

249.64,4 

256.98,6 

264.32,9 

280.84,9 

289.11.0 

297.37.0 

312.05,5 

321.23,3 

330.41,1 

3400 

3500 

3600 

125.19,5 

128.87,7 

132.55,9 

156.49,3 

161.09,6 

165.69,9 

187.79,2 

193.31,5 

198.83,8 

219.09,0 

225.53,4 

231.97,8 

250.38,9 

257.75,3 

265.11,8 

281.68,8 

289.97,3 

298.25/ 

312.98,6 

322.19,2 

331.39,% 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

135.83.6 

139.50.7 

143.17.8 

169.79,5 

174.38,4 

178.97,3 

203.75,3 

209.26,0 

214.76,7 

237.71.2 
244.13,7 

250.56.2 

271.67,1 

279.01,4 

286.35,6 

305.63.0 

313.89.0 

322.15.1 

339.58,9 

348.76,7 

357.94,5 

3700 

3800 

3900 

136.24,1 

139.92,3 

143.60,5 

170.30,1 

174.90,4 

179.50,7 

204.36,2 

209.88,5 

215.40,8 

238.42,2 

244.86,6 

251.31,0 

272.48,2 

279.84,7 

287.21,1 

306.54.2 
314.82,7 

323.11.2 

340.60.3 
349.80,8 

359.01.4 

3700 

3800 

3900 

“4000 

4100 

4200 

146.84,9 

150.52.1 

154.19.2 

183.56,2 

188.15,1 

192.74,0 

220.27,4 

225.78,1 

231.28,8 

256.98.6 
263.41,1 

269.83.6 

293.69,9 

301.04,1 

308.38,4 

330.41.1 

338.67.1 

346.93.2 

367.12,3 

376.30,1 

385.47,9 

4000 

4100 

4200 

147.28,8 

150.97,0 

154.65,2 

184.11,0 

188.71,2 

193.31,5 

220.93,2 

226.45,5 

231.97,8 

257.75,3 

264.19,7 

270.64,1 

294.57,5 

301.94,0 

309.30/ 

331.39.7 
339.68,2 

347.96.7 

368.21,9 

377.42,5 

386.63,0 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

4300 

4400 

4500 

157.86.3 

161.53.4 

165.20.5 

197.32,9 

201.91,8 

206.50,7 

236.79,5 
242.30,1 
• 247.80,8 

276.26.0 
282.68,5 

289.11.0 

315.72,6 

323.06,8 

330.41,1 

355.19.2 

363.45.2 

371.71.2 

394.65,8 

403.83,6 

413.01,4 

4300 

4400 

4500 

158.33,4 

162.01,6 

165.69,9 

197.91,8 

202.52,1 

207.12,3 

237.50,1 

243.02,5 

248.54,8 

277.08,5 

283.52,9 

289.97,3 

316.66,8 

324.03,3 

331.39,7 

356.25.2 
364.53,7 

372.82.2 

395.83.6 
405.04,1 

414.24.7 

4600 

4700 

4800 

168.87.7 

172.54.8 

176.21.9 

211.09,6 

215.68,5 

220.27,4 

253.31,5 

258.82,2 

264.32,9 

295.53.4 
301.95,9 

308.38.4 

337.75,3 

345.09,6 

352.43,8 

379.97.3 

388.23.3 

396.49.3 

422.19,2 

431.37,0 

440.54,8 

4600 

4700 

4800 

169.38,1 

173.06,3 

176.74,5 

211.72,6 

216.32,9 

220.93,2 

254.07,1 

259.59,5 

265.11,8 

296.41,6 

302.86,0 

309.30/ 

338.76,2 

346.12,6 

353.49,0 

381.10.7 
389.39,2 

397.67.7 

423.45.2 
432.65,8 

441.83.3 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

179.89,0 

183.56.2 

187.23.3 

224.86,3 

229.45,2 

234.04,1 

269.83,6 

275.34,2 

280.84,9 

314. 80, S 
321.23,3 
327.65,8 

359.78,1 

367.12,3 

374.46,6 

404.75.3 

413.01.4 

421.27.4 

449.72,6 

458.90,4 

468.08,2 

4900 

5000 

5100 

180.42,7 

184.11,0 

187.79,2 

225.53,4 

230.13,7 

234.74,0 

270.64,1 

276.16,4 

281.68,8 

315.74,8 

322.19,2 

328.63,6 

360.85,5 

368.21,9 

375.58/ 

405.96,2 

414.24,7 

422.53,1 

451.06.8 
460.27,4 

469.47.9 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

190.90.4 

194.57.5 
198.24,7 

238.63,0 

243.21,9 

247.80,8 

286.35,6 

291.86,3 

297.37,0 

334.08.2 
340.50,7 

346.93.2 

381.80,8 

389.15,1 

396.49,3 

429.53.4 

437.79.5 

446.05.5 

477.26,0 

4S6.43.8 

495.61,6 

5200 

5300 

5400 

191.47,4 

195.15,6 

198.83,8 

239.34,2 

243.94,5 

248.54,8 

287.21,1 

292.73,4 

298.25,8 

335.07,9 

341.52,3 

347.96,7 

382.94,8 

390.31,2 

397.67,7 

430.81.6 
439.10,1 

447.38.6 

478.68.5 
487.89.0 

497.09.6 

5200 

5300 

5400 

'5500 

5600 

5700 

201.91.8 

205.58.9 
209.26,0 

252.39,7 

256.98,6 

261.57,5 

302.87,7 

308.38,4 

313.89,0 

353.35,6 

359.78,1 

366.20,5 

403.83,6 

411.17,8 

418.52,1 

454.31.5 

462.57.5 

470.83.6 

504.79,5 

513.97,3 

523.15,1 

5500 

5600 

5700 

202.52,1 

206.20,3 

209.88,5 

253.15,1 

257.75,3 

262.35/ 

303.78,1 

309.30/ 

314.82,7 

354.41,1 

360.85,5 

367.29,9 

405.04,1 

412.40,5 

419.77,0 

455.67.1 
463.95,6 

472.24.1 

506.30.1 
515.50,7 

524.71.2 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

6000 

212.93.2 

216.60.3 

220.27.4 

266.16,4 

270.75,3 

275.34,2 

319.39,7 

324.90,4 

330.41,1 

372.63,0 

379.05,5 

385.47,9 

425.86,3 

433.20,5 

440.54,8 

479.09.6 

487.35.6 

495.61.6 

532.32,9 

541.50,7 

550.68,5 

5800 

5900 

6000 

213.56,7 

217.24,9 

220.93,2 

266.95,9 

271.56,2 

276.16/ 

320.35,1 

325.87,4 

331.39,7 

373.74,2 

380.18,6 

386.63,0 

427.13,4 

434.49,9 

441.86,3 

480.52.6 
488.81,1 

497.09.6 

533.91.8 
543.12,3 

552.32.9 

5800 

5900 

6000 

6100 
6200 
! 0300 

223.94.5 

227.61.6 
231.28,8 

279.93,2 

284.52,1 

289.11,0 

335.91,8 

341.42,5 

346.93,2 

391.90,4 

398.32,9 

404.75,3 

447.S9.0 

455.23,3 

462.57,5 

503.87.7 

512.13.7 

520.39.7 

559.86,3 

569.04,1 

578.21,9 

6100 

6200 

6300 

224.61,4 

228.29,6 

231.97,8 

280.76,7 

285.37,0 

289.97,3 

336.92,1 

342.44,4 

347.96,7 

393.07,4 

399.51,8 

405.96,2 

449.22,7 

456.59,2 

463.95,6 

505.38.1 
513.66,6 

521.95.1 

561.53.4 
570.74,0 

579.94.5 

OlOO 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

234.95,9 

238.63.0 

242.30.1 

293.69,9 

298.28,8 

302.87,7 

352.43,8 

357.94,5 

363.45,2 

411.17,8 

417.60,3 

424.02,7 

469.91,8 

477.26,0 

484.60,3 

528.65.8 

536.91.8 

545.17.8 

587.39,7 

596.57,5 

605.75,3 

6400 

6500 

6600 

235.66,0 

239.34,2 

243.02,5 

294.57,5 

299.17,8 

303.78,1 

353.49,0 

359.01,4 

364.53,7 

412.40,5 

418.84,9 

425.29,3 

471.32,1 

478.68,5 

486.04,9 

530.23,6 

538.52,1 

546.80,5 

589.15.1 
598.35,6 

607.56.2 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

0900 

245.97.3 

249.64.4 

253.31.5 

307.46,6 

312.05,5 

316.64,4 

368.95,9 

374.46,6 

379.97,3 

430.45,2 

436.87,7 

443.30,1 

491.94,5 

499.28,8 

506.63,0 

553.43.8 

561.69.9 

569.95.9 

614.93,2 

624.11,0 

633.28,8 

6700 

6800 

6900 

246.70,7 

250.38,9 

254.07,1 

308.38,4 

312.98,6 

317.58,9 

370.06,0 

375.58,4 

381.10,7 

431.73,7 

438.18,1 

444.62,5 

493.41,4 

500.77,8 

.508.14,2 

555.09.0 
563.37,5 

571.66.0 

616.76.7 
625.97,3 

635.17.8 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

256.98,6 

260.65.8 

264.32.9 

321.23,3 

325.82,2 

330.41,1 

385.47,9 

390.98,6 

396.49,3 

449.72,6 

456.15,1 

462.57,5 

513.97,3 

521.31,5 

528.65,8 

578.21.9 

586.47.9 
594.74,0 

642.46,6 

651.64,4 

660.82,2 

7000 

7100 

7200 

257.75,3 

261.43,6 

265.11,8 

322.19,2 

326.79,5 

331.39,7 

386.63,0 

392.15,3 

397.67,7 

451.06,8 

457.51,2 

463.95,6 

515.50,7 

522.87,1 

530.23,6 

579.94.5 
588.23,0 

596.51.5 

644.38.4 
653.5S,9 

662.79.5 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

268.00,0 

271.67.1 

275.34.2 

335.00,0 

339.58,9 

344.17,8 

402.00,0 

407.50,7 

413.01,4 

469.00,0 

475.42,5 

481.84,9 

536.00,0 

543.34,2 

550.68,5 

603.00,0 

611.26,0 

619.52,1 

670.00,0 

679.17,8 

688.35,6 

73oo 
j 7400 
7500 

268.80,0 

272.48,2 

276.16,4 

336.00,0 

340.60,3 

345.20,5 

403.20,0 

408.72,3 

414.24,7 

470.40,0 

476.84,4 

483.28,8 

537.60,0 

544.96,4 

552.32,9 

604.80.0 
613.08,5 

621.37.0 

672.00,0 

681.20,5 

690.41,1 

7300 

7400 

7500 

7606 

7700 

7800 

279.01.4 

282.68.5 

286.35.6 

348.76,7 

353.35,6 

357.94,5 

418.52,1 

424.02,7 

429.53,4 

488.27,4 

494.69,9 

501.12,3 

558.02,7 

565.37,0 

572.71,2 

627.78.1 

636.04.1 

644.30.1 

697.53,4 

706.71,2 

715.89,0 

7600 

7700 

7800 

279.84,7 

283.52,9 

287.21,1 

349.80,8 

354.41,1 

359.01,4 

419.77,0 

425.29,3 

430.81,6 

489.73,2 

496.17,5 

502.61,9 

559.69,3 

567.05,8 

574.42,2 

629.65.5 
637.94,0 

646.22.5 

699.61.6 
708.82,2 

718.02.7 

7600 
7700 
7S00  } 
7900  | 
8000  | 
8100  | 

7900 

8000 

8100 

290.02,7 

293.69,9 

297.37,0 

362.53,4 

367.12,3 

371.71,2 

435.04,1 

440.54,8 

446.05,5 

507.54,8 

513.97,3 

520.39,7 

580.05,5 

587.39,7 

594.74,0 

652.56.2 

660.82.2 
669.08,2 

725.06,8 

734.24,7 

743.42,5 

7900 

8000 

8100 

290.89,3 

294.57,5 

298.25,8 

363.61,6 

368,21,9 

372.82,2 

436.34,0 

441.86,3 

447.38,6 

509.06,3 

515.50,7 

521.95,1 

581.78,6 

589.15,1 

596.51,5 

654.51,0 

662.79,5 

671.07,9 

727.23.3 
736.43,8 

745.64.4 

8200 

8300 

8400 

301.04.1 

304.71.2 
308.38,4 

376.30,1 

380.89,0 

385.47,9 

451.56,2 

457.06,8 

462.57,5 

526.82,2 

533.24,7 

539.67,1 

602.08,2 

609.42,5 

616.76,7 

677.34.2 

685.60.3 

693.86.3 

752.60,3 

761.78,1 

770.95,9 

8200 

8300 

8400 

301.94,0 

305.62,2 

309.30.4 

377.42,5 

382.02,7 

386.63,0 

452.91/ 

458.43,3 

463.95,6 

528.39,5 

534.83,8 

541.28,2 

603.87,9 

611.24,4 

618.60,8 

679.36.4 
687.64,9 

695.93.4 

754.84,9 

764.05,5 

773.26,0 

8200  { 
8300  I 
8400  \ 

8500 

8600 

8700 

312.05.5 

315.72.6 

319.39.7 

390.06.8 

394.65.8 
399.24,7 

468.08,2 

473.58,9 

479.09,6 

546.09,6 

552.52,1 

558.94,5 

624.11,0 

C31.45,2 

638.79,5 

702.12.3 

710.38.4 

718.64.4 

780.13,7 

789.31,5 

798.49,3 

8500 

8600 

8700 

312.98,6 

316.66,8 

320.35,1 

391.23,3 

395.83,6 

400.43,8 

469/7,9 

475.00,3 

480.52,6 

547.72,6 

554.17,0 

560.61/ 

625.97,3 

633.33,7 

640.70,1 

704.21/ 

712.50/ 

720.78,9 

782.46.6 
791.67,1 

800.87.7 

8500  8 

8600  I 

8700  | 
8800 
8900 
9000 

8800 

8900 

9000 

323.06,8 

326.74.0 

330.41.1 

403.83,6 

408.42,5 

413.01,4 

484.60,3 

490.11,0 

495.61,6 

565.87,0 

571.79,5 

578.21,9 

646.13,7 

653.47,9 

660.82,2 

726.90.4 

735.16.4 

743.42.5 

807.67,1 

816.84,9 

826.02,7 

8800 

8900 

9000 

324.03,3 

327.71,5 

331.39,7 

405.04,1 

409.64/ 

414.24,7 

486.04/ 

491.57,3 

497.09/ 

567.05,8 

573.50,1 

579.94,5 

648.06/ 

655.43,0 

662.79.5 

729.07,4 

737.35/ 

745.64/ 

810.08,2 

819.28,8 

828.49,3 

9100 

9200 

9300 

334.08.2 

337.75.3 
341.42,5 

417. 60, a 
422.19,5 
426.78,1 

501. 12, a 

506.63.6 

512.13.7 

584.64,4 
591.06,8 
597. 49, a 

668.16,4 

675.50,7 

682.84,9 

751.68.5 

759.94.5 

768.20.5 

835.20,5 

844.38,4 

853.56,2 

9100 

9200 

9300 

335.07,9 

338.76,2 

342.44,4 

418.84,9 

423.45,2 

428.05,5 

502.61/ 

508.14/ 

513.66/ 

586.38,9 

592.83,3 

599.27,7 

670.15/ 

677.52,3 

684.88,8 

753.92/ 

762.21/ 

770.49/ 

837.69,9 

846.90,4 

856.11,0 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

345.09,0 

348.76,7 

352.43,3 

431.37, ( 

435.95, 

440.54/ 

517.64/ 

523.15,1 

528.65,8 

603.91,8 

610.34,2 

616.76,7 

690.19,2 

697.53,4 

704.87,7 

776.46.6 

784.72.6 

792.98.6 

862.74,0 

871.91,8 

881.09,6 

9400 

9500 

9600 

346.12,6 

349.80,8 

353.49,0 

432.65,8 

437.26,0 

441.86,3 

519.18/ 

524.71/ 

530.23/ 

605.72,1 

612.16,4 

618.60,8 

692.25/ 

699.61,6 

706.98,1 

778.78/ 

787.06/ 

795.35/ 

865.31.5 
874.52,1 

853.72.6 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

356. 11, < 

359.78.1 

363.45.2 

445.13,7 

449.72, 

454.31, 

534.16/ 

539.67,1 

545.17,8 

623.19,2 

629.61/ 

636.04,1 

712.21,9 

719.56,2 

726.90/ 

801.24.7 

809.50.7 

817.76.7 

890.27,4 

899.45,2 

908.63,0 

9700 

9800 

9900 

357.17,3 

360.85,5 

364.53,7 

446.46/ 

451.06/ 

455.67,1 

535.75/ 
541.28/ 
546.80,  r 

625.05,2 

631.49,6 

637.94,0 

714.34,5 

721.71/ 

729.07/ 

803.63/ 

811.92/ 

820.20/ 

892.93.2 
902.13,7 

911.34.2 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

lOOOO 

367.12,2 

458.90/ 

550.68, £ 

642.46/ 

734.24,7 

826.02,7 

917.80,8' 

lOOOO 

368.21,9 

460.27/ 

552.32/ 

644.38,4 

736.43,8 

828.49/ 

920.54,8 

Dec.  1st— 335  DAY’S — 11  months  1 day. 

Dec.  2nd— 336  DAYS— 11  months  2 days. 

i -m 
E 
< 

337  DAYS. 

Hate. 

4 5 

6 

7 

8 9 

10 

100 

200 

300 

3.69,3 

7.38,6 

11.07,9 

4.61,6 

9.23,3 

13.84,9 

5.54,0 

11.07.9 

16.61.9 

6.46,3 

12.92,6 

19.38,9 

7.38,6 

14.77,3 

22.15,9 

8.31,0 

16.61.9 

24.92.9 

9.23,3 

18.46,6 

27.69,9 

400 

500 

000 

14.77,3 

18.46,6 

22.15,9 

18.46,6 

23.08,2 

27.69,9 

22.15.9 

27.69.9 
33.23,8 

25.85,2 

32.31,5 

38.77,8 

29.54,5 

36.93,2 

44.31,8 

33.23.8 

41.54.8 

49.85.8 

36.93,2 

46.16,4 

55.39,7 

— 700 
800 
900 

25.85,2 

29.54,5 

33.23,8 

32.31,5 

36.93,2 

41.54,8 

38.77.8 

44.31.8 

49.85.8 

45.24,1 

51.70,4 

58.16,7 

51.70,4 

59.09,0 

66.47,7 

58.16.7 

66.47.7 
74.78,6 

64.63,0 

73.86,3 

83.09,6 

1000 

1100 

1200 

36.93,2 

40.62,5 

44.31,8 

46.16,4 

50.78,1 

55.39,7 

55.39.7 

60.93.7 

66.47.7 

64.63,0 

71.09,3 

77.55,6 

73.86,3 

81.24,9 

88.63,6 

83.09,6 

91.40.5 

99.71.5 

92.32,9 

101.56,2 

110.79,5 

1300 

1400 

1500 

48.01,1 
' 51.70,4 
55.39,7 

60.01,4 

64.63,0 

69.24,7 

72.01,6 

77.55.6 

83.09.6 

84.01,9 

90.48,2 

96.94,5 

96.02,2 

103.40,8 

110.79,5 

108.02,5 

116.33.4 

124.64.4 

120.02,7 

129.26,0 

138.49,3 

1600 

1700 

1800 

5®. 09,0 
62.78,4 
66.47,7 

73.86,3 

78.47,9 

83.09,6 

88.63,6 

94.17.5 

99.71.5 

103.40,8 

109.87,1 

116.33,4 

118.18,1 

125.56,7 

132.95,3 

132.95.3 

141.26.3 

149.57.3 

147.72,6 

156.95,9 

166.19,2 

1900 

2000 

2100 

70.17,  <X 
73.86,3 
77.55,6 

87.71,2 

92.32,9 

96.94,5 

105.25.5 

110.79.5 
116.33,4 

122.79,7 

129.26,0 

135.72,3 

140.34,0 

147.72,6 

155.11,2 

157.88.2 

166.19.2 
174.50,1 

175.42,5 

184.65,8 

193.89,0 

2200 

2300 

2400 

81.24,9 

84.94,2 

88.63,6 

101.56,2 

106.17,8 

110.79,5 

121.87.4 

127.41.4 
132.95,3 

142.18,6 

148.64,9 

155.11,2 

162.49,9 

169.88,5 

177.27,1 

182.81,1 

191.12,1 

199.43,0 

203.12,3 

212.35,6 

221.58,9 

2500 

2600 

2700 

92.32,9 

96.02,2 

99.71,5 

115.41,1 

120.02,7 

124.64,4 

138.49.3 

144.03.3 

149.57.3 

161.57,5 

168.03,8 

174.50,1 

184.65,8 

192.04,4 

199.43,0 

207.74,0 

216.04.9 

224.35.9 

230.82,2 

240.05,5 

249.28,8 

2800 

2900 

3000 

103.40,8 

107.10,1 

110.79,5 

129.26,0 

133.87,7 

138.49,3 

155.11.2 

160.65.2 

166.19.2 

180.96,4 

187.42,7 

193.89,0 

206.81,6 

214.20,3 

221.58,9 

232.66.8 

240.97.8 

249.28.8 

258.52,1 

267.75,3 

276.98,6 

3100 

3200 

3300 

114.48,8 

118.18,1 

121.87,4 

143.11,0 

147.72,6 

152.34,2 

171.73,2 

177.27.1 

182.81.1 

200.35,3 

206.81,6 

213.27,9 

228.97,5 

236.36,2 

243.74,8 

257.59.7 

265.90.7 
274.21,6 

286.21,9 

295.45,2 

304.68,5 

3400 

3500 

3600 

125.56,7 

129.26,0 

132.95,3 

156.95,9 

161.57,5 

166.19,2 

188.35,1 

193.89.0 

199.43.0 

219.74,2 

226.20,5 

232.66,8 

251.13,4 

258.52,1 

265.90,7 

282.52.6 

290.83.6 
299.14,5 

313.91,8 

323.15,1 

332.38,4 

3700 

3800 

3900 

136.64,7 

140.34,0 

144.03,3 

170.80,8 

175.42,5 

180.04,1 

204.97.0 

210.51.0 
216.04,9 

239.13,2 

245.59,5 

252.05,8 

273.29,3 

280.67,9 

288.06,6 

307.45,5 

315.76.4 

324.07.4 

341.61,6 

350.84,9 

360.08,2 

“4000 

4100 

4200 

147.72,6 

151.41,9 

155.11,2 

184.65,8 

189.27,4 

193.89,0 

221.58.9 

227.12.9 
232.66,8 

258.52,1 

264.98,4 

271.44,7 

295.45,2 

302.83,8 

310.22,5 

332.38,4 

340.69,3 

349.00,3 

369.31,5 

378.54,8 

387.78,1 

4300 

4400 

4500 

158.80,5 

162.49,9 

166.19,2 

198.50,7 

203.12,3 

207.74,0 

238.20.8 

243.74.8 

249.28.8 

277.91,0 

284.37,3 

290.83,6 

317.61,1 

324.99,7 

332.38,4 

357.31.2 

365.62.2 

373.93.2 

397.01,4 

406.24,7 

415.17,9 

4600 

4700 

4800 

169.88,5 

173.57,8 

177.27,1 

212.35,6 

216.97,3 

221.58,9 

254.82.7 

260.36.7 

265.90.7 

297.29,9 

303.76,2 

310.22,5 

339.77,0 

347.15,6 

354.54,2 

382.24.1 

390.55.1 
398.86,0 

424.71,2 

433.94,5 

443.17,8 

4900 

5000 

5100 

180.96,4 

184.65,8 

188.35,1 

226.20,5 

230.82,2 

235.43,8 

271.44,7 

276.98.6 

282.52.6 

316.68,8 

323.15,1 

329.61,4 

361.92,9 

369.31,5 

376.70,1 

407.17,0 

415.47.9 

423.78.9 

452.41,1 

461.64,4 

470.87,7 

5200 
5300 
! 5400 

192.04,4 

195.73,7 

199.43,0 

240.05,5 

244.67,1 

249.28,8 

288.06,6 

293.60.5 

299.14.5 

336.07,7 

342.54,0 

349.00,3 

384.08,8 

391.47,4 

398.86,0 

432.09,9 

440.40.8 

443.71.8 

480.11,0 

489.34,2 

498.57,5 

5500 

5600 

5700 

203.12,3 

206.81,6 

210.51,0 

253.90,4 

258.52,1 

263.13,7 

304.68.5 

310.22.5 
315.76,4 

355.46,6 

361.92,9 

368.39,2 

406.24,7 

413.63,3 

421.01,9 

457.02.7 

465.33.7 

473.64.7 

507.80,8 

517.04,1 

526.27,4 

5800 

5900 

6000 

214.20,3 

217.89,6 

221.58,9 

267.75,3 

272.37,0 

276.98,6 

321.30.4 

326.84.4 

332.38.4 

374.85,5 

381.31,8 

387.78,1 

428.40,5 

435.79,2 

443.17,8 

481.95.6 

490.26.6 
498.57,5 

535.50,7 

544.74,0 

553.97,3 

6100 

6200 

6300 

225.28,2 

228.97,5 

232.66,8 

281.60,3 

286.21,9 

290.83,6 

337.92.3 

343.46.3 
349.00,3 

394.24,4 

400.70,7 

407.17,0 

450.56,4 

457.95,1 

465.33,7 

506.88.5 

515.19.5 
523.50,4 

563.20,5 

572.43,8 

581.67,1 

6400 

6500 

0600 

236.36,2 

240.05,5 

243.74,8 

295.45,2 

300.06,8 

304.68,5 

354.54.2 

360.08.2 

365.62.2 

413.63,3 

420.09,6 

426.55,9 

472.72,3 

480.11,0 

487.49,6 

531.81,4 

540.12.3 

548.43.3 

590.90,4 

600.13,7 

609.37,0 

! 6700 
6800 
6900 

247.44,1 

251.13,4 

254.82,7 

309.30,1 

313.91,8 

318.53,4 

371.16,2 

376.70.1 

382.24.1 

433.02,2 

439.48,5 

445.94,8 

494.88,2 

502.26,8 

509.65,5 

556.74.2 

565.05.2 

573.36.2 

618.60,3 

627.83,6 

637.06,8 

7000 

7100 

7200 

258.52,1 

262.21,4 

265.90,7 

323.15,1 

327.76,7 

332.38,4 

387.78.1 

393.32.1 
398.86,0 

452.41,1 

458.87,4 

465.33,7 

517.04,1 

524.42,7 

531.81,4 

581.67.1 

589.98.1 
598.29,0 

646.30,1  j 

655.53,4 

664.76,7 

7300 

7400 

7500 

269.60,0 

273.29,3 

276.98,6 

337.00,0 

341.61,6 

346.23,3 

404.40.0 

409.94.0 
415.47,9 

471.80,0 

478-26,3 

484.72,6 

539.20,0 

546.58,6 

553.97,3 

606.60,0 

614.91,0 

623.21,9 

674.00,0 

683.23,3 

692.46,6 

7600 

7700 

7800 

280.67,9 

284.37,3 

288.06,6 

350.84,9 

355.46,6 

360.08,2 

421.01.9 

426.55.9 

432.09.9 

491.18,9 

497.65,2 

504.11,5 

561.35,9 

568.74,5 

576.13,2 

631.52,9 

639.83.8 

648.14.8 

701.69,9 

710.93,2 

720.16,4 

7900 

8000 

8100 

291.75,9 

295.45,2 

299.14,5 

364.69,9 

369.31,5 

373.93,2 

437.63.8 

443.17.8 

448.71.8 

510.57,8 

517.04,1 

523.50,4 

583.51,8 

590.90,4 

598.29,0 

656.45,8 

664.76.7 

673.07.7 

729.39,7 

738.63,0 

747.86,3 

8200 

8300 

8400 

302.83,8 

306.53,2 

310.22,5 

378.54,8 

383.16,4 

387.78,1 

454.25,8 

459.79.7 

465.33.7 

529.96,7 

536.43,0 

542.89,3 

605.67,7 

613.06,3 

620.44,9 

681.38.6 

689.69.6 
698.00,5 

757.09,6 

766.32,9 

775.56,2 

8500 

8600 

8700 

313.91,8 

317.61,1 

321.30,4 

392.39,7 

397.01,4 

401.63,0 

470.87,7 

476.41.6 

481.95.6 

549.35,6 

555.81,9 

562.28,2 

627.83,6 

635.22,2 

642.60,8 

706.31.5 

714.62.5 
722.93,4 

784.79,5 

794.02,7 

803.26,0 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

324.99,7 

328.69,0 

332.38,4 

406.24,7 

410.86,3 

415.47,9 

487.49.6 

493.03.6 
498.57,5 

568.74,5 

575.20,8 

581.67,1 

649.99,5 

657.38,1 

664.76,7 

731.24,4 

739.55.3 

747.86.3 

812.49,3 

821.72,6 

830.95,9 

336.07,7 

339.77,0 

343.46,3 

420.09,6 

424.71,2 

429.32,9 

504.11.5 

509.65.5 

515.19.5 

588.13,4 

594.59,7 

601.06,0 

672.15,3 

679.54,0 

686.92,6 

756.17,3 

764.48.2 

772.79.2 

840.19,2 

849.42,5 

858.65,8 

9400 

9500 

9600 

347.15,6 

350.84,9 

354.54,2 

433.94,5 

438.56,2 

443.17,8 

520.73.4 

526.27.4 

531.81.4 

607.52,3 

613.98,6 

620.44,9 

694.31,2 

701.69,9 

709.08,5 

781.10.1 

789.41.1 

797.72.1 

867.89,0  I 

877.12,3 

886.35,6 

9700 

9800 

9900 

358.23,6 

861.92,9 

365.62,2 

447.79,5 

452.41,1 

457.02,7 

537.35.3 

542.89.3 

548.43.3 

626.91,2 

633.37,5 

639.83,8 

716.47,1 

723.85,8 

731.24,4 

806.03.0 

814.34.0 
822.64,9 

895.58,9 

904.82,2 

914.05,5 

lOOOO 

369.31,5 

461.64,4|  553.97,3|  646,30,1 

738.63, 0|  830.95, 9|  923.28,8 

Dec.  3rd — 337  DAYS — 11  months  3 days. 
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338  DAYS. 

E 

< 

Hate. 

4 

5 

6 

7 

8 | 9 

10 

Hate. 

100 

200 

300 

3.70,4 

7.40,8 

11.11,2 

4.63.0 

9.36.0 
13.89,0 

5.55,6 

11.11,2 

16.66,8 

6.48,2 

12.96,4 

19.44,7 

7.40,8 

14.81,6 

22.22,5 

8.33,4 

16.66,8 

25.00,3 

9.26,0 

18.52.1 

27.78.1 

“ Too 
200 
300 

400 

500 

600 

14.81,6 

18.52,1 

22.22,5 

18.52.1 

23.15.1 

27.78.1 

22.22,5 

27.78,1 

33.33,7 

25.92,9 

32.41,1 

38.89,3 

29.63,3 

37.04,1 

44.44,9 

33.33,7 

41.67,1 

50.00,5 

37.04.1 

46.30.1 

55.56.2 

400 

500 

600 

Too 

800 

900 

25.92,9 

29.63,3 

33.33,7 

32.41.1 

37.04.1 

41.67.1 

38.89,3 

44.44,9 

50.00,5 

45.37,5 

51.85,8 

58.34,0 

51.85,8 

59.26,6 

66.67,4 

58.34,0 

66.67,4 

75.00,8 

64.82.2 

74.08.2 

83.34.2 

Too 

800 

900 

10OO 

1100 

1200 

37.04,1 

40.74,5 

44.44,9 

46.30.1 

50.93.2 

55.56.2 

, 55.56,2 
61.11,8 
66.67,4 

64.82,2 

71.30,4 

77.78,6 

74.08,2 

81.49,0 

88.89,9 

83.34,2 

91.67,7 

100.01,1 

92.60,3 

101.86.3 

111.12.3 

10OO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

48.15,3 

51.85,8 

55.56,2 

60.19.2 

64.82.2 

69.45.2 

72.23,0 

77.78,6 

83-34,2 

84.26,8 

90.75,1 

97.23,3 

96.30,7 

103.71,5 

111.12,3 

108.34,5 

116.67,9 

125.01,4 

120.38.4 

129.64.4 

138.90.4 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

59.26,6 

62.97,0 

66.67,4 

74.08.2 

78.71.2 

83.34.2 

88.89,9 

94.45,5 

100.01,1 

103.71,5 

110.19,7 

116.67,9 

118.53,2 

125.94,0 

133.34,8 

133.34,8 

141.68,2 

150.01,6 

148.16.4 

157.42.5 

166.68.5 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

70.37,8 

74.08,2 

77.78,6 

87.97.3 

92.60.3 

97.23.3 

105.56,7 

111.12,3 

116.67,9 

123.16,2 

129.64,4 

136.12,6 

140.75,6 

148.16,4 

155.57,3 

158.35,1 

166.68,5 

175.01,9 

175.94.5 

185.20.5 

194.46.6 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

81.49,0 

85.19,5 

88.89,9 

101.86.3 

106.49.3 

111.12.3 

122.23,6 

127.79,2 

133.34,8 

142.60,8 

149.09,0 

155.57,3 

162.98,1 

170.38,9 

177.79,7 

183.35,3 

191.68,8 

200.02,2 

203.72.6 

212.98.6 

222.24.7 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

92.60,3 

96.30,7 

100.01,1 

115.75.3 

120.38.4 

125.01.4 

138.90,4 

144.46,0 

150.01,6 

162.05,5 

168.53,7 

175.01,9 

185.20,5 

192.61,4 

200.02,2 

208.35,6 

216.69,0 

225.02,5 

231.50.7 

240.76.7 

250.02.7 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

103.71,5 

107.41,9 

111.12,3 

129.64.4 

134.27.4 

138.90.4 

155.57,3 

161.12,9 

166.68,5 

181.50,1 

187.98,4 

194.46,6 

207.43,0 

214.83,8 

222.24,7 

233.35,9 

241.69,3 

250.02,7 

259.28.8 

268.54.8 

277.80.8 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

114.82,7 

118.53,2 

122.23,6 

143.53.4 

148.16.4 

152.79.5 

172.24,1 

177.79,7 

183.35,3 

200.94,8 

207.43,0 

213.91,2 

229.65,5 

237.06,3 

244.47,1 

258.36,2 

266.69,6 

275.03,0 

287.06.8 

296.32.9 

305.58.9 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

125.94,0 

129.64,4 

133.34,8 

157.42.5 

162.05.5 

166.68.5 

188.91,0 

194.46,6 

200.02,2 

220.39,5 

226.87,7 

233.35,9 

251.87,9 

259.28,8 

266.69,6 

283.36,4 

291.69,9 

300.03,3 

314.84,9 

324.11.0 

333.37.0 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

137.05,2 

140.75,6 

144.46,0 

171.31.5 

175.94.5 

180.57.5 

205.57,8 

211.13,4 

216.69,0 

239.84,1 

246.32,3 

252.80,5 

274.10,4 

281.51,2 

288.92,1 

308.36,7 

316.70,1 

325.03,6 

342.63.0 

351.89.0 

361.15.1 

3700 

3800 

3900 

4O0O 

4100 

4200 

148.16,4 

151.86,8 

155.57,3 

185.20.5 

189.83.6 

194.46.6 

222.24,7 

227.80,3 

233.35,9 

259.28,8 

265.77,0 

272.25,2 

296.32,9 

303.73,7 

311.14,5 

333.37,0 

341.70,4 

350.03,8 

370.41.1 

379.67.1 

388.93.2 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

159.27,7 

162.98,1 

166.68,5 

199.09.6 

203.72.6 

208.35.6 

238.91,5 

244.47,1 

250.02,7 

278.73,4 

285.21,6 

291.69,9 

318.55,3 

325.96,2 

333.37,0 

358.37,3 

366.70,7 

375.04,1 

398.19.2 

407.45.2 

416.71.2 

4300 

4400 

4500. 

4600 

4700 

4800 

170.38,9 

174.09,3 

177.79,7 

212.98.6 

217.61.6 

222.24.7 

255.58,4 

261.14,0 

266.69,6 

298.18,1 

304.66,3 

311.14,5 

340.77,8 

348.18,6 

355.59,5 

383.37,5 

391.71,0 

400.04,4 

425.97.3 

435.23.3 

444.49.3 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

181.50,1 

185.20,5 

188.91,0 

226.87.7 

231.50.7 

236.13.7 

272.25,2 

277.80,8 

283.36,4 

317.62,7 

324.11,0 

330.59,2 

363.00,3 

370.41,1 

377.81,9 

408.37,8 

416.71,2 

425.04,7 

453.75.3 

463.01.4 

472.27.4 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

192.61,4 

196.31,8 

200.02,2 

240.76.7 

245.39.7 

250.02.7 

288.92,1 

294.47,7 

300.03,3 

337.07,4 

343.55,6 

350.03,8 

385.22,7 

392.63,6 

400.04,4 

433.38,1 

441.71,5 

450.04,9 

481.53.4 

490.79.5 

500.05.5 

5200 

5300 

5400 

"5500 

5600 

5700 

203.72,6 

207.43,0 

211.13,4 

254.65.8 

259.28.8 

263.91.8 

305.58,9 

311.14,5 

316.70,1 

356.52,1 

363.00,3 

369.48,5 

407.45,2 

414.86,0 

422.26,8 

458.38,4 

466.71,8 

475.05,2 

509.31.5 

518.57.5 

527.83.6 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

214.83,8 

218.54,2 

222.24,7 

268.54.8 

273.17.8 

277.80.8 

322.25,8 

327.81,4 

333.37,0 

375.96,7 

382.44,9 

388.93,2 

429.67,7 

437.08,5 

444.49,3 

483.38,6 

491.72,1 

500.05,5 

537.09.6 

546.35.6 

555.61.6 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

225.95,1 

229.65,5 

233.35,9 

282.43.8 

287.06.8 

291.69.9 

338.92,6 

344.48,2 

350.03,8 

395.41,4 

401.89,6 

408.37,8 

451.90,1 

459.31,0 

466.71,8 

508.38,9 

516.72,3 

525.05,8 

564.87.7 

574.13.7 

583.39.7 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

237.06,3 

240.76,7 

244.47,1 

296.32.9 

300.95.9 

305.58.9 

355.59,5 

361.15,1 

366.70,7 

414.86,0 

421.34,2 

427.82,5 

474.12,6 

481.53,4 

488.94,2 

533.39,2 

541.72,6 

550.06,0 

592.65.8 

601.91.8 

611.17.8 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

248.17,5 

251.87,9 

255.58,4 

310.21.9 

314.84.9 

319.47.9 

372.26,3 

377.81,9 

383.37,5 

434.30>7 

440.78,9 

447.27,1 

496.35,1 

503.75,9 

511.16,7 

558.39,5 

566.72,9 

575.06,3 

620.43.8 

629.69.9 

638.95.9 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

259.28,8 

262.99,2 

266.69,6 

324.11.0 

328.74.0 

333.37.0 

388.93,2 

394.48,8 

400.04,4 

453.75,3 

460.23,6 

466.71,8 

518.57,5 

525.98,4 

533.39,2 

583.39,7 

591.73,2 

600.06,6 

648.21.9 

657.47.9 
666.74,0 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

270.40,0 

274.10,4 

277.80,8 

338.00,0 

342.63.0 

347.26.0 

405.60,0 

411.15,6 

416.71,2 

473.20,0 

479.68,2 

486.16,4 

540.80,0 

548.20,8 

555.61,6 

608.40,0 

616.73,4 

625.06,8 

676.00,0 

685.26.0 

694.52.1 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

281.51,2 

285.21,6 

288.92,1 

351.89.0 

356.52.1 

361.15.1 

422.26,8 

427.82,5 

433.38,1 

492.64,7 

499.12,9 

505.61,1 

563.02,5 

570.43,3 

577.84,1 

633.40,3 

641.73,7 

650.07,1 

703.78.1 

713.04.1 

722.30.1 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

292.62,5 

296.32,9 

300.03,3 

365.78.1 

370.41.1 

375.04.1 

438.93,7 

4^4.49,3 

450.04,9 

512.09,3 

518.57,5 

525.05,8 

585.24,9 

592.65,8 

600.06,6 

658.40,5 

666.74,0 

675.07,4 

731.56.2 

740.82.2 

750.08.2 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

303.73,7 

307.44,1 

311.14,5 

379.67.1 

384.30.1 

388.93.2 

455.60,5 

461.16,2 

466.71,8 

531.54,0 

538.02,2 

544.50,4 

607.47,4 

614.88,2 

622.29,0 

683.40,8 

691.74,2 

700.07,7 

759.34.2 

768.60.3 

777.86.3 

8200 

8300 

8400 

8500 

8000 

8700 

314.84,9 

318.55,3 

322.25,8 

393.56.2 

398.19.2 

402.82.2 

472.27,4 

477.83,0 

483.38,6 

550.98,6 

557.46,8 

563.95,1 

629.69,9 

637.10,7 

644.51,5 

708.41,1 

716.74,5 

725.07,9 

787.12.3 

796.38.4 

805.64.4 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

325.96,2 

329.66,6 

333.37,0 

407.45.2 

412.08.2 

416.71.2 

488.94,2 

494.49,9 

500.05,5 

570.43,3 

576.91,5 

583.39,7 

651.92,3 

659.33,2 

666.74,0 

733.41,4 

741.74,8 

750.08,2 

814.90.4 

824.16.4 

833.42.5 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

337.07,4 

340.77,8 

344.48,2 

421.34.2 

425.97.3 

430.60.3 

505.61,1 

511.16,7 

516.72,3 

589.87,9 

596.36,2 

602.84,4 

674.14,8 

681.55,6 

688.96,4 

758.41,6 

766.75,1 

775.08,5 

842.68.5 

851.94.5 

861.20.5 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

348.18,6 

361.89,0 

355.59,5 

435.23.3 
439’.86,3 

444.49.3 

522.27,9 

527.83,6 

533.39,2 

609.32,6 

615.80,8 

622.29,0 

696.37,3 

703.78,1 

711.18,9 

783.41,9 

791.75,3 

800.08,8 

870.46.6 

879.72.6 

888.98.6 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

359.29,9 

363.00,3 

366.70,7 

449.12.3 

453.75.3 

458.38.4 

538.94,8 

544.50,4 

550.06,0 

628.77,3 

635.25,5 

641.73,7 

718.59,7 

726.00,5 

733.41,4 

808.42,2 

816.75,6 

825.09,0 

898.24.7 

907.50.7 

916.76.7 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

370.41,1 

463.01,4 

555.61,6 

648.21,9 

740.82,2 

833.42,5 

926.02,7 

lOOOO 

Dec.  4th. — 338  DAY'S— 11  months  4 days. 
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340  DAYS. 

i 

< 

Rate. 

lOO 

200 

300 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 15  1 

6 

7 i 

8 I 9 | 

10 

Rate. 

3.71,5 

7.43,0 

11.14,5 

4.64,4 

9.28,8 

13.93,2 

5.57,3 

11.14,5 

16.71,8 

6.50,1 

13.00,3 

19.50,4 

7.43,0 

14.86.0 

22.29.0 

8.35,9 

16.71,8 

25.07,7 

9.28,8 

18.57,5 

27.86,3 

lOO 

200 

300 

3.72,6 

7.45,2 

11.17,8 

4.65,8 

9.31,5 

13.97,3 

5.58,9 

11.17,8 

16.76,7 

6.52,1 

13.04.1 

19.56.2 

7.45,2 

14.90,4 

22.35,6 

8.38,4 

16.76,7 

25.15,1 

9.31,5 

18.63,0 

27.94,5 

100 

200 

300 

460 

500 

600 

14.86.0 
18.57,5 

22.29.0 

18.57,5 

23.21,9 

27.86,3 

22.29,0 

27.86,3 

33.43,6 

26.00. 5 
32.50,7 

39.00. 8 

29.72.1 

37.15.1 

44.58.1 

33.43,6 

41.79,5 

50.15,3 

37.15,1 

46.43,8 

56.72,6 

400 

500 

600 

14.90,4 

18.63,0 

22.35,6 

18.63,0 

23.28,8 

27.94,5 

22.35,6 

27.94,5 

33.53,4 

26.08,2 

32.60.3 

39.12.3 

29.80,8 

37.26,0 

44.71,2 

33.53,4 

41.91,8 

50.30,1 

37.26.0 
46.57,5 

55.89.0 

400 

500 

GOO 

700 

800 

900 

26.00,5 

29.72,1 

33.43,6 

32.50,7 

37.15,1 

41.79,5 

39.00,8 

44.58,1 

50.15,3 

45.51.0 

52.01.1 

58.51.2 

52.01.1 

59.44.1 

66.87.1 

58.51,2 

66.87,1 

75.23,0 

65.01,4 

74.30,1 

83.58,9 

700 

800 

900 

26.08,2 

29.80,8 

33.53,4 

32.60,3 

37.26,0 

41.91,8 

39.12,3 

44.71,2 

50.30,1 

45.64.4 

52.16.4 

58.68.5 

52.16,4 

59.61,6 

67.06,8 

58.68,5 

67.06,8 

75.45,2 

65.20.5 
74.52,1 

83.83.6 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

37.15.1 
40.86,6 

44.58.1 

46.43,8 

51.08,2 

55.72,6 

55.72,6 

61.29,9 

66.87,1 

65.01.4 

71.51.5 

78.01.6 

74.30.1 

81.73.2 

89.16.2 

83.58,9 

91.94,8 

100.30,7 

92.87,7 

102.16,4 

111.45,2 

lOOO 

1100 

1200 

37.26,0 

40.98,6 

44.71,2 

46.57,5 

51.23,3 

55.89,0 

55.89,0 

61.47,9 

67.06,8 

65.20.5 

71.72.6 

78.24.7 

74.52,1 

81.97,3 

89.42,5 

83.83,6 

92.21,9 

100.60,3 

93.15,1 

102.46,6 

111.78,1 

iooo 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

48.29.6 
52.01,1 

55.72.6 

60.37,0 

65.01,4 

69.65,8 

72.44,4 

78.01,6 

83.58,9 

84.51.8 

91.01.9 
97.52,1 

96.59,2 

104.02.2 

111.45.2 

108.66,6 

117.02,5 

125.38,4 

120.74,0 

130.02,7 

139.31,5 

1300 

1400 

1500 

48.43,8 

52.16,4 

55.89,0 

60.54,8 

65.20,5 

69.86,3 

72.65,8 

78.24,7 

83.83,6 

84.76.7 

91.28.8 

97.80.8 

96.87,7 

104.32,9 

111.78,1 

108.98,6 

117.37,0 

125.75,3 

121.09.6 
130.41,1 

139.72.6 

1800 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

59.44.1 
63.15,6 

66.87.1 

74.30,1 

78.94,5 

83.58,9 

89.16,2 

94.73,4 

100.30,7 

104.02.2 

110.52.3 
117.02,5 

118.88,2 

126.31.2 

133.74.2 

133.74,2 

142.10,1 

150.46,0 

148.60,3 

157.89,0 

167.17,8 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

59.61,6 

63.34,2 

67.06,8 

74.52,1 

79.17,8 

83.83,6 

89.42,5 

95.01,4 

100.60,3 

104.32.9 

110.84.9 
117.37,0 

119.23,3 

126.68,5 

134.13,7 

134.13,7 

142.52,1 

150.90,4 

149.04.1 
158.35,6 

167.67.1 

1GOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

1900 

2000 

2100 

70.58.6 
74.30,1 

78.01.6 

88.23,3 

92.87,7 

97.52,1 

105.87,9 

111.45,2 

117.02,5 

123.52.6 

130.02.7 
136.52,9 

141.17.3 

148.60.3 

156.03.3 

158.81,9 

167.17,8 

175.53,7 

176.46,6 

185.75,3 

195.04,1 

70.79,5 

74.52,1 

78.24,7 

88.49,3 

93.15,1 

97.80,8 

106.19,2 

111.78,1 

117.37,0 

123.89.0 

130.41.1 

136.93.2 

141.58,9 

149.04,1 

156.49,3 

159.28,8 

167.67,1 

176.05,5 

176.98.6 
186.30,1 

195.61.6 

2200 

2300 

2400 

81.73.2 
85.44,7 

89.16.2 

102.16,4 

106.80,8 

111.45,2 

122.59,7 

128.17,0 

133.74,2 

143.03,0 

149.53.2 

156.03.3 

163.46.3 

170.89.3 

178.32.3 

183.89,6 

192.25,5 

200.61,4 

204.32,9 

213.61,6 

222.90,4 

2200 

2300 

2400 

81.97,3 

85.69,9 

89.42,5 

102.46,6 

107.12,3 

111.78,1 

122.95,9 

128.54,8 

134.13,7 

143.45.2 

149.97.3 

156.49.3 

163.94,5 

171.39,7 

178.84,9 

184.43,8 

192.82,2 

201.20,5 

204.93.2 
214.24,7 

223.56.2 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

92.87,7 

96.59,2 

100.30,7 

116.09,6 

120.74,0 

125.38,4 

139.31,5 

144.88,8 

150.46,0 

162.53,4 

169.03.6 

175.53.7 

185.75.3 

193.18.4 

200.61.4 

208.97,3 

217.33,2 

225.69,0 

232.19,2 

241.47,9 

250.76,7 

2500 

2600 

2700 

93.15,1 

96.87,7 

100.80,3 

116.43,8 

121.09,6 

125.75,3 

139.72,6 

145.31,5 

150.90,4 

163.01.4 

169.53.4 

176.05.5 

186.30,1 

193.75,3 

201.20,5 

209.58,9 

217.97,3 

226.35,6 

232.87.7 
242.19,2 

251.50.7 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

104.02.2 
107.73,7 

111.45.2 

130.02,7 

134.67,1 

139.31,5 

156.03,3 

161.60,5 

167.17,8 

182.03,8 

188.54.0 

195.04.1 

208.04.4 

215.47.4 

222.90.4 

234.04,9 

242.40,8 

250.76,7 

260.05,5 

269.34,2 

278.63,0 

2800 

2900 

3000 

104.32,9 

108.05,5 

111.78,1 

130.41,1 

135.06,8 

139.72,6 

156.49,3 

162.08,2 

167.67,1 

182.57.5 

189.09.6 

195.61.6 

208.65,8 

216.11,0 

223.56,2 

234.74,0 

243.12,3 

251.50,7 

260.82,2 

270.13,7 

279.45,2 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

115.16.7 
118.88,2 

122.59.7 

143.95,9 

148.60,3 

153.24,7 

172.75,1 

178.32,3 

183.89,6 

201.54,2 

208.04.4 

214.54.5 

230.33.4 

237.76.4 

245.19.5 

259.12,6 

267.48,5 

275.84,4 

287.91,8 

297.20,5 

306.49,3 

3100 

3200 

3300 

115.50,7 

119.23,3 

122.95,9 

144.38,4 

149.04,1 

153.69,9 

173.26,0 

178.84,9 

184.43,8 

202.13.7 

208.65.8 

215.17.8 

231.01,4 

238.46,6 

245.91,8 

259.89,0 

268.27,4 

276.65,8 

288.76.7 
298.08,2 

307.39.7 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

126.31.2 
130.02,7 

133.74.2 

157.89,0 

162.53,4 

167.17,8 

189.46,8 

195.04,1 

200.61,4 

221.04.7 

227.54.8 

234.04.9 

252.62.5 

260.05.5 

267.48.5 

284.20,3 

292.56,2 

300.92,1 

315.78,1 

325.06,8 

334.35,6 

3400 

3500 

3600 

126.68,5 

130.41,1 

134.13,7 

158.35,6 

163.01,4 

167.67,1 

190.02,7 

195.61,6 

201.20,5 

221.69.9 

228.21.9 
234.74,0 

253.37,0 

260.82,2 

268.27,4 

285.04,1 

293.42,5 

301.80,8 

316.71.2 
326.02,7 

335.34.2 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

137.45.8 
141.17,3 

144.88.8 

171.82,2 

176.46,6 

181.11,0 

206.18,6 

211.75,9 

217.33,2 

240.55.1 

247.05.2 

253.55.3 

274.91.5 

282.34.5 

289.77.5 

309.27,9 

317.63,8 

325.99,7 

343.64,4 

352.93,2 

362.21,9 

3700 

3800 

3900 

137.86,3 

141.58,9 

145.31,5 

172.32,9 

176.98,6 

181.64,4 

206.79,5 

212.38,4 

217.97,3 

241.26.0 

247.78.1 

254.30.1 

275.72,6 

283.17,8 

290.63,0 

310.19,2 

318.57,5 

326.95,9 

344.65.8 
353.97,3 

363.28.8 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

148.60.3 
152.31,8 

156.03.3 

185.75,3 

190.39,7 

195.04,1 

222.90,4 

228.47,7 

234.04,9 

260.05.5 

266.55.6 
273.05,8 

297.20.5 

304.63.6 

312.06.6 

334.35,6 

342.71,5 

351.07,4 

371.50,7 

380.79,5 

390.08,2 

4000 

4100 

4200 

149.04,1 

152.76,7 

156.49,3 

186.30,1 

190.95,9 

195.61,6 

223.56,2 

229.15,1 

234.74,0 

260.82,2 

267.34.2 

273.86.3 

298.08,2 

305.53,4 

312.98,6 

335.34,2 

343.72,6 

352.11,0 

372.60.3 
381.91,8 

391.23.3 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

159.74.8 
163.46,3 

167.17.8 

199.68,5 

204.32,9 

208.97,3 

239.62,2 

245.19,5 

250.76,7 

279.55,9 

286.06,0 

292.56,2 

319.49.6 

326.92.6 

334.35.6 

359.43,3 

367.79,2 

376.15,1 

399.37,0 

408.65,8 

417.94,5 

4300 

4400 

4500 

160.21,9 

163.94,5 

167.67,1 

200.27,4 

204.93,2 

209.58,9 

240.32,9 

245.91,8 

251.50,7 

280.38.4 

286.90.4 

293.42.5 

320.43,8 

327.89,0 

335.34,2 

360.49,3 

368.87,7 

377.26,0 

400.54.8 
409.86,3 

419.17.8 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

170.89.3 
174.60,8 

178.32.3 

213.61,6 

218.26,0 

222.90,4 

256.34,0 

261.91,2 

267.48,5 

299.06.3 

305.56.4 
312.06,6 

341.78.6 

349.21.6 

356.64.7 

384.51,0 

392.86,8 

401.22,7 

427.23,3 

436.52,1 

445.80,8 

4600 

4700 

4800 

171.39,7 

175.12,3 

178.84,9 

214.24,7 

218.90,4 

223.56,2 

257.09,6 

262.68,5 

268.27,4 

299.94.5 

306.46.6 

312.98.6 

342.79,5 

350.24,7 

357.69,9 

385.64,4 

394.02,7 

402.41,1 

428.49.3 
437.80,8 

447.12.3 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

182.03.8 
185.75,3 

189.46.8 

227.54,8 

232.19,2 

236.83,6 

273.05,8 

278.63,0 

284.20,3 

318.56.7 

325.06.8 
331.57,0 

364.07.7 

371.50.7 

378.93.7 

409.58,6 

417.94,5 

426.30,4 

455.09,6 

464.38,4 

473.67,1 

4900 

5000 

5100 

182.57,5 

186.30,1 

190.02,7 

228.21,9 

232.87,7 

237.53,4 

273.86,3 

279.45,2 

285.04,1 

319.50.7 

326.02.7 

332.54.8 

365.15,1 

372.60,3 

380.05,5 

410.79,5 

419.17,8 

427.56,2 

456.43.8 
465.75,3 

475.06.8 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

193.18.4 
196.89,9 

200.61.4 

241.47,9 

246.12,3 

250.76,7 

289.77,5 

295.34,8 

300.92,1 

338.07,1 

344.57.3 

351.07.4 

386.36.7 

393.79.7 

401.22.7 

434.66,3 

443.02,2 

451.38,1 

482.95,9 

492.24,7 

501.53,4 

5200 

5300 

5400 

193.75,3 

197.47,9 

201.20,5 

242.19,2 

246.84,9 

251.50,7 

290.63,0 

296.21,9 

301.80,8 

339.06.8 

345.58.9 
352.11,0 

387.50,7 

394.95,9 

402.41,1 

435.94,5 

444.32,9 

452.71,2 

484.38.4 
493.69,9 

503.01.4 

5200 

5300 

5400 

5506 

5666 

5766 

204.32.9 
208.04,4 

211.75.9 

255.41,1 

260.05,5 

264.69,9 

306.49,3 

312.06,6 

317.63,8 

357.57,5 

364.07.7 

370.57.8 

408.65.8 

416.08.8 

423.51.8 

459.74,0 

468.09,9 

476.45,8 

510.82,2 

520.11,0 

529.39,7 

5500 

5600 

5700 

204.93,2 

208.65,8 

212.38,4 

256.16,4 

260.82,2 

265.47,9 

307.39,7 

312.98,6 

318.57,5 

358.63.0 

365.15.1 

371.67.1 

409.86,3 

417.31,5 

424.76,7 

461.09,6 

469.47,9 

477.86,3 

512.32.9 
521.64,4 

530.95.9 

5500 

5600 

6700 

5866 

5966 

6666 

215.47.4 
219.18,9 

222.90.4 

269.34,2 

273.98,6 

278.63,0 

323.21,1 

328.78,4 

334.35,6 

377.07,9 

383.58.1 

390.08.2 

430.94.8 

438.37.8 

445.80.8 

484.81,6 

493.17,5 

501.53,4 

538.68,5 

547.97,3 

557.26,0 

5800 

5900 

6000 

216.11,0 

219.83,6 

223.56,2 

270.13,7 

274.79,5 

279.45,2 

324.16.4 

329.75.5 
335.34,2 

378.19.2 

384.71.2 

391.23.3 

432.21,9 

439.67,1 

447.12,3 

486.24,7 

494.63,0 

503.01,4 

540.27.4 
549.58,9 

558.90.4 

5800 

5900 

6000 

6 166 
6266 
6366 

226.61.9 
230.33,4 

234.04.9 

283.27,4 

287.91,8 

292.56,2 

339.92,9 

345.50,1 

351.07,4 

396.58.4 

403.08.5 

409.58.6 

453.23.8 

460.66.8 

468.09.9 

509.89,3 

518.25,2 

526.61,1 

566.54,8 

575.83,6 

585.12,3 

6100 

6200 

6300 

227.28,8 

231.01,4 

234.74,0 

284.11,0 

288.76,7 

293.42,5 

340.93,2 

346.52,1 

352.11,0 

397.75.3 

404.27.4 

410.79.5 

454.57,5 

462.02,7 

469.47,9 

511.39,7 

519.78,1 

528.16,4 

568.21.9 
577.53,4 

586.84.9 

6100 

6200 

6300 

6406 

6566 

6666 

237.76.4 
241.47,9 

245.19.5 

297.20,5 

301.84,9 

306.49,3 

356.64,7 

362.21,9 

367.79,2 

416.08.8 

422.58.9 
429.09,0 

475.52.9 

482.95.9 

490.38.9 

534.97,0 

543.32,9 

551.68,8 

594.41,1 

603.69,9 

612.98,6 

6400 

6500 

6600 

238.46,6 

242.19,2 

245.91,8 

298.08,2 

302.74,0 

307.39,7 

357.69,9 

363.28,8 

368.87,7 

417.31.5 

423.83.6 

430.35.6 

476.93,2 

484.38,4 

491.83,6 

536.54,8 

544.93,2 

553.31,5 

596.16.4 
605.47,9 

614.79.5 

6400 

6500 

6600 

6766 

6866 

6966 

248.91.0 
252.62,5 

256.34.0 

311.13,7 

315.78,1 

320.42,5 

373.36,4 

378.93,7 

384.51,0 

435.59.2 

442.09.3 
448.59,5 

497.81.9 

505.24.9 

512.67.9 

560.04,7 

568.40,5 

576.76,4 

622.27,4 

631.56,2 

640.84,9 

6700 

6800 

6900 

249.64,4 

253.37,0 

257.09,6 

312.05,5 

316.71,2 

321.37,0 

374.46,6 

380.05,5 

385.64,4 

436.87.7 

443.39.7 

449.91.8 

499.28,8 

506.74,0 

514.19,2 

561.69,9 

570.08,2 

578.46,6 

624.11.0 
633.42,5 

642.74.0 

6700 

6800 

6900 

7666 

7166 

7266 

260.05.5 
263.77,0 

267.48.5 

325.06,8 

329.71,2 

334.35,6 

390.08,2 

395.65,5 

401.22,7 

455.09.6 

461.59.7 
468.09,9 

520.11.0 

527.54.0 

534.97.0 

585.12,3 

593.48,2 

601.84,1 

650.13,7 

659.42,5 

668.71,2 

7000 

7100 

7200 

260.82,2 

264.54,8 

268.27,4 

326.02,7 

330.68,5 

335.34,2 

391.23,3 

396.82,2 

402.41,1 

456.43.8 

462.95.9 

469.47.9 

521.64,4 

529.09,6 

536.54,8 

586.84,9 

595.23,3 

603.61,6 

652.05.5 
661.37,0 

670.68.5 

7000 

7100 

7200 

7366 

7466 

7566 

271.20.0 
274.91,5 

278.63.0 

339.00,0 

343.64,4 

348.28,8 

406.80,0 

412.37,3 

417.94,5 

474.60.0 

481.10.1 
487.60,3 

542.40.0 

549.83.0 

557.26.0 

610.20,0 

618.55,9 

626.91,8 

678.00,0 

687.28,8 

696.57,5 

7300 

7400 

7500 

272.00,0 

275.72,6 

279.45,2 

340.00,0 

344.65,8 

349.31,5 

408.00,0 

413.58,9 

419.17,8 

476.00,0 

482.52.1 

489.04.1 

544.00,0 

551.45,2 

558.90,4 

612.00,0 

620.38,4 

628.76,7 

680.00,0 

689.31,5 

698.63,0 

7300 

7400 

7500 

7666 

7760 

7800 

282.34.5 
286.06,0 

289.77.5 

352.93,2 

357.57,5 

362.21,9 

423.51,8 

429.09,0 

434.66,3 

494.10.4 

500.60.5 
507.10,7 

564.69.0 

572.12.1 

579.55.1 

635.27,7 

643.63,6 

651.99,5 

705.86,3 

715.15,1 

724.43,8 

7600 

7700 

7800 

283.17,8 

286.90,4 

290.63,0 

353.97,3 

358.63,0 

363.28,8 

424.76,7 

430.35,6 

435.94,5 

495.56.2 

502.08.2 

508.60.3 

566.35,6 

573.80,8 

581.26,0 

637.15,1 

645.53,4 

653.91,8 

707.94.5 
717.26,0 

726.57.5 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

293.49.0 
297.20,5 

300.92.1 

366.86,3 

371.50,7 

376.15,1 

440.23,6 

445.80,8 

451.38,1 

513.60,8 

520.11.0 

526.61.1 

586.98.1 

594.41.1 

601.84.1 

660.35,3 

668.71,2 

677.07,1 

733.72,6 

743.01,4 

752.30,1 

7900 

8000 

8100 

294.35,6 

298.08,2 

301.80,8 

367.94,5 

372.60,3 

377.26,0 

441.53,4 

447.12,3 

452.71,2 

515.12.3 

521.64.4 

528.16.4 

588.71,2 

596.16,4 

603.61,6 

662.30,1 

670.68,5 

679.06,8 

735.89.0 
745.20,5 

754.52.1 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

304.63.6 
308.35,1 

312.06.6 

380.79,5 

385.43,8 

390.08,2 

456.95,3 

462.52,6 

468.09,9 

533.11,2 

539.61.4 

546.11.5 

609.27.1 

616.70.1 

624.13.2 

685.43,0 

693.78,9 

702.14,8 

761.58,9 

770.87,7 

780.16,4 

8200 

8300 

8400 

305.53,4 

309.26,0 

312.98,6 

381.91,8 

386.57,5 

391.23,3 

458.30,1 

463.89,0 

469.47,9 

534.68.5 

541.20.5 

547.72.6 

611.06,8 

618.52,1 

625.97,3 

687.45,2 

695.83,6 

704.21,9 

763.83.6 
773.15,1 

782.46.6 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

315.78.1 
319.49,6 

323.21.1 

394.72,6 

399.37,0 

404.01,4 

473.67,1 

479.24,4 

484.81,6 

552.61,6 

559.11.8 

565.61.9 

631.56.2 

638.99.2 

646.42.2 

710.50,7 

718.86,6 

727.22,5 

789.45,2 

798.74,0 

808.02,7 

8500 

8600 

8700 

316.71,2 

320.43,8 

324.16,4 

395.89;o 

400.54,8 

405.20,5 

475^06,8 

480.65,8 

486.24,7 

554.24.7 

560.76.7 

567.28.8 

633.42,5 

640.87,7 

648.32,9 

712.60,3 

720.98,6 

729.37,0 

791.78.1 
801.09,6 

810.41.1 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

326.92.6 
330.64,1 

334.35.6 

408.65,8 

413.30,1 

417.94,5 

490.38,9 

■495.96,2 

501.53,4 

572.12.1 

578.62.2 

585.12.3 

653.85.2 

661.28.2 
668.71,2 

735.58,4 

743.94,2 

752.30,1 

817.31,5 

826.60,3 

835.89,0 

8800 

8900 

9000 

327.89,0 

331.61,6 

335.34,2 

409.86,3 

414.52,1 

419.17,8 

491.83,6 

497.42,5 

503.01,4 

573.80.8 

580.32.9 

586.84.9 

655.78,1 

663.23,3 

670.68,5 

737.75,3 

746.13,7 

754.52,1 

819.72.6 
829.04,1 

888.35.6 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

338.07.1 
341.78,6 

345.50.1 

422.58,9 

427.23,3 

431.87,7 

507.10,7 

512.67,9 

518.25,2 

591.62.5 

598.12.6 

604.62.7 

676.14.2 

683.57.3 
691.00,3 

760.66,0 

769.01,9 

777.37,8 

845.17,8 

854.46,6 

863.75,3 

9100 

9200 

9300 

339.06,8 

342.79,5 

346.52,1 

423.83,6 

428.49,3 

433.15,1 

508.60,3 

514.19,2 

519.78,1 

593.37.0 

599.89.0 

606.41.1 

678.13,7 

685.58,9 

693.04,1 

762.90,4 

771.28,8 

779.67,1 

847.67.1 
856.98,6 

866.30.1 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

349.21.6 
352.93,2 

356.64.7 

436.52,1 

441.16,4 

445.80,8 

523.82,5 

529.39,7 

534.97,0 

611.12,9 

617.63,0 

624.13,2 

698.43.3 

705.86.3 

713.29.3 

785.73,7 

794.09,6 

802.45,5 

873.04,1 

882.32,9 

891.61,6 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

10000 

350.24,7 

353.97,3 

357.69,9 

437.80,8 

442.46,6 

447.12,3 

525.37,0 

530.95,9 

536.54,8 

612.93.2 

619.45.2 

625.97.3 

700.49,3 

707.94,5 

715.39,7 

788.05,5 

796.43,8 

804.82,2 

875.61.6 
884.93,2 

894.24.7 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

9700 

9800 

9900 

360.36.2 
364.07,7 

367.79.2 

450.45,2 

455.09,6 

459.74,0 

540.54,2 

546.11,5 

551.68,8 

630.63.3 

637.13.4 
643.63,6 

720.72.3 

728.15.3 

735.58.4 

810.81,4 

819.17,3 

827.53,2 

900.90,4 

910.19,2 

919.47,9 

361.42,5 

365.15,1 

368.87,7 

451.78,1 

456.43,8 

461.09,6 

542.13,7 

547.72,6 

553.31,5 

632.49.3 

639.01.4 

645.53.4 

722.84,9 

730.30,1 

737.75,3 

813.20,5 

821.58,9 

829.97,3 

903.56.2 
912.87,7 

922.19.2 

10060 

371.50,7 

464.38,4 

557.26,0 

650.13,7 

743.01,4 

835.89,0 

928.76,7 

372.60,3 

465.75,3 

558.90,4  652.05,5 

745.20,5 

838.35,6 

931.50,7 

Dec.  5th— 339  DAYS— 11  months  5 days. 


Dec.  6th— 340  DAYS— 11  months  6 days. 


4-3 

E 

< 

341  DAYS. 

■4-J 

E 

< 

342  DAYS. 
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Hate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Hate. 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

Hate. 

“Too 

200 

soo 

3.73,7 

7.47,4 

11.21,1 

4.67.1 

9.34.2 
14.01,4 

5.60,5 

11.21,1 

16.81,6 

6.54,0 

13.07.9 

19.61.9 

7.47,4 

14.94,8 

22.42,2 

8.40,8 

16.81,6 

25.22,5 

9.34,2 

18.68,5 

28.02,7 

100 

200 

300 

3.74,8 

7.49,6 

11.24,4 

4.68,5 

9.37,0 

14.05,5 

5.62,2 

11.24,4 

16.86,6 

6.55,9 

13.11,8 

19.67,7 

7.49,6 

14.99,2 

22.48,8 

8.43,3 

16.86,6 

25.29,9 

9.37,0 

18.74.0 

28.11.0 

\ OO 
200  * 
300 

“ 400 
500 
500 

14.94,8 

18.68,5 

22.42,2 

18.68.5 

23.35.6 

28.02.7 

22.42.2 
28.02,7 

33.63.3 

26.15.9 

32.69.9 
39.23,8 

29.89,6 

37.37,0 

44.84,4 

33.63,3 

42.04,1 

50.44,9 

37.37,0 

46.71,2 

56.05,5 

io(5 

500 

600 

14.99,2 

18.74,0 

22.48,8 

18.74.0 
23.42,5 

28.11.0 

22.48,8 

28.11,0 

33.73,2 

26.23,6 

32.79,5 

39.35,3 

29.98.4 
37.47,9 

44.97.5 

33.73,2 

42.16,4 

50.59,7 

37.47.9 

46.84.9 

56.21.9 

400 

500 

600 

"“Too 

800 

900 

26.15,9 

29.89,6 

33.63,3 

32.69,9 

37.37.0 

42.04.1 

39.23.8 
44.84,4 

50.44.9 

45.77.8 

52.31.8 

58.85.8 

52.31,8 

59.79,2 

67.26,6 

58.85,8 

67.26,6 

75.67,4 

65.39,7 

74.74,0 

84.08,2 

TOO 

800 

900 

26.23,6 

29.98,4 

33.73,2 

32.79,5 

37.47,9 

42.16,4 

39.35,3 

44.97,5 

50.59,7 

45.91,2 

52.47,1 

59.03,0 

52.47,1 

59.96,7 

67.46,3 

59.03,0 

67.46,3 

75.89,6 

65.58.9 

74.95.9 

84.32.9 

Too  1 
800 
900 

' 1000 
1100 
1200 

37.37,0 

41.10,7 

44.84,4 

46.71,2 

51.38.4 

56.05.5 

56.05.5 
61.66,0 

67.26.6 

65.39.7 

71.93.7 

78.47.7 

74.74,0 

82.21,4 

89.68,8 

84.08,2 

92.49,0 

100.89,9 

93.42,5 

102.76,7 

112.11,0 

10OO 

1100 

1200 

37.47,9 

41.22,7 

44.97,5 

46.84.9 
51.53,4 

56.21.9 

56.21,9 

61.84,1 

67.46,3 

65.58,9 

72.14,8 

78.70,7 

74.95,9 

82.45,5 

89.95,1 

84.32,9 

92.76,2 

101.19,5 

93.69,9 

103.06.8 

112.43.8 

lOOO 

HOO 

1200 

1300 

1400 

1500 

48.58,1 

52.31,8 

56.05,5 

60.72.6 

65.39.7 

70.06.8 

72.87.1 
78.47,7 

84.08.2 

85.01.6 

91.55.6 

98.09.6 

97.16,2 

104.63,6 

112.11,0 

109.30,7 

117.71,5 

126.12,3 

121.45,2 

130.79,5 

140.13,7 

1300 

1400 

1500 

48.72,3 

52.47,1 

56.21,9 

60.90.4 
65.58,9 

70.27.4 

73.08,5 

78.70,7 

84.32,9 

85.26,6 

91.82,5 

98.38,4 

97.44,7 

104.94,2 

112.43,8 

109.62,7 

118.06,0 

126.49,3 

121.80,8 

131.17.8 

140.54.8 

1300  i 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

59.79,2 

63.52,9 

67.26,6 

74.74.0 

79.41.1 

84.08.2 

89.68,8 

95.29,3 

100.89,9 

104.63,6 

111.17.5 

117.71.5 

119.58,4 

127.05,8 

134.53,2 

134.53,2 

142.94,0 

151.34,8 

149.47,9 

158.82,2 

168.16,4 

1600 

1700 

1800 

59.96,7 

63.71,5 

67.46,3 

74.95.9 
79.64,4 

84.32.9 

89.95,1 

95.57,3 

101.19,5 

104.94,2 

111.50,1 

118.06,0 

119.93,4 

127.43,0 

134.92,6 

134.92,6 

143.35,9 

151.79,2 

149.91.8 

159.28.8 

168.65.8 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

71.00,3 

74.74,0 

78.47,7 

88.75,3 

93.42.5 

98.09.6 

106.50.4 
112.11,0 

117.71.5 

124.25.5 

130.79.5 
137.33,4 

142.00,5 

149.47,9 

156.95,3 

159.75,6 

168.16,4 

176.57,3 

177.50,7 

186.84,9 

196.19,2 

1900 

2000 

2100 

71.21,1 

74.95,9 

78.70,7 

89.01.4 
93.69,9 

98.38.4 

106.81,6 

112.43,8 

118.06,0 

124.61,9 

131.17,8 

137.73,7 

142.42,2 

149.91,8 

157.41,4 

160.22,5 

168.65,8 

177.09,0 

178.02.7 

187.39.7 

196.76.7 

191)0 

2000 

2100 

~2200 

2300 

2400 

82.21,4 

85.95,1 

89.68,8 

102.76.7 

107.43.8 
112.11,0 

123.32.1 
128.92,6 

134.53.2 

143.87.4 

150.41.4 
156.95,3 

164.42,7 

171.90,1 

179.37,5 

184.98,1 

193.38,9 

201.79,7 

205.53,4 

214.87,7 

224.21,9 

2200 

2300 

2400 

82.45,5 

86.20,3 

89.95,1 

103.06.8 
107.75,3 

112.43.8 

123.68,2 

129.30,4 

134.92,6 

144.29,6 

150.85,5 

157.41,4 

164.91.0 
172.40,5 

179.90.1 

185.52,3 

193.95,6 

202.38,9 

206.13.7 

215.50.7 

224.87.7 

2200 

2300 

2100 

2500 

2600 

2700 

93.42,5 

97.16,2 

100.89,9 

116.78,1 
? 121.45,2 
126.12,3 

140.13.7 
145.74,2 

151.34.8 

163.49.3 

170.03.3 

176.57.3 

186.84,9 

194.32,3 

201.79,7 

210.20,5 

218.61,4 

227.02,2 

233.56,2 

242.90,4 

252.24,7 

2500 

2600 

2700 

93.69,9 

97.44,7 

101.19,5 

117.12.3 
121.80,8 

126.49.3 

140.54,8 

146.17,0 

151.79,2 

163.97,3 

170.53,2 

177.09,0 

187.39,7 

194.89,3 

202.38,9 

210.82,2 

219.25,5 

227.68,8 

234.24,7 

243.61.6 

252.98.6 

2500  1 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

104.63,6 

108.37,3 

112.11,0 

130.79.5 

135.46.6 

140.13.7 

156.95.3 
162.55,9 

168.16.4 

183.11.2 

189.65.2 

196.19.2 

209.27,1 

216.74,5 

224.21,9 

235.43,0 

243.83,8 

252.24,7 

261.58,9 

270.93,2 

280.27,4 

2800 

2900 

3000 

104.94,2 

108.69,0 

112.43,8 

131.17.8 
135.86,3 

140.54.8 

157.41,4 

163.03,6 

168.65,8 

183.64,9 

190.20,8 

196.76,7 

209.88,5 

217.38,1 

224.87,7 

236.12,1 

244.55,3 

252.98,6 

262.35.6 

271.72.6 

281.09.6 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

115.84,7 

119.58,4 

123.32,1 

144.80.8 

149.47.9 
154.15,1 

173.77.0 
179.37,5 

184.98.1 

202.73,2 

209.27.1 

215.81.1 

231.69,3 

239.16,7 

246.64,1 

260.65,5 

269.06,3 

277.47,1 

289.61,6 

298.95,9 

308.30,1 

3100 

3200 

3300 

116.18,6 

119.93,4 

123.68,2 

145.23.3 
149.91,8 

154.60.3 

174.27,9 

179.90,1 

185.52,3 

203.32,6 

209.88,5 

216.44,4 

232.37.3 
239.86,8 

247.36.4 

261.41,9 

269.85,2 

278.28,5 

290.46.6 

299.83.6 
309.20,5 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

127.05,8 

130.79,5 

134.53,2 

158.82.2 

163.49.3 

168.16.4 

190.58.6 
196.19,2 

201.79.7 

222.35,1 

228.89.0 

235.43.0 

254.11,5 

261.58,9 

269.06,3 

285.87,9 

294.28,8 

302.69,6 

317.64,4 

326.98,6 

336.32,9 

3400 

3500 

3600 

127.43,0 

131.17,8 

134.92,6 

159.28.8 
163.97,3 

168.65.8 

191.14,5 

196.76,7 

202.38,9 

223.00,3 

229.56,2 

236.12,1 

254.86,0 

262.35,6 

269.85,2 

286.71,8 

295.15,1 

303.58,4 

318.57.5 

327.94.5 

337.31.5 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

138.26,8 

142.00,5 

145.74,2 

172.83.6 

177.50.7 

182.17.8 

207.40.3 
213.00,8 

218.61.4 

241.97.0 

248.51.0 
255.04,9 

276.53,7 

284.01,1 

291.48,5 

311.10,4 

319.51,2 

327.92,1 

345.67,1 

355.01,4 

364.35,6 

3 7 00 
3800 
3900 

138.67,4 

142.42,2 

146.17,0 

173.34.2 
178.02,7 

182.71.2 

208.01,1 

213.63,3 

219.25,5 

242.67,9 

249.23,8 

255.79,7 

277.34,8 

284.84,4 

292.34,0 

312.01,6 

320.44,9 

328.88,2 

346.68.5 

356.05.5 

365.42.5 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

149.47,9 

153.21,6 

156.95,3 

186.84,9 

191.52.1 

196.19.2 

224.21,9 

229.82,5 

235.43,0 

261.58.9 

268.12.9 
274.66,8 

298.95,9 

306.43,3 

313.90,7 

336.32,9 

344.73,7 

353.14,5 

373.69,9 

383.04,1 

392.38,4 

4000 

4100 

4200 

149.91,8 

153.66,6 

157.41,4 

187.39.7 
192.08,2 

196.76.7 

224.87,7 

230.49,9 

236.12,1 

262.35,6 

268.91,5 

275.47,4 

299.83.6 
307.33,2 

314.82.7 

337.31,5 

345.74,8 

354.18,1 

374.79,5 

384.16.4 

393.53.4 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

160.69,0 

164.42,7 

168.16,4 

200.86.3 

205.53.4 

210.20.5 

241.03.6 
246.64,1 

252.24.7 

281.20,8 

287.74.8 

294.28.8 

321.38,1 

328.85,5 

336.32,9 

361.55,3 

369.96,2 

378.37,0 

401.72,6 

411.06,8 

420.41,1 

4300 

4400 

4500 

161.16,2 

164.91,0 

168.65,8 

201.45.2 
206.13,7 

210.82.2 

241.74,2 

247.36,4 

252.98,6 

282.03,3 

288.59,2 

295.15,1 

322.32,3 

329.81,9 

337.31,5 

362.61,4 

371.04,7 

379.47,9 

402.90.4 

412.27.4 

421.64.4 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

171.90,1 

175.63,8 

179.37,5 

214.87.7 

219.54.8 

224.21.9 

257.85.2 
263.45,8 

269.06.3 

300.82.7 

307.36.7 

313.90.7 

343.80,3 

351.27,7 

358.75,1 

386.77,8 

395.18,6 

403.59,5 

429.75,3 

439.09,6 

448.43,8 

4600 

4700 

4800 

172.40,5 

176.15,3 

179.90,1 

215.50.7 
220.19,2 

224.87.7 

258.60,8 

264.23,0 

269.85,2 

301.71,0 

308.26,8 

314.82,7 

344.81,1 

352.30,7 

359.80,3 

387.91,2 

396.34,5 

404.77,8 

431.01.4 

440.38.4 
449.75,3 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

183.11,2 

186.84,9 

190.58,6 

228.89,0 

233.56.2 

238.23.3 

274.66.8 
280.27,4 

285.87.9 

320.44,7 

326.98.6 

333.52.6 

366.22,5 

373.69,9 

381.17,3 

412.00,3 

420.41,1 

428.81,9 

457.78,1 

467.12,3 

476.46,6 

4900 

5000 

5100 

183.64,9 

187.39,7 

191.14,5 

229.56.2 
234.24,7 

238.93.2 

275.47,4 

281.09,6 

286.71,8 

321.38,6 

327.94,5 

334.50,4 

367.29,9 

374.79,5 

382.29,0 

413.21,1 

421.64,4 

430.07,7 

459.12.3 

468.49.3 

477.86.3 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

194.32,3 

198.06,0 

201.79,7 

242.90.4 

247.57.5 
252.24,7 

291.48.5 
297.09,0 

302.69.6 

340.06,6 

346.60.5 

353.14.5 

388.64,7 

396.12,1 

403.59,5 

437.22,7 

445.63,6 

454.04,4 

485.80,8 

495.15,1 

504.49,3 

5200 

5300 

5400 

194.89,3 

198.64,1 

202.38,9 

243.61.6 
248.30,1 

252.98.6 

292.34,0 

297.96,2 

303.58,4 

341.06,3 

347.62,2 

354.18,1 

389.78,6 

397.28,2 

404.77,8 

438.51,0 

446.94,2 

455.37,5 

487.23.3 

496.60.3 

505.97.3 

5200 

5300 

5400 

^5500 

5600 

5700 

205.53,4 

209.27,1 

213.00,8 

256.91.8 

261.58.9 
266.26,0 

308.30.1 
313.90,7 

319.51.2 

359.68.5 

366.22.5 
372.76,4 

411.06,8 

418.54,2 

426.01,6 

462.45,2 

470.86,0 

479.26,8 

513.83,6 

523.17,8 

532.52,1 

5500 

5600 

5700 

206.13,7 

209.88,5 

213.63,3 

257.67.1 
262.35,6 

267.04.1 

809.20,5 

314.82,7 

320.44,9 

360.74,0 

367.29,9 

373.85,8 

412.27,4 

419.77,0 

427.26,6 

463.80,8 

472.24,1 

480.67,4 

515.34.2 

524.71.2 

534.08.2 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

216.74,5 

220.48,2 

224.21,9 

270.93.2 

275.60.3 

280.27.4 

325.11.8 
330.72,3 

336.32.9 

379.30.4 

385.84.4 

392.38.4 

433.49,0 

440.96,4 

448.43,8 

487.67,7 

496.08,5 

504.49,3 

541.86,3 

551.20,5 

560.54,8 

5800 

5900 

6000 

217.38,1 

221.12,9 

224.87,7 

271.72.6 
276.41,1 

281.09.6 

326.07,1 

331.69,3 

337.31,5 

380.41,6 

386.97,5 

393.53,4 

434.76.2 
442.25,8 

449.75.3 

489.10,7 

497.54,0 

505.97,3 

543.45.2 

552.82.2 

562.19.2 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

227.95,6 

231.69,3 

235.43,0 

284.94.5 

289.61.6 
294.28,8 

341.93.4 
347.54,0 

353.14.5 

398.92.3 

405.46.3 
412.00,3 

455,91,2 

463.38,6 

470.86,0 

512.90,1 

521.31,0 

529.71,8 

569.89,0 

579.23,3 

588.57,5 

6100 

6200 

6300 

228.62,5 

232.37,3 

236.12,1 

285.78.1 
290.46,6 

295.15.1 

342.93,7 

348.55,9 

354.18,1 

400.09,3 

406.65,2 

413.21,1 

457.24,9 

464.74,5 

472.24,1 

514.40,5 

522.83,8 

531.27,1 

571.56.2 

580.93.2 
590.30,1 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

239.16,7 

242.90,4 

246.64,1 

298.95,9 

303.63.0 

308.30.1 

358.75.1 
364.35,6 

369.96.2 

418.54.2 

425.08.2 

431.62.2 

478.33,4 

485.80,8 

493.28,2 

538.12,6 

546.53,4 

554.94,2 

597.91,8 

607.26,0 

616.60,3 

6400 

6500 

6600 

239.86,8 

243.61,6 

247.36,4 

299.83,6 

304.52,1 

309.20,5 

359.80,3 

365.42,5 

371.04,7 

419.77,0 

426.32,9 

432.88,8 

479.73,7 

487.23,3 

494.72,9 

539.70,4 

548.13,7 

556.57,0 

599.67.1 

609.04.1 

618.41.1 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

250.37,8 

254.11,5 

257.85,2 

312.97.3 

317.64.4 

322.31.5 

375.56.7 
381.17,3 

386.77.8 

438.16,2 

444.70.1 

451.24.1 

500.75,6 

508.23,0 

515.70,4 

563.35,1 

571.75,9 

580.16,7 

625.94,5 

635.28,8 

644.63,0 

6700 

6800 

6900 

251.11,2 

254.86,0 

258.60,8 

313.89.0 
318.57,5 

323.26.0 

376.66,8 

382.29,0 

387.91,2 

439.44,7 

446.00,5 

452.56,4 

502.22.5 
509.72,1 

517.21.6 

565.00,3 

573.43,6 

581.86,8 

627.78.1 

637.15.1 

646.52.1 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

261.58,9 

265.32,6 

269.06,3 

326.98,6 

331.65.8 

336.32.9 

392.38.4 
397.98,9 

403.59.5 

457.78.1 

464.32.1 
470.86,0 

523.17,8 

530.65,2 

538,12,6 

588.57,5 

596.98,4 

605.39,2 

653.97,3 

663.31,5 

672.65,8 

' 7000 
7100 
7200 

262.35,6 

266.10,4 

269.85,2 

327.94.5 
332.63,0 

337.31.5 

393.53,4 

399.15,6 

404.77,8 

459.12,3 

465.68,2 

472.24,1 

524.71,2 

532.20,8 

539.70,4 

590.30,1 

598.73,4 

607.16,7 

655.89.0 

665.26.0 

674.63.0 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

272.80,0 

276.53,7 

280.27,4 

341.00,0 

345.67.1 

350.34.2 

409.20.0 
414.80,5 

420.41.1 

477.40.0 

483.94.0 
490.47,9 

545.60,0 

553.07,4 

560.54,8 

613.80,0 

622.20,8 

630.61,6 

682.00,0 

691.34,2 

700.68,5 

7300 

7400 

7500 

273.60,0 

277.34,8 

281.09,6 

342.00,0 

846.68,5 

351.37,0 

410.40,0 

416.02,2 

421.64,4 

478.80,0 

485.35,9 

491.91,8 

547.20,0 

554.69,6 

562.19,2 

615.60,0 

624.03,3 

632.46,6 

684.00,0 

693.37.0 

702.74.0 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

284.01,1 

287.74,8 

291.48,5 

355.01.4 

359.68.5 

364.35.6 

426.01.6 
431.62,2 

437.22.7 

497.01.9 

503.55.9 

510.09.9 

568.02,2 

575.49,6 

582.97,0 

639.02,5 

647.43,3 

655.84,1 

710.02,7 

719.37,0 

728.71,2 

7600 

7700 

7800 

284.84,4 

288.59,2 

292.34,0 

356.05.5 
360.74,0 

365.42.5 

427.26,6 

432.88,8 

438.51,0 

498.47,7 

505.03,6 

511.59,5 

569.68.8 
577.18,4 

584.67.9 

640.89,9 

649.33,2 

657.76,4 

712.11,0 

721.47.9 

730.84.9 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

295.22,2 

298.95,9 

302.69,6 

369.02,7 

373.69,9 

378.37,0 

442.83.3 
448.43,8 

454.04.4 

516.63.8 

523.17.8 

529.71.8 

590.44,4 

597.91,8 

605.39,2 

664.24,9 

672.65,8 

681.06,6 

738.05,5 

747.39,7 

756.74,0 

7900 

8000 

8100 

296.08,8 

299.83,6 

303.58,4 

370.11,0 

374.79,5 

379.47,9 

444.13.2 

449.75.3 
455.37,5 

518.15,3 

524.71,2 

531.27,1 

592.17,5 

599.67,1 

607.16,7 

666.19,7 

674.63,0 

683.06,3 

740.21.9 

749.58.9 

758.95.9 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

306.43,3 

310.17,0 

313.90,7 

383.04.1 

387.71.2 
392.38,4 

459.64,9 

465.25,5 

470.86,0 

536.25,8 

542.79.7 

549.33.7 

612.86,6 

620.34,0 

627.81,4 

689.47,4 

697.88,2 

706.29,0 

766.08,2 

775.42,5 

784.76,7 

8200 

8300 

8400 

307.33,2 

311.07,9 

314.82,7 

384.16.4 
388.84,9 

393.53.4 

460.99,7 

466.61,9 

472.24,1 

537.83,0 

544.38,9 

550.94,8 

614.66,3 

622.15,9 

629.65,5 

691.49,6 

699.92,9 

708.36,2 

768.32.9 

777.69.9 
787.06,8 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

317.64,4 

321.38,1 

325.11,8 

397.05.5 

401.72.6 

406.39.7 

476.46.6 
482.07,1 

487.67.7 

555.87,7 

562.41.6 

568.95.6 

635.28,8 

642.76,2 

650.23,6 

714.69,9 

723.10,7 

731.51,5 

794.11,0 

803.45,2 

812.79,5 

8500 

8000 

8700 

318.57,5 

322.32,3 

326.07,1 

398.21.9 
402.90,4 

407.58.9 

477.86,3 

483.48,5 

489.10,7 

557.50,7 

564.06,6 

570.62,5 

637.15.1 
644.64,7 

652.14.2 

716.79,5 

725.22,7 

733.66,0 

796.43.8 

805.80.8 

815.17.8 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

328.85,5 

332.59,2 

336.32,9 

411.06,8 

415.74.0 

420.41.1 

493.28.2 
498.88,8 

504.49.3 

575.49.6 

582.03.6 
588.57,5 

657.71,0 

665.18,4 

672.65,8 

739.92,3 

748.33,2 

756.74,0 

822.13,7 

831.47,9 

840.82,2 

8800 

8900 

9000 

329.81,9 

333.56,7 

337.31,5 

412.27.4 
416.95,9 

421.64.4 

494.72,9 

500.35,1 

505.97,3 

577.18,4 

583.74,2 

590.30,1 

659.63,8 

667.13,4 

674.63,0 

742.09,3 

750.52,6 

758.95,9 

824.54.8 

833.91.8 

843.28.8 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

340.06,6 

343.80,3 

347.54,0 

425.08.2 

429.75.3 
434.42,5 

510.09,9 

515.70,4 

521.31,0 

595.11.5 

601.65.5 

608.19.5 

680.13,2 

687.60,5 

695.07,9 

765.14,8 

773.55,6 

781.96,4 

850.16,4 

859.50,7 

868.84,9 

9100 

9200 

9300 

341.06,3 

344.81,1 

348.55,9 

426.32.9 
431.01,4 

435.69.9 

511.59.5 

517.21.6 
522.83,8 

596.86,0 

603.41,9 

609.97,8 

682.12,6 

689.62,2 

697.11,8 

767.39,2 

775.82,5 

784.25,8 

852.65,8 

862.02.7 

871.39.7 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

351.27,7 

355.01,4 

358.75,1 

439.09.6 

443.76.7 

448.43.8 

526.91.5 
532.52,1 

538.12.6 

614.73.4 

621.27.4 

627.81.4 

702.55,3 

710.02,7 

717.50,1 

790.37,3 

798.78,1 

807.18,9 

878.19,2 

887.53,4 

896.87,7 

9400 

9500 

9600 

352.30,7 

356.05,5 

359.80,3 

440.38,4 

445.06,8 

449.75,3 

528.46,0 

534.08,2 

539.70,4 

616.53,7 

623.09,6 

629.65,5 

704.61.4 
712.11,0 

719.60.5 

792.69,0 

801.12,3 

809.55,6 

880.76.7 

890.13.7 

899.50.7 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

9700 

9800 

9900 

362.48,8 

366.22,5 

369.96,2 

453.11.0 

457.78.1 

462.45.2 

543.73.2 
549.33,7 

554.94.2 

634.35.3 

640.89.3 

647.43.3 

724.97,5 

732.44,9 

739.92,3 

815.59,7 

824.00,5 

832.41,4 

906.21,9 

915.56,2 

924.90,4 

9700 

9800 

9900 

363.55,1 

367.29,9 

371.04,7 

454.43.8 
459.12,3 

463.80.8 

545.32,6 

550.94,8 

556.57,0 

636.21,4 

642.77,3 

649.33,2 

727.10,1 

734.59,7 

742.09,3 

817.98,9 

826.42,2 

834.85,5 

908.87.7 

918.24.7 
927.61,6 

lOOOO 

373.69, 9|  467.12,3 

560.54,8 

653.97,3 

747.39,7 

840.82,2  934.24,7 

10090 

374.79,5 

468.49,3 

562.19,2 

655.89,0 

749.58,9 

843.28,8 

936.98,6 

lOOOO 

Dec.  7th— 341  DAYS— 11  months  7 days. 


Dec.  8th — 342  DAYS — 11  months  8 days. 


4-3 

E 

< 

343  DAYS. 

Rate. 

4 

5 

6 1 

7 1 

8 

9 

10 

100 

200 

300 

3.75,9 

7.51,8 

11.27,7 

4.69,9 

9.39,7 

14.09,6 

5.63,8 

11.27,7 

16.91,5 

6.57,8 

13.15,6 

19.73,4 

7.51,8 

15.03,6 

22.55,3 

8.45,8 

16.91,5 

25.37,3 

9.39,7 

18.79,5 

28.19,2 

SOO 

500 

600 

15.03,6 

18.79,5 

22.55,3 

18.79,5 

23.49,3 

28.19,2 

22.55,3 

28.19,2 

33.83,0 

26.31,2 

32.89,0 

39.46,8 

30.07,1 

37.58,9 

45.10,7 

33.83,0 

42.28,8 

50.74,5 

37.58,9 

46.98,6 

66.38,4 

700 

800 

900 

26.31,2 

30.07,1 

33.83,0 

32.89,0 
_ 37.58,9 
42.28,8 

39.46,8 

45.10,7 

50.74,5 

46.04,7 

52.62,5 

59.20,3 

52.62,5 

60.14,2 

67.66,0 

59.20,3 

67.66,0 

76.11,8 

65.78,1 

75.17,8 

84.57,5 

lOOO 

1100 

1200 

37.58,9 

41.34,8 

45.10,7 

46.98,6 

51.68,5 

56.38,4 

56.38,4 

62.02,2 

67.66,0 

65.78,1 

72.35,9 

78.93,7 

75.17,8 

82.69,6 

90.21,4 

84.57,5 

93.03,3 

101.49,0 

93.97,3 

103.37,0 

112.76,7 

1300 

1400 

1500 

48.86,6 

52.62,5 

56.38,4 

61.08,2 

65.78,1 

70.47,9 

73.29,9 

78.93,7 

84.57,5 

85.51,5 
92.09,3 
* 98.67,1 

97.73,2 

105.24,9 

112.76,7 

109.94,8 

118.10,5 

126.86,3 

122.16,4 

131.56,2 

140.95,9 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

60.14,2 

63.90,1 

67.66,0 

75.17,8 

79.87,7 

84.57,5 

90.21,4 

95.85,2 

101.49,0 

105.24,9 

111.82,7 

118.40,5 

120.28,5 

127.80,3 

135.32,1 

135.32,1 

143.77,8 

152.23,6 

150.35,6 

159.75,3 

169.15,1 

71.41,9 

75.17,8 

78.93,7 

89.27,4 

93.97,3 

98.67,1 

107.12,9 

112.76,7 

118.40,5 

124.98,4 

131.56,2 

138.14,0 

142.83,8 

150.35,6 

157.87,4 

160.69,3 

169.15,1 

177.60,8 

178.54,8 

187.94,5 

197.34,2 

2200 

2300 

2400 

82.69,6 

86.45,5 

90.21,4 

103.37,0 

108.06,8 

112.76,7 

124.04,4 

129.68,2 

135.32,1 

144.71,8 

151.29,6 

157.87,4 

165.39,2 

172.91,0 

180.42,7 

186.06,6 

194.52,3 

202.98,1 

206.74,0 

216.13,7 

225.53,4 

2500 

2600 

2700 

93.97,3 

97.73,2 

101.49,0 

117.46,6 

122.16,4 

126.86,3 

140.95,9 

146.59,7 

152.23,6 

164.45,2 

171.03,0 

177.60,8 

187.94,5 

195.46,3 

202.98,1 

211.43,8 

219.89,6 

228.35,3 

234.93,2 

244.32,9 

253.72,6 

2800 

2900 

3000 

105.24,9 

109.00,8 

112.76,7 

131.56,2 

136.26,0 

140.95,9 

157.87,4 

163.51,2 

169.15,1 

184.18,6 

190.76,4 

197.34,2 

210.49,9 

218.01,6 

225.53,4 

236.81,1 

245.26,8 

253.72,6 

263.12,3 

272.52,1 

281.91,8 

3100 

3200 

3300 

116.52,6 

120.28,5 

124.04,4 

145.65,8 

150.35,6 

155.05,5 

174.78,9 

180.42,7 

186.06,6 

203.92,1 

210.49,9 

217.07,7 

233.05,2 

240.57,0 

248.08,8 

262.18,4 

270.64,1 

279.09,9 

291.31,5 

300.71,2 

310.11,0 

3400 

3500 

3600 

127.80,3 

131.56,2 

135.32,1 

159.75,3 

164.45,2 

169.15,1 

191.70,4 

197.34,2 

202.98,1 

223.65,5 

230.23,3 

236.81,1 

255.60,5 

263.12,3 

270.64,1 

287.55,6 

296.01,4 

304.47,1 

319.50,7 

328.90,4 

338.30,1 

3700 

3800 

3900 

139.07,9 

142.83,8 

146.59,7 

173.84,9 

178.54,8 

183.24,7 

208.61,9 

214.25,8 

219.89,6 

243.38,9 

249.96,7 

256.54,5 

278.15,9 

285.67,7 

293.19,5 

312.92,9 

321.38,6 

329.84,4 

347.69,9 

357.09,6 

366.49,3 

4000 

4100 

4200 

150.35,6 

154.11,5 

157.87,4 

187.94,5 

192.64,4 

197.34,2 

225.53,4 

231.17,3 

236.81,1 

263.12,3 

269.70,1 

276.27,9 

300.71,2 

308.23,0 

315.74,8 

338.30,1 

346.75,9 

355.21,6 

375.89,0 

385.28,8 

394.68,5 

4300 

4400 

4500 

161.63,3 

165.39,2 

169.15,1 

202.04,1 

206.74,0 

211.43,8 

242.44,9 

248.08,8 

253.72,6 

282.85,8 

289.43,6 

296.01,4 

323.26,6 

330.78,4 

338.30,1 

363.67,4 

372.13,1 

380.58,9 

404.08,2 

413.47,9 

422.87,7 

4600 

4700 

4800 

172.91,0 

176.66,8 

180.42,7 

216.13,7 

220.83,6 

225.53,4 

259.36,4 

265.00,3 

270.64,1 

302.59,2 

309.17,0 

315.74,8 

345.81,9 

353.33,7 

360.85,5 

389.04,7 

397.50,4 

405.96,2 

432.27,4 

441.67,1 

451.06,8 

4900 

5000 

5100 

184.18,6 

187.94,5 

191.70,4 

230.23,3 

234.93,2 

239.63,0 

276.27,9 

281.91,8 

287.55,6 

322.32,6 

328.90,4 

335.48,2 

368.37,3 

375.89,0 

383.40,8 

414.41,9 

422.87,7 

431.33,4 

460.46,6 

469.86,3 

479.26,0 

5200 

5300 

5400 

195.46,3 

199.22,2 

202.98,1 

244.32,9 

249.02,7 

253.72,6 

293.19,5 

298.83,3 

304.47,1 

342.06,0 

348.63,8 

355.21,6 

390.92,6 

398.44,4 

405.96,2 

439.79,2 

448.24,9 

456.70,7 

488.65,8 

498.05,5 

507.45,2 

5500 

5600 

5700 

206.74,0 

210.49,9 

214.25,8 

258.42,5 

263.12,3 

267.82,2 

310.11,0 

315.74,8 

321.38,6 

361.79,5 

368.37,3 

374.95,1 

413.47,9 

420.99,7 

428.51,5 

465.16,4 

473.62,2 

482.07,9 

516.84,9 

526.24,7 

535.64,4 

5800 

5900 

6000 

218.01,6 

221.77,5 

225.53,4 

272.52,1 

277.21,9 

281.91,8 

327.02,5 

332.66,3 

338.30,1 

381.52,9 

388.10,7 

394.68,5 

436.03,3 

443.55,1 

451.06,8 

490.53,7 

498.99,5 

507.45,2 

545.04,1 

554.43,8 

563.83,6 

6100 

6200 

6300 

229.29,3 

233.05,2 

236.81,1 

286.61,6 

291.31,5 

296.01,4 

343.94,0 

349.57,8 

355.21,6 

401.26,3 

407.84,1 

414.41,9 

458.58,6 

466.10,4 

473.62,2 

515.91,0 

524.36,7 

532.82,5 

573.23,3 

582.33,0 

592.02,7 

6400 

6500 

6600 

240.57,0 

244.32,9 

248.08,8 

300.71,2 

305.41,1 

310.11,0 

360.85,5 

366.49,3 

372.13,2 

420.99,7 

427.57,5 

434.15,3 

481.14,0 

488.65,8 

496.17,5 

541.28,2 

549.74,0 

558.19,7 

601.42,5 

610.82,2 

620.21,9 

6700 

6800 

6900 

251.84,7 

255.60,5 

259.36,4 

314.80,8 

319.50,7 

324.20,5 

377.77,0 

383.40,8 

389.04,7 

440.73,2 

447.31,0 

453.88,8 

503.69,3 

511.21,1 

518.72,9 

566.65,5 

575.11,2 

583.57,0 

629.61,6 

639.01,4 

648.41,1 

Tood 

7100 

7200 

263.12,3 

266.88,2 

270.64,1 

328.90,4 

333.60,3 

338.30,1 

394.68,5 

400.32,3 

405.96,2 

460.46,6 

467.04,4 

473.62,2 

526.24,7 

533.76,4 

541.28,2 

592.02,7 

600.48,5 

608.94,2 

657.80,8 

667.20,5 

676.60,3 

7300 

7400 

7500 

274.49,0 

278.15,9 

281.91,8 

343.00,0 

347.69,9 

352.39,7 

411.60,0 

417.23,8 

422.87,7 

480.20,0 

486.77,8 

493.35,6 

548.80,0 

556.31,8 

563.83,6 

617.40,0 

625.85,8 

634.31,5 

686.00,0 

695.39,7 

704.79,5 

7600 
i 7700 
7800 

285.67,7 

289.43,6 

293.19,5 

357.09,6 

361.79,5 

366.49,3 

428.51,5 

434.15,3 

439.79,2 

499.93,4 

506.51,2 

513.09,0 

571.35,3 

578.87,1 

586.38,9 

642.77,3 

651.23,0 

659.68,8 

714,19,2 

723.58,9 

732.98,6 

7900 
i 8000 
8100 
8200 
8300 
| 8400 
8500 
8600 
8700 

296.95,3 

300.71,2 

304.47,1 

371.19,2 

375.89,0 

380.58,9 

445.43,0 

451.06,8 

456.70,7 

519.66,8 

526.24,7 

532.82,5 

593.90,7 

601.42,5 

608.94,2 

668.14,5 

676.60,3 

685.06,0 

742.38,4 

751.78,1 

761.17,8 

308.23,0 

311.98,9 

315.74,8 

385.28,8 

389.98,6 

394.68,5 

462.34,5 

467.98,4 

473.62,2 

539.40,3 

545.98,1 

552.55,9 

616.46,0 

623.97,8 

631.49,6 

693.51,8 

701.97,5 

710.43,3 

770.57,5 

779.97,3 

789.37,0 

319.50,7 

323.26,6 

327.02,£ 

399.38,4 

404.08,2 

408.78,1 

479.26,0 

484.89,9 

490.53,7 

559.13,7 

565.71,5 

572.29,3 

639.01,4 

646.53,2 

654.04,9 

718.89,0 

727.34,8 

735.80,5 

798.76,7 

808.16,4 

817.56,2 

8800 

8900 

9000 

330.78.4 

334.54.5 
338.30,1 

413. 47, £ 
418.17,8 
422.87,7 

496.17,5 

501.81,4 

507.45,2 

578.87,1 

585.44,£ 

592.02,7 

661.56,7 

669.08,5 

676.60,3 

744.26,3 

752.72,1 

761.17,8 

826.95,9 

836.35,6 

845.75,3 

9100 

9200 

9300 

342.06.1 

345.81.1 
349.57,8 

427.57,5 

432.27,4 

436.97,3 

513. 09, 0 
518.72,9 
524.36,7 

598.60,5 

605.18,4 

611.76,2 

684.12,1 

691.63,8 

699.15,6 

769.63,6 

778.09,3 

786.55,1 

855.15,1 

864.54,8 

873.94,5 

9400 

9500 

9600 

353.33,5 

357.09,1 

360.85,! 

441.67,1 
446.37,  C 
451.06,8 

530.00,5 

535.64,4 

541.28,2 

618.34,1 

624.91,8 

631.49,6 

. 706.67,1 
714.19,2 
721.71,6 

795.00,8 

803.46,6 

811.92,3 

883.34,2 

892.74,0 

902.13,7 

9700 

9800 

9900 

364.61.4 
368.37,! 

372.13.5 

455.76,5 

460.46, 

465.16,4 

546.92,1 

552.55,9 

558.19,7 

638.07,4 
644.65,2 
651. 23, ( 

729.22,5 

736.74,! 

744.26,1 

820.38,1 

828.83,8 

837.29,6 

911.53,4 

920.93,2 

930.32,9 

10000 

375.89, 

) 469.86,3  563.83,1 

657.80,8 

751.78,1 

845.7 5, 3|  939.72,6 

Dec.  9th— 343  DAYS— 11  months  9 days. 

-M 

E 

< 

344  DAYS. 

E 

< 

Rate. 

4 

5 

6 | 

_7  | 

8 | 

9 | 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

3.77.0 

7.54.0 

11.31,0 

4.71,2 

9.42,5 

14.13,7 

5.65,5 

11.31,0 

16.96,4 

6.69,7 

13.19,5 

19.79,2 

7.54,0 " 

15.07.9 

22.61.9 

8.48,21 

16.90,4 

25.44,7| 

9.42,5 

18.84,9 

28.27,4 

lOO 

200 

300 

400 

500 

OOO 

15.07.9 

18.84.9 

22.61.9 

18.84,9 

23.56,2 

28.27,4 

22.61.9 
28.27,4 

33.92.9 

26.38,9 

32.98,6 

39.58,4 

30.15.9 

37.69.9 
45.23,8 

33.92,91 
42.41,1 
50.89, 3| 

37.69,9 

47.12,3 

56.54,8 

406 

500 

600 

700 

800 

OOO 

26.38.9 

30.15.9 

33.92.9 

32.98,6 

37.69,9 

42.41,1 

39.58,4 

45.23,8 

50.89,3 

46.18,1 

62.77,8 

59.37,5 

52.77.8 

60.31.8 

67.85.8 

59.37,51 

67.85,8 

76.34,0| 

65.97,3 

75.39,7 

84.82,2 

TOO  | 
800  | 
OOO  I 

lOOO 

1100 

1200 

37.69,9 

41.46.8 

45.23.8 

47.12,3 

51.83,6 

56.54,8 

56.54.8 
62.20,3 

67.85.8 

65.97,3 

72.57,0 

79.16,7 

75.39.7 

82.93.7 

90.47.7 

84.82,21 
93.30,4 
101 .78,  e| 

94.24,7 

103.67,1 

113.09,6 

R>00 
1 lOO 
1200 

1300 

1400 

1500 

49.00,8 

52.77.8 

56.54.8 

61.26,0 

65.97,3 

70.68,5 

73.51.2 
79.16,7 

84.82.2 

85.76,4 

92.36,2 

98.95,9 

98.01,6 

105.55.6 

113.09.6 

110.20,8 

118.75,1 

127.23,3| 

122.52,1 

131.94,5 

141.37,0 

1.0  06  ; 

14  1 • 
1BLJ 

lOOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

60.31.8 

64.08.8 

67.85.8 

75.39,7 

80.11,0 

84.82,2 

90.47,7 

96.13,2 

101.78,6 

105.55,6 

112.15,3 

118.75,1 

120.63,6 

128.17.5 

135.71.5 

135.71,51 

144.19,7 

152.67,9| 

150.79.4 
160.21,9 

169.64.4 

1600  ft 
1700  ft 
1800  fc 
1000  | 
2000 
2100 

71.62.7 

75.39.7 

79.16.7 

89.53,4 

94.24,7 

98.95,9 

107.44.1 
113.09,6 

118.75.1 

125.34,8 

131.94,5 

138.54,2 

143.25.5 

150.79.5 
158.33,4 

161.16,2 
169.64,4 
178.12, 6| 

179.06.8 
188.49,3 

197.91.8 

2200 

2300 

2400 

82.93.7 

86.70.7 

90.47.7 

103.67,1 

108.38,4 

113.09,6 

124.40.5 
130.06,0 

135.71.5 

145.14,0 

151.73,7 

158.33,4 

165.87.4 

173.41.4 
180.95,3 

186.60,81  207.34,2 
195.09,0  216.76,7 
203.57, 3|  226.19,2 

22O0  : 

2300  : 
2400  : 

2500 

2000 

2700 

94.24,7 

98.01,6 

101.78,6 

117.80,8 

122.52,1 

127.23,3 

141.37,0 

147.02,5 

152.67,9 

164.93,2 

171.52,9 

178.12,6 

188.49.3 

196.03.3 

203.57.3 

212.05,5.235.61,0 
220.53,7  245.04,1 
229.01,9|  254.46,6 

2500  ; 
2600  1 
2700  I 

2800 

2900 

3000 

105.55.6 

109.32.6 

113.09.6 

131.94,5 

136.65,8 

141.37,0 

158.33.4 
163.98,9 

169.64.4 

184.72,3 

191.32,1 

197.91,8 

211.11,2 

218.65.2 

226.19.2 

237.50,1  263.89,0 
245.98,4  273.31,5 
254.46,6)  282.74,0 

2800  l 
2000  l 
3000  r 

3100 

3200 

3300 

116.86,6 

120.63,6 

124.40,5 

146.08,2 

150.79,5 

155.50,7 

175.29,9 

180.95,3 

186.60,8 

204.51,5 

211.11,2 

217.71,0 

233.73,2 

241.27.1 

248.81.1 

262.94,8 

271.43,0 

279.91,2 

292.16.4 
301.58,9 

311.01.4 

3100  ; 

3200 

3300 

3400 

3500 

3000 

128.17.5 

131.94.5 

135.71.5 

160.21,9 

164.93,2 

169.64,4 

192.26.3 
197.91,8 

203.57.3 

224.30,7 

230.90,4 

237.50,1 

256.35,1 

263.89.0 

271.43.0 

288.39.6 

296.87.7 
305.35,9 

320.43.8 
329.86,3 

339.28.8 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

139.48.5 

143.25.5 

147.02.5 

174.35,6 

179.06,8 

183.78,1 

209.22.7 
214.88,2 

220.53.7 

244.09,9 

250.69,6 

257.29,3 

278.97.0 

286.51.0 
294.04,9 

313.84,1 

322.32,3 

330.80,5 

348.71.2 
358.13,7 

367.56.2 

3700 

3800 

3000 

4000 

4100 

4200 

150.79,5 

154.56.4 

158.33.4 

188.49,3 

193.20,5 

197.91,8 

226.19,2 

231.84,7 

237.50,1 

263.89,0 

270.48,8 

277.08,5 

301.58.9 

309.12.9 
316.66,8 

339.28,8 

347.77,0 

356.25,2 

376.98.6 
386.41,1 

395.83.6 

4o0o 
4100 
4200  | 

4300 

4400 

4500 

162.10.4 

165.87.4 

169.64.4 

202.63,0 

207.34,2 

212.05,5 

243.15.6 
248.81,1 

254.46.6 

283.68,2 

290.27,9 

296.87,7 

324.20.8 

331.74.8 

339.28.8 

364.73,4 

373.21,6 

381.69,9 

405.26.0 
414.68,5 

424.11.0 

4300 

4400 

4500 

4000 

4700 

4800 

173.41.4 

177.18.4 
180.95,3 

216.76,7 

221.47,9 

226.19,2 

260.12,1 

265.77,5 

271.43,0 

303.47,4 

310.07,1 

316.66,8 

346.82.7 

354.36.7 

361.90.7 

390.18,1 

398.66,3 

407.14,5 

433.53.4 
442.95,9 

452.38.4 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

184.72.3 

188.49.3 

192.26.3 

230.90,4 

235.61,6 

240.32,9 

277.08.5 
282.74,0 

288.09.5 

323.26,6 

329.86,3 

336.46,0 

369.44,7 

376.98.6 

384.52.6 

415.62,7 

424.11,0 

432.59,2 

461.80.8 
471.23,3 

480.65.8 

4000 
5000 
5100  l 

5200 

5300 

5400 

196.03.3 

199.80.3 

203.57.3 

245.04,1 

249.75,3 

254.46,6 

294.04.9 
299.70,4 

305.35.9 

343.05,8 

349.65,5 

356.25,2 

392.06,6 

399.60.5 

407.14.5 

441.07,4 

449.55,6 

458.03,8 

490.08.2 
499.50,7 

508.93.2 

5200  | 
I 5300  | 
5400  f 

5500 

5000 

5700 

207.34.2 

211.11.2 
214.88,2 

259.17,8 

263.89,0 

268.60,3 

311.01,4 

316.66,8 

322.32,3 

362.84,9 

369.44,7 

376.04,4 

414.68.5 

422.22.5 
429.76,4 

466.52,1 

475.00,3 

483.48,5 

518.35,6 

527.78,1 

537.20,5 

5500  1 
5600  l 
5700  l 

5800 

5900 

6000 

218.65.2 

222.42.2 

226.19.2 

273.31,5 

278.02,7 

282.74,0 

327.97.8 
333.63,3 

339.28.8 

382.64,1 

389.23,8 

395.83,6 

437.30.4 

444.84.4 

452.38.4 

491.96,7 

500.44,9 

508.93,2 

546.63,0 

556.05,5 

565.47,9 

5800 

5900 

6000 

OlOO 

0200 

0300 

229.96.2 

233.73.2 
237.50,1 

287.45,2 

292.16,4 

296.87,7 

344.94.2 
350.59,7 

356.25.2 

402.43,3 

409.03,0 

415.62,7 

459.92.3 

467.46.3 
475.00,3 

517.41,4 

525.89,6 

534.37,8 

574.90,4 

584.32,9 

593.75,3 

6100 

6200 

6300 

0400 

0500 

0600 

241.27.1 

245.04.1 

248.81.1 

301.58,9 

306.30,1 

311.01,4 

361.90,7 

367.56,2 

373.21,6 

422.22,5 

428.82,2 

435.41,9 

482.54.2 

490.08.2 

497.62.2 

542.86,0 

551.34,2 

559.82,5 

603.17,8 

612.60,3 

622.02,7 

6400 

6500 

6600 

0700 

0800 

0900 

252.58.1 

256.35.1 

260.12.1 

315.72,6 

320.43,8 

325.15,1 

378.87.1 
384.52,6 

390.18.1 

442.01,6 

448.61,4 

455.21,1 

505.16,2 

512.70.1 

520.24.1 

568.30,7 

576.78,9 

585.27,1 

631.45,2 

640.87,7 

650.30,1 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

263.89.0 

267.66.0 

271.43.0 

329.86,3 

334.57,5 

339.28,8 

395.83,6 

401.49,0 

407.14,5 

461.80,8 

468.40,5 

475.00,3 

527.78.1 

535.32.1 
542.86,0 

593.75,3 

602.23,6 

610.71,8 

659.72,6 

669.15,1 

678.57,5 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

275.20.0 

278.97.0 

282.74.0 

344.00,0 

348.71,2 

353.42,5 

412.80.0 
418.45,5 

424.11.0 

481.60,0 

488.19,7 

494.79,5 

550.40, C 
557.94, C 
565.47, £ 

619.20,0 

627.68,2 

636.16,4 

688.00,0 

697.42,5 

706.84,9 

7300 

7400 

7500 

7000 

7700 

7800 

286.51,0 

290.27.9 

294.04.9 

358.13,7 

362.84,9 

367.56,2 

429.76.4 
435.41,9 

441.07.4 

501.39,2 

507.98,9 

514.58,6 

573.01. 5 

580.55. 5 
588.09,8 

644.64,7 

653.12,9 

661.61,1 

716.27,4 

725.69,9 

735.12,3 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

297.81.9 

301.58.9 

305.35.9 

372.27,4 

376.98,6 

381.69,9 

446.72,9 

452.38,4 

458.03,8 

521.18,4 

527.78,1 

534.37,8 

595.63.8 

603.17.8 

610.71.8 

670.09,3 

678.57,5 

'687.05,8 

744.54,8 

753.97,3 

763.39,7 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

309.12.9 

312.89.9 
316.66,8 

386.41,1 

391.12,3 

395.83,6 

463.69,3 

469.34,8 

475.00,3 

540.97,5 

547.57,3 

554.17,0 

618.25,8 

625.79.7 

633.33.7 

695.54,0 

704.02,2 

712.50,4 

772.82,2 

782.24,7 

791.67,1 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

320.43.8 

324.20.8 

327.97.8 

400.54,8 

405.26,0 

409.97,3 

480.65.7 
486.31,2 

491.96.7 

560.76,7 

567.36,4 

573.96,2 

640.87,3 

648.41.1 

655.95.1 

720.98,6 

729.46,8 

737.95,1 

801.09,6 

810.52,1 

819.94,5 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

331.74.8 

335.51.8 

339.28.8 

414.68,5 

419.39,7 

424.11,0 

497.62.2 
503.27,7 

508.93.2 

580.55,9 

587.15,6 

593.75,3 

663.49.1 

671.03.1 
678.57,! 

746.43.5 

754.91.5 
763.39,7 

829.37,0 

838.79,5 

848.21,9 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

343.05,8 

346.82.7 

350.59.7 

428.82,2 

433.53,4 

438.24,7 

514.58.6 
520.24,1 

525.89.6 

600.35,1 

606.94,8 

613.54,5 

686.11,! 

693.65,! 

701.19,! 

771.87,9 

780.36,2 

788.84,4 

857.64,4 

867.06,8 

876.49,3 

9100 

9200 

9300 

9400 

9560 

9600 

354.36.7 

358.13.7 

361.90.7 

442, 95, S 
447.67,1 
452.38,4 

531.55,1 

537.20,5 

542.86,0 

620.14,2 
626.74, C 
633.33,7 

708.73.4 

716.27.4 

723.81.4 

797.32,6 

805.80,8 

814.29,0 

885.91,8 

895.34,2 

*04.76,7 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

365.67.7 

369.44.7 
373.21,6 

457.09.1 
461.80,8 

466.52.1 

548.51.5 
554.17,0 

559.82.5 

639.93,4 
646.53,2 
653.12, £ 

731.35,! 

738.89,! 

746.43,! 

822.77.5 

831.25.5 
839.73,7 

914.19,2 

923.61,6 

933.04,1 

9700 

9800 

9900 

IOOOO 

376.98,6 

471. 23, § 

| 565. 47, £ 

659.72,6  753.97,! 

848.21, £ 

942.46,6 

IOOOO 

Dec.  lOth— 344  DAYS— 11  months  lO  days. 
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< 

345  DAYS. 

1 

E 

< 

346  DAYS. 

+1 

E 

< 

Hate. 

4 

5 

6 7 

8 | 

9 | 

10 

Hate. 

4 

5 

6 

7 

8 

0 

10 

Rate. 

lOO 

200 

300 

3.78.1 

7.56.2 
11.34,2 

4.72,6 

9.45,2 

14.17,8 

5.67,1 

11.34,2 

17.01,4 

6.61,6 

13.23,3 

19.84,9 

7.56,2 

15.12,3 

22.68,5 

8.50,7 

17.01,4 

25.52,1 

9.45,2 

18.90,4 

28.35,6 

lOO 

200 

300 

3.79,2 

7.58,4 

11.37,5 

4.74,0 

9.47,9 

14.21,9 

5.68,8 

11.37,5 

17.06,3 

6. 63, 6 
13.27,1 
19.90,7 

7.58,4 

15.16,7 

22.75,1 

8.53,2 

17.06,3 

25.59,5 

9.47,9 

18.95,9 

28.43,8 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

15.12.3 

18.90.4 

22.68.5 

18.90,4 

23.63,0 

28.35,6 

22.68.5 

28.35.6 

34.02.7 

26.46,6 

33.08,2 

39.69,9 

30.24.7 

37.80.8 
45.37,0 

34.02,7 

42.53,4 

51.04,1 

37.80,8 

47.26,0 

56.71,2 

400 

500 

600 

15.16,7 

18.95,9 

22.75,1 

18.95.9 

23.69.9 
28.43,8 

22.75,1 

28.43,8 

34.12,6 

26.54,2 

33.17,8 

39.81,4 

30.33,4 

37.91,8 

45.50,1 

34.12,6 

42.65.8 

51.18.9 

37.91,8 

47.39.7 

56.87.7 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

26.46.6 

30.24.7 

34.02.7 

33.08,2 

37.80,8 

42.53,4 

39.69,9 

45.37.0 

51.04.1 

46.31,5 

52.93,2 

59.54,8 

52.93.2 

60.49.3 
68.05,5 

59.54,8 

68.05,5 

76.56,2 

66.16,4 

75.61,6 

85.06,8 

700 

800 

900 

26.54,2 

30.33,4 

34.12,6 

33.17.8 

37.91.8 

42.65.8 

39.81,4 

45.50,1 

51.18,9 

46.44,9 

53.08,5 

59.72,1 

53.08,5 

60.66,8 

68.25,2 

59.72.1 

68.25.2 
76.78,4 

66.35.6 

75.83.6 
85.31,5 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

37.80.8 

41.58.9 
45.37,0 

47.26,0 

51.98,6 

56.71,2 

56.71,2 

62.38.4 

63.05.5 

66.16,4 

72.78,1 

79.39,7 

75.61,6 

83.17,8 

90.74,0 

85.06,8 

93.57,5 

102.08,2 

94.52,1 

103.97,3 

113.42,5 

lOOO 

llOO 

1200 

37.91,8 

41.71.0 

45.50.1 

47.39.7 

52.13.7 

56.87.7 

56.87,7 

62.56,4 

68.25,2 

66.35.6 
72.99,2 

79.62.7 

75.83,6 

83.41,9 

91.00,3 

85.31,5 

93.84,7 

102.37,8 

94.79,5 

104.27,4 

113.75,3 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

49.15.1 

52.93.2 

56.71.2 

61.43,8 

66.16,4 

70.89,0 

73.72.6 

79.39.7 

85.06.8 

86.01,4 

92.63,0 

99.24,7 

98.30,1 

105.86,3 

113.42,5 

110.58,9 

119.09,6 

127.60,3 

122.87,7 

132.32,9 

141.78,1 

1300 

1400 

1500 

49.29,3 

53.08,5 

56.87,7 

61.61,6 

66.35.6 

71.09.6 

73.94,0 

79.62,7 

85.31,5 

86.26.3 
92.89,9 

99.53.4 

98.58,6 

106.17,0 

113.75,3 

110.91.0 

119.44.1 
127.97,3 

123.23,3 

132.71.2 

142.19.2 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

60.49.3 

64.27.4 

68.05.5 

75.61,6 

80.34,2 

85.06,8 

90.74.0 

96.41.1 
102.08,2 

105.86,3 

112.47,9 

119.09,6 

120.98,6 

128.54,8 

136.11,0 

136.11,0 

144.61,6 

153.12,3 

151.23,3 

160.68,5 

170.13,7 

1600 

1700 

1800 

60.66,8 

64.46,0 

68.25,2 

75.83,6 

80.57.5 

85.31.5 

91.00,3 

96.69,0 

102.37,8 

106.17.0 
112.80,5 

119.44.1 

121.33,7 

128.92,1 

136.50,4 

136.50,4 

145.03.6 

153.56.7 

151.67.1 

161.15.1 
170.63,0 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

71.83.6 

75.61.6 

79.39.7 

89.79,5 

94.52,1 

99.24,7 

107.75,3 

113.42.5 

119.09.6 

125.71,2 

132.32,9 

138.94,5 

143.67,1 

151.23,3 

158.79,5 

161.63,0 

170.13,7 

178.64,4 

179.58,9 

189.04,1 

198.49,3 

1900 

2000 

2100 

72.04,4 

75.83.6 

79.62.7 

90.05.5 

94.79.5 
99.53,4 

108.06,6 

113.75,3 

119.44,1 

126.07.7 
132.71,2 

139.34.8 

144.08,8 

151.67,1 

159.25,5 

162.09,9 

170.63,0 

179.16,2 

180.11,0 

•189.58,9 

199.06,8 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

83.17.8 

86.95.9 
90.74,0 

103.97,3 

108.69,9 

113.42,5 

124.76.7 

130.43.8 
136.11,0 

145.56,2 

152.17,8 

158.79,5 

166.35,6 

173.91.8 

181.47.9 

187.15,1 

195.65,8 

204.16,4 

207.94,5 

217.39,7 

226.84,9 

2200 

2300 

2400 

83.41.0 

87.21.1 
91.00,3 

104.27.4 

109.01.4 
113.75,3 

125.12,9 

130.81,6 

136.50,4 

145.98.4 
152.61,9 

159.25.5 

166.83,8 

174.42,2 

182.00,5 

187.69,3 

196.22.5 

204.75.6 

208.54,8 

218.02.7 

227.50.7 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

94.52.1 

98.30.1 
102.08,2 

118.15,1 

122.87,7 

127.60,3 

141.78.1 

147.45.2 

153.12.3 

165.41,1 

172.02,7 

178.64,4 

189.04,1 

196.60.3 

204.16.4 

212.67,1 

221.17,8 

229.68,5 

236.30,1 

245.75,3 

255.20,5 

2500 

2600 

2700 

94.79.5 

98.58.6 
102.37,8 

118.49.3 

123.23.3 

127.97.3 

142.19,2 

147.87,9 

153.56,7 

165.89,0 

172.52,6 

179.16,2 

189.58,9 

197.17,3 

204.75,6 

213.28.8 

221.81.9 
230.35,1 

236.98.6 

246.46.6 
255.94,5 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

105.86.3 

109.64.4 

113.42.5 

132.32,9 

137.05,5 

141.78,1 

158.79.5 

164.46.6 

170.13.7 

185.26,0 

191.87,7 

198.49,3 

211.72,6 

219.28.8 

226.84.9 

238.19,2 

246.69,9 

255.20,5 

264.65,8 

274.11,0 

283.56,2 

2800 

2900 

3000 

106.17,0 

109.96.2 

113.75.3 

132.71.2 

137.45.2 

142.19.2 

159.25,5 

164.94,2 

170.63,0 

185.79.7 
192.43,3 

199.06.8 

212.34,0 

219.92,3 

227.50,7 

238.88,2 

247.41.4 

255.94.5 

265.42,5 

274.90.4 

284.38.4 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

117.20.5 

120.98.6 

124.76.7 

146.50,7 

151.23,3 

155.95,9 

175.80.8 

181.47.9 
187.15,1 

205.11,0 

211.72,6 

218.34,2 

234.41,1 

241.97.3 

249.53.4 

263.71,2 

272.21,9 

280.72,6 

293.01,4 

302.46,6 

311.91,8 

3100 

3200 

3300 

117.54,5 

121.33,7 

125.12,9 

146.93,2 

151.67.1 

156.41.1 

176.31,8 

182.00,5 

187.69,3 

205.70.4 
212.34,0 

218.97.5 

235.<fe,0 

242.67,4 

250.26,8 

264.47,7 

273.00,8 

281.54,0 

293.86,3 

303.34.2 

312.82.2 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

128.54.8 

132.32.9 
136.11,0 

160.68,5 

165.41,1 

170.13,7 

192.82.2 

198.49.3 

204.16.4 

224.95,9 

231.57,5 

238.19,2 

257.09,6 

264.65.8 

272.21.9 

289.23,3 

297.74,0 

306.24,7 

321.37,0 

330.82,2 

340.27,4 

3400 

3500 

3600 

128.92.1 

132.71.2 
136.50,4 

101.15,1 

165.89.0 

170.63.0 

193.38,1 

199.06,8 

204.75,6 

225.61.1 
232.24,7 

238.88.2 

257.84,1 

265.42,5 

273.00,8 

290.07,1 

298.60.3 

307.13.4 

322.30.1 

331.78.1 
341.26,0 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

139.89.0 

143.67.1 

147.45.2 

174.86,3 

179.58,9 

184.31,5 

209.83.6 

215.50.7 

221.17.8 

244.80,8 

251.42,5 

258.04,1 

279.78.1 

287.34.2 
294.90,4 

314.75,3 

323.26,0 

331.76,7 

349.72,6 

359.17,8 

368.63,0 

3700 

3800 

3900 

140.29,6 

144.08.8 

147.87.9 

175.37.0 

180.11.0 
184.84,9 

210.44,4 

216.13,2 

221.81,9 

245.51.8 
252.15,3 

258.78.9 

280.59,2 

288.17,5 

295.75,9 

315.66.6 

324.19.7 
332.72,9 

350.74,0 

360.21.9 

369.69.9 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

151.23.3 

155.01.4 

158.79.5 

189.04,1 

193.76,7 

198.49,3 

226.84,9 

232.52.1 

238.19.2 

264.65,8 

271.27,4 

277.89,0 

302.46.6 

310.02.7 
317.58,9 

340.27,4 

348.78,1 

357.28,8 

378.08,2 
387.53,4 
396.98,6  l 

4000 

4100 

4200 

151.67,1 

155.46,3 

159.25,5 

189.58.9 

194.32.9 
199.06,8 

227.50,7 

233.19,5 

238.88,2 

265.42.5 
272.06,0 

278.69.6 

303.34,2 

310.92,6 

318.51,0 

341.26,0 

349.79.2 

358.32.3 

379.17.8 

388.65.8 
398.13,7 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

162.57.5 

166.35.6 

170.13.7 

203.21,9 

207.94,5 

212.67,1 

243.86.3 

249.53.4 

255.20.5 

284.50,7 

291.12,3 

297.74,0 

325.15.1 

332.71.2 
340.27,4 

365.79,5 

374.30,1 

382.80,8 

406.43,8  t 

415.89,0 

425.34,2 

4300 

4400 

4500 

163.04.7 

166.83.8 
170.63,0 

203.80.8 

208.54.8 

213.28.8 

244.57,0 

250.25,8 

255.94,5 

285.33.2 
291.96,7 

298.60.3 

326.09,3 

333.67,7 

341.26,0 

366.85.5 

375.38.6 
383.91,8 

407.61.6 

417.09.6 
426.57,5 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

173.91.8 

177.69.9 

181.47.9 

217.39,7 

222.12,3 

226.84,9 

260.87.7 

266.54.8 

272.21.9 

304.35,6 

310.97,3 

317.58,9 

347.83.6 

355.39.7 
362.95,9 

391.31,5 

399.82,2 

408.32,9 

434.79,5 

444.24,7 

453.69,9 

4600 

4700 

4800 

174.42,2 

178.21,4 

182.00,5 

218.02.7 

222.76.7 

227.50.7 

261.63,3 

267.32,1 

273.00,8 

305.23,8 

311.87,4 

318.51,0 

348.84,4 

356.42,7 

364.01,1 

392.44,9 

400.98.1 

409.51.2 

436.05,5 

445.53.4 

455.01.4 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

185.26.0 

189.04.1 

192.82.2 

231.57,5 

236.30,1 

241.02,7 

277.89,0 

283.56.2 

289.23.3 

324.20,5 

330.82,2 

337.43,8 

370.52.1 

378.08.2 
385.64,4 

416.83,6 

425.34,2 

433.84,9 

463.15,1 

472.60,3 

482.05,5 

4900 

5000 

5100 

185.79,7 

189.58,9 

193.38,1 

232.24,7 

236.98.6 

241.72.6 

278.69,6 

284,38,4 

290.07,1 

325.14.5 
331.78,1 

338.41.6 

371.59,5 

379.17,8 

386.76,2 

418.04.4 

426.57.5 
435.10,7 

464. 49.3 

473.97.3 
483.45,2 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

196.60.3 

200.38.4 

204.16.4 

245.75,3 

250.47,9 

255.20,5 

294.90.4 

300.57.5 
306.24,7 

344.05,5 

350.67,1 

357.28,8 

393.20,5 

400.76,7 

408.32,9 

442.35,6 

450.86,3 

459.37,0 

491.50,7 

500.95,9 

510.41,1 

5200 

5300 

5400 

197.17.3 

200.96.4 
204.75,6 

246.46,6 

251.20.5 

255.94.5 

295.75,9 

301.44,7 

307.13,4 

345.05.2 
351.68,8 

358.32.3 

394.34,5 

401.92,9 

409.51,2 

443.63,8 

452.17.0 

460.70.1 

492.93,2 

502.41,1 

511.89,0 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

207.94.5 

211.72.6 
215.50,7 

259.93,2 

264.65,8 

269.38,4 

311.91.8 

317.58.9 
323.26,0 

363.90,4 

370.52,1 

377.13,7 

415.89,0 

423.45,2 

431.01,4 

467.87,7 

476.38,4 

484.89,0 

519.86,3 

529.31,5 

538.76,7 

5500 

5600 

5700 

208.54,8 

212.34,0 

216.13,2 

260.68.5 

265.42.5 
270.16,4 

312.82,2 

318.51,0 

324.19,7 

364.95,9 

371.59,5 

378.23,0 

417.09,6 

424.67,9 

432.26,3 

469.23.3 

477.76.4 
486.29,6 

521.37,0 

530.84.9 

540.32.9 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

219.28.8 

223.06.8 

226.84.9 

274.11,0 

278.83,6 

283.56,2 

328.93.2 

334.60.3 

340.27.4 

383.75,3 

390.37,0 

396.98,6 

438.57,5 

446.13,7 

453.69,9 

493.39,7 

501.90,4 

510.41,1 

548.21,9 

557.67,1 

567.12,3 

5800 

5900 

6000 

219.92,3 

223.71,5 

227.50,7 

274.90.4 

279.64.4 

284.38.4 

329.88,5 

335.57,3 

341.26,0 

384.86.6 
391.50,1 

398.13.7 

439.84,7 

447.43,0 

455.01,4 

494.82,7 

503.35,9 

511.89,0 

549.80.8 

559.28.8 
568.76,7 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

230.63.0 

234.41.1 

238.19.2 

288.28,8 

293.01,4 

297.74,0 

345.94.5 

351.61.6 
357.28,8 

403.60,3 

410.21,9 

416.83,6 

461.26,0 

468.82,2 

476.38,4 

518.91,8 

527.42,5 

535.93,2 

576.57,5 

586.02,7 

595.47,9 

6100 

6200 

6300 

231.29,9 

235.09,0 

238.88,2 

289.12.3 

293.86.3 

298.60.3 

346.94,8 

352.63,6 

358.32,3 

404.77.3 
411.40,8 

418.04.4 

462.59,7 

470.18,1 

477.76,4 

520.42.2 

528.95.3 
537.48,5 

578.24,7 

587.72,6 

597.20,5 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

241.97.3 

245.75.3 

249.53.4 

302.46,6 

307.19,2 

311.91,8 

362.95,9 

368.63.0 

374.30.1 

423.45,2 

430.06,8 

436.68,5 

483.94,5 

491.50.7 

499.06.8 

544.43,8 

552.94,5 

561.45,2 

604.93,2 

614.38,4 

623.83,6 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

242.67,4 

246.46,6 

250.25,8 

303.34.2 

308.08.2 

312.82.2 

364.01,1 

369.69,9 

375.38,6 

424.67,9 

431.31,5 

437.95,1 

485.34,8 

492.93,2 

500.51,5 

546.01,6 

554.54.8 

563.07.9 

606.68,5 

616.16.4 

625.64.4 

6400 

6500 

6600 

0700 

6800 

6900 

253.31.5 

257.09.6 

260.87.7 

316.64,4 

321.37,0 

326.09,6 

379.97.3 

385.64.4 

391.31.5 

443.30,1 

449.91,8 

456.53,4 

506.63,0 

514.19.2 

521.75.3 

569.95,9 

578.46,6 

586.97,3 

633.28,8 

642.74,0 

652.19,2 

254.04,9 

257.84,1 

261.63,3 

317.56,2 

322.30.1 

327.04.1 

381.07,4 

386.76,2 

392.44,9 

444.58,6 

451.22,2 

457.85,8 

508.09,9 

515.68,2 

523.26,6 

571.61.1 

580.14.2 
588.67,4 

635.12.3 

644.60.3 
654.08,2 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

264.65.8 

268.43.8 

272.21.9 

330.82,2 

335.54,8 

340.27,4 

396.98,6 

402.65.8 

408.32.9 

463.15,1 

469.76,7 

476.38,4 

529.31,5 

536.87.7 

544.43.8 

595.47,9 

603.98,6 

612.49,3 

661.64,4 

671.09,6 

680.54,8 

265.42.5 

269.21.6 
273.00,8 

331.78.1 

336.52.1 
341.26,0 

398.13,7 

403.82,5 

409.51,2 

464.49.3 
471.12,9 

477.76.4 

530.84,9 

538.43,3 

546.01,6 

597.20,5 

605.73.7 

614.26.8 

663.56,2 

673.04.1 

682.52.1 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

276.00,0 

279.78.1 

283.56.2 

345.00,0 

349.72,6 

354.45,2 

414.00,0 

419.67.1 

425.34.2 

483.00,0 

489.61,6 

496.23,3 

552.00,0 

559.56.2 

567.12.3 

621.00,0 

629.50,7 

638.01,4 

690.00,0 

699.45,2 

708.90,4 

276.80,0 

280.59,2 

284.38,4 

346.00,0 

350.74,0 

355.47,9 

415.20,0 

420.88,8 

426.57,5 

484.40.0 
491.03,6 

497.67.1 

553.60,0 

561.18,4 

568.76,7 

622.80,0 

631.33.2 

639.86.3 

692.00,0 

701.47.9 

710.95.9 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

287.34.2 

291.12.3 

294.90.4 

359.17,8 

363.90,4 

368.63,0 

431.01.4 

436.68.5 

442.35.6 

502.84,9 

509.46,6 

516.08,2 

574.68,5 

582.24.7 

589.80.8 

646.52,1 

655.02,7 

663.53,4 

718.35,6 

727.80,8 

737.26,0 

288.17,5 

291.96,7 

295.75,9 

360.21.9 

364.95.9 

369.69.9 

432.26,3 

437.95,1 

443.63,8 

504.30.7 
510.94,2 

517.57.8 

576.35,1 

583.93,4 

591.51,8 

648.39.5 

656.92.6 
665.45,8 

720.43.8 

729.91.8 
739.39,7 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

298.68.5 

302.46.6 

306.24.7 

373.35,6 

378.08,2 

382.80,8 

448.02,7 

453.69,9 

459.37,0 

522.69,9 

529.31,5 

535.93,2 

597.37,0 

604.93.2 

612.49.3 

672.04,1 

680.54,8 

689.05,5 

746.71,2 

756.16,4 

765.61,6 

299.55.1 

303.34.2 
307.13,4 

374.43.8 

379.17.8 

383.91.8 

449.32,6 

455.01,4 

460.70,1 

524.21.4 
530.84,9 

537.48.5 

599.10,1 

606.68,5 

614.26,8 

673.98,9 

682.52.1 

691.05.2 

748.87,7 

758.35.6 

767.83.6 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

310.02.7 

313.80.8 

317.58.9 

387.53,4 

392.26,0 

396.98,6 

465.04.1 

470.71.2 
476.38,4 

542.54,8 

549.16,4 

555.78,1 

620.05.5 

627.61.6 
635.17,8 

697.56,2 

706.06,8 

714.57,5 

775.06,8 

784.52,1 

793.97,3 

310.92,6 

314.71,8 

318.51,0 

388.65,8 

393.39.7 

398.13.7 

466.38,9 

472.07,7 

477.76,4 

544.12.1 
550.75,6 

557.39.2 

621.85,2 

629.43,6 

637.01,9 

699.58.4 

708.11.5 
716.64,7 

777.31.5 

786.79.5 
796.27,4 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

321.37.0 

325.15.1 

328.93.2 

401.71,2 

406.43,8 

411.16,4 

482.05.5 

487.72.6 

493.39.7 

562.39,7 

569.01,4 

575.63,0 

642.74.0 

650.30.1 
657.86,3 

723.08,2 

731.58,9 

740.09,6 

803.42,5 

812.87,7 

822.32,9 

322.30,1 

326.09,3 

329.88,5 

402.87,7 

407.61.6 

412.35.6 

483.45,2 

489.14,0 

494.82,7 

564.02,7 

570.66,3 

577.29,9 

644.60,3 

652.18,6 

659.77,0 

725.17,8 

733.71.0 

742.24.1 

805.75.3 

815.23.3 
824.71,2 

8500 

8600 

8700 

332.71.2 

336.49.3 

340.27.4 

415.89,0 

420.61,6 

425.34,2 

499.06,8 

504.74.0 

510.41.1 

582.24,7 

588.86,3 

595.47,9 

665.42.5 

672.98.6 
680.54,8 

748.60,3 

757.11,0 

765.61,6 

831.78,1 

841.23,3 

850.68,5 

333.67.7 

337.46.8 
341.26,0 

417.09.6 

421.83.6 
426.57,5 

500.51,5 

506.20,3 

511.89,0 

583.93.4 
590.57,0 

597.20.5 

667.35,3 

674.93,7 

682.52,1 

750.77.3 

759.30.4 
767.83,6 

834.19,2 

843.67.1 

853.15.1 

8800 

8900 

9000 

344.05.5 

347.83.6 

351.61.6 

430.06,8 

434.79,5 

439.52,1 

516.08.2 

521.75.3 
527.42,5 

602.09,6 

608.71,2 

615.32,9 

688.11,0 

695.67,1 

703.23,3 

774.12,3 

782.63,0 

791.13,7 

860.13,7 

869.58,9 

879.04,1 

345.05,2 

348.84,4 

352.63,6 

431.31.5 

436.05.5 

440.79.5 

517.57,8 

523.26,6 

528.95,3 

603.84.1 
610.47,7 

617.11.2 

690.10,4 

697.68,8 

705.27,1 

776.36,7 

784.89,9 

793.43,0 

862.63.0 

872.11.0 
881.58,9 

9100 

9200 

9300 

355.39.7 

359.17.8 

362.95.9 

444.24,7 

448.97,3 

453.69,9 

533.09.6 

538.76.7 

544.43.8 

621.94,5 

628.56.2 

635.17.3 

710.79.5 

718.35.6 
725.91,8 

799.64,4 

808.15,1 

816.65,8 

888.49,3 

897.94,5 

907.39,7 

356.42,7 

360.21,9 

364.01,1 

445.53.4 

450.27.4 

455.01.4 

534.64,1 

540.32,9 

546.01,6 

623.74.8 
630.38,4 

637.01.9 

712.85,5 

720.43,8 

728.02,2 

801.96.2 

810.49.3 
819.02,5 

891.06.8 

900.54.8 
910.02,7 

9400 

9500 

9600 

366.74.0 

370.52.1 

374.30.1 

458.42,5 

463.15,1 

467.87,7 

550.11.0 

555.78.1 

661.45.2 

641.79,5 

648.41,1 

655.02,7 

733.47,9 

741.04,1 

748.60,3 

825.16,4 

833.67,1 

842.17,8 

916.84,9 

926.30,1 

935.75,3 

367.80,3 

371.59.5 

375.38.6 

459.75.3 

464.49.3 

469.23.3 

551.70,4 

557.39,2 

563.07,9 

643.65.5 
650.29,0 

656.92.6 

735.60,5 

743.18,9 

750.77,3 

827.55,6 

836.08.8 

844.61.9 

9 19.50,7 

928.98.6 

938.46.6 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

378.08,2|  472.60,3 

567.12,3 

661.64,4 

756.16,4 

850.68,5 

945.20,5 

379.17,8 

473.97,3)  568.76,7 

663.56,2 

758.35,6 

853.15,1 

947.94,5 

Dec.  11th— 345  DAY’S— 11  months  11  days. 


Dec.  12th— 346  DAYS— 11  months  12  days. 
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Kate. 

4 
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6 
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Hate. 

4 
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9 | 
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Hate. 

- - _ ( 

100 

200 

300 

3.80,3 

7.60,5 

11.40,8 

4.75,3 

9.50,7 

14.26,0 

5.70,4 

11.40,8 

17.11,2 

6.65,5 

13.31,0 

19.96,4 

7.60,5 

15.21,1 

22.81,6 

8.55,6 

17.11,2 

25.66,8 

9.50,7 

19.01,4 

28.52,1 

loo 

200 

300 

3.81,4 

7.62,7 

11.44,1 

4.76,7 

9.53,4 

14.30,1 

5.72,1 

11.44.1 

17.16.2 

6.67,4 

13.34,8 

20.02,2 

7.02,7 

15.25,5 

22.88,2 

8.58,1 

17.16.2 

25.74.2 

*9.53,4 

19.06,8 

28.60,3 

JOO 

200 

300 

400 

500 

600 

15.21,1 

19.01,4 

22.81,6 

19.01,4 

23.76,7 

28.52,1 

22.81,6 

28.52,1 

34.22,5 

26.61.9 
33.27,4 

39.92.9 

30.42.2 
38.02,7 

45.63.3 

34.22,5 

42.78,1 

51.33,7 

38.02,7 

47.53,4 

57.04,1 

400 

500 

600 

15.25,5 

19.06,8 

22.88,2 

19.06,8 

23.83,6 

28.60,3 

22.88,2 

28.60.3 

34.32.3 

26.69,6 

33.37,0 

40.04,4 

30.51,0 

38.13,7 

45.76,4 

34.32.3 

42.90.4 

51.48.5 

38.13,7 

47.67,1 

57.20,5 

40  6 
500 
600 

700 

800 

900 

26.61,9 

30.42,2 

34.22,5 

33.27,4 

38.02,7 

42.78,1 

39.92,9 

45.63,3 

51.33,7 

46.58,4 

53.23,8 

59.89,3 

53.23.8 
60.84,4 

68.44.9 

59.89,3 

68.44,9 

77.00,5 

66.54,8 

76.05,5 

85.56,2 

700 

800 

000 

26.69,6 

30.51,0 

34.32,3 

33.37,0 

38.13,7 

42.90,4 

40.04.4 

45.76.4 

51.48.5 

46.71,8 

53.39,2 

60.06,6 

53.39,2 

61.01,9 

68.64,7 

60.06,6 

68.64.7 

77.22.7 

66.74,0 

76.27,4 

85.80,8 

70(5 

800 

000 

lOOO 

1100 

1200 

38.02,7 

41.83,0 

45.63,3 

47.53,4 

52.28,8 

57.04,1 

57.04,1 

62.74,5 

68.44,9 

66.54.8 
73.20,3 

79.85.8 

76.05.5 
83.66,0 

91.26.6 

85.56,2 

94.11,8 

102.67,4 

95.06,8 

104.57,5 

114.08,2 

lOOO 

1100 

1200 

38.13,7 

41.95,1 

45.76,4 

47.67,1 

52.43,8 

57.20,5 

57.20.5 

62.92.6 

68.64.7 

66.74,0 

73.41,4 

80.08,8 

76.27,4 

83.90,1 

91.52,9 

85.80.8 

94.38.9 
102.97,0 

95.34,2 

104.87,7 

114.41,1 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

49.43,6 

63.23,8 

57.04,1 

61.79,5 

66.54,8 

71.30,1 

74.15,3 

79.85,8 

85.56,2 

86.51.2 
93.16,7 

99.82.2 

98.87,1 

106.47,7 

114.08,2 

111.23,0 

119.78,6 

128.34,2 

123.58,9 

133.09,6 

142.60,3 

1300 

1400 

1500 

49.57,8 

53.39,2 

57.20,5 

61.97,3 

66.74,0 

71.50,7 

74.36.7 

80.08.8 
85.80,8 

86.76,2 

93.43,6 

100.11,0 

99.15,6 

106.78,4 

114.41,1 

111.55.1 

120.13.2 

128.71.2 

123.94,5 

133.47,9 

143.01,4 

1300 
1400 
1500  | 

1600 

1700 

1800 

60.84,4 

64.64,7 

68.44,9 

76.05,5 

80.80,8 

85.56,2 

91.26,6 

96.97,0 

102.67,4 

106.47,7 

113.13,2 

119.78,6 

121.68,8 

129.29,3 

136.89,9 

136.89,9 

145.45,5 

154.01,1 

152.11,0 

161.61,6 

171.12,3 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

61.01,9 

64.83,3 

68.64,7 

76.27,4 

81.04,1 

85.80,8 

91.52.9 

97.24.9 
102.97,0 

106.78,4 

113.45,8 

120.13,2 

122.03,8 

129.66,6 

137.29,3 

137.29.3 

145.87.4 

154.45.5 

152.54,8 

162.08,2 

171.61,6 

lOOO 

1700 

1800 

lOOO 

2000 

2100 

1900 

2000 

2100 

72.25,2 

76.05,5 

79.85,8 

90.31,5 

95.06,8 

99.82,2 

108.37,8 

114.08,2 

119.78,6 

126.44.1 
133.09,6 

139.75.1 

144.50.4 
152.11,0 

159.71.5 

162.56,7 

171.12,3 

179.67,9 

180.63,0 

190.13,7 

199.64,4 

72.46,0 

76.27,4 

80.08,8 

90.57,5 

95.34,2 

100.11,0 

108.69.0 

114.41.1 

120.13.2 

126.80,5 

133.47,9 

140.15,3 

144.92,1 

152.54,8 

160.17,5 

163.03.6 

171.61.6 

180.19.7 

181.15,1 

190.68,5 

200.21,9 

2200 

2300 

2400 

83.66,0 

87.46,3 

91.26,6 

104.57,5 

109.32,9 

114.08,2 

125.49,0 

131.19,5 

136.89,9 

146.40.5 
153.06,0 

159.71.5 

167.32.1 
174.92,6 

182.53.2 

188.23,6 

196.79,2 

205.34,8 

209.15,1 

218.65,8 

228.16,4 

2200 

2300 

2400 

83.90,1 

87.71,5 

91.52,9 

104.87,7 

109.64,4 

114.41,1 

125.85.2 

131.57.3 

137.29.3 

146.82,7 

153.50,1 

100.17,5 

167.80,3 

175.43,0 

183.05,8 

188.77.8 

197.35.9 
205.94,0 

209.76,3 

219.28,8 

228.82,2 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

95.06,8 

98.87,1 

102.67,4 

118.83,6 

123.58,9 

128.34,2 

142.60,3 

148.30,7 

154.01,1 

166.37,0 

173.02,5 

179.67,9 

190.13.7 
197.74,2 

205.34.8 

213.90,4 

222.46,0 

231.01,6 

237.67,1 

247.17,8 

256.68,5 

2500 

2600 

2700 

95.34,2 

99.15,6 

102.97,0 

119.17,8 

123.94,5 

128.71,2 

143.01.4 

148.73.4 

154.45.5 

166.84,9 

173.52,3 

180.19,7 

190.68,5 

198.31,2 

205.94,0 

214.52.1 

223.10.1 

231.68.2 

238.35,6 

247.89,0 

257.42,5 

2500 
2600 
2700  ! 

2800 

2900 

3000 

106.47,7 

110.27,9 

114.08,2 

133.09,6 

137.84,9 

142.60,3 

159.71,5 

165.41,9 

171.12,3 

186.33.4 
192.98,9 

199.64.4 

212.95.3 
220.55,9 

228.16.4 

239.57,3 

248.12,9 

256.68,5 

266.19,2 

275.69,9 

285.20,5 

2800 

2900 

3000 

106.78,4 

110.59,7 

114.41,1 

133.47,9 

138.24,7 

143.01,4 

160.17.5 

165.89.6 

171.61.6 

186.87,1 

193.54,5 

200.21,9 

213.56,7 

221.19,5 

228.82,2 

240.26.3 

248.84.4 

257.42.5 

266.95,9 

276.49,3 

286.02,7 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

117.88,5 

121.68,8 

125.49,0 

147.35,6 

152.11,0 

156.86,3 

176.82,7 

182.53,2 

188.23,6 

206.29,9 

212.95,3 

219.60,8 

235.77.0 
243.37,5 

250.98.1 

265.24,1 

273.79,7 

282.35,3 

294.71,2 

304.21,9 

313.72,6 

3100 

3200 

3300 

118.22,5 

122.03,8 

125.85,2 

147.78,1 

152.54,8 

157.31,5 

177.33.7 

183.05.8 

188.77.8 

206.89,3 

213.56,7 

220.24,1 

236.44,9 

244.07,7 

251.70,4 

266.00,5 

274.58.6 

283.16.7 

295.56,2 

305.09,6 

314.63,0 

3100 
3200 
3300  ! 

3400 

3500 

3600 

129.29,3 

133.09,6 

136.89,9 

161.61,6 

166.37,0 

171.12,3 

193.94,0 

199.64,4 

205.34,8 

226.26.3 
232.91,8 

239.57.3 

258.58.6 
266.19,2 

273.79.7 

290.91,0 

299.46,6 

308.02,2 

323.23,3 

332.74,0 

342.24,7 

3400 

3500 

3600 

129.66,6 

133.47,9 

137.29,3 

162.08,2 

166.84,9 

171.61,6 

194.49.9 

200.21.9 
205.94,0 

226.91,5 

233.58,9 

240.26,3 

259.33,2 

266.95,9 

274.58,6 

291.74.8 

300.32.9 
308.91,0 

324.16,4 

333.69,9 

343.23,3 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

140.70,1 

144.50,4 

148.30,7 

175.87,7 

180.63,0 

185.38,4 

211.05,2 

216.75,6 

222.46,0 

246.22.7 
252.88,2 

259.53.7 

281.40.3 
289.00,8 

296.61.4 

316.57,8 

325.13,4 

333.69,0 

351.75,3 

361.26,0 

370.76,7 

3700 

3800 

3900 

141.10,7 

144.92,1 

148.73,4 

176.38,4 

181.15,1 

185.91,8 

211.66,0 

217.38.1 

223.10.1 

246.93,7 

253.61,1 

260.28,5 

282.21,4 

289.84,1 

297.46,8 

317.49.0 

326.07.1 

334.65.2 

352.76,7 

362.30,1 

371.83,6 

3700 

3800 

3000 

4000 

4100 

4200 

152.11,0 

155.91,2 

159.71,5 

190.13,7 

194.89,0 

199.64,4 

228.16,4 

233.86,8 

239.57,3 

266.19,2 

272.84,7 

279.50,1 

304.21,9 

311.82,5 

319.43,0 

342.24,7 

350.80,3 

359.35,9 

380.27,4 

389.78,1 

399.28,8 

4000 

4100 

4200 

152.54,8 

156.36.2 

160.17,5 

190.68,5 

195.45,2 

200.21,9 

228.82,2 

234.54.2 

240.26.3 

266.95,9 

273.63,3 

280.30,7 

305.09,6 

312.72,3 

320.35,1 

343.23.3 

351.81.4 

360.39.5 

381.37,0 

390.90,4 

400.43,8 

4000 
4100  ! 
4200  | 

4300 

4400 

4500 

163.51,8 

167.32,1 

171.12,3 

204.39,7 

209.15,1 

213.90,4 

245.27,7 

250.98,1 

256.68,5 

286.15.6 
292.81,1 

299.46.6 

327.03.6 
334.64,1 

342.24.7 

367.91,5 

376.47,1 

385.02,7 

408.79,5 

418.30,1 

427.80,8 

4300 

4400 

4500 

163.98,9 

167.80,3 

171.61,6 

204.98,6 

209.75,3 

214.52,1 

245.98.4 

251.70.4 

257.42.5 

286.98,1 

293.65,5 

300.32,9 

327.97,8 

335.60,5 

343.23,3 

368.97.5 

377.55.6 

386.13.7 

409.97,3 

419.50,7 

429.04,1 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

174.92,6 

178.72,9 

182.53,2 

218.65,8 

223.41,1 

228.16,4 

262.38,9 

268.09,3 

273.79,7 

306.12,1 

312.77,5 

319.43,0 

349.85.2 
357.45,8 

365.06.3 

393.58,4 

402.14,0 

410.69,6 

437.31,5 

446.82,2 

456.32,9 

4600 

4700 

4800 

175.43,0 

179.24,4 

183.05,8 

219.28,8 

224.05,5 

228.82,2 

263.14.5 

268.86.6 
274.58,6 

307.00,3 

313.67,7 

320.35,1 

350.86,0 

358.48,8 

366.11,5 

394.71.8 

403.29.9 

411.87.9 

438.57,5 

448.11,0 

457.64,4 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

186.33,4 

190.13,7 

193.94,0 

232.91,8 

237.67,1 

242.42,5 

279.50,1 

285.20,5 

290.91,0 

326.08,5 

332.74,0 

339.39,4 

372.66.8 
380.27,4 

387.87.9 

419.25,2 

427.80,8 

436.36,4 

465.83,6 

475.34,2 

484.84,9 

4900 

5000 

5100 

186.87,1 

190.68,5 

194.49,9 

233.58,9 

238.35,6 

243.12,3 

280.30.7 

286.02.7 

291.74.8 

327.02,5 

333.69,9 

340.37,3 

373.74,2 

381.37,0 

388.99,7 

420.46.0 

429.04.1 

437.62.2 

467.17,8 

476.71,2 

486.24,7 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

197.74,2 

201.54,5 

205.34,8 

247.17,8 

251.93,2 

256.68,5 

296.61,4 

302.31,8 

308.02,2 

346.04.9 
352.70,4 

359.35.9 

395.48.5 
403.09,0 

410.69.6 

444.92,1 

453.47,7 

462.03,3 

494.35,6 

503.86,3 

513.37,0 

5200 

5300 

5400 

198.31,2 

202.12,6 

205.94,0 

247.89,0 

252.65,8 

257.42,5 

297.46.8 

303.18.9 
308.91,0 

347.04,7 

353.72,1 

360.39,5 

396.62,5 

404.25,2 

411.87,9 

446.20.3 

454.78.4 

463.36.4 

495.78,1 

505.31,5 

514.84,9 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

209.15,1 

212.95,3 

216.75,6 

261.43,8 

266.19,2 

270.94,5 

313.72,6 

319.43,0 

325.13,4 

366.01,4 

372.66,8 

379.32,3 

418.30.1 
425.90,7 

433.51.2 

470.58,9 

479.14,5 

487.70,1 

522.87,7 

532.38,4 

541.89,0 

5500 

5600 

5700 

209.75,3 

213.56,7 

217.38,1 

262.19,2 

266.95,9 

271.72,6 

314.63.0 

320.35.1 

326.07.1 

367.06,8 

373.74,2 

380.41,6 

419.50,7 

427.13,4 

434.76,2 

471.94.5 

480.52.6 

489.10.7 

524.38,4 

533.91,8 

543.45,2 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

6000 

220.55,9 

224.36,2 

228.16,4 

275.69,9 

280.45,2 

285.20,5 

330.83,8 

336.54,2 

342.24,7 

385.97.8 
392.63,3 

399.28.8 

441.11.8 
448.72,3 

456.32.9 

496.25,8 

504.81,4 

513.37,0 

551.39,7 

560.90,4 

570.41,1 

5800 

5900 

6000 

221.19,5 

225.00,8 

228.82,2 

276.49,3 

281.26,0 

286.02,7 

331.79.2 

337.51.2 

343.23.3 

387.09,0 

393.76,4 

400.43,8 

442.38,9 

450.01,6 

457.64,4 

497.68.8 

506.26.8 

514.84.9 

552.98,6 

662.52,1 

572.05,5 

5800 
5000  | 
6000  1 

6100 

6200 

6300 

231.96,7 

235.77,0 

239.57,3 

289.95,9 

294.71,2 

299.46,6 

347.95,1 

353.65,5 

359.35,9 

405.94.2 
412.59,7 

419.25.2 

463.93.4 
471.54,0 

479.14.5 

521.92,6 

530.48,2 

539.03,8 

579.91,8 

589.42,5 

598.93,2 

6100 

6200 

6300 

232.63,6 

236.44,9 

240.26,3 

290.79,5 

295.56,2 

300.32,9 

348.95.3 

354.67.4 

360.39.5 

407.11,2 

413.78,6 

420.46,0 

465.27,1 

472.89,9 

480.52,6 

523.43.0 

532.01.1 

540.59.2 

581.58,9 

591.12,3 

600.65,8 

OlOO 

6200  j 

6300 

6400 

6500 

6600 

243.37,5 

247.17,8 

250.98,1 

304.21,9 

308.97,3 

313.72,6 

365.06,3 

370.76,7 

376.47,1 

425.90,7 

432.56,2 

439.21,6 

486.75.1 
494.35,6 

501.96.2 

547.59,5 

556.15,1 

564.70,7 

608.43,8 

617.94,5 

627.45,2 

6400 

6500 

6600 

244.07,7 

247.89,0 

251.70,4 

305.09,6 

309.86,3 

314.63,0 

366.11.5 

371.83.6 

377.55.6 

427.13,4 

433.80,8 

440.48,2 

488.15,3 

495.78,1 

503.40,8 

549.17.3 

557.75.3 

566.33.4 

610.19,2 

619.72,6 

629.26,0 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

254.78,4 

258.58,6 

262.38,9 

318.47,9 

323.23,3 

327.98,6 

382.17,5 

387.87,9 

393.58,4 

445.87.1 
452.52,6 

459.18.1 

509.56.7 
517.17,3 

524.77.8 

573.26,3 

581.81,9 

590.37,5 

636.95,9 

646.46,6 

655.97,3 

6700 

6800 

6900 

255.51,8 

259.33,2 

263.14,5 

319.39,7 

324.16,4 

328.93,2 

383.27.7 

388.99.7 

394.71.8 

447.15,6 

453.83,0 

460.50,4 

511.03,6 

518.66,3 

526.29,0 

574.91.5 

583.49.6 

592.07.7 

638.79,5 

648.32,9 

657.86,3 

6700 

6800 

6000 

7000 

7100 

7200 

266.19,2 

269.99,5 

273.79,7 

332.74,0 

337.49,3 

342.24,7 

399.28,8 

404.99,2 

410.69,6 

465.83,6 

472.49,0 

479.14,5 

532.38.4 
539.98,9 

547.59.5 

598.93,2 

607.48,8 

616.04,4 

665.47,9 

674.98,6 

684.49,3 

7000 

7100 

7200 

266.95,9 

270.77,3 

274.58,6 

333.69,9 

338.46,6 

343.23,3 

400.43.8 

406.15.9 

411.87.9 

467.17,8 

473.85,2 

480.52,6 

533.91,8 

541.54,5 

549.17,3 

600.65.8 

609.23.8 

617.81.9 

667.39,7 

676.93,2 

686.46,6 

7000  i 
7100  j 
7200  ! 

7300 

7400 

7500 

277.60,0 

281.40,3 

285.20,5 

347.00,0 

351.75,3 

356.50,7 

416.40,0 

422.10,4 

427.80,8 

485.80.0 
492.45,5 

499.11.0 

555.20.0 
562.80,5 

570.41.1 

624.60,0 

633.15,6 

641.71,2 

694.00,0 

703.50,7 

713.01,4 

7300 

7400 

7500 

278.40,0 

282.21,4 

286.02,7 

348.00,0 

352.76,7 

357.53,4 

417.60.0 

423.32.1 

429.04.1 

487.20,0 

493.87,4 

500.54,8 

556.80,0 

564.42,7 

572.05,5 

626.40.0 

634.98.1 

643.56.2 

696.00,0 

705.53,4 

715.06,8 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

289.00,8 

292.81,1 

296.61,4 

361.26,0 

366.01,4 

370.76,7 

433.51,2 

439.21,6 

444.92,1 

505.76.4 
512.41,9 

519.07.4 

578.01.6 
585.62,2 

593.22.7 

650.26,8 

658.82,5 

667.38,1 

722.52,1 

732.02,7 

741.53,4 

7600 

7700 

7800 

289.84,1 

293.65,5 

297.46,8 

362.30,1 

367.06,8 

371.83,6 

434.76.2 

440.48.2 

446.20.3 

507.22,2 

513.89,6 

520.57,0 

579.68,2 

587.31,0 

594.93,7 

652.14.2 

660.72.3 

669.30.4 

724.60,3 

734.13,7 

743.67,1 

7600 
7700 
7800  ! 

7900 
8000 
S 8100 

300.41,6 

304.21,9 

308.02,2 

375.52,1 

380.27,4 

385.02,7 

450.62,5 

456.32,9 

462.03,3 

525.72,9 

532.38,4 

539.03,8 

600.83.3 
608.43,8 

616.04.4 

675.93,7 

684.49,3 

693.04,9 

751.04,1 

760.54,8 

770.05,5 

7900 

8000 

8100 

301.28,2 

305.09,6 

308.91,0 

376.60,3 

381.37,0 

386.13,7 

451.92.3 

457.64.4 

463.36.4 

527.24,4 

533.91,8 

540.59,2 

602.56,4 

610.19,2 

617.81,9 

677.88.5 

686.46.6 

695.04.7 

753.20,5 

762.74,0 

772.27,4 

7000 
8000 
8100  | 

5 8200 
8300 
| 8400 

811.82,5 

315.62,7 

319.43,0 

389.78,1 

394.53,4 

399.28,8 

467.73,7 

473.44,1 

479.14,5 

545.69,3 

552.34,8 

559.00,3 

623.64,9 

631.25,5 

638.86,0 

701.60,5 

710.16,2 

718.71,8 

779.56,2 

789.06,8 

798.57,5 

8200 

8300 

8400 

312.72,3 

316.53,7 

320.35,1 

390.90,4 

395.67,1 

400.43,8 

469.08.5 

474.80.5 

480.52.6 

547.26,6 

553.94,0. 

560.61,4 

625.44,7 

633.07,4 

640.70,1 

703.62.7 

712.20.8 

720.78.9 

781.80,8 

791.34,2 

800.87,7- 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

323.23,3 

327.03,6 

330.83,8 

404.04,1 

408.79,5 

413.54,8 

484.84,9 

490.55,3 

496.25,8 

565.65,8 

572.31,2 

578.96,7 

646.46.6 
654.07,1 

661.67.7 

727.27,4 

735.83,0 

744.38,6 

808.08,2 

817.58,9 

827.09,6 

8500 

8600 

8700 

324.16,4 

327.97,8 

331.79,2 

405.20,5 

409.97,3 

414.74,0 

486.24.7 

491.96.7 

497.68.8 

567.28,8 

573.96,2 

580.63,6 

648.32,9 

655.95,6 

663.58,4 

729.37.0 

737.95.1 

746.53.2 

810.41,1 

819.94,5 

829.47,9 

8500  1 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

334.64,1 

838.44,4 

342.24,7 

418.30,1 

423.05,5 

427.80,8 

501.96,2 

507.66,6 

513.37,0 

585.62.2 
592.27,7 

598.93.2 

669.28.2 
676.88,8 

684.49.3 

752.94,2 

761.49,9 

770.05,5 

836.60,3 

846.11,0 

855.61,6 

8800 

8900 

9000 

335.60,5 

339.41,9 

343.23,3 

419.50,7 

424.27,4 

429.04,1 

503.40.8 

509.12.9 

514.84.9 

587.31,0 

593.98,4 

600.65,8 

671.21,1 

678.83,8 

686.46,6 

755.11.2 

763.69.3 

772.27.4 

839.01,4 

848.54,8 

858.08,2 

8800 

8000 

9000 

9100 
9200 
! 9300 

346.04,9 

349.85,2 

353.65,5 

■432.56,2 

437.31,5 

442.06,8 

519.07,4 

524.77,8 

530.48,2 

605.58.6 
612.24,1 

618.89.6 

692.09,9 

699.70,4 

707.31,0 

778.61,1 

787.16,7 

795.72,3 

865.12,3 

874.63,0 

884.13,7 

9100 

9200 

9300 

347.04,7 

350.86,0 

354.67,4 

433.80,8 

438.57,5 

443.34,2 

520.57.0 

526.29.0 

532.01.1 

607.33,2 

614.00,5 

620.67,9 

694.09,3 

701.72,1 

709.34,8 

780.85.5 

789.43.6 

798.01.6 

867.61,6 

877.15,1 

886.68,5 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

357.45,8 

361.26,0 

365.06,3 

446.82,2 

451.57,5 

456.32,9 

536.18,6 

541.89,0 

547.59,5 

625.55,1 

632.20,5 

638.86,0 

714.91.5 
722.52,1 

730.12.6 

804.27,9 

812.83,6 

821.39,2 

893.64,4 

903.15,1 

912.65,8 

9400 

9500 

9600 

358.48,8 

362.30,1 

366.11,5 

448.11,0 

452.87,7 

457.64,4 

537.73.2 

543.45.2 

549.17.3 

627.35,3 

634.02,7 

640.70,1 

716.97,5 

724.60,3 

732.23,0 

806.59.7 

815.17.8 

823.75.9 

896.21,9 

905.75,3 

915.28,8 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

368.86,6 

372.66,8 

376.47,1 

461.08,2 

465.83,6 

470.58,9 

553.29,9 

559.00,3 

664.70,7 

645.51.5 
652.17,0 

658.82.5 

737.73.2 
745.33,7 

752.94.2 

829.94,8 

838.50,4 

847.06,0 

922.16,4 

931.67,1 

941.17,8 

9700 

9800 

9900 

369.92,9 

373.74,2 

377.55,6 

462.41,1 

467.17,8 

471.94,5 

554.89.3 

560.61.4 

566.33.4 

647.37,5 

654.04,9 

660.72,3 

739.85,8 

747.48,5 

755.11,2 

832.34.0 

840.92.1 

849.50.1 

924.82,2 

934.35,6 

943.89,0 

9700 

9800 

9900 

lUUOUl  380.27,4 

475.34,2 

670.41,1 

665.47,9 

760.54,8 

855.61,6 

950.68,5 

lOOOO 

381.37,0 

476.71,2 

572.05.5 

667.39,7 

762.74,0 

858.08,2 

953.42,5 

lOOOO 

Dec.  13th— 347  DAYS— 11  months  13  days. 

Dec.  14th— 348  DAYS— 11  months  14  days. 

+1 

E 

< 

349  DAYS. 

E 

< 

350  DAYS. 

+1 

E 

< 

Rate 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 | 5 

1 6 

7 

1 8 

9 

10 

Rate. 

IOC 

200 

300 

3.82, 

7.64, 

11.47, 

5 4.78, 

9 9.56, 

4 14.34, 

5.73,' 
2 11.47,* 

2 17.21,1 

6.69,: 

13.38, 

20.07,£ 

7.64, 
15.29, 
t 22.94, 

1 8.60,1 

l 17.21/ 
3 25.81/ 

9.56,2 

19.12,3 

28.68,5 

lOO 

200 

300 

3.83, ( 
7.67/ 
11.50/ 

4.79,. 

9.58/ 

14.38,* 

5.75,: 

11.50/ 

17.26/ 

6.71/ 

13.42,. 

20.13,' 

7.67, 

15.34/ 

23.01, 

8.63/ 

17.26/ 

25.89/ 

9.58,9 

19.17,8 

28.76,7 

100 

200 

800 

400 

800 

600 

400 

500 

600 

15.29, 

19.12, 

22.94, 

9 19.12,. 

3 23.90, 

28.68,. 

22.94,8 

28.68.5 

34.42.5 

26.77,: 

33.46/ 

40.15,5 

30.59,' 

38.24/ 

45.89,1 

34.42/ 
7 43.02,7 

51.63/ 

38.24.7 

47.80.8 
57.37,0 

400 

500 

600 

15.34/ 

19.17/ 

23.01/ 

19.17/ 

23.97/ 

28.76/ 

23.01/ 

28.76/ 

34.52,1 

26.84/ 

33.56/ 

40.27,* 

30.68,1 

38.35/ 

46.02,' 

34.52.1 

43.15.1 

51.78.1 

38.35,6 

47.94,5 

57.53,4 

700 

800 

900 

26.77,: 

30.59,' 

34.42,5 

33.46,  ( 
3§.24/ 
43.02,7 

40.15,£ 

45.89,6 

51.63,3 

46.85,: 

53.54,1 

60.23,8 

53.54.1 

61.19.1 
68.84,* 

60.23/ 

68.84/ 

77.44/ 

66.93.2 

76.49.3 
86.05,5 

700 

800 

900 

26.84/ 

30.68/ 

34.52,1 

33.56/ 

38.35/ 

43.15/ 

40.27/ 

46.02/ 

51.78,1 

46.98/ 

53.69/ 

60.41/ 

53.69/ 

61.37/ 

69.04/ 

60.41.1 
i 69.04,1 

77.67.1 

67.12,3 

76.71,2 

86.30,1 

7<H> 

800 

900 

1000 
1 1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
| 1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 

38.24,/ 

42.07,1 

45.89, 

47.80,5 
52.58, £ 
57.37,i 

57.37,0 

63,10,7 

68.84,4 

66.93,5 

73.62,1 

80.31,8 

76.49/ 

84.14/ 

91.79,! 

86.05,5 

94.66/ 

103.26/ 

95.61,6 

105.17,8 

114.74,0 

1000 

1100 

1200 

33.35/ 

42.19/ 

46.02/ 

47.94/ 

52.74/ 

57.53,4 

57.53/ 

63.28/ 

69.04,1 

67.12/ 

73.83/ 

80.54/ 

76.71/. 

84.38/ 

92.05/ 

86.30,1 

94.93/ 

103.56/ 

95.89,0 

105.47,9 

115.06,8 

1000  | 
1100 
1200  i 

49.72,1 

53.54/ 

57.37,0 

62.15,1 

66.93.5 

71.71.5 

74.58,1 

80.31,8 

86.05,5 

87.01,1 

93.70,4 

100.39,7 

99.44,1 
107. 09, 
114.74, 

111.87.1 
120.47.7 

129.08.2 

124.30,1 

133.86,3 

143.42,5 

1300 

1400 

1500 

49.86/ 

53.69,9 

57.53,4 

62.32/ 

67.12/ 

71.91/ 

74.79/ 

80.54/ 

86.30,1 

87.26/ 

93.97,5 

100.68/ 

99.72/ 

107.39/ 

115.06/ 

112.19.2 

120.82.2 
129.45,2 

124.65,8 

134.24,7 

143.83,6 

1300 
1400 
1500  | 

61.19,5 

65.01/ 

68.84,4 

76.49.3 

81.27.4 

86.05.5 

91.79,2 

97.52,9 

103.26,6 

107.09,0 

113.78,4 

120.47,7 

122. 38, £ 
130.03/ 
137.68/ 

137.68.8 
146.29,3 

154.89.9 

152.98,6 

162.54,8 

172.11,0 

1600 

1700 

1800 

61.37.0 
65.20,5 

69.04.1 

76.71/ 

81.50,7 

86.30,1 

92.05,5 

97.80,8 

103.56/ 

107.39/ 

114.11/ 

120.82/ 

122.74/ 

130.41,1 

138.08/ 

138.08.2 

146.71.2 

155.34.2 

153.42,5 

163.01,4 

172.60,3 

1600 

1700 

1800 

72.66.8 
76.49,3 

80.31.8 

90.83.6 

95.61.6 
100.39,7 

109.00,3 

114.74,0 

120.47,7 

127.17,0 

133.86,3 

140.55,6 

145.33,7 

152.98/ 

160.63/ 

163.50.4 
172.11,0 

180.71.5 

181.67,1 

191.23,3 

200.79,5 

“1900 

2000 

2100 

72.87.7 
76.71,2 

80.54.8 

91.09,6 

95.89,0 

100.68,5 

109.31,5 

115.06,8 

120.82,2 

127.53,4 

134.24,7 

140.95,9 

145.75/ 

153.42/ 

161.09/ 

163.97.3 

172.60.3 

181.23.3 

182.19,2 

191.78,1 

201.37,0 

1900 

2000 

2100 

||  2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3100 
3200 
3300 

84.14.2 
87.96,7 

91.79.2 

105.17.8 

109.95.9 
114.74,0 

126.21,4 

131.95,1 

137.68,8 

147.24,9 

153.94,2 

160.63,6 

168.28/ 

175.93.4 

183.58.4 

189.32.1 
197.92,6 

206.53.2 

210.35,6 

219.91.8 

229.47.9 

2200 

2300 

2400 

84.38.4 
88.21,9 

92.05.5 

105.47,9 

110.27,4 

115.06,8 

126.57,5 

132.32,9 

138.08,2 

147.67,1 

154.38,4 

161.09,6 

168.76.7 

176.43.8 
184.11,0 

139.86.3 

198.49.3 

207.12.3 

210.95,9 

220.54,8 

230.13,7 

2200 

2300 

2400 

95.61.0 

99.44.1 
103.26,6 

119.52.1 

124.30.1 

129.08.2 

143.42,5 

149.16,2 

154.89,9 

167.32,9 

174.02,2 

180.71,5 

191.23,3 

198.88.2 

206.53.2 

215.13.7 
223.74,2 

232.34.8 

239.04,1 

248.60.3 

258.16.4 

2500 

2600 

2700 

95.89,0 

99.72,6 

103.56,2 

119.86,3 

124.65,8 

129.45,2 

143.83,6 

149.58,9 

155.34,2 

167.80,8 

174.52,1 

181.23,3 

191.78.1 

199.45.2 

207.12.3 

215.75.3 

224.38.4 

233.01.4 

239.72,6 

249.31,5 

258.90,4 

2500 
2600 
2700  ! 

107. 09.0 
110.91,5 

114.74.0 

133.86.3 

138.64.4 

143.42.5 

160.63,6 

166.37,3 

172.11,0 

187.40,8 

194.10,1 

200.79,5 

214.18,1 

221.83,0 

229.47,9 

240.95.3 
249.55,9 

258.16.4 

267.72,6 

277.28.8 

286.84.9 

2800 
l 2900 
3000 

107.39/ 

111.23,3 

115.06,8 

134.24,7 

139.04,1 

143.83,6 

161.09,6 

166.84,9 

172.60,3 

187.94,5 

194.65,8 

201.37,0 

214.79/ 

222.46.6 

230.13.7 

241.64.4 

250.27.4 

258.90.4 

268.49,3 

278.08,2 

287.67,1 

2800 
2900 
3000  | 

118.56.4 
122.38,9 

126.21.4 

148.20.5 

152.98.6 

157.76.7 

177.84,7 

183.58,4 

189.32,1 

207.48,8 

214.18,1 

220.87,4 

237.12,9 

244.77,8 

252.42,7 

266.77.0 
275.37,5 

283.98.1 

296.41,1 

305.97.3 

315.53.4 

3100 

3200 

3300 

118.90.4 
122.74,0 

126.57.5 

148.63,0 

153.42,5 

158.21,9 

178.35,6 

184.11,0 

189.86,3 

208.08,2 

214.79,5 

221.50,7 

237.80.8 

245.47.9 
253.15,1 

267.53.4 

276.16.4 

284.79.5 

297.26,0 

306.84,9 

316.43,8 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

130.03.8 
133.86,3 

137.68.8 

162.54.8 

167.32.9 
172.11,0 

195.05,8 

200.79,5 

206.53,2 

227.56,7 

234.26,0 

240.95,3 

260.07,7 

267.72,6 

275.37,5 

292.58.6 
301.19,2 

309.79.7 

325.09,6 

334.65.8 

344.21.9 

3400 

3500 

3600 

130.41.1 
134.24,7 

138.08.2 

163.01,4 

167.80,8 

172.60,3 

195.61,6 

201.37,0 

207.12,3 

228.21,9 

234.93,2 

241.64,4 

260.82,2 

268.49.3 

276.16.4 

293.42.5 

302.05.5 
310r68,5 

326.02,7 

335.61,6 

345.20,5 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

141.51.2 
145.33,7 

149.16.2 

176.89.0 

181.67.1 

186.45.2 

212.26,8 

218.00,5 

223.74,2 

247.64,7 

254.34,0 

261.03,3 

283.02,5 

290.67,4 

298.32,3 

318.40.3 
327.00,8 

335.61.4 

353.78.1 

363.34.2 
372.90,4 

3700 

3800 

3900 

141.91.8 
145.75,3 

149.58.9 

177.39,7 

182.19,2 

186.98,6 

212.87,7 

218.63,0 

224.38,4 

248.35,6 

255.06,8 

261.78,1 

283.83.6 

291.50.7 

299.17.8 

319.31.5 

327.94.5 

336.57.5 

354.79,5 

364.38,4 

373.97,3 

3700  1 
3800  i 
3900 

4000 

4100 

4200 

152.98.6 
156.81,1 

160.63.6 

191.23.3 

196.01.4 

200.79.5 

229.47,9 

235.21,6 

240.95,3 

267.72,6 

274.41,9 

281.11,2 

305.97,3 

313.62,2 

321.27,1 

344.21,9 

352.82,5 

361.43,0 

382.46,0 

392.02,7 

401.58,9 

4000 

4100 

4200 

153.42.5 
157.26,0 

161.09.6 

191.78,1 

196.57,5 

201.37,0 

230.13,7 

235.89,0 

241.64,4 

268.49,3 

275.20,5 

281.91,8 

306.84,9 

314.52.1 

322.19.2 

345.20.5 

353.83.6 

362.46.6 

383.56,2 

393.15,1 

402.74,0 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

164.46.0 
168.28,5 

172.11.0 

205.57.5 

210.35.6 

215.13.7 

246.69,0 

252.42,7 

258.16,4 

287.80,5 

294.49,9 

301.19,2 

328.92,1 

336.57,0 

344.21,9 

370.03.6 
378.64,1 

387.24.7 

411.15.1 

420.71.2 
430.27,4 

4300 

4400 

4500 

164.93.2 
168.76,7 

172.60.3 

206.16,4 

210.95,9 

215.75,3 

247.39,7 

253.15,1 

258.90,4 

288.63,0 

295.34,2 

302.05,5 

329.86.3 

337.53.4 

345.20.5 

371.09.6 

379.72.6 

388.35.6 

412.32, p 
421.9J,8 
431.50,7 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

175.93.4 
179.75,9 

183.58.4 

219.91.8 

224.69.9 

229.47.9 

263.90,1 

269.63,8 

275.37,5 

307.88,5 

314.57,8 

321.27,1 

351.86.8 

359.51.8 
367.16,7 

395.85.2 
404.45,8 

413.06.3 

439.83.6 

449.39.7 
458.95,9 

4600 

4700 

4800 

176.43,8 

180.27,4 

184.11,0 

220.54,8 

225.34,2 

230.13,7 

264.65,8 

270.41,1 

276.16,4 

308.76,7 

315.47,9 

322.19,2 

352.87.7 

360.54.8 

368.21.9 

396.98.6 

405.61.6 

414.24.7 

441.09,6 

450.68,5 

460.27,4 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

187.40.8 
191.23,3 

195.05.8 

234.26.0 

239.04.1 

243.82.2 

281.11,2 

286.84,9 

292.58,6 

327.96,4 

334.65,8 

341.35,1 

374.81.6 

352.46.6 
390.11,5 

421.66.8 
430.27,4 

438.87.9 

468.52.1 

478.08.2 
487.64,4 

4900 

5000 

5100 

187.94.5 
191.78,1 

195.61.6 

234.93,2 

239.72,6 

244.52,1 

281.91,8 

287.67,1 

293.42,5 

328.90,4 

335.61,6 

342.32,9 

375.89,0 

383.56.2 

391.23.3 

422.87.7 

431.50.7 

440.13.7 

469.86,3 

479.45,2 

489.04,1 

4900 
5000 
5100  | 

5200 
! 5300 
| 5400 

198.83.2 
202.70,7 

206.53.2 

248.60.3 

253.38.4 

258.16.4 

298.32,3 

304.06,0 

309.79,7 

348.04,4 

354.73,7 

361.43,0 

397.76.4 

405.41.4 
413.06,3 

447.48.5 
456.09,0 

464.69.6 

497.20,5  J 
506.76,7  j 
516.32,9 

5200 

5300 

5400 

199.45.2 
203.28,8 

207.12.3 

249.31,5 

254.11,0 

258.90,4 

299.17,8 

304.93,2 

310.68,5 

349.04,1 

355.75,3 

362.46,6 

398.90.4 

406.57.5 
414.24,7 

448.76.7 

457.39.7 

466.02.7 

498.63,0 

508.21,9 

517.80,8 

5200 
5300 
5400  [ 

5500 

5600 

5700 

210.35,6 

214.18,1 

218.00,5 

262.94.5 

267.72.6 

272.50.7 

315.53,4 

321.27,1 

327.00,8 

368.12,3 

374.81,6 

381.51,0 

420.71.2 

428.36.2 
436.01,1 

473.30.1 
481.90,7 

490.51.2 

525.89,0  j 
535.45,2  1 
545.01,4 

5500 

5600 

5700 

210.95,9 

214.79,5 

218.63,0 

263.69,9 

268.49,3 

273.28,8 

316.43,8 

322.19,2 

327.94,5 

369.17,8 

375.89,0 

382.60,3 

421.91.8 

429.58.9 
437.26,0 

474.65.8 

483.28.8 

491.91.8 

527.39,7 

536.98,6 

546.57,5 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

221.83,0 

225.65,5 

229.47,9 

277.28.8 

282.06.8 
286.84,9 

332.74,5 

338.48,2 

344.21,9 

388.20,3 

394.89,6 

401.58,9 

443.66.0 

451.31.0 
45S.95.9 

499.11.8 
507.72,3 

516.32.9 

554.57,5 
564.13,7 
573.69,9  j 

5800 

5900 

6000 

222.46.6 
226.30,1 

230.13.7 

278.08,2 

282.87,7 

287.67,1 

333.69,9 

339.45,2 

345.20,5 

389.31,5 

396.02,7 

402.74,0 

444.93.2 

452.60.3 

460.27.4 

500.54.8 

509.17.8 

517.80.8 

556.16,4 

565.75,3 

575.34,2 

5800 

5900 

6000 

oioo 

6200 

6300 

233.30,4 

237.12,9 

240.95,3 

291.63.0 

296.41.1 

301.19.2 

349.95,6 

355.69,3 

361.43,0 

408.28,2 

414.97,5 

421.66,8 

466.60.8 

474.25.8 
481.90,7 

524.93.4 
533.54,0 

542.14.5 

583.26,0 

592.82,2 

602.38,4 

6100 

6200 

6300 

233.97.3 
237.80,8 

241.64.4 

292.46,6 

297.26,0 

302.05,5 

350.95,9 

356.71,2 

362.46,6 

409.45,2 

416.16,4 

422.87,7 

467.94.5 

475.61.6 
483.28,8 

526.43.8 

535.06.8 
543.69/1 

584.93,2 

594.52,1 

604.11,0 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

244.77,8 

248.60,3 

252.42,7 

305.97.3 

310.75.3 

315.53.4 

367.16,7 

372.90,4 

378.64,1 

428.36,2 

435.05,5 

441.74,8 

489.55,6 

497.20.5 

504.85.5 

550.75.1 
559.35,6 

567.96.2 

611.94,5 

621.50.7 

631.06.8 

6400 

6500 

6600 

245.47,9 

249.31,5 

253.15,1 

306.84,9 

311.64,4 

316.43,8 

368.21,9 

373.97,3 

379.72,6 

429.58,9 

436.30,1 

443.01,4 

490.95,9 

498.63.0 

506.30.1 

552.32.9 

560.95.9 

569.58.9 

613.69,9 

623.28,8 

632.87,7 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

256.25,2 

260.07,7 

263.90,1 

320.31.5 

325.09.6 

329.87.7 

384.37,8 

390.11,5 

395.85,2 

448.44,1 

455.13,4 

461.82,7 

512.50,4 

520.15.3 

527.80.3 

576.56.7 
585.17,3 

593.77.8 

640.63,0 

650.19.2 

659.75.3 

6700 

6800 

6900 

256.98,6 

260.82,2 

264.65,8 

321.23,3 

326.02,7 

330.82,2 

385.47,9 

391.23,3 

396.98,6 

449.72,6 

456.43,8 

463.15,1 

513.97.3 

521.64.4 

529.31.5 

578.21.9 

586.84.9 

595.47.9 

642.46,6 

652.05,5 

661.64,4 

“6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

267.72,6 

271.55,1 

275.37,5 

334.05.8 

339.43.8 

344.21.9 

401.58,9 

407.32,6 

413.06,3 

468.52,1 

475.21,4 

481.90,7 

535.45,2 

543.10.1 

550.75.1 

602.38.4 
610.98,9 

619.59.5 

669.31,5 

678.87.7 

688.43.8 

7000 

7100 

7200 

268.49.3 
272.32,9 

276.16.4 

335.61,6 

340.41,1 

345.20,5 

402.74,0 

408.49,3 

414.24,7 

469.86,3 

476.57,5 

483.28,8 

536.98,6 

544.65.8 

552.32.9 

604.11.0 

612.74.0 

621.37.0 

671.23,3 

680.82,2 

690.41,1 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

279.20,0 

283.02,5 

286.84,9 

349.00,0 

353.78.1 

358.56.2 

418.80,0 

424.53,7 

430.27,4 

488.60,0 

495.29,3 

501.98,6 

558.40,0 

566.04.9 

573.69.9 

628.20,0 

636.80,5 

645.41,1 

698.00,0 

707.56.2 

717.12.3 

7300 

7400 

7500 

280.00,0 

283.83,6 

287.67,1 

350.00,0 

354.79,5 

359.58,9 

420.00,0 

425.75,3 

431.50,7 

490.00,0 

496.71,2 

503.42,5 

560.00,0 

567.67.1 

575.34.2 

630.00,0 

638.63.0 

647.26.0 

700.00,0 

709.58,9 

719.17,8 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

290.67,4 

294.49,9 

298.32,3 

363.34.2 

368.12.3 

372.90.4 

436.01,1 

441.74,8 

447.48,5 

508.67,9 

515.37,3 

522.06,6 

581.34,8 

588.99.7 

596.64.7 

654.01.6 
662.62,2 

671.22.7 

726.68,5  I 

736.24.7 

745.80.8 

7600 

7700 

7800 

291.50.7 
295.34,2 

299.17.8 

364.38,4 

369.17,8 

373.97,3 

437.26.0 

443.01,4 

448.76,7 

510.13,7 

516.84,9 

523.56,2 

583.01.4 

590.68.5 

598.35.6 

655.89.0 

664.52.1 

673.15.1 

728.76,7 

738.35,6 

747.94,5 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

302.14,8 

305.97,3 

309.79,7 

377.68.5 

382.46.6 

387.24.7 

453.22,2 

458.95,9 

464.69,6 

528.75,9 

535.45,2 

542.14,5 

604.29,6 

611.94.5 

619.59.5 

679.83.3 
688.43,8 

697.04.4 

755.37,0 

764.93.2 

774.49.3 

7900 

8000 

8100 

303.01.4 
306.84,9 

310.68.5 

378.76,7 

383.56,2 

388.35,6 

454.52,1 

460.27,4 

466.02,7 

530.27,4 

536.98,6 

543.69,9 

606.02,7 

613.69,9 

621.37,0 

681.78.1 

690.41.1 

699.04.1 

757.53,4 

767.12,3 

776.71,2 

7900. 

8000. 

8100 

8200 

8300 

8400 

313.62,2 

317.44,7 

321.27,1 

392.02.7 

396.80.8 

401.58.9 

470.43,3 

476.17,0 

481.90,7 

548.83,8 

555.53,2 

562.22,5 

627.24,4 

634.89,3 

642.54,2 

705.64,9 

714.25,5 

722.86,0 

784.05.5 

793.61.6 
803.17,8 

820(5 

8300 

8400 

314.52.1 
318.35,6 

322.19.2 

393.15,1 

397.94,5 

402.74,0 

471.78,1 

477.53,4 

483.28,8 

550.41,1 

557.12,3 

563.83,6 

629.04.1 

636.71.2 
644.38,4 

707.67.1 

716.30.1 

724.93.2 

786.30,1  j 

795.89,0 

805.47,9 

8200. 

8300 

8400 

8500 

8600 

87.00 

325.09,6 

328.92,1 

332.74,5 

406.37.0 

411.15.1 

415.93.2 

487.64,4 

493.38,1 

499.11,8 

568.91,8 

575.61,1 

582.30,4 

650.19,2 

657.84,1 

665.49,0 

731.46.6 
740.07,1 

748.67.7 

812.74.0 

822.30.1 
831.86,3 

8500 

8600 

8700 

326.02,7 

329.86,3 

333.69,9 

407.53,4 

412.32,9 

417.12,3 

489.04,1 

494.79,5 

500.54,8 

570.54,8 

577.26,0 

583.97,3 

652.05.5 

659.72.6 

667.39.7 

733.56.2 

742.19.2 

750.82.2 

815.06.8 

824.65.8 
834.24,7 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

336.57,0 

340.39,5 

344.21,9 

420.71.2 

425.49.3 

430.27.4 

504.85,5 

510.59,2 

516.32,9 

588.59,7 

595.69,0 

602.38,4 

673.14,0 

680.78,9 

688.43,8 

757.28.2 
765.88,8 

774.49.3 

841.42.5 

850.98.6 
860.54,8 

8800 

8900 

9000 

337.53.4 
341.37,0 

345.20.5 

421.91,8 

426.71,2 

431.50,7 

506.30,1 

512.05,5 

517.80,8 

590.68,5 

597.39,7 

604.11,0 

675.06,8 

682.74.0 

690.41.1 

759.45.2 

768.08.2 

776.71.2 

843.83,6 

853.42,5 

863.01,4 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

348.04,4 

351.86,8 

355.69,3 

435.05.5 

439.83.6 

444.61.6 

522.06,6 

527.80,3 

533.54,0 

609.07,7 

615.77,0 

622.46,3 

696.08,8 

703.73,7 

711.38,6 

783.09,9 

791.70,4 

800.31,0 

870.11.0 

879.67.1 
889.23,3 

9100 

9200 

9300 

349.04.1 
352.87,7 

356.71.2 

436.30,1 

441.09,6 

445.89,0 

523.56,2 

529.31,5 

535.06,8 

610.82,2 

617.53,4 

624.24,7 

698.08.2 

705.75.3 
713.42,5 

785.34.2 

793.97.3 

802.60.3 

872.60,3 

882.19,2 

891.78,1 

9100. 

9200{ 

9300 

9400 

9500 

9600 

359.51,8 

363.34,2 

367.16,7 

449.39.7 

454.17.8 

458.95.9 

539.27,7 

545.01,4 

550.75,1 

629.15.6 

635.84,9 

642.54,2 

719.03,6 

726.68,5 

734.33,4 

808.91.5 
817.52,1 

826.12.6 

898.79.5 

908.35.6 
917.91,8 

9400 
9500 
9600 
97 0O 
9800 
9900 

360.54.8 
364.38,4 

368.21.9 

450.68,5 

455.47,9 

460.27,4 

540.82,2 

546.57,5 

552.32,9 

630.95,9 

637.67,1 

644.38,4 

721.09.6 

728.76.7 

736.43.8 

811.23.3 

819.86.3 

828.49.3 

901.37,0 

910.95,9 

920.54,8 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

9700 

9800 

9900 

370.99,2 

374.81,6 

378.64,1 

463.74.0 

468.52.1 

473.30.1 

556.48,8 

562.22,5 

567.96,2 

649.23,6 

655.92,9 

662.62,2 

741.98,4 

749.63,3 

757.28,2 

834.73.2 
843.33,7 

851.94.2 

927.47,9  ; 

937.04,1 

946.60,3 

372.05.5 
375.89,0 

379.72.6 

465.06.8 
469.86,3 

474.65.8 

558.08,2 

563.83,6 

569.58,9 

651.09,6 

657.80,8 

664.52,1 

744.11.0 

751.78.1 

759.45.2 

837.12.3 

845.75.3 

854.38.4 

930.13,7 

939.72,6 

949.31,5 

lOOOO 

382  46,6 

478.08,2|  573.69,9 

669.31,5 

764.93,2 

860.54,8 

956.16,4 

lOOOO 

383.56,2 

479.45,2 

575.34,2j  671.23,3 

767.12,3 

863.01, 4|  958.90,4 

Dec.  15th. — 349  DAYS — 11  months  15  days. 

December  16th— 350  DAYS — 11  month 

s 16  days. 

3 

£ 

< 

351  DAYS. 
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352  DAYS. 
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£ 

C 

Rate. 

4 

5 | 

6 | 7 

8 

9 

10^ 

Rate. 

4 1 

5 1 

6 1 

7 | 

8 | 

9 

10  J 

Rate. 

“ 100 
200 
300 

3.84,7 

7.09,3 

11.54,0 

4, 8,0, 8 

9.61,6 

14.42,5 

5.77,o 

11.54.0 

17.31.0 

6.73,1 

13.46,3 

20.19,5 

7.69,3 

15.38,6 

23.07,9 

8.65,5 

17.31,0 

25.96,4 

9.61,6 

19.23,3 

28.84,9 

loo 

soo 

800 

3.85,8 

7.71,5 

11.57,3 

4.82,2 

9.64,4 

14.46,6 

5.7876 

11.57,3 

17.35,9 

0.75,1 

13.50.1 

20.25.2 

7.71,5 

15.43,0 

23.14,5 

8.67,9 

17.35,9 

26.03,8 

9.64,4 

19.28,8 

28.93,2 

lOO 

1200 

300 

400 

500 

COO 

15.38,0 

19.23,3 

23.07,9 

19.23,3 

24.04,1 

28.84,9 

23.07.9 

28.84.9 

34.61.9 

26.92,6 

33.65.8 

40.38.9 

30.77,3 

38.46,6 

46.15,9 

34.61.9 
43.27,4 

51.92.9 

38.46,6 

48.08,2 

57.69,9 

400 

500 

600 

15.43,0 

19.28,8 

23.14,5 

19.28,8 

24.11,0 

28.93,2 

23.14,5 

28.93,2 

34.71,8 

27.00,3 

33.75.3 

40.50.4 

30.86.0 
38.57,5 

46.29.0 

34.71,8 

43.39.7 

52.07.7 

38.57,5 
48.21,9 
57.86,3  1 

4oo 

r»oo 

600 

700 

800 

900 

20.92,0 

30.77,3 

34.01,9 

33.65,8 

38.40,0 

43.27,4 

40.38.9 

46.15.9 

51.92.9 

47.12.1 

53.85.2 
60.58,4 

53.85,2 

61.54,5 

69.23,8 

60.58,4 

69.23,8 

77.89,3 

67.31,5 

76.93,2 

86.54,8 

700 

800 

OOO 

27.00,3 

30.86,0 

34.71,8 

33.75,3 

38.57,5 

43.39,7 

40.50,4 

46.29,0 

52.07,7 

47.25.5 
54.00,5 

60.75.6 

54.00,5 

61.72,1 

69.43,6 

60.75.6 

69.43.6 
78.11,5 

67.50,7 
77.15,1  i 
86.79,5 

700 

800 

OOO 

lOOO 

1100 

1200 

38.46,0 

42.31,2 

46.15,9 

48.08,2 

52.89,0 

57.09,9 

57.69,9 

63.46.8 

69.23.8 

67.31,5 

74.04.7 

80.77.8 

76.93,2 

84.62,5 

92.31,8 

86.54,8 

95.20,3 

103.85,8 

96.16,4 

105.78,1 

115.39,7 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

38.57,5 

42.43,3 

46.29,0 

48.21,9 

53.04,1 

57.86,3 

57.86,3 

63.64,9 

69.43,6 

67.50.7 

74.25.8 
81.00,8 

77.15.1 
84.86,6 

92.58.1 

86.79,5 

95.47,4 

104.15,3 

96.43,8 

106.08,2 

115.72,6 

lOOO 
llOO 
1200  1 

1300 

1400 

1500 

50.00,5 

53.85,2 

57.09,9 

62.50,7 

67.31,5 

72.12,3 

75.00,8 

80.77.8 

86.54.8 

87.51.0 

94.24.1 
100.97,3 

100.01,1 

107.70,4 

115.39,7 

112.51.2 
121.16,7 

129.82.2 

125.01,4 

134.63,0 

144.24,7 

50.14,8 

54.00,5 

57.86,3 

62.68,5 

67.50,7 

72.32,9 

75.22,2 

81.00,8 

86.79,5 

87.75,9 

94.51,0 

101.26,0 

100.29.6 
108.01,1 

115.72.6 

112.83,3 

121.51.2 

130.19.2 

125.37,0 

135.01,4 

144.65,8 

1300 

1400 

1500 

1C00 

1700 

1800 

01.54,5 

05.39,2 

09.23,8 

70.93,2 

81.74,0 

86.54,8 

92.31.8 

98.08.8 
103.85,8 

107.70,4 

114.43.6 

121.16.7 

123.09,0 

130.78,4 

138.47,7 

138.47,7 

147.13,2 

155.78,6 

153.86,3 

163.47,9 

173.09,6 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

61.72,1 

65.57,8 

69.43,6 

77.15,1 

81.97,3 

86.79,5 

92.58,1 

98.36,7 

104.15,3 

108.01,1 

114.76.2 

121.51.2 

123.44.1 
131.15,6 

138.87.1 

138.87.1 

147.55.1 
156.23,0 

154.30,1  j 

163.94,5 

173.58,9 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

73.08,5 

76.93,2 

80.77,8 

91.35,0 

96.16,4 

100.97,3 

109.62.7 

115.39.7 

121.16.7 

127.89,9 

134.63,0 

141.36,2 

146.17,0 

153.86,3 

161.55,6 

164.44.1 
173.09,6 

181.75.1 

182.71,2 

192.32,9 

201.94,5 

73.29,3 

77.15,1 

81.00,8 

91.61,6 

96.43,8 

101.26,0 

109.94,0 

115.72,6 

121.51,2 

128.26.3 

135.01.4 

141.76.4 

146.58.6 
154.30,1 

162.01.6 

164.91,0 

173.58,9 

182.26,8 

183.23,3 

192.87,7 

202.52,1 

lOOO 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

2200 

2300 

2400 

84.62,5 

88.47,1 

92.31,8 

105.78,1 

110.58,9 

115.39,7 

126.93.7 

132.70.7 

138.47.7 

148.09,3 

154.82.5 

161.55.6 

169.24,9 

176.94,2 

184.63,6 

190.40.5 
199.06,0 

207.71.5 

211.56,2 

221.17,8 

230.79,5 

2200 

2300 

2400 

84.86,6 

88.72,3 

92.58,1 

106.08,2 

110.90,4 

115.72,6 

127.29,9 

133.08,5 

138.87,1 

148.51.5 

155.26.6 

162.01.6 

169.73.2 
177.44,7 

185.16.2 

190.94,8 

199.62.7 

208.30.7 

212.16,4 

221.80,8 

231.45,2 

2500 

2G00 

2700 

96.10,4 

100.01,1 

103.85,8 

120.20,5 

125.01,4 

129.82,2 

144.24,7 

150.01.6 

155.78.6 

168.28,8 

175.01,9 

181.75,1 

192.32,9 

200.02,2 

207.71,5 

216.37,0 

225.02,5 

233.67,9 

240.41,1 

250.02,7 

259.64,4 

2500 

2600 

2700 

96.43,8 

100.29,6 

104.15,3 

120.54,8 

125.37,0 

130.19,2 

144.65,8 

150.44,4 

156.23,0 

168.76.7 

175.51.8 

182.26.8 

192.87.7 
200.59,2 

208.30.7 

216.98.6 

225.66.6 
234.34,5 

241.09,6 

250.74,0 

260.38,4 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

107.70,4 

111.55,1 

115.39,7 

134.63,0 

139.43,8 

144.24,7 

161.55.6 

167.32.6 

173.09.6 

188.48,2 

195.21.4 

201.94.5 

215.40,8 

223.10,1 

230.79,5 

242.33.4 
250.98,9 

259.64.4 

269.26,0 

278.87,7 

288.49,3 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

108.01,1 

111.86,8 

115.72,6 

135.01,4 

139.83,6 

144.65,8 

162.01,6 

167.80,3 

173.58,9 

189.01,9 

195.77.0 

202.52.1 

216.02,2 

223.73,7 

231.45,2 

243.02,5 

251.70.4 

260.38.4 

270.02,7 

279.67,1 

289.31,5 

2800 

2000 

3000 

3100 

3200 

3300 

119.24,4 

123.09,0 

126.93,7 

149.05,5 

153.86,3 

158.67,1 

178.86,6 

184.63,6 

190.40,5 

208.67.7 

215.40.8 
222.14,0 

238.48,8 

246.18,1 

253.87,4 

268.29,9 

276.95,3 

285.60,8 

298.11,0 

307.72,6 

317.34,2 

119.58,4 

123.44,1 

127.29,9 

149.47,9 

154.30,1 

159.12,3 

179.37,5 

185.16,2 

190.94,8 

209.27.1 

216.02.2 
222.77,3 

239.16.7 
246.88,2 

254.59.7 

269.06,3 

277.74.2 

286.42.2 

298.95,9 

308.60,3 

318.24,7 

3100 

3200 

3300; 

3400 

3500 

3000 

130.78,4 

134.03,0 

138.47,7 

163.47,9 
168.28,8 
173.0$, 6 

196.17.5 

201.94.5 

207.71.5 

228.87,1 

235.60.3 

242.33.4 

261.56,7 

269.26,0 

276.95,3 

294.26.3 
302.91,8 

311.57.3 

326.95,9 

336.57,5 

346.19,2 

3400 

3500 

3600 

131.15,6 

135.01,4 

138.87,1 

163.94,5 

168.76,7 

173.58,9 

196.73,4 

202.52,1 

208.30,7 

229.52.3 

236.27.4 

243.02.5 

262.31.2 
270.02,7 

277.74.2 

295.10.1 

303.78.1 
312.46,0 

327.89,0 

337.53,4 

347.17,8 

3400; 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

142.32,3 

146.17.0 

150.01.0 

177.90,4 

182.71,2 

187.52,1 

213.48.5 

219.25.5 

225.02.5 

249.06.6 

255.79.7 
262.52,9 

284.64,7 

292.34,0 

300.03,3 

320.22.7 
328.88,2 

337.53.7 

355.80,8 

365.42,5 

375.04,1 

3700 

3800 

3000 

142.72,9 

146.58,6 

150.44,4 

178.41,1 

183.23,3 

188.05,5 

214.09,3 

219.87,9 

225.66,6 

249.77,5 

256.52,0 

263.27,7 

285.45.8 
293.17,3 

300.88.8 

321.14,0 

329.81.9 

338.49.9 

356.82,2 

366.46,6 

376.11,0 

3700 

3800 

3000 

4000 

4100 

4200 

153.80,3 

157.71,0 

161.55,6 

192.32,9 

197.13,7 

201.94,5 

230.79,5 

236.56.4 

242.33.4 

269.26,0 

275.99.2 

282.72.3 

307.72,6 

315.41,9 

323.11,2 

346.19,2 

354.84,7 

363.50,1 

384.65,8 

394.27,4 

403.89,0 

4000 

4100 

4200 

154.30,1 

158.15,9 

162.01,6 

192.87,7 

197.69,9 

202.52,1 

231.45,2 

237.23,8 

243.02,5 

270.02.7 

276.77.8 

283.52.9 

308.60.3 
316.31,8 

324.03.3 

347.17.8 

355.85.8 
364.53,7 

385.75,3 

395.39,7 

405.04,1 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

165.40,3 

169.24,9 

173.09,6 

200.75,3 

211.56,2 

216.37,0 

248.10.4 

253.87.4 

259.64.4 

289.45.5 

296.18.6 
302.91,8 

330.80,5 

338.49,9 

346.19,2 

372.15.6 
380.81,1 

389.46.6 

413.50,7 

423.12,3 

432.74,0 

4300 

4400 

4500 

165.87,4 

169.73,2 

173.58,9 

207.34,2 

212.16,4 

216.98,6 

248.81,1 

254.59,7 

260.38,4 

290.27,9 

297.03.0 

303.78.1 

331.74.8 
339.46,3 

347.17.8 

373.21.6 

381.89.6 
390.57,5 

414.68,5 

424.32,9 

433.97,3 

4300 

4400 

4500 

4000 

4700 

4800 

176.94,2 

180.78,9 

184.63,0 

221.17,8 

225.98,0 

230.79,5 

265.41,4 

271.18,4. 

276.95,3 

309.64,9 

316.38.1 

323.11.2 

353.88,5 

361.57,8 

369.27,1 

398.12,1 

406.77,5 

415.43,0 

442.35,6 

451.97,3 

461.58,9 

4600 

4700 

4800 

177.44,7 

181.30,4 

185.16,2 

221.80,8 

226.63,0 

231.45,2 

266.17,0 

271.95,6 

277.74,2 

310.53.2 

317.28.2 
324.03,5 

354.89.3 
362.60,8 

370.32.3 

399.25,5 

407.93.4 

416.61.4 

443.01,6 

453.26,0 

462.90,4 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

188.48,2 

192.32,9 

196.17,5 

235.60,3 

240.41,1 

245.21,9 

282.72.3 

288.49.3 

294.26.3 

329.84.4 

336.57.5 
343.30,7 

376.96,4 

384.65,8 

392.35,1 

424.08.5 
432.74,0 

441.39.5 

471.20,5 

480.82,2 

490.43,8 

4000 

5000 

5100 

189.01,9 

192.87,7 

196.73,4 

236.27,4 

241.09,6 

245.91,8 

283.52,9 

289.31,5 

295.10,1 

330.78.4 

337.53.4 

344.28.5 

378.03.8 
385.75,3 

393.46.8 

425.29.3 

433.97.3 
442.65,2 

472.54,8 

482.19,2 

491.83,6 

4000 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

200.02,2 

203.86,8 

207.71,5 

250.02,7 

254.83,6 

259.64,4 

300.03.3 

305. 50. 3 

311.57.3 

350.03,8 

356.77.0 

363.50.1 

400.04,4 

407.73,7 

415.43,0 

450.04.9 
458.70,4 

467.35.9 

500.05,5 

509.67,1 

519.28,8 

5200 

5300 

5400 

200.59,2 

204.44,9 

208.30,7 

250.74,0 

255.56,2 

260.38,4 

300.88,8 

306.67,4 

312.46,0 

351.03.6 

357.78.6 

364.53.7 

401.18.4 
408.89,9 

416.61.4 

451.33,2 

460.01,1 

468.69,0 

501.47,9 

511.12,3 

520.76,7 

5200 

5300 

5400 

5500 
5600 
, 5700 

211.56,2 

215.40,8 

219.25,5 

264.45,2 

209.26,0 

274.06,8 

317.34.2 

323.11.2 

328.88.2 

370.23.3 

376.96.4 
383.69,6 

423.12,3 

430.81,6 

438.51,0 

476.01,4 

484.66,8 

493.32,3 

528.90,4 

538.52,1 

548.13,7 

5500 

5600 

5700 

212.16,4 

216.02,2 

219.87,9 

265.20,5 

270.02,7 

274.84,9 

318.24,7 

324.03,3 

329.81,9 

371.28.8 

378.03.8 

384.78.9 

424.32.9 
432.04,4 

439.75.9 

477.37,0 

486.04.9 

494.72.9 

530.41,1 

540.05,5 

549.69,9 

5500 

5600 

5700 

5800 
i 5900 
6000 

223.10,1 

226.94,8 

230.79,5 

278.87,7 

283.68,5 

288.49,3 

334.65.2 

340.42.2 

346.19.2 

390.42,7 

397.15,9 

403.89,0 

446.20,3 

453.89,6 

461.58,9 

501.97.8 
510.63,3 

519.28.8 

557.75,3 

567.37,0 

576.98,6 

5800 

5900 

6000 

223.73,7 

227.59,5 

231.45,2 

279.67,1 

284.49,3 

289.31,5 

335.60,5 

341.39,2 

347.17,8 

391.54.0 

398.29.0 

405.04.1 

447.47.4 
455.18,9 

462.90.4 

503.40.8 

512.08.8 
520.76,7 

559.34,2 

568.98,6 

578.63,0 

5800 

5000 

6000 

1 6100 
6200 
6300 

234.64,1 

238.48,8 

242.33,4 

293.30,1 

298.11,0 

302.91,8 

351.96.2 

357.73.2 
363.50,1 

410.62.2 

417.35.3 
424.08,5 

469.28,2 

476.97,5 

484.66,8 

527.94.2 
536.59,7 

545.25.2 

586.60,3 

596.21,9 

605.83,6 

6100 

6200 

6300 

235.31,0 

239.16,7 

243.02,5 

294.13,7 

298.95,9 

303.78,1 

352.96,4 

358.75,1 

364.53,7 

411.79.2 

418.54.2 

425.29.3 

470.61.9 
478.33,4 

486.04.9 

529.44,7 j 588.27,4 
538.12,6  597.91,8 
546.80,5 J 607.56,2 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

246.18,1 

250.02,7 

253.87,4 

307.72,6 

312.53,4 

317.34,2 

369.27.1 

375.04.1 

380.81.1 

430.81,6 

437.54.8 

444.27.9 

492.36,2 

500.05,5 

507.74,8 

553.90,7 

562.56,2 

571.21,6 

615.45,2 

625.06,8 

634.68,5 

6400 

6500 

6600 

246.88,2 

250.74,0. 

254.59,7 

308.60,3 

313.42,5 

318.24,7 

370.32,3 

376.11,0 

381.89,6 

432.04.4 

438.79.5 

445.54.5 

493.76.4 
501.47,9 

509.19.5 

555.48,5 

564.16.4 

572.84.4 

617.20,5 

626.84,9 

636.49,3 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

257.72,1 

261.56,7 

265.41,4 

322.15,1 

326.95,9 

331.76,7 

386.58.1 

392.35.1 

398.12.1 

451.01.1 

457.74.2 
464.47,4 

515.44,1 

523.13,4 

530.82,7 

579.87.1 
588.52,6 

597.18.1 

644.30,1 
653.91,8  ! 
663.53,4  | 

6700 

6800 

6900 

258.45,5 

262.31,2 

266.17,0 

323.06,8 

327.89,0 

332.71,2 

387.68,2 

393.46,8 

399.25,5 

452.29.6 

459.04.7 

465.79.7 

516.91.0 
524.62,5 

532.34.0 

581.52.3 

590.20.3 
598.88,2 

646.13,7 

655.78,1 

665.42,5 

6700 

6800 

6000 

7000 

7100 

7200 

209.26,0 

273.10,7 

270.95,3 

336.57,5 

341.38,4 

346.19,2 

403.89.0 

409.66.0 

415.43.0 

471.20,5 

477.93.7 

484.66.8 

538.52,1 

546.21,4 

553.90,7 

605.83,6 

614.49,0 

623.14,5 

673.15,1 

682.76,7 

692.38,4 

7000 

7100 

7200 

270.02,7 

273.88,5 

277.74,2 

337.53,4 

342.35,6 

347.17,8 

405.04,1 

410.82,7 

416.61,4 

472.54.8 

479.29.9 

486.04.9 

540.05.5 
547.77,0 

555.48.5 

607.56,2 

616.24.1 

624.92.1 

675.06,8 

684.71,2 

694.35,6 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

280.80,0 

284.64,7 

288.49,3 

351.00,0 

355.80,8 

360.61,6 

421.20.0 

426.97.0 

432.74.0 

491.40,0 

498.13.2 

504.86.3 

561.60,0 

569.29,3 

576.98,6 

631.80.0 
640.45,5 

649.11.0 

702.00,0 

711.61,6 

721.23,3 

7300 

7400 

7500 

281.60,0 

285.45,8 

289.31,5 

352.00,0 

356.82,2 

361.64,4 

422.40,0 

428.18,6 

433.97,3 

492.80.0 

499.55.1 

506.30.1 

563.20.0 
570.91,5 

578.63.0 

633.60,0 

642.27.9 

650.95.9 

704.00,0 

713.64,4 

723.28,8 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

292.34.0 

296.18.0 
300.03,3 

365.42,5 

370.23,3 

375.04,1 

438.51,0 

444.27.9 

450.04.9 

511.59.5 

518.32.6 
525.05,8 

584.67,9 

592.37,3 

600.06,6 

657.76.4 
666.41,9 

675.07.4 

730.84,9 

740.46,6 

750.08,2 

7600 

7700 

7800 

293.17,3 

297.03,0 

300.88,8 

366.46,6 

371.28,8 

376.11,0 

439.75,9 

445.54,5 

451.33,2 

513.05.2 

519. 50. 3 

526.55.3 

586.34.5 
594.06,0 

601.77.5 

659.63.8 

668.31.8 
676.99,7 

732.93,2 

742.57,5 

752.21,9 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

303.87,9 

307.72,6 

311.57,3 

379.84,9 

384.65,8 

389.46,6 

455.81.9 

461.58.9 

467.35.9 

531.78,9 

538.52.1 

545.25.2 

607.75,9 

615.45,2 

623.14,5 

683.72,9 

692.38,4 

701.03,8 

759.69,9 

769.31,5 

778.93,2 

7000 

8000 

8100 

304.74,5 

308.60,3 

312.46,0 

380.93.2 

385.75.3 
390.57,5 

457.11,8 

462.90,4 

468.69,0 

533.30.4 

540.05.5 

546.80.5 

609.49.0 
617.20,5 

624.92.1 

685.67,7 

694.35.6 

703.03.6 

761.86,3 

771.50,7 

781.15,1 

7000 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

315.41,9 

319.26,6 

323.11,2 

394.27,4 

399.08,2 

403.89,0 

473.12.9 

478.89.9 
484.66,8 

551.98.4 

558.71.5 
565.44,7 

630.83,8 

638.53,2 

646.22,5 

709.69,3 

718.34,8 

727.00,3 

788.54,8 

798.16,4 

807.78,1 

8200 

8300 

8400 

316.31,8 

320.17,5 

324.03,3 

395.39,7 

400.21,9 

405.04,1 

474.47,7 

480.26,3 

486.04,9 

553.55.6 

560.30.7 
567-05,8 

632.63.6 
640.35,1 

648.06.6 

711.71.5 

720.39.5 
729.07,4 

790.79,5 

800.43,8 

810.08,2 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

326.95,9 

330.80,5 

334.65,2 

408.69,9 

413.50,7 

418.31,5 

490.43.8 

496.20.8 

501.97.8 

572.17,8 

578.91.0 

585.64.1 

653.91,8 

661.61,1 

669.30,4 

735.65,8 

744.31,2 

752.96,7 

817.39,7 

827.01,4 

836.63,0 

8500 

8600 

8700 

327.89,0 

331.74,8 

335.60,5 

409.86,3 

414.68,5 

419.50,7 

491.83,6 

497.62,2 

503.40,8 

573.80.8 

580.55.9 
587.31,0 

655.78.1 
663.49,6 

671.21.1 

737.75.3 

746.43.3 
755.11,2 

819.72,6 

829.37,0 

S39.01.4 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

338.49,9 

342.34,5 

346.19,2 

423.12,3 

427.93,2 

432.74,0 

507.74.8 

513.51.8 

519.28.8 

592.37.3 

599.10.4 
605.83,6 

676.99,7 

684.69,0 

692.38,4 

761.62.2 
770.27,7 

778.93.2 

846.24,7 

855.86,3 

865.47,9 

8800 

8000 

0000 

339.46,3 

343.32,1 

347.17,8 

424.32,9 

429.15.1 

433.97,3 

509.19,5 

514.98,1 

520.76,7 

594.06.0 

600.81.1 
607.56,2 

678.92.6 
686.64,1 

694.35.6 

763.79,2 

772.47.1 

781.15.1 

848.65,8 

858.30,1 

867.94,5 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

350.03,8 

353.88,5 

357.73,2 

437.54,8 

442.35,6 

447.16,4 

525.05,8 

530.82.7 

536.59.7 

612.56,7 

619.29,9 

626.03,0 

700.07,7 

707.77,0 

715.46,3 

787.58.6 
796.24,1 

804.89.6 

875.09,6 

884.71,2 

894.32,9 

0100 

0200 

0300 

351.03,6 

354.89,3 

358.75,1 

438.79.5 

443.61.6 
448.43,8 

526.55,3 

532.34,0 

538.12,6 

614.31.2 

621.06.3 

027.81.4 

702.07.1 
709.78,6 

717.50.1 

789.83.0 

798.51.0 
807.18,9 

877.58,9 

887.23,3 

896.87,7 

9100 

9200 

9300 

9400 
9500 
9600 
9700 
9800 
9900 
j lOOOO 

361.57,8 

365.42,5 

369.27,1 

451.97,3 

456.78,1 

461.58,9 

542.36.7 

548.13.7 

553.90.7 

632.76.2 

639.49.3 
646.22,5 

723.15,6 

730.84,9 

738.54,2 

813.55,1 

822.20,5 

830.86,0 

903.94,5 

913.56,2 

923.17,8 

0400 

0500 

9600 

0700 

0800 

0000 

362.60,8 

366.46,6 

370.32,3 

453.26,0 

458.0S,2 

462.90,4 

543.91,2 

549.69,9 

555.48,5 

634.56.4 

641.31.5 

648.06.6 

725.21.6 
732.93,2 

740.64.7 

815.86.8 

824.54.8 
833.22,7 

906.52,1 

916.16,4 

925.80,8 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

373.11,8 

376.96,4 

380.81,1 

466.39,7 

471.20,5 

476.01,4 

559.67.7 

565.44.7 
571.21,6 

652.95,6 

659.68.8 

666.41.9 

746.23,6 

753.92,9 

761.62,2 

839.51.5 
848.17,0 

856.82.5 

932.79,5 

942.41,1 

952.02,7 

374.18,1 

378.03,8 

381.89,6 

407.72,6 

472.54,8 

477.37,1 

561.27,1 

567.05,8 

572.84,4 

654.81.6 

661.56.7 

668.31.8 

748.36.2 
756.07,7 

763.79.2 

841.90,7 

850.58.6 

859.26.6 

935.45,2 

945.09,6 

954.74,0 

384.65,8 

48.0.82,2 

576.98,6 

673.15,1 

769.31,5 

865.47,9 

961.64,4 

lOOOO 

385.75,3 

482.19,2 

578.63,0 

675.06,8|  771.50,7 

867.94,5 

964.38,4 

! Dec.  17th— 351  DAYS— 11  months  17  days. 

Dec.  16^1—352  DAYS — 11  months  18  days. 
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354  DAYS. 
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Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  1 

Rate. 

4 

5 

6 | 

7 | 

8 | 9 | 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

3.86,8 

7.73,7 

11.60,5 

4.83,6 

9.67,1 

14.50,7 

5.80,3 

11.60,5 

17.40,8 

6,77,0 

13.54.0 

20.31.0 

7.73,7 

15.47,4 

23.21,1 

8.70,4 

17.40,8 

26.11,2 

9.07,1 

19.34,2 

29.01,4 

100 

200 

300 

3.87.9 

7.75.9 
11.63,8 

4.84.9 

9.69.9 
14.54,8 

5.81,9 

11.63.8 

17.45.8 

6.78,9 

13.57,8 

20.36,7 

7.75,9 

15.51,8 

23.27,7 

8.72,9 

17.45,8 

26.18,6 

9.69,9 

19.39,7 

29.09,6 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

15.47,4 

19.34,2 

23.21,1 

19.34,2 

24.17,8 

29.01,4 

23.21,1 

29.01,4 

34.81,6 

27.07.9 

33.84.9 

40.61.9 

30.94,8 

38.68,5 

46.42,2 

34.81,6 

43.52,1 

52.22,5 

38.68.5 

48.35.6 

58.02.7 

400 

500 

600 

15.51,8 

19.39.7 

23.27.7 

19.39.7 

24.24.7 
29.09,6 

23.27,7 

29.09,6 

34.91,5 

27.15,6 

33.94,5 

40.73,4 

31.03,6 

38.79,5 

46.55,3 

34.91,5 

43.64,4 

52.37,3 

38.79,5 

48.49,3 

58.19,2 

400 

500 

GOO 

700 

800 

900 

27.07,9 

30.94,8 

34.81,6 

33.84,9 

38.68,5 

43.52,1 

40.61,9 

46.42,2 

52.22,5 

47.38.9 

54.15.9 

60.92.9 

54.15,9 

61.89,6 

69.63,3 

60.92,9 

69.63,3 

78.33,7 

67.09,9 

77.37.0 

87.04.1 

700 

800 

900 

27.15.6 

31.03.6 
34.91,5 

33.94.5 

38.79.5 
43.64,4 

40.73,4 

46.55.3 

52.37.3 

47.52,3 

54.31,2 

61.10,1 

54.31,2 

62.07,1 

69.83,0 

61.10,1 

69.83,0 

78.55,9 

67.89,0 

77.58,9 

87.28,8 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

38.68,5 

42.55,3 

46.42,2 

48.35.6 
53.19,2 

58.02.7 

58.02,7 

63.83,0 

69.63,3 

67.69,9 

74.46.8 

81.23.8 

77.37,0 

85.10,7 

92.84,4 

87.04,1 

95.74,5 

104.44,9 

96.71,2 

106.38.4 

116.05.5 

lOOO 

1100 

1200 

38.79,5 

42.67,4 

46.55,3 

48.49,3 

53.34.2 

58.19.2 

58.19,2 

64.01,1 

69.83,0 

67.89,0 

74.67,9 

81.46,8 

77.58,9 

85.34,8 

93.10,7 

87.28,8 

96.01,6 

104.74,5 

96.98,6 

106.68,5 

116.38,4 

lOOO 

llOO 

1200 

1300 

1400 

1500 

50.29,0 

54.15,9 

58.02,7 

62.86.3 
67.69,9 

72.53.4 

75.43,6 

81.23,8 

87.04,1 

88.00,8 

94.77,8 

101.54,8 

100.58,1 

108.31,8 

116.05,5 

113.15,3 

121.85,8 

130.56,2 

125.72.6 

135.39.7 

145.06.8 

1300 

1400 

1500 

50.43,3 

54.31.2 

58.19.2 

63.04,1 

67.89.0 

72.74.0 

75.64,9 

81.46.8 

87.28.8 

88.25,8 

95.04,7 

101.83,6 

100.86,0 

108.62,5 

116.38,4 

113.47,4 

122.20,3 

130.93,2 

126.08,2 

135.78,1 

145.47,9 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

61.89,6 

65.76,4 

69.63,3 

77.37.0 
82.20,5 

87.04.1 

92.84,4 

98.64,7 

104.44,9 

108.31.8 

115.08.8 

121.85.8 

123.79,2 

131.52,9 

139.26,6 

139.26,6 

147.97,0 

156.67,4 

154.74.0 

164.41.1 

174.08.2 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

62.07.1 

65.95.1 
69.83,0 

77.58,9 

82.43.8 

87.28.8 

93.10,7 

98.92,6 

104.74,5 

108.62,5 

115.41,4 

122.20,3 

124.14,2 

131.90,1 

139.66,0 

139.66,0 

148.38,9 

157.11,8 

155.17,8 

164.87,7 

174.57,5 

1GOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

1900 

2000 

2100 

73.50,1 

77.37,0 

81.23,8 

91.87,7 

96.71,2 

101.54,8 

110.25,2 

116.05,5 

121.85,8 

128.62.7 

135.39.7 

142.16.7 

147.00,3 

154.74,0 

162.47,7 

165.37,8 

174.08,2 

182.78,6 

183.75,3 

193.42.5 

203.09.6 

73.71,0 

77.58,9 

81.46,8 

92.13,7 

96.98,6 

101.83,6 

110.56.4 

116.38.4 
122.20,3 

128.99,2 

135.78,1 

142.57,0 

147.41,9 

155.17,8 

162.93,7 

165.84,7 

174.57,5 

183.30,4 

184.27,4 

193.97,3 

203.67,1 

2200 

2300 

2400 

85.10,7 

88.97,5 

92.84,4 

106.38.4 
111.21,9 

116.05.5 

127.66,0 

133.46,3 

139.26,6 

148.93.7 

155.70.7 

162.47.7 

170.21,4 

177.95,1 

185.68,8 

191.49,0 

200.19,4 

208.89,9 

212.76.7 

222.43.8 
232.11,0 

2200 

2300 

2400 

85.34,8 

89.22.7 

93.10.7 

106.68,5 

111.53.4 

116.38.4 

128.02,2 

133.84,1 

139.66,0 

149.35,9 

156.14,8 

162.93,7 

170.69,0 

178.45,5 

186.21,4 

192.03,3 

200.76,2 

209.49,0 

213.37,0 

223.06,8 

232.76,7 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

2500 

2600 

2700 

96.71,2 

100.58,1 

104.44,9 

120.89,0 

125.72,6 

130.56,2 

145.06,8 

150.87,1 

156.67,4 

169.24,7 

176.01.6 

182.78.6 

193.42,5 

201.16,2 

208.89,9 

217.60,3 

226.30,7 

235.01,1 

241.78.1 

251.45.2 

261.12.3 

2500 

2600 

2700 

96.98,6 

100.86,6 

104.74,5 

121.23,3 

126.08,2 

130.93,2 

145.47.9 

151.29.9 
157.11,8 

169.72,0 

176.51,5 

183.30,4 

193.97,3 

201.73,2 

209.49,0 

218.21,9 

226.94,8 

235.67,7 

242.46,6 

252.16,4 

261.86,3 

2800 

2900 

3000 

108.31,8 

112.18,6 

116.05,5 

135.39.7 
140.23,3 

145.06.8 

162.47,7 

168.27,9 

174.08,2 

189.55.6 

196.32.6 

203.09.6 

216.63,6 

224.37,3 

232.11,0 

243.71,5 

252.41,9 

261.12,3 

270.79.5 

280.46.6 

290.13.7 

2800 

2900 

3000 

108.62,5 

112.50.4 

116.38.4 

135.78,1 

140.63,0 

145.47,9 

162.93,7 

168.75,6 

174.57,5 

190.09,3 

196.88,2 

203.67,1 

217.24,9 

225.00,8 

232.76,7 

244.40,5 

253.13,4 

261.86,3 

271.56,2 

281.26,0 

290.95,9 

2800  ! 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

1 3100 
3200 
3300 

119.92,3 

123.79,2 

127.66,0 

149.90.4 
154.74,0 

159.57.5 

179.88,5 

185.68,8 

191.49,0 

209.86.6 

216.63.6 
223.40,5 

239.84,7 

247.58,4 

255.32,1 

269.82,7 

278.53,2 

287.23,6 

299.80.8 

309.47.9 
319.15,1 

3100 

3200 

3300 

120.26,3 

124.14.2 

128.02.2 

150.32,9 

155.17,8 

160.02,7 

180.39,5 

186.21,4 

192.03,3 

210.46,0 

217.24,9 

224.03,8 

240.52,6 

248.28,5 

256.04,4 

270.59,2 

279.32,1 

288.04,9 

300.65,8 

310.35,6 

320.05,5 

3400 

3500 

3600 

131.52,9 

135.39,7 

139.26,6 

164.41.1 
169.24,7 

174.08.2 

197.29,3 

203.09,6 

208.89,9 

230.17.5 

236.94.5 

243.71.5 

263.05,8 

270.79,5 

278.53,2 

295.94,0 

304.64,4 

313.34,8 

328.82.2 

338.49.3 

348.16.4 

3400 

3500 

3600 

131.90.1 

135.78.1 
139.66,0 

164.87,7 

169.72,6 

174.57,5 

197.85,2 

203.67,1 

209.49,0 

230.82,7 

237.61,6 

244.40,5 

263.80,3 

271.56,2 

279.32,1 

296.77,8 

305.50,7 

314.23,6 

329.75,3 

339.45,2 

349.15,1 

3400 

3500 

3600 

1 3700 
3800 
3900 

143.13,4 

147.00,3 

150.87,1 

178.91.8 
183.75,3 

188.58.9 

214.70,1 

220.50,4 

226.30,7 

250.48.5 

257.25.5 

264.02.5 

286.26,8 

294.00,5 

301.74,2 

322.05,2 

330.75,6 

339.46,0 

357.83.6 

367.50.7 

377.17.8 

3700 

3800 

3900 

143.54,0 

147.41.9 

151.29.9 

179.42,5 

184.27,4 

189.12,3 

215.31,0 

221.12,9 

226.94,8 

251.19,5 

257.98,4 

264.77,3 

287.07,9 

294.83,8 

302.59,7 

322.96,4 

331.69,3 

340.42,2 

358.84,9 

368.54,8 

378.24,7 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

154.74,0 

158.60,8 

162.47,7 

193.42.5 
198.26,0 

203.09.6 

232.11,0 

237.91,2 

243.71,5 

270.79,5 

277.56.4 

284.33.4 

309.47,9 

317.21,6 

324.95,3 

348.16,4 

356.86,8 

365.57,3 

386.84,9 

396.52.1 

406.19.2 

4000 

4100 

4200 

155.17.8 

159.05.8 
162.93,7 

193.97,3 

198.82,2 

203.67,1 

232.76,7 

238.58,6 

244.40,5 

271.56,2 

278.35,1 

235.14,0 

310.35,6 

318.11,5 

325.87,4 

349.15,1 

357.87,9 

366.60,8 

387.94,5 

397.64,4 

407.34,2 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

166.34,5 

170.21,4 

174.08,2 

207.93.2 
212.76,7 

217.60.3 

249.51,8 

255.32,1 

261.12,3 

291.10.4 

297.87.4 

304.64.4 

332.69,0 

340.42,7 

348.16,4 

374.27,7 

382.98,1 

391.68,5 

415.86.3 

425.53.4 

435.20.5 

4300 

4400 

4500 

166.81,6 

170.69,6 

174.57,5 

208.52,1 

213.37,0 

218.21,9 

250.22,5 

256.04,4 

261.86,3 

2 J 1.92, 9 
298.71,8 
305.50,7 

333.63,3 

341.39,2 

349.15,1 

375.33,7 

384.06,6 

392.79,5 

417.04,1 

426.74,0 

436.43,8 

4300 

4400 

4500 

1 4600 
4700 
4800 

177.95,1 

181.81,9 

185.68,8 

222.43,8 

227.27,4 

232.11,0 

266.92,6 

272.72,9 

278.53,2 

311.41.4 

318.18.4 
324.95,3 

355.90,1 

363.63,8 

371.37,5 

400.38,9 

409.09,3 

417.79,7 

444.87.7 

454.54.8 

464.21.9 

4600 

4700 

4800 

178.45,5 

182.33.4 

186.21.4 

223.06.8 

227.91.8 
232.76,7 

267.68,2 

273.50.1 

279.32.1 

312.29,6 

319.08,5 

325.87,4 

356.91,0 

364.66,8 

372.42,7 

401.52,3 

410.25,2 

418.98,1 

446.13,7 

455.83,6 

465.53,4 

4600 

4700 

4800 

4900 
5000 
1 5100 

189.55,6 

193.42,5 

197.29,3 

236.94.5 
241.78,1 

246.61.6 

284.33,4 

290.13,7 

295.94,0 

331.72.3 

338.49.3 

345.26.3 

•379.11,2 

386.84,9 

394.58,6 

426.50,1 

435.20,5 

443.91,0 

473.89,0 

483.56.2 

493.23.3 

4900 

5000 

5100 

190.09.3 

193.97.3 
197.85,2 

237.61.6 

242.46.6 
247.31,5 

285.14,0 

290.95,9 

296.77,8 

332.66,3 

339.45,2 

346.24,1 

380.18,6 

387.94,5 

395.70,4 

427.71,0 

436.43,8 

445.16,7 

475.23,3 

484.93,2 

494.63,0 

4900 

5000 

5100 

i 5200 
5300 
5400 

201.16,2 

205.03,0 

208.89,9 

251.45.2 
256.28,8 

261.12.3 

301.74,2 

307.54,5 

313.34,8 

352.03.3 

358.80.3 

365.57.3 

402.32,3 

410.06,0 

417.79,7 

452.61,4 

461.31,8 

470.02,2 

502.90.4 

512.57.5 
522.24,7 

5200 

5300 

5400 

201.73,2 

205.61,1 

209.49,0 

252.16.4 

257.01.4 
261.86,3 

302.59,7 

308.41.6 

314.23.6 

353.03,0 

359.81,9 

366.60,8 

403.46,3 

411.22,2 

418.98,1 

453.89,6 

462.62,5 

471.35,3 

504.32,9 

514.02,7 

523.72,6 

5200 

5300 

5400 

j 5500 
5600 
| 5700 

212.76,7 

216.63,6 

220.50,4 

265.95,9 

270.79,5 

275.63,0 

319.15,1 

324.95,3 

330.75,6 

372.34.2 

379.11.2 

385.88.2 

425.53,4 

433.27,1 

441.00,8 

478.72,6 

487.43,0 

496.13,4 

531.91.8 

541.58.9 
551.26,0 

5500 

5600 

5700 

213.37,0 

217.24.9 

221.12.9 

266.71.2 

271.56.2 
276.41,1 

320.05,5 

325.87,4 

331.69,3 

373.39,7 

380.18,6 

386.97,5 

426.74,0 

434.49,9 

442.25,8 

480.08,2 

488.81,1 

497.54,0 

533.42,5 

543.12,3 

552.82,2 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

224.37,3 

228.24,1 

232.11,0 

280.46.6 
285.30,1 

290.13.7 

336.55,9 

342.36,2 

348.16,4 

392.65.2 

399.42.2 

406.19.2 

448.74,5 

456.48,2 

464.21,9 

504.83,8 

513.54,2 

522.24,7 

560.93.2 

570.60.3 

580.27.4 

5800 

5900 

6000 

225.00,8 

228.88,8 

232.76,7 

281.26,0 

286.11,0 

290.95,9 

337.51.2 

343.33.2 
349.15,1 

393.76,4 

400.55,3 

407.34,2 

450.01,6 

457.77,5 

465.53,4 

506.26,8 

514.99,7 

523.72,6 

562.52,1 

572.21,9 

581.91,8 

5800 

5900 

6000 

6160 
i 6200 
l 6300 

235.97,8 

239.84,7 

243.71,5 

294.97.3 
299.80,8 

304.64.4 

353.96,7 

359.77,0 

365.57,3 

412.96.2 

419.73.2 
426.50,1 

471.95,6 

479.69,3 

487.43,0 

530.95,1 

539.65,5 

548.35,9 

589.94.5 

599.61.6 
609.28,8 

6100 

6200 

6300 

236.64,7 

240.52,6 

244.40,5 

295.80.8 

300.65.8 
305.50,7 

354.97,0 

360.78,9 

366.60,8 

414.13,2 

420.92,1 

427.71,0 

473.29,3 

481.05,2 

488.81,1 

532.45,5 

541.18,4 

549.91,2 

591.61,6 

601.31,5 

611.01,4 

6100 

6200 

6300 

I 6400 
6500 
6600 

247.58,4 

251.45,2 

255.32,1 

309.47,9 

314.31,5 

319.15,1 

371.37,5 

377.17,8 

382.98,1 

433.27.1 

440.04.1 

446.81.1 

495.16,7 

502.90,4 

510.64,1 

557.06,3 

565.76,7 

574.47,1 

618.95,9 

628.63.0 

638.30.1 

6400 

6500 

6600 

248.28,5 

252.16.4 

256.04.4 

310.35,6 

315.20.5 

320.05.5 

372.42.7 

378.24.7 
384.06,6 

434.49,9 

441.28,8 

448.07,7 

496.57,0 

504.32,9 

512.08,8 

558.64,1 

567.37,0 

576.09,9 

620.71,2 

630.41,1 

640.11,0 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

6700 

6800 

6900 

259.18,9 

263.05,8 

266.92,6 

323.98,6 

328.82,2 

333.65,8 

388.78,4 

394.58.6 

400.38,9 

453.58.1 

460.35.1 

467.12.1 

518.37,8 

526.11,5 

533.85,2 

583.17,5 

591.87,9 

600.58,4 

647.97.3 

657.64.4 

667.31.5 

6700 

6800 

6900 

259.92.3 

263.80.3 
267.68,2 

324.90,4 

329.75.3 

334.60.3 

389.88,5 

395.70,4 

401.52,3 

454.86,6 

461.65,5 

468.44,4 

519.84,7 

527.60,5 

535.36,4 

584.82,7 

593.55,6 

602.28,5 

649.80,8 

659.50,7 

669.20,5 

7000 

7100 

7200 

270.79,5 

274.66,3 

278.53,2 

338.49.3 
343.32,9 

348.16.4 

406.19,2 

411.99,5 

417.79,7 

473.89.0 

480.66.0 

487.43.0 

541.58,9 

549.32,6 

557.06,3 

609.28,8 

617.99,2 

626.69,6 

676.98,6 

686.65.8 

696.32.9 

7000 

7100 

7200 

271.56,2 

275.44.1 

279.32.1 

339.45,2 

344.30.1 

349.15.1 

407.34.2 

413.16.2 
418.98,1 

475.23,3 

482.02,2 

488.81,1 

543.12,3 

550.88,2 

558.64,1 

611.01,4 

619.74,2 

628.47,1 

678.90,4 

688.60,3 

698.30,1 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

282.40,0 

286.26,8 

290.13,7 

353.00,0 

357.83,6 

362.67,1 

423.60,0 

429.40,3 

435.20,5 

494.20.0 

500.97.0 

507.74.0 

564.80,0 

572.53,7 

580.27,4 

635.40,0 

644.10,4 

652.80,8 

706.00,0 

715.67.1 

725.34.2 

7300 

7400 

7500 

283.20,0 

287.07.9 

290.95.9 

354.00,0 

358.84.9 

363.69.9 

424.80,0 

430.61,9 

436.43,8 

495.60,0 

502.38,9 

509.17,8 

566.40,0 

574.15,9 

581.91,8 

637.20,0 

645.92,9 

654.65,8 

708.00,0 

717.69,9 

727.39,7 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7300 

294.00,5 

297.87,4 

301.74,2 

367.50.7 
372.34,2 

377.17.8 

441.00,8 

446.81,1 

452.61,4 

514.51,0 

521.27.9 

528.04.9 

583.01,1 

595.74,8 

603.48,5 

661.51,2 

670.21,6 

678.92,1 

735.01.4 

744.68.5 

754.35.6 

7600 

7700 

7800 

294.83.8 

298.71.8 
302.59,7 

368.54,8 

373.39.7 

378.24.7 

442.25,8 

448.07,7 

453.89,6 

515.96,7 

522.75,6 

529.54,5 

589.67,7 

597.43,6 

605.19,5 

663.38,6 

672.11,5 

680.84,4 

737.09,6 

746.79,5 

756.49,3 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

305.61,1 

309.47,9 

313.34,8 

382.01.4 
386.84,9 

391.68.5 

458.41,6 

464.21,9 

470.02,2 

534.81.9 

541.58.9 

548.35.9 

611.22,2 

618.95,9 

626.69,6 

687.62,5 

696.32,9 

705.03,3 

764.02,7 

773.69,9 

783.37,0 

7900 

8000 

8100 

306.47,7 

310.35.6 

314.23.6 

383.09,6 

387.94.5 

392.79.5 

459.71,5 

465.53,4 

471.35,3 

536.33,4 

543.12,3 

549.91,2 

612.95,3 

620.71,2 

628.47,1 

689.57,3 

698.30,1 

707.03,0 

766.19,2 

775.89,0 

785.58,9 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

317.21,6 

321.08,5 

324.95,3 

396.52.1 
401.35,6 

406.19.2 

475.82,5 

481.62,7 

487.43,0 

555.12.9 

561.89.9 
568.66,8 

634.43,3 

642.17,0 

649.90,7 

713.73,7 

722.44,1 

731.14,5 

793.04.1 

802.71.2 
812.38,4 

8200 

8300 

8400 

318.11.5 

321.99.5 
325.87,4 

397.64,4 

402.49,3 

407.34,2 

477.17,3 

482.99,2 

488.81,1 

556.70,1 

563.49,0 

570.27,9 

636.23,0 

643.98,9 

651.74,8 

715.75,9 

724.48,8 

733.21,6 

795.28,8 

804.98,6 

814.68,5- 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

328.82,2 

332.69,0 

336.55,9 

411.02,7 

415.86,3 

420.69,9 

493.23,3 

499.03,6 

504.83,8 

575.43.8 

582.20.8 

588.97.8 

657.64,4 

665.38,1 

673.11,8 

739.84,9 

748.55,3 

757.25,8 

822.05.5 

831.72.6 

841.39.7 

8500 

8600 

8700 

329.75.3 

333.63.3 
337.51,2 

412.19,2 

417.04,1 

421.89,0 

494.63,0 

500.44,9 

506.26,8 

577.06.8 

583.85.8 
590.64,7 

659.50,7 

667.26,6 

675.02,5 

741.94,5 

750.67,4 

759.40,3 

824.38,4 

834.08,2 

843.78,1 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

340.42,7 

344.29,6 

348.16,4 

425.53.4 
430.37,0 

435.20.5 

510.64,1 

516.44,4 

522.24,7 

595.74.8 

602.51.8 

609.28.8 

680.85,5 

688.59,2 

696.32,9 

765.96,2 

774.66,6 

783.37,0 

851.06,8 

860.74.0 

870.41.1 

8800 

8900 

9000 

341.39,2 

345.27.1 

349.15.1 

426.74,0 

431.58,9 

436.43,8 

512.08,8 

517.90,7 

523.72,6 

597.43,6 

604.22,5 

611.01,4 

682.78,4 

690.54,2 

698.30,1 

768.13,2 

776.86,0 

785.58,9 

853.47,9 

863.17,8 

872.87,7 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

352.03,3 

355.90,1 

359.77,0 

440.04.1 
444.87,7 

449.71.2 

528.04,9 

533.85,2 

539.65,5 

616.05,8 

622.82.7 

629.59.7 

704.06,6 

711.80,3 

719.54,0 

792.07,4 

800.77,8 

809.48,2 

880.08,2 

889.75,3 

899.42,5 

9100 
9200 
• 9300 

353.03.0 

356.91.0 
360.78,9 

441.28,8 
446.13,7 
450. 9$, 6 

529.54,5 

535.36.4 

541.18.4 

617.80,3 

624.59,2 

631.38,1 

706.06,0 

713.81,9 

721.57,8 

794.31,8 

803.04,7 

811.77,5 

882.57,5 

892.27,4 

901.97,3 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

363.63,8 

367.50,7 

371.37,5 

454.54.8 
459.38,4 

464.21.9 

545.45,8 

551.26,0 

557.06,3 

636.36.7 

643.13.7 

649.90.7 

727.27,7 

735.01,4 

742.75,1 

818.18,6 

826.89,0 

835.59,5 

909.09.6 

918.76.7 

928.43.8 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

364.66.8 

368.54.8 
372.42,7 

455.83,6 

460.68,5 

465.53,4 

547.00,3 

552.82,2 

558.64,1 

638.17,0 

644.95,9 

651.74,8 

729.33,7 

737.09,6 

744.85,5 

820.50,4 

829.23,3 

837.96,2 

911.67,1 

921.37,0 

931.06,8 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

9700 

9800 

9900 

375.24,4 

379.11,2 

382.98,1 

469.05.5 
473.89,0 

478.72.6 

562.86,6 

568.66,8 

574.47,1 

656.67.7 

663.44.7 
670.21,6 

750.48,8 

758.22,5 

765.96,2 

844.39,9 

853.00,3 

861.70,7 

938.11.0 

947.78.1 

957.45.2 

376.30,7 

380.18.6 

384.06.6 

470.38,4 

475.23,3 

480.08,2 

564.46,0 

570.27.9 

576.09.9 

658.53,7 

665.32,6 

672.11,5 

452.61,4 

760.37,3 

768.13,2 

846.69,0 

855.41,9 

864.14,8 

940.76,7 

950.46,6 

960.16,4 

10090 

386.84, 9|  483.56,2 

580.27,4 

676.98,6 

773.69,9 

870.41,1 

967.12,3 

lOOOO 

387.94,5 

484.93, 2|  581.91,8 

678.90,4 

775.89,0 

872.87, 7|  969.86,3 

lOOOO 

Dec.  19th— 35 3 DAYS— 11  montl 

t _ 

is  19 

days. 

Dec.  20tli— 354  DAYS- 11  me 

>nths  20  day 

■s. 

•H 

E 

<$. 

355  DAYS. 

Rate. 

4 

5 

6 

7 ! 

8 | 9 

10 

loo 

200 

300 

" 3.89,0 
7.78,1 
11.67,1 

4.86,3 

9.72,6 

14.58,9 

5. M3, 6 
11.67,1 
17.50,7 

6.80,8 

13.61,6 

20.42,5 

7.78,1 

15.56.2 

23.84.2 

8.75,3 

17.50,7 

26.26,0 

9.72,6 

19.45,2 

29.17,8 

400 

500 

000 

15.56.2 

19.45.2 

23.34.2 

19.45,2 

24.31,5 

29.17,8 

23.34,2 

29.17,8 

35.01,4 

27.23,3 

34.04,1 

40.84,9 

31.12.3 

38.90.4 

46.68.5 

35.01,4 

43.76,7 

52.52,1 

38.90,4 

48.63,0 

58.35,6 

700 

800 

900 

27.23.3 

31.12.3 

35.01.4 

34.04,1 

38.90,4 

43.76,7 

40.84,9 

46.68,5 

52.52,1 

47.65,8 

54.46,6 

61.27,4 

54.46.6 

62.24.7 

70.02.7 

61.27,4 

70.02,7 

78.78,1 

68.08,2 

77.80,8 

87.53,4 

1000 

1100 

1200 

38.90.4 

42.79.5 

46.68.5 

48.63,(i 

53.49,3 

58.35,6 

58.35.6 
64.19,2 

70.02.7 

08.08,2 

74.89,0 

81.69,9 

77.80.8 

85.58.9 
93.37,0 

87.53,4 

96.28,8 

105.04,1 

97.26,0 

106.98,6 

116.71,2 

1300 

1400 

150C 

50.57.5 

54.46.6 

58.35.6 

63.21,9 

68.08,2 

72.94,5 

75.86.3 
81.69,9 

87.53.4 

88.50,7 

95.31,5 

102.12,3 

101.15.1 

108.93.2 

116.71.2 

113.79,5 

122.54,8 

131.30,1 

126.43,8 

136.16,4 

145.89,0 

lOOO 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

62.24.7 

66.13.7 

70.02.7 

77.80,8 

82.67,1 

87.53,4 

93.37,0 

99.20,5 

105.04,1 

108.93,2 

115.74,0 

122.54,8 

124.49.3 

132.27.4 

140.05.5 

140.05,5 

148.80,8 

157.56,2 

155.61,6 

165.34,2 

175.06,8 

73.91.8 

77.80.8 

81.69.9 

92.39,7 

97.26,0 

102.12,3 

110.87.7 
116.71,2 

122.54.8 

129.35,6 

136.16,4 

.142.97,3 

147.83.6 

155.61.6 

163.39.7 

166.31,5 

175.06,8 

183.82,2 

184.79,5 

194.62,1 

204.24,7 

85.58.9 

89.47.9 
93.37,0 

106.98,6 

111.84,9 

116.71,2 

128.88.4 
134.21,9 

140.05.5 

149.78,1 

156.58,9 

163.39,7 

171.17.8 

178.95.9 
186.74,0 

192.57,5 

201.32,9 

210.08,2 

213.97,3 

223.69,9 

233.42,5 

2500 

2600 

2700 

97.26,0 

101.15.1 

105.04.1 

121.57,5 

126.43,8 

131.30,1 

145.89,0 

151.72,6 

157.56,2 

170.20,5 

177.07,4 

183.82,2 

194.52.1 

202.30.1 

210.08.2 

218.83,6 

227.58,9 

236.34,2 

243.15,1 
252.87,7  , 
262.60,3  j 

2800 

2900 

3000 

108.93.2 

112.82.2 
116.71,2 

136.16,4 

141.02,7 

145.89,0 

163.39.7 
169.23,3 

175.06.8 

190.63,0 

197.43,8 

204.24,7 

217.86.3 

225.64.4 

233.42.5 

245.09,6 

253.84,9 

262.60,3 

272.32  9 
282.05,5 
291.78,1  | 

3100 

3200 

3300 

120.60.3 

124.49.3 

128.38.4 

150.75,3 

155.61,6 

160.47,9 

180.90.4 
186.74,0 

192.57.5 

211.05,5 

217.86,3 

224.67,1 

241.20.5 

248.98.6 

256.76.7 

271.35,6 

280.11,0 

288.86,3 

301.50,7 

311.23,3 

320.95,9 

!!  3400 
3500 
::  36oo 

132.27.4 

136.16.4 

140.05.5 

165.34,2 

170.20,5 

175.06,8 

198.41,1 
204.24,7 
210. 08, -2 

231.47,9 

238.28,8 

245.09,6 

264.54.8 

272.32.9 
280.11,0 

297.61,6 

306.37,0 

315.12,3 

330.68,5 

340.41,1 

350.13,7 

:!  3700 
3800 
3900 

143.94.5 

147.83.6 

151.72.6 

179.93,2 

184.79,5 

189.65,8 

215.91.8 
221.75,3 

227.58.9 

251.90,4 

258.71,2 

265.52,1 

287.89.0 

295.67.1 

303.45.2 

323.87,7 

332.63,0 

341.38,4 

359.86,3 

369.58,9 

379.31,5 

1 4000 
4100 
! 4200 

155.61.6 

159.50.7 

163.39.7 

194.52,1 

199.38,4 

204.24,7 

233.42.5 
239.26,0 

245.09.6 

272.32,9 

279.13,7 

285.94,5 

311.23.3 

319.01.4 

326.79.5 

350.13,7 

358.89,0 

367.64,4 

389.04,1 

398.76,7 

408.49,3 

i 4300 
4400 
4500 

167.28.8 

171.17.8 

175.06.8 

209.11,0 

213.97,3 

218.83,6 

250.93.2 
256.76,7 

262.60.3 

292.75,3 

299.56,2 

306.37,0 

334.57.5 

342.35.6 

350.13.7 

376.39,7 

385.15,1 

393.90,4 

418.21,9 

427.94,5 

437.67,1 

4600 

4700 

4800 

178.95.9 

182.84.9 
186.74,0 

223.69,9 

228.56,2 

233.42,5 

268.43,8 

274.27,4 

280.11,0 

313.17,8 

319.98,6 

326.79,5 

357.91.8 

365.69.9 

373.47.9 

402.65,8 

411.41,1 

420.16,4 

447.39,7 

4b7.12,3 

466.84,9 

4900 

5000 

5100 

190.63.0 

194.52.1 

198.41.1 

238.28,8 

243.15,1 

248.01,4 

285.94.5 
291.78,1 

297.61.6 

333.00,3 

340.41,1 

347.21,9 

381.26.0 

389.04.1 

396.82.2 

428.91,8 

437.67,1 

446.42,5 

476.57,5 

486.30,1 

496.02,7 

| 5200 
i 5300 
I 5400 

202.30.1 

206.19.2 

210.08.2 

252.87,7 

257.74,0 

262.60,3 

303.45.2 
309.28,8 

315.12.3 

354.02,7 

360.83,6 

367.64,4 

404.60.3 

412.38.4 

420.16.4 

455.17,8 

463.93,2 

472.68,5 

505.75,3  | 
515.47,9 
525.20,5  1 

5500 

5600 

5700 

213.97.3 

217.86.3 

221.75.3 

267.46,6 

272.32,9 

277.19,2 

320.95,9 

326.79,4 

332.63,0 

374.45,2 

381.26,0 

388.06,8 

427.94.5 

435.72.6 

443.50.7 

481.43,8 

490.19,2 

498.94,5 

534.93,2 

544.65,8 

554.38,4 

5800 

5900 

6000 

225.64.4 

229.53.4 

233.42.5 

232.05,5 

286.91,8 

291.78,1 

338.46.6 
344.30,1 

350.13.7 

391.87,7 

401.68,5 

408.49,3 

451.28.8 

459.06.8 

466.84.9 

507.69,9 

516.45,2 

525.20,5 

564.11,0 

573.83,6 

5S3.56,2 

6100 

6200 

6300 

237.31.5 

241.20.5 

245.09.6 

296.64,4 

301.50,7 

306.37,0 

355.97.3 
361.80,8 

367.64.4 

415.30,1 

422.11,0 

428.91,8 

474.63.0 

482.41.1 

490.19.2 

533.95,9 

542.71,2 

551.46,6 

593.28,8 

603.01,4 

612.74,0 

6400 

6500 

6600 

248.98.6 

252.87.7 

256.76.7 

311.23,3 

316.09,6 

320.95,9 

373.47,9 

379.31,5 

385.15,1 

435.72,6 

442.53,4 

449.34,2 

497.97.3 

505.75.3 

513.53.4 

560.21,9 

568.97,3 

577.72,6 

622.46,6 

632.19,2 

641.91,8 

6700 

6800 

690C 

260.65.8 

264.54.8 

268.43.8 

325.82,2 

330.68,5 

335.54,8 

390.98,6 

396.82,2 

402.65,8 

456.15,1 

462.95,9 

469.76,7 

521.31.5 

529.09.6 

536.87.7 

586.47,9 

595.23,3 

603.98,6 

651.64,4 

661.37,0 

671.09,6 

7000 

7100 

7200 

272.32.9 

276.21.9 
280.11,0 

340.41,1 

345.27,4 

350.13,7 

408.49.3 
414.32,9 

420.16.4 

476.57,5 

483.38,4 

490.19,2 

544.65.8 

552.43.8 

560.21.9 

612.74,0 

621.49,3 

630.24.7 

680.82,2 

690.54,8 

700.27,4 

/3O0 
7 40C 
7 50C 
| 7600 
7 7 OC 
7801 
'7900 
8000 
81  OC 
820 1 
830C 
840C 
8500 
8600 
8700 
8800 
8900 
9000 

284.00,0 

287.89.0 

291.78.1 

355.00,0 

359.86,3 

364.72,6 

426.00,0 

431.83,6 

437.67,1 

497.00,0 

503.80,8 

510.61,6 

568.00,0 

575.78.1 

583.56.2 

639.00,0 

647.75,3 

656.50,7 

710.00,0 

719.72,6 

729.45,2 

295.67.1 

299.56.2 

303.45.2 

369.58,9 

374.45,2 

379.31,5 

443.50.7 
449.34,2 

455.17.8 

517.42,5 

524.23,3 

531.04,1 

591.34.2 

599.12.3 

606.90.4 

665.26,0 

674.01,4 

682.76,7 

739.17,8 

748.90,4 

758.63,0 

307.34.2 

311.23.3 

315.12.3 

384.17,8 

389.04,1 

393.90,4 

461.01.4 
466.84,9 

472.68.5 

537.84,9 

544.65,8 

551.46,6 

614.68.5 

622.46.6 

630.24.7 

691.52,1 

700.27,4 

709.02,7 

768.35,6 

778.08,2 

787.80,8 

319.01.4 

322.90.4 

326.79.5 

398.76,7 

403.63,0 

408.49,3 

478.52.1 
484.35,6 

490.19.2 

558.27,4 

565.08,2 

571.89,0 

638.02.7 

645.80.8 

653.58.9 

717.78,1 

726.53,4 

735.28,8 

797.53,4 

807.26,0 

816.98,6 

330.68.5 

334.57.5 

338.46.6 

413.35,6 

418.21,9 

423.08,2 

496.02,7 

501.86,3 

507.69,9 

578.69,9 

585.50,7 

592.31,5 

661.37.0 

669.15.1 

676.93.2 

‘744.04,1 

752.79,5 

761.54,8 

826.71,2 

836.43,8 

846.16,4 

342.35.6 

346.24.7 

350.13.7 

427.94,5 

432.80,8 

437.67,1 

513.53.4 
519.37,0 

525.20.5 

599.12,3 

605.93,2 

612.74,0 

684.71.2 

692.49.3 

700.27.4 

770.30,1 

779.05,5 

787.80,8 

855.89,0 

865.61,6 

875.34,2 

9100 

9200 

9300 

354.02.7 

357.91.8 

361.80.8 

442.53,4 

447.39,7 

452.26,0 

531.04.1 
536.87,7 

542.71.2 

619.54,8 

626.35,6 

633.16,4 

708.05.5 

715.83.6 

723.61.6 

796.56,2 

805.31,5 

814.06,8 

885.06,8 

894.79,5 

904.52,1 

9400 

9500 

9600 

365.69.9 

369.58.9 

373.47.9 

457.12,3 

461.98,6 

466.84,9 

548.54.8 
554.38,4 

560.21.9 

639.97,3 

646.78,1 

653.58,9 

731.39.7 

739.17.8 

746.95.9 

822.82,2 

831.57,5 

840.32,9 

914.24,7 

923.97,3 

933.69,9 

9700 

9800 

9900 

377.37.0 

381.26.0 

385.15.1 

471.71,2 

476.57,5 

481.43,8 

566.05.5 
571.89,0 

577.72.6 

660.39,7 

667.20,5 

674.01,4 

754.74.1 

762.52.1 

770.30.1 

849.08,2 

857.83,6 

866.58,9 

943.42,5 

953.15,1 

962.86,7 

lOOOO 

389.04,1 1 486.30, 1|  583.56,2 

680.82,2)  778.08,2 

875.34,2 

972.60,3 

Dec.  21st— 355  DAY’S— 11  months  21  days. 

-M 

E 

< 

' ' I 

.356  DAYS* 

...  _ I 

■H 

< 

Rate! 

4 | 

5 | 

6 | 

7 

8 

9 | 

10 

Rate. 

1O0 

200 

300 

3.90,1 

7.80,3 

11.70,4 

4.87,7 

9.75,3 

14.63,0 

5.85,2 

11.70,4 

17.55,6 

6.82,7 

13.65,5 

20.48,2 

7.80,3 

15.60,5 

23.40,8 

8-77,81 

17.55,6 

26.33,4 

9.75,3 

19.50,7 

29.26,0 

loo 

200 

300 

400 

500 

600 

15.60,5 

19.50.7 

23.40.8 

19.50,7 

24.38,4 

29.26,0 

23.40,8 

29.26,0 

35.11.2 

27.31,0 

34.13,7 

40.96,4 

31.21,1 

39.01,4 

46.81,6 

35.11,2 

43.89,0 

62.66,8 

39.01,4 

48.76,7 

58.52,1 

400 

500 

OOO 

700 

800 

900 

27.31.0 

31.21.1 

35.11.2 

34.13,7 

39.01,4 

43.89,0 

40.96,4 

46.81,6 

52.66,8 

47.79,2 

54.61,9 

61.44,7 

54.61,9 

62.42,2 

70.22,5 

61.44,7 

70.22,5 

79.00,3 

68.27,4 

78.02,7 

87.78,1 

700 

800 

OOO 

“TOoo 

1100 

1200 

39.01.4 

42.91.5 

46.81.6 

48.76,7 

53.64,4 

58.52,1 

58.52,1 

64.37,3 

70.22,5 

68.27,4 

75.10,1 

81.92,9 

78.02,7 

85.83,0 

93.63,3 

87.78,1 

96.55,9 

105.33,7 

97.53,4 

107.28,8 

117.04,1 

1 OOO 
1 1O0 
1 200 

1300 

1400 

1500 

60.71.8 

54.61.9 
58.52,1 

63.39,7 

68.27,4 

73.15,1 

76.07,7 

81.92,9 

87.78,1 

88.75,6 

95.58,4 

102.41,1 

101.43,6 

109.23,8 

117.04,1 

114.11,5 

122.89,3 

131.67,1 

126.79,5 

136.54,8 

146.30,1 

1 300 
1400 
1500 

1600 

1700 

1800 

62.42.2 

66.32.3 
70.22,5 

78.02,7 

82.90,4 

87.78,1 

93.63,3 

99.48,5 

105.33,7 

109.23,8 

116.06,6 

122.89,3 

124.84,4 

132.64,7 

140.44,9 

140.44,9 

149.22,7 

158.00,5 

156.05,5 

165.80,8 

175.56,2 

1 OOO 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 

1900 

2000 

2100 

74.12.6 

78.02.7 
81.92,9 

92.65,8 

97.53,4 

102.41,1 

111.18,9 

117.04,1 

122.89,3 

129.72,1 

136.54,8 

143.37,5 

148.25,2 

156.05,5 

163.85,8 

166.78,4 

175.56,2 

184.34,0 

185.31,5 

195.06,8 

204.82,2 

2200 

2300 

2400 

85.83,0 

89.73.2 

83.63.3 

107.28,8 

112.16,4 

117.04,1 

128.74,5 

134.59,7 

140.44,9 

150.20,3 

157.03,0 

163.85,8 

171.66/H 

179.46,3 

187.26,6 

193.11,8 

201.89,6 

210.67,4 

214.57,5 

224.32,9 

234.08,2 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

97.53,4 
101.43,6 
105  33,7 

121.91,8 

126.79,5 

131.67,1 

146.30,1 

152.15,3 

158.00,5 

170.68,5 

177.51,2 

184.34,0 

195.06,8 

202.87,1 

210.67,4 

219.45,2 

228.23,0 

237.00,8 

243.83,6 

253.58,9 

263.34,2 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

~3lOO 

3200 

3300 

109.23,8 

113.14.0 

117.04.1 

136.54,8 

141.42,5 

146.3(1,1 

163.85,8 

169.71,0 

175.56,2 

191.16,7 

197.99,5 

204.82,2 

218.47,7 

226.27,9 

234.08,2 

245.78,6) 

254.56,4 

263.34,2 

273.09,6 

282.84,9 

292.60,3 

2800 

2900 

3000 

120.94,2 

124.84.4 

128.74.5 

151.17,8 

156.05,5 

160.93,2 

181.41,4 

187.26,6 

193.11,8 

211.64,9 

218.47,7 

225.30,4 

241.88,5 

249.68,8 

257.49,0 

272.12,1 

280.89,9 

289.67,7 

302.35,6 

312.11,0 

321.86,3 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

132.64.7 

136.54.8 

140.44.9 

165.80,8 

170.68,5 

175.56,2 

198.97,0 

204.82,2 

210.67,4 

232.13,2 

238.95,9 

245.78,6 

265.29,3 

273.09,6 

280.89,9 

298.45,5 

307.23,3 

316.01,1 

331.61,6 

341.37,0 

351.12,3 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

144.35.1 

148.25.2 

152.15.3 

180.43,8 

185.31,5 

190.19,2 

216.52,6 

222.37,8 

228.23,0 

252.61,4 

259.44,1 

266.20,8 

288.70,1 

296.50,4 

304.30,7 

324.78,9 

333.56,7 

342.34,5 

360.87,7 

370.63,0 

380.38,4 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

156.05.5 

159.95.6 
163.85,8 

195.06,8 

199.94,5 

204.82,2 

234.08,2 

239.93,4 

245.78,6 

273.09,6 

279.92,3 

286.75,1 

312.11,0 

319.91,2 

327.71,5 

351.12,3 

359.90,1 

368.67,9 

390.13,7 

399.89,0 

409.64,4 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

167.75,9 

171.66,0 

175.56,2 

209.69,9 

214.57,5 

219.45,2 

251.63,8 

257.49,0 

263.34,2 

293.57,8 

300.40,5 

307.23,3 

335.51,8 

343.32,1 

351.12,3 

377.45,8 

386.23,6 

395.01,4 

419.39,7 

429.15,1 

438.90,4 

4300 

4400 

4500 

4000 

4700 

4800 

179.46.3 

183.36.4 
187.26,6 

224.32,9 

229.20,5 

234.08,2 

269.19,5 

275.04,7 

280.89,9 

314.06,0 

320.88,8 

327.71,5 

358.92,6 

366.72,9 

374.53,2 

403.79,2 

412.57,0 

421.34,8 

448.65,8 

458.41,1 

468.16,4 

4000 
4700 
4800  | 

4900 

5000 

5100 

191.16. 7 

195.06.8 
198.97,0 

238.95,9 

243.83,6 

248.71,2 

286.75,1 

292.60,3 

298.45,5 

334.54,2 

341.37,0 

348.19,7 

382.33,4 

390.13,7 

397.94,0 

430.12,6 

438.90,4 

447.68,2 

477.91,8 

487.67,1 

497.42,5 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

202.87,1 

206.77.3 

210.67.4 

253.58,9 

258.46,6 

263.34,2 

304.30,7 

310.15,9 

316.01,1 

355.02,5 

361.85,2 

368.67,9 

405.74,2 

413.54,5 

421.34,8 

456.46,0 

465.23,8 

474.01,6 

507.17,8 

516.93,2 

526.68,5 

5200 

5300 

5400 

1 

CkCxC* 

■MIC5CT 

COO 

oo© 

214.57,5 

218.47.7 

222.37.8 

268.21,9 

273.09,6 

277.97,3 

321.86,3 

327.71,5 

333.56,7 

375.50,7 

382.33,4 

389.10,2 

429.15,1 

436.95,3 

444.75,6 

482.79,5 

491.57,3 

500.35,1 

536.43,8 

546.19,2 

555.94,5 

5500 

5000 

5700 

5800 

5900 

6000 

226.27,9 

230.18.1 

234.08.2 

282.84,9 

287.72,6 

292.60,3 

339.41,9 

345.27,1 

351.12,3 

395.98,9 

402.81,6 

409.64,4 

452.55,9 

460.36,2 

468.16,4 

509.12,9 

517.90,7 

526.68,5 

565.69,9 

575.45,2 

585.20,5 

5800 

5900 

GOOO 

6100 

6200 

6300 

237.98.4 

241.88.5 

245.78.6 

297.47,9 

302.35,6 

307.23,3 

356.97,5 

362.82,7 

368.67,9 

416.47,1 

423.29,9 

430.12,6 

475.96,7 

483.77,0 

491.57,3 

535.46,3 

544.24,1 

553.01,9 

594.95,9 

604.71,2 

614.46,6 

OlOO 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

249.68.8 

253.58.9 
257.49,0 

312.11,0 

316.98,6 

321.86,3 

374.53,2 

380.38,4 

386.23,6 

436.95,3 

443.78,1 

450.60,8 

499.37,5 

507.17,8 

514.98,1 

561.79,7 

570.57,5 

579.35,3 

624.21,9 

633.97,3 

643.72,6 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

261.39.2 

265.29.3 
269.19,5 

326.74,0 

331.61,6 

336.49,3 

392.08,8 

397.94,0 

403.79,2 

457.43,6 

464.26,3 

471.09,0 

522.78,4 

530.58,6 

538.38,9 

588.13,2 

596.91,0 

605.68,8 

653.47,9 

663.23,3 

672.98,6 

6700 
6800 
6900  i 

7000 

7100 

7200 

273.09.6 

276.99.7 
280.89,9 

341.37,0 

346.24,7 

351.12,3 

409.64,4 

415.49,6 

421.34,8 

477.91,8 

484.74,5 

491.57,3 

546.19,2 

553.99,5 

561.79,7 

614.46,6 

623.24,4 

632.02,2 

682.74,0 

692.49,3 

702.24,7 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

284.80.0 

288.70.1 
292.60,3 

356.00,0 

360.87,7 

365.75,3 

427.20,0 

433.05,2 

438.90,4 

498.40,0 

505.22,7 

512.05,5 

569.60,0 

577.40,3 

585.20,5 

640.80,0 

649.57,8 

658.35,6 

712,00,0 

721.75,3 

731.50,7 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

296.50.4 

300.40.5 
304.30,7 

370.63,0 

375.50,7 

380.38,4 

444.75,6 

450.60,8 

456.46,0 

518.88,2 

525.71,0 

532.53,7 

593.00,8 

600.81,1 

608.61,4 

667.13,4 

675.91,2 

684.69,0 

741.26,0 

751.01,4 

760.76,7 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

308.20,8 

312.11.0 

316.01.1 

385.26,1 

390.13,7 

395.01,4 

462.31,2 

468.16,4 

474.01,6 

539.36,4 

546.19,2 

553.01,9 

616.41,6 

624.21,9 

632.02,2 

693.46,8 

702.24,7 

711.02,5 

770.52,1 

780.27,4 

790.02,7 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

319.91,2 

323.81.4 

327.71.5 

399.89,0 

404.76,7 

409.64,4 

479.86,8 

485.72,1 

491.57,3 

559.84,7 

566.67,4 

573.50,1 

639.82,5 

647.62,7 

655.43,0 

719.60,3 

72S.58,1 

737.35,9 

799.78,1 

809.53,4 

819.28,8 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

331.61,6 

335.51.8 

339.41.9 

414.52,1 

419.39,7 

424.27,4 

497.42r5 

503.27,7 

509.12,9 

580.32,9 

587.15,6 

593.98,4 

663.23,3 

671.03,6 

678.83,8 

746.13,7 

754.91,5 

763.69,3 

829.04,1 

838.79,5 

848.54,8 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

343.32.1 

347.22.2 

351.12.3 

429.15,1 

434.02,7 

438.90,4 

514.98,1 

520.83,3 

526.68,5 

600.81,1 

607.63,8 

614.46,6 

686.64,1 

694.44,4 

702.24,7 

772.47,1 

781.24,9 

790.02,7 

858.30,1 

868.05,5 

877.80,8 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

355.02.5 

358.92.6 

362.82.7 

443.78,1 

448.65,8 

453.53,4 

532.53,7 

538.38,9 

544.24,1 

621.29,3 

628.12,1 

634.94,8 

710.04,9 

717.85,2 

725.65,5 

798.80,5 

807.58,4 

816.36,2 

887.56,2 

897.31,5 

907.06,8 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

366.72,9 

370.63,0 

374.53,2 

458.41,1 

463.28,8 

468.16,4 

550.09,3 

555.94,5 

561.79,7 

641.77,5 

648.60,3 

655.43,0 

733.45,8 
741. 26,  f 
749.06,3 

825.14, C 
833.91,8 
842.69, e 

916.82,2 

926.57,5 

936.32,9 

9400 

9500 

9600 

378.43.3 

382.33.4 
386.23,6 

473.04,1 

477.91,8 

482.79,5 

567.64,9 

573.50,1 

579.35,3 

662.25,8 

669.08,5 

675.91,2 

756. 86. 1 
764.66,8 

772.47.1 

851.47,4 

860.25,2 

869.03.C 

946.08,2 

955.83,6 

965.58,9 

9700 

9800 

9900 

390.13,7 

487.67,1 

585.20,5 

682.74,0 

780.27,4 

877.80,8 

975.34,2 

lOOOO 

-- — 1 

Dec.  22nd— 356  DAYS-11  months  22  days. 
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<£ 

357  DAYS, 

£ 

< 

358  DAYS. 

E 

<c 

Hate. 

4 

L 5 

6 

7 

8 

9 

10 

‘ Rate. 

4 

5 

6 

1 7 

1/  8 J 9 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

3.91,2 

7.82,5 

11.73,7 

4.89.0 

9.78.1 
14.67,1 

5.86,8 

11.73,7 

17.60,5 

6784,7 

13.69,3 

20.54,0 

7.82,5 

15.64,9 

23.47,4 

8.80^3 

17.60,5 

26.40,8 

9.78,1 

19.56.2 

29.34.2 

100 

200 

300 

3.92,3 

7.84,7 

11.77,0 

4.90,4 

9.80,8 

14.71,2 

6.88,5 

11.77,0 

17.65,5 

6.86,6 

13.73,2 

20.59,7 

7.84,7 

15.69,3 

23.54,0 

8.82,7 

17.65,5 

26.48,2 

9.80,8 

19.61,6 

29.42,5 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

15.64,9 

19.56,2 

23.47,4 

19.56.2 

24.45.2 

29.34.2 

23.47,4 

29.34,2 

35.21,1 

27.38,6 

34.23,3 

41.07,9 

31.29,9 

39.12,3 

46.94,8 

35.21,1 

44.01,4 

52.81,6 

39.12.3 

48.90.4 

58.68.5 

400 

500 

600 

15.69,3 

19.61,6 

23.54,0 

19.61,6 

24.52,1 

29.42,5 

23.54.0 
29.42,5 

35.31.0 

27.46,3 

34.32,9 

41.19,5 

31.38,6 

39.23,3 

47.07,9 

35.31,0 

44.13,7 

52.96,4 

39.23,3 

49.04,1 

58.84,9 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

27.38,6 

31.29,9 

35.21,1 

34.23.3 

39.12.3 

44.01.4 

41.07,9 

46.94,8 

52.81,6 

47.92,6 

54.77,3 

61.61,9 

54.77,3 

62.59,7 

70.42,2 

61.61,9 

70.42,2 

79.22,5 

68.46.6 

78.24.7 

88.02.7 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

27.46,3 

31.38,6 

35.31,0 

34.32,9 

39.23,3 

44.13,7 

41.19,5 

47.07,9 

52.96,4 

48.06,0 

54.92,6 

61.79,2 

54.92,6 

62.77,3 

70.61,9 

61.79,2 

70.61,9 

79.44,7 

68.65,8 

78.46,6 

88.27,4 

700 

800 

000 

lOOO 

1100 

1200 

lOOO 

1100 

1200 

39.12,3 

43.03,6 

46.94,8 

48.90.4 

53.79.5 

58.68.5 

58.68,5 

64.55,3 

70.42,2 

68.46,6 

75.31,2 

82.15,9 

78.24,7 

86.07,1 

93.89,6 

88.02,7 

96.83,0 

105.63,3 

97.80,8 

107.58,9 

117.37,0 

39.23,3 

43.15,6 

47.07,9 

49.04,1 

53.94,5 

58.84,9 

58.84.9 
64.73,4 

70.61.9 

68.65.8 
75.52,3 

82.38.9 

78.46,6 

86.31,2 

94.15,9 

88.27,4 

97.10,1 

105.92,9 

98.08,2 

107.89,0 

117.69,9 

1300 

1400 

1500 

50.86,0 

54.77,3 

58.68,5 

63.57.5 

68.46.6 

73.35.6 

76.29,0 

82.15,9 

88.02,7 

89.00,5 

95.85,2 

102.69,9 

101.72,1 

109.54,5 

117.37,0 

114.43,6 

123.23,8 

132.04,1 

127.15.1 

136.93.2 

146.71.2 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

51.00,3 

54.92,6 

58.84,9 

63.75,3 

68.65,8 

73.56,2 

76.50.4 
82.38,9 

88.27.4 

89.25,5 

96.12,1 

102.98,6 

102.00,5 

109.85,2 

117.69,9 

114.75,6 

123.58,4 

132.41,1 

127.50,7 

137.31,5 

147.12,3 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

62.59,7 

66.51,0 

70.42,2 

78.24.7 

83.13.7 

88.02.7 

93.89,6 

99.76,4 

105.63,3 

109.54,5 

116.39,2 

123.23,8 

125.19,5 

133.01,9 

140.84,4 

140.84,4 

149.64,7 

158.44,9 

156.49.3 

166.27.4 

176.05.5 

62.77,3 

66.69,6 

70.61,9 

78.46,6 

83.37,0 

88.27,4 

94.15,9 

100.04,4 

105.92,9 

109.85,2 

116.71,8 

123.58,4 

125.54,5 

133.39,2 

141.23,8 

141.23,8 

150.06,6 

158.89,3 

156.93,2 

166.74,0 

176.54,8 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

74.33,4 

78.24,7 

82.15,9 

92.91.8 

97.80.8 
102.69,9 

111.50,1 

117.37,0 

123.23,8 

130.08,5 

136.93,2 

143.77,8 

148.66.8 
156  49,3 

164.31.8 

167.25,2 

176.05,5 

184.85,8 

185.83.6 

195.61.6 

205.39.7 

1900 

2000 

2100 

74.54,2 

78.46,6 

82.38,9 

93.17,8 

98.08,2 

102.98,6 

111.81.4 
117.69,9 

123.58.4 

130.44,9 

137.31,5 

144.18,1 

149.08,5 

156.93,2 

164.77,8 

167.72,1 

176.54,8 

185.37,5 

186.35,6 

196.16,4 

205.97,3 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

86.07,1 

89.98,4 

93.89,6 

107.58.9 

112.47.9 
117.37,0 

129.10,7 

134.97,5 

140.84,4 

150.62,5 

157.47,1 

164.31,8 

172.14.2 
179.96,7 

187.79.2 

193.66,0 

202.46,3 

211.26,6 

215.17.8 

224.95.9 
234.74,0 

2200 

2300 

2400 

86.31,2 

90.23,6 

94.15,9 

107.89,0 

112.79,5 

117.69,9 

129.46.8 
135.35,3 

141.23.8 

151.04.7 
157.91,2 

164.77.8 

172.62,5 

180.47,1 

188.31,8 

194.20,3 

203.03,0 

211.85,8 

215.78,1 

225.58,9 

235.39,7 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

97.80,8 

101.72,1 

105.63,3 

122.26,0 

127.15.1 

132.04.1 

146.71,2 

152.58,1 

158.44,9 

171.16,4 

178.01,1 

184.85,8 

195.61.6 
203.44,1 

211.26.6 

220.06,8 

228.87,1 

237.67,4 

244.52.1 

254.30.1 

264.08.2 

2500 

2600 

2700 

98.08,2 

102.00,5 

105.92,9 

122.60,3 

127.50,7 

132.41,1 

147.12.3 
153.00,8 

158.89.3 

171.64.4 
178.51,0 

185.37.5 

196.16,4 

204.01,1 

211.85,8 

220.68,5 

229.51,2 

238.34,0 

245.20,5 

255.01,4 

264.82,2 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

109.54,5 

113.45,8 

117.37,0 

136.93.2 

141.82.2 

146.71.2 

164.31,8 

170.18,6 

176.05,5 

191.70,4 

198.55,1 

205.39,7 

219.09.0 
226.91,5 

234.74.0 

246.47,7 

255.27,9 

264.08,2 

273.86.3 

283.64.4 

293.42.5 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

109.85,2 

113.77,5 

117.69,9 

137.31,5 

142.21,9 

147.12,3 

164.77.8 
170.66,3 

176.54.8 

192.24,1 

199.10,7 

205.97,3 

219.70,4 

227.55,1 

235.39,7 

247.16,7 

255.99,5 

264.82,2 

274.63,0 

284.43,8 

294.24,7 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

121.28,2 

125.19,5 

129.10,7 

151.60.3 

156.49.3 

161.38.4 

181.92,3 

187.79,2 

193.66,0 

212.24,4 

219.09,0 

225.93,7 

242.56.4 
250.38,9 

258.21.4 

272.88,5 

281.68,8 

290.49,0 

303.20.5 

312.98.6 

322.76.7 

121.62,2 

125.54,5 

129.46,8 

152.02,7 

156.93,2 

161.83,6 

182.43.3 
188.31,8 

194.20.3 

212.83,8 

219.70,4 

226.57,0 

243.24,4 

251.09,0 

258.93,7 

273.64,9 

282.47,7 

291.30,4 

304.05,5 

313.86,3 

323.67,1 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

133.01,9 

136.93,2 

140.84,4 

166.27.4 

171.16.4 

176.05.5 

199.52,9 

205.39,7 

211.26,6 

232.78,4 

239.63,0 

246.47,7 

266.03.8 
273.86,3 

281.68.8 

299.29,3 

308.09,6 

316.89,9 

332.54.8 

342.32.9 
352.11,0 

3400 

3500 

3600 

133.39,2 

137.31,5 

141.23,8 

166.74,0 

171.64,4 

176.54,8 

200.08,8 

205.97,3 

211.85,8 

233.43.6 
240.30,1 

247.16.7 

266.78,4 

274.63,0 

282.47,7 

300.13,2 

308.95,9 

317.78,6 

333.47,9 

343.28,8 

353.09,6 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

144.75,6 

148.66,8 

152.58,1 

180.94.5 

185.83.6 

190.72.6 

217.13,4 

223.00,3 

228.87,1 

253.32,3 

260.17,0 

267.01,6 

289.51.2 
297.33,7 

305.16.2 

325.70,1 

334.50,4 

343.30,7 

361.89.0 

371.67.1 

381.45.2 

3700 

3800 

3900 

145.16,2 

149.08,5 

153.00,8 

181.45,2 

186.35,6 

191.26,0 

217.74.2 
223.02,7 

229.51.2 

254.03.3 
260.89,9 

267.76.4 

290.32,3 

298.17,0 

306.01,6 

326.61,4 

335.44,1 

344.26,8 

362.90,4 

372.71,2 

382.52,1 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

156.49,3 

160.40,5 

164.31,8 

195.61.6 

200.50.7 

205.39.7 

234.74,0 

240.60,8 

246.47,7 

273.86,3 

280.71,0 

287.55,6 

312.98.6 
320.81,1 

328.63.6 

352.11,0 

360.91,2 

369.71,5 

391.23.3 

401.01.4 

410.79.5 

4000 

4100 

4200 

156.93,2 

160.85,5 

164.77,8 

196.16,4 

201.06,8 

205.97,3 

235.39.7 
241.28,2 

247.16.7 

274.63,0 

281.49,6 

288.36,2 

313.86,3 

321.71,0 

329.55,6 

353.09,6 

361.92,3 

370.75,1 

392.32,9 

402.13,7 

411.94,5 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

168.23,0 

172.14,2 

176.05,5 

210.28,8 

215.17.8 

220.06.8 

252.34,5 

258.21,4 

264.08,2 

294.40,3 

301.24,9 

308.09,6 

336-46,0 

344.28,5 

352.11,0 

378.51,8 

387.32,1 

396.12,3 

420.57.5 

430.35.6 

440.13.7  I 

4300 

4400 

4500 

168.70,1 

172.62,5 

176.54,8 

210.87,7 

215.78,1 

220.68,5 

253.05.2 
258.93,7 

264.82.2 

295.22,7 

302.09,3 

308.95,9 

337.40,3 

345.24,9 

353.09,6 

379.57,8 

388.40,5 

397.23,3 

421.75,3 

431.56,2 

441.37,0 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

179.96,7 

183.87,9 

187.79,2 

224.95.9 

229.84.9 
234.74,0 

269.95,1 

275.81,9 

281.68,8 

314.94,2 

321.78,9 

328.63,6 

359.93.4 
367.75,9 

375.58.4 

404.92,6 

413.72,9 

422.53,2 

449.91.8  1 

459.69.9 

469.47.9 

4600 

4700 

4800 

180.47,1 

184.39,5 

188.31,8 

225.58,9 

230.49,3 

235.39,7 

270.70.7 
276.59,2 

282.47.7 

315.82.5 
322.69,0 

329.55.6 

360.94,2 

368.78,9 

376.63,6 

406.06,0 

414.88,8 

423.71,5 

451.17,8 

460.98,6 

470.79,5 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

191.70,4 

195.61,6 

199.52,9 

239.63.0 

244.52.1 

249.41.1 

287.55,6 

293.42,5 

299.29,3 

335.48,2 

342.32,9 

349.17,5 

383.40.8 
391.23,3 

399.05.8 

431.33,4 

440.13,7 

448.94,0 

479.26.0 

489.04.1 

498.82.2 

4900 

5000 

5100 

192.24,1 

196.16,4 

200.08,8 

240.30,1 

245.20,5 

250.11,0 

288.36.2 
294.24,7 

300.13.2 

336.42.2 
343.28,8 

350.15.3 

384.48,2 

392.32,9 

400.17,5 

432.54,2 

441.37,0 

450.19,7 

480.60,3 

490.41,1 

500.21,9 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

203.44,1 

207.35,3 

211.26,6 

254.30.1 

259.19.2 

264.08.2 

305.16,2 

311.03,0 

316.89,9 

356.02,2 

362.86,8 

369.71,5 

406.88.2 
414.70,7 

422.53.2 

457.74,2 

466.54,5 

475.34,8 

508.60.3 

518.38.4 

528.16.4 

5200 

5300 

5400 

204.01,1 

207.93,4 

211.85,8 

255.01,4 

259.91,8 

264.82,2 

306.01.6 
311.90,1 

317.78.6 

357.01,9 

363.88,5 

370.75,1 

408.02,2 

415.86,8 

423.71,5 

459.02,5 

467.85,2 

476.67,9 

510.02,7 

519.83,6 

529.64,4 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

215.17,8 

219.09,0 

223.00,3 

268.97.3 

273.86.3 

278.75.3 

322.76,7 

328.63,6 

334.50,4 

376.56,2 

383.40,8 

390.25,5 

430.35,6 

438.18,1 

446.00,5 

484.15,1 

492.95,3 

501.75,6 

537.94.5 

547.72.6 

557.50.7 

5500 

5600 

5700 

215.78,1 

219.70,4 

223.62,7 

269.72,6 

274.63,0 

279.53,4 

323.67.1 
329.55,6 

335.44.1 

377.61,6 

384.48,2 

391.34,8 

431.56,2 

439.40,8 

447.25,5 

485.50,7 

494.33,4 

503.16,2 

539.45,2 

549.26,0 

559.06,8 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

226.91,5 

230.82,7 

234.74,0 

283.64.4 

288.53.4 

293.42.5 

340.37,3 

346.24,1 

352.11,0 

397.10,1 

403.94,8 

410.79,5 

453.83,0 

461.65,5 

469.47,9 

510.55,9 

519.36,2 

528.16,4 

567.28.8 

577.06.8 

586.84.9  | 

5800 

5900 

6000 

227.55,1 

231.47,4 

235.39,7 

284.43,8 

289.34,2 

294.24,7 

341.32.6 
347.21,1 

353.09.6 

398.21.4 
405.07,9 

411.94.5 

455.10,1 

462.94,8 

470.79,5 

511.98,9 

520.81,6 

529.64,4 

568.87,7 

578.68,5 

588.49,3 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

238.65,2 

242.56,4 

246.47,7 

298.31.5 

303.20.5 

308.09.6 

357.97,8 

363.84,7 

369.71,5 

417.64,1 

424.48,8 

431.33,4 

477.30,4 

485.12,9 

492.95,3 

536.96,7 

545.77,0 

554.57,3 

596.63.0 

606.41.1 

616.19.2 

6100 

6200 

6300 

239.32,1 

243.24,4 

247.16,7 

299.15,1 

304.05,5 

308.95,9 

358.98.1 
364.86,6 

370.75.1 

418.81.1 
425.67,7 

432.54.2 

478.64,1 

486.48,8 

494.33,4 

538.47,1 

547.29,9 

556.12,6 

598.30,1 

608.11,0 

617.91,8 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

250.38,9 

254.30,1 

258.21,4 

312.98.6 

317.87.7 

322.76.7 

375.58,4 

381.45,2 

387.32,1 

438.18,1 

445.02,7 

451.87,4 

500.77,8 

508.60,3 

516.42,7 

563.37,5 

572.17,8 

580.98,1 

625.97.3 

635.75.3 

645.53.4 

6400 

6500 

6600 

251.09,0 

255.01,4 

258.93,7 

313.86,3 

318.76,7 

323.67,1 

376.63,6 

382.52,1 

388.40,5 

439.40,8 

446.27,4 

453.14,0 

502.18,1 

510.02,7 

517.87,4 

564.95,3 

573.78,1 

582.60,8 

627.72,6 

637.53,4 

647.34,2 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

262.12,6 

266.03,8 

269.95,1 

327.65.8 

332.54.8 

337.43.8 

393.18,9 

399.05,8 

404.92,6 

458.72,1 

465.56,7 

472.41,4 

524.25,2 

532.07,7 

539.90,1 

589.78,4 

598.58,6 

607.38,9 

655.31.5 

665.09.6 

674.87.7 

6700 

6800 

6900 

262.86,0 

266.78,4 

270.70,7 

328.57,5 

333.47,9 

338.38,4 

394.29.0 
400.17,5 

406.06.0 

460.00,5 

466.87,1 

473.73,7 

525.72,1 

533.56,7 

541.41,4 

591.43,6 

600.26,3 

609.09,0 

£57.15,1 

666.95,9 

676.76,7 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

273.86,3 

277.77,5 

281.68,8 

342.32.9 

347.21.9 
352.11,0 

410.79,5 

416.66,3 

422.53,2 

479.26,0 

486.10,7 

492.95,3 

547.72,6 

555.55,1 

563.37,5 

616.19,2 

624.99,5 

633.79,7 

684.65.8 

694.43.8 

704.21.9 

7000 

7100 

7200 

274.63,0 

278.55,3 

282.47,7 

343.28,8 

348.19,2 

353.09,6 

411.94.5 
417.83,0 

423.71.5 

480.60.3 
487.46,8 

494.33.4 

549.26,0 

557.10,7 

564.95,3 

617.91,8 

626.74,5 

635.57,3 

686.57,5 

696.38,4 

706.19,2 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

285.60,0 

289.51,2 

293.42,5 

357.00,0 

361.89.0 

366.78.1 

428.40,0 

434.26,8 

440.13,7 

499.80,0 

506.64,7 

513.49,3 

571.20,0 

579.02,5 

586.84,9 

642.60,0 

651.40,3 

660.20,5 

714.00,0 

723.78.1 

733.56.2 

7300 

7400 

7500 

286.40,0 

290.32,3 

294.24,7 

358.00,0 

362.90,4 

367.80,8 

429.60.0 
435.48,5 

441.37.0 

501.20,0 

508.06,6 

514.93,2 

572.80,0 

580.64,7 

588.49,3 

641.40,0 

653.22,7 

662.05,5 

716.00,0 

725.80,8 

735.61,6 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

297.33,7 

301.24,9 

305.16,2 

371.67.1 

376.56.2 

381.45.2 

446.00,5 

451.87,4 

457.74,2 

520.34,0 

527.18,6 

534.03,3 

594.67,4 

602.49,9 

610.32,3 

669.00.8 

677.81,1 

686.61,4 

743.34.2 

753.12.3 

762.90.4 

7600 

7700 

7800 

298.17,0 

302.09,3 

306.01,6 

372.71,2 

377.61,6 

382.52,1 

447.25.5 
453.14,0 

459.02.5 

521.79,7 

528.66,3 

535.52,9 

596.34,0 

604.18,6 

612.03,3 

670.88,2 

679.71,0 

688.53,7 

745.42,5 

755.23,3 

765.04,1 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

309.07,4 

312.98,6 

316.89,9 

386.34.2 

391.23.3 

396.12.3 

463.61,1 

469.47,9 

475.34,8 

540.87,9 

547.72,6 

554.57,3 

618.14,8 

625.97,3 

633.79,7 

695.41,6 

704.21,9 

713.02,2 

772.68.5 

782.46.6 

792.24.7 

7900 

8000 

8100 

309.94,0 

313.86,3 

317.78,6 

387.42,5 

392.32,9 

397.23,3 

464.91,0 

470.79,5 

476.67,9 

542.39.5 
549.26,0 

556.12.6 

619.87,9 

627.72,6 

635.57,3 

697.36,4 

706.19,2 

715.01,9 

774.84,9 

784.65,8 

794.46,6 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

320.81,1 

324.72,3 

328.63,6 

401.01.4 

405.90.4 

410.79.5 

481.21,6 

487.08,5 

492.95,3 

561.41,9 

568.26,6 

575.11,2 

641.62,2 

649.44,7 

657.27,1 

721.82,5 

730.62,7 

739.43,0 

802.02.7 

811.80.8 
821.58,9 

8200 

8300 

8400 

321.71,0 

325.63,3 

329.55,6 

402.13,7 

407.04,1 

411.94,5 

482.56.4 
488.44,9 

494.33.4 

562.99.2 
569.85,8 

576.72.3 

643.41,9 

651.26,6 

659.11,2 

723.84,7 

732.67,4 

741.50,1 

804.27,4 

814.08,2 

823.89,0 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

332.54,8 

336.46,0 

340.37,3 

415.68.5 

420.57.5 

425.46.6 

498.82,2 

504.69,0 

510.55,9 

581.95,9 

588.80,5 

595.65,2 

665.09,6 

672.92,1 

680.74,5 

748.23,3 

757.03,6 

765.83,8 

831.37.0 

841.15.1 

850.93.2 

8500 

8600 

8700 

333.47,9 

337.40,3 

341.32,6 

416.84,9 

421.75,3 

426.65,8 

500.21.9 
506.10,4 

511.98.9 

583.58,9 

590.45,5 

597.32,1 

666.95,9 

674.80,5 

682.65,2 

750.32,9 

759.15,6 

767.98,4 

833.69,9 

843.50,7 

853.31,5 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

344.28,5 

348.19,7 

352.11,0 

430.35.6 

435.24.7 

440.13.7 

516.42,7 

522.29,6 

528.16,4 

602.49,9 

609.34,5 

616.19,2 

688.57,0 

696.39,5 

704.21,9 

774.64,1 

783.44,4 

792.24,7 

860.71.2 

870.49.3 

880.27.4 

8800 

8900 

9000 

345.24,9 

349.17,3 

353.09,6 

431.56,2 

436.46,6 

441.37,0 

517.87.4 
523.75,9 

529.64.4 

604.18,6 

611.05,2 

617.91,8 

690.49,9 

698.34,5 

706.19,2 

776.81,1 

785.63,8 

794.46,6 

863.12,3 

872.93,2 

882.74,0 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

356.02,2 

359.93,4 

363.84,7 

445.02.7 

449.91.8 

454.80.8 

534.03,3 

539.90,1 

545.77,0 

623.03,8 

629.88,5 

636.73,2 

712.04,4 

719.86,8 

727.69,3 

801.04,9 

809.85,2 

818.65,5 

890.05.5 

899.83.6 

909.61.6 

9100 

9200 

9300 

357.01,9 

360.94,2 

364.86,6 

446.27,4 

451.17,8 

456.08,2 

535.52.9 
541.41,4 

547.29.9 

624.78.4 
631.64,9 

638.51.5 

714.03,8 

721.88,5 

729.73,2 

803.29,3 

812.12,1 

820.94,8 

892.54,8 

902.35,6 

912.16,4 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

367.75,9 

371.67,1 

375.58,4 

459.69.9 

464.58.9 

469.47.9 

551.63,8 

557.50,7 

563.37,5 

643.57,8 

650.42,5 

657.27,1 

735.51,8 

743.34,2 

751.16,7 

827.45,8 

836.26,0 

845.06,3 

919.39.7 

929.17.8 

938.95.9 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

368.78,9 

372.71,2 

376.63,6 

460.93,6 

465.89,0 

470.79,5 

553.18,4 

559.06,8 

564.95,3 

645.38.1 
652.24,7 

659.11.2 

737.57,8 

745.42,5 

753.27,1 

829.77,5 

838.60,3 

847.43,0 

921.97,3 

$31.78,1 

941.58,9 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

379.49,6 

383.40,8 

387.32,1 

474.37.0 

479.26.0 

484.15.1 

569.24,4 

575.11,2 

580.98,1 

664.11,8 

670.96,4 

677.81,1 

758.99,2 

766.81,6 

774.64,1 

853.86,6 

862.66,8 

871.47,1 

948.74.0 

958.52.1 

968.30.1 

380.55,9 

384.48,2 

388.40,5 

475.69,9 

480.60,3 

485.50,7 

570.83.8 
576.72,3 

582.60.8 

665.97,8 

672.84,4 

679.71,0 

761.11,8 

768.96,4 

776.81,1 

856.25,8 

865.08,5 

873.91,2 

951.39,7 

961.20,5 

971.01,4 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

391.23,3 

489.04, 1|  586.84,9 

684.65,8 

782.46,61  880.27,4 

978.08,2 

10000 

392.32,9|  490.41,1  j 588.49,3|  686.57,5|  784.65,8 

882.74,0 

980.82,2 

lOOOO 

Dec.  23rd — 357  DAYS — 11  months  23  days. 


Dec.  24th — 358  DAY’S — 11  months  24  days. 


4-3 

E 

< 

359  DAYS. 

E 

< 

360  DAYS. 

4-3  I 

E 

< I 

Rate. 

4 

5 

6 

7 | 

8 1 

9 | 

10 

Rate. 

4 J 

5 

6 | 

7 | 

8 | 

9 | 

10 

Rate. 

100 

200 

300 

3.93,4 

7.80,8 

11.80,3 

4.91,8 

9.83,6 

14.75,3 

5.90,1 

11.80.3 

17.70.4 

6.88,5 

13.77,0 

20.65,5 

7.86,8 

15.73,7 

23.60,5 

8.85,2 

17.70,4 

26.55,6 

9.83,6 

19.67,1 

29.50,7 

ioo 

200 

300 

3.94,5 

7.89,0 

11.83,6 

4.93.2 

9.86.3 
14.79,5 

5.91,8 

11.83,6 

17.75,3 

6.90,4 

13.80,8 

20.71,2 

7.89,0 

15.78.1 

23.67.1 

8.87,7 

17.75,3 

26.63,0 

9.86,3 

19.72,6 

29.58,9 

100 

200 

300 

400 

600 

600 

15.73,7 

19.67,1 

23.60,5 

19.67,1 

24.58,9 

29.50,7 

23.60,5 

29.50.7 

35.40.8 

27.54,0 

34.42.5 

41.31.6 

31.47,4 

39.34,2 

47.21,1 

35.40, 8 
44.26,0 
53.11,2 

39.34,2 

49.17,8 

59.01,4 

400 

500 

600 

15.78.1 
19.72,6 

23.67.1 

19.72,6 

24.65.8 

29.58.9 

23.67,1 

29.58,9 

35.50,7 

27.61,6 

34.52,1 

41.42,5 

31.56.2 

39.45.2 

47.34.2 

35.50,7 

44.38,4 

53.26,0 

39.45,2 

49.31,5 

59.17,8 

400 

500 

000 

7TR> 

800 

900 

27.54,0 

31.47,4 

35.40,8 

34.42,.' 

39.34,2 

44.26,1 

41.31.0 

47.21.1 

53.11.2 

48.19,5 

55.07,9 

61.96,4 

55.07,9 

62.94,8 

70.81,6 

61.96,4 

70.81,6 

79.66,8 

68.84,9 

78.68,5 

88.52,1 

700 

800 

900 

27.61.6 
31.56,2 

35.50.7 

34.52.1 

39.45.2 
44.38,4 

41.42,5 

47.34,2 

53.26,0 

48.32,9 

55.23,3 

62.13,7 

55.23.3 

63.12.3 

71.01.4 

62.13,7 

71.01,4 

79.89,0 

69.04,1 

78.90,4 

88.76,7 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

39.34,2 

43.27,7 

47.21,1 

49.17,8 
54.09, ( 
59.01,4 

59.01.4 

64.91.5 

70.81.6 

68.84.9 
75.73,4 

82.61.9 

78.68,5 

86.55,3 

94.42,2 

88.52,1 

97.37,3 

106.22,5 

98.35,6 

108.19,2 

118.02,7 

lOOO 

1100 

1200 

39.45.2 
43.39,7 

47.34.2 

49.31,5 

54.24.7 

59.17.8 

59.17,8 

65.09,6 

71.01,4 

69.04,1 

75.94,5 

82.84,9 

78.90.4 

86.79.5 

94.68.5 

88.76,7 

97.64,4 

106.52,1 

98.63,0 

108.49,3 

118.35,6 

1 OOO 
1100 
1 200  j 

1300 
1400 
I 1600 

51.14,5 

55.07,9 

69.01,4 

63.93,2 

68.84,9 

73.76,7 

76.71.8 

82.61.9 
88.52,1 

89.50,4 

96.38,9 

103.27,4 

102.29,0 

110.15,9 

118.02,7 

115.07,7 

123.92,9 

132.78,1 

127.86.3 
137.69,9 

147.53.4 

1300 

1400 

1500 

51.28.8 
55.23,3 

59.17.8 

64.11.0 

69.04.1 
73.97,3 

76.93,2 

82.84,9 

88.76,7 

89.75,3 

96.65,8 

103.56,2 

102.57.5 

110.46.6 

118.35.6 

115.39,7 

124.27,4 

133.15,1 

128.21,9 

138.08,2 

147.94,5 

1 800 
1400  ] 
1 500 

1600 
1700 
1 1800 

62.94,8 

66.88,2 

70.81,6 

78.68,5 

83.60,3 

88.52,1 

94.42,2 

100.32,3 

106.22,5 

110.15.9 
117.04,4 

123.92.9 

125.89,6 

133.76,4 

141.63,3 

141.63,3 

150.48,5 

159.33,7 

157.37.0 
167.20,5 

177.04.1 

1600 

1700 

1800 

63.12.3 
67.06,8 

71.01.4 

78.90,4 

83.83.6 

88.76.7 

94.68,5 

100.60,3 

106.52,1 

110.46,6 

117.37,0 

124.27,4 

126.24.7 

134.13.7 

142.02.7 

142.02,7 

150.90,4 

159.78,1 

157.80,8 

167.67,1 

177.53,4 

lOOO 
1700 
1 800 

i 1900 
2000 
2100 

74.75,1 

78.68,5 

82.61,9 

93.43,8 

98.35,6 

103.27,4 

112.12,6 

118.02,7 

123.92,9 

130.81.4 
137.69,9 

144.58.4 

149.50,1 

157.37,0 

165.23,8 

168.18,9 

177.04,1 

185.89,3 

186.87.7 
196.71,2 

206.54.8 

1900 

2000 

2100 

74.95.9 
78.90,4 

82.84.9 

93.69,9 

98.63,0 

103.56,2 

112.43,8 

118.35,6 

124.27,4 

131.17,8 

138.08,2 

144.98,6 

149.91.8 

157.80.8 

165.69.9 

168.65,8 

177.53,4 

186.41,1 

187.39,7 

197.26,0 

207.12,3 

1900 

2000 ; 
2100  ! 

i 2200 
2300 
! 2400 

86.55,3 

90.48,8 

94.42,2 

108.19,2 

113.11,0 

118.02,7 

129.83,0 

135.73.2 

141.63.3 

151.46.8 
158.35,3 

165.23.8 

173.10,7 

180.97,5 

188.84,4 

194.74,5 

203.59,7 

212.44,9 

216.38.4 
226.21,9 

236.05.5 

2200 

2300 

2400 

86.79.5 
90.74,0 

94.68.5 

108.49,3 

113.42.5 

118.35.6 

130.19,2 

136.11,0 

142.02,7 

151.89,0 

158.79,5 

165.69,9 

173.58.9 

181.47.9 
189.37,0 

195.28,8 

204.16,4 

213.04,1 

216.98,6 

226.84,9 

236.71,2 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

98.35,6 

102.29,0 

106.22,5 

122.94,5 

127.86,3 

132.78,1 

147.53,4 

153.43.6 

159.33.7 

172.12.3 
179.00,8 

185.89.3 

196.71,2 

204.58,1 

212.44,9 

221.30,1 

230.15,3 

239.00,5 

245.89,0 

255.72,6 

265.56,2 

2500 

2600 

2700 

98.63,0 

102.57,5 

106.52,1 

123.28.8 

128.21.9 
133.15,1 

147.94,5 

153.86,3 

159.78,1 

172.60,3 

179.50,7 

186.41,1 

197.26.0 

205.15.1 

213.04.1 

221.91,8 

230.79,5 

239.67,1- 

246.57,5 

256.43,8 

266.30,1 

2500 

2000 

2700 

2800 

2900 

3000 

110.15,9 

114.09,3 

118.02,7 

137.69,9 

142.61,6 

147.53,4 

165.23,8 

171.14.0 

177.04.1 

192.77.8 
199.66,3 

206.54.8 

220.31,8 

228.18,6 

236.05,5 

247.85,8 

256.71,0 

265.56,2 

275.39.7 
285.23,3 

295.06.8 

2800 

2900 

3000 

110.46.6 
114.41,1 

118.35.6 

138.08,2 

143.01.4 

147.94.5 

165.69,9 

171.61,6 

177.53,4 

193.31,5 

200.21,9 

207.12,3 

220.93.2 

228.82.2 
236.71,2 

248.54,8 

257.42,5 

266.30,1 

276.16,4 

286.02,7 

295.89,0 

2800  1 
2900 
3000  i 

3100 

3200 

3300 

121.96,2 

125.89,6 

129.83,0 

152.45,2 

157.37,0 

162.28,8 

182.94,2 

188.84.4 

194.74.5 

213.43.3 
220.31,8 

227.20.3 

243.92,3 

251.79,2 

259.66,0 

274.41,4 

283.26,6 

292.11,8 

304.90.4 
314.74,0 

324.57.5 

3100 

3200 

3300 

122.30.1 
126.24,7 

130.19.2 

152.87.7 

157.80.8 
162.74,0 

183.45,2 

189.37,0 

195.28,8 

214.02,7 

220.93,2 

227.83,6 

244.60.3 

252.49.3 

260.38.4 

275.17,8 

284.05,5 

292.93,2 

305.75,3 

315.61,6 

325.47,9 

3100 
3200  ! 
3300 

3400 

3500 

3600 

133.76,4 

137.69,9 

141.63,3 

167.20,5 

172.12,3 

177.04,1 

200.64.7 

206.54.8 

212.44.9 

234.08.8 
240.97,3 

247.85.8 

267.52,9 

275.39,7 

283.26,6 

300.97,0 

309.82,2 

318.67,4 

334.41.1 
344.24,7 

354.08.2 

3400 

3500 

3600 

134.13.7 
138.08,2 

142.02.7 

167.67,1 

172.60.3 

177.53.4 

201.20,5 

207.12,3 

213.04,1 

234.74,1 

241.64,4 

248.54,8 

268.27.4 

276.16.4 

284.05.5 

301.80,8 

810.68,5 

319.56.2 

335.34,2 

345.20,5 

355.06,8 

3400 

3500 

3000 

3700 

3800 

3900 

145.56,7 

149.50,1 

153.43,6 

181.95,9 

186.87,7 

191.79,5 

218.35.1 

224.25.2 

230.15.3 

254.74.2 
261.62,7 

268.51.2 

291.13,4 

299.00,3 

306.87,1 

327.52,6 

336.37,8 

345.23,0 

363.91.8 
373.75,3 

383.58.9 

3700 

3800 

3900 

145.97.3 
149.91,8 

153.86.3 

182.46.6 

187.39.7 
192.32,9 

218.95,9 

224.87,7 

230.79,5 

255.45,2 

262.35,6 

269.26,0 

291.94.5 

299.83.6 

307.72.6 

328.43,8 

337.31,5 

346.19,2 

364.93,2 

374.79,5 

384.65,8 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

157.37,0 

161.30,4 

165.23,8 

196.71,2 

201.63,0 

206.54,8 

236.05.5 

241.95.6 
247.85,8 

275.39.7 
282.28,# 

289.16.7 

314.74,0 

322.60,8 

330.47,7 

354.08,2 

362.93,4 

371.78,6 

393.42.5 
403.26,0 

413.09.6 

4000 

4100 

4200 

157.80.8 
161.75,3 

165.69.9 

197.26,0 

202.19.2 

207.12.3 

236.71,2 

242.63,0 

248.54,8 

276.16,4 

283.06,8 

289.97,3 

315.61.6 

323.50.7 

331.39.7 

355.06,8 

863.94,5 

372.82,2 

394.52,1 

404.38,4 

414.24,7 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

169.17,3 

173.10,7 

177.04,1 

211.46,6 

216.38,4 

221.30,1 

253.75,9 

259.66,0 

265.56,2 

296.05.2 
302.93,7 

309.82.2 

338.34,5 

346.21,4 

354.08,2 

380.63,8 

389.49,0 

398.34,2 

422.93.2 
432.76,7 

442.60.3 

4300 

4400 

4500 

169.64.4 
173.58,9 

177.53.4 

212.05.5 

216.98.6 
221.91,8 

254.46,6 

260.38,4 

266.30,1 

296.87,7 

303.78,1 

310.68,5 

339.28.8 

347.17.8 

355.06.8 

381.69,9 

390.57,5 

399.45,2 

424.11,0 

433.97,3 

443.83,6 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

180.97,5 

184.91,0 

188.84,4 

226.21,9 

231.13,7 

236.05,5 

271.46.3 

277.36.4 
283.26,6 

316.70.7 
323.59,2 

330.47.7 

361.95,1 

369.81,9 

377.68,8 

407.19,5 

416.04,7 

424.89,9 

452.43,8 

462.27,4 

472.11,0 

4600 

4700 

4800 

181.47,9 

185.42,5 

189.37,0 

226.84,9 

231.78.1 

236.71.2 

272.21,9 

278.13,7 

284.05,5 

317.58,9 

-324.49,3 

331.39,7 

362.95.9 

370.84.9 
378.74,0 

408.32,9 

417.20,5 

426.08,2 

453.69,9 

463.56,2 

473.42,5 

4000 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

192.77,8 

196.71,2 

200.64,7 

240.97,3 

245.89,0 

250.80,8 

289.16.7 

295.06.8 
300.97,0 

337.36,2 

344.24,7 

351.13,1 

385.55,6 

393.42,5 

401.29,3 

433.75,1 

442.60,3 

451.45,5 

481.94.5 
491.78,1 

501.61.6 

4900 

5000 

5100 

193.31.5 
197.26,0 

201.20.5 

241.64.4 

246.57.5 
251.50,7 

2o9.97,3 

295.89,0 

301.80,8 

338.30,1 

345.20,5 

352.11,0 

386.63.0 

394.52.1 

402.41.1 

434.95,9 

443.83,6 

452.71,2 

483.28,8 

493.15,1 

503.01,4 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

204.58,1 

208.51,5 

212.44,9 

255.72,6 

260.64,4 

265.56,2 

306.87,1 

312.77.3 

318.67.4 

358.01.6 
364.90,1 

371.78.6 

409.16,2 

417.03,0 

424.89,9 

460.30,7 

469.15,9 

478.01,1 

511.45.2 
521.28,8 

531.12.3 

5200 

5300 

5400 

205.15.1 
209.09,6 

213.04.1 

256.43,8 

261.37.0 

266.30.1 

307.72,6 

313.64,4 

319.56,2 

359,01,4 

365.91,8 

372.82,2 

410.30.1 

418.19.2 

426.08.2 

461.58,9 

470.46,6 

479.34,2 

512.87,7 

522.74,0 

532.60,3 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

216.38,4 

220.31,8 

224.25,2 

270.47,9 

275.39,7 

280.31,5 

324.57,5 

330.47.7 

336.37.8 

378.67.1 
385.55,6 

392.44.1 

432.76,7 

440.63,6 

448.50,4 

486.86,3 

495.71,5 

504.56,7 

540.95,9 

550.79,5 

560.63,0 

5500 

5600 

5700 

216.98.6 
220.93,2 

224.87.7 

271.23.3 

276.16.4 
281.09,6 

3^5.47,9 

331.39,7 

337.31,5 

379.72,6 

386.63,0 

393.53,4 

433.97.3 

441.86.3 

449.75.3 

488.21,9 

497.09,6 

505.97,3 

542.46,6 

552.32,9 

562.19,2 

5500 
5000 
5700  1 

5800 

5900 

6000 

228.18,6 

232.12,1 

236.05,5 

285.23,3 

290.15,1 

295.06,8 

342.27,9 

348.18.1 

354.08.2 

399.32.6 
406.21,1 

413.09.6 

456.37,3 

464.24,1 

472.12,0 

513.41,9 

522.27,1 

531.12,3 

570.46.6 
580.30,1 

590.13.7 

5800 

5900 

6000 

228.82,2 

232.76,7 

236.71,2 

286.02,7 

290.95,9 

295.89,0 

343.23,3 

349.15,1 

355.06,8 

400.43,8 

407.34,2 

414.24,7 

457.64.4 

465.53.4 

473.42.5 

514.84,9 

523.72,6 

532.60,3 

572.05,5 

581.91,8 

591.78,1 

5800  ! 
5900 
0000  ! 

6100 

6200 

6300 

239.98,9 

243.92,3 

247.85,8 

299.98,6 

304.90,4 

309.82,2 

359.98.4 

365.88.5 

371.78.6 

419.98.1 
426.86,6 

433.75.1 

479.97,8 

487.84,7 

495.71,5 

539.97,5 

548.82,7 

557.67,9 

599.97.3 
609.80,8 

619.64.4 

6100 

6200 

6300 

240.65.8 
244.60,3 

248.54.8 

300.82.2 

305.75.3 
310.68,5 

360.98,6 

366.90,4 

372.82,2 

421.15,1 

428.05,5 

434.95,9 

481.31.5 

489.20.5 

497.09.6 

541.47,9 

550.35,6 

559.23,3 

601.64,4 

611.50,7 

621.37,0 

OlOO 
0200 
0300  ! 

6400 

6500 

6600 

251.79,2 

255.72,6 

259.66,0 

314.74,0 

319.65,8 

324.57,5 

377.68.8 

383.58.9 
389.49,0 

440.63,6 

447.52,1 

454.40,5 

503.58,4 

511.45,2 

519.32,1 

566.53,2 

575.38,4 

584.23,6 

629.47,9 

639.31,5 

649.15,1 

6400 

6500 

6600 

252.49.3 
256.43,8 

260.38.4 

315.61,6 

320.54.8 

325.47.9 

378.74,0 

384.65,8 

390.57,5 

441.86,3 

448.76,7 

455.67,1 

504.98.6 

512.87.7 

520.76.7 

568.11,0 

576.98,6 

585.86,3 

631.23,3 

641.09,6 

650.95,9 

0400 
6500  I 
6000  | 

6700 

6800 

6900 

263.59,5 

267.52,9 

271.46,3 

329.49,3 

334.41,1 

339.32,9 

395.39.2 

401.29.3 
407.19,5 

461.29.0 
468.17,5 

475.06.0 

527.18,9 

535.05,8 

542.92,6 

593.08,8 

601.94,0 

610.79,2 

658.98,6 

668.82,2 

678.65,8 

6700 

6800 

6900 

264.32.9 
268.27,4 

272.21.9 

330.41.1 

335.34.2 
340.27,4 

396.49,3 

402.41,1 

408.32,9 

462.57,5 

469.47,9 

476.38,4 

528.65.8 

536.54.8 

544.43.8 

594.74,0 

603.61,6 

612.49,3 

660.82,2 

670.68,5 

680.54,8 

6700 

0800 

6900 

7000 
1 7100 

7200 

275.39,7 

279.33,2 

283.26,6 

344.24,7 

349.16,4 

354.08,2 

413.09.6 

418.99.7 
424.89,9 

481.94.5 
488.83,0 

495.71.5 

550.79,5 

558.66,3 

566.53,2 

619.64,4 

628.49,6 

637.34,8 

688.49.3 
698.32,9 

708.16.4 

7000 

7100 

7200 

276.16.4 
280.11,0 

284.05.5 

345.20,5 

350.13.7 

355.06.8 

414.24,7 

420.16,4 

426.08,2 

483.28,8 

490.19,2 

497.09,6 

552.32.9 

560.21.9 
568.11,0 

621.37,0 

630.24,7 

639.12,3 

690.41,1 

700.27,4 

710.13,7 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

287.20,0 

291.13,4 

295.06,8 

359.00,0 

363.91,8 

368.83,6 

430.80.0 

436.70.1 
442.60,3 

502.60.0 
509.48,5 

516.37.0 

574.40,0 

582.26,8 

590.13,7 

646.20,0 

655.05,2 

663.90,4 

718.00,0 

727.83,6 

737.67,1 

7300 

740C 

7500 

288.00,0 

291.94,5 

295.89,0 

360.00,0 

364.93.2 

369.86.3 

432.00,0 

437.91,8 

443.83,6 

504.00,0 

510.90,4 

517.80,8 

576.00,0 

583.89.0 

591.78.1 

648.00,0 

656.87,7 

665.75,3 

720.00,0 

729.86,3 

739.72,6 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

299.00,3 

302.93,7 

306.87,1 

373.75,3 

378.67,1 

383.58,9 

448.50.4 

454.40.5 
460.30,7 

523.25.5 
530.14,0 

537.02.5 

598.00,5 

605.87,4 

613.74,2 

672.75,6 

681.60,8 

690.46,0 

747.50.7 
757.34,2 

767.17.8 

7600 

7700 

7800 

299.83.6 
303.78,1 

307.72.6 

374.79.5 

379.72.6 
384.65,8 

449.75,3 

455.67,1 

461.58,9 

524.71,2 

531.61,6 

538.52,1 

599.67.1 

607.56.2 

615.45.2 

674.63,0 

683.50,7 

692.38,4 

749.58,9 

759.45,2 

769.31,5 

7600 

7700 

7S00 

7900 

8000 

8100 

310.80,5 

314.74,0 

318.67,4 

388.50,7 

393.42,5 

398.34,2 

466.20,8 

472.11.0 

478.01.1 

543.91,0 

550.79,5 

557.67,9 

621.61,1 

629.47,9 

637.34,8 

699.31,2 

708.16,4 

717.01,6 

777.01.4 
786.84,9 

796.68.5 

7900 

8000 

8100 

311.67.1 
315.61,6 

319.56.2 

389.58,9 

394.52.1 

399.45.2 

467.50,7 

473.42,5 

479.34,2 

545.42,5 

552.32,9 

559.23,3 

623.34.2 

631.23.3 

639.12.3 

701.26,0 

710.13,7 

719.01,4 

779.17,8 

789.04,1 

798.90,4 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

322.60,8 

326.54,2 

330.47,7 

403.26,0 

408.17,8 

413.09,6 

483.91,2 

489.81.4 

495.71.5 

564.56.4 
571.44,9 

578.33.4 

645.21,6 

653.08,5 

660.95,3 

725.86,8 

734.72,1 

743.57,3 

806.52.1 
816.35,6 

826.19.2 

8200 

8300 

8400 

323.50.7 
327.45,2 

331.39.7 

404.38.4 

409.31. 5 
414.24,7 

485.26,0 

491.17,8 

497.09,6 

566.13,7 

573.04,1 

579.94,5 

647.01.4 

654.90.4 

662.79.5 

727.89,0 

736.76,7 

745.64,4 

808.76,7 

818.63,0’ 

828.49,3 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

334.41,1 

338.34,5 

342.27,9 

418.01,4 

422.93,2 

427.84,9 

501.61,6 

507.51.8 

513.41.9 

585.21.9 
592.10,4 

598.98.9 

668.82,2 

676.69,0 

684.55,9 

752.42,5 

761.27,7 

770.12,9 

836.02,7 

845.86,3 

855.69,9 

8500 

8600 

8700 

335.34.2 
339.28,8 

343.23.3 

419.17,8 

424.11.0 

429.04.1 

503.01,4 

50S.93,2 

514.84,9 

586.84,9 

593.75,3 

600.65,8 

670.68.5 

678.57.5 

686.46.6 

754.52,1 

763.39,7 

772.27,4 

838.35,6 

848.21,9 

858.08,2 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

346.21,4 

350.14,8 

354.08,2 

432.76,7 

437.68,5 

442.60,3 

519.32.1 

525.22.2 

531.12.3 

605.87.4 
612.75,9 

619.64.4 

692.42,7 

700.29,6 

708.16,4 

778.98,1 

787.83,3 

796.68,5 

865.53.4 
875.37,0 

885.20.5 

8800 

8900 

9000 

347.17.8 
351.12,3 

355.06.8 

433.97.3 

438.90.4 
443.83,6 

520.76,7 

526.68,5 

532.60,3 

607.56,2 

614.46,6 

621.37,0 

694.35.6 

702.24.7 

710.13.7 

781.15,1 

790.02,7 

798.90,4 

867.94,5 

877.80,8 

887.67,1 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

358.01,6 

361.95,1 

365.88,5 

447.52,1 

452.43,8 

457.35,6 

537.02.5 

542.92.6 

548.82.7 

626.52.9 
633.41,4 

640.29.9 

716.03,3 

723.90,1 

731.77,0 

805.53,7 

814.38,9 

823.24,1 

895.04.1 
904.87,7 

914.71.2 

9100 

9200 

9300 

359.01.4 
362.95,9 

366.90.4 

448.76,7 

453.69,9 

458.63,0 

538  52,1 
544.43,8 
550.35,6 

628.27,4 

635.17,8 

642.08,2 

718.02.7 

725.91.8 

733.80.8 

807.78,1 

816.65,8 

825.53,4 

897.53,4 

907.39,7 

917.26,0 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

369.81,9 

373.75,3 

377.68,8 

462.27,4 

467.19,2 

472.11,0 

554.72,9 

560.63,0 

566.53,2 

647.18,4 

654.06,8 

660.95,3 

739.63,8 

747.50,7 

755.37,5 

832.09,3 

840.94,5 

849.79,7 

924.54.8 
934.38,4 

944.21.9 

9400 

9500 

9600 

370.84,9 

374.79,5 

378.74,0 

463.56.2 

468.49.3 
473.42,5 

556.27,4 

562.19,2 

568.11,0 

648.98,6 

655.89,0 

662.79,5 

741.69.9 

749.58.9 

757.47.9 

834.41,1 

843.28,8 

852.16,4 

927.12,3 

936.98,6 

946.84,9 

9400 
9500 
9600  j 

9700 
9800 
I 9900 

381.62,2 

385.55.6 

389.49.6 

477.02,7 

481.94,5 

486.86,3 

572.43.3 

578.33.4 
584.23,6 

667.83.8 
674.72,3 

681.60.8 

763.24,4 

771.11,2 

778.98,1 

858.64,9 

867.50,1 

876.35,3 

954.05.5 
963.89,0 

973.72.6 

9700 

9800 

9900 

382.68.5 
386.63,0 

390.57.5 

478.35,6 

483.28.8 

488.21.9 

574.02,7 

579.94,5 

585.86,3 

669. 69, £ 
676.60,3 
683.50,7 

765.37.0 

773.26.0 

781.15.1 

861.04,1 

869.91,8 

878.79,5 

956.71,2 

966.57,5 

976.43,8 

9700  1 

9800 

9900 

lOOOO 

393.42, f 

491.78,1 

590.13, 7|  688. 49,3|- 786.84,9]  885.20,5 

983.56,2 

10000 

394.52,1 

493.15,1 

| 591.78,1 

| 690.41,1 

789.04,1 

887.67,1 

986.30,1 

lOOOO  1 

Dec. 

25th. 

-359  DAYS— 11 

month. 3 25  days. 

Dec.  26th— 360  DAYS- 

-11  months  26  days. 

£ 

<c_ 

361  DAYS. 

-M 

E 

< 

362  DAYS. 

* 

• £ 

< 

Hate. 

lOO 

200 

300 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Hate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Hate. 

3.95,6 

7.91,2 

11.86,8 

4.94,5 

9.89,0 

14.83,6 

5.93,4 

11.86,8 

17.80,3 

6.92,3 

13.84,7 

20.77,0 

7.91,2 

15.82,5 

23.73,7 

8.90,1 

17.80.3 

26.70.4 

9.89,0 

19.78.1 

29.67.1 

100 

200 

300 

3.96,7 

7.93,4 

11.90,1 

4.95,9 

9.91,8 

14.87,7 

5.95,1 

11.90.1 

17.85.2 

6.94,2 

13.88,5 

20.82,7 

7.93,4 

15.86,8 

23.80,3 

8.92,6 

17.85,2 

26.77,8 

9.91,8 

19.83,6 

29.75,3 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

15.82,5 

19.78,1 

23.73,7 

19.78.1 
24.72,6 

29.67.1 

23.73,7 

29.67,1 

35.60,5 

27.69,3 

34.61,6 

41.54,0 

31.64,9 

39.56,2 

47.47,4 

35.60,5 

44.50.7 

53.40.8 

39.56.2 

49.45.2 

59.34.2 

400 

500 

600 

15.86,8 

19.83,6 

23.80,3 

19.83,6 

24.79,5 

29.75,3 

23.80.3 

29.75.3 

35.70.4 

27.77,0 

34.71,2 

41.65,5 

31.73,7 

39.67,1 

47.60,5 

35.70,4 

44.63,0 

53.55,6 

39.67,1 

49.58,9 

59.50,7 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

27.69,3 

31.64,9 

35.60,5 

34.61.6 
39.56,2 

44.50.7 

41.54,0 

47.47,4 

53.40,8 

48.46,3 

55.38,6 

62.31,0 

55.38,6 

63.29,9 

71.21,1 

62.31.0 

71.21.1 

80.11.2 

69.23.3 

79.12.3 

89.01.4 

700 

800 

900 

27.77,0 

31.73,7 

35.70,4 

34.71,2 

39.67,1 

44.63,0 

41.65.5 

47.60.5 

53.55.6 

48.59,7 

55.54,0 

62.48,2 

55.54,0 

63.47,4 

71.40,8 

62.48,2 

71.40,8 

80.33,4 

69.42,5 

79.34,2 

89.26,0 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

39.56,2 

43.51,8 

47.47,4 

49.45.2 
54.39,7 

59.34.2 

59.34,2 

65.27,7 

71.21,1 

69.23,3 

76.15,6 

83.07,9 

79.12,3 

87.03,6 

94.94,8 

89.01.4 

97.91.5 
106.81,6 

98.90,4 

108.79.5 

118.68.5 

lOOO 

1100 

1200 

39.67,1 

43.63,8 

47.60,5 

49.58,9 

54.54,8 

59.50,7 

59.50.7 

65.45.8 

71.40.8 

69.42,5 

76.36,7 

83.31,0 

79.34,2 

87.27,7 

95.21,1 

89.26,0 

98.18,6 

107.11,2 

99.17,8 

109.09,6 

119.01,4 

lOOO 

11O0 

1200 

1300 

1400 

1500 

51.43,0 

55.38,6 

59.34,2 

64.28.8 
69.23,3 

74.17.8 

77.14,5 

83.07,9 

89.01,4 

90.00,3 

96.92,6 

103.84,9 

102.86,0 

110.77,3 

118.68,5 

115.71.8 

124.61.9 
133.52,1 

128.57.5 

138.46.6 

148.35.6 

1300 

1400 

1500 

51.57,3 

55.54,0 

59.50,7 

64.46,6 

69.42,5 

74.38,4 

77.35,9 

83.31.0 

89.26.0 

90.25,2 

97.19,5 

104.13,7 

103.14,5 

111.07,9 

119.01,4 

116.03,8 

124.96,4 

133.89,0 

128.93,2 

138.84,9 

148.76,7 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

63.29,9 

67.25,5 

71.21,1 

79.12.3 
84.06,8 

89.01.4 

94.94,8 
100. S8, 2 
106.81,6 

110.77,3 

117.69,6 

124.61,9 

126.59,7 

134.51,0 

142.42,2 

142.42.2 

151.32.3 
160.22,5 

158.24.7 

168.13.7 

178.02.7 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

63.47,4 

67.44,1 

71.40,8 

79.34,2 

84.30,1 

89.26,0 

95.21,1 

101.16,2 

107.11,2 

111.07,9 

118.02,2 

124.96,4 

126.94,8 

134.88,2 

142.81,6 

142.81,6 

151.74,2 

160.66,8 

158.68,5 

168.60,3 

178.52,1 

1600 

1700 

1800 

190(5 

2000 

2100 

75.16,7 

79.12,3 

83.07,9 

93.95,9 

98.90,4 

103.84,9 

112.75,1 

118.68,5 

124.61,9 

131.54,2 

138.46,6 

145.38,9 

150.33,4 

158.24,7 

166.15,9 

169.12.6 

178.02.7 
186.92,9 

187.91.8 

197.80.8 

207.69.9 

75.37,5 

79.34,2 

83.31,0 

94.21,9 

99.17,8 

104.13,7 

113.06.3 

119.01.4 

124.96.4 

131.90,7 

138.84,9 

145.79,2 

150.75,1 

158.68,5 

166.61,9 

169.59,5 

178.52,1 

187.44,7 

188.43,8 

198.35,6 

208.27,4 

' 1900 
2000 
2100 

2200 

2300 

2400 

87.03,6 

90.99,2 

94.94,8 

108.79.5 
113.74,0 

118.68.5 

130.55,3 

136.48,8 

142.42,2 

152.31,2 

159.23,6 

166.15,9 

174.07,1 

181.98,4 

189.89,6 

195.83,0 

204.73.2 

213.63.3 

217.58.9 

227.47.9 
237.37,0 

2200 

2300 

2400 

87.27,7 

91.24,4 

95.21,1 

109.09,6 

114.05,5 

119.01,4 

130.91.5 

136.86.6 

142.81.6 

152.73,4 

159.67,7 

166.61,9 

174.55,3 

182.48,8 

190.42,2 

196.37,3 

205.29,9 

214.22,5 

218.19,2 

228.11,0 

238.02,7 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

98.90,4 

102.86,0 

106.81,6 

123.63.0 
128.57,5 

133.52.1 

148.35,6 

154.29,0 

160.22,5 

173.08,2 

180.00,5 

186.92,9 

197.80,8 

205.72,1 

213.63,3 

222.53,4 

231.43.6 

240.33.7 

247.26.0 

257.15.1 

267.04.1 

2500 

2600 

2700 

99.17,8 

103.14,5 

107.11,2 

123.97,3 

128.93,2 

133.89,0 

148.76.7 

154.71.8 

160.66.8 

173.56,2 

180.50,4 

187.44,7 

198.35,6 

206.29,0 

214.22,5 

223.15,1 

232.07,7 

241.00,3 

247.94,5 

257.86,3 

267.78,1 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

110.77,3 

114.72,9 

118.68,5 

138.46.6 
143.41,1 

148.35.6 

166.15,9 

172.09,3 

178.02,7 

193.85,2 

200.77,5 

207.69,9 

221.54,5 

229.45,8 

237.37,0 

249.23,8 

258.14.0 

267.04.1 

276.93.2 

286.82.2 
296.71,2 

2800 

2900 

3000 

111.07,9 

115.04,7 

119.01,4 

138.84,9 

143.80,8 

148.76,7 

166.61,9 

172.57.0 

178.52.1 

194.38,9 

201.33,2 

208.27,4 

222.15,9 

230.09,3 

238.02,7 

249.92,9 

258.85,5 

267.78,1 

277.69,9 

287.61,6 

297.53,4 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

122.64,1 

126.59,7 

130.55,3 

153.30.1 
158.24,7 

163.19.2 

183.96,2 

189.89,6 

195.83,0 

214.62,2 

221.54,5 

228.46,8 

245.28,2 

253.19,5 

261.10,7 

275.94,2 

284.84.4 

293.74.5 

306.60.3 

316.49.3 

326.38.4 

3100 

3200 

3300 

122.98,1 

126.94,8 

130.91,5 

153.72,6 

158.68,5 

163.64,4 

184.47.1 

190.42.2 

196.37.3 

215.21,6 

222.15,9 

229.10,1 

245.96,2 

253.89,6 

261.83,0 

276.70,7 

285.63,3 

294.55,9 

307.45,2 

317.37,0 

327.28,8 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

134.51,0 

138.46,6 

142.42,2 

168.13.7 
173.08,2 

178.02.7 

201.76,4 

207,69,9 

213.63,3 

235.39,2 

242.31,5 

249.23,8 

269.01,9 

276.93,2 

284.84,4 

302.64.7 

311.54.8 

320.44.9 

336.27.4 

346.16.4 

356.05.5 

3400 

3500 

3600 

134.88,2 

138.84,9 

142.81,6 

168.60,3 

173.56,2 

178.52,1 

202.32.3 

208.27.4 

214.22.5 

236.04,4 

242.98,6 

249.92,9 

269.76,4 

277.69,9 

285.63,3 

303.48,5 

312.41,1 

321.33,7 

337.20,5 

347.12,3 

357.04,1 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

146.37,8 

150.33,4 

154.29,0 

182.97.3 
187.91,8 

192.86.3 

219.56,7 

225.50,1 

231.43,6 

256.16,2 

263.08,5 

270.00,8 

292.75,6 

300.66,8 

308.58,1 

329.35.1 

338.25.2 

347.15.3 

365.94.5 

375.83.6 

385.72.6 

3700 

3800 

3900 

146.78,4 

150.75,1 

154.71,8 

183.47,9 

188.43,8 

193.39,7 

220.17.5 

226.12.6 
232.07,7 

256.87,1 

263.81,4 

270.75,6 

293.56,7 

301.50,1 

309.43,6 

330.26,3 

339.18,9 

348.11,5 

366.95,9 

376.87,7 

386.79,5 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

158.24,7 

162.20,3 

166.15,9 

197.80.8 
202.75,3 

207.69.9 

237.37,0 

243.30,4 

249.23,8 

276.93,2 

283.85,5 

290.77,8 

316.49,3 

324.40,5 

332.31,8 

356.05.5 

364.95.6 
373.85,8 

395.61.6 

405.50.7 

415.39.7 

4000 

4100 

4200 

158.68,5 

162.65,2 

166.61,9 

198.35,6 

203.31,5 

208.27,4 

238.02.7 

243.97.8 

249.92.9 

277.69,9 

284.64,1 

291.58,4 

317.37,0 

325.30,4 

333.23,8 

357.04,1 

365.96,7 

374.89,3 

396.71,2 

406.63,0 

416.54,8 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

170.11,5 

174.07,1 

178.02,7 

212.64.4 
217.58,9 

222.53.4 

255.17,3 

261.10,7 

267.04,1 

297.70,1 

304.62,5 

311.54,8 

340.23,0 

348.14,2 

356.05,5 

382.75,9 

391.66,0 

400.56,2 

425.28.8 

435.17.8 

445.06.8 

4300 

4400 

4500 

170.58,6 

174.55,3 

178.52,1 

213.23,3 

218.19,2 

223.15,1 

255.87,9 

261.83.0 

267.78.1 

298.52,6 

305.46,8 

312.41,1 

341.17,3 

349.10,7 

357.04,1 

383.81,9 

392.74,5 

401.67,1 

426.46,6 

436.38,4 

446.30,1 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

181.98,4 

185.94,0 

189.89,6 

227.47,9 

232.42,5 

237.37,0 

272.97,5 

278.91,0 

284.84,4 

318.47,1 

325.39,5 

332.31,8 

363.96,7 

371.87,9 

379.79,2 

409.40.3 

418.36.4 
427.26,6 

454.95.9 

464.84.9 
474.74,0 

4600 

4700 

4800 

182.48,8 

186.45,5 

190.42,2 

228.11,0 

233.06,8 

238.02,7 

273.73.2 

279.68.2 

285.63.3 

319.35,3 

326.29,6 

333.23,8 

364.97,5 

372.91,0 

380.84,4 

410.59,7 

419.52,3 

428.44,9 

456.21,9 

466.13,7 

476.05,5 

4600 

4700 

4800 

4900 
5000 
I 5100 

193.85,2 

197.80,8 

201.76,4 

242.31.5 
247.26,0 

252.20.5 

290.77,8 

296.71,2 

302.64,7 

339.24,1 

346.16,4 

353.08,8 

387.70,4 

395.61,6 

403.52,9 

436.16.7 

445.06.8 
453.97,0 

484.63.0 

494.52.1 

504.41.1 

4900 

5000 

5100 

194.38,9 

198.35,6 

202.32,3 

242.98,6 

247.94,5 

252.90,4 

291.58.4 

297.53.4 

303.48.5 

340.18,1 

347.12,3 

354.06,6 

388.77,8 

396.71,2 

404.64,7 

437.37,5 

446.30,1 

455.22,7 

485.97,3 

495.89,0 

505.80,8 

4900 

5000 

5100 

| 5200 

6300 
j 5400 

205.72,1 

209.67,7 

213.63,3 

257.15.1 
262.09,6 

267.04.1 

308.58,1 

314.51,5 

320.44,9 

360.01,1 

366.93,4 

373.85,8 

411.44,1 

419.35,3 

427.26,6 

462.87,1 

471.77.3 

480.67.4 

514.30.1 

524.19.2 

534.08.2 

5200 

5300 

5400 

206.29,0 

210.25,8 

214.22,5 

257.86,3 

262.82,2 

267.78,1 

309.43.6 

315.38.6 

321.33.7 

361.00,8 

367.95,1 

374.89,3 

412.58,1 

420.51,5 

428.44,9 

464.15,3 

473.07,9 

482.00,5 

515.72,6 

525.64,4 

535.56,2 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

217.53,9 

221.54,5 

225.50,1 

271.98.6 
276.93,2 

281.87.7 

326.38,4 

332.31,8 

338.25,2 

380.78,1 

387.70,4 

394.62,7 

435.17,8 

443.09,0 

451.00,3 

489.57,5 

498.47.7 

507.37.8 

543.97.3 

553.86.3 

563.75.3 

5500 

5600 

5700 

218.19,2 

222.15,9 

226.12,6 

272.74,0 

277.69,9 

282.65,8 

327.28.8 

333.23.8 

339.18.9 

381.83,6 

388.77,8 

395.72,1 

436.38,4 

444.31,8 

452.25,2 

490.93,2 

499.85,8 

508.78,4 

545.47,9 

555.39,7 

565.31,5 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

229.45,8 

233.41,4 

237.37,0 

286.82,2 

291.76,7 

296.71,2 

344.18,6 

350.12,1 

356.05,5 

401.55,1 

408.47,4 

415.39,7 

458.91,5 

466.82,7 

474.74,0 

516.27,9 

525.18.1 

534.08.2 

573.64.4 

583.53.4 

593.42.5 

5800 

5900 

6000 

230.09,3 

234.06,0 

238.02,7 

287.61,6 

292.57,5 

297.53,4 

345.14.0 

351.09.0 

357.04.1 

402.66,3 

409.60,5 

416.54,8 

460.18,6 

468.12,1 

476.05,5 

517.71,0 

526.63,6 

535.56,2 

575.23,3 

585.15,1 

595.06,8 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

241.32,6 

245.28,2 

249.23,8 

301.65.8 
306.60,3 

311.54.8 

361.98,9 

367.92,3 

373.85,8 

422.32,1 

429.24,4 

436.16,7 

482.65,2 

490.56,4 

498.47,7 

542.98.4 

551.88.5 

560.78.6 

603.31.5 

613.20.5 

623.09.6 

6100 

6200 

6300 

241.99,5 

245.96,2 

249.92,9 

302.49,3 

307.45,2 

312.41,1 

362.99.2 

368.94.2 

374.89.3 

423.49,0 

430.43,3 

437.37,5 

483.98,9 

491.92,3 

499.85,8 

544.48,8 

553.41,4 

562.34,0 

604.98,6 

614.90,4 

624.82,2 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

253.19,5 

257.15,1 

261.10,7 

316.49.3 
321.43,8 

326.38.4 

379.79,2 

385.72,6 

391.66,0 

443.09,0 

450.01,4 

456.93,7 

506.38,9 

514.30,1 

522.21,4 

569.68.8 

578.58.9 
587.49,0 

632.98.6 

642.87.7 

652.76.7 

6400 

6500 

6600 

253.89,6 

257.86,3 

261.83,0 

317.37,0 

322.32,9 

327.28,8 

380.84.4 

386.79.5 

392.74.5 

444.31,8 

451.26,0 

458.20,3 

507.79,2 

515.72,6 

523.66,0 

571.26,6 

580.19,2 

589.11,8 

634.74,0 

644.65,8 

654.57,5 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

265.06,3 

269.01,9 

272.97,5 

331.32.9 
336.27,4 

341.21.9 

397.59,5 

403.52,9 

409.46,3 

463.86,0 

470.78,4 

477.70,7 

530.12,6 

538.03,8 

545.95,1 

596.39.2 

605.29.3 
614.19,5 

662.65.8 

672.54.8 

682.43.8 

6700 

6800 

6900 

265.79,7 

269.76,4 

273.73,2 

332.24,7 

337.20,5 

342.16,4 

398.69.6 

404.64.7 

410.59.7 

465.14,5 

472.08,8 

479.03,0 

531.59,5 

539.52,9 

547.46,3 

598.04,4 

606.97,0 

615.89,6 

664.49,3 

674.41,1 

684.32,9 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

276.93,2 

280.88,8 

284.84,4 

346.16.4 
351.11,0 

356.05.5 

415.39,7 

421.33,2 

427.26,6 

484.63,0 

491.55,3 

498.47,7 

553.86,3 

561.77,5 

569.68,8 

623.09.6 

631.99.7 
640.89,9 

692.32.9 

702.21.9 
712.11,0 

7000 

7100 

7200 

277.69,9 

281.66,6 

285.63,3 

347.12,3 

352.08,2 

357.04,1 

416.54.8 

422.49.9 

428.44.9 

485.97,3 

492.91,5 

499.85,8 

555.39,7 

563.33,2 

571.26,6 

624.82,2 

633.74,8 

642.67,4 

694.24,7 

704.16,4 

714.08,2 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

288.80,0 

292.75,6 

296.71,2 

361.00,0 

365.94,5 

370.89,0 

433.20,0 

439.13,4 

445.06,8 

505.40,0 

512.32,3 

519.24,7 

577.60,0 

585.51,2 

593.42,5 

649.80.0 

658.70.1 
667.60,3 

722.00,0 

731.89.0 

741.78.1 

7300 

7400 

7500 

289.60,0 

293.5»,7 

297.53,4 

362.00,0 

366.95,9 

371.91,8 

434.40.0 

440.35.1 

446.30.1 

506.80,0 

513.74,2 

520.68,5 

579.20,0 

587.13,4 

595.06,8 

651.60,0 

660.52,6 

669.45,2 

724.00,0 

733.91,8 

743.83,6 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

300.66,8 

304.62,5 

308.58,1 

375.83.6 
380.78,1 

385.72.6 

451.00,3 

456.93,7 

462.87,1 

526.17,0 

533.09,3 

540.01,6 

601.33,7 

609.24,9 

617.16,2 

676.50.4 

685.40.5 
694.30,7 

751.67.1 

761.56.2 

771.45.2 

7600 

7700 

7800 

301.50,1 

305.46,8 

309.43,6 

376.87,7 

381.83,6 

386.79,5 

452.25.2 

458.20.3 

464.15.3 

527.62,7 

534.57,0 

541.51,2 

603.00,3 

610.93,7 

618.87,1 

678.37,8 

687.30,4 

696.23,0 

753.75,3 

763.67,1 

773.58,9 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

7900 

8000 

8100 

312.53,7 

316.49,3 

320.44,9 

390.67.1 
395.61,6 

400.56.2 

468.80,5 

474.74,0 

480.67,4 

546.94,0 

553.86,3 

560.78,6 

625.07,4 

632.98,6 

640.89,9 

703.20,8 

712.11.0 

721.01.1 

781.34.2 

791.23.3 

801.12.3 

7900 

8000 

8100 

313.40,3 

317.37,0 

321.33,7 

391.75,3 

396.71,2 

401.67,1 

470.10.4 

476.05.5 
482.00,5 

548.45,5 

555.39,7 

562.34,0 

626.80,6 

634.74,0 

642.67,4 

705. 15,  £ 
714.08,2 
723.00,8 

783.50,7 

793.42,5 

803.34,2 

8200 

8300 

8400 

324.40,5 

328.36,2 

332.31,8 

405.50.7 
410.45,2 

415.39.7 

486.60,8 

492.54,2 

498.47,7 

567.71,0 

574.63,3 

581.55,6 

648.81,1 

656.72,3 

664.63,6 

729.91,2 

738.81.4 

747.71.5 

811.01.4 

820.90.4 

830.79.5 

8200 

8300 

8400 

325.30,4 

329.27,1 

333.23,8 

406.63,0 

411.58,9 

416.54,8 

487.95.6 

493.90.7 

499.85.8 

569.28,2 

576.22,5 

583.16,7 

650.60,8 

658.54,2 

666.47,7 

731.93,4 

740.86,0 

749.78,6 

813.26,0 

823.17,8 

833.09,6 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

336.27,4 

340.23,0 

344.18,6 

420.34.2 
425.28,8 

430.23.3 

504.41,1 

510.34,5 

516.27,9 

588.47,9 

595.40,3 

602.32,6 

672.54,8 

680.46,0 

688.37,3 

756.61,6 

765.51.8 

774.41.9 

840.68.5 

850.57.5 

860.46.6 

8500 

8600 

8700 

337.20,5 

341.17,3 

345.14,0 

421.50,7 

426.46,6 

431.42,5 

505.80.8 

511.75.9 
517.71,0 

590.11,0 

597.05,2 

603.99,5 

674.41,1 

682.34,5 

690.27,9 

758.71,2 

767.63,8 

776.56,4 

843.01,4 

852.93,2 

862.84,9 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

348.14,2 

352.09,9 

356.05,5 

435.17.8 
440.12,3 

445.06.8 

522.21,4 

528.14,8 

534.08,2 

609.24,9 

616.17,3 

623.09,6 

696.28,5 

704.19,7 

712.11,0 

783.32.1 

792.22.2 

801.12.3 

870.35.6 

880.24.7 

890.13.7 

8800 

8900 

9000 

349.10,7 

353.07,4 

357.04,1 

436.38,4 

441.34,2 

446.30,1 

523.66.0 

529.61.1 

535.56.2 

610.93,7 

617.87,9 

624.82,2 

698.21,4 
706.14,8 
714. OS, 2 

785.49,0 

794.41,6 

803.34,2 

872.76,7 

882.68,5 

892.60,3 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

360.01,1 

363.96,7 

367.92,3 

450.01.4 
454.95,9 

459.90.4 

540.01,6 

545.95,1 

551.88,5 

630.01,9 

636.94,2 

643.86,6 

720.02,2 

727.93,4 

735.84,7 

810.02.5 

818.92.6 

827.82.7 

900.02.7 

909.91.8 

919.80.8 

9100 

9200 

9300 

361.00,8 

364.97,5 

368.94,2 

451.26,0 

456.21,9 

461.17,8 

541.51.2 

547.46.3 

553.41.4 

631.76,4 

638.70,7 

645.64,9 

722.01,6 

729.95,1 

737.88,5 

812.26,8 

821.19,5 

830.12,1 

902.52,1 

912,43,8 

922.35,6 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

10006 

371.87,9 

375.83,6 

379.79,2 

464.84,9 

469.79,5 

474.74,0 

557.81,9 

563.75,3 

569.68,8 

650.78,9 

657.71,2 

664.63,6 

743.75,9 

751.67,1 

759.58,4 

836.72,9 

845.63,0 

854.53,2 

929.69.9 

939.58.9 

949.47.9 

9400 

9500 

9600 

372.91,0 

376.87,7 

380.84,4 

466.13,7 

471.09,6 

476.05,5 

559.36.4 

565.31.5 

571.26.6 

652.59,2 

659.53,4 

666.47,7 

745.81,9 

753.75,3 

761.68,8 

839.04,7 

847.97,3 

856.89,9 

932.27,4 

942.19,2 

952.11,0 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

383.74,8 
387.70,4 
391. 66,  ( 

479.68.5 
484.63,0 

489.57.5 

575.62,2 

581.55,6 

587.49,0 

671.55,9 

678.48,2 

685.40,5 

767.49,6 

775.40,8 

783.32,1 

863.43.3 

872.33.4 
881.23,6 

959.37.0 

969.26.0 

979.15.1 

9700 

9800 

9900 

384.81,1 

388.77,8 

392.74,5 

481.01,4 

485.97,3 

490.93,2 

577.21.6 

583.16.7 

589.11.8 

673.41,9 

680.36,2 

687.30,4 

769.62,2 

777.55,6 

785.49,0 

865.82,5 

874.75,1 

883.67,7 

962.02,7 

971.94,5 

981.86,3 

395.61,6 

| 494.52,1 1 593. 42, 5 1 692.32,9|  791.23,3 

890.13,7 

989.04,1 

lOOOO 

396.71,2 

495.89,0 

595,06,8 

694.24,7 1 793.42,5 

892.60,3 

991.78,1 

lOOOO 

Dec.  27th— 361  DAYS-11  months  27  days.  Dec.  28th -362  DAYS- 11  months  28  days. 
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364  DAYS. 

-M 

5= 

< j , 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 J 

5 

6 

7 

8 

9 | 10 

Rate. 

ioo 

200 

300 

3.97,8 

7.95,6 

11.93,4 

4.97,3 

9.94,5 

14.91,8 

5.96,7 

11.93,4 

17.90,1 

6.96,2 

13.92,3 

20.88,5 

7.95,6 

15.91,2 

23.86,8 

8.95,1 

17.90.1 

26.85.2 

9.94,5 

19.89,0 

29.83,6 

loo 

300 

300 

3.98,9 

7.97,8 

11.96,7 

4.98,6 

9.97,3 

14.95,9 

5. '.is,  1 
11.96,7 
17.95,1 

6.9',1 

13.96.2 

20.94.2 

7.97,8 

15.95,6 

23.93,4 

8.97,5 

17.95,1 

26.92,6 

9.97,3 

19.94,5 

29.91,8 

ioo 

200 

300 

400 

500 

600 

15.91,2 

19.89,0 

23.86,8 

19.89,0 

24.86,3 

29.83,6 

23.86,8 

29.83,6 

35.80,3 

27.84.7 

34.80.8 
41.77,0 

31.82,5 

39.78,1 

47.73,7 

35.80.3 

44.75.3 

53.70.4 

39.78.1 
49.72,6 

59.67.1 

400 

500 

OOO 

15.95,6 

19.94,5 

23.93,4 

19.94,5 

24.93,2 

29.91,8 

23.93,4 
29.91,8 
. 35.90,1 

27.92,8 

34.90.4 

41.88.5 

31.91,2 

39.89,0 

47.86,8 

35.90.1 
44.87,7 

53.85.2 

39.89,0 

49.86,3 

59.83,6 

400 

500 

600 

Too 

800 

900 

27.84,7 

31.82,5 

35.80,3 

34.80,8 

39.78,1 

44.75,3 

41.77,0 

47.73,7 

53.70,4 

48.73.2 

55.69.3 
62.65,5 

55.69,3 

63.64,9 

71.60,5 

62.65.5 

71.60.5 

80.55.6 

69.61.6 
79.56,2 

89.50.7 

700 

800 

OOO 

27.92,3 

31.91,2 

35.90,1 

34.90,4 

39.89,0 

44.87,7 

41.88,5 

47.86,8 

53.85,2 

48.86.6 

55.84.7 

62.82.7 

55.84,7 

63.82,5 

71.80,3 

62.82.7 
71.80,3 

80.77.8 

69.80,8 

79.78,1 

89.75,3 

700 

800 

OOO 

1000 

1100 

1200 

39.78,1 

43.75,9 

47.73,7 

49.72,6 

54.69,9 

59.67,1 

59.67,1 

65.63,8 

71.60,5 

69.61,6 

76.57,8 

83.54,0 

79.56,2 

87.51,8 

95.47,4 

89.50.7 

98.45.8 
107.40,8 

99.45,2 

109.39,7 

119.34,2 

lOOO 

llOO 

1200 

39.89,0 

43.87,9 

47.86,8 

49.86,3 

54.84,9 

59.83,6 

59.83,6 

65.81,9 

71.80,3 

69.80.8 

76.78.9 
83.77,0 

79.78,1 

87.75,9 

95.73,7 

89.75,3 

98.72,9 

107.70,4 

99.72,6 

109.69,9 

119.67,1 

1 OOO 
J IOO 
1 200 

1300 

1400 

1500 

51.71,5 
55  69,3 
59.67,1 

64.64,4 

69.61,6 

74.58,9 

77.57,3 

83.54,0 

89.50,7 

90.50,1 

97.46,3 

104.42,5 

103.43,0 

111.38,6 

119.34,2 

116.35,9 

125.31.0 

134.26.0 

129.28.8 
139.23,3 

149.17.8 

1300 

1400 

1500 

51.85,8 

55.84,7 

59.83,6 

64.82,2 

69.80,8 

74.79,5 

77.78,6 

83.77,0 

89.75,3 

90.75.1 

97.73.2 
104.71,2 

103.71,5 

111.69,3 

119.67,1 

116.67,9 

125.65,5 

134.63,0 

129.64,4 

139.61,6 

149.58,9 

1 300 
1400 
1500 

1600 

1700 

1800 

63.64,9 

67.62,7 

71.60,5 

79.56,2 

84.53,4 

89.50,7 

95.47,4 

101.44,1 

107.40,8 

111.38,6 

118.34,8 

125.31,0 

127.29,9 

135.25,5 

143.21,1 

143.21.1 

152.16.2 

161.11.2 

159.12.3 
169.06,8 

179.01.4 

lOOO 
1700 
1800 
1 OOO 
2000 
2100 

63.82,5 

67.81,4 

71.80,3 

79.78,1 

84.76,7 

89.75,3 

95.73,7 

101.72,1 

107.70,4 

111.69.3 

118.67.4 

125.65.5 

127.64,9 

135.62,7 

143.60,5 

143.60.5 
152.58,1 

161.55.6 

159.56,2 

169.53,4 

179.50,7 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

1900 

2000 

2100 

75.58,4 

79.56,2 

83.54,0 

94.47,9 

99.45,2 

104.42,5 

113.37,5 

119.34,2 

125.31,0 

132.27,1 

139.23,3 

146.19,5 

151.16,7 

159.12,3 

167.07,9 

170.06.3 

179.01.4 

187.96.4 

188.95.9 
198.90,4 

208.84.9 

75.79,2 

79.78,1 

83.77,0 

94.74,0 

99.72,6 

104.71,2 

113.68,8 

119.67,1 

125.65,5 

132.63.6 

139.61.6 

146.59.7 

151.58,4 

159.56,2 

167.54,0 

170.53.2 
179.50,7 

188.48.2 

189.47,9 

199.45,2 

209.42,5 

2200 

2300 

2400 

87.51,8 

91.49,6 

95.47,4 

109.39,7 

114.37,0 

119.34,2 

131.27,7 

137.24,4 

143.21,1 

153.15,6 

160.11,8 

167.07,9 

175.03,6 

182.99,2 

190.94,8 

196.91.5 

205.86.6 

214.81.6 

218.79.5 
228.74,0 

238.68.5 

2200 

2300 

2400 

87.75,9 

91.74,8 

95.73,7 

109.69,9 

114.68,5 

119.67,1 

131.63,8 

137.62,2 

143.60,5 

153.57.8 

160.55.9 
167.54,0 

175.51,8 

183.49,6 

191.47,4 

197.45.8 
206.43,3 

215.40.8 

219.39,7 

229.37,0 

239.34,2 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

99.45,2 

103.43,0 

107.40,8 

124.31,5 

129.28,8 

134.26,0 

149.17,8 

155.14,5 

161.11,2 

174.04,1 

181.00,3 

187.96,4 

198.90,4 

206.86,0 

214.81,6 

223.76.7 

232.71.8 

241.66.8 

248.63.0 
258.57,5 

268.52.1 

2500 

2000 

2700 

99.72,6 
103  71  5 
107.70,4 

124.65,8 

129.64,4 

134.63,0 

149.58,9 

155.57,3 

161.55,6 

174.52.1 
*181.50,1 

188.48.2 

199.45,2 

207.43,0 

215.40,8 

224.38.4 
233.35,9 

242.33.4 

249.31,5 

259.28,8 

269.26,0 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

111.38,6 

115.36,4 

119.34,2 

139.23,3 

144.20,5 

149.17,8 

167.07,9 

173.04,7 

179.01,4 

194.92,6 

201.88,8 

208.84,9 

222.77,3 

230.72,9 

238.68,5 

250.61,9 

259.57.0 

268.52.1 

278.46.6 
288.41,1 

298.35.6 

2800 

2000 

3000 

111.69,3 
1 15., 68, 2 
119.67,1 

139.61,6 

144.60,3 

149.58,9 

167.54,0 

173.52,3 

179.50,7 

195.46.3 

202.44.4 

209.42.5 

223.38,6 

231.36,4 

239.34,2 

251.31.0 
260.28,5 

269.26.0 

279.23,3 

289.20,5 

299.17,8 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

123.32,1 

127.29,9 

131.27,7 

154.15,1 

159.12,3 

164.09,6 

184.98,1 

190.94,8 

196.91,5 

215.81,1 

222.77.3 

229.73.4 

246.64,1 

254.59,7 

262.55,3 

277. 17.1 

286.42.2 

295.37.3 

308.30.1 
318.24,7 

328.19.2 

3100 

3200 

3300 

123.66,0 

127.64,9 

131.63,8 

154.57,5 

159.56,2 

164.54,8 

185.49,0 

191.47,4 

197.45,8 

216.40.5 

223.38.6 

230.36.7 

247.32,1 

255.29,9 

263.27,7 

278.23.6 
287.21,1 

296.18.6 

309.15,1 

319.12,3 

329.09,6 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

135.25,5 

139.23,3 

143.21,1 

169.06,8 

174.04,1 

179.01,4 

202.88,2 

208.84,9 

214.81,6 

236.69,6 

243.65.8 

250.61.9 

270.51,0 

278.46,6 

286.42,2 

304.32.3 

313.27.4 

322.22.5 

338.13.7 
348.08,2 

358.02.7 

3400 

3500 

3000 

135.62,7 

139.61,6 

143.60,5 

169.53,4 

174.52,1 

179.50,7 

203.44,1 

209.42,5 

215.40,8 

237.34.8 

244.32.9 
251.31,0 

271.25,5 

279.23,3 

287.21,1 

305.16.2 
314.13,7 

323.11.2 

339.06,8 

349.04,1 

359.01,4 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

3900 

147.18,9 

151.16,7 

155.14,5 

183.98,6 

188.95,9 

193.93,2 

220.78,4 

226.75,1 

232.71,8 

257.58.1 

264.54.2 
271.50,4 

294.37,8 

302.33,4 

310.29,0 

331.17.5 

340.12.6 

349.07.7 

367.97.3 
377.91,8 

387.86.3 

3700 

3800 

3000 

147.59,5 

151.58,4 

155.57,3 

184.49,3 

189.47,9 

194.46,6 

221.39,2 

227.37,5 

233.35,9 

258.29.0 

265.27.1 

272.25.2 

295.18,9 

303.16,7 

311.14,5 

332.08.8 
341.06,3 

350.03.8 

368.98,6 

378.95,9 

388.93,2 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

159.12,3 

163.10,1 

167.07,9 

198.90,4 

203.87,7 

208.84,9 

238.68,5 

244.65,2 

250.61,9 

278.46.6 

285.42.7 
292.38,9 

318.24,7 

326.20,3 

334.15,9 

358.02.7 

366.97.8 

375.92.9 

397.80.8 
407.75,3 

417.69.9 

4000 

4100 

4200 

159.56,2 

163.55,1 

167.54,0 

199.45,2 
204.43,8 
209..  42,5 

239.34,2 

245.32,6 

251.31,0 

279.23.3 

286.21.4 

293.19.5 

319.12,3 

327.10,1 

335.07,9 

359.01.4 
367.98,9 

376.96.4 

398.90,4 

408.87,7 

418.84,9 

4000 
4100 
4200  ! 

4300 

4400 

4500 

171.05,8 

175.03,6 

179.01,4 

213.82,2 

218.79,5 

223.76,7 

256.58,6 

262.55,3 

268.52,1 

299.35.1 

306.31.2 
313.27,4 

342.11,5 

350.07,1 

358.02,7 

384.87,9 

393.83.0 

402.78.1 

427.64.4 
437.58,9 

447.53.4 

4300 

4400 

4500 

171.52,9 

175.51,8 

179.50,7 

214.41,1 

219.39,7 

224.38,4 

257.29,3 

263.27,7 

269.26,0 

300.17.5 

307.15.6 

314.13.7 

343.05,8 

351.03,6 

359.01,4 

385.94.0 
394.91,5 

403.89.0 

428.82,2 

438.79,5 

448.76,7 

4300 
4400  ! 
4500  j 

4600 

4700 

4800 

182.99,2 

186.97,0 

190.94,8 

228.74,0 

233.71,2 

238.68,5 

274.48,8 

280.45,5 

286.42,2 

320.23.6 

327.19.7 
334.15,9 

365.98,4 

373.94,0 

381.89,6 

411.73.2 

420.68.2 

429.63.3 

457.47,9 

467.42,5 

477.37,0 

4000 

4700 

4800 

183.49,6 

187.48,5 

191.47,4 

229.37,0 

234.35,6 

239.34,2 

275.24,4 

281.22,7 

287.21,1 

321.11.8 

328.09.9 

335.07.9 

366.99,2 

374.97,0 

382.94,8 

412.86.6 
421.84,1 

430.81.6 

458.74,0 

468.71,2 

478.68,5 

4600 
4700 
4800  ! 

4900 

5000 

5100 

194.92,6 

198.90,4 

202.88,2 

243.65,8 

248.63,0 

253.60,3 

292.38,9 

298.35,6 

304.32,3 

341.12.1 

348.08.2 
355.04,4 

389.85,2 

397.80,8 

405.76,4 

438.58.4 

447.53.4 

456.48.5 

487.31.5 
497.26,0 

507.20.5 

4000 

5000 

5100 

195.46,3 

199.45,2 

203.44,1 

244.32,9 

249.31,5 

254.30,1 

293.19,5 

299.17,8 

305.16,2 

342.06.0 

349.04.1 

356.02.2 

390.92,6 

398.90,4 

406.88,2 

439.79.2 
448.76,7 

457.74.2 

488.65,8  • 

498.63,0 

508.60,3 

4900 
5000 
5100  | 

5200 

5300 

5400 

206.86,0 

210.83,8 

214.81,6 

258.57,5 

263.54,8 

268.52,1 

310.29,0 

316.25,8 

322.22,5 

362.00,5 

368.96,7 

375.92,9 

413.72,1 

421.67,7 

429.63,3 

465.43.6 

474.38.6 

483.33.7 

517.15.1 
527.09,6 

537.04.1 

5200 

5300 

5400 

207.43,0 

211.41,9 

215.40,8 

209.28, 8 
264.27,4 
269.26,0 

311.14,5 

317.12,9 

323.11,2 

363.00,3 

369.98.4 

376.96.4 

414.86,0 

422.83,8 

430.81,6 

466.71.8 
475.69,3 

484.66.8 

518.57,5 

528.54,8 

538.52,1 

5200  1 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

218.79,5 

222.77,3 

226.75,1 

273.49,3 

278.46,6 

283.43,8 

328.19,2 

334.15,9 

340.12,6 

382.89,0 

389.85,2 

396.81,4 

437.58,9 

445.54,5 

453.50,1 

492.28.8 

501.23.8 

510.18.9 

546.98.6 
556.93,2 

566.87.7 

5500 

5000 

5700 

219.39,7 

223.38,6 

227.37,5 

274.24,7 

279.23,3 

284.21,9 

329.09,6 

335.07,9 

341.06,3 

383.94.5 

390.92.6 

397.90.7 

438.79,5 

446.77,3 

454.75,1 

493.64.4 
502.61,9 

511.59.5 

548.49,3  1 55  00 
558.46,6  5 6 00 
568.43,8  5 7 00 

5800 

5900 

6000 

230.72,9 
234.70,7 
238  68,5 

2)58 .41,1 
293.38,4 
29S.35.6 

346.09,3 

352.06,0 

358.02,7. 

403.77,5 

410.73,7 

417.69,9 

461.45,8 

469.41,4 

477.37,0 

519.14.0 

528.09.0 

537.04.1 

576.82.2 
586.76,7 

596.71.2 

5800 

5000 

6000 

231.36,4 

235.35,3 

239.34,2 

289.20,5 

294.19,2 

299.17,8 

347.04,7 

353.03,0 

359.01,4 

404.88.8 

411.36.8 

418.84.9 

462.72,9 

470.70,7 

478.68,5 

520.57.0 
529.54,5 

538.52.1 

578.41,1  1 5800 
588.38,4  5 9 00 
598.35,6  6 0 00 

6100 

6200 

6300 

242.66,3 

246.64,1 

250.61,9 

303.32,9 

308.30,1 

313.27,4 

363.99,5 

369.96,2 

375.92,9 

424.66,0 

431.62,2 

438.58,4 

485.32,6 

493.28,2 

501.23,8 

545.99.2 

554.94.2 

563.89.3 

606.65.8 
616.60,3 

626.54.8 

0100 

6200 

6300 

243.33,2 

247.32,1 

251.31,0 

304.16,4 

309.15,1 

314.13,7 

364.99,7 

370.98,1 

376.96,4 

425.83.0 

432.81.1 

439.79.2 

486.66,3 

494.64,1 

502.61,9 

547.49.6 
556.47,1 

565.44.7 

608.32,9  6 1 00 

618.30,1  | 6200 
628.27,4  1 6300 

6400 

6500 

6600 

254.59,7 

258.57,5 

262.55,3 

318.24,7 

323.21,9 

328.19,2 

381.89,6 

387.86,3 

393.83,0 

445.54,5 

452.50.7 

459.46.8 

509.19,5 

517.15,1 

525.10,7 

572.84.4 

581.79.5 

590.74.5 

636.49.3 
646.43,8 

656.38.4 

6400 

6500 

6600 

255.29,9 

259.28,8 

263.27,7 

319.12,3 

324.11,0 

328.09,6 

382.94,8 

388.93,2 

394.91,5 

446.77.3 

453.75.3 

460.73.4 

510.59,7 

518.57,5 

526.55,3 

574.42.2 
583.39,7 

592.37.3 

638.24,7 

648.21,9 

658.19,2 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

266.53,2 

270.51,0 

274.48,8 

333.16,4 

338.13,7 

343.11,0 

399.79,7 

405.76,4 

411.73,2 

466.43,0 

473.39.2 

480.35.3 

533.06,3 

541.01,9 

548.97,5 

599.69.6 

608.64.7 

617.59.7 

666.32.9 
676.27,4 

686.21.9 

0700 

0800 

G000 

267.26,6 

271.25,5 

275.24,4 

334.08,2 

339.06,8 

344.05,5 

400.89,9 

406.88,2 

412.86,6 

467.71.5 

474.69.6 

481.67.7 

534.53,2 

542.51,0 

550.48,8 

601.34.8 
610.32,3 

619.29.9 

668.16,4 

678.13,7 

688.11,0 

6700 

6800 

6900 

7000 

7100 

7200 

278.46,6 

282.44,4 

286.42,2 

348.08,2 

353.05,5 

358.02,7 

417.69,9 

423.66,6 

429.63,3 

487.31,5 

494.27.7 

501.23.8 

556.93,2 

564.88,8 

572.84,4 

626.54.8 

635.49.9 

644.44.9 

696.16.4 
706.11,0 

716.05.5 

7000 

7100 

7200 

279.23,3 

2S3.22,2 

287.21,1 

349.04,1 

354.02,7 

359.01,4 

418.84,9 

424.83,3 

430.81,6 

488.65.8 

495.63.8 

502.61.9 

558:46,6 

566.44,4 

574.42,2 

628.27.4 
637.24,9 

646.22.5 

698.08,2 

708.05,5 

718,02,7 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

290.40,0 

294.37,8 

298.35,6 

363.00,0 

367.97,3 

372.94,5 

435.60,0 

441.56,7 

447.53,4 

508.20,0 

515.16.2 

522.12.3 

580.80,0 

588.75,6 

596.71,2 

653.40.0 

662.35.1 

671.30.1 

726.00,0 

735.94,5 

745.89,0 

7 30. 
7 40< 
7501 

291.20,0 

295.18,9 

299.17,8 

364.00,0 

368.98,6 

373.97,3 

436.80,0 

442.78,4 

448.76,7 

509.60.0 

516.58.1 

523.56.2 

582.40,0 

590.37,8 

598.35,6 

655.20.0 
664.17,5 

673.15.1 

728.00,0 

737.97,3 

747.94,5 

7300 
7400 
7500  ( 

7600 

7700 

7800 

302.33,4 

306.31,2 

310.29,0 

377.91,8 

382.89,0 

387.86,3 

453.50,1 

459.46,8 

465.43,6 

529.08,5 

536.04,7 

543.00,8 

604.66,8 

612.62,5 

620.58,1 

680.25.2 

689.20.3 

698.15.3 

755.83.6 
765.78,1 

775.72.6 

7G00 

7700 

7800 

303.16,7 

307.15,6 

311.14,5 

378.95,9 

383.94,5 

388.93,2 

454.75,1 

460.73,4 

466.71,8 

530.54.2 

537.52.3 

544.50.4 

606.33,4 

614.31,2 

622.29,0 

682.12,6 

691.10,1 

700.07,7 

757.91,8 

767.89,0 

777.86,3 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

314.26,8 

318.24,7 

322.22,5 

392.83,6 

397.80,8 

402.78,1 

471.40,3 

477.37,0 

483.33,7 

549.97,0 

556.93.2 

563.89.3 

628.53,7 

636.49,3 

644.44,9 

707.10.4 

716.05.5 
725.00,5 

785.67.1 
795.61,6 

805.56.2 

7000 

8000 

8100 

315.13,4 

319.12,3 

323.11,2 

393.91,8 

398.90,4 

403.89,0 

472.70,1 

478.68,5 

484.66,8 

551.48.5 

558.46.6 

565.44.7 

630.26,8 

638.24,7 

646.22,5 

709.05,2 

718.02,7 

727.00,3 

787.83,6 

797.80,8 

807.78,1 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

326.20,3 

330.18,1 

334.15,9 

407  75,3 
412.72,6 
417.69,9 

489.30,4 

495.27,1 

501.23,8 

570.85.5 

577.81.6 
584.77,8 

652.40,5 

660.36,2 

668.31,8 

733.95.6 

742.90.7 

751.85.8 

815.50.7 
825.45,2 

835.39.7 

8200 
8300 
! 8400 

327.10,1 

331.09,0 

335.07,9 

408.87,7 

413.86,3 

418.84,9 

490.65,2 

496.63,6 

502.61,9 

572.42.7 

579.40.8 

586.38.9 

654.20,3 

662.18,1 

670.15,9 

735.97.8 
744.95,3 

753.92.9 

817.75,3 

827.72,6 

837.69,9 

8200 

8300 

8400 

338.13,7 

342.11,5 

346.09,3 

422.67,1 

427.64,4 

432.61,6 

507.20,5 

513.17,3 

519.14,0 

591.74.0 

598.70.1 
605.66,3 

676.27,4 

684.23,0 

692.18,6 

760.80.8 

769.75.9 
778.71,0 

845.34.2 
855.28,8 

865.23.3 

8500 

8600 

8700 

339.06.8 

343.05.8 
347.04,7 

423.83,6 

428.82,2 

433.80,8 

508.60,3 

514.58,6 

520.57,0 

593.37.0 

600.35.1 

607.33.2 

678.13,7 

686.11,5 

694.09,3 

762.90.4 
771.87,9 

780.85.5 

847.67,1 

857.64,4 

867.61,6 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

350.07,1 

354.04,9 

358.02,7 

437.58,9 

442.56,2 

447.53,4 

525.10,7 

531.07,4 

537.04,1 

612.62.5 

619.58.6 
626.54,8 

700.14,2 

708.09,9 

716.05,5 

787.66.0 

796.61.1 

805.56.2 

875.17.8 
885.12,3 

895.06.8 

8800 

8000 

OOOO 

351.03,6 

355.02,5 

359.01,4 

438.79,5 

443.78,1 

448.76,7 

526.55,3 

532.53,7 

538.52,1 

614.31.2 

621.29.3 

628.27.4 

702.07,1 

710.04,9 

718.02,7 

789.83.0 
798.80,5 

807.78.1 

877.58,9 

887.56,2 

897.53,4 

8800 

8900 

9000 

9100 

9200 

9300 

362.00,5 

365.98,4 

369.96,2 

452.50,7 

457.47,9 

462.45,2 

543.00,8 

548.97,5 

654.94,2 

633.51.0 

640.47.1 
647.43,3 

724.01,1 

731.96,7 

739.92,3 

814.51.2 

823.46.3 

832.41.4 

905.01.4 
914.95,9 

924.90.4 

OlOO 

0200 

0300 

363.00,3 

366.99,2 

370.98,1 

453.75,3 

458.74,0 

463.72,6 

544.50,4 

550.48,8 

556.47,1 

635.25.5 

642.23.6 

649.21.6 

726.00,5 

733.98,4 

741.96.2 

816.75.6 
825.73,2 

834.70.7 

907.50,7 

917.47,9 

927.45,2 

9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

373.94.0 
377.91,8 

381.89.0 

467.42,5 

472.39,7 

477.37,0 

660.91,0 

666.87,7 

572.84,4 

654.39.5 

661.35.6 
668.31,8 

747.87,9 

755.83,6 

763.79,2 

841.36.4 

850.31.5 

859.26.6 

934.84,9 

944.79,5 

954.74,0 

0400 

0500 

0600 

0700 

0800 

OOOO 

374.97,0 

378.95,9 

382.94,8 

468.71,2 

473.69,9 

478.68,5 

562.45,5 

568.43,8 

574.42,2 

656.19.7 

663.17.8 

670.15.9 

749.94,0 

757.91,8 

765.89,6 

843.68.2 
852.65,8 

861.63.3 

937.42,5 

947.39,7 

957.37,0 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

lOOOO 

( 

385.87,4 

389.85,2 

393.83/ 

482.34,2 

487.31,5 

492.28,8 

578.81,1 

584.77,8 

690.74,f 

675.27,9 

682.24,1 

689.20,3 

771.74,8 

779.70,4 

787.66,0 

868.21,6 

877.16.7 

886.11.8 

964.68.5 
974.63,0 

984.57.5 

386.93,7 

390.92,6 

394.91,5 

483.67,1 

488.65,8 

493.64,4 

580.40,5 

586.38,9 

592.37,3 

677.14.0 

684.12.1 
691. 10, "4 

773.87,4 

781.85,2 

789.83,0 

870.60.8 
879.58,4 

888.55.9 

967.34,2 

977.31,5 

987.28,8 

397.80,8 

497.26, 0|  596.71,2 

696.16,4 

795.61,6 

895,06,8 

994:52,1 

lOOOO 

| 398.90,4 

498.63,0 

598.35,1 

t>98 . 08, 2|  797.80,8 

897.53,4 

9 97.26,0 

Dec.  29th— 363  DAYS--11  months  29  days. 

Dec.  30th— 364  DAYS— IX  months  30  days. 

! i 

1 

365  DAYS. 

il 

E 

c 

366  DAYS. 

-M 

E 

< 

i Hate. 



4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rate. 

100 
200 
1 300 

4.00. 0 

8.00. 0 
12.00,0 

5.00,0 

10.00,0 

15.00,0 

6.00.0 

12.0()’0 

18.00,0 

7.00,0 

14.00. 0 

21.00. 0 

8.00,0 

16.00,0 

24.00,0 

9.00,0 

18.00,0 

27.00,0 

10.00,0 

20.00,0 

30.00,0 

lOO 

200 

300 

4.01.1 

8.02.2 
12.03,3 

5.01,4 

10.02,7 

15.04,1 

6.01,6 

12.03,3 

18.04,9 

7.01,9 

14.03.8 

21.05.8 

8.02,2 

16.04,4 

24.06,6 

9.02,5 

18.04,9 

27.07,4 

10.02,7 

20.05,5 

30.08,2 

lOO 

200 

300 

1 400 

500 
1 600 

700 

800 

900 

16.00,0 
20.00, 0 
24.00,0 

20.00,0 

25.00. 0 

30.00. 0 

24.00. 0 

30.00. 0 

36.00. 0 

28.00,0 

35.00. 0 

42.00. 0' 

32.00. 0 

40.00. 0 

48.00. 0 

36.00. 0 

45.00. 0 

54.00. 0 

40.00. 0 

50.00. 0 

60.00. 0 

400 

500 

600 

* 16.04,4 

20.05.5 

24.06.6 

20.05,5 

25.06,8 

30.08,2 

24.06,6 

30.08,2 

36.09,9 

28.07,7 

35.09,6 

42.11,5 

32.08,8 

40.11,0 

48.13,2 

36.09,9 

45.12,3 

54.14,8 

40.11,0 

50.13,7 

60.16,4 

400 
500 
600  | 

28.00,0 

32.00. 0 

36.00. 0 

35.00. 1 

40.00. 0 

45.00. 0 

42.00. 0 

48.00. 0 

54.00. 0 

49.00. 0 

56.00. 0 

63.00. 0 

56.00. 1 

64.00. 0 

72.00. 0 

63.00. 0 

72.00. 0 

81.00. 0 

70.00. 0 

80.00. 0 
90.00,0 

700 

800 

900 

*28.07,7 

32.08.8 

36.09.9 

35.09,6 

40.11,0 

45.12,3 

42.11,5 
48.13,2 
. 54.14,8 

49.13,4 

56.15.3 

63.17.3 

56.15,3 

64.17,5 

72.19,7 

63.17,3 

72.19,7 

81.22,2 

70.19,2 

80.21,9 

90.24,7 

700 

800  I 

900 

~TOOO 

1100 

1200 

40.00. 0 

44.00. 0 

48.00. 0 

50.00,  u 

55.00. 0 

60.00. 0 

60.00,0 

66.00,0 

72.00,0 

70.00. 0 

77.00. 0 

84.00. 0 

80.00,0 

88.00,0 

96.00,0 

90.00. 0 

99.00. 0 
108.00,0 

100.00,0 

110.00,0 

120.00,0 

lOOO 

1100 

1200 

40.11.0 

44.12.1 

48.13.2 

50.13,7 

55.15,1 

60.16,4 

60.16,4 

66.18,1 

72.19,7 

70.19,2 

77.21,1 

84.23,0 

80.21,9 

88.24,1 

96.26,3 

90.24,7 

99.27,1 

108.29,6 

100.27,4 

110.30,1 

120.32,9 

lOOO 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

52.00. 0 

53.00. 0 

60.00. 0 

65.00. 0 

70.00. 0 
75.00,0 

78.00,0 

84.00. 0 

90.00. 0 

91.00. 0 

98.00. 0 
105.00,0 

104.00. 0 

112.00. 0 
120.00,0 

117.00. 0 

126.00. 0 
135.00,0 

130.00. 0 

140.00. 0 

150.00. 0 

1300 

1400 

1500 

52.14.2 

56.15.3 

60.16.4 

65.17,8 

70.19,2 

75.20,5 

78.21,4 

84.23,0 

90.24,7 

- 91.24,9 
98.26,8 
105.28,8 

104.28,5 

112.30,7 

120.32,9 

117.32,1 

126.34,5 

135.37,0 

130.35,6 

140.38,4 

150.41,1 

1300 

1400 

1500 

64.00. 0 

68.00. 0 
72.00,0 

80.00,0 

85.00. 0 

90.00. 0 

96.00,0 

102.00,0 

108.00,0 

112.00,0 

119.00. 0 

126.00. 0 

128.00,0 

136.00. 0 

144.00. 0 

144.00. 0 

153.00. 0 

162.00. 0 

160.00,0 

170.00. 0 

180.00. 0 

1600 

1700 

1800 

64.17.5 

68.18.6 
72.19,7 

80.21,9 

85.23,3 

90.24,7 

96.26,3 

102.27,9 

108.29,6 

112.30,7 

119.32,6 

126.34,5 

128.35,1 

136.37,3 

144.39,5 

144.39,5 

153.41,9 

162.44,4 

160.43,8 

170.46,6 

180.49,3 

1600 
1700 
1800 
1900  | 
2000  1 
2100  i 

1900 

2000 

2100 

76.00. 0 

80.00. 0 
84.00,0 

95.00,0 

100.00,0 

105.00,0 

114.00. 0 

120.00. 0 
126.00,0 

133.00. 0 

140.00. 0 

147.00. 0 

152.00. 0 

160.00. 0 
168.00,0 

171.00. 0 

180.00. 0 
189.00,0 

190.00. 0 

200.00. 0 
210.00,0 

1900 

2000 

2100 

76.20.8 

80.21.9 
84.23,0 

95.26,0 

100.27,4 

105.28,8 

114.31,2 

120.32,9 

126.34,5 

133.36.4 

140.38.4 
147.40,3 

162.41,6 

160.43,8 

168.46,0 

171.46.8 
180.49,3 

189.51.8 

190.52,1 

200.54,8 

210.57,5 

2200 

2300 

2400 

88.00,0 

92.00. 0 

96.00. 0 

110.00,0 

115.00. 0 

120.00. 0 

132.00. 0 

138.00. 0 

144.00. 0 

154.00. 0 

161.00. 0 
168.00,0 

176.00. 0 

184.00. 0 

192.00. 0 

198.00. 0 

207.00. 0 

216.00. 0 

220.00,0 

230.00. 0 

240.00. 0  | 

2200 

2300 

2400 

88.24.1 

92.25.2 

96.26.3 

110.30,1 

115.31,5 

120.32,9 

132.36,2 

138.37,8 

144.39,5 

154.42,2 

161.44,1 

168.46,0 

176.48,2 

184.50,4 

192.52,6 

198.64.2 
207.56,7 

216.59.2 

220.60,3 

230.63,0 

240.65,8 

2200 
2300 
2400  j 

2500 

2600 

2700 

”2800 

2900 

3000 

100.00,0 

104.00. 0 

108.00. 0 

125.00. 0 

130.00. 0 

135.00. 0 

150.00. 0 

156.00. 0 

162.00. 0 

175.00. 0 

182.00. 0 
189.0'\0 

200.00,0 

208.00,0 

216.00,0 

225.00. 0 

234.00. 0 

243.00. 0 

250.00. 0  j 

260.00. 0 
270.00,0 

2500 

2600 

2700 

100.27.4 

104.28.5 

108.29.6 

125.34,2 

130.35,6 

135.37,0 

150.41,1 

156.42,7 

162.44,4 

175.47.9 

182.49.9 
1S9.51.3 

200.54,8 

208.57,0 

216.59,2 

225.61.6 
234.64,1 

243.66.6 

250.68,5 

260.71,2 

270.74,0 

2500 

2600 

2700 

112.00,0 

116.00,0 

120.00,0 

140.00. 11 

145.00. 0 

150.00. 0 

168.00,0 

174.00. 0 

180.00. 0 

196.00. 0 

203.00. 0 

210.00. 0 

224.00. 0 

232.00. 0 

240.00. 0 

252.00. 0 

261.00. 0 
270.00,0 

280.00,0 

290.00. 0  i 

300.00. 0  | 

2800 

2900 

3000 

112.30.7 

116.31.8 

120.32.9 

140.38,4 

145.39,7 

150.41,1 

168.46,0 

174.47,7 

180.49,3 

196.53,7 

203.55,6 

210.57,5 

224.61,4 

232.63,6 

240.65,8 

252.69.0 
261.71,5 

270.74.0 

280.76,7 

290.79,5 

300.82,2 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

124.00. 0 

128.00. 0 
132.00,0 

155. 0^,0 
160.00,0 
165.00,0 

186.00,0 

192.00. 0 

198.00. 0 

217.0. 1.0 

224.00. 0 

231.00. 0 

248.00. 0 

256.00. 0 

264.00. 0 

279.00. 0 

288.00. 0 
297.00,0 

310.00. 0  1 

320.00. 0 

330.00. 0 

3100 

3200 

3300 

124.34.0 

128.35.1 

132.36.2 

155.42,5 

160.43,8 

165.45,2 

186.51,0 

192.52,6 

198.54,2 

217.59,5 

224.61,4 

231.63,3 

248.67,9 

256.70,1 

264.72,3 

279.76.4 
288.78,9 

297.81.4 

310.84,9 

320.87,7 

330.90,4 

3100  ! 
3200  | 
3300  | 

3400 

3500 

3600 

136.00. 0 

140.00. 0 

144.00. 0 

170.00. 0 

175.00. 0 

180.00. 0 

204.00. 0 

210.00. 0 
216.00,0 

238.00, c 

245.00. 0 

252.00. 0 

272.00. 0 

280.00. 0 
288.00,0 

306.00. 0 

315.00. 0 

324.00. 0 

340.00. 0 

350.00. 0 

360.00. 0 

3400 

3500 

3600 

136.37.3 

140.38.4 

144.39.5 

170.46,6 

175.47,9 

180.49,3 

204.55,9 

210.57,5 

216.59,2 

238.65,2 

245.67,1 

252.69,0 

272.74,5 

280.76,7 

288.78,9 

306.83.8 
315.86,3 

324.88.8 

340.93,2 

350.95,9 

360.98,6 

3400  ] 
3500 
3600  1 

3700 

3800 

3900 

148.00. 0 

152.00. 0 

156.00. 0 

185.00. 0 

190.00. 0 

195.00. 0 

222.00,0 

228.00,0 

234.00,0 

259.00. 0 

266.00. 0 
273.00,0 

296.00. 0 

304.00. 0 

312.00. 0 

333.00. 0 

342.00. 0 

351.00. 0 

370.00. 0 

380.00. 0 

390.00. 0 

3700 

3800 

3900 

148.40.5 

152.41.6 

156.42.7 

185.50,7 

190.52,1 

195.53,4 

222.60,8 

228.62,5 

234.64,1 

259.71,0 

266.72,9 

273.74,8 

296.81,1 

304.83,3 

312.85,5 

333.91.2 
342.93,7 

351.96.2 

371.01,4 

381.04,1 

391.06,8 

3700 

3800 

3900 

4000 

4100 

4200 

160.00,0 

164.00. 0 

168.00. 0 

200.00,0 

205.00. 0 

210.00. 0 

240.00. 0 

246.00. 0 

252.00. 0 

280.00,(1 

287.00. 0 

294.00. 0 

320.00. 0 

328.00. 0 

336.00. 0 

360.00. 0 

369.00. 0 

378.00. 0 

400.00. 0 

410.00. 0 

420.00. 0 

4000 

4100 

4200 

160.43.8 

164.44.9 
168.46,0 

200.54,8 

205.56,2 

210.57,5 

240.65,8 

246.67,4 

252.69,0 

280.76,7 

287.78,6 

294.80,5 

320.87,7 

328.89,9 

336.92,1 

360.98.6 
370.01,1 

379.03.6 

401.09,6 

411.12,3 

421.15,1 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

172.00,0 

176.00. 0 

180.00. 0 

215.00. 0 

220.00. 0 
225.00,0 

258.00. 6 

264.00. 0 

270.00. 0 

301.00. 0 

308.00. 0 

315.00. 0 

344.00. 0 

352.00. 0 

360.00. 0 

387.00. 0 

396.00. 0 

405.00. 0 

430.00. 0 

440.00. 0 

450.00. 0 

4300 

4400 

4500 

172.47.1 

176.48.2 

180.49.3 

215.58,9 

220.60,3 

225.61,6 

258.70,7 

264.72,3 

270.74,0 

301.82,5 

308.84,4 

315,86,3 

344.94,2 

352.96,4 

360.98,6 

388.06.0 
397.08,5 

406.11.0 

431.17,8 
441.20,5 
451 .23,3 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

184.00. 0 
18^00,0 

192.00. 0 

230.00. 0 

235.00. 0 

240.00. 0 

276.00. 0 

282.00. 0 
288.00,0 

322.00. 0 

329.00. 0 

336.00. 0 

368.00. 0 

376.00. 0 

384.00. 0 

414.00. 0 

423.00. 0 

432.00. 0 

460.00. 0 

470.00. 0 

480.00. 0 

4600 

4700 

4800 

184.50.4 

188.51.5 

192.52.6 

230.63,0 

235.64,4 

240.65,8 

276.75,6 

282.77,3 

288.78,9 

322.88,2 

329.90.1 

336.92.1 

369.00,8 

377.03,0 

385.05,2 

415.13.4 
424.15,9 

433.18.4 

461.26,0 

471.28,8 

481.31,5 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 

196.00. 0 

200.00. 0 
204.00,0 

245.00. 0 

250.00. 0 

255.00. 0 

294.00. 0 

300.00. 0 

306.00. 0 

343.00. 0 

350.00. 0 

357.00. 0 

392.00. 0 

400.00. 0 

408.00. 0 

441.00. 0 

450.00. 0 

459.00. 0 

490.00. 0 

500.00. 0 

510.00. 0 

4900 

5000 

5100 

196.53.7 

200.54.8 

204.55.9 

245.67,1 

250.68,5 

255.69,9 

294.80,5 

300.82,2 

306.83,8 

343.94,0 

350.95,9 

357.97,8 

393.07,4 

401.09,6 

409.11,8 

442.20.8 
451.23,3 

460.25.8 

491.34,2 

501.37,0 

511.39,7 

4900 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

208.00,0 

212.00,0 

2f6.00,0 

260.00,0 

265.00. 0 

270.00. 0 

312.00. 0 

318.00. 0 

324.00. 0 

364.00. 0 

371.00. 0 

378.00. 0 

416.00. 0 

424.00. 0 

432.00. 0 

468.00. 0 

477.00. 0 

486.00. 0 

520.00. 0 

530.00. 0 

540.00. 0 

5200 

5300 

5400 

208.57.0 

212.58.1 

216.59.2 

260.71,2 

265.72,6 

270.74,0 

312.85,5 

318.87,1 

324.88,8 

364.99,7 

372.01.6 

379.03.6 

417.14,0 

425.16,2 

433.18,4 

469.28.2 
478.30,7 

487.33.2 

521.42,5 

531.45,2 

541.47,9 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

220.00,0 

224.00. 0 

228.00. 0 

275.00. 0 

280.00. 0 
285.00,0 

330.00. 0 

336.00. 0 

342.00. 0 

385.00. 0 
392.Q0.0 

399.00. 0 

440.00. 0 

448.00. 0 

456.00. 0 

495.00. 0 

504.00. 0 

513.00. 0 

550.00. 0 

560.00. 0 

570.00. 0 

5500 

5600 

5700 

220.60.3 

224.61.4 

228.62.5 

275.75,3 

280.76,7 

285.78,1 

330.90,4 

336.92,1 

342.93,7 

386.05,5 

393.07,4 

400.09,3 

441.20,5 

449.22,7 

457.24,9 

496.35,6 
505.38,1 
514r  40,5 

551.50,7 

561.53,4 

571.56,2 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

232.00. 0 

236.00. 0 

240.00. 0 

290.00. 0 

295.00. 0 

300.00. 0 

348.00. 0 

354.00. 0 

360.00. 0 

406.00. 0 

413.00. 0 

420.00. 0 

464.00. 0 

472.00. 0 

480.00. 0 

322.00. 0 

531.00. 0 

540.00. 0 

580.00. 0 

590.00. 0 

600.00. 0 

5800 

5900 

6000 

232.63.6 

236.64.7 

240.65.8 

290.79,5 

295.80,8 

300.82,2 

348.95,3 

354.97,0 

360.98,6 

407.11.2 

414.13.2 
421.15,1 

465.27,1 

473.29,3 

481.31,5 

523.43,0 

532.45,5 

541.47,9 

581.58,9 

591.61,6 

601.64,4 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

244.00. 0 

248.00. 0 

252.00. 0 

305.00. 0 

310.00. 0 

315.00. 0 

366.00. 0 

372.00. 0 

378.00. 0 

427.00. 0 

434.00. 0 

441.00. 0 

488.00. 0 

496.00. 0 

504.00. 0 

549.00. 0 

558.00. 0 

567.00. 0 

610.00,0 

620.00,0 

630.00,0 

6100 

6200 

6300 

244.66.8 

248.67.9 
252.69,0 

305.83,6 

310.84,9 

315.86,3 

367.00,3 

373.01,9 

379.03,6 

428.17,0 

435.18,9 

442.20,8 

489.33,7 

497.35,9 

505.38,1 

550.50,4 

559.52,9 

568.55,3 

611.67,1 

621.69,9 

631.72,6 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

256.00. 0 

260.00. 0 
264.00,0 

320.00. 0 

325.00. 0 

330.00. 0 

384.00. 0 

390.00. 0 

396.00. 0 

448.00. 0 

455.00. 0 

462.00. 0 

512. 00,  U 

520.00. 0 

523.00. 0 

576.00. 0 

585.00. 0 

594.00. 0 

640.00. 0 

650.00. 0 

660.00. 0 

6400 

6500 

6600 

256.70.1 

260.71.2 

264.72.3 

320.87,7 

325.89,0 

330.90,4 

385.05,2 

391.06,8 

397.08,5 

449.22.7 

456.24.7 
463.26,0 

513.40,3 

521.42,5 

529.44,7 

577.57,8 

586.60,3 

595.62,7 

641.75,3 

651.78,1 

661.80,8 

6400 

6500 

6600 

6700 

6800 

6900 

268.00,0 

272.00,0 

276.00,0 

335.00. 0 

340.00. 0 

345.00. 0 

402.00. 0 

408.00. 0 

414.00. 0 

469.00. 0 

476.00. 0 

483.00. 0 

536.00. 0 

544.00. 0 

552.00. 0 

603.00. 0 

612.00. 0 
621.00,0 

670.0*0,0 

680.00,0 

690.00,0 

6700 

6800 

6900 

268.73.4 

272.74.5 

276.75.6 

335.91,8 

340.93,2 

345.94,5 

403.10,1 

409.11,8 

415.13,4 

470.28,5 

477.30,4 

484.32,3 

537.46,8 

545.49,0 

553.51,2 

604.65,2 

613.67,7 

622.70,1 

671.83,6 

681.8(7,3 

691.89,0’ 

6700 

6800 

69*00 

7000 

7100 

7200 

280.00,0 

284.00. 0 

288.00. 0 

350.00. 0 

355.00. 0 

360.00. 0 

420.00. 0 

426.00. 0 

432.00. 0 

490.00. 0 

497.00. 0 

504.00. 0 

560.00. 0 

568.00. 0 

576.00. 0 

630.00. 0 

639.00. 0 

648.00. 0 

700.00. 0 

710.00. 0 

720.00. 0 

7000 

7100 

7200 

280.76.7 

284.77.8 

288.78.9 

350.95,9 

355.97,3 

360.98,6 

421.15,1 

427.16,7 

433.18,4 

491.34.2 

498.36.2 
505.38,1 

561.53,4 

569.55,6 

577.57,8 

631.72,6 

640.75,1 

649.77,5 

701.91,8 

711.94,5 

721.97,3 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

292.00. 0 

296.00. 0 

300.00. 0 

365.00. 0 

370.00. 0 

375.00. 0 

438.00. 0 

444.00. 0 

450.00. 0 

511.00. 0 

518.00. 0 

525.00. 0 

584.00. 0 

592.00. 0 

600.00. 0 

657.00. 0 

666.00. 0 
675.00,0 

730.00. 0 

740.00. 0 

750.00. 0 

7300 

7400 

7500 

292.80.0 

296.81.1 

300.82.2 

366.00,0 

371.01,4 

376.02,7 

439.20,0 

445.21,6 

451.23,3 

512.40,0 

519.41,9 

526.43,8 

585.60,0 

593.62,2 

601.64,4 

658.80,0 

667.32,5 

676.84,9 

732.00,0 

742.02,7 

752.05,5 

7300 

7400 

7500 

7600 

7700 

7800 

304.00. 0 

308.00. 0 
312.00,0 

380.00. 0 

385.00. 0 

390.00. 0 

456.00. 0 

462.00. 0 

468.00. 0 

532.00. 0 

539.00. 0 

546.00. 0 

608.00,0 

616.00,0 

624.00,0 

684. 00,  ( 

693.00. 0 

702.00. 0 

760.00. 0 

770.00. 0 

780.00. 0 

7600 

7*700 

7800 

304.83.3 

308.84.4 

312.85.5 

381.04,1 

386.05,5 

391.06,8 

457.24,9 

463.26,6 

469.28,2 

533.45,8 

540.47,7 

547.49,6 

609.66,6 

617.68,8 

625.71,0 

685.87,4 

694.89,9 

703.92,3 

762.08,2 

772.11,0 

782.13,7 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

316.00. 0 

320.00. 0 

324.00. 0 

395.00. 0 

400.00. 0 

405.00. 0 

474.00. 0 

480.00. 0 

486.00. 0 

553.00. 0 

560.00. 0 

567.00. 0 

632.00. 0 

640.00. 0 

648.00. 0 

711.00. 0 

720.00. 0 

729.00. 0 

790.00. 0 

800.00. 0 
,810.00,0 

7900 

8000 

8100 

316.86.6 

320.87.7 

324.88.8 

396.08,2 

401.09,6 

406.11,0 

475.29,9 

481.31,5 

487.33,2 

554.51,5 

561.53,4 

568.55,3 

633.73.2 

641.75.3 
649.77,5 

712.94,8 

721.97,3 

730.99,7 

792.16,4 

802.19,2 

812.21,9 

7900 

8000 

8100 

i 8200 

! 8300 
8400 

328.00. 0 

332.00. 0 

336.00. 0 

410.00. 0 

415.00. 0 

420.00. 0 

492.00. 0 

498.00. 0 

504.00. 0 

574.00. 0 

581.00. 0 

588.00. 0 

656.00. 0 

664.00. 0 

672.00. 0 

738.00. 0 

747.00. 0 

756.00. 0 

820.00,0 

830.00. 0 

840.00. 0 

8200 

8300 

8400 

328.89,9 

332.91.0 

336.92.1 

411.12,3 

416.13,7 

421.15,1 

493.34,8 

499.36,4 

505.38,1 

575.57,3 

582.59,2 

589.61,1 

657.79,7 

665.81,9 

673.84,1 

740.02,2 

749.04,7 

758.07,1 

822.24,7 

832.27,4 

842.30,1 

8200 

8300 

8400 

8500 
8600 
.J-  8700 

340.00,0 
3 44. 00,  C 
*348.00,0 

425.00. 0 

430.00. 0 

435.00. 0 

510.00. 0 

516.00. 0 

522.00. 0 

595.00. 0 

602.00. 0 
609.00,0 

680.00,0 

688.00,0 

696.00,0 

765. 00,  C 

774.00. 0 

783.00. 0 

850.00. 0 

860.00. 0 
870.00,0 

8500 

8600 

8700 

340.93.2 

344.94.2 

348.95.3 

426.16,4 

431.17,8 

436.19,2 

511.39,7 
517.41,4 
523. 43, C 

596. 63,  C 

603. 64,  £ 
610.66,8 

681.86,3 

689.88,5 

697.90,7 

767.09,6 

776.12,1 

785.14,5 

852.32,9 

862.35,6 

872.38,4 

8500 

8600 

8700 

8800 
8900 
I 9000 

3o2'.00,l 

356.00. 0 

360.00. 0 

440.00. 0 

445.00. 0 

450.00. 0 

528. 00,  ( 

534.00. 0 

540.00. 0 

616.00,0 

623.00. 0 

630.00. 0 

704.00. 0 

712.00. 0 

720.00. 0 

792.00. 0 

801.00. 0 
810.00,0 

880.00,0 

890.00. 0 

900.00. 0 

8800 

8900 

9000 

352.96.4 

356.97.5 

360.98.6 

441.20,5 

446.21,9 

451.23,3 

529.44,7 

535.46,3 

541.47,9 

617.68,8 

624.70,7 

631.72,6 

705.92,9 

713.95,1 

721.97,3 

794.17,0 

803.19,5 

812.21,9 

882.41,1 

892.43,8 

902.46,6 

8800 

8900 

9000 

j 9100 
9200 
9300 
j 9400 
9500 
9600 
9700 
9800 
■i  9900 

364.00. 0 

368.00. 0 

372.00. 0 

455.00. 0 

460.00. 0 

465.00. 0 

546.00. 0 

552.00. 0 

558.00. 0 

637.00. 0 

644.00. 0 

651.00. 0 

728.00. 0 

736.00. 0 

741.00. 0 

819.00. 0 

828.00. 0 
837.00,0 

910.00. 0 

920.00. 0 

930.00. 0 

9100 

9200 

9300 

364.99,7 

369.00,8 

373.01,9 

456.24,7 

461.26,0 

466.27,4 

547.49,6 

553.51,2 

559.52,9 

638.74,5 

645.76.4 

652.78.4 

729.99.5 

738.01.6 
746.03,8 

821.24,4 

830.26,8 

839.29,3 

912.49,3 

922.52,1 

932.54,8 

9100 

9200 

9300 

376.00. 0 

380.00. 0 

384.00. 0 

470.00. 0 

475.00. 0 

480.00. 0 

564.00. 0 

570.00. 0 

576.00. 0 

658.00. 0 

665.00. 0 

672.00. 0 

752.00. 0 

760.00. 0 

763.00. 0 

846.00. 0 

855.00. 0 

864.00. 0 

940.00. 0 

950.00. 0 

960.00. 0 

9400 

9500 

9600 

377.03.0 

381.04.1 

385.05.2 

471.28,8 

476.30,1 

481.31,5 

565.54,5 

571.56,2 

577.57,8 

659.80,3 

666.82,2 

673.84,1 

754.06,0 

762.08,2 

770.10,4 

848.31,8 

857.34,2 

806.36,7 

942.57,5 

952.60,3 

962.63,0 

9400 

9500 

9600 

388.00. 0 

392.00. 0 

596.00. 0 

485. 00. 1 
490.03,0 

495.00. 0 

582.00. 0 

588.00. 0 

594.00. 0 

679.00. 0 

686.00. 0 
693.00,n 

776. 00,  ( 

784.00. 0 

792.00. 0 

873.00. 0 

882.00. 0 
891.00,0 

970.00. 0 

980.00. 0 

990.00. 0 

9700 

9800 

9900 

389.06.3 

393.07.4 

397.08.5 

486.32,9 

491.34,2 

496.35,6 

583.59,5 

589.61,1 

595.62,7 

680.86,0 

687.87.9 

694.89.9 

778.12,6 

786.14,8 

794.17,0 

875.39,21  872.65,8 
884.41,6  9S2.68,5 
893 . 44,1  J 992.71,2 

9700 

9800 

9900 

ioooO 

400.00,0j  500.00,0 

600.00,0 

700.00,0 

800.00, 0|  900.00,0 

1000.00,0 

lOOOO 

401.09,6|  501.37,0 

601.64,4]  701.91,8 

802.19,2]  902.46, 6|1002. 74,0 

lOOOO 

Dec.  31st — 365  DAY'S — 12  months  O days. 

January  1st — 366  DAYS — 12  months  1 day. 

-M 

E 

< 

367  DAYS. 

-M 

E 

< 

368  DAYS. 

i ' | 

< 

Hate. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Hate. 

4 

5 

6 

_7 

8 

1 9 I 

10 

— 

Rate,  j 

100 

200 

300 

4.02,2 

8.04,4 

12.06,6 

5.02,7 

10.05,5 

15.08,2 

6.03,3 

12.06,6 

18.09,9 

7.03,8 

14.07,7 

21.11,5 

8.04,4 

16.08,8 

24.13,2 

9.04,9 

18.09,9 

27.14,8 

10.05,5 

20.11,0 

30.16,4 

IOC 

200 

300 

4.03,3 

8.06,6 

12.09,9 

5.04,1 

10.08,2 

15.12,3 

6.04,9 

12.09,9 

18.14,8 

7.05,8 

14.11,5 

21.17,3 

8.06,0 

16.13,2 

24.19,7 

9.07,4 

18.14,8 

27.22,2 

10.08,2 

20.16,4 

30.24,7 

“Too 

200 

300 

400 

500 

600 

16.08,8 

20.11,0 

24.13,2 

20.11,0 

25.13,7 

30.16,4 

24.13,2 

30.16,4 

36.19,7 

28.15,3 

35.19,2 

42.23,0 

32.17,5 

40.21,9 

48.26,3 

36.19.7 

45.24.7 
54.29,6 

40.21.9 
50.27,4 

60.32.9 

400 

500 

COO 

16.13,2 

20.16,4 

24.19,7 

20.16.4 

25.20.5 
30.24,7 

24.19.7 

30.24.7 
36.29,6 

28.23,0 

35.28,8 

42.34,5 

32.26,3 

40.32,9 

48.39,5 

36.29,6 

45.37,0 

54.44,4 

40.32,9 

50.41,1 

60.49,3 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

28.15,3 

32.17,5 

36.19,7 

35.19,2 

40.21,9 

45.24,7 

42.23,0 

48.26,3 

64.29,6 

49.26,8 

56.30,7 

63.34,5 

56.30,7 

64.35,1 

72.39,5 

63.34.5 

72.39.5 
81.44,4 

70.38,4 

80.43,8 

90.49,3 

700 

800 

900 

28.23,0 

32.26,3 

36.29,6 

35.28.8 

40.32.9 
45.37,0 

42.34.5 

48.39.5 
54.44,4 

49.40,3 

56.46,0 

63.51,8 

56.46,0 

64.52,6 

72.59,2 

63.51,8 

72.59,2 

81.66,6 

70.57,5 

80.65,8 

90.74,0 

700 

800 

900 

lOOO 

1100 

1200 

40.21,9 

44.24,1 

48.26,3 

50.27,4 

55.30,1 

60.32,9 

60.32,9 
66.36,2 
72. 3f,5 

70.38,4 

77.42,2 

84.46,0 

80.43,8 

88.48,2 

96.52,6 

90.49,3 

99.54,2 

108.59,2 

100.54.8 
110.60,3 

120.65.8 

lOOO 

1100 

1200 

40.32,9 

44.36,2 

48.39,5 

50.41.1 

55.45.2 

60.49.3 

60.49,3 

66.54.2 

72.59.2 

70.57,5 

77.63,3 

84.69,0 

80.65.8 
88.72,3 

96.78.9 

90.74,0 

99.81,4 

108.88,8 

100.82,2 

110.90,1 

120.98,6 

lOOO 
1 1O0 
1 200 

1300 

1400 

1500 

52.28,5 

56.30,7 

60.32,9 

65.35,6 

70.38,4 

75.41,1 

78.42,7 

84.46,0 

90.49,3 

91.49,9 

98.53,7 

105.57,5 

104.57,0 

112.61,4 

120.65,8 

117.64,1 

126.69.0 

135.74.0 

130.71.2 
140.76,7 

150.82.2 

1300 

1400 

1500 

52.42,7 

56.46,0 

60.49,3 

65.53.4 

70.57.5 

75.61.6 

78.64,1 

84.69.0 

90.74.0 

91.74,8 

98.80,5 

105.86,3 

104.85.5 
112.92,1 

120.98.6 

117.96,2 

127.03,6 

136.11,0 

131.06,8 

141.15,1 

151.23,3 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

64.35,1 

68.37,3 

72.39,5 

80.43,1 

85.46,6 

90.49,3 

96.52,6 

102.55,9 

108.59,2 

112.61,4 

119.65,2 

126.69,0 

128.70,1 

136.74,5 

144.78,9 

114.78,9 

153.83.8 

162.88.8 

160.87,7 

170.93,2 

180.98,6 

lOOO 

1700 

1800 

64.52,6 

68.55,9 

72.59,2 

80.65.8 

85.69.9 
90.74,0 

96.78,9 

102.83.8 

108.88.8 

112.92,1 

119.97,8 

127.03,6 

129.05,2 

137.11,8 

145.18,4 

145.18,4 

154.25,8 

163.33,2 

161.31,5 

171.39,7 

181.47,9 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

76.41,6 

80.43,8 

84.46,0 

95.52,1 

100.54,8 

105.57,5 

114.62,5 

120.65,8 

126.69,0 

133.72,9 

140.76,7 

147.80,5 

152.83,3 

160.87,7 

168.92,1 

171.93,7 

180.98.6 

190.03.6 

191.04.1 
201.09,6 

211.15.1 

1900 

2000 

2100 

76.62,5 

80.65,8 

84.69,0 

95r78,l 

100.82,2 

105.86,3 

114.93,7 

120.98.6 

127.03.6 

134.09,3 

141.15,1 

148.20,8 

153.24,9 

161.31,5 

169.38,1 

172.40,5 

181.47,9 

190.55,3 

191.56,2 

201.64,4 

211.72,6 

lOOO 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

88.48,2 

92.50,4 

96.52,6 

110.60,3 

115.63,0 

120.65,8 

132.72,3 

138.75,6 

144.78,9 

154.84,4 

161.88,2 

168.92,1 

176.96,4 

185.00,8 

193.05,2 

199.08,5 

208.13.4 

217.18.4 

221.20.5 
231.26,0 

241.31.5 

2200 

2300 

2400 

88.72,3 

92.75,6 

96.78,9 

110.90.4 

115.94.5 

120.98.6 

133.08,5 

139.13.4 

145.18.4 

155.26,6 

162.32,3 

169.38,1 

177.44.7 
185.51,2 

193.57.8 

199.62,7 

208.70,1 

217.77,5 

221.80,8 

231.89,0 

241.97,3 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

100.54,8 

104.57,0 

108.59,2 

125.68,5 

130.71,2 

135.74,0 

150.82,2 

156.85,5 

162.88,8 

175.95,9 

182.99,7 

190.03,6 

201.09,6 

209.14,0 

217.18,4 

226.23,3 

235.28.2 

244.33.2 

251.37,0 

261.42,5 

271.47,9 

2500 

2000 

2700 

100.82,2 

104.85,5 

108.88,8 

126.02.7 

131.06.8 
136.11,0 

151.23,3 

157.28.2 

163.33.2 

176.43,8 

183.49,6 

190.55,3 

201.64.4 
209.71,0 

217.77.5 

226.84,9 

235.92,3 

244.99,7 

252.05,5 

262.13,7 

272.21,9 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

112.61,4 

116.63,6 

120.65,8 

140.76,7 

145.79,5 

150.82,2 

168.92,1 

174.95,3 

180.98,6 

197.07,4 

204.11,2 

211.15,1 

225.22,7 

233.27,1 

241.31,5 

253.38,1 

262.43,0 

271.47,9 

281.53.4  I 
291.58,9 

301.64.4 

2800 

2900 

3000 

112.92,1 

116.95,3 

120.98,6 

141.15.1 

146.19.2 

151.23.3 

169.38,1 

175.43,0 

181.47,9 

197.61,1 

204.66,8 

211.72,6 

225.84,1 

233.90,7 

241.97,3 

254.07,1 

263.14,5 

272.21,9 

282.30,1 

292.38,4 

302.46,6 

2800 

2000 

3000 

| 3100 
3200 
3300 

124.67,9 

128.70,1 

132.72,3 

155.84,9 

160.87,7 

165.90,4 

187.01,9 

193.05,2 

199.08,5 

218.18,9 

225.22,7 

232.26,6 

249.35,9 

257.40,3 

265.44,7 

280.52,9 

289.57,8 

298.62,7 

311.69,9 
321.75,3  i 
331.80,8  ; 

3100 

3200 

3300 

125.01,9 

129.05,2 

133.08,5 

156.27.4 

161.31.5 

166.35.6 

187.52,9 

193.57,8 

199.62,7 

218.78,4 

225.84,1 

232.89,9 

250.03,8 

258.10,4 

266.17,0 

281.29,3 

290.36,7 

299.44,1 

312.54,8 

322.63,0 

332.71,2 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

136.74,5 

140.76,7 

144.78,9 

170.93,2 

175.95,9 

180.98,6 

205.11,8 

211.15,1 

217.18,4 

239.30,4 

246.34,2 

253.38,1 

273.49,0 

281.53,4 

289.57,8 

307.67,7 

316.72,6 

325.77,5 

341.86.3 
351.91,8 

361.97.3 

3400 

3500 

3000 

137.11,8 

141.15,1 

145.18,4 

171.39.7 

176.43.8 

181.47.9 

205.67,7 

211.72,6 

217.77,5 

239.95,6 

247.01,4 

254.07,1 

274.23.6 
282.30,1 

290.36.7 

308.51,5 

317.58,9 

326.66,3 

342.79,5 

352.87,7 

362.95,9 

3400 

3500 

3600 

3700 

3800 

390( 

148.81,1 

152.83,3 

156.85,5 

186.01,4 

191.04,1 

196.06,8 

223.21,6 

229.24,9 

235.28,2 

260.41,9 

267.45,8 

274.49,6 

297.62,2 

305.66,6 

313.71,0 

334.82,5 

343.87,4 

352.92,3 

372.02.7 
382.08,2 

392.13.7 

3700 

3800 

3900 

149.21,6 

153.24,9 

157.28,2 

186.52.1 

191.56.2 

196.60.3 

223.82,5 

229.87,4 

235.92,3 

261.12,9 

268.18,6 

275.24,4 

298.43.3 
306.49,9 

314.56.4 

335.73,7 

344.81,1 

353.88,5 

373.04,1 

383.12,3 

393.20,5 

3700 
3800 
3000  | 

1 4000 
4100 
4200 

160.87,7 

164.89,9 

168.92,1 

201. 09,  f 
206.12,3 
211.15,1 

241.31,5 

247.34,8 

253.38,1 

281.53,4 

288.57,3 

295.61,1 

321.75,3 

329.79,7 

337.84,1 

361.97,3 

371.02,2 

380.07,1 

402.19,2 

412.24,7 

422.30,1 

4000 

4100 

4200 

161.31,5 

165.34,8 

169.38,1 

201.64.4 

206.68.5 

211.72.6 

241.97,3 

248.02,2 

254.07,1 

282.30,1 

289.35,9 

296.41,6 

322.63,0 

330.69,6 

338.76,2 

362.95,9 

372.03,3 

381.10,7 

403.28,8 

413.37,0 

423.45,2 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

172.94,2 

176.96,4 

180.98,6 

216.17,8 

221.20,5 

226.23,3 

259.41,4 

265.44,7 

271.47,9 

302.64,9 

309.68,8 

316.72,6 

345.88,5 

353.92,9 

361.97,3 

389.12,1 

398.17,0 

407.21,9 

432.35.6 
442.41,1 

452.46.6 

4300 

4400 

4500 

173.41,4 

177.44,7 

181.47,9 

216.76.7 

221.80.8 
226.84,9 

260.12,1 

266.17,0 

272.21,9 

303.47,4 

310.53,2 

317.58,9 

346.82,7 

354.89,3 

362.95,9 

390.18,1 

399.25,5 

408.32,9 

433.53,4 

443.61,6 

453.69,9 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

185.00,8 

189.03,0 

193.05,2 

231.26,0 

236.28,8 

241.31,5 

277.51,2 

283.54,5 

289.57,8 

323.76,4 

330.80,3 

337.84,1 

370.01,6 

378.06,0 

386.10,4 

416.26.8 

425.31.8 
434.36,7 

462.52,1 

472.57,5 

482.63,0 

4000 

4700 

4800 

185.51,2 

189.54,5 

193.57,8 

231.89,0 

236.93.2 

241.97.3 

278.26.8 

284.31.8 
290.36,7 

324.64,7 

331.70,4 

338.76,2 

371.02.5 
379.09,0 

387.15.6 

417.40,3 

426.47,7 

435.55,1 

463.78,1 

473.86,3 

483.94,5 

4600 
4700 
4800  ! 

4900 

5000 

5100 

197.07,4 

201.09,6 

205.11,8 

246.34,2 

251.37,0 

256.39,7 

295.61,1 

301.64,4 

307.67,7 

344.87,9 

351.91,8 

358.95,6 

394.14,8 

402.19,2 

410.23,6 

443.41.6 

452.46.6 
461.51,5 

492.68.5 
502.74,0 

512.79.5 

4900 

5000 

5100 

197.61,1 

201.64,4 

205.67,7 

247.01.4 

252.05.5 

257.09.6 

296.41.6 

302.46.6 
308.51,5 

345.81,9 

352.87,7 

359.93,4 

395.22.2 
403.28,8 

411.35.3 

444.62,5 

453.69,9 

462.77,3 

494.02,7 

504.11,0 

514.19,2 

4000 
5000 
5100  ! 

5200 
5300 
! 5400 

209.14,0 

213.16,2 

217.18,4 

261.42,5 

266.45,2 

271.47,9 

313.71,0 

319.74,2 

325.77,5 

365.99,5 

373.03,3 

380.07,1 

418.27,9 

426.32,3 

434.36,7 

470.56.4 

479.61.4 
488.66,3 

522.84.9 
532.90,4 

542.95.9 

5200 

5300 

5400 

209.71,0 

213.74,2 

217.77,5 

262.13.7 

267.17.8 

272.21.9 

314.56.4 

320.61.4 
326.66,3 

. 366.99,2 
374.04,9 
381.10I7 

419.41,9 

427.48,5 

435.55,1 

471.84,7 

480.92,1 

489.99,5 

524.27,4 

534.35,6 

544.43,8 

5200  1 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

221.20,5 

225.22,7 

229.24,9 

276.50,7 

281.53,4 

286.56,2 

331.80,8 

337.84,1 

343.87,4 

3S7.11.0 

394.14,8 

401.18,6 

442.41,1 

450.45,5 

458.49,9 

497.71.2 

506.76.2 
515.81,1 

553.01,4 

563.06,8 

573.12,3 

5500 

5000 

5700 

221.80,8 

225.84,1 

229.87,4 

277.26.0 

282.30.1 

287.34.2 

332.71.2 

338.76.2 
344.81,1 

388.16,4 

395.22,2 

402.27,9 

443.61,6 

451.68,2 

459.74,8 

499.06,8 

508.14,2 

517.21,6 

554.52,1 

564.60,3 

574.68,5 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

233.27,1 

237.29,3 

241.31,5 

291.58,9 

296.61,6 

301.64,4 

349.90,7 

355.94,0 

361.97,3 

408.22,5 

415.26,3 

422.30,1 

466.54,2 

474.58,6 

482.63,0 

524.86.0 

533.91.0 
542.95,9 

583.17.8 
593.23,3 

603.28.8 

5800 

5900 

0000 

233.90,7 

237.94,0 

241.97,3 

292.38.4 

297.42.5 

302.46.6 

350.86.0 

356.91.0 
362.95,9 

409.33,7 

416.39,5 

423.45,2 

467.81.4 
475.87,9 

483.94.5 

526.29,0 

535.36,4 

544.43,8 

584.76,7 

594.84,9 

604.93,2 

5800 
5000 
6000  1 

6100 

6200 

6300 

245.33,7 

249.35,9 

253.38,1 

306.67,1 

311.69,9 

316.72,6 

368.00,5 

374.03,8 

380.07,1 

429.34,0 

436.37,8 

443.41,6 

490.67,4 

498.71,8 

506.76,2 

552.00,8 

561.05,8 

570.10,7 

613.34.2 
623.39,7 

633.45.2 

OlOO 

0200 

0300 

246.00,5 

250.03,8 

254.07,1 

307.50.7 

312.54.8 

317.58.9 

369.00,8 

375.05,8 

381.10,7 

430.51,0 

437.56,7 

444.62,5 

492.01.1 
500.07,7 

508.14.2 

553.51,2 

562.58,6 

571.66,0 

615.01,4 

625.09,6 

635.17,8 

6100 

6200 

6300 

6400 

6500 

6600 

257.40,3 

261.42,5 

265.44,7 

321.75,3 

326.78,1 

331.80,8 

386.10,4 

392.13,7 

398.17,0 

450.45,5 

457.49,3 

464.53,2 

514.80,5 

522.84,9 

530.89,3' 

579.15,6 

588.20.5 

597.25.5 

643.50,7 

653.56,2 

663.61,6 

0400 

0500 

0000 

258.10,4 

262.13,7 

266.17,0 

322.63.0 

327.67.1 

332.71.2 

387.15,6 

393.20.5 

399.25.5 

451.68,2 

458.74,0 

465.79,7 

516.20,8 

524.27,4 

532.34,0 

580.73,4 

589.80,8 

598.88,2 

645.26,0 

655.34,2 

665.42,5 

6400  ! 
6500 
6600 

6700 

6800 

6900 

269.46,8 

273.49,0 

277.51,2 

336.83,6 

341.86,3 

346.89,0 

404.20,3 

410.23,6 

416.26,8 

471.57,0 

478.60,8 

485.64,7 

538.93,7 

546.98,1 

555.02,5 

606.30,4 

615.35.3 

624.40.3 

673.67.1 
683.72,6 

693.78.1 

0700 

0800 

0900 

270.20,3 

274.23,6 

278.26,8 

337.75,3 

342.79.5 

347.83.6 

405.30,4 

411.35.3 

417.40.3 

472.85,5 

479.91,2 

486.97,0 

540.40,5 

548.47,1 

556.53,7 

607.95,6 

617.03,0 

626.10,4 

675.50,7 

685.58,9 

695.67,1 

6700  | 
6800  ! 
6000 

7000 

7100 

7200 

281.53,4 

285.55,6 

289.57,8 

351.91,8 

356.94,5 

361.97,3 

422.30,1 

428.33,4 

434.36,7 

492.68,5 

499.72,3 

506.76,2 

563.06,8 

571.11,2 

579.15,6 

633.45,2 

642.50.1 

651.55.1 

703.83,6 

713.89,0 

723.94,5 

7000 

7100 

7200 

282.30,1 

286.33,4 

290.36,7 

352.87.7 

357.91.8 

362.95.9 

423.45,2 

429.50.1 

435.55.1 

494.02,7 

501.08,5 

508.14,2 

564.60.3 
572.66,8 

580.73.4 

635.17,8 

644.25,2 

653.32,6 

705.75,3 

715.83,6 

725.91,8 

7000 

7100 

7200 

7300 

7400 

7500 

293.60,0 

297.62,2 

301.64,4 

367.00,0 

372.02,7 

377.05,5 

440.40,0 

446.43,3 

452.46,6 

513.80,0 
520.83,8 
527. S7, 7 

587.20,0 

595.24,4 

603.28,8 

660.60,0 

669.64.9 

678.69.9 

734.00,0 

744.05,5 

754.11,0 

7300 

7400 

750C 

294.40,0 

298.43,3 

302.46,6 

368.00,0 

373.04.1 

378.08.2 

441.60,0 

447.64.9 

453.69.9 

515.20,0 

522.25,8 

529.31,5 

588.80,0 

596.86,6 

604.93,2 

662.40,0 

671.47,4 

680.54,8 

736.00,0 

746.08,2 

756.16,4 

7300 

7400 

7500 

7600 
7700 
I 7800 

305.66,6 

309.68,8 

313.71,0 

382.08,2 

387.11,0 

392.13,7 

458.49,9 

464.53,2 

470.56,4 

534.91,5 

541.95,3 

548.99,2 

611.33,2 

619.37,5 

627.41,9 

687.74,8 

696.79.7 

705.84.7 

764.16.4 
774.21,9- 

784.27.4 

7000 

7700 

7800 

306.49,9 

310.53,2 

314.56,4 

383.12.3 

388.16.4 

393.20.5 

459.74,8 

465.79.7 

471.84.7 

536.37,3 

543.43,0 

550.48,8 

612.99,7 

621.06,3 

629.12,9 

689.62,2 

698.69,6 

707.77,0 

766.24,7 

776.32,9 

786.41,1 

7600 

7700 

7800 

1 7900 
8000 
8100 

317.73.2 

321.75.3 
.325.77,5 

397.16,4 

402.19,2 

407.21,9 

476.59,7 

482.63,0 

488.66,3 

556.03,0 

563.06,8 

570.10,7 

635.46,3 

643.50,7 

651.55,1 

714.89,6 

723.94.5 

732.99.5 

794.32,9 

804.38,4 

814.43,8 

7900 

8000 

8100 

318.59,7 

322.63,0 

326.66,3 

398.24.7 

403.28.8 

408.32.9 

477.89,6 

483.94.5 

489.99.5 

557.54,5 

564.60,3 

571.66,0 

637.19.5 
645.26,0 

653.32.6 

716.84,4 

725.91,8 

734.99,2 

796.49,3 

806.57,5 

816.65,8 

7000 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

329.79,7 

333.81,9 

337.84,1 

412.24,7 

417.27,4 

422.30,1 

494.69,6 

500.72,9 

506.76,2 

577.14,5 

584.18,4 

591.22,2 

659.59,5 

667.63,8 

675.68,2 

742.04,4 

751.09,3 

760.14,2 

824.49.3 
834.54,8 

844.60.3 

8200 

8300 

8400 

330.69,6 

334.72,9 

338.76,2 

413.37.0 

418.41.1 

423.45.2 

496.04,4 

502.09,3 

508.14,2 

578.71,8 

585.77,5 

592.83,3 

661.39.2 
669.45,8 

677.52.3 

744.06,6 

753.14,0 

762.21,4 

826.74,0 

836.82,2 

846.90,4 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

341.86,3 

345.88,5 

349.90,7 

427.32,9 

432.35,6 

437.38,4 

512.79,5 

518.82,7 

524.86,0 

598.26,0 

605.29,9 

612.33,7 

683.72,6 

691.77,0 

699.81,4 

769.19,2 

778.24,1 

787.29,0 

854.65,8 

864.71,2 

874.76,7 

8500 

8300 

8700 

342.79,5 

346.82,7 

350.86,0 

428.49.3 

433.53.4 

438.57.5 

514.19,2 

520.24,1 

526.29,0 

599.89,0 

606.94,8 

614.00,5 

685.53,9 

693.65,5 

701.72,1 

771.28,8 

780.36,2 

789.43,6 

856.98,6 

867.00,8 

877.15,1 

8500 

8600 

8700 

8800 

8900 

9000 

353.92,9 

357.95,1 

361.97,3 

442.41,1 

447.43,8 

452.46,6 

530.89,3 

536.92,6 

542.95,9 

619.37,5 

626.41,4 

633.45,2 

707.85,8 

715.90,1 

723.94,5 

796.34,0 

805.38,9 

814.43,8 

884.82,2 

894.87,7 

9C4.93,2 

8800 

8900 

9000 

354.89,3 

358.92,6 

362.95,9 

443.61,6 

448.65.8 

453.69.9 

532.34,0 

538.38,9 

544.43,8 

621.06,3 

628.12,1 

635.17,8 

709.78,6 

717.85,2 

725.91,8 

798.51,0 

807.58,4 

816.65,8 

887.23,3 

897.31,5 

907.39,7 

8800 

8000 

9000 

9100 

9200 

9300 

365.99.5 

370.01.6 
374.03,8 

457.49,3 

462.52,1 

467.54,8 

548.99,2 

555.02,5 

561.05,8 

640.49,0 

647.52,9 

654.56,7 

731.98,9 

740.03,3 

748.07,7 

823.48,8 

832.53,7 

841.58,6 

914.98.6 
925.04,1 

935.09.6 

9100 

9200 

9300 

366.99,2 

371.02,5 

375.05,8 

458.74.0 

463.78.1 

468.82.2 

550.48,8 

556.53,7 

562.58,6 

642.23,6 

649.29,3 

656.35,1 

733. 98, .4 
742.04,9 
750.11,5 

825.73,2 

834.80,5 

843.87,9 

917.47,9 

927.56,2 

937.64,4 

9100  j 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

378.06,0 

382.08,2 

386.10,4 

472.57,5 

477.60,3 

482.63,0 

567.09,0 

573.12,3 

579.15,6 

661.60,5 

668.64,4 

675.68,2 

756.12,1 

764.16,4 

772.20,8 

850.63,6 

859.68,5 

868.73,4 

945.15,1 

955.20,5 

965.26,0 

9400 

9500 

9600 

379.09,0 

383.12,3 

387.15,6 

473.86.3 

478.90.4 

483.94.5 

568.63,6 

574.68,5 

580.73,4 

663.40,8 

670.46,6 

677.52,3 

758.18.1 
766.24,7 

774.31.2 

852.95,3 

862.02,7 

871.10,1 

947.72,6 

957.80,8 

967.89,0 

9400 

9500 

9600 

9700 

9800 

9900 

390.12,6 

394.14,8 

398.17,0 

487.65,8 

492.68,5 

497.71,2 

585.18,9 

591.22,2 

597.25,5 

682.72,1 

689.75,9 

696.79,7 

780.25,2 

788.29,6 

796.34,0 

877.78,4 

886.83,3 

895.88,2 

975.31.5 
985.37,0 

995.42.5 

9700 

9800 

9900 

391.18,9 

395.22,2 

399.25,5 

488.98.6 

494.02.7 

499.06.8 

586.78,4 

592.83,3 

598.88,2 

684.58,1 

691.63,8 

698.69,6 

782.37,8 

790.44,4 

798.51,0 

880.17,5 

889.24,9 

898.32,3 

977.97,3 

988.05,5 

998.13,7 

9700 

9800 

9900 

jtoooo 

402.19, 2|  502.74, 0|  603.28,8 

703.83,6 

804.38,4 

904,93,2 

1005.47,9 

10000 

403.28,8 

504.11,0 

604.93,2 

705.75,3 

806.57,5 

907i39,7 

1008.21,9 

lOOOO 

January  2nd — 367  DAY'S— 12  months  2 days. 

Dec.  3rd— 368  DAYS — 12  months  3 days 
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